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CALIFORNIA         -         JANUARY  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


January  brought  to  California  some  of 
its  heaviest  rains  of  the  20th  century. 
Preceding  these  rains  were  very  high 
Santa  Ana  winds  in  the  Southern  Cali- 
fornia South  Coast  Basin  on  the  1st 
which  caused  considerable  blowing  dust 
in  the  widespread  50  to  60  m.p.h.  wind 
areas.     An  unstable  airmass  on  the  4th 
and  5th  was  associated  with  two  funnel 
clouds  in  San  Diego  County  near  Gilles- 
pie Field  and  Chula  Vista. 

A  freeze  in  San  Bernardino  and  River- 
side Counties  on  the  4th  and  5th  drop- 
ped temperatures  below  28°   for  nearly 
10  hours,   causing  some  additional  dam- 
age to  the  citrus  groves  which  were 
previously  hard  hit  by  a  freeze  one 
month  ago. 

Beginning  on  the  8th  the  portion  of 


the  State  north  of  the  Tehachapis  ex- 
perienced several  days  of  very  heavy 
rainfall,  with  24-hour  amounts  of  3 
inches  or  more  in  many  areas.  Local 
flooding  resulted  in  associated  mud 
slides,   inundated  homes,   power  fail- 
ures, and  highway  closures.     By  the 
16th  the  heavy  precipitation  extended 
south  into  the  Los  Angeles  Basin  with 
similar  24-hour  amounts  causing  addi- 
tional slides,   flooding,  and  one 
drowning  in  San  Luis  Obispo.     On  the 
18th,  heavy  rain  occurred  over  central 
and  southern  coastal  areas,  resulting 
in  very  heavy  run-off  over  previous- 
ly saturated  soils.     Several  million 
dollars  in  property  damage  was  incur- 
red throughout  the  State  due  to  flood- 
ing and  slides  between  the  8th  and 
the  18th. 

During  the  last  week  of  the  month  tem- 
peratures again  dropped  below  freezing 
throughout  most  of  the  State,  although 
no  extensive  damage  was  incurred. 


Clyde  A.  O'Dell 

Climatologist  for  California 

National  Weather  Service  Office 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,   California  94102 
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42.3 

18,3 

30.3 

-  3,9 

57 

13 

2 

7 

1067 

0 

^ 

3 1 

4.36 

1.53 

1.51 

16 

14,0 

6 

10 

12 

1 

1 

JESS  VALLEY 

AO.O 

19,0 

29.5 

59 

15 

1 

27 

1091 

0 

5 

27 

0 

2 . 74 

a  85 

.  90 

25 

1 2 

26+ 

1 1 

1 

0 

LAKEPORT 

49. B 

30,6 

40.2 

58 

2B 

17 

7 

760 

0 

0 

18 

0 

13.04 

6.96 

2.30 

9 

T 

0 

15 

9 

5 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

41. OM 

16, 3M 

26. 7M 

-  5,3 

56 

14 

-  4 

7+ 

1121 

0 

1 

30 

3 

19.30 

7.10 

4.11 

16 

102.0 

57 

30 

17 

10 

6 

HANZANITA  LAKE  // 

37.0 

15,5 

26.3 

52 

15 

-  1 

7 

U93 

8 

29 

6.51 

1.51 

16 

54.5 

26 

26 

15 

5 

1 

MARKLEY  COVE 

52.8 

35,2 

44,0 

63 

2 

23 

5 

642 

0 

0 

15 

0 

11.24 

2,90 

16 

.  0 

0 

13 

5 

5 

MARYSVILLE 

53.9 

37,5 

45,7 

-  ,3 

62 

17 

26 

7 

593 

0 

0 

10 

0 

9.37 

5.38 

1.63 

15 

T 

0 

12 

7 

4 

MC  CLOUD 

4 1  •  2 

20,2 

30,7 

-  3,3 

52 

2 

6 

1055 

0 

0 

28 

0 

11.43 

2.23 

3.57 

15 

10 

30  + 

13 

5 

3 

MINERAL 

37.8 

18,1 

26,0 

-  2,5 

53 

15 

0 

5 

1141 

0 

3 

29 

1 

12.86 

4.25 

3.45 

16 

69.3 

48 

30 

14 

10 

3 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  //R 

39.5 

24.3 

31,9 

-  1.4 

56 

14 

10 

7+ 

1022 

0 

■5  7 

7.13 

.77 

1.82 

15 

33.9 

8 

10 

11 

6 

2 

NEVADA  CITY 

45.0 

27,3 

36,2 

-  I'.t 

15 

14 

7 

885 

0 

0 

22 

0 

20.00 

9.88 

4.03 

12 

4.8 

15 

10 

7 

ORLAND 

50.7 

34.1 

42,4 

64 

17 

20 

7 

692 

0 

0 

14 

0 

8.04 

4.16 

1.45 

9 

5.0 

12 

6 

4 

OROVILLE 

53.8 

37.1 

45.5 

63 

25 

599 

0 

0 

13 

0 

12.21 

2.85 

16 

.0 

0 

14 

6 

5 

PARADISE 

49.2 

35.2 

42.2 

62 

2 

20 

4 

700 

0 

0 

11 

0 

19.49 

3.90 

16 

2.0 

T 

8 

PLACERVILLE 

48.5 

30,7 

39.6 

-  .7 

60 

14 

19 

7 

781 

° 

Q 

1 6 

' 

14.53 

6.70 

3.52 

12 

,0 

0 

13 

9 

6 

placerville  ifg 

47.9 

34,9 

41.4 

62 

28  + 

25 

5+ 

72 1 

0 

0 

15 

0 

16,54 

3 . 74 

12 

T 

30+ 

8 

6 

PLATINA 

45. 6M 

26. 5M 

36. IM 

60 

2 

13 

6 

886 

0 

1 

26 

0 

D  8,15 

0  2.05 

9 

21 

9 

10 

6 

2 

PORTDLA 

M 

50 

I  s 

-  2 

5 

0 

1 

31 

2 

1,01 

-  2.68 

9 

25 

0 

QUINCY 

M 

M 

M 

55 

16 

6 

7 

0 

0 

0 

11,18 

3.97 

3.05 

16 

9 

9 

12 

9 

4 

RED  bluff  WSO  AP  R 

50.3 

34.6 

42.5 

-  3.0 

62 

16  + 

23 

7+ 

693 

Q 

Q 

Q 

7.66 

3.37 

1.30 

9 

4,8 

2 

9 

13 

5 

2 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

52.0 

35.3 

43.7 

—  2.0 

1 

24 

5 

656 

0 

0 

9 

0 

12.21 

4.52 

2.61 

1 1 

3 

8 

15 

8 

4 

ROCKLIN 

53.1 

33.5 

43,3 

-  1.0 

61 

17+ 

22 

7+ 

664 

0 

0 

20 

0 

9.51 

4.97 

1.90 

12 

•  0 

0 

13 

8 

3 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

51.6 

37.0 

44,3 

-  .9 

60 

16+ 

26 

636 

0 

0 

13 

0 

6.87 

3.69 

1.31 

16 

,0 

0 

11 

5 

3 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

54.1 

41.7 

47,9 

1,5 

62 

16+ 

4 

522 

0 

0 

2 

0 

7.29 

3.71 

1.53 

16 

•  0 

0 

12 

6 

3 

SHASTA  DAM 

48.0 

35.9 

42,0 

59 

17 

30 

27+ 

706 

0 

Q 

18.96 

7.74 

15 

14 

8 

6 

SIERRA  CITY 

42,4 

25.0 

33,7 

56 

28 

10 

7+ 

964 

0 

1 

30 

0 

18.07 

3.82 

16 

20 

9+ 

17 

9 

6 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

40.  8M 

11, 9M 

26, 4M 

-  2.0 

54 

14+ 

-  9 

7 

1190 

0 

9 

7.14 

2,20 

1.42 

16 

41,0 

16 

9 

13 

6 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

48.7 

31,1 

39,9 

-  3,6 

61 

20 

770 

0 

0 

18 

0 

7.37 

3.48 

1.75 

9 

9 

9 

11 

4 

4 

STRAWBERRY  VALLEY 

43.4 

27.0 

35 , 2 

60 

14 

14 

7 

916 

0 

0 

25 

0 

27.24 

5,83 

16 

67,5 

21 

30 

18 

1  1 

9 

TWIN  LAKES 

35.2 

15.5 

25,4 

1,4 

52 

14 

-  2 

5  + 

1222 

0 

13 

31 

3 

11.16 

2.54 

3,00 

16 

86 

19 

13 

7 

4 

VACAVILLE 

53.3 

35.8 

44,6 

-  ,7 

63 

1 

21 

7 

625 

0 

0 

13 

0 

13.36 

6.04 

4,42 

16 

2,0 

0 

12 

8 

5 

VOlTA  POWER  HOUSE 

49. 1 

31.6 

40,5 

59 

15+ 

20 

7 

755 

0 

0 

20 

0 

6.42 

3.20 

1,62 

16 

7,0 

3 

8 

14 

5 

3 

WHISKEYTDWN  RES 

48.2 

33.3 

40.8 

60 

2 

24 

7 

745 

0 

0 

16 

0 

17.85 

6.11 

15 

5,0 

5 

9 

14 

9 

5 

WILLIAMS 

51.5 

34.2 

42,9 

60 

17  + 

22 

7 

682 

0 

0 

12 

0 

7.97 

1 , 45 

10 

11,5 

12 

7 

2 

WILLOWS 

51.2 

31,9 

41,6 

-  3,2 

64 

17 

20 

7  + 

720 

0 

0 

19 

0 

7.43 

3.66 

1,40 

9 

6,0 

13 

5 

4 

WINTERS 

53.7 

36,4 

45,1 

64 

2 

22 

7 

607 

0 

0 

13 

0 

10.99 

2,39 

9 

3,3 

14 

5 

5 

unnni amh  \  unu 

flULIULMIIl/    X  Tllin 

52.2 

35,5 

43,9 

-  1.9 

62 

17 

22 

7 

646 

0 

0 

14 

0 

9.63 

6.53 

2,13 

16 

1,0 

T 

9 

12 

5 

5 

DIVISION 

36.3 

-  1,4 

11.60 

4.60 

16,1 

•       *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

38.3 

6,9 

22.6 

57 

14 

-17 

7 

1304 

0 

6 

30 

11 

5,69 

1 ,20 

12 

36.0 

12 

19+ 

10 

5 

2 

BODIE 

36.5 

2.4 

19.5 

58 

14 

-19 

5 

14CJ 

0 

11 

31 

12 

2,26 

.77 

IB 

19 

19  + 

4 

2 

0 

BRIDGEPORT 

36.9 

7,1 

5  5 

1  4 

-10 

23  + 

1295 

0 

8 

31 

9 

1,81 

.92 

15 

13.5 

3 

21  + 

3 

1 

0 

CEOARVILLE 

38. 3M 

17. 2M 

27. 8H 

-  1,3 

55 

14 

2 

27 

1147 

0 

9 

27 

0 

2.14 

.30 

.42 

12 

20.0 

8 

10 

7 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

36.6 

8,9 

22,8 

50 

14 

-14 

8+ 

1305 

0 

8 

3  1 

1 1 

1 1 .  SO 

2,73 

12 

77,0 

46 

30 

13 

7 

5 

DOYLE  5  SSE 

39.5 

19.6 

29,6 

60 

13 

5 

7  + 

1089 

0 

5 

27 

0 

4.15 

1,92 

16 

15,2 

10+ 

7 

2 

2 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

39.2 

19.0 

29,1 

55 

15 

2 

7 

1105 

0 

5 

30 

0 

1.73 

,58 

18 

5 

10 

7 

1 

0 

FORT  BIOWELL 

36.6 

16.9 

27,6 

-  1,3 

52 

1 3 

-  1 

27 

1147 

0 

g 

29 

1 

2,26 

.03 

,47 

U 

10,5 

5 

10 

6 

0 

0 

MONO  LAKE 

38.2 

16.9 

27,6 

52 

15 

6 

5 

1153 

7 

2,54 

1.53 

15 

19.0 

7 

19+ 

4 

1 

1 

SQUAW  VALLEY 

37.1 

11,2 

24.2 

51 

29 

-12 

5 

1256 

0 

6 

30 

7 

014,64 

3.47 

12 

92,0 

57 

30 

16 

8 

7 

SUSANVILLE  AIRPORT 

36  .  5 

17.3 

26.9 

-  3.5 

53 

15 

3 

20 

1173 

0 

11 

27 

0 

3.66 

1  •  i  J 

.94 

1 6 

19.0 

1 2 

10 

7 

3 

0 

TAHOE  CITY 

35.2 

16,8 

26.0 

-  .9 

46 

29 

2 

1200 

0 

9 

31 

0 

7.51 

1.38 

l!89 

12 

50.0 

25 

30 

n 

7 

1 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

36.1 

15,6 

25,9 

50 

28 

—  6 

22 

1206 

0 

6 

29 

6 

TERMO 

35.4 

11,3 

23.4 

52 

14  + 

-12 

22 

1263 

0 

12 

29 

10 

1.66 

.35 

16 

24.  1 

12 

27+ 

6 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

35.2 

10,8 

23.0 

-  2.6 

50 

14 

-10 

7 

1293 

0 

10 

31 

11 

8.84 

2.69 

1.83 

12 

79.5 

29 

30 

13 

7 

2 

40. 5M 

18, 9M 

29. 7M 

59 

13 

7 

20  + 

1094 

0 

4 

27 

0 

6,10 

2.30 

16 

10.2 

g 

_ 

2  1 

^ 

DIVISION 

25.6 

-  2.2 

5.11 

1.68 

36.5 

•       *  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

57.6 

36,4 

47,0 

71 

13 

22 

7 

549 

0 

0 

12 

0 

14.55 

3.50 

15 

■  0 

0 

13 

7 

5 

BERKELEY 

54.2 

44.2 

49.2 

-  .2 

63 

1 

36 

26 

463 

0 

0 

0 

0 

12.47 

7,79 

2.59 

16 

.0 

0 

11 

8 

6 

BURL INGAME 

56.9 

39.5 

48,2 

65 

26 

26 

20 

513 

0 

0 

6 

0 

6.87 

2.01 

18 

.0 

0 

11 

5 

3 

CARMEL  VALLEY 

CROCKETT 

54. 7M 

40.  OH 

47. 4M 

61 

1 

528 

0 

0 

5 

0 

10.64 

7.09 

2.05 

15 

.0 

0 

14 

7 

4 

CILROY 

56.2 

36.3 

46.3 

65 

29+ 

21 

7 

574 

0 

0 

14 

0 

5,96 

1.40 

9 

.0 

0 

10 

4 

3 

HALF  MOON  BAY 

55.8 

43.1 

49.5 

61 

28  + 

33 

5 

471 

0 

0 

0 

0 

8.76 

2.40 

18 

.0 

0 

11 

5 

2 

57.1 

32.5 

44,6 

-  4.0 

66 

12 

14 

7 

621 

0 

0 

15 

0 

4.59 

2.02 

.90 

15 

•  0 

0 

9 

4 

0 

KING  CITY 

58. 5M 

35. OM 

46. 8M 

-  1,6 

67 

12 

18 

7 

0 

0 

0 

4.25 

2.07 

1.15 

16 

,0 

0 

11 

3 

1 

LIVERMDRE  COUNTY  F  0 

55.7 

34,8 

45.3 

-  ,6 

64 

12 

20 

7 

604 

0 

0 

13 

0 

5.50 

2.49 

1,34 

9 

,0 

0 

10 

4 

2 

LOS  GATOS 

56.5 

37.4 

47,0 

-  ,3 

66 

12 

25 

7 

550 

0 

0 

12 

0 

9.19 

3.36 

2,50 

16 

,0 

0 

'1 

6 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  SJfsi^gr'* 


SKtlOD 

Temperature 

Precipilallon 

Sig 
s  f 
<  z 

Average 

Average 

Departure 
FroiD  Normal 

? 

M 

01 

X 

Q 

Ti 
9 

0 

Q 

Degre«  J>tY* 

No.  of  Days 

•a 
3 

o 

Departure 
From  Norma] 

Grealecl  Day 

Snow.  Sleel 

No.  o(  Day* 

Max. 

Min. 

'm 
O 

3 

0 

(• 

If 

S  o 

■5 
Q 

.10  or  More  I 

e 

o 

i 

s ; 

sl 

.'1 

Si 

s  > 
,  s 

\ti 

si 
%i 

X 

o 

o 

g 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

5*. 7 

39.5 

47.1 

63 

1 

27 

7 

548 

0 

0 

6 

0 

9.31 

2.02 

IB 

.0 

0 

11 

7 

4 

MONTEREY 

57.4 

41.9 

49.7 

68 

14 

33 

7 

468 

0 

0 

0 

0 

6.05 

1,10 

30 

.0 

0 

12 

5 

2 

MONTEREY  FAA  AP 

57.1 

41.5 

49.3 

68 

14 

32 

7+ 

477 

0 

0 

2 

0 

4.40 

,85 

18 

.0 

0 

9 

4 

0 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

59.7 

43.2 

51.5 

71 

14+ 

34 

6 

413 

0 

0 

0 

0 

7.61 

2,80 

18 

.0 

0 

9 

4 

3 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

51.2 

36.6 

43.9 

64 

15 

30 

6+ 

646 

0 

0 

11 

0 

9.36 

1,72 

9 

1.5 

13 

7 

3 

MOUNT  HAMILTON 

*3.7M 

32. 4M 

38. IM 

-  2.0 

64 

14 

22 

4  + 

831 

0 

0 

17 

0 

5.53 

.09 

1,00 

8 

T 

19+ 

14 

5 

1 

NACIMIENTO  DAM 

56.0 

33.9 

45.0 

66 

14 

2  3 

7^ 

614 

0 

0 

16 

0 

.97 

18 

.0 

0 

11 

6 

0 

NEWARK 

55. 5M 

40.9m 

48. 2M 

65 

29 

31 

7 

513 

0 

0 

2 

0 

3^79 

,75 

9 

.0 

0 

10 

3 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

52.1 

42.2 

47.2 

-  .8 

59 

14+ 

32 

7 

547 

0 

0 

1 

7.37 

3.54 

1.62 

16 

.0 

0 

11 

6 

2 

OAKLAND  MUSEUM 

55.5 

44.4 

50.0 

64 

1 

34 

7 

456 

0 

0 

0 

0 

10.43 

2.05 

18 

.0 

0 

11 

6 

5 

PAlD   ALTO   JR.  MUSEUM 

54.7 

38.3 

46.5 

65 

13 

27 

7 

563 

0 

0 

10 

0 

5.21 

1.21 

16 

.0 

0 

13 

4 

1 

PASO  R3BLES 

56.8 

32.1 

44.5 

67 

28  + 

^  5 

7^ 

626 

0 

0 

17 

0 

6  •  S't 

2.51 

1  0 

.0 

0 

10 

3 

2 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

53.1 

33.7 

43.4 

63 

28  + 

18 

7 

664 

0 

0 

13 

0 

5.37 

2.15 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

56.0 

31.9 

44.0 

72 

15 

19 

7 

645 

0 

0 

18 

0 

4.61 

.90 

9 

T 

0 

10 

3 

0 

PISMO  BEACH 

60.6 

40.9 

50.8 

73 

14+ 

28 

6+ 

437 

0 

0 

4 

0 

6.67 

2.75 

18 

.0 

0 

8 

3 

2 

POINT   PIEDRAS  8LANCAS 

59.5 

45.3 

52.4 

65 

12 

39 

20+ 

381 

0 

0 

0 

0 

8.33 

2.61 

16 

.0 

0 

7 

6 

3 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

54 . 8 

37.3 

46.1 

62 

1 

20 

7 

582 

0 

0 

9 

0 

8.26 

1,42 

1 8 

.0 

0 

10 

6 

4 

PRIEST  VALLEY 

53.2 

29.3 

41.3 

70 

14 

11 

7 

728 

0 

0 

20 

0 

6.47 

2.50 

1.70 

16 

.0 

0 

10 

4 

3 

REDWOOD  CITY 

57.1 

39.8 

48.5 

.3 

64 

12 

27 

7 

506 

0 

0 

7 

0 

7.61 

3.27 

2.07 

18+ 

.0 

0 

9 

4 

3 

RICHMOND 

56.2 

41.9 

49.1 

64 

28  + 

31 

7+ 

487 

0 

0 

2 

0 

11.66 

2.21 

16 

.0 

0 

12 

6 

6 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

51.4 

34.8 

43.1 

58 

1 

21 

7 

673 

0 

0 

14 

0 

13.37 

2.54 

18 

.0 

0 

11 

7 

6 

SALINAS   3  E 

56.3 

39.5 

48.9 

-  .8 

69 

14+ 

27 

492 

0 

0 

6 

0 

4.93 

1.95 

1.03 

9 

.0 

0 

9 

5 

1 

SALINAS   FAA  AP 

57.6 

41.0 

49.3 

69 

14 

28 

7+ 

479 

0 

0 

5 

0 

4.18 

,84 

16 

.0 

0 

9 

4 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

56.0 

42.3 

49.2 

66 

1 

33 

4 

485 

0 

0 

0 

0 

9.26 

2,00 

8 

.0 

0 

10 

6 

5 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

R  , 

54.6 

41.3 

48.0 

-  .6 

62 

12 

31 

7 

521 

0 

0 

2 

0 

8.32 

4.31 

1,84 

16 

.0 

0 

10 

6 

5 

SAN  FRANCISCO  WSD  CI  • 

"  \ 

54.6 

45.6 

50.1 

-  .6 

62 

1 

39 

7 

455 

0 

0 

0 

0 

9.38 

4.83 

1,73 

8 

.0 

0 

11 

6 

5 

SAN  GREGORID  2  SE 

\ 

55.2 

39,8 

47.5 

63 

14  + 

28 

536 

0 

0 

6 

0 

8.68 

2.40 

.0 

0 

12 

6 

2 

SAN  JOSE 

R  \ 

,  55.6 

40.3 

48.0 

-  1.2 

64 

13+ 

27 

7 

522 

0 

0 

7 

0 

5.12 

2.42 

1.38 

16 

.0 

0 

9 

4 

1 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

58.2 

39.7 

49.0 

-  2.6 

77 

15 

30 

8 

488 

0 

0 

4 

0 

13.83 

9.42 

4.25 

19 

.0 

0 

9 

7 

5 

SAN  MATED 

56.9 

42.5 

49.7 

64 

12 

29 

7 

465 

0 

0 

3 

0 

7.13 

1.88 

18 

.0 

0 

10 

5 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

57. 8M 

39. 9M 

48. 9M 

.6 

65 

28  + 

29 

7+ 

491 

0 

0 

7 

0 

5.18 

2.31 

1.37 

16 

.0 

0 

9 

5 

1 

SANTA  CRUZ 

57.1 

38.0 

47.6 

-  1.4 

66 

^3 

2  5 

7 

532 

0 

0 

12 

0 

7.64 

1.00 

1.55 

g 

.0 

0 

11 

6 

3 

UPR  SAN  LEANDRQ  FILTER 

54.9 

38.0 

46.5 

62 

29  + 

30 

8  + 

568 

0 

0 

7 

0 

11.00 

2.06 

12 

.0 

0 

14 

7 

4 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

56.1 

36.8 

46.5 

63 

29  + 

23 

6 

570 

0 

0 

1^3 

0 

8.96 

4.67 

1.87 

16 

.0 

0 

11 

6 

4 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

56.8 

38.6 

47.7 

64 

29 

29 

6  + 

530 

0 

0 

6 

0 

6.38 

1.26 

9 

.0 

0 

13 

6 

1 

DIVISION 

47.3 

-  .5 

7.76 

3.62 

T 

*       •  • 

SAN  JDAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTiaCH  FIBREBQARD  ML 

53.1 

36.3 

44.7 

-  1.0 

60 

13 

24 

7 

623 

0 

0 

14 

0 

6.29 

3.59 

1.30 

16 

.0 

0 

12 

4 

3 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

ASH  MOUNTAIN 

53.6 

34.7 

44.2 

-  2.0 

70 

16 

26 

8  + 

635 

0 

0 

12 

0 

9.32 

4.77 

2.65 

17 

,0 

0 

9 

4 

3 

AUBERRY   1  NW 

51.5 

34.9 

43.2 

-  .1 

71 

14 

24 

7 

667 

0 

0 

14 

0 

5.51 

1.14 

2.30 

16 

0 

5 

3 

2 

BAKERSFIELD   WSO  AP 

R 

56.7 

39.1 

47.9 

.5 

71 

29 

27 

7+ 

521 

0 

0 

4 

0 

2.07 

.90 

,86 

18 

T 

0 

6 

1 

0 

BAlCH   POWER  HOUSE 

49.9 

36.1 

43.0 

64 

15 

26 

6+ 

675 

0 

0 

8 

0 

9.22 

2,50 

16 

.0 

0 

10 

5 

3 

SLACKWELLS   corner  2WNW 

55 .  7M 

36.  3M 

46. OM 

66 

28 

2  I 

7 

576 

0 

0 

0 

2.57 

1,15 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

BUTTONWILLOW 

56.2 

32.6 

44.4 

68 

29 

21 

7  + 

630 

0 

0 

15 

0 

1.29 

,40 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

40.1 

23.5 

31. B 

-  5.1 

55 

29 

11 

5 

1023 

Q 

2 

29 

0 

13.75 

3.49 

3.50 

12 

46.0 

36 

31  + 

15 

7 

6 

CAMP  PARDEE 

51.9 

37.3 

44.6 

-  1.0 

62 

14 

29 

6  + 

627 

0 

0 

6 

0 

7.37 

3.48 

1.32 

12 

.0 

0 

13 

7 

2 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

52.8 

33.9 

43.4 

67 

16 

23 

6+ 

663 

0 

0 

15 

0 

3.96 

1.01 

17 

.0 

0 

7 

4 

1 

CHERRY  VALLEY  0AM 

23. 5M 

34. 7M 

90 
CT 

1 2 

20+ 

929 

0 

0 

29 

0 

2.45 

y 

36.3 

13 

10 

9 

6 

4 

COAL INGA 

56!4 

36.8 

46.6 

.8 

69 

28  + 

21 

7  + 

564 

0 

0 

9 

0 

2.66 

1.27 

1.07 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

54.9 

33.8 

44.4 

68 

15 

19 

6 

631 

Q 

0 

12 

0 

4.17 

1,84 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

DENAIR   3  NNE 

53.7 

35.6 

44.7 

-  .6 

63 

12 

21 

6 

624 

0 

0 

15 

0 

3.58 

1.19 

,60 

18 

.0 

0 

11 

1 

0 

DUDLEYS 

48.7 

23.1 

35.9 

-  2.9 

67 

14 

10 

5 

894 

0 

0 

28 

0 

9.00 

1.71 

3.05 

16 

7.0 

7 

29 

10 

4 

4 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

54.6 

34.3 

44.5 

-  1.4 

66 

26  + 

74 

632 

0 

0 

14 

0 

10.64 

4.97 

2.14 

16 

.0 

0 

14 

6 

4 

FIVE  POINTS  5  SSW 

56.  IM 

35. IM 

45. 6H 

68 

12 

18 

5 

0 

0 

0 

2.01 

.0 

0 

0 

FRESNO  WSO  AP 

R 

53.9 

36.3 

45.1 

-  1.0 

65 

15 

24 

7+ 

610 

0 

10 

0 

1.91 

-  .12 

.52 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

54.2 

35.9 

45.1 

66 

14 

26 

7 

611 

0 

0 

12 

0 

2.37 

.84 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLENNVILLE 

51.0 

27.4 

39.2 

70 

13 

15 

7 

790 

0 

0 

22 

0 

6.83 

2.29 

19 

3.5 

0 

6 

3 

3 

GRANT  GROVE 

^0  ■  2 

20.7 

30.5 

1  ^ 

1064 

0 

5 

28 

0 

13.37 

4.36 

17 

48.0 

60 

21  + 

10 

5 

3 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

38.3 

19.0 

28.7 

-  1,5 

55 

13 

3 

4 

1119 

0 

6 

31 

0 

49.0 

64 

26+ 

IDRIA 

50.7 

35.2 

43.0 

-  2.2 

65 

15 

25 

7+ 

674 

0 

0 

13 

0 

4.63 

1.54 

1.01 

17 

1.0 

1 

4 

11 

3 

1 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

56*3 

41.3 

48.8 

-  ,8 

29+ 

Z  3 

5 

495 

0 

0 

3 

0 

3.42 

1.40 

1.14 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

53.9 

31,2 

42.6 

68 

14 

15 

7 

690 

0 

0 

19 

0 

4.41 

1.27 

9 

7 

4 

kettlemsn  city 

55.4 

35.2 

45.3 

66 

16  + 

20 

5 

605 

0 

0 

12 

0 

3.93 

1.33 

19 

.0 

0 

8 

2 

KETTLEMAN  STATION 

55.7 

39.4 

47.6 

68 

12 

26 

7 

533 

0 

0 

4 

0 

3.35 

1.37 

16 

.0 

0 

6 

3 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

53. OM 

37.  OM 

45. OM 

61 

13 

22 

7 

611 

0 

0 

0 

5.42 

.93 

12 

.0 

0 

LE  GRAND 

55.2 

36.6 

45.9 

.5 

64 

12 

24 

7  + 

586 

0 

0 

12 

0 

3.11 

.58 

1.26 

16 

.0 

0 

9 

2 

LEMON  COVE 

54.9 

35.4 

45.2 

-  1.4 

68 

16 

25 

6 

610 

0 

0 

11 

0 

5.27 

2.60 

1.64 

19 

.0 

0 

7 

4 

L INBSAY 

55.5 

34.8 

45.2 

-  .6 

67 

15 

26 

6+ 

608 

0 

0 

12 

0 

4.62 

2.36 

1.68 

18 

•  0 

0 

7 

4 

LITTLE   PANOCHE   OET  DAM 

54.0 

36.8 

45.4 

66 

14  + 

24 

6 

600 

0 

0 

11 

0 

1.54 

.29 

9 

.0 

0 

8 

0 

loogepole 

33.8 

9.4 

21.6 

47 

15 

-  3 

27+ 

1337 

0 

13 

31 

a 

012.67 

4.38 

17 

90.5 

96 

19 

U 

4 

LODI 

53.6 

37.3 

45.5 

.8 

61 

12 

24 

7 

598 

0 

0 

15 

0 

6.10 

3.00 

1.32 

9 

.0 

0 

10 

4 

2 

LOS  BANDS 

5S.5 

37.3 

46.4 

.8 

68 

12 

20 

7 

568 

0 

0 

10 

0 

2.67 

1.24 

.56 

9 

.0 

0 

9 

I 

0 

LOS   BANOS   DET  RESV 

52.4 

38.4 

45.4 

66 

13 

29 

7+ 

598 

0 

0 

3 

0 

2.05 

.51 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

HADERA 

54.4 

36.5 

45.5 

.1 

61 

29  + 

25 

6 

600 

0 

0 

10 

0 

2.23 

.32 

.59 

17 

.0 

0 

7 

Ij 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Suiloa 

Temperature 

Precipitation 

Averag« 

Average 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Higheal 

Q 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Depariure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 
a 

.10  or  More 

« 

0 

s 

o 

sl 

o  » 

hi 

0  k 

hi 

■oJ 

Total 

MANTECA 

53.0 

37.2 

45.1 

63 

1 3 

25 

608 

Q 

0 

12 

0 

5.22 

.95 

9 

.0 

0 

11 

4 

0 

MARICOPA 

55,1 

36.9 

46.0 

-  1.7 

69 

29 

27 

7 

580 

Q 

0 

9 

0 

1.47 

,36 

.61 

19 

.3 

T 

5 

6 

1 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

56.  IM 

35 .  5M 

45 .  6H 

.9 

65 

12 

24 

7+ 

588 

Q 

0 

1  3 

0 

3,12 

,  80 

.  77 

16 

,  0 

0 

10 

I 

0 

MODESTO 

53.6 

37,3 

45,5 

,  5 

6  3 

12 

2  5 

6+ 

Q 

0 

1 1 

9 

,0 

^ 

NEWMAN  2  NW 

53.5 

35.4 

44.5 

_  ^ ,  ^ 

67 

12 

20 

7  + 

631 

0 

0 

13 

0 

3,54 

1,55 

.90 

16 

,  0 

7 

2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

M 

M 

M 

63 

16+ 

15 

0 

0 

0 

6,46 

.49 

2.70 

1  7 

7 

4 

2 

ORANGE  COVE 

55. S 

35.3 

45.6 

-     .  1 

68 

16+ 

25 

596 

Q 

0 

1 1 

0 

4.96 

2.45 

i.25 

17 

.0 

0 

9 

3 

3 

PDRTERVILLE 

57.3 

36. 1 

46.7 

.2 

69 

13 

25 

7  + 

562 

0 

0 

10 

0 

4.14 

1,99 

1 .62 

19 

.  0 

0 

7 

3 

1 

POSEY  3  E 

45 , 2 

24.7 

35.0 

61 

14 

12 

5 

924 

0 

0 

26 

0 

9,91 

3.10 

19 

14.5 

10 

1 9 

7 

5 

3 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

47,5 

31.0 

39,3 

60 

28+ 

2 1 

20 

790 

0 

0 

21 

0 

12,33 

2.51 

12 

29.0 

4 

21  + 

13 

g 

5 

SAN  LUIS  DAM 

53.1 

37,2 

45.2 

66 

13 

25 

y 

606 

Q 

0 

9 

0 

2.67 

.62 

9 

,0 

0 

7 

2 

0 

SQNORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

45. 'iM 

24.3 

34. 9M 

56 

29+ 

8 

20 

926 

0 

1 

28 

0 

D 1 1 . 16 

3. 16 

17 

7 

9 

1 1 

8 

3 

STOCKTON  WSO  AP 

52.4 

38.2 

45,3 

.6 

62 

12 

25 

7  + 

602 

0 

0 

9 

0 

6.31 

3.76 

1.20 

16 

,0 

0 

11 

5 

1 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

53.4 

36.2 

44.6 

61 

13 

618 

0 

0 

15 

0 

5  •  62 

2,83 

96 

16 

.  0 

TEHACHAPI 

47.4 

28.7 

38,1 

65 

1 5 

15 

6  + 

827 

Q 

1 

19 

0 

2.40 

.96 

1 8 

2.3 

0 

7 

1 

0 

TEJDN  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

56. 6M 

34 .  IM 

45. 4M 

69 

15 

24 

7  + 

600 

0 

12 

0 

7.9l 

1.63 

9 

0 

8 

5 

5 

TIGER  CREEK  PH 

4B .  0 

31.0 

39,5 

-  1.9 

60 

29  + 

1 8 

7 

782 

0 

0 

20 

0 

1 5  1  2  8 

6.63 

2.93 

12 

J .  0 

7 

6 

TRACY  CARBONA 

52,4 

36.9 

44.7 

6 1 

13 

24 

7+ 

624 

0 

0 

9 

0 

3  •  73 

9 

.  0 

0 

1 0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

52.7 

38.3 

45.5 

62 

12 

21 

7 

597 

Q 

0 

8 

0 

4.38 

.63 

.0 

0 

9 

4 

0 

VISALIA 

54.6 

37,5 

46. 1 

,7 

66 

16+ 

27 

6 

577 

Q 

0 

Q 

3  •  95 

1.93 

1.33 

19 

0 

7 

3 

WASCO 

56.0 

36.0 

46.0 

,4 

70 

29 

24 

7 

580 

0 

0 

10 

0 

2  •  55 

1  •  34 

•  77 

19 

T 

0 

7 

\ 

Q 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 

45 .  3M 

22.5 

33. 9M 

*  2,4 

58 

29 

10 

7+ 

928 

0 

0 

30 

0 

D  6  •  1 0 

.25 

2.43 

IJ 

4 

10  + 

3 

3 

DIVISION 

42.8 

-  .5 

5.52 

1.91 

6.1 

*       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

60.6 

37.8 

49.2 

85 

1 4 

27 

487 

Q 

0 

3 

0 

3.42 

.78 

1  6 

.0 

0 

B 

3 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

61. B 

43.6 

52.7 

-  1.0 

69 

14  + 

29 

2 

370 

0 

0 

2 

0 

3.65 

1,23 

1.58 

1 6 

.0 

0 

7 

3 

1 

BARRETT  DAM 

59. B 

32  .2 

46.0 

_  2.6 

80 

15 

23 

6 

583 

Q 

0 

19 

0 

2 . 5  1 

.86 

19 

.  0 

z 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

54.2 

32 . 1 

43.2 

69 

14 

20 

6 

669 

0 

16 

0 

1.96 

1.54 

J" '  If 

17 

.  0 

3 

BIG  BEAR  LAKE 

44.4 

15.0 

29.7 

6 1 

28 

_  7 

5 

1087 

0 

3 

31 

4 

4.62 

1  .  ?6 

19 

31  + 

3 

2 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

63.8 

38.9 

51.4 

-  2.2 

82 

13 

26 

416 

0 

0 

4 

0 

3.53 

.39 

.89 

1 8 

.0 

0 

b 

4 

0 

CACHUMA  LAKE 

59.7 

36.3 

48.0 

76 

15 

23 

520 

Q 

0 

10 

0 

6.79 

3.76 

1 9 

.0 

0 

6 

2 

2 

CAMPO 

57,0 

31.2 

44.  1 

72 

15 

1 8 

7 

640 

Q 

0 

16 

0 

1  •  70 

•  64 

17 

0 

4 

Q 

CANPGA  PARK  PIERCE  COL 

64.5 

37,3 

50.9 

85 

13 

2  2 

6 

427 

0 

0 

8 

0 

3  •  8  8 

1  •  26 

18 

•  2 
.  0 

6 

CHULA  VISTA 

61,6 

42  ,2 

51,9 

-  ,2 

68 

14 

33 

() 

398 

0 

0 

0 

0 

1 .73 

,21 

.61 

1 9 

,0 

0 

' 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

59.1 

38.0 

48.6 

-  2,4 

78 

15 

30 

504 

0 

0 

3 

0 

3.99 

,26 

1.85 

1 7 

.0 

0 

5 

2 

2 

CORONA 

61. 2M 

36. OM 

48. 6M 

-  3,1 

25 

517 

0 

9 

2.53 

,11 

.70 

16 

.0 

0 

6 

3 

0 

CULVER  CITY 

65.5 

43.4 

54  . 5 

83 

14 

36 

16 

323 

Q 

0 

0 

0 

3.73 

1 .70 

17 

.  0 

0 

^ 

CUYAMA 

54 .  9M 

27 ,  9M 

4 1 .  4  M 

72 

14 

7 

fi7^ 

Q 

0 

19 

0 

1  *  30 

*  5 1 

17 

3 

1 

0 

CUYAMACA 

45.7 

27.2 

36.5 

_  2,5 

6 1 

16 

f) 

0 

1 

24 

0 

7.57 

1,45 

2.43 

1 9 

10.0 

9 

5 

6 

6 

2 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

5B.8 

32.3 

45.6 

76 

15 

19 

B  + 

597 

Q 

0 

16 

0 

2.76 

.  14 

1.23 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

EL   CAPITAN  DAM 

63.4 

37.5 

50.5 

78 

15  + 

30 

5 

443 

0 

5 

2.27 

.61 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

ELSINORE 

61  .B 

33.8 

47 . 8 

-  2.2 

60 

14  + 

23 

6 

525 

Q 

0 

15 

0 

^  * 

.89 

.95 

19 

,0 

0 

6 

0 

ESCONDIDO 

63.8 

37 . 0 

50.4 

_     ,  ^ 

79 

13 

6 

« 

Q 

0 

9 

0 

2.92 

.02 

.71 

17 

.0 

0 

7 

^ 

3 

0 

FONTANA  KAISER 

63.1 

43,2 

53.2 

81 

14 

360 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1 .04 

1 7 

.0 

0 

7 

2 

1 

GILLESPIE  FIELD 

63.9 

38.1 

51.0 

76 

1 3 

28 

426 

Q 

9 

1.6B 

.50 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

HENSHAM  DAM 

56.5 

26.5 

41.5 

73 

1 5 

14 

723 

0 

2  6 

2.B4 

1.25 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

48.7 

23.2 

36.0 

67 

14 

5 

Q 

2  9 

4.16 

1.67 

19 

3 

4 

7 

3 

1 

JULIAN  WYNOLA 

50.9 

31.3 

41.1 

67 

14 

1 8 

7 

0 

1 7 

4.02 

1.26 

19 

5 

4 

8 

3 

1 

LACUNA  BEACH 

65 ,  6M 

37 .  9M 

5 1 .  8M 

-  1.8 

75 

14 

30 

7  + 

399 

0 

0 

0 

3,57 

l.ll 

1.27 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

LA  MESA 

65.6 

42,3 

54.0 

78 

^2 

34 

3 

332 

0 

2.14 

.72 

17 

.0 

0 

6 

2 

0 

LOMPOC 

61.6 

38.6 

50.1 

78 

1 4 

24 

453 

Q 

5.53 

2.28 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

LONG  BEACH  PUB  SvC 

64. 6M 

43. 3M 

54. OM 

75 

28  + 

34 

5 

335 

2,86 

.67 

17 

.0 

0 

5 

4 

0 

LONG  BEACH  WSO  AP 

42.6 

53.5 

.  4 

78 

28 

3  1 

5 

352 

Q 

3.39 

1.40 

1.51 

15 

.0 

0 

4 

4 

1 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

62,7 

46,5 

54.6 

,  2 

1 4 

5 

314 

0 

0 

0 

0 

3,16 

■  50 

1 . 70 

16 

.0 

0 

4 

3 

1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

66,2 

46.5 

56.4 

.6 

64 

1 3 

37 

266 

0 

0 

0 

0 

4.39 

1,32 

2.74 

16 

.  0 

0 

4 

2 

1 

HT  WILSON  2 

47.4 

32.5 

40.0 

65 

14  + 

20 

20 

768 

0 

1 

19 

0 

5,99 

2.51 

16 

T 

1 

19  + 

7 

3 

2 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

62,5 

45.4 

54.0 

,  I 

72 

14 

\^ 

6 

Q 

0 

0 

4,01 

1,74 

1.13 

17 

.0 

0 

6 

4 

1 

OCEANSIDt 

64, 4M 

42  ,4M 

53 .  4M 

7't 

14+ 

34 

7 

352 

Q 

2,19 

.78 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

□  JAI 

63 .  CM 

34 .  IM 

48 .  6M 

_ 

79 

13 

25 

26+ 

502 

0 

0 

14 

0 

8,57 

4,26 

4.42 

18 

.0 

0 

7 

3 

3 

OXNARO 

64.3 

41,0 

52.7 

-  .6 

82 

15 

33 

20+ 

378 

0 

0 

0 

4,98 

1,65 

2.56 

17 

,0 

0 

5 

2 

2 

PALDMAR  MT  OBSERVATORY 

49.5 

26,7 

38.1 

64 

17  + 

14 

5 

825 

0 

0 

3 1 

0 

5,47 

2.15 

17 

4.0 

2 

19 

5 

4 

2 

PASADENA 

65.4 

41,3 

53.4 

.2 

85 

13 

32 

5 

357 

0 

0 

1 

0 

4.09 

.24 

1.44 

19 

T 

0 

6 

3 

1 

PERRIS 

62 . 7 

34.0 

48.4 

8 1 

14 

6  + 

510 

0 

0 

14 

0 

3.79 

1 .66 

17 

•  0 

0 

7 

2 

1 

POMONA  CAL  POLY 

62.0 

37.9 

50.0 

.4 

80 

15  + 

29 

5 

459 

0 

0 

7 

0 

4,04 

.37 

2.21 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

RAMONA  SPAULDING 
REOLANDS 

61.3 

36.1 

48.7 

78 

13 

26 

7 

499 

0 

0 

11 

0 

2,81 

.74 

19 

.0 

0 

6 

3 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

63,4 

37.5 

50,5 

-  .8 

83 

14 

25 

6+ 

445 

0 

0 

5 

0 

1.12 

.85 

.58 

19 

.0 

0 

u 

1 

0 

RIVERSIDE   CIT   EXP   STA  R 

62,6 

37.8 

50,2 

84 

15 

29 

7+ 

448 

0 

0 

4 

0 

1.92 

.89 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

64,  7M 

37.6 

51. 2M 

-  .2 

84 

14 

26 

6 

416 

0 

0 

6 

0 

3,39 

.16 

1,13 

19 

,0 

0 

6 

3 

2 

SANDBERG  WSO  //R 

42.9 

29.6 

36.3 

-  3.6 

57 

14 

20 

5 

885 

0 

2 

22 

0 

3.84 

1.29 

2,04 

18 

3.4 

2 

9 

3 

2 

2 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

63,9 

47,2 

55,6 

.6 

76 

13 

38 

5 

286 

0 

0 

0 

0 

1.68 

.33 

.48 

16 

,0 

0 

4 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

64,3 

38.9 

51.6 

-  1.7 

83 

14 

28 

21 

412 

0 

0 

4 

0 

3.18 

.33 

1.02 

17 

.0 

0 

6 

2 

2 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

62.4 

32.5 

47.5 

-  1.7 

81 

14+ 

21 

5 

536 

0 

0 

17 

0 

2,34 

.19 

.77 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

See  Reie 

rence  Not 

es  Fc 

>llow 

ng  Sta 

Uon 

In< 

lex 

-  6  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  5Jf;i:gr'* 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

•  M 
<S 

|l 
« "i 
<l 

Average 

Departure 
From  Nomul 

Highest 

Dale 

S 

o 
Q 

t 

Q 

t 

& 
i 

a 

No.  ol  Day 

s 

Total 

t  i 

^1 

- 
e 

(5 

Date 

Snow.  SI«el 

No.  ol  Dayi 

Mix. 
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Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.10  or  More 

1  . 

'  1 

0 

° 

1.00 

«< 

nm 

«n 

s| 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

66. 3M 

43. IM 

54. 7M 

1.7 

79 

13 

33 

5 

313 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.20 

1.24 

17 

.0 

0 

i  5 

3 

1 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

61.7 

40.5 

51.1 

73 

14 

31 

6 

423 

0 

0 

3 

0 

6.15 

2.75 

18 

.0 

0 

4 

2 

2 

SANTA   MARIA  WSO   AP  R 

56.2 

36*4 

47.3 

-  2.9 

74 

14 

0 

0 

12 

0 

4.81 

1,97 

1.98 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

SANTA  MONICA  PIER 

6<..2 

48.0 

56.1 

80 

26 

39 

5 

270 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.10 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

SANTA  PAULA 

63. IM 

37. 6M 

50. 4M 

79 

13 

27 

7+ 

443 

0 

0 

0 

6.11 

2.54 

19  + 

.0 

0 

5 

3 

2 

TORRANCE 

64.3 

43.3 

53.6 

.6 

78 

14  + 

32 

5 

341 

0 

0 

1 

0 

3.32 

.64 

.92 

17 

.0 

0 

6 

5 

0 

TUJUNCA 

60.3 

38.7 

49.5 

81 

13 

28 

7+ 

474 

0 

0 

5 

0 

3.46 

1.57 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

M 

77 

15 

0 

0 

0 

3.29 

•  70 

1 . 53 

17 

.0 

0 

S 

2 

1 

TWITCHELL  0AM 

60. 5M 

37. OM 

48. 8M 

66 

13 

23 

7 

505 

0 

0 

11 

0 

5.43 

2.10 

16 

.0 

0 

9 

3 

2 

UCLA 

64.7 

46.7 

55.7 

83 

14 

38 

7 

294 

0 

0 

0 

0 

4.85 

1.91 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

UPLAND  3  N 

60.0 

36.9 

48.5 

14 

26 

5 

503 

0 

0 

5 

0 

4.17 

1.61 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

VISTA   2  NNE 

63. 6M 

39. 2M 

51  .4M 

78 

13 

32 

22  + 

421 

0 

0 

0 

2.66 

.89 

17 

.0 

0 

6 

2 

0 

WARNER  SPRINGS 

H 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

65.0 

39.7 

52.4 

-  1.3 

79 

14+ 

30 

6 

385 

0 

0 

2 

0 

2.89 

-  ,03 

.74 

17 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

49.0 

-  1.7 

3.64 

,39 

.3 

*       >  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

62.2 

34.5 

48.4 

71 

15 

16 

7 

513 

0 

0 

7 

0 

2.29 

1.95 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

BARSTOW 

56.5 

28.5 

42.5 

66 

15 

12 

7 

686 

0 

0 

23 

0 

.27 

.15 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

56.7 

35.7 

46.2 

70 

14 

25 

7 

574 

0 

0 

11 

0 

3.38 

1.06 

17 

.0 

0 

6 

2 

2 

BISHOP   WSO  AP  R 

19.1 

31.7 

-  5.1 

59 

14 

4 

5 

1026 

0 

0 

30 

0 

3.02 

2,03 

2  .23 

18 

6.0 

4 

9 

3 

2 

1 

BLYTHE 

64.2 

36.3 

50.3 

-  2.3 

75 

14 

23 

7 

451 

0 

0 

6 

0 

.00 

-  ,46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

63.8 

39.5 

51.7 

77 

14 

26 

8 

4o8 

0 

0 

5 

0 

.07 

.02 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BQRREOO  DESERT  PARK 

65.1 

40.8 

53.0 

78 

15 

30 

6 

365 

0 

0 

4 

0 

.46 

.13 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

BRAWLEY   2  SW 

65.9 

36.4 

51.2 

-  2.7 

76 

15 

26 

7 

420 

0 

0 

6 

0 

.01 

-  ,32 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

56  •  3 

42.5 

59 

13 

0 

0 

18 

0 

.50 

.22 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

56.1 

34!5 

45.3 

68 

16 

22 

5 

603 

0 

0 

12 

0 

.31 

.17 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

62.2 

37.8 

50.0 

-  2.0 

69 

17  + 

24 

7 

459 

0 

0 

7 

0 

.34 

.13 

.34 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

M 

e.4M 

M 

60 

14  + 

-10 

23 

0 

31 

D 

1  .56 

1.40 

18 

17.3 

15 

18 

2 

1 

1 

EAGLE  MOUNTAIN 

62.1 

41.5 

51.6 

75 

15 

31 

6 

403 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRQ  2  SSW 

67.2 

35.4 

51.3 

-  2.3 

79 

15  + 

27 

6 

418 

0 

0 

8 

0 

T 

-  ,39 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

52.6 

24.5 

36.6 

65 

16  + 

9 

7+ 

812 

0 

0 

28 

0 

.69 

.32 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

FAIRMONT 

49.2 

32.5 

40.9 

-  2.6 

63 

15 

22 

7 

742 

0 

0 

18 

0 

2.60 

-  ,34 

1.53 

19 

T 

0 

3 

2 

1 

COLO   ROCK  RANCH 

66.0 

42.6 

54.3 

77 

15 

33 

7 

324 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

44.5 

25.3 

34.9 

-  4.9 

58 

16 

12 

7 

925 

0 

0 

29 

0 

1.82 

.83 

.74 

19 

4.0 

4 

9 

4 

1 

0 

hayfielo  pumping  Plant 

61.2 

36.2 

48.7 

75 

14 

20 

6 

498 

0 

0 

10 

0 

.05 

.04 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

66.2 

40.4 

53.3 

-  .6 

77 

14 

30 

7+ 

355 

0 

0 

3 

0 

.03 

-  .34 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

65.5 

36.7 

51.1 

76 

14 

27 

6 

422 

0 

0 

7 

0 

.05 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

66.6 

35.5 

51.1 

-  3.0 

80 

15  + 

28 

7+ 

426 

0 

0 

12 

0 

.07 

-  .43 

.06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYDKERN 

54.9 

28.7 

41.8 

65 

15 

1 3 

6+ 

709 

0 

0 

22 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

60.5 

40.1 

50.3 

71 

16+ 

27 

8  + 

448 

0 

0 

3 

0 

.13 

.10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

40.5 

25.4 

33.0 

53 

14 

11 

7+ 

964 

0 

2 

27 

0 

7.39 

2.58 

19 

6 

19 

7 

5 

2 

LUCERNE  VALLEY 

53.0 

25.6 

39 . 3 

65 

15 

13 

6+ 

790 

0 

0 

26 

0 

.50 

.50 

19 

.  0 

0 

1 

1 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

67.0 

34.7 

50.9 

75 

14 

21 

6 

433 

0 

0 

12 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

48.7 

33 .  OM 

40. 9M 

67 

13 

2 1 

7 

727 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.57 

19 

1 

19 

3 

1 

0 

HOJAVE 

53. IM 

27. 2M 

40. 2M 

67 

16 

11 

5 

764 

0 

0 

25 

0 

,54 

.36 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

40.7 

17.7 

29.2 

54 

28  + 

-  3 

5 

1102 

0 

3 

31 

2 

4.24 

1.45 

19 

28.3 

32 

21  + 

6 

2 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

59.7 

37.7 

48.7 

70 

14 

26 

7 

499 

0 

0 

4 

0 

.12 

.06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

53.7 

29,6 

41.7 

-  2.8 

67 

15 

17 

7+ 

713 

0 

0 

18 

0 

1.67 

-  .06 

■  70 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

52.7 

27.8 

40.3 

65 

15 

12 

7+ 

759 

0 

0 

22 

0 

1.19 

.56 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

PALM  SPRINGS 

66.4 

39. 4M 

52. 9M 

-  1.0 

76 

13 

28 

6 

371 

0 

0 

4 

0 

.51 

-  .75 

.28 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

61.1 

39.8 

50.5 

73 

16 

30 

6+ 

443 

0 

0 

3 

0 

.32 

.17 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

49.  1 

31.4 

40.3 

63 

14 

17 

5 

759 

0 

0 

18 

0 

.70 

.32 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

66.2 

33.8 

50.0 

78 

13 

20 

6 

458 

0 

0 

12 

0 

.11 

■  07 

18 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

55.5 

29.1 

42.3 

-  2.8 

65 

15  + 

13 

7 

696 

0 

0 

22 

0 

.71 

-  .05 

.39 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

59,1 

30.3 

44.7 

72 

14 

16 

5 

622 

0 

0 

20 

0 

.04 

.04 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

VAlYERMQ  fire   STA  79 

51.6 

25.4 

38.5 

64 

15  + 

11 

7+ 

815 

0 

0 

25 

0 

1.29 

-  .67 

.51 

19 

T 

0 

5 

1 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

53.4 

28.0 

40.7 

67 

16 

14 

7+ 

744 

0 

0 

24 

0 

.60 

.37 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

30.4 

3.4 

16.9 

45 

15 

-15 

7 

1483 

0 

19 

31 

15 

1.96 

.90 

19 

18.4 

16 

28+ 

5 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

21.9 

3.7 

12.8 

36 

16  + 

-15 

22+ 

1612 

0 

26 

31 

10 

6.01 

1.60 

19 

48.0 

32 

25 

8 

5 

2 

WiLOROSE   RANGER  STA 

45.4 

22.2 

33.8 

61 

14 

11 

10+ 

960 

0 

0 

29 

0 

0 

.95 

.70 

18 

2.0 

3 

1 

0 

DIVISION 

43.5 

-  2.1 

1.10 

-  ,26 

3.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JANUARY  1973 
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Station 
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1 
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18 
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20  j 

21 

22  ] 

23 

24 
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26  1  27 

26 

29  j 

30 

3; 
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NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPQ I  NT 

ANCMiN  PAC   UNION  COL 

1  ^66 

.47 

1.93 

1.59 

1.36 

•  10 

2. 86 

.77 

.57 

.35 

.47 

.04 

.72 

.42 

.33 

. 

18  0* 

.02 

.67 

2.42 

.43 

.83 

3.87 

.38 

.02 

•  01 

3.99 

.55 

2.28 

.08 

.48 

.02 

.23 

.51 

.40 

1.26 

BIC  BAR  RANGER  STATIQN 

7.58 

,19 

.43 

.0<» 

1.22 

.77 

• 

.63 

1  .45 

.40 

,84 

.36 

.25 

.56 

.15 

.10 

. 

BOONV IlLE  MNTNC  STA 

13 . 34 

•  10 

.17 

1,94 

.43 

1.08 

1 .68 

.51 

.23 

2.38 

.65 

1.60 

.28 

.45 

.11 

.02 

.47 

.54 

.1 

BRANSCQHS  3  NNM 

23.94 

.22 

.34 

2.96 

1.42 

2.39 

2.83 

2.47 

.02 

4.39 

1.47 

1.25 

.32 

1.10 

.65 

.64 

.60 

.1 

BRIDCEVILLE  4  NNH 

U  96 

• 

1.30 

.63 

.70 

.70 

.91 

• 

2.70 

.90 

1.34 

.60 

.92 

.64 

.03 

.44 

.96 

BURNT  RANCH  1  S 

9!42 

.02 

,65 

.16 

1,02 

1.02 

.49 

.13 

2,06 

.27 

,98 

,78 

.33 

.65 

.20 

.39 

BUTlER  VALLEV  RANCH 

9.09 

i08 

.15 

•  04 

•  89 

.22 

.16 

,49 

,67 

.12 

1 .84 

.47 

1.14 

.88 

•  30 

.1* 

.31 

.05 

.16 

.71 

C  AL I STDGA 

•  09 

•  05 

1.21 

1^94 

•  10 

2.09 

3,02 

.05 

.05 

.75 

2.75 

.42 

1.85 

.90 

.10 

.25 

1.00 

.35 

CALLAHAN 

T 

.02 

T 

•  16 

.01 

.36 

.24 

,12 

.22 

.33 

T 

.57 

.05 

.36 

T 

.02 

.08 

T 

• 

CA2ADER0  3  W 

11  88 

01 

1.56 

3^74 

.22 

9.60 

4.54 

.06 

1 .09 

.40 

1.97 

.98 

.92 

.02 

.88 

.68 
.13 

• 

cecilville  S  SE 

5)9* 

•  03  T 

T 

•  31 

.09 

•  68 

1.26 

•  40 

.52 

.99 

.13 

.66 

.05 

.40 

.  10 

.09 

.03 

.12 

.06 

Clear  creek 

12 .67 

.U6 

•  20 

.30 

1 .00 

1.05 

1.75 

.23 

2.65 

.73 

1.25 

.57 

.56 

.63 

.64 

.10 

.40 

CLOVERQALE  3  S5E 

18.73 

•  40 

2.76 

.67 

1.37 

3.56 

.70 

3.77 

.14 

2.56 

.03 

.41 

.43 

.07 

.64 

.93 

COPCO  NO  1  DAN 

1.93 

.02 

T 

T 

.09 

.26 

.60 

.09 

.02 

.36 

T 

.09 

.09 

.01 

•  10 

T 

.11 

.03 

covelo 

12 . 59 

,04 

.02 

« 

1.76 

.51 

1^96 

1,13 

1.41 

.05 

2  .10 

.51 

1.04 

.16 

.54 

.07 

.46 

.03 

.12 

.99 

CRESCENT  CITY  1  N 

9.60 

*  10 

.02 

.18 

•  21 

.09 

•  26 

1,19 

1.48 

1.02 

.78 

1.19 

.31 

• 

.26 

1,0« 

.46 

.29 

.63 

CRESCENT  CITY    T  ENE 

.83 

.43 

.15 

.31 

.92 

.21 

CUHHI NGS 

•  02 

1 .20 

2'45 

.54 

3.41 

2,59 

,61 

.02 

3.00 

,91 

1.36 

.21 

*  12 

.07 

DUTTONS  LANDING 

lli71 

•  15 

1.57 

.63 

,47 

2.17 

.90 

1.75 

,29 

1.45 

.19 

.34 

•  02 

.17 

.26 

1.26 

T 

E LK  VAl L E Y 

16  05 

•  16 

.05 

T 

T 

.06 

,07 

.77 

1 .00 

2.39 

.98 

.77 

2.35 

,46 

1,27 

1.60 

.38 

.24 

T 

1.19 

.93 

.14 

.90 

EUREKA  MSQ  CI  R 

6*47 

.06 

,02 

.15 

,97 

.09 

.40 

.69 

.06 

.74 

1.10 

.09 

,93 

T 

.22 

.55 

.07 

.40 

.33 

FERNt)ALE  2  NH 

8 .52 

'03 
* 

•  1 1 

.03 

,05 

T 

.21 

1.12 

.20 

.26 

.39 

•  45 

.33 

1 .75 

.30 

1.25 

.11 

.10 

.24 

T 

.21 

.16 

.05 

.86 

T 

FOREST  GlEN 

20*07 

.04 

.60 

1,55 

.60 

2.60 

1.46 

1^30 

.36 

4.70 

.90 

1.33 

1 .90 

.29 

.03 

1.46 

.39 

.35 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

10*80 

.03 

.15 

1.36 

.40 

1,40 

1.14 

1.50 

•  03 

.08 

1.36 

.24 

.59 

.10 

•  46 

.02 

.02 

.01 

.63 

.12 

.55 

.52 

. 

FORT  BRAGG  AVIATION 

1.45 

.06 

.30 

FORT  OICK 

12*22 

■  20 

.02 

•  16 

.27 

T 

.17 

.02 

.90 

1.02 

1.20 

.16 

1,62 

.42 

1.76 

1,03 

.66 

.46 

FORT  JONES  Ranger  sta 

4.17 

.03 

.09 

.04 

.94 

.38 

.56 

.94 

.19 

.  10 

•  39 

.17 

.16 

.45 

FORT  ROSS 

15.52 

T 

,73 

1.22 

.07 

3.66 

2.90 

.08 

.01 

.42 

2.23 

.06 

1.27 

•  76 

.01 

.41 

.06 

1.0* 

CARBERVl LLE 

14,83 

.03 

.24 

1.30 

.47 

2.72 

1.15 

1.96 

T 

.27 

2.79 

.75 

.97 

.39 

.56 

.24 

.44 

.39 

T 

casquet  ranger  station 

14.62 

■  26 

.03 

,09 

.06 

.27 

•  26 

2.20 

1.25 

.17 

2  .17 

1 .16 

.98 

1 .79 

•  64 

.31 

1.77 

.37 

CRATON 

18.40 

.37 

2,64 

.33 

1.07 

4.99 

1.03 

.01 

3.43 

•  32 

2.01 

•  04 

•  57 

.01 

.29 

,Dt 

.57 

.63 

creenvieh 

3.98 

■  01 

.02 

.05 

.09 

.66 

,54 

.30 

.20 

1 .10 

.30 

.11 

,20 

.20 

.20 

GUERNEvILLE  2 

22.40 

.48 

2.70 

.60 

2.03 

5.39 

1.53 

.03 

4.54 

.11 

2.57 

.09 

.94 

.62 

.02 

.62 

.47 

HAPPY  cAHP  Ranger  sta 

10,30 

T 

.06 

.19 

.79 

1.54 

* 

•  76 

2  .65 

.64 

.69 

.69 

.49 

.20 

.93 

.01 

.30 

HAYFORK  RANGER  STATION 

8.32 

« 

•  B7 

.  17 

1.99 

.6B 

.44 

2.07 

.45 

•  76 

.16 

•  39 

.42 

.06 

.23 

• 

HEAL  DSBURG 

18*39 

X 

1.26 

2.43 

.03 

2.80 

1.86 

•  01 

1.00 

3.84 

.43 

2,70 

•  41 

.22 

.10 

1.09 

.21 

healosburc  no  2 

16,91 

.40 

2.60 

.49 

1.30 

2.92 

.04 

4,40 

.25 

2.52 

T 

•  42 

.30 

T 

.65 

.99 

HILTS 

3.27 

T 

.06 

T 

.19 

.06 

.40 

.70 

.16 

.75 

•  09 

.32 

.11 

.12 

.09 

.14 

.04 

HONEYDEM  2  MSH 

1 1 .59 

t02 

.06 

.95 

.22 

1, 16 

1.34 

•  84 

.20 

2.28 

.49 

1 .06 

.  65 

.60 

T 

.13 

.92 

.05 

.08 

.28 

idlenild  hhy  hntnc  Sta 

•  02 

•  90 

.  10 

.10 

.17 

.28 

1.73 

* 

1.15 

2,38 

.99 

.  54 

1 .40 

.57 

.  12 

1.53 

.06 

.31 

K  E  L  LOGG 

20. 29 

T 

.40 

2.25 

.61 

1.19 

4.70 

1 .  14 

T 

•  02 

4.74 

.46 

2  .00 

.06 

T 

•  47 

T 

.42 

.04 

.45 

1.01 

kentfield 

19.60 

1.40 

3.15 

.10 

3.30 

2.65 

.04 

•  37 

2.90 

.30 

3.00 

T 

•  37 

.04 

.26 

.54 

1.13 

KLAMATH  R 

12.30 

•  25 

.02 

.06 

.14 

.08 

.54 

.23 

.16 

1.18 

1.12 

,01 

•  35 

1 .95 

.47 

1.09 

.50 

.39 

•  73 

1.06 

.64 

.23 

.76 

KORBEL 

7.78 

•  20 

.05 

.21 

•  39 

.11 

.62 

.63 

.22 

1 .66 

.60 

1 . 10 

.34 

.43 

.60 

.20 

.39 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

3  1 .79 

D  ^09 

.08 

.13 

.  10 

.01 

.09 

.52 

.07 

.47 

.06 

.12 

HAD  RIVER  RANGER  STA 

13. 13 

.  10 

T 

1.73 

T 

1.31 

1.66 

1^06 

T 

.09 

2.20 

.69 

1.13 

.30 

•  68 

T 

.66 

.40 

.92 

MARE  ISLAND 

10,68 

.12 

1.53 

.33 

.46 

2.26 

.48 

1.99 

.26 

1.59 

.19 

.25 

T 

.16 

.25 

.70 

MOUNT  HEBRON  RS 

.79 

•  16 

,09 

.22 

.  14 

.10 

.  09 

T 

MUIR  MOODS 

15. B9 

1 .25 

1 .66 

.09 

3.11 

3.19 

•  05 

•  17 

2.04 

2.09 

.06 

1  •OS 

.19 

.67 

.29 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

U  ,37 

T 

.68 

1.35 

.07 

1.76 

1.61 

.02 

•  24 

1 .60 

.13 

1 .47 

•  22 

T 

.17 

.50 

1.04 

OAK  KNOLL  R  S  2 

3  .33 

T 

T 

T 

.06 

.31 

.97 

•  39 

.74 

.19 

.24 

.16 

•  IB 

T 

QAKVILLE    1  HNW 

16,09 

T 

1.60 

1.49 

.04 

2.17 

2.18 

•  01 

•  76 

2.67 

.12 

2.64 

.42 

.05 

.20 

.68 

.97 

OCC  IDENTAL 

24.28 

.98 

2,65 

.69 

4,00 

4,66 

.24 

•  36 

4  90 

,38 

2 . 33 

•  64 

.58 

.60 

.90 

orick  prairie  creek  PK 

10,21 

•  19 

.06 

.29 

.  1 1 

.09 

•  33 

•  53 

.24 

1,06 

.69 

.06 

1 .74 

.60 

.91 

.71 

.  66 

.18 

.69 

.06 

.34 

• 

ORLEANS 

8.59 

•  09 

•  02 

.26 

1.23 

.78 

.45 

•  49 

1 . 96 

.39 

1 .01 

.31 

.  24 

.69 

.30 

.  16 

PETALUHA  FIRE  STA  2 

1 1.  27 

.92 

1  •Od 

.02 

1.92 

1.69 

•  36 

1 .75 

.21 

2 . 04 

.27 

.02 

.01 

.49 

.32 

POINT  ARENA 

15.22 

1.00 

.53 

1.15 

.20 

2.29 

2.03 

.05 

.69 

2.91 

.32 

.65 

.06 

•  63 

.62 

.08 

1.01 

.40 

• 

POTTER  VALLEY  PH 

13.81 

1.50 

L.43 

.12 

2,90 

1.90 

•  30 

2,41 

.50 

1.02 

.14 

•  41 

.67 

.23 

.50 

.08 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

IB. 96 

,11 

.25 

2.01 

.93 

2.32 

2.42 

1.57 

.04 

.27 

3.96 

.BB 

1 . 10 

.  32 

.04 

•  67 

.  1 1 

.78 

.55 

.39 

SAINT  HELENA 

17.32 

•  04 

T 

1.96 

1.96 

.06 

2.23 

2.5B 

•  02 

.65 

I. 5b 

.55 

2.28 

•  35 

.07 

.21 

.97 

.98 

« 

San  Rafael 

16.99 

.04 

1 .60 

2.92 

.10 

2.22 

1.41 

•  02 

T 

.39 

Z  ,  66 

1 .03 

2.93 

T 

.  0  1 

.07 

.12 

.76 

.  16 

T 

7 

.73 

7 

SANTA  ROSA 

15.38 

1.22 

U42 

.09 

2.42 

3.29 

•  09 

.65 

2,49 

.09 

1,46 

.41 

.06 

.46 

.76 

.49 

■ 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8.36 

.06 

,01 

•  09 

.28 

1,17 

1.42 

.63 

.01 

•  07 

1.58 

.2* 

•  90 

•  53 

•  79 

.05 

.64 

.09 

SCOTIA 

10,60 

•  03 

.  19 

.03 

T 

.04 

\,to 

.40 

.33 

.55 

.40 

•  21 

2  .27 

.41 

1.71 

T 

.25 

.  13 

.49 

.19 

•  51 

.92 

SHELTER  COVE 

16.07 

•  04 

.04 

.03 

.67 

1 .10 

,43 

2,65 

3.20 

1  •  26 

.40 

2,43 

•  76 

,41 

•  16 

•  22 

•  92 

T 

.32 

.35 

.03 

.02 

.65 

.01 

SKASCS  SPCS  LAS  LOHAS 

25  .39 

.04 

.64 

3^25 

1 .32 

1 .89 

9.54 

•  92 

.05 

4.91 

.  14 

3 . 96 

,03 

.52 

.63 

1 .04 

.66 

SONOMA 

13.79 

.95 

1^65 

.04 

2,86 

2.52 

.53 

.39 

2,07 

.10 

1.95 

•  48 

.01 

.24 

STANOISH  MICKEY  ST  PK 

20.44 

.11 

.14 

2.11 

1.34 

3.20 

3.32 

2.20 

•  25 

3.21 

.85 

.76 

.36 

.56 

.12 

.67 

.05 

.44 

.34 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

9.01 

•  02 

.65 

.42 

1.73 

• 

1.62 

2 .03 

.  30 

.  79 

T 

.  56 

.  10 

tulelake  //R 

.67 

T 

T 

T 

T 

.04 

.10 

.24 

.04 

.05 

T 

T 

T 

.OS 

.10 

!l9 

T 

T 

.03 

7 

UKIAH 

12.62 

.96 

1 .63 

.24 

2.01 

1 .32 

.04 

.04 

•  49 

1 . 90 

.67 

1.21 

.14 

.93 

.50 

.  15 

.70 

.02 

, 

UKIAH  t,  HSH 

15,70 

•  07 

.40 

2.40 

.71 

1.35 

2.14 

.83 

•  04 

2.40 

.80 

1.52 

.44 

.79 

.78 

.05 

.37 

.39 

UPPER  NATTOLE 

19  61 

•  14 

.22 

1.25 

1.03 

.95 

1.56 

1.82 

.46 

5  03 

•  63 

2  00 

46 

91 

• 

.75 

74 

hEavervIlle  ranger  Sta 

9)36 

.09 

•  01 

.49 

.  39 

2.01 

.92 

• 

•  45 

2.40 

•  30 

,  85 

■  08 

•  46 

*66 
* 

^  *Q6 

.19 

MEED  ^IRE  DEPARTMENT 

3.76 

T 

T 

T 

.15 

T 

.34 

.37 

T 

2.18 

•  29 

'  .  , 

7 

MILLITS  1  NE 

16.69 

T 

1>I0 

1 .69 

.41 

2.28 

2.22 

•  10 

•  63 

2  .87 

.  47 

MlLLQM  CREEK  1  NH 

11.55 

•  02 

.06 

T 

•  87 

,26 

1.46 

1.40 

• 

U02 

1.47 

.37 

l!l7 

Ibt 

!53 

.05 

!95 

.20 

!35 

YREKA 

2.27 

T 

T 

•  03 

T 

•  13 

.09 

.31 

.41 

•  10 

T 

.36 

.04 

.15 

.  1 1 

24 

.  19 

.03 

02 

»       «  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

2.41 

.27 

.39 

.06 

•  05 

.43 

.02 

,20 

•  96 

.30 

ALTURAS  RANGER  STATION 

1 .49 

.02 

•  23 

.10 

.12 

T 

.09 

.13 

•  22 

.36 

.02 

.10 

AUBURN 

13.69 

.17 

•7l 

1.20 

.30 

4.20 

1*19 

1  ,80 

1 ,02 

.41 

.77 

.39 

.58 

•  17 

.02 

.98 

AUBURN  DAM  PROJECT 

14.06 

.22 

.73 

1 .20 

•  34 

4.52 

.94 

1,82 

1 .03 

•  36 

.52 

BLUE  Canyon  mso  ap  //R 

19.37 

•  40 

•  49 

1.19 

1.92 

.70 

1.61 

1*00 

2.95 

.66 

l!79 

.24 

•  05 

•  23 

.12 

.73 

.64 

.60 

BOMNAN  OAH 

19*16 

•  40 

.6' 

1 .58 

.81 

2.66 

3.40 

.23 

T 

50 

BRANNAN  ISLAND 

7,42 

•  07 

1 .25 

•  62 

.34 

I. It 

•  12 

* 

.21 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

7*52 

• 

2  •  00 

.11 

.20 

1 .6C 

.07 

.01 

1*73 

'  - - 

*  _ 

0 

.16 

'is 

BRUSH  CREEK  RS 

23.67 

•  04 

T 

1  •60 

3.7? 

1 .05 

3.45 

•  72 

5*13 

1*61 

I '  90 

96 

*30 

167 

BUCKHORN 

12.09 

.30 

•  59 

.66 

1.94 

.98 

T 

.66 

3,32 

!79 

1.24 

!26 

.24 

.41 

.30 

.'76 

BUCKS  CREEK  PH 

20.29 

• 

1 .79 

1.62 

1.93 

1 .99 

•  46 

T 

4(82 

.81 

3,38 

BURNEV 

7*36 

•  41 

.59 

•  43 

.54 

•  07 

2.59 

.  63 

,64 

CAMPTONVILLE  RS 

19, 6^ 

,26 

■  11 

1 .96 

1.34 

•  94 

• 

6.63 

1.2* 

.97 

.36 

1.52 

.  14 

1.35 

CANBY  11  SM 

CAN6Y  RANGER  STATION 

2,07 

.06 

.19 

T 

.20 

.04 

.65 

.02 

.20 

.03 

.29 

.15 

.02 

CANYON  0AM 

12,46 

.25 

1>20 

.63 

.92 

.59 

•  14 

•  01 

4,17 

.55 

2.45 

.13 

•  19 

.43 

.43 

.34 

CARIBOU  POMER  HOuSE 

13.12 

.30 

1.97 

.45 

1.05 

.74 

•  15 

.03 

4.25 

.46 

2.30 

.05 

•  IB 

.50 

,06 

.35 

.52 

. 

CHALLENGE  RANGER  STA 

23,69 

.17 

'  .77 

2.72 

.86 

4.11 

•  64 

4.38 

2.18 

1.96 

.92 

.53 

.64 

.37 

.13 

1.85 

CHESTER 

9*27 

T 

T 

•  23 

1.23 

.09 

1.27 

.19 

.13 

2,97 

.53 

I.IO 

t 

T 

T 

.60 

.45 

.32 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

10.58 

.66 

2.62 

.1* 

1.36 

.70 

.13 

.31 

1.55 

,09 

1.21 

.02 

.33 

.06 

.36 

.92 

.48 

CITRUS  HEIGHTS 

6.99 

.71 

1.45 

T 

1.13 

1.31 

.01 

.02 

il* 

1.39 

.27 

1.27 

.22 

.02 

.59 

.02 

.19 

.16 

.( 

CLARKSBURG 

7,79 

7 

1.22 

.97 

.44 

1.12 

.25 

1.00 

.73 

.78 

.51 

.30 

.16 

.03 

.06 

.20 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

7,81 

1.95 

.29 

.95 

.*0 

.09 

1.31 

.06 

1.93 

.30 

.25 

.20 

.52 

ClEARLAKE  HIGHLANDS 

11*66 

.40 

1.49 

.51 

.75 

1.38 

.44 

.03 

2.05 

.23 

2.01 

.06 

•  46 

.26 

.12 

.41 

1.02 

COHASSET    1  NNE 

20.29 

1.42 

2.30 

1,25 

2.80 

.96 

4.70 

1.70 

2.32 

.20 

.33 

.40 

.36 

T 

1.32 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


3 

4  1  5  1  6 
'  1  "  1  ° 

7 

8   I  9 

10 

u 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

16 

19 

D  .20 

2.35 

.33 

.»r 

.47 

.02 

.65 

1.07 

.47 

2.20 

3.68 

.48 

■  12 

1.25 

.95 

.09 

1.02 

.60 

.03 

■  1 8 

1 '  09 

* 

1  •OS 

.39 

.92 

.37 

4,40 

.82 

1.91 

•  36 

.69 

.06 

1*93 

•  32 

.93 

1.15 

•  17 

■  03 

09 

02 

72 

*  10 

•  33 

.43 

,39 

•  09 

.0» 

1.59 

.34 

.39 

,86 

•  36 

•  02 

1*56 

.46 

1 '  11 

'24 

.23 

.63 

7 

1.68 

2^04 

.80 

4.45 

.76 

3.28 

1.28 

1.19 

.70 

3 .64 

1.32 

1.99 

2.80 

.49 

.65 

4.89 

1.23 

2.89 

.17 

.03 

T 

1.03 

1  .04 

•  90 

3.03 

3.19 

•  32 

•  38 

3 

.73 

1  32 

T 

1.67 

1 .20 

.70 

2.00 

,40 

•  40 

3*80 

1 .90 

1.85 

*e5 

.07 

1.17 

.41 

.49 

.49 

•  48 

T 

1.87 

.74 

1 .89 

.18 

T 

1.01 

.89 

1.39 

1.41 

1.39 

•  01 

T 

3,99 

.50 

2 .64 

,16 

.17 

2.25 

.16 

1.16 

.92 

.10 

1.28 

.26 

1.34 

.08 

1.70 

.69 

.91 

2.45 

.48 

•  01 

2.15 

.  33 

1.28 

.85 

1.22 

•  38 

1.83 

.93 

1.27 

.  72 

,75 

.76 

1.06 

1.28 

.47 

9.98 

•  70 

2.53 

1.59 

'50 

.05 

1.30 

.29 

1.10 

.60 

.42 

.03 

2*10 

^  *09 

.69 

.63 

1.17 

.37 

4.19 

.99 

l!66 

!99 

l!l7 

« 

1.69 

1.62 

.95 

•  03 

4.88 

.49 

3.86 

■  60 

.11 

.47 

1.62 

.79 

2.42 

3,66 

.  16 

.04 

'48 

.  12 

.03 

7 

1.26 

1.79 

.62 

4.24 

.99 

3)44 

I  !47 

1.01 

*60 

■  16 

.84 

.72 

1.26 

3.91 

1.07 

1.96 

!54 

.04 

1.29 

.63 

.46 

1 .72 

.33 

•  02 

.80 

1.49 

.46 

.01 

.07 

1.29 

.27 

1.51 

1.20 

.46 

1.15 

1.01 

.54 

2.60 

.64 

7 

2)40 

li? 

"is" 

I54 

.04 

.32 

.27 

.42 

.20 

1 .91 

.26 

.27 

.15 

T 

.90 

1.09 

.33 

3.98 

.62 

2.13 

.70 

.59 

.60 

.50 

.50 

3.00 

.99 

2.45 

.67 

6.00 

.62 

4.92 

.91 

.07 

1*22 

1.26 

.71 

4.72 

.93 

3.35 

1.36 

1,91 

.83 

.05 

.10 

7 

.10 

.18 

.23 

T 

.11 

T 

,11 

.15 

.29 

.90 

.32 

4,22 

•  81 

.01 

1 .02 

.90 

1.12 

1.17 

.36 

T 

2.71 

.72 

■  94 

10 

.57 

2.30 

.13 

2.00 

1.40 

.07 

.02 

.30 

1 .72 

•  50 

1  ■  80 

.92 

,29 

.37 

1 .97 

.97 

2.21 

2.61 

.12 

T 

4  11 

.54 

2  06 

.47 

1.92 

1.21 

.99 

.16 

U65 

.12 

l!76 

•  10 

.09 

.09 

.29 

.10 

.45 

.10 

■  60 

1  .05 

•  18 

T 

.24 

.40 

.03 

■  80 

.26 

.34 

.45 

■  25 

.06 

7 

•  24 

•  13 

.82 

.49 

.25 

1.51 

.93 

.98 

■  14 

.19 

1  -93 

•  30 

.32 

1.31 

.27 

.01 

2  05 

.06 

1  ^49 

•  32 

•  87 

1.11 

.43 

.01 

1  *63 

.39 

1,07 

*03 

T 

.84 

.36 

.93 

1 . 10 

.29 

.09 

T 

3*57 

.  39 

3^19 

1.31 

1.19 

2,68 

.42 

3*95 

.89 

1 ,75 

'02 

.02 

.02 

.01 

U06 

•  77 

.99 

.96 

.78 

3)45 

.92 

U91 

Il9 

.11 

.57 

•  24 

.67 

.05 

1*82 

1.17 

.89 

■  87 

.1* 

.16 

1.66 

2.32 

.63 

4.03 

.40 

3.83 

1.62 

1.68 

.58 

1.12 

.50 

1.20 

.46 

.02 

.78 

.07 

1.24 

!l9 

1.92 

.64 

.51 

.09 

.64 

.04 

l!49 

.05 

.09 

1.46 

.44 

1 .00 

•  S3 

.29 

•  01 

1 .00 

.10 

1 .26 

.12 

1.64 

.66 

1.33 

1.41 

.33 

2.85 

•  34 

1.22 

1.97 

.86 

KOI 

1,74 

•  33 

2.35 

.73 

1.18 

.13 

.  12 

.94 

1.02 

.41 

5,02 

.43 

1 . 57 

1 .69 

.39 

1 . 63 

• 

1.72 

2.94 

1.02 

9.34 

1.19 

.02 

3.90 

.94 

1.77 

.22 

1.44 

.01 

1.29 

.64 

.  14 

1.46 

1 .36 

.02 

.12 

1.19 

1.09 

1.85 

1,62 

1.03 

1.07 

4.87 

1 .47 

2.79 

1.03 

1.32 

.39 

3.62 

.55 

2.27 

1.71 

.43 

.96 

.  13 

.19 

1.99 

.93 

1.78 

3.74 

.  10 

3.40 

.34 

1.29 

•  09 

D  .1002.09 

)  .08 

.75 

.50 

T 

■  1 1 

1 .93 

.08 

.96 

« 

.12 

•  82 

.89 

.69 

.32 

1.35 

■  10 

3.06 

1.20 

1.39 

.82 

.36 

1.30 

.39 

1.25 

.42 

.12 

.01 

■  31 

.78 

.33 

.87 

.60 

1.98 

48 

2.61 

.  63 

■  70 

80 

.18 

24 

.60 

1.23 

.89 

* 

1.10 

1.16 

.03 

^  !90 

.65 

T 

T 

■  26 

'26 

1*1"! 

.80 

.32 

1.90 

.65 

.02 

1*50 

.89 

*60 

.01 

.30 

1.42 

'ieo 

1.72 

1.32 

.65 

1.20 

3!63 

1.09 

l!35 

.66 

1.13 

01 

1.17 

.43 

01 

02 

■  15 

.  19 

94 

.72 

.92 

1.11 

,91 

.  16 

1.30 

!78 

1 .69 

1.16 

1  .04 

•  10 

7*74 

.19 

2*60 

09 

.01 

.01 

.99 

.76 

1.29 

1.13 

.48 

2.43 

.26 

.67 

.01 

.67 

1.27 

1.31 

.98 

3.12 

2.19 

30 

3.82 

.39 

2.91 

.  19 

•  82 

.12 

.13 

1.22 

1 . 10 

.55 

.04 

0  .50 

U46 

1 .42 

1.47 

1.92 

.97 

3!35 

1 .09 

2.58 

!o7 

.35 

2.00 

.17 

1.14 

.70 

.15 

1.33 

.29 

1  95 

T 

.11 

1.75 

.13 

1.03 

.47 

.09 

.02 

T 

1.31 

.07 

1.29 

7 

•  29 

.71 

2.85 

1  61 

3  00 

2.68 

36 

.32 

5  83 

1.53 

3 . 45 

.60 

•  90 

!30 

l!90 

1,20 

iio 

3!  00 

.44 

1.42 

!l5 

.02 

.91 

2^00 

.31 

2.05 

1.01 

.06 

.57 

1.91 

.99 

1.90 

•  21 

1.01 

1^69 

.04 

1.40 

.97 

.01 

.09 

■  14 

4.42 

.21 

1.62 

.06 

.06 

.17 

.10 

.17 

.19 

.75 

T 

.66 

.14 

1.79 

.84 

1.45 

1.92 

.61 

5.91 

.19 

4.22 

■  02 

.32 

1.02 

.90 

1.20 

.40 

•  26 

■  44 

1 . 62 

.20 

.60 

.05 

1.92 

.  70 

2.14 

1.18 

•  89 

■  14 

6,11 

.  14 

2,68 

J 

.05 

.81 

.85 

.39 

.15 

1.40 

^ '  26 

.38 

*  14 

1  *04 

1  *  12 

.17 

2.39 

.21 

.43 

1.04 

.25 

■  03 

T 

2.26 

.2* 

1.81 

.10 

.07 

1.92 

•  39 

•  37 

T 

•  17 

■  25 

.60 

16 

.  20 

20 

.  75 

1 .02 

.45 

■  73 

.03 

.03 

.33 

.77 

T 

.02 

.49 

7 

7 

!92 

.30 

.01 

.40 

.30 

.16 

.42 

.01 

.03 

.07 

.01 

.29 

.40 

.32 

.92 

.43 

.36 

2.73 

.06 

1.14 

1.37 

.73 

1.32 

T 

.37 

.02 

.05 

.06 

.97 

.40 

.49 

.28 

.02 

.30 

.11 

.06 

•  15 

.  14 

1.92 

•  07 

1.02 

.06 

.06 

.01  .04 

.64 

.10 

.08 

.24 

.10 

.14 

1.06 

.24 

.46 

.20 

.12 

.18 

.15 

.15 

.07 

.31 

.58 

.02 

.06 

.40 

.25 

.47 

.40 

.09 

.26 

.05 

.10 

.OS 

.08 

.08 

.12 

1.04 

.32 

.76 

.05 

7 

.41 

.01 

1.93 

.37 

.»2 

T 

.59 

.66 

.15 

.86 

.99 

2.03 

•  17 

1.70 

■  33 

20  21 


22    23  24 


COLEntN  FISHERIES  STl 
COLFX 

C0LCA7E  POilER  HOUSE 

CDLUSa   1  SSW 

COOL 

CORHtNC  H0UCH70N  RANCH 
ORNa  2  SE 

DAVIS  2  NSH  EXP  FARK 
DEER  CREEK  FOREBAV 
DE  SA8L' 

DOBBINS   1  S 

ODHNIEVULE  RANCER  STA 
OUNNICAN 

OUNSMUIR  RAHGER  S7A 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOISOH  DAH 

FORESTHILL  RANCER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETOHN  RANGER  STA 

GIBSON  HWV  HNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VAILEV  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
ORIIZLY   ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRT  ENGLE8RICHT  OAN 
HAT  CREEK  FH  NO  1 
HIDDEN  VALLET  RANCH 
HOBERCS 

HUNTER  DIST  CRAVES  *CH 
lOHA  HILL 
JESS  VALLEV 
KElSEV  1  N 
KELSEVVIILE 

KILAKC  POKER  HOUSE 

LAKEPDRT 

lARESHORE 

LAKE  SPAULOINC 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEV 

LOOKOUT  3  MSm 

LQYALTON 

MADELINE  2  SO 

HAN2ANITA  LAKE  // 

HARKLCr  COVE 
MARYSVILLE 
HC  CLOLfO 
nIDOLETOHN 
MINERAL 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROVIllE 
OROVIlLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  I 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IPC 
PLATINA 
PORTOLA 
QUINCY 

RIO  BLUFF  USD  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  NT  P  G  AND  E 

SACRAMENTO  MSO  AP  R 
SACRAMENTO  USD  CI  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINClETOHN  2  £ 

sierra  city 

sierravIlle  ranger  Sta// 

STONYFQRD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANCER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAKBERRY  VAILEV 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  N 
VACAVIllE 
VIN70N 

volimers 

v017a  poher  house 
hhiskeytown  res 
miiliams 

NIILCHS 


.14  .Jl 


16. 14 
8.03 
14,40 


18.31 
16.65 

9.99 
15.00 

8.62 

11,54 
9,02 

18.27 
9.68 

15.47 

16.02 
18.21 
16.01 
11.27 


11.24 
9.37 
11^43 
17^>5 
12^86 


8^58 

8.04 

12^21 
12^10 
15^67 
19.49 

7.28 


16,54 
)  8,15 
l.Dl 
11.18 
7.66 

12.21 
8.10 
7.68 
9.51 

16.41 

6.87 
7.29 
16.96 


10.59 

18,07 
7.14 
)17.53 
9.33 
7.37 

27.24 
11.16 
13.97 
13.36 
2.42 

18.06 
8.42 

17.89 
7.97 
7.43 


BOCA 

5 

89 

BODIE 

2 

26 

8RIDCIP0R7 

1 

81 

CEOARVILLE 

2 

14 

OONNER  MEMORIAL  S7  PR 

11 

50 

DOYLE 

3 

19 

DOYLE  3  SSE 

15 

Ellerv  lake  // 

3 

84 

Fleming  fish  and  came 

1 

73 

F0R7  IIOMELL 

2 

26 

CCM  LAKE 

3 

26 

MONO  LAKE 

2 

94 

SACEHEN  CREEK 

9 

10 

.19 

■  18 

■  30 


■  09 

.02 
.18 


DAILY  PRECIPITATION 


SeCRET  VALLEY 
SQUAM  VALLEY 
STANOISH    I  E 
SUSANVULE  AIRPORT 
TAHQE  CITY 

TERHD 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
MENDEL   10  SE 
HODDFQRDS 


ALAHO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMCNO  *> 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  HOUNTAIN  2  SW 
8URLINGAHE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARHEL  VALLEY 

CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 

GERSER  RANCH 
CILROY 

CILROY  I*  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NM 

HOLLISTER  1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

LOCKMOOD  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  4  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRQ  BAY  FIRE  DEPT 
HORRO  BAY  i  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  HSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRMALL  RANCH 
PALO  AlTO  jr.  museum 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMD  BEACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  AROC 

SAN  ClEHENTE  dam 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  MSO  CI 

san  grecorio  2  se 
San  jOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLV 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAO 

spreckelS  hwy  bridge 
upr  san  leandro  filter 

MALHAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANCIOLA 

ANTIOCH  FIBREBQARD  Ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  9 
ASH  MOUNTAIN 
AJBERRY   1  NN 

BAKERSFIELD  wSQ  AP 

balch  power  house 
blackwells  corner  2wnw 

BUTTQSMlLLON 

calaveras  big  trees 

camp  pardee 

castle  rock  rad  lab 

catheys  vy  Bull  run  rh 

cherry  valley  dam 

coalinca 

coalinca  14  mnw 
corcoran  irric  dist 

DELANO 


Total 

Day  of  Month 

1   1  2  1 

3 

4  1  5  1 

6 

7  1  8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14  I  15 

16 

17 

18 

19  1 

20  I 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  27 

28  29 

30 

31 

.47 

.1' 

1.26 

Q  .90 

.47 

3.47 

,27 

1.96 

1.40 

1.14 

1.44 

T 

.26 

.14 

.21 

7 

1.36 

.10 

1.97 

.28 

.32 

.03 

.20 

.20 

.78 

.15 

.01 

3.66 

T 

.25 

.99 

.30 

.31 

.03 

.04 

.70 

.01 

.94 

.08 

.10 

7 

.05 

1.S1 

.16 

.02 

.63 

.38 

.19 

1,89 

,07 

.79 

.92 

.73 

.96 

.10 

.03 

.05 

.55 

•  09 

1 .66 

.02 

.10 

.10 

.09 

.09 

T 

.25 

7 

.35 

7 

.33 

.32 

7 

7 

T 

•  09 

8.84 

.35 

.21 

1  93 

05 

.10 

.09 

.87 

•  02 

1 .95 

• 

!50 

!60 

!95 

.30 

6.10 

.14 

.07 

.15 

.17 

.09 

.99 

1,12 

2.30 

1.00 

.01 

•  12 

.12 

9,84 

.17 

1.99 

1.03 

.06 

1,20 

,17 

.98 

1.42 

.85 

1.04 

•  17 

.17 

•  05 

.29 

.34 

•  01 

6.S7 

.02 

.03 

■  99 

.37 

.30 

1.41 

,60 

2.00 

•  09 

.98 
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DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
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electra  power  house 
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fidduetchn  lynch  ranch 
five  points  5  ssk 
fresno  usd  ap 
friant  covernhent  cahp 
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crant  grove 
crovelakd  ranger  STA 
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HETCH  HETCMY 

HUNTERS  DAH 

IDRIA 
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.10 

2.60 

.01 

.17 

.01 

4.62 

.07 

.37 

.03 

.60 

1.48 

.07 

1.67 

.20 

.13 

3.20 

•  IS 

.20 

.43 

1.04 

.01 

.93 

2 .99 

.02 

.27 

.12 

.44 

1.05 

.78 

.01 

.30 

6.3S 

.74 

.32 

.32 

2.02 

.41 

4.97 

.03 

.01 

1.6S 

.04 

•  36 

.05 

.07 

•  24 

T 

.50 

.39 

.03 

4.93 

.02 

.21 

7 

.23 

•  09 

.80 

1.29 

.32 

1.32 

7 

7 

.02 

.27 

9. IS 

.04 

.75 

•  16 

•  77 

.83 

1.64 

.88 

1 .99 

.09 

.06 

.03 

.23 

.72 

,74 

,12 

2.>4 

.02 

.20 

.35 

.73 

1.29 

.27 

.10 

.19 

6.se 

.03 

•  62 

.13 

1^11 

1.42 

1.05 

1.74 

.23 

4.16 

.08 

.28 

7 

.52 

.37 

.29 

.79 

1.67  7 

.20 

.04 

4.02 

.13 

.79 

•  20 

.30 

.20 

.80 

1.26 

.32 

.06 

6.63 

•  90 

.19 

.  10 

2.44 

.30 

4.90 

.14 

4.73 

•  31 

•  20 

.69 

.86 

1.06 

1.51 

3.97 

.05 

•  31 

•  28 

.43 

1.20 

1.27 

•  03 

2.02 

.19 

•  39 

T 

•  29 

.01 

.99 

.96 

.07 

2.14 

T 

.20 

•  05 

•  10 

•  33 

.01 

.72 

.97 

.15 

.01 

6.21 

.06 

•  61 

2.43 

1.13 

1.33 

.56 

7 

.09 

9.93 

.03 

.32 

.40 

.06 

1.40 

.09 

2.28 

.34 

.08 

,03 

.94 

2.66 

T 

7 

.64 

.09 

.57 

.67 

.07 

.31 

.52 

3.39 

.04 

.01 

.61 

1.91 

7 

.63 

.03 

7 

.56 

3.16 

T 

7 

.03 

.30 

1.70 

.93 

7 

.60 

4.39 

.01 

.39 

2.74 

.98 

.31 

6.28 

.69 

.35 

.10 

1.86 

.09 

5.27 

9.6S 

.30 

.09 

.03 

• 

.55 

2.49 

2.00 

.07 

.19 

3.92 

•  49 

.29 

.09 

1.90 

1.24 

03 

.15 

•  92 

.18 

7 

1.87 

.01 

2.20  .09 

.29 

T 

.36 

9!" 

.16 

.16 

.99 

2.23 

2.91 

.07 

7 

.12 

.15 

4.42 

.04 

■  04 

•  40 

.14 

1.09 

.97 

.93 

.78 

.04 

.03 

4.01 

.07 

.79 

.26 

.30 

1.13 

,94 

.92 

6.46 

T 

.72 

.26 

.28 

1.60 

.  37 

2,50 

.05 

.68 

2.19 

.12 

.14 

•  47 

.78 

.43 

.02 

.23 

(.97 

•  09 

1.11 

•  10 

2.04 

.47 

4.42 

.23 

7 

.11 

4.9a 

•  39 

•  30 

7 

.09 

2.56 

.09 

1.39 

7 

.28 

4.07 

.32 

•  27 

.08 

1.71 

1.69 

7 

.04 

9.47 

.07 

.90 

•  30 

2.15 

1.90 

.09 

.90 

2.96 

.26 

•  22 

.91 

.68 

.61 

.68 

4.09 

T 

7 

.21 

•  09 

.79 

.94 

.37 

1.44 

7 

.25 

7 

3.79 

T 

.46 

•  26 

•  24 

.23 

1.66 

.79 

•  02 

.15 

•  02 

6.49 

.29 

.66 

2.30 

3.06 

.09 

.07 

4.61 

.79 

•  12 

.03 

1 .77 

1.83 

,01 

.04 

.06 

■  68 

1.05 

•  53 

1.63 

1.79 

.04 

.43 

.49 

4)04 

T 

.OS 

•  23 

•  16 

2.21 

1.03 

.33 

2.39 

.02 

.39 

.11 

•  17 

.21 

.09 

.70 

.50 

,03 

.04 

.13 

2.81 

.09 

.96 

.09 

•  10 

.16 

,08 

.63 

.74 

,01 

.28 

.06 

.01 

1.12 

.09 

•  21 

.03 

T 

.56 

•  15 

.10 

1.92 

.04 

.01 

.07 

.18 

.89 

.49 

.12 

.12 

.  69 

.39 

.10 

1.99 

2.72 

.49 

•  11 

.40 

3)39 

.09 

7 

.18 

.03 

,93 

1.03 

T 

1.13 

,02 

.14 

.28 

3.96 

•  31 

.13 

1.19 

1,84 

.03 

.07 

.03 

3.84 

T 

.04 

.20 

.09 

7 
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2.04 

.09 

7 

7 

.06 

7 

7 

1.68 
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.19 
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.07 
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.01 
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T 
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.24 
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1.98 
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T 
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6.19 
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2.79 
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ElSINORE 
ESCONOIDD 
FILLHORE   1  MNH 
fON7ANA  9  N 
FaN7ANA  KAISER 

FULLER70N  HIILCRES7  RV 
CI8RAL71R  OAH  NO  2 
GILLESPIE  FIEIO 
CLENDORA  ^£57  FC  189 
HAINES  C*N  UPPER  FC367 

HEME7 

HENSHAH  OAH 
HOEOEES  FC  60  A 
IDVLLUUD  FIRE  DEP7 
JULIAN  WYNQLA 

JUNCAL  DAM 

LA  CRfSCENTA  FC  291  6 
LACUNA  8EACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  NESA 

LECMUIA  PT  STA  FC  392B 
LOHPOC 

LONG  8EACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  MSO  AP 
LOS  ALAHOS 

LDS  ANGELES  USD  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  C7R 
LOS  PaiE7aS  RANGER  S7A 
LV7LE  CREEK  RANGER  S7A 
HOORPARK 

N7  BALOY  FC  B9G 
NT  MILSON  2 

NIMHALL  SOLEDAD  FC32CE 
NEHPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOHO  2  NX 

OCEANSIOE 

OJAI 

OXNARO 

PACOIHA  OAH  FC  33  A  E 
PALOHAR  HT  0BSERVA7DRV 

PALOS  VEROES  EST  FC43D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  AROUELLD  light  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POHAY  VALLEY 
RAHONA  SPAULOING 
RiOLANOS 

riverside  fire  sta.  43 
riverside  cit  exp  sta 
salSIpuedes  Gaging  sta 
san  bernardino  co  hdsp 
san08erg  ptl  fc130b 

^andberg  mso  /. 

san  oieco  usd  ap 

san  oihis  fire  wd  fc99 

san  fernando 

san  gabriel  canyon  ph 

san  gabriel  oh  fc429be 
san  gabriel  fire  dept 
san  jacinto 
san  nicolas  island 
santa  ana  fire  station 

santa  barbara 

santa  barbara  faa  ap 

santa  barbara  tv  peak 

santa  maria  mso  ap 

santa  monica  pier 

santa  paula 
saugus  pur  pl  no  1 

SOHIS  3  NU 
SUEY  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANCA  PATROL  STA  PC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TUITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEV  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  19A 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
N4LNUT  PTL  STA  FC102C 
NARNER  SPRINGS 


ADELAHTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOH 
BEAUMONT  1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  HSO  AP 
BLYTHE 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 
■ORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAHLEY  2  Sa 
CABAZON 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 


■  loUowing  SuMon 


DAILY  PRECIPITATION 


1      2      3      4  5 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


DEATH  VILLEV 

BIC  ciNvON  LiBamrDKY 

DEEP  SPRINGS  COllCCE 
EICIE  nOUNTtlN 
EL  CENTPG  2  SSK 

El,  MUtCE  PIELO 

PilKMONT 

COLO  RQCK  ftANCH 

HIIMEE 

M«VfItLO  POHPINO  PL«NT 

HESPEaii 

InPEPUL 

IfPEPUl  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  CAADEN 

INVOkERN 

INVOKEKN  AKHITACE 
IKON  MOUNTAIN 
JOSHUA  THEE 

KCE  RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LUCERNE  VALLEV 
HECCA  FIRE  STATION 
NITCHEIL  CAVERNS 
NOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

HT  San  JACINTO  H  S  PK 

NEEDLES  PAA  AIRPORT 

NILANO 

OCOTIllO  HELLS 
OCOTILLO  2 

palmoale 

palmdalE  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 

randsiurc 

shoshone 

SNOH  CREEK  UPPER 
THERMAL  PAA  AP 
TRONA 

thentvnine  palms 
valtermo  fire  STA  T» 
victorville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 

WiLDROSe  RANGER  STA 


.28 

1.6a 

.00 


2.ao 

.00 
l.t2 
.05 


.61 
.71 


.13 

1.67 
1.1« 


l.2« 
.60 
l.«> 
6.01 


16     17  18 


.29 
.it 

.AT  .11 
.01 

.lA 


19     20  21 


28     29  30 


.36 
.19 
.A9  .19 
.72  .96 


.70 
.29 


.37 
.«0 
1.60 
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DAILY  TEMPERATURES   'V^nZV 


Slalion 

Day  of  Month 

0) 
ng 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

NORTH  COAST 

DttAINiCE  01 

ALDERPDINT 

MAX 

MIN 

55 

27 

58 

27 

48 
26 

50 
26 

49 
24 

49 
23 

52 
21 

48 
25 

48 
30 

50 
40 

49 
40 

55 
45 

58 
47 

67 
35 

60 
37 

62 
45 

53 
39 

51 
37 

47 
32 

50 
29 

45 
30 

52 
32 

59 
28 

55 
28 

48 
35 

49 
26 

54 
26 

51 
26 

65 
33 

52 
38 

50 
32 

52.9 
31.9 

MAX 

Mm 

60 

60 
41 

60 
25 

44 

26 

45 
26 

43 
25 

44 
26 

41 
27 

43 
29 

43 
38 

47 
39 

51 
45 

52 
45 

58 
44 

50 
44 

49 
44 

46 
41 

47 
41 

45 

32 

45 

30 

50 
35 

54 
39 

55 
33 

55 
34 

44 
36 

44 
28 

48 

32 

46 

36 

54 

44 
39 

46 
37 

48.9 
35.3 

BIG  bAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

45 
28 

44 
26 

46 
25 

46 
27 

44 

21 

41 

25 

44 
19 

43 
20 

44 

30 

43 
33 

41 
33 

42 
36 

44 
38 

56 
36 

52 
34 

46 
37 

63 
36 

49 
36 

46 

30 

45 

30 

44 

33 

41 

33 

49 

29 

51 
28 

36 

34 

41 
26 

45 
27 

45 
29 

56 

46 
35 

46 

3 1 

45.7 
30.3 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

50 
25 

55 
26 

46 
28 

49 

27 

45 
23 

50 
29 

51 
28 

50 
25 

53 
34 

52 
42 

58 
44 

61 
52 

63 
51 

66 
38 

62 
39 

57 
46 

53 
39 

54 
38 

48 
33 

50 
30 

50 
30 

54 

30 

58 
25 

62 
27 

52 
40 

50 
25 

55 
26 

59 

31 

66 

55 

53 
35 

54.5 
33.8 

C  AL  LAHAN 

MAX 

Mm 

'iZ 
20 

45 
24 

36 
19 

32 
22 

32 
10 

33 
20 

35 

11 

29 
15 

43 
27 

41 
31 

43 
36 

55 
39 

56 
40 

60 
28 

59 
39 

49 
41 

47 

27 

43 
36 

36 

20 

35 

20 

44 
29 

45 
25 

35 
14 

43 
29 

40 
29 

35 
15 

37 
19 

53 
28 

48 

46 
28 

43 
23 

42.6 
25.7 

CECllVILLE  5  SE 

MAX 

Mm 

49 

22 

37 
27 

37 
23 

37 
15 

36 
15 

40 
22 

39 
14 

37 
IS 

40 
30 

38 
31 

43 
36 

52 
38 

56 
39 

57 
30 

55 
33 

43 
34 

45 
29 

40 
31 

37 
27 

37 

22 

40 
30 

42 

20 

48 
22 

42 
31 

35 

29 

38 
17 

45 
24 

52 
29 

47 

30 

49 
27 

42 
28 

43.1 
26.5 

CLOVERUALE  3  SSE 

MAX 

Mm 

60 
35 

64 
31 

57 
31 

51 
31 

53 
26 

53 
26 

54 
27 

46 
29 

50 
33 

53 
44 

51 
45 

56 
48 

57 
51 

56 
46 

61 
46 

55 
47 

58 
41 

54 
43 

54 
35 

50 
34 

55 
35 

53 
34 

60 
30 

63 
31 

46 
40 

52 
31 

54 
29 

57 
29 

54 

30 

53 
4 1 

S3 
40 

54.4 
36.1 

COVELO 

MAX 

Mm 

5* 

21 

54 

23 

45 

21 

45 

21 

39 
17 

44 

18 

45 
13 

42 

20 

40 
29 

42 
29 

43 
37 

50 
40 

52 
42 

52 
33 

61 
32 

50 
39 

50 
39 

48 

40 

47 
31 

45 
27 

45 
30 

46 
27 

53 
25 

51 
29 

41 
36 

44 
23 

45 
24 

52 
24 

61 
28 

49 
38 

47 

32 

47,5 
28.6 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 

Mm 

58 

34 

48 

34 

48 

31 

48 
31 

32 

50 

55 
44 

55 
41 

56 

50 

55 

51 

59 

47 

54 
48 

54 
39 

56 
34 

56 
34 

56 
34 

58 
34 

52 
44 

49 
39 

52 
32 

60 
33 

54 
42 

53 
34 

54.0 
38.3 

DUTTDNS  LANDING 

MAX 

Mm 

60 
42 

59 

31 

54 
30 

52 
30 

53 
28 

51 
26 

49 
28 

47 
30 

50 
36 

52 
45 

55 
46 

55 
48 

56 
49 

58 
51 

58 
51 

57 
51 

59 
46 

56 
46 

55 
39 

54 
34 

55 
39 

53 
33 

52 
35 

62 
38 

46 
40 

53 
32 

52 
32 

51 
38 

55 
36 

55 
43 

55 

42 

53.9 
38.6 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

39 
25 

41 
22 

40 
27 

36 

28 

39 

22 

41 
30 

38 
28 

38 
27 

40 
30 

45 
32 

55 
41 

57 
40 

59 
38 

52 
32 

49 
31 

48 
36 

47 
31 

48 
35 

40 
29 

39 
26 

41 
34 

41 
31 

45 

21 

45 
30 

42 
31 

39 
26 

42 
26 

50 
24 

46 
34 

46 
30 

41 
28 

44.2 
29,9 

EUREKA  mSO  CI 

MAX 

Mm 

54 
36 

50 
38 

47 
34 

46 
31 

48 
34 

47 
37 

47 

34 

53 

40 

53 
48 

56 
47 

58 
54 

62 
56 

65 

50 

55 
45 

58 
49 

56 
46 

53 
44 

53 
42 

48 
37 

52 
37 

51 
41 

52 
36 

62 
37 

54 
47 

49 
37 

61 
32 

53 
39 

63 
43 

53 
45 

54 
44 

50 
37 

53.3 
41,2 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

Mm 

55 
32 

52 
39 

49 
33 

47 
29 

48 
30 

49 
33 

46 
30 

46 
29 

53 
35 

52 
45 

57 
49 

61 
53 

69 
54 

62 
40 

57 
43 

59 
47 

54 
39 

52 
44 

50 
35 

49 
34 

63 
36 

54 
33 

59 
34 

57 
45 

52 
40 

53 
36 

53 
34 

62 
40 

58 

44 

56 
40 

57 
34 

54.3 
38.4 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

42 
20 

42 
23 

44 

21 

40 
22 

39 
14 

38 
20 

41 
13 

39 
19 

34 

26 

35 
31 

35 

32 

39 
33 

41 
34 

50 
31 

46 
31 

46 

30 

44 
32 

42 
35 

41 
29 

41 

25 

43 
28 

45 
26 

44 
29 

38 

32 

39 
19 

40 
24 

43 
25 

55 
29 

44 
34 

44 
31 

41,9 
26,6 

FORT  6RAGG 

MAX 

Mm 

59 
34 

53 
32 

50 
29 

53 
29 

51 
30 

52 
32 

46 
36 

53 
39 

54 
45 

52 
46 

56 
51 

56 
52 

62 

45 

66 
45 

55 
49 

57 
42 

54 
43 

54 
36 

53 
33 

57 
33 

51 
36 

57 
35 

59 
35 

52 
42 

52 
31 

53 
31 

55 
35 

61 
46 

54 
41 

56 
41 

54,5 
38,5 

FORT   BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

47 
18 

41 
20 

34 
19 

29 
16 

40 
11 

46 
27 

38 
31 

45 
35 

52 
36 

58 
29 

48 
38 

47 
30 

45 
34 

39 

20 

41 
22 

34 

21 

36 
25 

37 
1  5 

53 

21 

45 

30 

47 
23 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

62 
43 

55 
48 

49 
45 

53 
43 

51 
36 

52 
32 

48 
33 

48 
37 

54 
42 

53 
45 

55 
49 

56 
55 

59 

50 

65 
47 

58 
50 

59 

50 

54 
42 

54 
49 

52 
41 

54 
38 

55 
47 

59 
36 

67 
39 

52 
49 

52 
42 

62 
30 

67 
36 

58 
50 

54 
46 

55 
44 

55 
40 

54.7 
43,1 

GRATLj'H 

MAX 

Mm 

62 
30 

68 
28 

58 
26 

58 
24 

56 
22 

52 
22 

55 
21 

42 
25 

49 

37 

54 
45 

54 
45 

57 
49 

57 
52 

61 
50 

61 
42 

56 
48 

60 
41 

56 
44 

56 
32 

54 

31 

59 

31 

56 
34 

54 
31 

53 
33 

49 
43 

66 
27 

64 
26 

53 
28 

56 

3  1 

56 
44 

56 
40 

55,8 
35,0 

HAPPY  CAHP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

53 
24 

54 
23 

54 
22 

54 
23 

44 

24 

43 
26 

44 

26 

44 

22 

42 
25 

40 
31 

40 
35 

44 
37 

55 
41 

64 
40 

69 
39 

43 
36 

45 
36 

50 
34 

41 
31 

45 
31 

37 
31 

42 
31 

48 
30 

44 
30 

37 
29 

42 

,'3 

43 
23 

46 
27 

47 
31 

45 
33 

45 
34 

45,9 
29,9 

HEALDSBURG 

MAX 

Mm 

68 
36 

58 
32 

55 
36 

57 
32 

54 
26 

56 
26 

45 
26 

43 

37 

56 
41 

53 
45 

55 
48 

57 
53 

65 
53 

63 
50 

54 
45 

62 

52 

54 
42 

55 

47 

54 
35 

58 
33 

58 
45 

56 
35 

53 
32 

48 
39 

60 
43 

57 
30 

54 

30 

61 
30 

55 
38 

56 
43 

63 
39 

56,2 
38.7 

HILTS 

MAX 

Mm 

46 
21 

45 
22 

41 

22 

38 
12 

35 
12 

31 
12 

27 
8 

35 
1 1 

32 
16 

38 

30 

36 
31 

42 
32 

49 
36 

66 
33 

63 
33 

47 
38 

49 

28 

50 
28 

41 
18 

37 

20 

39 
26 

36 
28 

40 
18 

f2 
19 

39 
28 

36 
12 

38 
12 

39 
15 

47 

20 

46 
32 

42 
27 

41,0 
22.6 

HOOPA 

MAX 

Mm 

51 
29 

49 

30 

44 
33 

39 

32 

42 
31 

47 
29 

49 
29 

46 
27 

46 
32 

45 
39 

48 
40 

50 
47 

66 
49 

62 
39 

66 
40 

53 
47 

55 
43 

54 
42 

49 

33 

48 
34 

48 
34 

47 
33 

53 

31 

61 
33 

46 
40 

50 
31 

52 
31 

45 

33 

66 
36 

48 
39 

50 
38 

49,9 
35.6 

KENTFIELC 

MAX 

Mm 

61 
36 

55 
34 

55 
35 

52 
30 

53 
31 

48 
28 

46 
29 

49 

37 

54 
39 

55 
46 

56 
49 

59 
53 

56 

51 

57 
60 

57 
48 

58 

51 

56 
41 

66 
46 

53 
38 

54 
35 

51 

41 

50 
34 

50 
35 

51 
36 

53 
42 

60 
31 

48 

32 

53 
35 

66 
39 

55 
45 

56 
42 

53.7 
39.4 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

58 
31 

50 
34 

47 
31 

47 
28 

45 

29 

47 

32 

49 
28 

45 
30 

48 

40 

54 
43 

54 
48 

58 

50 

60 
52 

55 
42 

65 
43 

55 
46 

55 
38 

54 
33 

46 
32 

52 
37 

59 
30 

58 
34 

50 
40 

50 
36 

53 
26 

56 
34 

63 
34 

55 
43 

50 
40 

52 
31 

52.7 
36,6 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

35 
16 

»0 
20 

40 
16 

32 
8 

27 
6 

29 
12 

31 
3 

28 
6 

27 

8 

32 
18 

38 

20 

44 
34 

50 
39 

55 
32 

59 
34 

46 

32 

45 
25 

40 
25 

38 
16 

30 
10 

36 
16 

33 

10 

26 
6 

36 
15 

41 
26 

40 
6 

29 
6 

40 
11 

43 
21 

42 
26 

41 
16 

37.9 
17,5 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

44 

12 

43 
13 

41 
12 

31 
7 

30 
4 

31 
4 

33 

3 

34 

0 

32 
10 

29 
9 

36 
13 

47 
33 

46 
34 

50 
32 

54 
25 

45 
25 

43 
24 

43 
26 

39 
11 

38 
10 

37 
7 

36 
5 

32 
9 

36 
6 

36 
6 

40 
6 

40 
6 

40 
7 

46 
6 

43 
26 

40 
5 

39,3 
12.8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

65 
49 

57 
30 

54 
28 

55 
29 

54 
26 

50 
26 

49 

26 

46 
37 

55 
42 

56 
46 

56 
49 

57 
54 

62 
51 

59 

50 

58 
46 

61 
51 

56 
45 

58 
48 

66 
34 

55 

32 

55 
42 

56 
31 

55 
33 

51 
36 

55 
36 

54 
29 

54 

31 

62 
38 

56 
37 

56 

41 

59 

40 

55,9 
36,5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pk 

MAX 

Mm 

50 
29 

47 
29 

43 
29 

45 
28 

44 
31 

47 
26 

41 
32 

46 
38 

48 
42 

51 
43 

58 
48 

54 
47 

62 
41 

55 
41 

54 
46 

54 
37 

50 
37 

49 

33 

49 
33 

47 

32 

44 
34 

53 
34 

55 
34 

55 
36 

48 
40 

49 

27 

50 
26 

53 
30 

60 
40 

52 
39 

48 
31 

50,4 
36.3 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

52 
27 

52 
30 

45 
33 

47 
28 

42 
28 

50 
32 

45 
27 

42 
27 

49 

31 

42 
38 

46 
40 

58 
43 

61 
47 

67 
43 

47 
43 

60 
45 

49 
40 

46 

40 

46 
35 

45 
33 

47 
32 

52 
30 

47 
31 

42 
35 

47 
39 

49 

29 

44 
30 

50 
33 

47 
37 

49 

41 

52 
38 

48.3 
35,0 

PETALUMA  FIRE  STA  ? 

MAX 

Mm 

66 
34 

59 
30 

54 
32 

55 
27 

52 

26 

54 
25 

49 
24 

43 
37 

56 
40 

54 
47 

55 
48 

58 
54 

57 
53 

58 
51 

56 
49 

60 
52 

56 
41 

56 
42 

55 
35 

56 
32 

56 
44 

52 
35 

53 
31 

50 
39 

54 
42 

55 
30 

52 
31 

56 
39 

54 
40 

56 
44 

59 
40 

55.0 
38,5 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

59 
40 

59 
38 

51 
35 

53 
31 

55 
33 

54 
34 

46 
33 

43 
32 

54 
37 

52 
46 

60 
49 

56 
52 

58 
50 

59 
46 

59 
47 

56 
48 

54 
42 

54 
46 

63 
40 

54 

39 

55 
40 

57 
37 

66 
39 

51 
48 

54 
47 

56 
33 

56 
42 

56 
38 

54 

40 

55 
40 

54,6 
40.9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

64 
24 

50 
24 

53 
19 

50 
20 

53 

20 

51 
28 

48 
42 

52 
44 

55 
44 

62 
50 

62 
34 

56 
44 

55 
41 

57 
36 

51 
41 

49 
29 

54 
27 

52 

40 

52 
40 

50 
27 

62 
35 

52 
39 

54 
23 

54 
26 

60 
29 

49 

37 

50 
36 

58 

36 

54.1 
33.4 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

47 

30 

47 
29 

47 
31 

40 
29 

32 
27 

38 
29 

40 
29 

42 
30 

45 

?5 

50 
43 

50 
44 

55 
47 

58 
51 

56 
45 

52 
45 

52 
48 

51 
42 

50 
42 

47 

35 

44 

33 

44 
33 

46 
37 

49 

32 

50 
32 

46 
36 

49 

31 

45 
29 

47 
30 

54 
33 

50 
40 

50 
36 

47.6 
36.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

68 
36 

57 
27 

53 
25 

54 
25 

52 
22 

55 
22 

45 
21 

41 
32 

54 
35 

51 
44 

54 
47 

57 
53 

62 
46 

67 
41 

54 
41 

59 
51 

53 
44 

55 
46 

54 
35 

55 
30 

55 
41 

55 
29 

56 
28 

47 
33 

52 
44 

55 
27 

55 
26 

62 
29 

51 
34 

54 
41 

58 
39 

54.6 
35.4 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

64 

38 

57 
38 

55 
33 

54 
34 

53 
32 

52 
33 

48 

32 

56 
34 

57 
50 

57 
50 

60 
56 

58 
55 

57 
52 

60 
49 

60 
54 

58 
44 

58 
50 

54 

40 

59 
38 

57 
38 

56 
40 

54 
39 

53 
41 

55 
44 

55 
34 

55 
35 

63 

42 

56 

47 

57 
46 

59 

45 

56.6 
42.1 

SANTA  RJSA 

MAX 

Mm 

70 
38 

63 
29 

55 
29 

56 
27 

53 
24 

55 
24 

50 
24 

42 
37 

54 
40 

55 
46 

55 
48 

57 
40 

64 
48 

64 
48 

58 
43 

60 
52 

55 
41 

55 
47 

54 
34 

58 
32 

57 
43 

57 
34 

55 
29 

53 
37 

56 
40 

56 
28 

57 
29 

62 
31 

58 
33 

55 
43 

62 
38 

56,6 
36,6 

S««  R«f*r«ne*  NoI«b  FoUewbig  SUUoq  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CtLIFORNIA 


StaUon 

Day  of  Month 

c 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

"I 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

StMYERS  BiR  RANGER  STi 

MAX 

MIN 

«7 
22 

50 
27 

43 
24 

42 
16 

43 

17 

44 

17 

45 

16 

44 
1 9 

35 
24 

39 

31 

40 
33 

43 
32 

55 

4  1 

57 
32 

53 
34 

45 
38 

45 

34 

4B 

34 

40 
30 

43 
25 

39 

32 

45 
25 

46 
24 

44 

37 

44 

45 

42 

56 

44 

46 

44.6 

27.4 

SCQTU 

MAX 

MIN 

5* 

31 

56 
32 

48 

35 

46 

3 1 

47 
30 

45 
3 1 

47 
3 1 

44 

33 

50 
4  1 

52 
46 

54 
46 

56 

5 1 

62 
55 

66 
49 

63 

5 1 

58 

47 

52 

S3 
45 

50 
38 

48 

49 

53 

56 

98 

51 
4 1 

48 

3 1 

93 
3 1 

56 
4  1 

61 

49 

92 
36 

53.0 
39.1 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

ti2 
50 

56 

52 
4 1 

54 
40 

47 
39 

47 
39 

43 
39 

46 
40 

49 
45 

46 
46 

51 
46 

54 

50 

56 
49 

50 

49 

46 

49 
42 

48 

47 

45 

49 

56 

90 

46 

44 

46 

42 

51 

90 

46 

50 
42 

49.6 

43,2 

SONOMA 

MAX 

MIN 

70 
^0 

62 

59 

2  6 

61 

55 

55 

53 

23 

46 

36 

55 
40 

55 
44 

54 
47 

57 

59 

65 

56 

61 

56 

56 

58 

59 

57 

57 

33 

59 

30 

55 
39 

60 
40 

59 
26 

60 
27 

58 
29 

98 

38 

60 
35 

61 
40 

58.0 
35,9 

TRINITV  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

39 
2  2 

44 

2  \ 

38 

35 
19 

35 
19 

37 
17 

36 

17 

35 
23 

35 
29 

37 
30 

40 

46 
30 

43 
30 

41 

47 

40 
31 

44 

37 

39 

36 

39 

35 

38 

22 

36 

38 

23 

45 

37 

3 1 

43 
27 

39.1 
25.1 

TULELAkE 

MAX 

MIN 

40 

42 

34 
1 5 

31 
7 

34 

33 

33 
4 

26 
8 

26 
19 

35 
21 

40 
33 

53 
33 

55 

49 

47 

46 

45 

42 
26 

36 

35 

36 

32 
12 

35 

42 

38 
25 

31 

36 

46 
26 

45 

43 
25 

37 
1 6 

39.0 
19.3 

UKIAH 

MAX 

MIN 

60 
2B 

55 
27 

50 
27 

52 
24 

50 

53 
24 

45 
24 

40 
35 

54 
36 

54 
44 

53 
47 

56 
52 

56 
50 

55 

53 

56 
48 

51 
4  5 

54 
43 

50 
34 

55 

33 

59 

57 

93 

46 

54 

93 

59 

92 

52 

96 

53.2 
36,5 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

4A 

20 

50 
20 

47 
16 

44 

20 

43 
1 2 

43 

14 

47 
10 

47 
16 

36 
26 

38 

3 1 

38 
3 1 

36 
33 

46 
36 

49 

32 

49 

32 

42 

50 

45 
35 

43 
25 

43 

32 

47 

46 

41 

40 

42 

40 

52 

93 

41 

41 
26 

43. B 
25,4 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

MIN 

39 
1 B 

41 

44 

34 

31 
g 

31 

34 
-  2 

32 
9 

36 
32 

39 

27 

40 

3 

47 

51 

50 

59 

43 

50 

42 

43 

34 

34 

34 
23 

34 

46 

39 

3 1 

36 

34 
1 1 

46 

17 

46 

39 
27 

41 
25 

40.4 
22.9 

HILLITS  I  NE 

MAX 

Mm 

61 

58 

47 

49 

48 

49 

46 
26 

36 
30 

46 
36 

48 

32 

50 

54 

58 

58 

57 
36 

53 

49 

51 

46 

51 
27 

52 
4 1 

57 

30 

54 
2  6 

53 
37 

45 

30 

50 
2  5 

51 
27 

56 
36 

52 
40 

49 
38 

55 

32 

91.4 
32,4 

UILLOM  CREEK  1  NK 

MAX 
MIN 

51 

42 

43 

49 
26 

44 
3 1 

50 
27 

46 
26 

42 
33 

46 
37 

47 
39 

50 

52 

64 

59 

52 

54 

52 
40 

47 

49 
35 

46 

46 

55 

55 

44 

50 

50 

46 

65 

47 

49 
36 

49.9 
39.1 

VREKA 

MAX 

MIN 

<,7 
19 

45 

42 

36 

37 

34 
1 5 

39 

12 

36 

13 

30 
21 

41 
29 

37 
32 

45 
33 

59 
36 

59 

56 

46 

50 

50 
29 

45 

36 

37 

36 

36 

40 

40 

37 

37 

36 

97 

50 

44 
25 

42.9 
24,0 

•          •  * 

MAX 
MIN 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AoiN  Ranger  station 

12 

36 
1 9 

35 

30 

32 

33 
9 

34 

25 
8 

39 
24 

43 
31 

37 
32 

47 
33 

52 
34 

49 
27 

49 
32 

43 

40 
2  B 

39 

32 

35 

41 
16 

41 
2  5 

41 

40 

39 

36 

30 

40 

44 

43 

_j7 

39 

39 

39.1 
20.3 

ALTURAS   ranger  STATION 

MAX 

Mm 

32 
7 

40 

42 

32 

29 

33 

32 
-  1 

35 
6 

24 
10 

36 

22 

40 
3 1 

42 

41 
27 

58 

52 

53 

42 

43 
3 1 

40 

30 
5 

33 

36 

29 

40 

42 

35 

28 

40 

42 

39 

39 

38.2 
14,6 

AUBURN 

MAX 
MIN 

58 

62 

52 

47 

49 

49 

48 

26 

45 
27 

45 
33 

47 
44 

50 

54 

55 

65 

55 

52 

54 

51 

51 

49 

49 

40 
30 

52 

56 

49 

47 

50 

50 
32 

60 

49 

51 
38 

51.4 

35,1 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 

Mm 

56 
33 

59 

51 

46 

49 

47 

46 
24 

44 

27 

46 

32 

47 
44 

49 

54 

55 

64 

59 

52 

53 

52 

52 

49 

46 

45 
27 

50 

51 

49 

46 

49 

49 

98 

46 

49 

90.6 
33.8 

BLUE  CANVON  mSO  AP 

MAX 

Mm 

<.5 
29 

42 

27 

29 

32 

35 

35 
21 

32 
23 

32 
29 

34 
29 

40 

41 

55 

57 

48 

38 

32 

35 
25 

28 

42 

40 

42 
26 

46 

40 

26 

36 

46 

49 

40 

33 

38 
26 

36.6 
26.4 

BOHMAN  DAM 

MAX 
MIN 

46 

3 1 

43 

35 
1 8 

27 

35 

37 

37 

1 1 

35 
17 

34 

30 

34 

30 

40 
32 

42 

48 
35 

57 

48 
36 

40 

34 
2  6 

34 
30 

30 

40 

38 

40 

48 

46 

41 
27 

38 

47 

51 

90 
27 

36 

27 

40 
26 

40.4 
23,1 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

56 
32 

59 

56 
26 

52 

51 

50 

51 
24 

48 

25 

46 

33 

52 
42 

51 
4  2 

54 
47 

59 

53 

54 

5 

56 

56 
44 

55 

53 
37 

55 
36 

50 

50 
29 

51 

52 
33 

52 
2  8 

49 

48 

32 

55 
40 

55 

4^3 

92.9 
35,5 

BROOKS   PARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

57 
45 

62 

55 

54 

50 

48 

1 9 

47 
18 

42 
33 

44 

33 

48 
36 

54 
3  6 

55 

57 

63 

56 

56 

59 

5* 
47 

56 
37 

52 
29 

53 
37 

52 

58 

52 

44 

53 

55 

92 

55 

49 

55 

93,2 
33,6 

BURNEY 

MAX 

Mm 

A2 
1 6 

46 

43 

39 

37 

37 

38 
1 

37 
8 

33 
23 

33 
28 

37 

37 

54 

54 

37 

46 

46 

44 

43 

39 

43 

41 

39 

44 

37 

36 

39 

40 

47 
1 5 

45 

47 

41,4 
17,6 

CANVON  DAM 

MAX 

Mm 

38 

1 2 

38 
1 2 

30 

33 

31 
1 

31 
6 

34 

22 

36 
32 

37 

44 
3 1 

43 

39 

46 

39 

29 

37 
2  8 

36 
29 

35 

30 

36 

33 

30 

37 

37 

30 

30 

31 

37 

39 

36 
24 

35,7 
16.3 

CHESTER 

MAX 

Mm 

43 

42 
1 1 

36 

34 

37 

38 
1 

37 
-  1 

30 
5 

35 
24 

37 
29 

36 

46 
32 

48 

33 

44 
22 

46 

43 
32 

39 

38 

38 

34 

42 
1 5 

36 

34 

39 

39 

34 

37 

35 

37 

42 

43 
19 

36.8 
14.0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

60 

50 

46 

49 

47 
25 

50 
22 

46 

25 

33 
26 

50 
33 

48 
39 

51 

56 

50 

59 

5 1 

56 
4  1 

54 

60 
50 

51 
46 

5* 

51 

48 

27 

51 

58 
27 

56 

53 

46 

53 

50 

57 
29 

49 

91 

94 

51.6 
35,0 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

SB 

60 

55 

52 

52 

51 

50 
28 

46 
28 

48 
36 

51 
46 

50 

53 

58 

52 

55 

55 

59 

55 
45 

58 

52 

53 

49 

52 

53 

45 

53 

52 

52 

55 

99 
42 

95 

46 

53.0 
37.1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

55 
37 

60 

51 

47 

48 

46 
15 

47 
14 

39 
21 

42 
31 

45 
32 

43 

56 

54 

55 

53 

56 

55 

50 
39 

49 

48 

53 

46 
28 

57 

53 

45 

47 

49 

47 

56 

47 

37 

48 

90,0 
29.4 

COLFAX 

MAX 

MIN 

COLUSA  !  SSW 

MAX 

Mm 

60 

55 

29 

50 

50 

46 

52 

42 
24 

36 
32 

42 
32 

39 

33 

50 

56 

56 

54 

54 

42 

63 

54 

56 

51 

51 

50 

57 

50 

45 

52 

92 

50 

54 

49 

3  3 

54 

95 

91,2 
34 , 9 

DAVIS  2  HSm  ExP  farm 

MAX 

Mm 

56 

59 
27 

5* 
27 

52 
29 

51 
26 

49 
26 

50 
25 

45 
33 

45 

33 

52 
40 

46 

53 

56 

54 

56 

55 
5 1 

60 

55 

56 

52 

52 

50 

52 

51 

45 

53 

51 

50 

95 
3  3 

54 

54 
45 

92.4 
36.9 

DEER  CREEK  FOREBAv 

MAX 

Mm 

50 

52 
26 

45 

35 

33 
1 7 

39 
1 9 

43 
19 

41 
22 

36 
29 

36 
31 

42 

44 
39 

48 

60 

61 

48 
36 

42 

36 

36 

36 

43 

43 
25 

47 

51 

45 

34 

40 

52 

93 

29 

40 

36 

29 

43.6 

27.3 

DE  SABLA 

MAX 
MDf 

27 

39 

41 

40 
2 1 

44 
1 9 

42 
16 

35 
22 

41 
31 

41 
34 

45 

49 

65 

59 

57 

46 

45 

42 

42 

42 

49 
29 

50 
26 

52 
27 

43 

36 

45 

42 
29 

55 

49 

32 

40 
3 1 

43 

35 

49.6 
29.6 

DOBBINS  1  S 

MAX 

MIN 

61 

56 

46 

47 

47 

49 

43 
IB 

36 
22 

45 
34 

46 
43 

52 

54 

64 

61 

51 

52 

46 

46 

44 

46 

46 

53 

56 
26 

47 
26 

45 

37 

51 
27 

48 
25 

61 
26 

91 
32 

47 
37 

*9 

40 

90,1 
32*6 

OOWNIEvILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

51 
2 1 

53 

41 

31 

1 2 

34 
1 6 

36 

11 

36 
18 

38 

24 

35 

32 

35 

37 

45 

52 

44 

54 
33 

55 

42 

44 

43 

40 

49 
2 1 

49 

46 

50 

34 

36 

43 

43 
24 

40 
30 

40 
31 

24 .6 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

59 

42 

60 
25 

50 
23 

49 
22 

41 
19 

47 
20 

47 
19 

41 
21 

41 
32 

39 

32 

38 
33 

49 
35 

54 
37 

56 
37 

59 
35 

52 
40 

52 
32 

51 
34 

55 

46 
28 

50 

46 

26 

56 
26 

50 
29 

42 

42 

26 

52 

33 
2B 

43 

35 

91 

*9.l 
29,7 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

60 
42 

59 
30 

60 
31 

57 
26 

54 
26 

S2 
26 

51 
25 

47 

26 

♦  7 
35 

55 
45 

54 
43 

56 
46 

58 
46 

60 
47 

56 
51 

58 

52 

60 
43 

55 
47 

53 
39 

55 
33 

52 
35 

47 
31 

51 
32 

52 
34 

46 

37 

95 
36 

90 
32 

49 

34 

95 
35 

52 
42 

55 
45 

53.9 
37,3 

FOLSOM  DAH 

MAX 

Mm 

55 
33 

53 
32 

51 
32 

49 

32 

51 
30 

50 
22 

46 
21 

45 

31 

50 
37 

50 
46 

53 

46 

56 
48 

58 
48 

62 
44 

58 
44 

54 

48 

59 
49 

55 
46 

55 
35 

51 
29 

49 

31 

47 
34 

51 
35 

99 

36 

49 
37 

49 

33 

90 
32 

53 
35 

36 
36 

92 
43 

54 
44 

52.6 
37.0 

GEORGETOmN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

56 
30 

56 
29 

47 
29 

46 

21 

40 

23 

40 
22 

36 
21 

43 
23 

39 

32 

42 
36 

43 

35 

49 

40 

55 
40 

56 
42 

61 
40 

51 
37 

46 
34 

44 
34 

44 

30 

39 
24 

39 
26 

42 
2* 

51 
29 

52 
33 

J6 
26 

47 
25 

95 
24 

40 

32 

41 

31 

46.3 

30.1 

S*«  R«f«r«Dc*  NotM  FoUowIng  SuUon  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

JANUARY  1973 


Station 

Day  of  Month 

e 

01 
IS 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

t 

9 

10 

i: 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

CRASS  VALLEY  NO.  2 

MAX 

53 
26 

57 
26 

51 
26 

42 
22 

44 
21 

45 

21 

48 
19 

42 
19 

42 
33 

43 
39 

45 
40 

50 
43 

51 
42 

64 
34 

65 
33 

90 
42 

48 
38 

44 
38 

44 

31 

44 
26 

45 
27 

46 
25 

57 
26 

55 
27 

47 
32 

40 
27 

49 
25 

49 
26 

99 

28 

42 
36 

43 
36 

48.5 
30.2 

CRIIZLY  ISLAND  REFUCE 

MAX 

Mm 

:a 

33 

62 
28 

56 
29 

53 
27 

52 
25 

51 
21 

49 

23 

48 
29 

47 
34 

54 
43 

49 
43 

57 
40 

59 
45 

55 

50 

54 
49 

58 

50 

60 
39 

36 
42 

56 
39 

91 
34 

50 
30 

51 
32 

45 
36 

55 
34 

93 
32 

49 
34 

55 

32 

55 
42 

56 
43 

53.6 
35,7 

HAT  CREEK  ?H  NO  1 

MAX 

17 

13 

10 

^6 

4 

*5 

2 

'e 

15 

25 

39 
28 

j7 
30 

57 
32 

56 
29 

25 

47 
26 

28 

48 

31 

47 

22 

4  1 
17 

43 
29 

43 
9 

39 
9 

44 
16 

36 
30 

37 
8 

38 
7 

42 
11 

47 
16 

48 

30 

45 

28 

42.3 
18.3 

JESS  VALLEY 

MAX 

<il 
12 

37 
17 

41 

11 

30 
4 

29 
4 

33 
4 

29 
8 

31 
4 

40 
25 

39 
28 

40 
32 

46 
36 

56 
38 

56 
33 

59 
38 

41 
26 

39 
29 

38 
28 

34 
18 

40 
3 

36 
19 

39 
17 

49 
4 

40 
27 

37 
25 

31 
9 

45 

1 

48 

27 

42 

23 

42 
23 

36 
17 

40.0 
19.0 

lakeport 

MAX 

57 
25 

55 
25 

50 
22 

47 
19 

46 
16 

46 
19 

46 
17 

37 
30 

46 
31 

46 

35 

49 

41 

53 
46 

92 

45 

53 
36 

50 
38 

57 
45 

49 
33 

49 

40 

49 

30 

55 
29 

50 
35 

46 
28 

53 
25 

50 
31 

49 

33 

47 
22 

49 
24 

58 
29 

52 
34 

46 
37 

52 
31 

49,8 
30.6 

IAKESH3RE 

MAX 

LAKE  SPAULOINC 

MAX 

47 

16 

36 
18 

30 
3 

36 

40 
-  2 

38 
-  4 

34 

1 

J4 
28 

35 
28 

40 
28 

43 
33 

53 
29 

56 
22 

48 
29 

40 
29 

35 
26 

36 

27 

34 
18 

41 
6 

39 

18 

42 
6 

48 
9 

43 
12 

37 
25 

39 

3 

48 

6 

53 

10 

46 

21 

37 
23 

43 
26 

41.0 
16.3 

HANZAHITA  LAKE 

MAX 

34 

20 

41 
18 

34 
3 

26 
4 

27 
0 

30 
0 

32 
-  1 

31 
0 

J4 

20 

35 
27 

37 
26 

41 
32 

45 
34 

47 
30 

52 
34 

43 
19 

36 
23 

37 
24 

31 
15 

25 
19 

42 

11 

36 
1 

43 
3 

41 
7 

40 
24 

30 
4 

35 

3 

46 
19 

47 

26 

35 

21 

35 
19 

37,0 
15,9 

markley  cove 

MAX 

56 
44 

63 
29 

58 
27 

50 
27 

50 
23 

47 
25 

51 
24 

43 
27 

50 
33 

52 
39 

49 
41 

57 
48 

58 
49 

57 
49 

93 
43 

99 

91 

58 
37 

55 
38 

55 
35 

91 
30 

95 

31 

51 
31 

56 
31 

49 

32 

48 

36 

92 
29 

91 
29 

49 

31 

53 
34 

90 
43 

91 
44 

52,8 
35,2 

harysville 

MAX 

57 

se 

61 
32 

55 
30 

53 
30 

51 
27 

52 

30 

52 
26 

45 
30 

49 

33 

52 
42 

50 

42 

56 

50 

57 
48 

55 
48 

56 
48 

36 
51 

62 
47 

55 
47 

56 
35 

53 
33 

53 
36 

52 
30 

54 
33 

59 
39 

49 
37 

94 
32 

94 

32 

51 
33 

97 
37 

54 
44 

54 
46 

53,9 
37,5 

MC  CLOUD 

MAX 

44 
19 

52 
20 

36 
14 

39 
11 

38 

a 

37 
6 

41 
7 

37 
9 

33 
19 

35 
32 

33 
32 

39 
32 

45 
35 

48 

27 

50 
28 

42 
35 

48 

33 

36 
32 

42 
22 

38 
17 

44 

20 

43 
12 

48 

12 

47 

12 

35 

24 

40 
10 

41 
10 

45 
16 

48 
20 

36 
31 

38 
22 

41,2 
20.2 

MINERAL 

MAX 

40 
19 

42 
18 

38 
8 

33 
7 

31 
0 

32 
3 

36 
3 

36 

2 

33 

3 

34 

32 

35 
32 

41 
33 

45 
35 

48 
25 

53 
26 

45 

27 

37 

30 

35 

30 

34 

20 

33 

12 

36 

16 

36 

11 

37 
19 

42 
19 

38 
27 

32 
9 

33 
9 

37 
17 

45 
22 

35 
27 

35 
27 

37.8 
18,1 

MOUNT  SHASTA  MSO  Ci 

MAX 

43 
24 

38 

24 

37 
19 

34 
14 

33 
10 

35 
13 

35 
10 

30 
20 

34 

27 

37 
32 

40 
32 

46 
39 

53 
37 

56 

31 

46 
37 

49 
35 

38 
32 

41 
28 

34 
19 

38 
18 

33 
25 

37 

17 

44 
16 

37 
31 

33 
25 

37 
13 

43 
15 

46 
26 

39 
31 

36 
28 

42 
22 

39 , 5 
24,3 

NEVADA  CITY 

MAX 

49 

21 

50 
23 

48 
24 

39 
16 

37 
16 

38 
17 

39 
14 

37 
15 

40 
29 

40 
37 

43 
38 

90 
43 

91 
40 

58 

31 

59 
32 

57 
37 

46 
39 

49 
37 

41 
30 

40 
23 

46 
25 

42 
22 

51 
23 

49 
24 

45 

24 

39 
29 

40 
23 

42 
24 

45 
26 

40 
33 

42 
34 

45,0 
27,3 

ORLAND 

MAX 

57 
44 

61 
28 

48 
28 

50 
28 

50 
23 

48 
23 

53 
20 

45 
26 

34 

32 

37 
33 

41 
35 

47 

41 

53 
44 

53 
41 

55 
45 

52 
46 

64 
43 

51 
44 

58 
30 

52 
32 

50 
35 

52 
35 

59 
29 

54 
33 

43 
36 

47 
32 

92 
29 

50 
29 

56 
34 

46 

40 

53 
37 

50,7 
34.1 

OROVILLE 

MAX 

58 
38 

63 
32 

51 

30 

50 
28 

50 
26 

46 
26 

51 
25 

46 
27 

50 
35 

52 
41 

50 
43 

58 
49 

61 
51 

61 
52 

62 
48 

57 
51 

61 
46 

53 
48 

54 
34 

54 

32 

50 
38 

53 
29 

52 
32 

54 
34 

50 
42 

49 

30 

53 
31 

50 
29 

59 

36 

54 

42 

53 
46 

53.8 
37,1 

PARADISE 

MAX 

55 
39 

62 
33 

48 
28 

45 

20 

46 
30 

45 

27 

47 
28 

43 
28 

44 

33 

45 
41 

45 
42 

52 
42 

52 
49 

61 
39 

58 
40 

49 
45 

54 
41 

45 
40 

48 
31 

47 
32 

45 
33 

50 
39 

57 
32 

59 
38 

47 
38 

41 
29 

46 

30 

45 
35 

56 
38 

43 

37 

46 
37 

49 , 2 
35.2 

PLACERVILLE 

MAX 

48 
26 

53 
24 

48 
28 

41 
21 

43 

21 

46 
21 

43 
19 

40 
25 

43 

33 

44 
41 

48 
41 

52 
45 

54 

40 

60 
35 

56 
36 

54 

40 

51 
39 

51 
39 

51 
31 

44 
25 

44 
26 

44 
24 

46 
26 

53 
28 

49 
33 

44 
28 

54 
26 

48 

27 

57 
32 

45 

35 

47 
38 

46.5 
30.7 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

61 
46 

50 
31 

44 
35 

43 
25 

43 
25 

43 
26 

39 
26 

38 
29 

42 

37 

45 
38 

48 
42 

51 
48 

62 
46 

55 
48 

55 
41 

52 
44 

45 
37 

47 
36 

43 
30 

45 

30 

39 
32 

49 
29 

55 
34 

48 

37 

46 
32 

47 

32 

49 

30 

62 
31 

50 
36 

43 
32 

45 
36 

34.9 

PLATINA 

MAX 

50 
21 

60 
29 

45 

14 

45 
13 

38 

14 

30 
27 

»6 
28 

35 
32 

43 

33 

45 
34 

55 
31 

54 
33 

45 
40 

51 
31 

44 
34 

45 
30 

44 

25 

48 
25 

48 
28 

54 

20 

45 

21 

45 
31 

43 

20 

45 
22 

43 

20 

46 
23 

47 
32 

44 
31 

49 
26 

Zi'.f 

PORTDLA 

MJVX 

24 
-  1 

34 
-  2 

38 

10 

41 
16 

40 
17 

40 
29 

44 

31 

50 
27 

48 
28 

46 
33 

41 
32 

43 

10 

38 
24 

44 
16 

46 

10 

48 
16 

42 
22 

QUINCY 

MAX 

45 

13 

41 
18 

39 
9 

39 
8 

6 

40 

33 

19 

36 
31 

38 
32 

36 
33 

54 
26 

55 
30 

45 
30 

43 
32 

36 

21 

49 
19 

40 

10 

42 
12 

43 
16 

41 
17 

40 
31 

46 
31 

RED  BLUFF  MSO  AP 

MAX 

62 
39 

47 
32 

50 
30 

51 
29 

49 

23 

54 
24 

45 
23 

34 
27 

38 
33 

43 
35 

45 
37 

48 
42 

60 
42 

56 
42 

53 
46 

62 
46 

50 
44 

54 
38 

52 
34 

48 
33 

54 
34 

59 
32 

54 
30 

43 
35 

46 
36 

52 
33 

49 
32 

53 
28 

44 

36 

49 
41 

96 
37 

34,6 

REDOING  FIRE  STA  NG  2 

MAX 

64 
44 

52 
33 

52 
34 

51 
31 

46 
24 

53 
27 

46 
25 

40 
28 

41 
33 

43 
37 

45 
41 

49 
41 

62 
47 

59 
39 

52 
40 

61 
40 

51 
40 

96 
40 

52 
34 

53 
33 

56 
33 

61 
38 

56 
31 

50 
31 

45 
39 

53 
32 

51 
34 

57 
31 

47 
39 

90 
39 

57 
36 

35)3 

ROCKLIN 

MAX 

55 
28 

60 
28 

52 
28 

49 
23 

50 
25 

51 
22 

42 

22 

47 
26 

50 
33 

51 
45 

52 
45 

56 
48 

56 
45 

61 
42 

57 
42 

55 
48 

61 
45 

56 
49 

52 
32 

50 
26 

50 
29 

47 
26 

56 
29 

57 
29 

51 
32 

50 
30 

50 
29 

54 
29 

58 
31 

94 

30 

55 
41 

53,1 
33,5 

SACRAMENTO  WSO  AP 

MAX 

60 
30 

50 
30 

50 
26 

50 
26 

48 
26 

49 

2- 

45 
26 

42 
35 

51 
37 

50 
44 

52 
44 

58 

52 

52 
47 

56 
48 

54 

51 

60 
48 

54 
46 

54 
43 

50 
38 

50 
32 

47 
38 

50 
32 

51 
32 

45 

32 

50 
40 

51 
30 

53 

31 

55 

33 

54 
35 

94 
44 

55 
44 

37!o 

SACRAMENTO  WSQ  CI 

MAX 

62 
41 

54 
36 

52 
38 

52 
30 

54 
34 

50 
32 

47 
34 

44 
36 

53 
36 

51 
46 

54 
46 

60 
54 

58 
50 

58 
53 

56 
53 

62 
54 

54 
49 

56 
47 

52 
42 

54 
39 

50 
42 

54 
35 

53 
36 

48 
38 

54 
43 

53 
37 

55 
37 

59 
36 

56 
42 

56 
47 

56 
49 

54,1 
41.7 

SHASTA  DAM 

MAX 

MIN 

52 
41 

57 
35 

44 

33 

47 
33 

46 

31 

43 

30 

48 
31 

*S 

31 

36 
32 

39 
33 

41 
36 

48 

41 

50 
46 

54 
41 

52 
41 

30 
44 

59 
42 

47 
42 

51 
35 

47 
34 

51 
33 

50 
39 

55 
34 

50 
36 

40 
36 

43 
35 

47 
30 

51 
35 

53 
35 

45 
35 

47 
36 

35!° 

SIERRA  CITY 

MAX 

47 

31 

46 
25 

37 
20 

32 
17 

38 
10 

38 

13 

41 

10 

33 
13 

37 

31 

38 

30 

38 

31 

44 
34 

48 
32 

49 
29 

53 
30 

42 
32 

37 
31 

39 

32 

36 
24 

45 
23 

41 
25 

45 
24 

51 
23 

47 
24 

39 
30 

49 
19 

49 
23 

56 
23 

37 
26 

40 
28 

47 
31 

42,4 
29.0 

SIERRAvILLE  ranger  STA 

MAX 

40 
10 

40 
10 

47 
14 

32 
-  7 

30 
-  7 

36 
•  4 

34 
-  9 

32 
-  2 

29 
14 

41 
21 

36 
22 

46 
32 

54 
29 

54 
20 

50 
25 

S3 
35 

40 
25 

44 
29 

40 
15 

35 

0 

43 
-  1 

35 

1 

37 
1 

49 
9 

40 
21 

36 
-  3 

40 
0 

45 

10 

40 
26 

43 

22 

40.8 
11.9 

STONY  CORCtf  RESERVOIR 

MAX 

55 
41 

61 
26 

46 
25 

49 
22 

49 
21 

43 
22 

50 
20 

41 

27 

34 
31 

39 

32 

36 
34 

40 
35 

46 
38 

55 
36 

55 
37 

53 
43 

58 
35 

52 
38 

56 
38 

50 
30 

50 
30 

51 
29 

58 
27 

50 
29 

41 
36 

45 
27 

50 
27 

49 

28 

52 

30 

43 
37 

51 
34 

48 , 7 
31.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

53 
27 

46 
26 

38 
24 

37 
19 

38 
15 

44 

16 

38 
14 

33 

1° 

35 

31 

37 
33 

43 
33 

46 
43 

58 
37 

60 
30 

49 
36 

43 
36 

40 
32 

39 

31 

37 
24 

41 
20 

45 
27 

50 
27 

50 
24 

42 
25 

38 

31 

44 

20 

47 

20 

52 
25 

42 
29 

39 
32 

42 

32 

43.4 
27.0 

THIN  LAKES 

MAX 

37 
16 

36 
14 

25 
6 

20 
-  2 

29 
-  2 

32 
2 

30 
0 

32 
21 

29 
26 

34 

22 

36 
31 

39 
31 

51 
22 

52 
21 

39 

30 

33 
22 

32 
19 

31 
16 

29 
11 

43 
12 

30 
14 

36 
15 

47 
13 

38 
24 

27 

2 

34 

1 

46 
11 

45 
29 

34 

22 

30 
22 

38 

12 

39,2 
19.9 

VACAVILLE 

MAX 

63 
46 

57 

53 
26 

52 
26 

51 
22 

52 
24 

46 
21 

42 
32 

52 
33 

51 
39 

52 
43 

58 
51 

58 

40 

56 
34 

57 

50 

61 
51 

56 
43 

57 
46 

53 
40 

S3 
38 

51 
33 

51 
32 

51 
30 

47 
31 

53 
42 

53 
29 

49 
29 

55 
33 

54 

32 

54 
43 

55 
4? 

33,3 
39,8 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

59 

32 

58 
30 

46 
24 

45 

27 

44 

22 

46 
2* 

46 

20 

40 
22 

42 
31 

42 
35 

45 
39 

52 
42 

57 
47 

59 
37 

59 
36 

52 
42 

52 
39 

48 
38 

45 
28 

49 
26 

47 
30 

56 
30 

56 
28 

51 
31 

41 
32 

48 

30 

47 

30 

47 
29 

52 
32 

42 
37 

50 
36 

49,1 
31,8 

HHISKEVTOWN  RES 

MAX 
MIN 

55 
34 

60 
32 

42 
32 

50 
29 

48 
26 

41 
26 

48 
24 

41 
25 

34 

30 

37 
34 

41 
36 

43 
38 

51 
40 

58 
39 

57 
41 

49 
44 

57 
40 

46 
42 

53 
35 

48 
33 

51 
31 

46 
31 

59 
29 

52 
31 

39 
35 

44 
30 

48 

31 

49 

30 

54 

32 

4  1 
37 

50 
34 

46.2 
33.3 

MILLIAHS 

MAX 

Mm 

60 
28 

50 
26 

50 
28 

50 
28 

50 
24 

32 
2* 

52 
22 

39 
24 

36 
32 

42 
34 

41 
35 

53 
39 

56 
39 

55 
48 

54 
48 

54 
50 

60 
41 

51 
41 

58 
34 

52 
35 

51 
35 

51 
33 

56 
31 

51 
34 

54 
35 

54 

31 

51 
30 

94 
34 

53 
33 

50 
41 

55 

40 

51.9 
34.2 

MILLOHS 

MAX 

Mm 

57 
37 

62 
25 

47 
26 

51 
27 

51 
20 

46 
22 

53 

20 

44 
26 

35 

30 

37 
31 

42 
33 

46 

36 

57 
42 

57 
42 

57 
44 

53 
47 

64 
41 

52 
41 

60 
31 

52 
32 

50 
34 

53 
31 

60 
28 

52 
30 

43 
34 

48 

29 

52 
26 

90 
27 

54 

30 

48 

30 

53 
37 

51.2 
31.9 

MINTERS 

MAX 

Mm 

57 
43 

64 
28 

55 
32 

55 
30 

52 
25 

50 
25 

53 
22 

45 
32 

46 
32 

51 
39 

47 
40 

56 
45 

59 
42 

54 
47 

56 
49 

55 
50 

62 
42 

56 
47 

58 
41 

54 
35 

54 
39 

52 
31 

55 

30 

52 
34 

45 
36 

54 
31 

52 
29 

91 
29 

56 
35 

52 
42 

56 
45 

53.7 
36,4 

S*«  R»{w«ae«  NotM  f  oUoirfiig  SUtlon  Index 
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„  ..  .  DAILY  TEMPERATURES 

Contlnu«d  ^  jANUAHY  1973 


Station 

Day  of  Month 

• 

It 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

HQODLiNO   1  MNM 

•           •  • 

MAX 

NUN 

96 
<•! 

60 
27 

51 
29 

90 
31 

90 
24 

90 
24 

50 
22 

44 

32 

47 
32 

51 
36 

45 
38 

53 
43 

98 

43 

93 

46 

56 
44 

56 
51 

62 
43 

56 
46 

56 
37 

52 
37 

52 
35 

49 

30 

52 
30 

50 
32 

44 

36 

92 
31 

91 
29 

90 
31 

55 
34 

93 
42 

55 
43 

92.2 
39.9 

NO«THEAST  INTERIO" 
BASINS  03 

eacA 

MAX 

Mm 

32 
10 

37 
9 

44 

13 

32 
.  9 

27 
-16 

36 
-16 

33 
-17 

39 
-  5 

32 
12 

38 

17 

36 
15 

43 
33 

49 
28 

5? 
13 

50 
18 

50 
23 

37 
22 

38 
23 

36 

10 

29 
-16 

31 
-  4 

39 

0 

33 
-  2 

37 
-  2 

47 
2 

36 
19 

39 
-  6 

35 
7 

43 
6 

37 
13 

40 
23 

38.3 
6.9 

BODIE 

MAX 
MIH 

43 
6 

42 
B 

27 
9 

25 

0 

39 
-19 

29 
-  3 

37 
-15 

36 
15 

33 
4 

34 
-  4 

35 
-  5 

48 
-  3 

60 
17 

58 
2 

42 
16 

37 
21 

38 
14 

32 
18 

25 
3 

40 

1 

28 

2 

29 
-U 

33 
-13 

43 
2 

31 
1 

29 
8 

43 
-  9 

44 

0 

31 
3 

39 
-  2 

31 
7 

36.5 
2.4 

BRIOOEPOUT 

MAX 

Mm 

37 
3 

43 
2 

35 
19 

26 
1 1 

40 
.  9 

30 
4 

37 
-10 

41 
11 

42 
17 

34 
-  1 

50 
11 

52 
32 

53 
27 

95 
19 

51 
11 

47 
27 

41 
19 

39 
4 

29 
7 

26 
-  8 

33 
4 

25 
-  1 

31 
-10 

45 
-  1 

38 
14 

32 
3 

32 
-  7 

44 
2 

38 

4 

40 
0 

41 
13 

38.9 
7.  1 

CEDIRVILLE 

MAX 
MIN 

40 
16 

45 

11 

31 
10 

26 
10 

32 
17 

34 
6 

35 
7 

28 

u 

34 
16 

36 
22 

47 
35 

50 
40 

55 
29 

52 
33 

93 
39 

46 
32 

42 
31 

37 
22 

32 
8 

34 
13 

38 

3 

26 
3 

36 
7 

46 
28 

36 
9 

29 

2 

29 

11 

38 
12 

43 
29 

40 
13 

38.3 
17.2 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

MIN 

30 
7 

35 
5 

43 
6 

24 
-10 

29 
-11 

36 
-  9 

30 
-14 

38 
-14 

30 
23 

34 
25 

35 
25 

40 
32 

44 
26 

50 
16 

49 
12 

48 
32 

35 
24 

37 
25 

39 
11 

26 
-  5 

30 
0 

39 
9 

30 
.  9 

35 
-  4 

42 
12 

34 
12 

36 
-  4 

37 
-  3 

47 
5 

36 
20 

40 
29 

36.6 
8.9 

OOVlE  3  SSE 

MAX 
MIN 

40 
IS 

46 
15 

41 
IB 

30 
5 

39 
7 

34 
7 

34 
5 

36 
12 

36 
18 

35 
25 

45 
25 

55 

37 

60 
38 

46 
26 

56 
29 

47 
37 

42 

31 

40 
33 

37 
20 

34 
8 

36 
23 

30 
11 

29 

13 

30 
13 

40 
23 

36 
19 

31 
9 

36 
19 

40 
19 

44 
27 

40 
?6 

39,6 
19.6 

Fleming  fish  ano  came 

MAX 
MIN 

39 

1* 

44 

12 

43 
15 

33 
B 

40 
4 

35 
9 

35 
2 

30 
6 

30 
22 

36 
24 

39 

28 

52 
32 

53 
31 

45 
23 

55 
24 

47 

40 

45 
29 

39 

32 

35 
22 

32 

12 

36 

21 

33 
13 

31 
20 

31 
18 

39 
25 

38 
16 

34 
9 

37 
11 

41 
14 

44 
29 

42 
29 

39.2 
19.0 

FORT  6IDNELL 

MAX 
MIN 

39 
13 

46 
16 

31 
12 

30 
7 

36 
9 

37 
13 

37 
6 

28 
7 

26 

16 

32 
21 

44 
28 

50 
28 

52 
36 

51 
27 

46 
29 

47 
35 

44 
32 

41 
31 

37 

21 

33 
6 

39 
10 

28 
4 

33 
5 

41 
15 

38 
29 

31 
2 

32 
-  1 

42 
12 

41 

10 

40 
25 

41 
17 

38.6 
16.9 

MONO  LAKE 

MAX 

MIN 

37 

41 
14 

38 
15 

27 
15 

29 
6 

36 

11 

26 
9 

35 
19 

43 
17 

37 
15 

43 
23 

47 
32 

50 
29 

45 

24 

52 
28 

50 
30 

40 
22 

40 
27 

34 
14 

30 
7 

36 

13 

30 
14 

25 
9 

31 
11 

42 
21 

36 
13 

34 

11 

40 
13 

40 
16 

41 
19 

44 

16 

38.2 
16.9 

SauAM  VALLEV 

MAX 
MIN 

33 
IS 

38 
10 

43 

10 

28 

-  e 

23 
- 1  2 

32 
-10 

31 
-  6 

36 
-  5 

35 
20 

38 
28 

38 
25 

41 
33 

44 
29 

46 
13 

46 
19 

47 
32 

36 
26 

35 
26 

35 
11 

26 
-  3 

32 
I 

33 
1 

34 
•  1 

42 
4 

43 
23 

31 
7 

38 
2 

43 

2 

61 

10 

32 
15 

37 
26 

37.1 
11.2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

MIN 

36 
13 

44 
10 

32 

12 

29 
6 

32 
6 

35 
14 

36 
4 

26 
9 

31 
20 

34 
21 

38 
28 

5C 
37 

50 
35 

45 
28 

53 
24 

41 
33 

43 
33 

37 
29 

31 
17 

30 
3 

36 
15 

28 
4 

29 
17 

26 
12 

36 
26 

34 
5 

31 
5 

34 
9 

42 

8 

43 
27 

39 
30 

36.9 
17,3 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

30 
21 

36 

15 

44 
16 

28 

29 
2 

30 
3 

29 
4 

35 
6 

33 
24 

34 
21 

37 
25 

39 
31 

40 
30 

38 
27 

39 
24 

44 

28 

34 
22 

38 
23 

33 
17 

31 
19 

29 
24 

29 
3 

33 
5 

36 
9 

41 
18 

33 
14 

32 
7 

38 

13 

46 
17 

34 
22 

37 
24 

35.2 
16.6 

TAHGE  VALLEY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

39 
21 

42 
9 

36 
20 

20 
-  3 

33 
.  5 

31 
13 

35 
_  5 

34 

16 

32 
25 

33 
24 

37 
32 

42 
34 

43 
29 

40 
20 

46 
24 

41 
34 

34 
25 

35 
28 

28 
16 

31 
-  3 

29 
21 

39 
-  6 

33 
8 

45 
8 

35 
17 

30 
6 

37 
-  2 

50 
7 

46 
27 

32 
21 

37 
22 

36,1 
19.6 

TERMO 

MAX 

Mm 

38 

13 

5 

3 1 
2 

28 
-  5 

31 
-  5 

32 
-  2 

33 
-  3 

2  5 
0 

29 
19 

37 
22 

40 
30 

48 
34 

5  2 
37 

52 
27 

24 

23 

38 
26 

33 
27 

28 
3 

27 
-  7 

34 
19 

25 
-12 

23 
0 

9 

39 
24 

26 
-  9 

28 
-  7 

33 
10 

43 
10 

38 
18 

35 
17 

39.4 
11.3 

TRUCKEE  NANOER  STATION 

MAX 

Mm 

32 
9 

35 
6 

40 
11 

29 
.  8 

27 
-  6 

31 
-  7 

29 
-10 

37 
-  9 

31 
24 

35 
25 

35 
25 

39 
32 

43 
31 

50 
17 

45 
19 

47 
32 

33 
24 

37 
24 

35 

11 

26 
-  4 

27 
-  I 

33 
9 

27 
-  4 

32 
-  2 

39 
19 

33 
15 

36 
-  1 

39 

0 

43 
6 

33 
24 

36 
29 

35.2 
10.8 

MOO0FOR05 

•          •  • 

MAX 

Mm 

36 
IB 

49 
15 

40 
12 

30 
1 1 

36 
7 

30 
11 

45 
10 

35 
21 

36 
19 

41 

10 

48 
31 

52 
37 

59 
35 

54 

33 

54 

47 
32 

42 
29 

38 
26 

31 
15 

34 
7 

35 
21 

33 
9 

34 
10 

43 
20 

40 
28 

33 
12 

34 
14 

39 
15 

40 

18 

49 
23 

40.5 
18.9 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<> 

SEN  LOMOND  « 

MAX 

Mm 

63 
37 

63 
25 

56 
30 

53 
27 

55 
23 

96 
25 

53 
22 

46 
37 

53 
46 

55 
43 

53 
47 

59 
92 

71 
41 

69 
39 

56 
47 

63 
49 

54 
44 

54 
47 

55 
36 

59 

30 

57 
44 

62 
33 

62 
26 

52 
30 

51 

40 

57 
27 

60 
27 

62 
27 

85 
45 

61 
42 

60 
41 

97.6 
36.4 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

63 
47 

57 
45 

54 
40 

54 

52 

46 
39 

45 

43 
40 

50 
46 

56 
47 

56 
51 

54 
52 

54 
49 

59 
48 

58 

50 

56 
51 

56 
47 

55 
48 

52 
42 

54 
40 

50 
40 

56 
41 

55 
39 

54 
43 

51 
45 

52 
36 

54 
41 

59 
41 

57 
60 

55 
48 

95 
45 

54.2 
44,2 

8URLINGAME 

MAX 

Mm 

63 
35 

63 
34 

54 
38 

53 
32 

52 
32 

51 
32 

50 
31 

51 
40 

56 
47 

55 
44 

61 
51 

62 

50 

63 
50 

60 
51 

59 
4B 

64 
43 

58 
34 

59 
49 

54 
44 

56 
26 

53 
34 

56 
36 

55 
34 

52 
36 

54 
32 

55 
33 

55 
34 

65 
34 

60 
44 

97 
49 

98 
49 

56.9 
39,5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

Mm 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

61 

33 

57 
34 

53 
30 

54 

29 

52 

33 

55 
47 

52 
45 

60 
46 

59 
49 

55 
50 

55 
50 

60 
50 

58 
44 

59 
45 

55 
40 

35 

55 

50 
35 

50 
35 

48 
40 

53 
32 

53 
34 

48 
37 

62 
38 

58 
44 

55 
44 

54,7 
40,0 

CUROY 

MAX 

Mm 

59 
2B 

60 
27 

57 
35 

50 
26 

51 
23 

93 
24 

51 
2 1 

52 
31 

91 

42 

55 
45 

57 
47 

56 
49 

65 
46 

59 
46 

63 
46 

62 
52 

61 
43 

60 
48 

52 
39 

92 

30 

55 
36 

49 
31 

55 
29 

60 
32 

51 
38 

50 
30 

54 
30 

99 

31 

65 
36 

56 
41 

61 
44 

96,2 
36,3 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

Mm 

61 
42 

55 
36 

54 
41 

52 
35 

54 
33 

50 
34 

90 
34 

55 
38 

55 
46 

55 
48 

57 
50 

57 
54 

59 
48 

60 
50 

59 
51 

58 
55 

57 
45 

56 
49 

53 
43 

55 
36 

92 
44 

57 
41 

59 
40 

54 
39 

53 
42 

j4 
39 

57 
39 

61 
42 

87 
49 

56 
45 

57 
49 

95,8 
43,1 

hollister  1  SW 

MAX 

Mm 

59 
23 

57 
20 

53 
32 

51 
25 

53 
1 6 

51 
17 

49 
1 4 

53 
32 

56 
42 

56 
42 

57 

41 

66 
42 

64 
40 

65 
41 

64 
36 

56 
46 

99 
40 

59 
48 

52 
39 

54 
26 

53 
37 

56 
26 

60 
24 

57 
26 

52 
40 

93 
27 

56 
25 

65 
23 

62 
37 

99 
40 

59 
41 

57,1 
32,9 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

60 
22 

55 

33 

53 
27 

54 
19 

18 

49 

59 
45 

56 
40 

61 

41 

67 
41 

62 
39 

57 
50 

58 
38 

58 
48 

54 
36 

58 
28 

64 

32 

60 
30 

58 
42 

58 
30 

66 

28 

62 
49 

57 
38 

96,9 
39,0 

LIVERMORE  cni/NTY  P  0 

MAX 

Mm 

60 
39 

57 
25 

51 
2B 

52 
25 

58 

90 
2 1 

50 
20 

50 
35 

55 
39 

55 
43 

60 
46 

64 
53 

62 
40 

58 
45 

60 
42 

59 
49 

58 
41 

58 
43 

52 
38 

54 

28 

51 
38 

54 
33 

51 
23 

59 
27 

51 
39 

59 
26 

52 
27 

57 
31 

89 
30 

96 
39 

96 
42 

99.7 
34,8 

LDS  CATOS 

MAX 

Mm 

59 
33 

59 
32 

53 
32 

50 
31 

54 
26 

49 
26 

52 
25 

52 
38 

95 
43 

56 
4! 

58 
ui 

66 
53 

60 
45 

58 
46 

60 
43 

61 
51 

57 
44 

56 
48 

52 
3B 

57 
33 

51 
42 

56 
34 

59 
28 

55 
32 

53 
32 

55 
29 

60 
30 

64 
29 

60 
43 

97 
40 

99 
40 

56.5 
37.4 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 

Mm 

63 
35 

61 
32 

55 
35 

54 
29 

51 
29 

49 
26 

49 
27 

4  / 
37 

95 
36 

53 
48 

56 
45 

61 
56 

60 
50 

55 
51 

59 
50 

59 
53 

58 
43 

56 
46 

54 
42 

56 
35 

56 
42 

50 
36 

50 
35 

49 

35 

55 

41 

53 
31 

52 
33 

92 
36 

66 
35 

97 
49 

96 
43 

94.7 
39.9 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

59 
41 

96 
41 

94 
42 

91 
34 

5' 
35 

92 
34 

51 
33 

59 
40 

S6 
48 

96 
45 

60 
46 

64 

54 

66 
46 

66 
45 

60 
46 

59 

52 

57 
45 

99 
4B 

53 
41 

95 
37 

96 
45 

56 
36 

59 
38 

55 
40 

54 

43 

55 
35 

98 
35 

61 
40 

98 

45 

60 
42 

96 
44 

57.4 
41.9 

MONTEREY   FAA  AP 

MAX 

Mm 

59 
44 

56 
39 

52 
43 

51 

53 

49 

49 

59 
41 

58 
46 

59 
48 

63 
',8 

62 
37 

66 
43 

68 
42 

61 
48 

62 
53 

57 
46 

61 
4B 

52 
43 

94 
44 

94 
44 

57 
36 

58 
36 

56 
38 

65 
45 

52 
36 

56 
34 

61 
38 

99 
44 

96 
44 

94 
47 

57,1 
41,5 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

61 
40 

60 
36 

98 
39 

56 

55 
35 

99 

55 

51 
45 

60 
47 

60 
44 

63 
45 

62 
91 

71 
53 

71 
55 

64 
52 

59 

90 

61 
49 

97 
90 

54 
39 

59 
40 

59 
41 

59 
43 

61 
42 

60 
39 

60 
45 

96 
41 

62 
43 

64 

40 

68 
43 

99 
42 

60 
40 

99,7 
43.2 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

Mm 

52 
38 

54 
39 

56 

31 

46 

49 

47 

46 

45 
35 

47 

42 

50 
44 

52 
47 

94 
48 

53 
52 

54 
50 

64 
35 

91 
36 

50 
36 

53 
35 

52 
32 

47 
32 

50 
31 

43 
32 

53 
32 

56 

32 

51 
33 

47 
35 

50 
35 

91 
32 

99 
41 

93 
37 

91 
38 

91.2 
36.6 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

Mm 

46 

33 

38 

22 

33 
22 

38 
25 

39 
26 

36 
25 

39 
29 

40 
39 

40 
34 

49 
35 

48 
44 

62 
45 

64 
54 

56 
36 

43 
37 

38 

23 

42 

30 

35 
26 

37 
25 

38 

32 

45 

31 

48 
37 

43 
37 

42 
24 

52 
31 

93 
44 

47 
32 

36 

32 

39 
31 

43,7 
32.4 

NACIMIENTQ  DAH 

MAX 

Mm 

57 
29 

97 
26 

57 
30 

93 
30 

92 
29 

91 
23 

52 
23 

49 

25 

91 
39 

54 
36 

50 
40 

98 

42 

65 
44 

66 
42 

61 
40 

95 
42 

56 

40 

56 
42 

56 
34 

53 
30 

57 
34 

56 
32 

55 
32 

60 
30 

57 
32 

56 
32 

33 

32 

96 
32 

64 

33 

99 
43 

99 
36 

96.0 
33.9 

Sm  R«Cm*dc*  NoIm  FoUowtng  SUUod  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

JANUARY  1973 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEMARK 

MAX 

5B 

60 

57 

54 

52 

55 

52 

53 

51 

55 

56 

58 

62 

97 

59 

56 

63 

56 

50 

55 

60 

65 

52 

53 

50 

92 

65 

97 

96 

59 

.9 

3e 

38 

38 

35 

33 

3* 

31 

32 

38 

47 

48 

54 

90 

51 

48 

50 

45 

37 

41 

38 

37 

39 

40 

37 

37 

40 

37 

46 

48 

40 

9 

OAKLAND  WSO  AP 

MAX 

59 

52 

49 

51 

47 

46 

45 

48 

50 

53 

55 

59 

53 

59 

95 

55 

53 

53 

50 

50 

48 

56 

52 

50 

50 

48 

50 

93 

55 

54 

96 

92 

.1 

39 

37 

38 

36 

35 

34 

32 

40 

46 

47 

50 

51 

50 

50 

49 

50 

48 

47 

43 

38 

43 

40 

35 

40 

44 

35 

38 

40 

42 

44 

46 

42 

,  2 

QAKlANO  MUSEUM 

MAX 

bl 

57 

53 

53 

53 

50 

50 

54 

55 

57 

59 

59 

55 

61 

59 

56 

55 

54 

53 

99 

92 

56 

56 

53 

52 

53 

55 

63 

99 

96 

96 

55 

.9 

«I 

39 

40 

36 

36 

37 

34 

41 

50 

50 

52 

55 

53 

51 

62 

55 

60 

50 

46 

40 

43 

41 

36 

43 

47 

37 

39 

40 

47 

49 

44 

PALO  ALTO  JR.  HUSEUH 

MAX 

59 

58 

55 

52 

50 

50 

48 

48 

52 

57 

56 

59 

65 

59 

58 

98 

68 

98 

53 

52 

52 

49 

55 

63 

54 

51 

52 

93 

58 

60 

55 

54 

.7 

3t 

30 

32 

30 

28 

29 

27 

36 

41 

47 

47 

55 

90 

50 

46 

91 

42 

45 

39 

33 

35 

33 

30 

32 

38 

32 

31 

34 

40 

43 

44 

38 

PASO  RbSLES 

MAX 

Si 

61 

53 

53 

52 

51 

52 

46 

54 

52 

61 

64 

67 

64 

58 

97 

56 

55 

60 

53 

54 

54 

61 

58 

56 

52 

59 

67 

97 

96 

58 

96 

.6 

Mm 

18 

18 

32 

28 

16 

15 

15 

27 

45 

35 

40 

43 

43 

39 

39 

48 

40 

44 

32 

29 

33 

31 

26 

28 

40 

29 

29 

26 

31 

38 

33 

32 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

53 

56 

50 

49 

49 

48 

50 

50 

52 

50 

59 

60 

63 

53 

53 

57 

55 

53 

50 

53 

49 

53 

39 

57 

53 

51 

57 

63 

53 

96 

55 

93 

■  1 

23 

23 

34 

27 

21 

19 

18 

38 

40 

37 

40 

43 

43 

42 

43 

43 

41 

44 

35 

29 

39 

32 

29 

28 

40 

30 

29 

29 

35 

40 

35 

33 

J  y 

PINNACLES  NAT  HONUMENT 

MAX 

55 

57 

60 

50 

50 

53 

54 

48 

49 

53 

55 

60 

67 

66 

72 

97 

65 

53 

61 

50 

93 

51 

97 

63 

60 

51 

55 

96 

64 

54 

56 

56 

.0 

27 

25 

26 

28 

20 

21 

19 

20 

40 

38 

38 

42 

38 

38 

39 

47 

39 

42 

32 

28 

30 

28 

28 

30 

32 

29 

26 

27 

33 

40 

40 

31 

,  9 

PISMO  BEACH 

MAX 

61 

60 

58 

59 

56 

56 

56 

53 

59 

59 

62 

69 

73 

73 

68 

58 

60 

66 

67 

58 

98 

62 

58 

02 

61 

58 

63 

65 

62 

60 

60 

60 

.6 

31 

33 

44 

36 

26 

2B 

30 

43 

48 

42 

43 

52 

45 

47 

52 

52 

46 

60 

42 

36 

38 

38 

38 

36 

49 

39 

39 

39 

41 

46 

42 

40 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

62 

60 

57 

56 

57 

55 

55 

53 

99 

59 

62 

65 

60 

62 

61 

58 

61 

57 

67 

59 

61 

63 

62 

61 

59 

59 

62 

62 

60 

60 

62 

99 

.5 

43 

43 

40 

39 

40 

39 

45 

51 

45 

49 

53 

51 

47 

51 

50 

48 

45 

42 

39 

45 

44 

45 

40 

46 

40 

43 

47 

51 

47 

*8 

45 

PORT  CHICAGC  NAVAL  DEP 

MAX 

62 

58 

59 

52 

51 

50 

50 

47 

54 

54 

59 

60 

59 

54 

60 

59 

98 

54 

54 

59 

52 

50 

50 

51 

54 

52 

58 

50 

59 

99 

99 

54 

•  6 

Mm 

31 

25 

30 

23 

21 

24 

20 

33 

38 

46 

45 

94 

49 

50 

49 

52 

42 

46 

40 

31 

40 

33 

34 

39 

41 

33 

39 

36 

32 

39 

42 

37 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

54 

57 

47 

42 

46 

43 

49 

42 

47 

52 

61 

64 

63 

70 

68 

50 

50 

49 

45 

90 

50 

50 

59 

58 

59 

59 

98 

62 

50 

54 

52 

53 

.2 

21 

19 

27 

23 

13 

14 

11 

29 

40 

31 

33 

39 

39 

32 

38 

49 

37 

42 

33 

29 

28 

32 

23 

24 

34 

28 

24 

26 

31 

36 

30 

29 

REOMOOO  CITY 

MAX 

61 

58 

56 

54 

55 

51 

49 

52 

57 

55 

59 

64 

62 

61 

69 

62 

58 

96 

64 

56 

52 

59 

59 

55 

55 

96 

59 

56 

61 

59 

60 

97 

■  1 

36 

31 

36 

31 

33 

28 

27 

40 

47 

47 

50 

56 

50 

50 

45 

63 

42 

49 

41 

34 

43 

33 

30 

39 

42 

32 

31 

33 

43 

42 

44 

RICHMOND 

MAX 

64 

59 

57 

52 

55 

51 

47 

48 

55 

58 

59 

60 

60 

56 

61 

60 

60 

57 

53 

57 

53 

62 

53 

57 

55 

53 

90 

64 

60 

58 

57 

56 

■  2 

42 

35 

36 

33 

33 

31 

31 

36 

42 

50 

52 

96 

51 

51 

49 

53 

47 

46 

42 

36 

41 

38 

39 

38 

49 

34 

36 

41 

42 

45 

47 

SAINT  MARYS  COLLfJE 

MAX 

58 

53 

53 

51 

47 

47 

47 

40 

52 

53 

54 

94 

55 

57 

55 

55 

53 

53 

49 

50 

52 

50 

48 

51 

50 

49 

48 

50 

55 

52 

52 

51 

.4 

34 

26 

26 

24 

23 

23 

21 

33 

38 

45 

46 

46 

45 

43 

48 

60 

44 

43 

36 

30 

36 

32 

30 

30 

39 

32 

30 

26 

30 

35 

34 

SALINAS  3  E 

MAX 

60 

57 

54 

56 

56 

55 

52 

51 

95 

58 

58 

65 

69 

69 

64 

59 

58 

56 

65 

95 

56 

60 

61 

58 

55 

55 

99 

59 

68 

60 

59 

56 

3 

30 

33 

34 

29 

31 

27 

28 

31 

43 

45 

49 

91 

47 

50 

51 

53 

49 

50 

39 

33 

43 

37 

37 

36 

45 

33 

33 

36 

39 

42 

46 

39 

' 

SALINAS  PAA  AP 

MAX 

60 

56 

93 

51 

54 

53 

49 

52 

56 

56 

59 

64 

68 

69 

62 

60 

60 

56 

55 

55 

57 

58 

60 

55 

54 

55 

58 

69 

58 

60 

97 

97 

6 

32 

34 

37 

30 

30 

28 

28 

40 

47 

47 

50 

92 

50 

52 

51 

50 

48 

45 

40 

34 

41 

39 

39 

39 

40 

35 

38 

39 

49 

47 

41 

4 1 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

66 

63 

55 

54 

54 

52 

48 

47 

54 

56 

57 

57 

57 

60 

68 

58 

56 

67 

62 

55 

92 

56 

94 

54 

53 

53 

52 

62 

63 

62 

98 

96 

0 

51 

42 

38 

33 

36 

35 

35 

40 

41 

47 

50 

50 

51 

50 

48 

48 

43 

49 

43 

39 

42 

37 

36 

42 

43 

35 

39 

40 

41 

40 

44 

42 

3 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

MAX 

59 

55 

52 

52 

50 

48 

47 

54 

97 

54 

59 

62 

55 

58 

58 

60 

57 

58 

63 

99 

49 

53 

52 

52 

54 

51 

52 

98 

59 

55 

55 

54 

6 

36 

35 

39 

35 

33 

32 

31 

40 

49 

48 

50 

52 

50 

49 

50 

49 

49 

49 

41 

36 

41 

36 

34 

39 

41 

34 

34 

35 

48 

45 

47 

4  1 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

MAX 

52 

55 

52 

53 

53 

50 

47 

49 

55 

54 

59 

60 

55 

60 

58 

58 

59 

56 

52 

53 

91 

54 

59 

51 

52 

52 

92 

60 

56 

57 

56 

54 

6 

47 

45 

43 

41 

40 

40 

39 

40 

49 

49 

51 

52 

52 

50 

62 

50 

48 

46 

45 

44 

43 

44 

41 

45 

46 

41 

44 

42 

50 

47 

47 

45 

6 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

60 

55 

51 

50 

53 

50 

49 

53 

54 

55 

57 

60 

63 

63 

57 

56 

59 

96 

50 

53 

52 

55 

60 

55 

51 

52 

58 

62 

57 

57 

53 

55 

2 

33 

31 

37 

31 

30 

28 

29 

39 

49 

45 

49 

53 

42 

45 

50 

52 

45 

46 

42 

33 

43 

37 

34 

36 

41 

31 

34 

34 

'•6 

43 

43 

39 

8 

SAN  JOSE 

MJIX 

59 

56 

54 

49 

51 

50 

50 

51 

56 

56 

60 

64 

64 

58 

60 

58 

57 

96 

52 

53 

53 

54 

54 

59 

94 

51 

55 

62 

61 

55 

55 

55 

6 

42 

35 

34 

33 

3C 

29 

27 

39 

47 

48 

50 

55 

50 

50 

48 

52 

45 

49 

40 

34 

44 

33 

32 

35 

44 

32 

32 

32 

40 

43 

45 

40 

3 

SAN  LUIS  OBISPU  POLY 

MAX 

55 

58 

59 

55 

52 

54 

53 

55 

50 

55 

59 

63 

67 

71 

77 

96 

55 

60 

53 

54 

54 

57 

58 

62 

01 

57 

54 

63 

65 

55 

96 

58 

2 

39 

32 

32 

40 

37 

36 

31 

30 

43 

42 

42 

42 

48 

46 

47 

91 

46 

47 

40 

36 

39 

41 

39 

39 

37 

40 

40 

35 

36 

43 

40 

39 

7 

SAN  MATEO 

MAX 

63 

58 

53 

53 

55 

52 

50 

52 

57 

56 

59 

64 

60 

60 

69 

99 

57 

57 

53 

57 

53 

58 

57 

59 

94 

56 

55 

60 

60 

62 

60 

56 

9 

35 

38 

40 

32 

32 

33 

29 

38 

48 

49 

52 

57 

50 

52 

52 

95 

44 

51 

43 

37 

48 

36 

33 

40 

45 

35 

36 

34 

45 

53 

46 

42 

9 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

60 

58 

56 

52 

56 

51 

53 

52 

59 

58 

60 

69 

62 

61 

61 

60 

60 

67 

56 

54 

57 

:  7 

55 

56 

55 

58 

65 

62 

60 

99 

57 

8 

Mm 

39 

35 

34 

33 

31 

29 

29 

39 

46 

47 

50 

55 

49 

49 

46 

51 

46 

40 

34 

45 

33 

32 

35 

44 

32 

32 

32 

43 

43 

44 

39 

9 

SANTA  CRUZ 

MAX 

61 

58 

55 

53 

56 

52 

4B 

49 

97 

56 

65 

61 

66 

65 

58 

61 

56 

56 

56 

54 

55 

48 

60 

60 

51 

57 

58 

62 

96 

60 

99 

57 

1 

MIN 

38 

30 

30 

30 

26 

27 

25 

38 

40 

45 

48 

50 

45 

39 

50 

53 

51 

49 

38 

31 

44 

32 

30 

33 

43 

29 

29 

32 

40 

42 

42 

38 

0 

UPR  SAN  L6ANDR0  FILTER 

MAX 

59 

62 

55 

52 

52 

52 

50 

51 

50 

53 

56 

56 

58 

62 

69 

58 

58 

59 

53 

52 

54 

50 

54 

53 

53 

53 

52 

93 

62 

58 

97 

54 

9 

Mm 

35 

36 

33 

32 

32 

32 

30 

30 

37 

45 

46 

49 

47 

47 

46 

48 

45 

46 

37 

34 

33 

36 

33 

33 

36 

32 

31 

36 

36 

42 

41 

36 

0 

NALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 

62 

63 

56 

53 

53 

50 

54 

46 

56 

57 

57 

61 

59 

58 

59 

62 

58 

56 

56 

61 

50 

S5 

54 

5 1 

55 

53 

53 

5  5 

63 

57 

55 

56 

1 

29 

27 

29 

24 

29 

23 

26 

36 

38 

46 

45 

55 

47 

50 

47 

52 

43 

47 

35 

32 

40 

33 

34 

31 

41 

28 

28 

31 

32 

43 

39 

36 

8 

WATSONvILLE  WATERWORKS 

MAX 

59 

60 

56 

55 

52 

55 

54 

50 

53 

57 

57 

57 

63 

62 

61 

60 

68 

57 

55 

54 

54 

66 

58 

60 

53 

52 

65 

99 

64 

56 

99 

96 

e 

♦          »  » 

Mm 

37 

34 

35 

33 

30 

30 

29 

29 

43 

47 

47 

52 

47 

48 

49 

54 

45 

47 

35 

32 

35 

34 

33 

35 

37 

32 

34 

33 

35 

41 

44 

38 

6 

SAN  JOAauiN 

DRAINAGE  05 

antioch  fibrebdaro  ml 

MAX 

59 

53 

54 

52 

53 

50 

52 

48 

47 

53 

54 

59 

60 

55 

52 

57 

59 

57 

55 

55 

55 

54 

49 

49 

48 

53 

51 

48 

50 

55 

50 

53. 

1 

39 

2B 

32 

32 

25 

28 

24 

32 

38 

38 

39 

40 

40 

47 

48 

48 

43 

47 

42 

34 

40 

34 

32 

31 

31 

32 

31 

31 

32 

42 

44 

36, 

3 

ANTICiCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

48 

50 

55 

40 

47 

47 

44 

51 

48 

52 

55 

63 

65 

67 

66 

70 

51 

54 

50 

40 

49 

40 

51 

61 

61 

48 

47 

98 

66 

62 

56 

53. 

6 

28 

29 

34 

29 

26 

26 

26 

26 

39 

35 

36 

41 

42 

42 

45 

47 

38 

41 

35 

28 

29 

30 

30 

36 

38 

34 

32 

35 

41 

42 

35 

34. 

7 

AUBERRY  I  NW 

MAX 

48 

•i3 

42 

43 

44 

42 

46 

45 

45 

52 

57 

60 

61 

71 

66 

50 

50 

61 

44 

45 

40 

50 

60 

58 

45 

46 

58 

65 

55 

52 

53 

51. 

5 

26 

32 

30 

25 

26 

25 

24 

32 

38 

35 

42 

48 

44 

43 

49 

39 

45 

42 

29 

28 

32 

28 

33 

37 

37 

31 

30 

39 

39 

38 

37 

34. 

9 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

MAX 

53 

56 

51 

42 

49 

47 

48 

48 

57 

59 

61 

67 

66 

60 

66 

61 

62 

65 

51 

50 

50 

55 

63 

96 

47 

49 

59 

70 

71 

96 

56 

96. 

7 

Mm 

33 

31 

38 

33 

29 

27 

27 

35 

41 

43 

42 

46 

46 

43 

49 

46 

47 

49 

41 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

37 

33 

41 

48 

49 

44 

39. 

1 

BALCH  PDkER  house 

MAX 

43 

46 

46 

41 

42 

40 

42 

42 

45 

49 

55 

96 

56 

60 

64 

59 

53 

52 

49 

44 

43 

44 

50 

93 

51 

45 

52 

57 

57 

97 

53 

49. 

9 

Mm 

28 

32 

37 

28 

26 

26 

27 

3- 

38 

35 

41 

47 

41 

42 

46 

47 

38 

44 

37 

30 

36 

31 

34 

35 

38 

33 

34 

38 

40 

41 

37 

36. 

1 

blackmells  corner  ;mnw 

MAX 

49 

56 

51 

46 

45 

46 

45 

59 

57 

61 

64 

63 

60 

64 

60 

60 

56 

50 

96 

57 

50 

49 

52 

66 

62 

99 

60 

95. 

7 

Mm 

27 

26 

34 

24 

22 

21 

34 

39 

41 

40 

49 

44 

47 

42 

48 

43 

46 

32 

32 

33 

39 

35 

31 

34 

41 

40 

40 

36. 

3 

BUTTONWULOW 

MAX 

52 

52 

96 

53 

47 

49 

47 

47 

48 

57 

59 

61 

61 

66 

60 

66 

64 

61 

65 

54 

53 

49 

63 

68 

57 

52 

50 

59 

68 

67 

96 

96. 

2 

Mm 

21 

21 

24 

32 

22 

23 

21 

23 

37 

33 

35 

38 

39 

41 

46 

46 

41 

45 

36 

30 

31 

36 

26 

26 

32 

35 

26 

30 

39 

39 

36 

32. 

6 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 

38 

52 

49 

31 

35 

35 

38 

39 

34 

33 

36 

37 

45 

48 

61 

51 

41 

40 

39 

31 

37 

40 

43 

44 

41 

34 

37 

41 

99 

36 

36 

40. 

1 

Mm 

28 

23 

21 

13 

11 

12 

12 

14 

30 

31 

31 

34 

31 

30 

29 

37 

30 

30 

23 

19 

19 

2! 

21 

21 

25 

16 

16 

20 

23 

29 

29 

23. 

9 

S«*  R«lM«nc«  NoUt  FoUowlsg  SibUod  In(]«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

CtHP  PiROEE 

MAX 

KOi 

56 
32 

49 
34 

52 
35 

47 
29 

48 
29 

48 
29 

46 
30 

44 

33 

49 

36 

51 
45 

54 
46 

56 
46 

58 
47 

62 
43 

57 
43 

58 
46 

54 
44 

59 
43 

59 
35 

48 

30 

49 

33 

46 
34 

52 
34 

57 
33 

46 
39 

51 
35 

44 
35 

52 
39 

56 

36 

50 
42 

95 

40 

51.9 
37.3 

C4THEVS  Vy  BULL  HUN 

RH 

MAX 

Mm 

«7 

26 

48 

27 

S3 
33 

48 
23 

45 

24 

47 
23 

44 
24 

46 
26 

46 

40 

49 
37 

54 
36 

58 
44 

62 
42 

60 
37 

63 
43 

67 
45 

57 
42 

94 
43 

55 
35 

46 
29 

47 

32 

41 
32 

50 
30 

58 

30 

98 
39 

49 
30 

50 
31 

97 

32 

63 
40 

57 
41 

57 
36 

52.8 
33.9 

CHEmC   V4LLEY  OAH 

MAX 
MIN 

54 
23 

51 
22 

33 
15 

39 

12 

38 
15 

43 

14 

45 
16 

34 
26 

37 
29 

40 
32 

40 
33 

48 

30 

61 
31 

59 
32 

55 
34 

41 

27 

42 
28 

40 
21 

36 

12 

44 
17 

49 

21 

50 
20 

54 

23 

90 

14 

44 
IS 

96 
26 

70 
29 

40 
28 

44 

27 

45.9 
23.5 

CD1LINC4 

MAX 
MIN 

35 

56 
25 

92 
36 

51 
34 

50 
22 

48 
21 

49 

2  I 

51 
37 

98 

42 

57 
38 

61 
39 

69 

47 

66 
44 

64 
49 

63 
44 

59 
47 

60 
42 

56 
48 

53 
40 

54 

31 

48 
34 

51 
40 

60 
29 

63 
31 

>i 
41 

52 
36 

55 
29 

69 
32 

59 
43 

57 
45 

58 
39 

56.4 
36.8 

CORCORAN   IRRlt;  OIST 

MAX 

MIN 

53 
29 

59 
24 

93 
3S 

90 
32 

>o 

23 

48 
19 

46 

20 

44 

33 

54 
37 

55 
37 

59 
37 

65 
39 

63 
42 

59 
43 

66 
43 

57 
48 

59 
41 

54 
47 

52 
35 

50 
29 

50 
29 

52 
40 

56 
27 

54 
29 

51 
36 

50 
37 

55 
27 

63 
26 

58 
35 

97 
39 

58 
36 

94.9 
33.8 

0EN4IR  3  NNE 

MAX 

MIN 

51 
25 

53 
27 

53 
31 

50 
25 

50 
25 

46 
21 

48 
22 

47 
36 

92 
42 

56 
45 

57 
48 

63 
45 

57 
40 

57 
49 

58 
50 

59 
47 

57 
44 

55 
45 

51 
35 

54 

31 

48 

37 

53 
31 

56 
30 

53 
31 

51 
32 

46 
32 

54 
29 

60 
28 

52 
35 

97 
43 

98 
42 

93.7 
35.6 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

46 
19 

44 
16 

48 
22 

43 
12 

42 

10 

43 

12 

46 
12 

36 
24 

41 
33 

47 
31 

48 

27 

59 

31 

66 
31 

67 
26 

62 
30 

53 
33 

45 
28 

46 
33 

40 
25 

43 
16 

37 
29 

49 
16 

59 
17 

52 
19 

43 
28 

45 
20 

52 
29 

62 
19 

52 
24 

46 
26 

91 
27 

48.7 
23.1 

ELECTR4  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

91 
25 

59 
26 

54 
34 

53 
23 

50 
25 

49 
23 

46 

23 

47 
32 

90 
42 

54 
41 

53 
42 

97 
49 

66 
40 

60 
36 

61 
40 

60 
48 

55 
41 

58 
43 

50 
34 

51 
28 

48 
37 

53 
26 

59 
27 

56 
30 

51 
39 

52 
32 

94 
30 

66 
30 

62 
34 

56 
39 

95 

41 

54.6 
34  •  3 

FIVE  POINTS  9  SSM 

MAX 

MIN 

59 

24 

52 
33 

49 

31 

49 
16 

20 

49 

97 

39 

58 
36 

56 
39 

68 
46 

64 
43 

60 
50 

59 
41 

57 
47 

53 
29 

50 
31 

57 

30 

56 
29 

54 

40 

50 
35 

63 

31 

57 
42 

96 
37 

56,1 
35. 1 

FRESNO  NSO  AP 

MAX 

Mm 

50 
26 

54 
27 

49 
37 

47 
26 

49 
26 

47 
24 

47 
24 

47 
36 

53 
43 

56 
40 

59 
41 

64 
47 

64 
43 

53 
49 

65 
43 

57 
49 

57 
43 

59 
46 

50 
35 

49 

30 

45 

36 

52 
32 

59 

31 

56 
31 

50 
40 

50 
38 

56 
39 

61 
33 

39 
37 

57 
42 

53 
36 

53.9 
36.3 

FRUNT  OOVERNMENT  C4HP 

MAX 

Mm 

47 
30 

49 

31 

55 
30 

50 
32 

48 
29 

49 
28 

46 

26 

47 
34 

92 
40 

52 
44 

56 
43 

60 
45 

62 
47 

66 
43 

53 
42 

65 
41 

58 
43 

56 
39 

57 
32 

50 
30 

50 
30 

45 
31 

54 

34 

59 
32 

56 
36 

50 
36 

50 
34 

95 
35 

61 
".0 

59 
36 

59 
37 

94.2 
35.9 

OLENNVILLE 

MAX 

Mm 

47 
19 

50 

47 

35 

20 

42 
17 

40 
16 

46 

15 

42 

2  3 

47 
37 

49 

59 

30 

59 

70 

64 

68 

57 

47 

52 

58 

39 

37 

52 

58 

57 

48 

39 

51 

62 
23 

61 

50 

47 

51.3 

GRANT  CRQVE 

MAX 

Mm 

3* 

17 

47 
18 

45 

20 

23 
9 

25 
9 

38 
14 

39 
17 

38 
17 

34 
25 

32 
21 

41 

21 

47 
32 

51 
34 

60 
36 

57 
35 

46 

31 

36 
22 

36 
24 

33 
13 

23 
10 

42 
10 

35 
19 

41 
16 

46 
23 

49 
29 

30 
14 

37 
15 

49 
28 

53 
29 

42 
25 

34 
16 

40.2 
20.7 

HANPDRO 

MAX 

Mm 

HETCH  HETCHY 

MAX 

Mm 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

49 
19 

40 
19 

30 
16 

23 
3 

33 
5 

36 

u 

35 

9 

30 
19 

)1 

25 

39 

16 

42 
29 

49 

31 

55 
29 

53 
29 

48 
29 

37 

29 

34 

19 

31 

23 

27 
17 

36 
8 

34 
22 

36 

11 

44 
15 

44 

21 

34 

22 

35 
8 

49 
16 

49 
24 

40 

23 

34 

23 

35 

1 

38.3 

19.0 

IDRIA 

MAX 

Mm 

46 

32 

48 
34 

57 
29 

44 

27 

41 

25 

42 
26 

42 
25 

42 
32 

46 
39 

48 
36 

54 
41 

60 
47 

61 
49 

64 
44 

65 
44 

62 
45 

52 
38 

49 
40 

50 
33 

41 
30 

45 

32 

44 
29 

53 

31 

56 
39 

57 
37 

45 
32 

45 
28 

95 

42 

62 
33 

47 
36 

48 

37 

50.7 
35.2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

53 
35 

54 
37 

54 
39 

46 
35 

46 
25 

47 
32 

46 
30 

46 
36 

51 
43 

54 
46 

60 
45 

66 

50 

67 
50 

63 
47 

69 

51 

63 
53 

57 
47 

62 
52 

54 
42 

46 
36 

46 
37 

51 
37 

63 
37 

56 
41 

55 

37 

46 
37 

57 
36 

70 
46 

70 
53 

69 
49 

91 
44 

56.3 
41.3 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

Mm 

54 

26 

56 
25 

47 

30 

45 
25 

46 
19 

46 
16 

51 
15 

45 

24 

48 
33 

54 

32 

59 

30 

64 
38 

66 
32 

66 
46 

66 
45 

60 
44 

53 
37 

50 
40 

41 
36 

46 
29 

50 
27 

56 
27 

58 
33 

56 
26 

44 

32 

48 
32 

60 
30 

60 
30 

62 
34 

56 
34 

94 

42 

53.9 
31.2 

KETTLEH4N  CITY 

MAX 

Mm 

51 
27 

51 
25 

56 
2-J 

54 

37 

50 
20 

50 
24 

49 

22 

46 

26 

49 
39 

58 
36 

56 
35 

59 
38 

66 
41 

64 
50 

60 
45 

66 
46 

62 
44 

60 
48 

55 
36 

53 
37 

50 
36 

47 
39 

53 
31 

56 
30 

57 
36 

51 
36 

52 
32 

52 
29 

63 
32 

64 
44 

56 
38 

55.4 
35.2 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

Mm 

49 
36 

56 
29 

52 
39 

49 
35 

49 
29 

46 
32 

46 
26 

45 
36 

98 
41 

57 
39 

59 
38 

68 
47 

64 
46 

61 
52 

66 
43 

62 

49 

58 
46 

56 

47 

56 
42 

49 
34 

49 

37 

53 
40 

58 
33 

60 
36 

54 

41 

50 
40 

52 
36 

66 
36 

60 
46 

56 
44 

96 
41 

95.7 
39.4 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

MAX 

Mm 

57 

27 

31 
26 

54 

30 

52 
26 

49 
25 

51 
27 

47 
22 

46 
29 

50 
40 

52 
47 

56 
46 

57 
52 

61 
44 

55 
45 

55 
46 

53 
49 

59 
46 

56 
48 

54 
35 

50 
26 

51 
37 

49 

30 

52 
30 

90 
45 

57 
42 

53.0 
37.0 

LE  GRANO 

MAX 

Mm 

50 
26 

55 
26 

55 

29 

54 

28 

54 
25 

48 
24 

46 

24 

46 
36 

55 
35 

58 

42 

58 
43 

64 
49 

60 
45 

55 
47 

57 
45 

59 
46 

58 
45 

58 

45 

52 
42 

52 
30 

47 
33 

54 

36 

59 
30 

55 
30 

55 
41 

53 
36 

57 
31 

62 
31 

57 
47 

56 
44 

58 
38 

55.2 
36.6 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

49 

30 

51 
26 

56 
30 

49 

33 

49 
29 

49 

25 

47 
27 

50 
3 1 

51 
37 

53 
40 

56 
40 

62 
46 

66 
42 

66 
40 

53 
38 

66 
45 

58 
45 

58 
47 

56 
35 

49 
32 

51 
33 

44 
35 

54 
30 

60 
32 

58 
36 

50 
38 

50 
32 

55 

34 

64 

33 

62 
36 

53 
39 

54.9 
35.4 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

53 
2t 

56 
26 

50 
33 

49 
33 

49 
26 

48 
26 

50 
27 

50 
30 

97 
40 

58 
41 

61 
37 

66 
41 

66 

40 

53 
39 

67 
39 

57 
47 

58 
43 

56 
47 

51 
36 

51 
31 

46 
33 

54 
36 

59 
31 

59 
30 

50 
35 

51 
39 

56 
30 

64 
30 

62 
31 

57 
35 

55 
37 

55.5 
34.8 

LITTLE  P4N0CHE  DET 

DAM 

MAX 

Mm 

53 
28 

49 
27 

54 

35 

53 
32 

49 
26 

48 
24 

45 
25 

47 
34 

52 
39 

59 
43 

55 
44 

64 

50 

66 
43 

66 
46 

60 
47 

58 
49 

62 
44 

56 

50 

55 
39 

50 
30 

50 
35 

47 
37 

53 
31 

51 

32 

54 
34 

52 
33 

50 
32 

51 
31 

57 
36 

53 
42 

55 
41 

54.0 
36.8 

LODCEPOLE 

MAX 

Mm 

29 
4 

32 
6 

36 
9 

24 
-  2 

21 
-  3 

26 
0 

30 
-  1 

29 
0 

33 
16 

34 
12 

34 
10 

39 
26 

46 
22 

45 
21 

47 
22 

45 
22 

34 
22 

35 
19 

34 
11 

36 
-  2 

30 
2 

31 
1 

26 
-  1 

32 
7 

36 
14 

30 
5 

29 
-  3 

35 

10 

39 
15 

39 
18 

33 
10 

33.8 
9,4 

lODI 

MAX 

Mm 

52 
26 

S3 
30 

52 

31 

52 
27 

50 
26 

51 
26 

49 

24 

48 
36 

^2 
42 

56 
43 

54 
49 

61 
51 

60 
46 

54 
50 

55 
50 

59 

52 

56 

48 

56 
46 

55 
36 

54 

30 

46 
41 

53 
31 

55 
29 

54 
31 

50 
41 

5i 
32 

52 
26 

SO 
29 

51 
31 

56 
42 

60 
45 

53.6 
37.3 

LOS  BANOS 

MAX 

Mm 

54 

27 

55 
26 

55 

32 

51 
30 

50 
24 

50 
23 

49 

20 

46 
37 

97 
39 

57 
43 

56 
47 

66 
50 

67 
45 

59 

50 

60 
50 

60 
51 

60 
46 

58 
46 

54 
35 

59 
33 

51 
36 

53 
37 

54 
32 

53 
32 

54 
42 

92 
39 

53 
29 

52 
33 

55 
33 

56 
43 

99 

43 

55.5 
37.3 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

Mm 

55 
34 

52 
33 

53 
34 

51 
35 

50 
29 

45 

30 

••6 
29 

45 
33 

49 
34 

58 
42 

54 
44 

57 
49 

66 
43 

53 
44 

57 
49 

57 
47 

59 
46 

57 
42 

52 
43 

51 
38 

49 
38 

46 
39 

50 
35 

50 
33 

46 

37 

51 
39 

50 
34 

48 

34 

96 
36 

52 
43 

56 
45 

52.4 
36.4 

NADERA 

MAX 

Mm 

46 
26 

52 
30 

56 
34 

52 
29 

48 

26 

50 
25 

49 

27 

48 
29 

46 
39 

53 
43 

57 
43 

59 
47 

59 
45 

61 
47 

56 
44 

59 
44 

59 
45 

57 
46 

57 
37 

52 
30 

52 
30 

46 
36 

54 
33 

59 
32 

57 
33 

95 
36 

55 
33 

56 
36 

61 
42 

55 
43 

59 
40 

54.4 
36.9 

H4NTECA 

MAX 
MIN 

56 

31 

59 
30 

53 
30 

54 
29 

51 
29 

50 
25 

48 
28 

50 
30 

47 
38 

54 
40 

56 
47 

55 
90 

63 
49 

55 
50 

56 

50 

56 
51 

59 
49 

56 
43 

54 
39 

52 
34 

54 
35 

46 
34 

43 
29 

46 
30 

48 
37 

51 
36 

51 
31 

51 
30 

50 
33 

95 
42 

55 
43 

53.0 
37.2 

HIRICOPA 

MAX 

Mm 

49 

31 

51 
26 

54 
31 

51 
33 

41 
26 

45 

46 
27 

46 

29 

47 
36 

57 
41 

58 
38 

61 
44 

64 
46 

64 
46 

60 
41 

63 
42 

66 
44 

61 
49 

66 
40 

52 
32 

51 
34 

49 
38 

50 
32 

58 
34 

56 
37 

49 
36 

50 
33 

93 
37 

69 
41 

68 
42 

54 
41 

55.1 
36.9 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

Mm 

54 

26 

55 
24 

54 
33 

50 
24 

51 
26 

49 

24 

46 
2^ 

55 
40 

56 
40 

56 
44 

69 
46 

63 
45 

57 
49 

61 
44 

61 
43 

58 
40 

58 

37 

54 
37 

54 

30 

50 
37 

54 
31 

56 
28 

58 
29 

55 
43 

54 
34 

55 
26 

62 
30 

60 
42 

56 
46 

99 
36 

56.1 
35.5 

ND0E5T0 

MAX 

Mm 

5! 
29 

53 
32 

54 

32 

51 
29 

50 
25 

49 
25 

48 
27 

47 
27 

55 
41 

56 
46 

55 
46 

63 
49 

56 
47 

56 
46 

60 
50 

61 
49 

59 
45 

57 
45 

52 
35 

53 
33 

46 
40 

52 
34 

48 

33 

50 
34 

52 
40 

50 
32 

53 
29 

99 

31 

53 
34 

55 
44 

56 
42 

53.6 
37.3 

NEMMAN  2  NH 

MAX 

Mm 

59 
29 

52 
22 

53 
27 

90 
29 

48 

20 

46 
22 

46 
20 

45 
35 

53 
36 

55 

41 

55 
47 

67 
50 

61 

41 

61 
48 

60 
46 

60 
50 

57 
44 

55 
48 

51 
35 

52 
32 

48 

37 

52 
33 

50 
29 

46 

30 

52 
41 

51 
31 

50 
29 

91 
29 

53 
34 

56 
42 

60 
41 

93.9 
35.4 

NORTH   FORK   RANGER  STA 

MAX 

22 

54 
28 

40 

43 

49 

41 

42 
30 

54 
31 

57 
39 

63 
35 

63 
34 

50 
31 

48 

38 

46 
27 

43 
21 

51 
26 

59 
27 

59 

24 

59 
26 

50 
31 

52 
31 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

49 
27 

91 
27 

56 
36 

51 
29 

50 
26 

49 
29 

47 
26 

49 
34 

59 
39 

55 
36 

60 
40 

62 
44 

6S 
43 

66 
40 

53 
39 

66 
49 

58 
43 

59 
48 

56 
37 

56 
29 

51 
33 

47 

30 

54 
30 

57 
29 

58 
35 

48 
38 

50 
32 

96 
39 

63 
34 

62 
42 

96 
36 

55.6 
39.3 

PDRTERVILLE 

MAX 

Mm 

52 
26 

55 
27 

58 
30 

53 
34 

50 
26 

51 
25 

48 
25 

51 
29 

52 
38 

56 
44 

60 
39 

64 
43 

69 
43 

68 
40 

55 
39 

67 
40 

60 
47 

59 
46 

57 
38 

52 
34 

56 
37 

49 
36 

56 
32 

62 
32 

60 
37 

52 
36 

92 
30 

98 
34 

67 
35 

65 
44 

61 
43 

57.3 
36.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIF0RNI4 

JANUARY  1973 


StaUoQ 

Day  of  Month 

rage 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

POSE*  3  E 

MAX 
MIN 

*1 
21 

41 
20 

40 
17 

34 
15 

35 
12 

37 
15 

38 
17 

40 
20 

41 

22 

39 
21 

48 
26 

51 
29 

58 
31 

61 
33 

60 
35 

55 

34 

53 
33 

50 
3 1 

41 

38 
2 1 

44 

49 
2  5 

51 

41 

40 

34 

52 
1 9 

5S 

49 

33 

45 

32 

39 
29 

45.2 
24.7 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

54 
34 

52 
36 

47 
28 

38 
22 

42 
23 

45 
25 

44 
27 

41 
28 

36 
33 

42 
33 

43 

37 

47 
39 

57 
40 

60 
45 

59 
40 

56 
38 

43 
32 

44 
32 

39 
29 

44 
21 

45 
32 

51 
25 

54 
25 

50 
29 

44 
30 

44 

23 

52 
32 

60 
30 

54 
32 

39 
31 

47 
31 

47.5 
31.0 

SAN  LUIS  OAH 

MAX 

MIN 

56 

32 

51 

53 
31 

52 
3 1 

52 
26 

45 
27 

48 
25 

47 
26 

47 
36 

54 
42 

55 
44 

59 
46 

66 
43 

56 
45 

53 
48 

60 
50 

59 
47 

57 
44 

59 
41 

52 
36 

52 
35 

51 
35 

50 
33 

51 
34 

47 
36 

52 
39 

51 
32 

47 

33 

35 

34 

53 
44 

56 
43 

53.1 
37.2 

SONORA  RS 

MAX 

Mm 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 

MIN 

20 

52 
24 

41 
10 

28 
12 

36 

10 

34 

10 

41 
21 

43 
30 

40 
32 

40 
28 

44 
32 

42 
31 

54 

30 

56 
31 

49 
34 

51 
35 

54 
30 

46 
31 

43 
29 

40 
6 

41 
17 

40 

20 

40 
22 

62 
25 

50 
23 

48 
21 

53 
19 

52 
27 

56 

34 

46 
26 

49 

30 

45.4 
24.3 

STOCKTON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

53 
2B 

54 

53 
34 

52 
28 

50 
26 

49 
25 

48 
25 

46 
38 

54 
45 

56 
47 

55 
51 

62 
50 

55 
49 

56 
52 

58 
53 

60 
49 

56 
45 

56 
45 

52 
39 

51 
36 

48 
35 

42 
31 

48 
30 

47 
34 

52 
41 

49 

34 

51 
31 

47 
34 

55 
34 

54 
42 

56 
42 

52.4 
38.2 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  <i 

MAX 
MIN 

59 
26 

55 

54 
29 

53 
26 

52 
28 

50 
2 1 

50 
25 

51 
33 

46 
36 

53 
46 

56 
49 

54 

50 

61 
45 

55 
50 

55 
50 

57 
50 

60 
41 

56 
49 

55 
39 

53 
30 

53 
36 

48 
32 

50 
26 

54 
31 

46 
37 

52 
29 

52 
29 

52 
32 

51 
31 

55 
38 

52 
42 

53.4 
36.2 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

50 
27 

49 

41 
29 

32 
2  2 

39 
15 

40 
15 

46 
17 

43 

22 

44 
34 

49 
37 

56 
30 

55 
41 

62 
34 

63 
42 

65 
40 

55 
34 

48 
35 

50 
37 

40 
20 

35 
22 

34 
25 

48 
20 

50 
30 

53 
26 

50 
28 

35 
27 

43 
25 

46 
35 

55 
34 

51 
30 

42 
33 

47.4 
26.7 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

THREE  RVRS  EOISON  PH  I 

MAX 
MIN 

50 
26 

56 
27 

61 
34 

48 
29 

47 
24 

49 
24 

52 
24 

52 
30 

S3 
41 

56 
34 

03 
36 

66 
44 

67 
37 

69 
38 

67 
46 

55 

41 

55 
46 

52 
35 

49 
28 

49 
34 

52 
29 

62 
30 

60 
32 

59 
36 

48 
36 

58 
35 

65 
32 

65 
35 

58 
41 

55 
34 

56.6 
34.1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

46 
25 

50 
26 

50 
31 

42 
20 

40 
19 

41 
23 

42 
18 

42 
28 

41 
35 

45 
34 

46 
38 

52 
43 

53 
36 

54 
38 

56 
37 

59 
44 

48 
35 

48 
35 

42 
31 

45 
26 

47 

32 

49 

27 

47 
29 

49 
30 

44 

32 

43 
28 

47 
27 

60 
30 

60 
32 

43 
30 

55 
41 

48.0 
31.0 

TRACV  CARBONA 

MAX 
MIN 

58 
39 

58 
30 

55 
30 

55 
33 

62 
24 

50 
24 

50 
24 

51 

25 

47 

37 

53 
44 

55 
45 

55 
51 

61 
43 

54 
49 

56 
50 

56 
51 

60 
45 

54 
45 

55 
41 

53 

35 

57 
36 

45 
36 

43 
33 

43 

32 

46 
35 

51 
36 

51 
29 

46 
29 

47 
33 

51 
40 

56 
40 

52.4 
36.9 

TRAC*  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

5B 
31 

55 
28 

53 
38 

52 
34 

50 
24 

48 
28 

50 
21 

46 
36 

55 
42 

55 
46 

54 
46 

62 
46 

60 
43 

55 
49 

56 
48 

60 
51 

57 
43 

54 
43 

53 
41 

55 
36 

60 
41 

45 
35 

44 

30 

45 
32 

51 
41 

51 
36 

49 

30 

47 
36 

56 

33 

53 
44 

65 
45 

52.7 
38.3 

VISALIA 

MAX 
MIN 

50 
31 

52 
31 

51 
35 

50 
35 

50 
30 

49 

27 

48 
28 

49 

30 

48 
39 

55 
44 

57 
42 

61 
46 

66 
46 

65 
44 

53 
42 

66 
42 

58 
45 

58 
49 

52 
38 

51 
33 

51 
35 

46 
40 

54 
33 

59 
34 

55 
36 

39 

51 
34 

56 
34 

38 

44 

59 

40 

54.6 
37.5 

HASCO 

MAX 

MIN 

51 
29 

52 
27 

57 
30 

55 
36 

46 
28 

54 
26 

46 
24 

48 
29 

47 
37 

52 
37 

59 
38 

61 
41 

67 
42 

65 
42 

60 
47 

66 
50 

58 
43 

61 
46 

59 
38 

52 
33 

63 
35 

49 
37 

54 
31 

56 
32 

68 
35 

50 
36 

52 
30 

55 
34 

70 
39 

65 
43 

57 
40 

56.0 
36.0 

YOSEMITE  PARK  HEAOOTRS 
•          •  • 

MAX 

Mm 

16 

19 

19 

15 

10 

10 

44 
10 

46 
1 1 

35 
28 

35 
30 

41 

29 

41 
33 

48 
31 

51 
28 

50 
26 

51 
29 

39 
31 

40 
31 

41 
26 

43 
16 

45 
17 

46 
18 

47 

18 

51 
18 

48 
25 

39 
21 

45 

22 

56 
2! 

58 
26 

47 

27 

45 

26 

45.3 
22.! 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

56 

30 

59 
36 

55 
37 

48 
38 

52 
30 

53 
32 

54 
32 

56 
27 

55 
44 

57 
38 

68 
40 

6b 
44 

73 
49 

85 
51 

74 
52 

65 
40 

55 
32 

56 
41 

57 
43 

53 
31 

52 
30 

61 
34 

60 
33 

65 
35 

61 
39 

60 
40 

64 
34 

68 
40 

(0 
43 

61 
37 

58 
39 

60.6 
37.8 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

62 
31 

69 
29 

59 
48 

56 
47 

56 
39 

56 
39 

58 
41 

58 
43 

64 
48 

60 
49 

61 
47 

63 
48 

69 
46 

69 

54 

64 
43 

63 
53 

63 
50 

63 
47 

60 
44 

56 
39 

60 
44 

64 
43 

64 
43 

66 
42 

63 
43 

59 
46 

62 
42 

66 
41 

65 
40 

57 
36 

60 
44 

61.8 
43.6 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

60 
2* 

51 
29 

58 
30 

54 
40 

43 
29 

52 
23 

53 
24 

54 
26 

59 

30 

54 
44 

57 
34 

69 
35 

75 
36 

79 
39 

80 
36 

67 
38 

57 
47 

56 
32 

62 
34 

52 
29 

52 
30 

53 
29 

59 

30 

59 
29 

67 
30 

61 
35 

55 
30 

65 
32 

65 
34 

70 
29 

56 
30 

59.8 
32.2 

BEAUhONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

53 
2* 

54 
30 

53 
35 

46 
27 

46 
26 

44 

20 

47 
24 

46 
26 

49 

31 

45 
32 

52 
34 

60 
35 

60 
4  1 

69 
47 

61 
44 

65 
38 

57 
37 

57 
30 

56 
33 

45 
25 

50 
27 

44 
29 

55 
32 

56 
33 

64 
35 

55 

31 

49 

30 

55 
39 

63 
33 

65 
34 

56 
34 

54.2 
32.1 

bIG  bEAR  LAKE 

MAX 

MIN 

28 
16 

44 
10 

35 
22 

32 
18 

41 
-  7 

42 
-  6 

43 
0 

46 
12 

37 
29 

45 

22 

49 

19 

55 
19 

59 
21 

56 
20 

50 
21 

45 
26 

45 
26 

40 
22 

40 
17 

42 
8 

36 
10 

32 
21 

40 
16 

55 
8 

47 
14 

39 
16 

50 
_  5 

6; 

6 

52 
17 

52 
26 

38 
20 

44.4 
15.0 

BUR8ANK  V'ALLEY  PMP  PLT 

MAX 

Mm 

64 
49 

63 

35 

60 
39 

55 
35 

59 
27 

59 
26 

56 
27 

57 
33 

56 
45 

62 
41 

69 
39 

70 
42 

82 
44 

61 
45 

72 
51 

59 
51 

59 
40 

57 
47 

56 
46 

59 
39 

62 
32 

68 
36 

65 

67 
33 

61 
34 

62 
43 

68 
33 

72 
36 

67 
36 

62 
47 

68 
40 

63.8 
38.9 

CACHUHA  LAKE 

MAX 

Mm 

62 
27 

60 
30 

61 
39 

54 
30 

51 
28 

56 
23 

55 
29 

58 
36 

50 
35 

56 
4  1 

57 
36 

64 
43 

65 
45 

73 
46 

7  6 
45 

63 
45 

54 
41 

58 
44 

52 
38 

52 

30 

54 
33 

58 
34 

63 
39 

62 
31 

63 
31 

56 
37 

58 

30 

65 
36 

70 
42 

63 
40 

59 
42 

59.7 
36.3 

CAHPO 

MAX 

Mm 

48 
33 

57 
22 

53 
26 

46 
36 

44 
26 

56 
21 

54 

18 

60 
24 

50 
38 

56 
41 

63 
33 

68 
32 

69 
38 

70 
46 

72 
32 

55 
35 

54 
42 

63 
26 

53 
4  1 

52 
20 

49 

20 

54 
23 

51 
36 

60 
36 

62 
25 

52 
36 

57 
28 

55 
42 

70 
30 

60 
22 

55 
40 

57.0 
31.2 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

61 
48 

66 

45 

61 
37 

57 
30 

61 
26 

61 
22 

58 
24 

56 
31 

56 
44 

64 
39 

72 
37 

79 
41 

85 
47 

62 
42 

79 
44 

58 

51 

56 
39 

55 
42 

55 
36 

63 
38 

62 
31 

62 
40 

65 
46 

70 
29 

62 
33 

63 
33 

65 

30 

67 
46 

68 

33 

62 
36 

68 
35 

64,5 
37.3 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

62 
40 

62 
39 

63 
44 

60 
47 

56 
35 

59 
33 

58 
39 

59 
**1 

59 
42 

61 
50 

63 
44 

63 
45 

65 
45 

68 

45 

67 
50 

62 

5 1 

61 
5 1 

61 
44 

64 
42 

58 

36 

56 
40 

57 
41 

63 
36 

65 
39 

62 
4 1 

62 
41 

58 
38 

63 
40 

66 
42 

67 

4  1 

60 
45 

61.6 
42.2 

CLAREHONT  PDMUNA  COL 

MAX 

Mm 

55 
34 

54 
34 

55 
35 

54 
36 

53 
30 

52 
31 

56 
30 

53 
35 

54 
37 

56 
40 

59 
40 

64 
44 

69 
45 

76 
48 

78 
45 

59 
47 

53 
41 

59 
41 

56 
38 

52 
34 

56 
35 

61 
35 

63 
35 

64 
36 

65 
40 

58 
39 

57 
38 

62 
37 

66 
41 

68 
40 

52 
36 

59.1 
36.0 

CORONA 

MAX 

Mm 

60 
29 

65 
37 

65 
36 

52 
34 

59 

30 

52 
25 

57 
26 

56 
30 

58 
44 

63 
40 

67 
36 

39 

50 

42 

42 

61 
45 

62 
39 

59 
44 

57 
30 

55 

30 

62 
32 

67 
42 

68 

30 

62 
34 

61 
37 

68 

34 

69 

70 
37 

56 
36 

61 
35 

61.2 
36.0 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

72 
51 

66 
43 

59 
43 

59 
43 

62 
37 

62 
38 

61 
38 

61 
38 

62 
39 

63 
39 

67 
38 

72 
38 

80 
51 

83 
51 

74 
55 

58 
36 

64 
46 

60 
51 

60 
48 

62 
46 

56 
42 

67 
41 

68 
41 

70 
43 

61 
43 

63 
42 

69 
4 1 

76 

69 
47 

60 
47 

65 
47 

65.9 
43.4 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

50 
20 

53 
20 

53 
21 

46 
22 

34 

14 

45 
15 

40 
12 

50 
19 

60 
33 

50 
38 

63 
31 

60 
38 

65 
34 

72 
35 

68 
35 

55 
34 

57 
39 

58 

40 

55 
33 

48 

26 

44 
25 

51 
2  9 

55 

23 

60 
22 

55 
28 

49 
35 

58 
23 

60 
28 

65 
35 

67 
32 

54.9 
27.9 

CUYAKACA 

MAX 

Mm 

46 
28 

38 
23 

46 
31 

38 
29 

33 
12 

30 
3 

40 
7 

41 
1 1 

48 

30 

42 
35 

47 
27 

55 
31 

59 
36 

59 
39 

56 
37 

61 
30 

48 
33 

41 
26 

53 
30 

34 
19 

41 
24 

38 
27 

44 
34 

43 
32 

52 

50 
29 

40 
3 1 

45 

45 
28 

56 
30 

48 
32 

45.7 
27.2 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

58 
30 

61 

■>5 

62 
35 

56 
27 

49 
24 

55 
20 

58 
19 

56 
19 

53 
33 

53 
36 

60 
34 

67 
35 

71 
39 

72 
42 

76 
38 

62 
37 

50 
36 

55 

35 

52 

40 

49 
29 

57 
29 

56 

58 
30 

59 

64 

55 

55 

59 

60 

65 

59 

56.8 
32.3 

El  CAPITAN  DAM 

MAX 

Mm 

63 
34 

60 
36 

65 
36 

57 
41 

51 
30 

58 
32 

60 
33 

58 
35 

61 
38 

56 
43 

63 
41 

70 
41 

72 
44 

78 
43 

78 
44 

66 
44 

61 
47 

62 

40 

67 
4  1 

57 
34 

59 
34 

55 
35 

66 
32 

67 
36 

69 
37 

62 
38 

60 

68 

67 

73 
37 

57 

3  e 

63.4 
37.5 

ELSINORE 

MAX 

Mm 

67 
26 

68 
33 

55 
36 

50 
35 

53 
24 

56 
23 

55 
25 

55 
28 

57 
43 

60 
41 

66 
30 

71 
39 

60 
39 

80 
39 

68 
38 

55 

43 

60 
46 

62 
35 

57 
37 

57 
32 

52 
29 

60 
32 

63 
40 

67 
30 

62 
30 

59 
35 

63 
30 

69 

69 

33 

57 

62 

61.8 
33.8 

ESCONDIDO 

MAX 

Mm 

63 
35 

67 
30 

59 
40 

51 
42 

58 
29 

59 
26 

57 
30 

62 
33 

58 
46 

63 
46 

69 
38 

69 
40 

79 
40 

76 
43 

71 
46 

60 
52 

60 
43 

64 

36 

57 
43 

58 
29 

54 
31 

65 

31 

68 

32 

70 
31 

61 
33 

60 
40 

67 
33 

75 

33 

74 
36 

58 

35 

63 
45 

63.8 
37.0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

Mm 

61 
48 

66 
47 

59 
44 

52 
43 

57 
36 

59 
33 

57 
34 

60 
37 

56 
47 

65 

50 

66 
40 

72 
48 

80 
49 

81 
53 

74 
45 

61 
52 

63 
49 

59 
46 

59 
46 

60 
41 

57 
39 

63 
46 

64 
51 

65 
37 

61 
41 

53 
39 

64 
36 

66 
40 

67 
41 

63 
42 

59 
38 

63.1 
43.2 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

Mm 

61 
42 

64 

31 

60 
39 

56 
44 

56 
32 

58 
28 

57 
32 

60 
35 

60 
45 

63 
47 

67 
36 

70 
39 

76 
39 

75 
40 

70 
47 

61 

53 

62 
46 

64 
37 

59 
50 

59 
31 

58 
32 

65 

?2 

66 
34 

68 
30 

65 
33 

61 
43 

67 
34 

74 
32 

72 
36 

64 
35 

63 
45 

63.9 
38.1 

S*«  R»hr*nc*  Not»i  ToUowlng  Sutloo  Indtx 
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Contlnu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

\l 

12 

13  j 

14 

15 

16 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

henshaw  dam 

MAX 

Mm 

5* 
19 

48 

20 

57 
22 

35 

15 

I* 

52 
15 

52 
18 

25 

50 
39 

59 
29 

67 

30 

67 
32 

71 
34 

73 
31 

69 
31 

51 
40 

51 
26 

60 
28 

47 
23 

51 
23 

54 
24 

59 
29 

59 
26 

64 
24 

59 
25 

9 1 
27 

59 
39 

56 
26 

67 
24 

50 
26 

56,9 
26,5 

MAX 

MIN 

36 
19 

47 
19 

38 
21 

36 
21 

10 

16 

42 
14 

46 
13 

34 

44 
28 

54 
28 

58 
30 

66 
30 

67 
38 

62 
30 

54 
29 

48 
30 

52 
25 

45 
24 

49 
12 

36 
20 

42 
IB 

49 
20 

57 
21 

49 
29 

41 
21 

57 

21 

64 
26 

56 
26 

50 
24 

44 

25 

48 , 7 
23,2 

nil  lAM    uvum  A 

MAX 
MIN 

45 
29 

S3 
25 

41 
36 

31 

21 

20 

46 
18 

53 
24 

36 

53 
42 

61 
32 

59 

30 

66 
36 

67 
48 

64 
38 

50 
36 

45 
35 

55 
29 

44 
39 

47 

21 

39 
22 

4B 

27 

46 
38 

59 

32 

55 
26 

47 
32 

51 
36 

50 
39 

63 
33 

51 
25 

49 
40 

50,9 
31.3 

MAX 
MIN 

6» 

67 
40 

68 
41 

40 

30 

63 
30 

63 

66 
42 

66 
41 

68 
39 

75 
36 

65 

63 
47 

63 
41 

63 
38 

63 
33 

99 
33 

67 
34 

67 
33 

66 
40 

62 
36 

66 
36 

71 
36 

70 
36 

69 
41 

63 
40 

65,6 
37.9 

MIN 

b\ 

<ll 

66 
39 

63 
34 

44 

35 

35 

61 
40 

65 
42 

46 

65 
47 

69 
43 

70 
45 

78 
48 

74 
51 

66 
49 

65 
54 

64 
47 

69 
43 

69 
49 

59 
39 

99 
38 

66 
37 

68 
39 

70 
38 

68 
39 

61 
43 

66 
39 

76 
39 

f  3 
44 

62 
48 

64 
41 

69,6 
42.3 

MIN 

63 
31 

62 
29 

58 
45 

34 

26 

25 

58 
24 

57 
39 

46 

60 
41 

67 
42 

63 
45 

71 
47 

78 
46 

76 
49 

59 
51 

62 
44 

58 
50 

55 
38 

57 
36 

59 
38 

62 
34 

63 
32 

63 
34 

96 
44 

57 
34 

66 
34 

66 
39 

66 
44 

59 
42 

60 
39 

61,6 
38,6 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

MIN 

69 

37 

65 
39 

61 
41 

44 

34 

35 

60 
36 

61 
39 

49 

62 
46 

67 
44 

67 
46 

79 
52 

71 
55 

61 
54 

63 
53 

61 
48 

58 
49 

60 
37 

61 
40 

67 
39 

66 
37 

70 
39 

62 
42 

63 
46 

69 
41 

79 
44 

/2 
44 

64 
48 

67 
42 

64,6 
43.3 

LONG  BEACH  HSQ  AP 

Mm 

66 
<i2 

64 
38 

61 
45 

36 

31 

33 

59 
36 

60 
38 

50 

62 
44 

68 
43 

67 
42 

77 
45 

73 
51 

63 

56 

60 
56 

63 
46 

61 
45 

58 
45 

59 

35 

61 
39 

70 
36 

67 
37 

66 
36 

61 
45 

64 
47 

73 
41 

78 
47 

'0 
45 

61 
47 

64 
41 

64.4 
42.6 

inc    AAirciec    ucn  ao 

MIN 

67 
50 

62 
42 

56 
49 

42 

37 

38 

58 
40 

58 
43 

50 

60 
47 

64 
47 

67 
50 

76 
52 

77 
55 

60 
56 

59 
56 

61 
50 

58 
50 

59 
49 

59 
49 

59 
41 

65 
40 

65 
41 

66 
42 

61 
44 

60 
47 

68 
43 

73 
50 

66 
49 

59 
50 

62 
45 

62.7 
46.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

Mm 

68 
49 

66 
43 

61 
46 

41 

37 

39 

60 
40 

61 
42 

48 

67 
47 

71 
46 

74 
50 

84 

53 

82 
58 

66 
55 

59 
54 

65 

48 

60 
50 

59 
48 

63 

42 

63 
43 

71 
42 

68 
41 

71 
46 

61 
46 

69 
48 

71 
43 

75 
48 

'0 
52 

60 
50 

68 
44 

46.6 

UT   uTicnAi  t 
nj   HIL3UN  Z 

Mm 

3a 

22 

48 
31 

42 
27 

22 

22 

26 

40 
29 

45 
27 

38 
31 

43 
30 

57 
38 

55 

44 

65 
47 

65 
52 

63 
46 

51 
35 

41 
29 

39 
31 

36 
22 

41 
20 

43 
34 

39 

30 

52 
31 

59 
40 

50 
38 

42 
23 

57 
33 

57 
46 

55 
40 

46 
31 

46 
2» 

32)5 

MBuanoT   dCATu  uABono 
rtCHPUKT    tfCALH  HAKSUK 

Mm 

64 
42 

63 
43 

61 
48 

46 

38 

34 

59 
39 

6  1 
42 

51 

61 
47 

62 
44 

69 
47 

67 
48 

72 
50 

68 

53 

59 
54 

62 
51 

60 
48 

59 
49 

60 
48 

67 
48 

67 
39 

66 
50 

61 
41 

61 
46 

59 
43 

64 
40 

67 
42 

64 
45 

62 
48 

63 
43 

45,4 

fir  c  Akic  t  nc 

Mm 

65 
37 

67 
40 

62 
47 

44 

35 

62 
34 

63 
39 

49 

59 
47 

64 
43 

67 
44 

74 
45 

74 
50 

66 
49 

61 
54 

63 
50 

64 

42 

61 
48 

61 
39 

61 
35 

67 

37 

70 
40 

69 
38 

62 
39 

63 
43 

69 
39 

71 
38 

68 
44 

60 
42 

65 
44 

42)4 

DJAI 

Mm 

60 
31 

62 
29 

62 
32 

29 

26 

25 

58 
25 

5  1 
34 

42 

60 
36 

67 
37 

72 
35 

79 
41 

76 
42 

70 
44 

55 

50 

59 
36 

56 

47 

58 
31 

65 

33 

66 

30 

67 
30 

64 
28 

61 
25 

69 
30 

7  1 
33 

1 1 
33 

57 
42 

65 
34 

34I1 

Ox  NAP  0 

Mm 

67 
37 

66 
38 

66 
39 

34 

33 

35 

63 
35 

63 
37 

56 
45 

58 
44 

65 
43 

67 
46 

69 
46 

78 
55 

92 
50 

61 
49 

59 
42 

64 
45 

55 
45 

59 
33 

58 
37 

63 
39 

68 
41 

68 
43 

60 
40 

62 
37 

63 
36 

68 
39 

70 
44 

69 
43 

63 
40 

64,3 
41,0 

PALOHAft  MT  OBSERVATORY 

Mm 

35 
24 

43 
24 

40 
22 

23 

14 

21 

41 
25 

45 
25 

39 

32 

43 
31 

56 
31 

57 
31 

64 
31 

64 
31 

64 
31 

64 
31 

64 
30 

54 
30 

43 
19 

37 
23 

36 
25 

44 
27 

44 
27 

56 
27 

56 
27 

39 
24 

59 
24 

46 
30 

58 

30 

58 
29 

58 
29 

26,7 

PASADENA 

Mm 

64 
48 

65 
40 

58 
41 

38 

32 

62 
33 

60 
34 

5  / 
37 

56 
45 

61 
42 

70 
42 

72 
45 

85 
47 

82 
50 

78 
48 

61 

51 

63 
42 

60 
46 

57 
43 

60 
35 

62 
36 

68 
38 

69 
37 

70 
39 

63 
41 

63 
41 

70 
39 

72 
40 

n 

43 

66 
46 

65 
40 

41.3 

Mm 

66 
32 

38 

67 
37 

34 

24 

24 

27 

56 
30 

56 
42 

59 
42 

68 
32 

72 
37 

6C 
39 

8 1 
44 

76 
35 

49 

39 

60 
32 

5  5 
37 

34 

55 
26 

29 

6 1 
39 

30 

30 

57 
32 

29 

33 

69 
35 

65 
33 

32 

34,0 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 

Mm 

63 
35 

62 
31 

62 
39 

56 
37 

54 
29 

57 
32 

60 
32 

58 
34 

59 

37 

58 
43 

60 
40 

66 
44 

73 
45 

80 
50 

60 
44 

63 
46 

55 
40 

60 
42 

58 
43 

55 
30 

57 
35 

53 
33 

64 
31 

64 
36 

69 

37 

57 
34 

59 
32 

65 
42 

67 
42 

69 
40 

56 
39 

62,0 
37.9 

AAHONA  SPAULDING 

Mm 

55 
41 

62 
28 

55 
36 

37 

55 

32 

57 
27 

56 

26 

59 

30 

56 
41 

60 
40 

68 
34 

70 
37 

78 
46 

77 
50 

70 
39 

59 
47 

59 
43 

63 
33 

59 
47 

56 
28 

53 
29 

60 
29 

60 
33 

o7 
35 

60 

30 

56 
39 

64 

31 

69 
44 

/ 1 
35 

60 
30 

60 
43 

61.3 
36.1 

0  c ni  A c 

Mm 

Mm 

56 
45 

63 
39 

68 
38 

39 

25 

25 

56 
26 

59 
33 

45 

63 
46 

69 
37 

74 
39 

81 
44 

83 
42 

67 
41 

57 
46 

62 
42 

63 
37 

57 
40 

58 
40 

52 
32 

62 
36 

65 
38 

69 
31 

61 
33 

59 
35 

67 
33 

69 
45 

70 
37 

60 
37 

62 
37 

RIVERSIDE  CIT  Exp  STA 

Mm 

60 
36 

57 
36 

64 
36 

5  6 

42 

56 
29 

59 
29 

58 
29 

56 
32 

60 
38 

58 
46 

63 

39 

70 
41 

74 
47 

79 
49 

84 
41 

63 
44 

55 
44 

61 
38 

63 
40 

56 
39 

58 
33 

54 
36 

60 
37 

66 
33 

69 
36 

61 
36 

60 
34 

67 
40 

68 
37 

70 
37 

53 
39 

"is 

San  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

Mm 

58 
41 

64 

35 

59 

41 

53 
40 

59 
27 

59 
26 

58 
27 

62 
31 

58 
44 

65 
42 

72 
37 

77 
41 

62 
42 

64 
44 

67 
42 

57 
47 

61 
46 

64 
37 

33 

42 

31 

44 

37 

32 

36 

62 
38 

69 
39 

71 
36 

(2 
38 

56 
38 

61 
37 

37.6 

Sanoberg  HSO 

Mm 

45 
25 

50 
28 

34 
24 

30 
22 

37 
20 

45 

23 

41 
25 

42 
27 

38 
29 

45 
34 

52 
34 

55 
41 

56 
39 

57 
47 

55 
37 

39 
34 

42 
32 

37 

29 

30 
24 

40 
22 

38 
27 

41 
27 

41 
26 

49 

35 

41 
25 

35 
25 

40 
30 

43 
31 

49 
34 

42 
32 

42 

31 

29.6 

San  DIEGO  wso  ap 

MAX 

Mm 

66 
46 

65 
42 

63 
52 

58 
44 

59 
38 

60 
40 

59 
44 

6  I 
47 

62 
54 

64 

51 

67 
46 

67 
49 

76 
50 

66 
51 

64 
55 

62 
56 

64 
53 

63 
48 

62 
48 

60 
42 

59 
43 

65 
43 

65 
43 

68 
44 

62 
49 

62 
49 

67 
44 

70 
44 

69 
48 

59 
47 

64 
53 

63.9 
47.2 

SAN  FEItNANOO 

MAX 

Mm 

68 
39 

40 

5  9 
37 

55 
33 

59 
38 

58 
36 

32 

57 
32 

57 
44 

38 

69 
40 

77 
45 

74 
47 

63 
56 

78 
44 

37 

59 
42 

56 
43 

58 
40 

63 
31 

59 
28 

42 

66 
35 

66 
44 

62 
36 

60 
40 

68 
37 

66 
36 

66 
35 

59 
44 

67 
34 

38.9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

Cau  lArTAirn 
>AN    J  A^ 1 n  T  U 

MAX 

Mm 

57 
29 

25 

57 
40 

32 

21 

22 

56 
25 

60 
27 

40 

6 1 
44 

70 
33 

72 
36 

6 1 
35 

81 
37 

69 
36 

56 
45 

59 
42 

64 
32 

53 

40 

58 
31 

53 
27 

64 
27 

64 
29 

67 
27 

64 
30 

59 
36 

68 

27 

70 
30 

to 

34 

57 
30 

62 
36 

32!  9 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

Santa  ana  fire  station 

Mm 

65 
49 

65 
39 

63 
47 

42 

63 
39 

61 
33 

61 
36 

6  1 
36 

64 
49 

64 
46 

67 
44 

70 
45 

79 
45 

73 
53 

73 
54 

65 
48 

63 
41 

60 
47 

60 
47 

62 
42 

67 
37 

70 
49 

70 
38 

68 

42 

63 
40 

72 
39 

77 
37 

74 
42 

69 
42 

62 
42 

43!l 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

Santa  sakqara  faa  ap 

MAX 

Mm 

6  1 
34 

63 
34 

64 
42 

58 
38 

58 
32 

58 
31 

56 
32 

55 
43 

57 
44 

6 1 
43 

64 
43 

68 
44 

70 
44 

73 
44 

60 
53 

59 
49 

61 
44 

61 
49 

57 

46 

59 
35 

62 
42 

62 
39 

62 
35 

62 
35 

60 
41 

61 
39 

64 
37 

67 
35 

61 
40 

63 
49 

64 
43 

40.5 

SANTA   MARIA    WSD  AP 

MAX 

Mm 

60 
27 

59 
28 

53 
36 

51 
32 

53 
22 

54 

23 

54 

23 

5  I 
39 

58 
47 

57 
40 

62 
40 

60 
46 

70 
42 

74 
43 

56 
51 

57 
46 

58 
44 

56 
46 

53 
36 

54 

34 

57 
34 

60 
32 

60 
32 

60 
32 

56 
40 

57 
32 

63 
31 

64 

32 

61 
39 

57 
41 

58 
36 

36.4 

Santa  monjca  pier 

MAX 

Mm 

70 
52 

7 1 
52 

6 1 
50 

61 
44 

58 
39 

61 
42 

6 1 
43 

60 
44 

62 
48 

47 

62 
46 

65 
51 

72 
52 

72 
55 

70 
55 

59 
54 

62 
48 

61 
51 

65 

45 

62 
49 

58 
44 

64 
45 

61 
47 

69 
46 

60 
48 

59 
47 

67 
45 

80 
52 

'6 
51 

62 
47 

61 
47 

48.0 

SANTA  PAULA 

MAX 

Mm 

63 
34 

63 
31 

60 
38 

58 
31 

60 
28 

60 
27 

59 

27 

60 

58 
45 

61 
41 

67 
42 

70 
39 

79 

45 

44 

55 

40 

60 

37 

59 

31 

59 
36 

66 
35 

62 
40 

69 
38 

62 
3B 

61 
33 

70 
39 

67 
92 

68 
45 

67 
49 

64 

37 

37!6 

TDRRANC  E 

MAX 

Mm 

66 
50 

62 
40 

62 
40 

56 
44 

61 
32 

59 
3: 

58 
35 

60 
38 

61 
48 

61 
46 

64 
43 

66 
40 

78 
51 

78 
53 

73 
53 

60 
53 

64 
51 

63 
46 

56 
44 

59 
42 

60 
38 

66 
40 

66 
38 

66 
41 

61 
41 

61 
43 

66 

40 

74 
43 

13 
43 

63 
48 

63 
44 

43.3 

TUJUNCA 

MAX 

Mm 

59 
41 

60 
38 

53 
37 

49 

32 

55 
28 

58 
28 

56 
26 

52 
34 

S3 
42 

59 
38 

67 
41 

72 
45 

81 
48 

79 
49 

61 
43 

52 
48 

58 

39 

52 
44 

51 
40 

58 
31 

57 
34 

63 
41 

64 

49 

64 
36 

56 
39 

60 
34 

67 
35 

70 
38 

69 
40 

55 
43 

64 

40 

60,3 
36.7 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MW 

62 

59 

64 

59 

56 

59 

59 

58 

60 

61 

60 

65 

76 

74 

77 

63 

57 

63 

60 

56 

58 

57 

64 

68 

67 

59 

60 

66 

It, 

68 

58 

62.8 

Sm  R*lar*Bc«  NolM  Folknrlag  SUUon  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFOANIA 

J4NUARV  1973 


Station 

Day  of  Month 

o 

Ql 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

THITCHELt  DAM 

MAX 

62 

56 

57 

60 

67 

66 

60 

56 

57 

59 

56 

59 

65 

62 

63 

62 

55 

65 

67 

63 

61 

61 

60.9 

MIN 

30 

29 

32 

2S 

24 

23 

40 

48 

45 

42 

38 

44 

51 

47 

45 

31 

38 

35 

39 

32 

34 

41 

30 

33 

31 

45 

47 

35 

37.0 

UCLA 

MAX 

64 

58 

6 1 

61 

60 

59 

67 

80 

59 

56 

63 

60 

68 

66 

67 

60 

60 

69 

74 

7  1 

61 

65 

64.7 

MIN 

50 

4a 

46 

39 

39 

39 

39 

42 

46 

47 

49 

47 

57 

56 

53 

53 

47 

49 

42 

42 

42 

48 

46 

47 

46 

45 

49 

51 

51 

48 

50 

46.7 

UPLAND  3  N 

MAX 

59 

59 

54 

51 

53 

55 

53 

55 

S3 

59 

65 

68 

77 

76 

71 

56 

57 

55 

54 

54 

51 

63 

65 

66 

59 

55 

63 

68 

67 

60 

98 

60.0 

MIN 

-.6 

34 

37 

34 

26 

30 

30 

32 

43 

39 

39 

43 

45 

47 

43 

44 

39 

36 

39 

31 

33 

33 

34 

35 

35 

35 

33 

35 

40 

36 

37 

36.9 

VISTA  Z  NNE 

MAX 

61 

64 

55 

57 

58 

58 

60 

60 

59 

66 

72 

76 

76 

72 

63 

61 

63 

58 

57 

58 

63 

66 

60 

57 

66 

75 

13 

63 

65 

63.6 

MIN 

32 

40 

42 

33 

34 

34 

37 

47 

45 

42 

34 

46 

45 

53 

44 

39 

37 

33 

33 

32 

37 

37 

39 

38 

42 

41 

39 

45 

39.2 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

60 

64 

73 

64 

61 

MIN 

24 

30 

27 

29 

23 

VORBA  LINDA 

MAX 

62 

65 

60 

58 

6 1 

62 

60 

61 

62 

59 

70 

69 

69 

70 

65 

65.0 

•          •  • 

Mm 

36 

42 

36 

33 

30 

32 

33 

46 

42 

40 

43 

43 

51 

49 

51 

44 

39 

41 

40 

36 

35 

36 

34 

40 

34 

34 

49 

42 

42 

40 

39.7 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

MAX 

60 

62 

55 

52 

52 

53 

54 

54 

7 1 

59 

62,2 

Mm 

45 

42 

35 

35 

22 

19 

16 

22 

38 

37 

32 

33 

32 

32 

37 

38 

40 

36 

42 

35 

37 

36 

38 

38 

39 

40 

35 

35 

34 

35 

35 

34.5 

BARSTOw 

MAX 

56 

49 

52 

59 

64 

59 

49 

56 

54 

60 

59 

59 

56.5 

Mm 

32 

25 

38 

26 

16 

14 

12 

22 

35 

32 

28 

31 

30 

30 

33 

40 

40 

33 

39 

29 

26 

24 

26 

23 

27 

30 

23 

26 

27 

29 

41 

28.9 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

52 

51 

59 

69 

70 

69 

6 1 

54 

j2 

49 

55 

60 

57 

54 

56 

96 

65 

6 1 

55 

56.7 

MIN 

32 

28 

38 

34 

27 

29 

25 

29 

40 

43 

44 

38 

49 

49 

39 

41 

41 

33 

32 

27 

30 

29 

38 

33 

33 

36 

32 

44 

44 

33 

37 

35.7 

BISHOP  HSO  AP 

MAX 

4 1 

42 

38 

43 

39 

45 

46 

49 

44.2 

Mm 

29 

13 

12 

15 

4 

5 

5 

15 

24 

16 

20 

20 

26 

26 

26 

32 

28 

33 

26 

17 

20 

17 

15 

15 

19 

24 

15 

19 

18 

23 

21 

19.1 

BLYTHE 

MAX 

59 

65 

59 

59 

55 

54 

*5 

64 

65 

72 

75 

73 

69 

70 

72 

62 

60 

59 

59 

62 

65 

65 

65 

64 

66 

70 

67 

70 

64.2 

Mm 

41 

36 

34 

33 

32 

27 

23 

25 

36 

40 

37 

37 

40 

42 

40 

37 

52 

34 

47 

42 

28 

37 

39 

30 

30 

42 

39 

36 

36 

32 

40 

36.3 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

59 

55 

54 

54 

64 

65 

65 

64 

73 

77 

7 1 

69 

70 

7 1 

62 

60 

55 

63 

63 

65 

65 

67 

66 

67 

69 

63.6 

MIN 

47 

39 

43 

39 

34 

32 

29 

29 

38 

43 

41 

41 

41 

44 

43 

43 

44 

37 

49 

41 

30 

39 

43 

35 

32 

45 

45 

37 

42 

37 

43 

39.9 

60RR600  DESERT  PARK 

MAX 

6 1 

64 

55 

55 

59 

57 

S9 

67 

70 

69 

77 

7  Q 

70 

67 

67 

60 

63 

66 

65 

67 

67 

67 

69 

67 

7 1 

62 

65.1 

Mm 

45 

40 

44 

45 

34 

30 

31 

32 

36 

45 

41 

42 

43 

46 

47 

50 

53 

42 

49 

39 

36 

38 

45 

38 

37 

32 

39 

39 

41 

39 

46 

40.8 

BRAHLEV  2  SW 

MAX 

62 

68 

56 

59 

57 

67 

69 

74 

76 

69 

70 

63 

68 

67 

70 

65 

65,9 

Mm 

49 

37 

34 

41 

33 

29 

26 

29 

36 

37 

35 

37 

36 

39 

39 

42 

42 

35 

47 

39 

29 

32 

41 

29 

33 

n 

34 

32 

38 

32 

46 

36.4 

CANTIL 

MAX 

5  5 

50 

50 

46 

55 

5  g 

69 

59 

53 

48 

56 

54 

56.3 

Mm 

42 

19 

38 

27 

10 

10 

9 

18 

37 

34 

29 

30 

37 

29 

33 

42 

32 

38 

33 

30 

25 

32 

22 

19 

26 

35 

19 

33 

26 

37 

41 

28.8 

DAGCETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

51 

53 

59 

55 

57 

60 

56.1 

Mm 

39 

30 

42 

30 

22 

23 

24 

27 

36 

39 

33 

36 

39 

40 

39 

49 

45 

37 

40 

33 

34 

33 

30 

31 

32 

39 

31 

30 

32 

34 

43 

34.9 

DEATH  VALLEY 

MAX 

65 

54 

56 

51 

69 

63 

66 

62.2 

I4m 

48 

41 

32 

44 

32 

25 

24 

26 

41 

42 

36 

36 

35 

32 

38 

44 

51 

41 

43 

44 

33 

39 

39 

32 

36 

41 

46 

40 

34 

40 

36 

37.9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

43 

41 

36 

36 

34 

34 

32 

47 

27 

3 1 

MIN 

17 

11 

12 

1 

4 

5 

12 

21 

21 

21 

24 

25 

24 

23 

29 

27 

27 

-  4 

-  3 

.  9 

-10 

-  9 

-  9 

-  4 

-  6 

1 

-  6 

-  1 

-  2 

8.4 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

59 

56 

63 

64 

53 

54 

55 

55 

59 

61 

65 

66 

74 

76 

67 

6 1 

64 

62.1 

Mm 

40 

44 

38 

40 

34 

31 

32 

32 

34 

42 

42 

43 

44 

50 

48 

50 

51 

44 

46 

44 

35 

35 

44 

40 

49 

44 

45 

39 

39 

40 

49 

41.9 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

63 

65 

66 

62 

5  7 

59 

64 

60 

63 

67 

69 

65 

69 

7 1 

67.2 

Mm 

29 

35 

39 

36 

31 

27 

26 

39 

37 

30 

39 

40 

40 

39 

40 

43 

40 

39 

44 

36 

35 

31 

36 

30 

34 

33 

34 

35 

32 

33 

35 

35.4 

EL  MIRAGE  FIELD 

MAX 

50 

48 

56 

47 

43 

46 

49 

49 

54 

5 1 

52 

50 

5 1 

56 

54 

52.6 

Mm 

27 

18 

30 

19 

10 

9 

9 

17 

27 

32 

26 

29 

26 

27 

29 

34 

36 

31 

25 

23 

30 

19 

24 

20 

26 

27 

23 

24 

22 

27 

34 

24.5 

FAIRMONT 

MAX 

50 

39 

47 

45 

56 

6  1 

62 

63 

47 

47 

45 

38 

46 

46 

46 

47 

54 

50 

44 

46 

51 

96 

53 

49.2 

Mm 

34 

32 

32 

30 

23 

23 

22 

26 

30 

37 

35 

34 

41 

41 

2 

42 

36 

39 

33 

30 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

30 

29 

30 

34 

38 

32.9 

COLD  ROCK  RANCH 

MAX 

60 

59 

60 

65 

7 1 

69 

7 1 

61 

64 

60 

63 

64 

66 

67 

66 

67 

72 

69 

70 

66.0 

Mm 

40 

44 

42 

41 

39 

39 

33 

37 

41 

38 

45 

44 

50 

51 

55 

46 

50 

47 

47 

42 

39 

38 

38 

39 

40 

41 

41 

43 

51 

38 

42 

42.6 

HAIHEE 

MAX 

42 

39 

35 

40 

42 

50 

50 

59 

49 

50 

44 

39 

42 

45 

45 

42 

40 

49 

44 

50 

5  1 

50 

48 

44  i  9 

Mm 

27 

25 

25 

26 

15 

14 

12 

14 

19 

27 

23 

32 

27 

28 

31 

42 

36 

32 

31 

27 

25 

26 

22 

22 

22 

29 

23 

23 

23 

30 

26 

25.3 

HAYFIElD  PUMPING  PLANT 

MAX 

56 

54 

61 

62 

52 

52 

53 

56 

65 

61 

62 

63 

62 

76 

75 

74 

62 

64 

65 

60 

55 

57 

57 

59 

64 

63 

62 

61 

63 

69 

64 

61,2 

Mm 

39 

44 

32 

36 

26 

20 

22 

23 

30 

36 

39 

35 

46 

47 

37 

39 

45 

33 

45 

43 

31 

38 

45 

39 

30 

37 

43 

39 

32 

30 

42 

36.2 

IMPERIAL 

MAX 

60 

66 

61 

58 

■  58 

64 

68 

75 

67 

7 1 

7 1 

63 

64 

6  5 

67 

66 

69 

65 

67 

69 

64 

70 

66.2 

Mm 

52 

39 

39 

47 

33 

30 

30 

32 

39 

40 

39 

41 

41 

43 

43 

46 

52 

40 

51 

40 

35 

37 

43 

33 

36 

47 

37 

39 

42 

36 

49 

40.4 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

61 

64 

67 

60 

57 

56 

59 

57 

62 

68 

69 

71 

65 

63 

63 

66 

67 

67 

65 

66 

/  0 

64 

70 

65.5 

Mm 

45 

35 

37 

38 

30 

27 

26 

29 

38 

40 

37 

36 

39 

41 

42 

44 

47 

39 

40 

36 

32 

33 

34 

31 

34 

42 

33 

34 

39 

32 

46 

36.7 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

INDIO  u  S  DATE  GARDEN 

MAX 

66 

61 

68 

68 

57 

59 

60 

69 

80 

90 

71 

67 

70 

65 

64 

64 

62 

64 

67 

69 

66 

68 

69 

?1 

72 

62 

66.6 

Mm 

26 

35 

32 

40 

28 

26 

26 

31 

35 

34 

35 

41 

39 

39 

42 

45 

43 

36 

41 

43 

29 

32 

38 

29 

36 

43 

32 

31 

36 

29 

43 

35.9 

INYOKERN 

MAX 

53 

55 

54 

48 

47 

46 

40 

47 

45 

63 

59 

5 1 

54 

54 

57 

54 

60 

60 

54 

55 

60 

59 

60 

54.9 

Mm 

22 

25 

31 

32 

13 

13 

14 

21 

32 

32 

30 

29 

32 

34 

35 

46 

43 

38 

35 

30 

25 

25 

24 

23 

29 

33 

23 

24 

24 

39 

35 

26.7 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

56 

63 

64 

57 

53 

61 

64 

71 

7  1 

61 

67 

61 

57 

55 

54 

56 

59 

65 

63 

61 

60 

64 

67 

64 

60.9 

MIN 

34 

41 

38 

37 

33 

36 

27 

27 

30 

41 

45 

49 

46 

54 

47 

47 

45 

46 

44 

44 

35 

34 

42 

42 

36 

37 

40 

44 

44 

39 

38 

40.1 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

35 

33 

31 

34 

36 

35 

41 

37 

39 

47 

39 

39 

35 

37 

35 

39 

50 

43 

39 

37 

41 

46 

43 

42 

40.9 

Mm 

25 

25 

30 

14 

11 

12 

11 

29 

30 

29 

27 

32 

31 

33 

35 

33 

32 

31 

16 

20 

21 

23 

25 

23 

29 

33 

24 

18 

27 

30 

29 

25.4 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

43 

59 

4 1 

40 

50 

47 

57 

59 

65 

62 

60 

60 

47 

49 

50 

50 

60 

51 

49 

55 

55 

51 

50 

55 

53.0 

Mm 

23 

19 

18 

31 

13 

13 

14 

19 

28 

36 

27 

32 

30 

29 

31 

35 

34 

32 

12 

26 

29 

27 

22 

25.6 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

6* 

67 

70 

61 

60 

62 

57 

59 

61 

67 

71 

67 

65 

66 

69 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

65 

72 

67.0 

MIN 

50 

38 

32 

35 

28 

21 

23 

26 

32 

33 

35 

37 

36 

36 

37 

39 

46 

33 

45 

37 

28 

35 

41 

30 

31 

44 

31 

32 

33 

31 

40 

34.7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

41 

48 

45 

39 

43 

43 

43 

43 

45 

47 

53 

56 

67 

66 

60 

51 

49 

50 

47 

46 

40 

40 

50 

53 

51 

43 

47 

51 

55 

49 

90 

46.7 

Mm 

32 

30 

28 

22 

21 

26 

26 

36 

36 

36 

43 

50 

4t 

42 

24 

35 

30 

26 

28 

39 

36 

34 

32 

32 

32 

38 

39 

33 

33.0 

MDJAVE 

MAX 

51 

55 

58 

59 

44 

45 

47 

51 

45 

52 

54 

56 

57 

62 

65 

67 

52 

55 

40 

48 

47 

53 

51 

54 

52 

52 

50 

54 

59 

57 

53.1 

Mm 

21 

23 

24 

29 

U 

15 

15 

16 

29 

37 

31 

32 

32 

32 

33 

37 

40 

28 

27 

30 

24 

24 

22 

29 

29 

24 

29 

28 

30 

38 

27.2 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

MIN 

S«*  R*f«»iic*  Nolct  FoUowlag  Sialloo  Ind*; 
-  22 


DAILY  TEMPERATURES 


CAIIFORNM 
JANUA«y 


SlaUon 

Day  of  Month 

St 

• 

> 
< 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT   SAN   JACINTO  M   S  PK 

MAX 

30 

4  \ 

37 

33 

42 

41 

40 

43 

36 

39 

48 

90 

51 

54 

45 

41 

38 

38 

31 

39 

33 

2T 

36 

50 

43 

37 

46 

54 

45 

36 

39 

40.7 

MIN 

5 

13 

26 

11 

-  3 

12 

10 

26 

25 

2 1 

23 

30 

21 

20 

21 

29 

16 

27 

1 1 

1 5 

16 

16 

29 

23 

1  7 

17.7 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

59 

60 

57 

50 

51 

52 

51 

52 

60 

62 

62 

66 

70 

69 

64 

66 

67 

60 

56 

48 

9* 

58 

62 

61 

62 

59 

62 

65 

63 

67 

99.7 

MIN 

3S 

40 

39 

40 

29 

27 

26 

28 

38 

42 

36 

38 

41 

44 

39 

39 

4  8 

4  1 

38 

36 

36 

" 

41 

3" 

37.7 

PALHDAL  E 

MAX 

53 

59 

52 

43 

45 

46 

52 

45 

93 

53 

55 

60 

62 

62 

67 

61 

53 

59 

50 

48 

51 

92 

52 

52 

57 

51 

51 

53 

96 

57 

54 

53.7 

MIN 

21 

18 

^7 

25 

18 

17 

17 

28 

37 

31 

37 

33 

35 

38 

27 

^' 

25 

29 

23 

21 

45 

29.6 

palhoal^  paa  airport 

MAX 

53 

5  6 

49 

42 

43 

44 

51 

43 

52 

52 

55 

58 

60 

62 

65 

54 

55 

60 

43 

49 

52 

52 

52 

52 

99 

49 

53 

53 

34 

96 

54 

92.7 

MIN 

30 

IS 

37 

21 

13 

12 

U 

25 

37 

32 

29 

3 1 

30 

33 

37 

43 

^' 

28 

2 1 

" 

20 

26 

^' 

24 

3 1 

27.8 

MAX 

61 

66 

67 

61 

59 

60 

58 

57 

60 

68 

68 

72 

76 

75 

76 

72 

69 

64 

63 

65 

64 

64 

68 

68 

66 

66 

67 

67 

71 

67 

70 

66.4 

MIN 

30 

'.6 

36 

35 

26 

32 

32 

42 

40 

43 

36 

36 

38 

36 

43 

39 

39 

37 

40 

39.4 

MAX 

53 

59 

60 

60 

59 

52 

53 

57 

55 

61 

59 

62 

63 

66 

71 

73 

67 

66 

68 

59 

56 

49 

57 

59 

63 

66 

61 

59 

63 

69 

67 

61.1 

MW 

32 

41 

40 

43 

37 

36 

30 

30 

33 

41 

46 

47 

43 

45 

40 

37 

41 

37 

36 

4  1 

45 

37 

43 

A  1 

39.6 

randsbur& 

MAX 

49 

4  8 

45 

43 

41 

41 

44 

43 

45 

47 

51 

54 

60 

63 

61 

58 

49 

48 

43 

43 

47 

49 

50 

50 

46 

49 

47 

49 

94 

91 

99 

49.  I 

Mm 

30 

29 

24 

23 

17 

22 

23 

29 

33 

32 

34 

39 

43 

43 

38 

34 

26 

26 

28 

31 

30 

32 

33 

32 

3 1 

32 

37 

36 

31.4 

The  RM A  L    ^ A A  AP 

MAX 

62 

67 

66 

se 

62 

60 

56 

56 

61 

68 

66 

70 

78 

77 

72 

64 

71 

69 

64 

65 

65 

69 

69 

67 

64 

68 

69 

69 

69 

64 

71 

66.2 

Mm 

50 

34 

36 

24 

20 

22 

27 

33 

32 

36 

36 

40 

36 

39 

39 

28 

42 

33 

39 

30 

3 1 

29 

41 

33.6 

TRDN4 

MAX 

60 

5  8 

59 

52 

46 

46 

49 

49 

51 

53 

58 

62 

62 

65 

65 

55 

58 

56 

53 

53 

52 

54 

58 

54 

56 

50 

57 

56 

58 

55 

56 

95.5 

Mm 

32 

30 

26 

25 

15 

14 

13 

21 

36 

37 

3 1 

34 

30 

39 

36 

39 

26 

26 

26 

2  5 

35 

30 

29.1 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

52 

57 

60 

55 

49 

51 

50 

50 

S6 

57 

61 

63 

68 

72 

69 

66 

64 

66 

64 

54 

52 

53 

56 

61 

57 

57 

56 

58 

68 

65 

62 

59.1 

Mm 

33 

38 

30 

22 

16 

21 

19 

29 

36 

29 

30 

28 

36 

30.3 

VALYERHO  f IRE  ST&  79 

MAX 

*7 

48 

55 

37 

43 

44 

46 

45 

51 

52 

55 

62 

60 

64 

64 

59 

59 

57 

46 

45 

48 

49 

50 

50 

54 

47 

50 

50 

55 

52 

53 

51.6 

Mm 

21 

21 

19 

11 

12 

11 

19 

34 

27 

25 

29 

30 

34 

26 

24 

^' 

29 

26 

20 

30 

26 

25.4 

VICTDRVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

51 

50 

60 

48 

43 

45 

46 

49 

49 

52 

52 

58 

60 

63 

66 

67 

50 

55 

55 

42 

46 

52 

51 

55 

55 

58 

51 

54 

56 

62 

93 

53.4 

Mm 

2* 

21 

25 

30 

15 

14 

14 

20 

31 

30 

27 

35 

29 

29 

32 

45 

39 

41 

35 

23 

28 

23 

28 

23 

30 

33 

23 

27 

25 

31 

37 

26.0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

19 

30 

36 

18 

15 

26 

24 

30 

30 

25 

33 

36 

41 

43 

45 

36 

30 

30 

25 

24 

31 

23 

24 

36 

38 

30 

28 

34 

38 

37 

26 

30.4 

Mm 

6 

4 

3 

_  8 

-  6 

-  6 

-15 

-10 

-  7 

-  5 

17 

27 

13 

14 

18 

26 

11 

11 

0 

-  9 

11 

-  7 

-  5 

-  6 

-  4 

-  5 

0 

7 

18 

4 

7 

3.4 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

12 

20 

22 

3 

10 

15 

15 

17 

25 

15 

22 

25 

30 

35 

36 

36 

20 

15 

14 

11 

23 

15 

25 

35 

29 

22 

26 

35 

27 

22 

21 

21.9 

Mm 

-10 

-  4 

-  2 

-15 

-10 

-  4 

I 

7 

5 

5 

4 

22 

17 

21 

18 

19 

1 

6 

-  9 

-10 

5 

-15 

5 

15 

12 

-  5 

2 

17 

U 

3 

4 

3.7 

hilorose  ranger  sis 

MAX 

<>3 

44 

44 

38 

35 

36 

37 

35 

35 

39 

45 

47 

57 

61 

59 

57 

47 

47 

40 

43 

45 

43 

47 

46 

47 

46 

47 

51 

50 

49 

48 

45.4 

Mm 

22 

23 

23 

23 

15 

14 

13 

12 

U 

11 

12 

14 

21 

23 

30 

35 

26 

20 

21 

24 

25 

33 

27 

26 

28 

28 

24 

27 

24 

26 

24 

22.2 

S—  R«lar«oc«  No<*«  FoQowlng  SuUon  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

o 

0) 

Fastest 
mile 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o> 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Avera 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

10 

2.6 

7.0 

32  +  + 

14 

28 

68 

79 

65 

84 

3 

2 

5 

1 

0 

0 

11 

6.0 

BISHOP  Wsn  AP 

- 

- 

- 

63 

- 

1 

2 

1 

I 

0 

1 

6 

- 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

43++ 

18 

16 

62 

0 

1 

6 

5 

5 

2 

19 

6.9 

EUREKA  WSO  CI 

34 

S 

28 

1 

7 

5 

5 

1 

0 

19 

47 

8.1 

FRESNO  WSO  AP 

10 

1.7 

6.2 

31 

NW 

19 

96 

87 

70 

94 

4 

6 

3 

2 

0 

0 

15 

59 

6.1 

LONG  BEACH  WSO  AP 

31 

1.0 

6.4 

25++ 

15 

18 

70 

55 

50 

6B 

2 

3 

0 

3 

1 

0 

9 

4.7 

LOS  ANGELES  WSJ  AP 

31 

0.4 

7.4 

46  % 

N 

19 

67 

53 

59 

67 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

8 

4.8 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

23 

NW 

19  + 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

5 

68 

4.1 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

12 

2.1 

4.8 

- 

- 

- 

82 

77 

66 

80 

1 

3 

5 

^ 

2 

0 

15 

- 

OAKLAND  WSO  AP 

Itt 

2.3 

9.0 

31+'* 

15 

18 

68 

81 

78 

85 

3 

5 

5 

4 

2 

0 

19 

m 

6.5 

RED  BLUFF  WSO  AP 

32 

1.8 

8.1 

42 

S 

16 

84 

77 

64 

82 

0 

4 

8 

3 

2 

0 

17 

54 

6.5 

SACRAMENTO  WSO  AP 

16 

l.S 

6.8 

31 

SE 

18  + 

87 

83 

69 

86 

1 

6 

6 

2 

3 

0 

18 

53 

6.7 

SANDBERG  WSO 

1 

3.1 

13.3 

47++ 

35 

19 

70 

66 

65 

67 

6 

4 

1 

0 

1 

1 

13 

• 

6.4 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

29 

2.1 

6.8 

30 

S 

16 

63 

51 

53 

63 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

9 

78 

5.1 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

19 

l.-Sl 

7.9 

35++ 

18 

18 

89 

80 

70 

83 

4 

7 

4 

1 

5 

0 

21 

6.6 

S  F  FEDERAL  BLDG.   WSO  CI 

30 

SE 

16 

0 

6 

5 

1 

5 

0 

17 

48 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

72 

66 

85 

2 

5 

2 

1 

2 

0 

12 

5.4 

STOCKTON  WSO  AP 

16 

3.3 

7.8 

35++ 

15 

18 

86 

84 

70 

83 

1 

5 

6 

4 

1 

c 

17 

7.4 

%  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
JANUARY 


Q 

(CN) 


Day  of  month 


8    9  10 


11     12     13     U     IS    16    17     18    19    20    21    22    23    24  2S 


26    27    28    29    30  31 


HiX 
HIN 


MAX 
HIN 


DAVIS  2  HSW  EXP  FARM 


MAX 
MIN 


MAX 
NIN 


MAX 
MIN 


BRAWLEY  2  SK 

DAVIS  2  WSW  EXP  FM 
FRESNO  WSO 

RIVERSIDE  EXP  STA 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     CRASS  MOWED  AND 
IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  FOR  2*  HOORS 
ENDING  AT  9  A.  M.     READINGS  AT  9  A.  M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  8  A.  M. 

ATWATER  SANDY  LOAM,  LEVEL.  BARE  GROUND,  DRAINAGE  TO  SOUTHi  LATE  AFTERNOON  SHADE  IN  SUMMER 
ONLY.  PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  iiO-INCH  DEPTH.  LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-,  AND  e-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  BARE  GROUND,   WELL  DRAINED,  UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM  THER- 
MOGRAPH FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


S««  Relcrence  Note!  Following  SUUon  Ind*x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  197J 


Slatlan 

Day 

Oi  Month 

"3  „  A 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  COAST 
DRAINAGE 

01 

BUTLER  VALLEV  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 
0 
«4 
33 

.03 

0 
42 
33 

,00 

1 

41 
34 

•  01 
1 
42 

33 

.01 

1 

42 
33 

,01 

0 
41 
32 

.02 
1 
43 
35 

.02 
3 

45 
34 

,00 

27 
41 
33 

6 
49 
41 

35 

49 
43 

1: 
55 
49 

9 
36 
51 

,02 

1 
61 
45 

,03 

7 
54 
44 

,03 

34 
49 

.01 
4 
51 

.03 
36 
46 
42 

,00 

3 
46 
37 

.01 

0 
45 
35 

.01 

9 
41 
35 

,01 

1 

50 

37 

.02 

0 
49 
35 

.06 

23 
45 
34 

* 

12 
47 
41 

.01 

7 
49 
35 

.01 

2 
45 
34 

.03 

5 
42 
35 

.05 

29 
51 
37 

.02 

2 
48 
40 

.00 

3 
46 
40 

•  54B 

277 
47,0 
36.0 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  14 

105 
55 
40 

.07 
30 
56 
36 

.05 

76 
53 
35 

.05 

30 
50 
33 

.06 

36 
52 
32 

.03 
16 
50 
33 

.03 
21 
50 

32 

.01 

30 
45 
33 

,03 
99 
45 
36 

.02 

19 
52 
45 

.02 
89 

55 
47 

.00 
76 
52 
46 

.01 

33 
57 
52 

,03 
49 

61 
51 

,05 

52 
61 
50 

,13 

117 
54 
50 

.05 

90 
61 
46 

.16 

133 
S3 
46 

,06 

87 
56 
36 

.05 

29 
55 
36 

.05 
64 
56 
36 

,06 

25 
55 
37 

,03 

25 
55 
36 

.05 

36 
55 
36 

,01 

10 
46 
40 

.07 
51 
35 

37 

,01 

23 
35 
36 

,04 

39 
52 
36 

.01 

43 
36 
36 

.05 

42 
55 
43 

.07 
56 
62 
43 

1,50 
1635 
54,1 
40.2 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
26 
53 
40 

.01 

52 
44 

.02 

50 
40 

.01 

50 
39 

.00 

49 
39 

.03 

51 
41 

.02 

50 
40 

.00 
49 
46 
40 

,00 

53 
45 

,02 
3 1 
53 
49 

.00 

56 
50 

.00 

3  ^ 

60 
55 

,01 

66 
55 

.03 

15 
66 
46 

,01 
52 

60 
50 

.05 

57 
60 
50 

.03 

36 

45 

.05 

78 
S3 
45 

,05 

43 
52 
40 

.00 
36 
52 

40 

.03 

34 
55 
43 

.03 
22 
35 
40 

,03 

22 
54 
40 

.03 
52 

52 
47 

,04 

49 
53 
44 

.03 
36 
52 
39 

,07 

26 
52 
41 

,06 

33 
55 
41 

.01 

37 
55 
47 

.03 

27 
S6 
44 

.03 

26 
56 
42 

.77 
1133 
54.4 
44.0 

WILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
• 

• 

6 
45 
35 

• 

6 
40 
35 

.02 

0 
40 
35 

* 

44 
34 

• 

• 
■ 

6 

,03 
23 
44 
34 

,00 
3 
42 
36 

• 

10 
43 
40 

• 

16 
47 
43 

* 
* 

• 
« 

,02 
3 
56 
42 

.02 

3 
46 

4 
51 
43 

.06 

13 
48 
42 

,02 
2 
46 
38 

• 
* 

• 
» 

,06 
6 
46 

37 

,05 

2 
50 
38 

.00 

2 
46 
36 

* 
• 

.05 
9 
46 
37 

* 
• 

* 
« 

.15 
36 
32 
37 

,00 

1 
47 
37 

.03 

1 
52 
40 

.638 
138 

*      •  * 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 

02 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 
WIND 

.14 

145 

.06 
25 

.05 

105 

.05 

70 

* 

55 

* 

10 

• 

20 

.17 

20 

,06 

60 

,10 
45 

.05 

15 

,00 
55 

.00 

25 

.01 

10 

,02 

10 

.09 

70 

.16 

75 

.09 

105 

.10 

130 

.08 

75 

.06 
35 

• 

40 

,02 

20 

.01 

15 

• 
• 

.03 

65 

,06 

30 

« 

20 

.01 

10 

.02 

30 

.05 
50 

1.31 
1460 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 
WIND 

• 
• 

.07 
47 

.03 

27 

.03 
16 

,03 

16 

* 
• 

* 
• 

.05 
44 

36 

6 

24 

.01 
85 

* 
* 

• 
* 

,05 

106 

154 

85 

110 

.05 

29 

* 
« 

• 
* 

,12 
66 

,09 

24 

19 

• 
« 

.03 
31 

• 
• 

* 
* 

.05 
64 

25 

.03 

37 

1035 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

436 
50 
33 

.  16 

101 
52 
32 

.03 

79 
49 
33 

.04 

75 
49 
31 

.14 

125 
46 
30 

.02 

16 
43 
30 

.03 
66 
45 
31 

.03 

73 
40 
32 

.07 
155 
33 
30 

,06 

201 
47 
33 

.09 

60 
44 
38 

.10 

205 
49 
44 

.02 

90 
54 
45 

.00 
41 
52 
48 

.04 

47 
54 
47 

'53 
49 

'59 
41 

356 
52 
45 

.07 

132 
52 
35 

.06 

124 
51 
33 

.08 

130 
50 
36 

.06 

87 
49 
35 

,04 

35 
54 
33 

.03 

31 
50 
34 

.00 
86 
40 
36 

.01 
63 
SO 
35 

,06 
59 
52 
35 

.07 
40 
46 
34 

.04 

49 
53 
36 

.05 

115 
47 
41 

.04 

104 
52 
42 

1.96B 
3685 
49.1 
36.7 

FOLSDM  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 

74 

.10 

35 

,00 

53 

.07 

42 

.07 

27 

.06 

31 

.00 
14 

,00 

26 

.00 
59 

,00 
144 

.00 

9 

,00 

119 

.00 

49 

.00 
15 

,07 
16 

.00 

.05 

116 

.00 

203 

,06 
54 

,00 

26 

.06 

51 

.06 

20 

.03 

27 

.03 
24 

.00 

27 

.00 

25 

,00 

17 

,03 

30 

.00 
16 

.00 

113 

.00 

46 

.72 

1674 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

94 
55 
39 

.07 

30 
57 
34 

.05 

25 
52 
32 

20 
54 
32 

19 
52 
33 

6 
51 
31 

12 
50 
33 

,06 

60 
46 
35 

.02 

123 
40 
36 

,00 
55 
50 
40 

.00 
49 
52 
46 

,00 
51 
51 
46 

.02 

16 
56 
50 

.00 
30 
57 
50 

,04 
31 
55 
51 

.07 
71 
57 
51 

* 

- 

.05 

213 
64 
46 

.09 
36 
56 
41 

* 
* 

.13 
94 
56 
39 

.03 
36 
54 

■  39 

.03 

32 
54 
38 

.03 
17 
54 
38 

.01 
13 
45 
39 

.03 

12 
54 
39 

,06 

22 
56 
36 

.04 
63 
51 
38 

.03 
23 
58 
38 

.01 

42 
51 
42 

.05 
23 
39 
45 

1.228 
1360 
53.6 
40.0 

MARKLEY  COVE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

B5 
50 
36 

.10 
SO 
52 
35 

.04 

65 
48 
34 

.05 

31 
45 
32 

.05 

36 
43 
31 

.02 

34 
41 
31 

.02 
31 
42 
31 

,00 
45 
40 
31 

.00 
« 

42 
35 

.00 
96 
49 
41 

.00 
16 
48 

41 

,00 
44 
55 
45 

,01 

36 
57 
50 

.01 

37 
60 
30 

,03 

37 
S3 
47 

95 
55 
46 

.08 

43 
56 
41 

.19 

90 
51 
41 

.07 

49 
54 
47 

,06 

41 
49 
34 

.03 

48 
49 
34 

.02 

24 
51 
35 

.03 

28 
51 
35 

,02 

36 
48 
35 

.01 
18 
46 
36 

.02 

36 
50 
32 

,04 

21 
54 
31 

.03 

38 
46 
33 

.06 
50 
52 
36 

.01 

14 
50 
40 

,01 
26 

51 
44 

1.19B 
1306 
49.7 
37.8 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

1 00 
• 

210 

*46 

62 

16 

• 

• 

52 

69 

25 

25 

62 

• 

* 

•  10 

70 

104 

.02 
36 

.06 

90 

.00 

19 

t 
• 

* 

,02 
139 

.01 

10 

.03 

6 

• 

.06 
49 

* 

• 

,06 

94 

•  03 

17 

.  04 
21 

1226 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
52 

.12 

71 

.03 

19 

,04 

42 

.06 

57 

.04 
44 

.05 
51 

.03 
39 

.00 
56 

66 

39 

56 

.00 

17 

.02 

36 

.00 

20 

97 

.09 

45 

90 

.05 

52 

.06 

46 

.05 

34 

.07 

101 

.08 

75 

.06 

34 

.00 

16 

.02 

41 

,07 

73 

.05 
52 

.03 
35 

.00 
56 

.00 

31 

1.308 
1567 

WHISKEYTOwN  RES 

EVAP 
WIND 

.09 
36 

.03 

20 

.01 

35 

,03 
26 

20 

27 

26 

20 

20 

19 

13 

,04 

11 

.03 

11 

.01 

19 

.03 

20 

60 

•  04 

13 

57 

.03 

33 

.03 

26 

29 

21 

.04 

27 

.04 

23 

.01 

14 

28 

29 

33 

.08 

24 

.01 

10 

.01 
21 

773 

•      *  * 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

0<> 

BURLINCAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
M[N 

.05 
45 
55 

37 

.05 
35 
56 
37 

.07 

111 
51 
37 

.12 

60 
52 
37 

,03 

18 
51 
36 

.00 
16 
51 
35 

.03 
20 
50 
35 

,02 

30 
43 
39 

.15 

123 
52 
43 

.02 

23 
54 
47 

. 

36 
54 
47 

,18 
86 
60 
47 

.03 

16 
60 
51 

.02 

27 
62 
30 

.10 

54 
73 
41 

.12 

170 
74 
42 

.16 

61 
72 
35 

,33 

171 
52 
46 

.08 

147 
53 
40 

.13 

64 
66 
27 

.22 

63 
66 
35 

.04 

40 
37 
37 

.04 

27 
63 
37 

.02 
17 
56 
37 

.0^ 

64 
32 

,00 
65 
66 
26 

,06 

24 
35 
37 

.06 

56 
36 

.08 
64 
59 
36 

.03 
39 
59 
45 

.04 

67 
62 
46 

2^468 

58,3 
39,3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.05 

.04 

.06 

.03 

,01 

.01 

• 

,21 

,02 

.12 

.11 

.05 

.04 

.00 

.13 

.01 

,02 

.14 

,03 

.06 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.07 
52 

.06 

107 

.06 

76 

,06 

81 

* 
• 

• 
« 

,10 

169 

.04 

177 

.03 

80 

,06 

84 

.01 

166 

* 
« 

• 

• 

.13 

269 

.09 

246 

.16 

129 

,11 

237 

,09 
146 

* 
* 

* 

* 

.18 

333 

.08 
66 

.06 

59 

* 

,01 
43 

.05 

74 

* 
* 

.16 

325 

.05 

72 

.07 

159 

1,838 
32626 

•      •  • 

SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 

05 

CAMP  PARDEE 

EVAP 
WIND 

.04 

19 

.04 

12 

.02 

16 

.03 
16 

,05 

13 

.01 

10 

.02 
15 

,03 
6 

.00 

25 

.00 
26 

,01 
6 

,00 

24 

,01 

9 

.02 

10 

.01 

9 

.01 

34 

.00 

40 

,04 

52 

.01 

22 

.00 

15 

,02 

19 

.02 

13 

,03 

10 

.03 

13 

.00 

17 

,01 

11 

.01 

13 

.01 

9 

.03 

14 

.01 
38 

.01 

12 

,33 

652 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 

47 
46 
36 

.01 

62 
47 
35 

.03 

42 
50 
36 

.06 

57 
46 
37 

,05 

37 
46 
3S 

.03 
31 
46 
35 

.01 
21 
45 
35 

,03 

29 
46 
35 

.09 
104 
46 
39 

.03 

130 
49 
45 

,03 

42 
55 
44 

.03 

30 
56 
46 

,06 

43 
36 
49 

.03 
23 
59 
48 

.01 

38 
52 
47 

.06 
66 
60 
47 

.10 
141 
52 
45 

,11 

157 
54 
45 

.09 

123 
50 
40 

.09 
64 
49 
38 

,03 
40 
50 
36 

.04 
30 
42 
36 

,05 

57 
46 
37 

.06 
55 
49 
36 

.04 

26 
52 
39 

,01 
38 
48 
40 

.04 

30 
50 
40 

,11 

76 
49 
40 

.07 
112 
52 
39 

.08 

129 
49 
41 

.04 
50 
53 
43 

1,S9 
1972 
50.2 
40.4 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 
36 
49 
36 

.20 
42 
51 
35 

.01 

25 
52 
35 

.06 
37 
56 
39 

,00 
34 
53 
35 

.13 

16 
49 

34 

• 

16 
51 
33 

,06 

37 
47 
32 

82 
47 
32 

.02 
57 

51 
41 

,01 
13 
57 
41 

.06 
26 
56 
43 

,03 

20 
66 
47 

.04 

13 
66 
50 

.05 

62 
62 
49 

.11 

143 
64 
46 

.06 

96 
57 
45 

,05 

92 
58 
45 

.10 
48 
52 
40 

.15 

67 
55 
36 

,05 

43 
54 

37 

* 

22 
47 
40 

* 

23 
59 
37 

,13 

41 
49 
36 

,03 

53 
55 
38 

,03 
44 

52 
40 

* 

30 
57 
37 

.15 

40 
36 

37 

.15 

93 
59 
36 

.05 

91 

57 
43 

.03 

44 
56 
42 

1.868 
1510 
55.0 
39.5 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

EVAP 
WIND 

.04 

17 

.02 

7 

9 

6 

10 

5 

6 

6 

55 

44 

11 

_ 

31 

.02 

5 

• 
« 

.03 

22 

« 

166 

,07 

42 

,03 

32 

* 

22 

,05 
16 

.04 

17 

,01 
6 

• 
* 

• 
• 

* 
• 

« 
• 

* 
* 

« 
* 

.23 
• 

.03 

117 

654 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 

101 
50 
34 

.06 
66 
46 
34 

.07 

63 
50 
34 

.06 

90 
51 
37 

* 

100 
49 
32 

.10 

62 
46 
32 

.09 
77 
46 
32 

,00 

32 
46 
32 

.00 

132 
41 
38 

.03 
64 
53 
40 

,02 

40 
54 
45 

.02 

49 
55 
47 

,06 

63 
66 
46 

.01 
33 
54 
46 

.02 

50 
59 
49 

.03 

131 
55 
49 

.06 

no 

55 
43 

.12 

151 
55 
45 

,05 

136 
52 
37 

.15 

121 
50 
35 

,01 

59 
50 
35 

.02 

70 
45 
38 

.05 

56 
53 
35 

,06 

55 
53 
36 

,02 
48 

SO 
36 

,02 

70 
33 
37 

.06 

65 
53 
36 

.03 

52 
52 
36 

.02 

51 
50 
37 

.00 

52 
51 
4< 

.07 
96 
57 
43 

1.50 
2369 
51.7 
36.7 

LODI 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 

S6 
46 

.01 

57 
49 

,04 

56 
49 

.04 

54 
46 

.06 

55 
49 

.03 

55 
49 

.02 

55 
49 

,06 

52 
51 

.46 

56 
32 

.06 

57 
48 

• 

55 
54 

.06 

39 
34 

37 
32 

.00 

56 
54 

,04 

56 
34 

.15 

56 
53 

.11 

34 
56 
50 

,39 

137 
54 
52 

,  14 

64 
56 
48 

.03 

24 
60 
46 

,05 
49 
55 
51 

.11 
4 
59 
49 

.00 
1 
62 
49 

,00 
3 
54 
43 

.02 
9 
56 
32 

,06 

12 
59 
48 

.02 

7 
58 
49 

.02 

4 
55 
49 

.01 
36 
36 
49 

.07 

39 
60 
50 

.07 

12 
60 
52 

2,368 

56,6 
50.1 

LOS  BANOS  DET  RESV 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

'11 
35 

.10 
96 
SO 
34 

,06 

217 
50 
35 

.08 

190 
51 
37 

« 

126 
49 
33 

.10 

104 
46 
32 

.06 

116 
46 
32 

.01 

:  7 
47 
" 

.02 

170 
42 
36 

.00 

103 
51 
40 

,04 

45 
55 
46 

.02 

77 
57 
46 

,06 

69 
67 
46 

.00 
37 
55 
46 

,02 

55 
56 
50 

.04 

131 
56 
50 

.04 

225 
51 
45 

,14 

164 
57 
46 

.07 

366 
51 
38 

.17 

236 
51 
36 

,03 
66 
52 
36 

.04 

92 
47 
39 

.05 

90 
54 
36 

,04 

66 
52 
37 

.00 
36 
49 
36 

,04 

176 
52 
36 

.05 
86 
54 
36 

.02 

62 
50 
36 

.02 

61 
50 
37 

.00 

77 
52 
43 

.06 

104 
61 
44 

1,52 
3785 
52.1 
39.5 

MANTECA 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.  05 
35 
52 
35 

'°s 

52 
35 

■57 

50 
35 

.  06 

30 
52 
35 

39 
46 
34 

.  12 
23 
47 

26 

32 
46 
26 

.  09 

57 
46 
33 

■  05 
197 

tt 

.06 

136 
52 
42 

,08)  .06 

76l  130 
56  53 
47I  48 

,02 

37 
61 
49 

,02 

50 
55 
30 

,04 

64 
56 

50 

.01 
164 
56 
30 

.11 

114 
59 
46 

240 
56 
45 

•  02 

61 
53 
36 

.06 

59 
53 
36 

,  03 
66 
53 
37 

■  05 

38 
50 
37 

.03 
40 
47 
32 

,02 

33 
48 
35 

.00 
36 
46 
37 

,03 
• 

51 
36 

.04 
* 

50 
34 

.05 

135 
50 
37 

.02 

35 
50 
36 

.06 

106 
53 
40 

.04 

32 
55 
43 

1.53 
2153 
51.8 
36.9 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNU 
JANUIKY  197} 


Dar    Oi  Month 


10    11     12    13     14    IS     18     17    le    19    20     21    22    23    24    25    26     27    28    29    30     31    ^  * 


o  o  ► 


•      *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINACE  OS 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

SAN  LUIS  OAH 


TRACY  PUKPINC  PLANT 


SOUTH  COAST 
ORAINACE 


CACHUMA  LAKE 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 


TWITCH6LL  DAM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


INDIO  U  S  DATE  GARDEN 


EVAP 
WIND 
MAX 


EVAP 
WIND 


EVAP 
HIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
HIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


.10 

130 
52!  52 


.03 


.03 

30 

56!    57,    57j  J6 


.12  .12 

9S  43 

61  62 

35  36 


.06  l.A2e 


.02   ,00  .06 

55     37  at 

50     5'i  62 
43 


.24 


.12 


aa  59 


1.61 
2372 
59.2 
46  40.9 


.07  1.99B 
90  2Z1S 


.13 


.40  .02 

139  68 
67     67  56 
38,    40  41 


.01  .07 

2''  13 

67'  51 

41|  42 


99  71 
61  61 
46  4a 


2.69 
1535 
95.2 
39.2 

3.09 
2048 
61.7 
40.2 

3.13 
1289 
99.5 
41.9 

2. 928 
2114 
60.5 
40.5 


3,26 
636 
99.6 
39.9 


CHICO  EXP  STA 
CAMP  PARDEE 
NEWARK 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 


I 

PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED,  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 
PAN  SCREEN  COVERED. 

S««  R<l>i«oc«  NolM  Following  Station  Ini« 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


C6LIP0RNU 
JANUARY  1973 


Day  ol  month 


BMOOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

SNOKf ALL 
SN  ON  CNO 

.4 

COVELQ 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

Ll.O 
16 

12 

8 

4 

3 

3 

1 

2.5 
3 

1 

4.0 

1 

T 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1.0 

2.( 

2.0 

1.0 

TULEL AKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

1.! 
3 

2.0 

5 

2 

1.5 

2 

1 

1.4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

i2 

T 

T 
T 

1.2 

1 

1.1 

1 

T 
T 

1.3 

1 

3.6 

; 

] 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

*       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3 .  C 

l.C 

3 . 5 

T 

1 . 0 

T 

1.5 

BLUE  CANVQN  hSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

3 
,4 

2  •  7 
3 
.4 

2*6 
8 

1.2 

8 

1.5 

6 

1.5 

6 

1.3 

6 

1.3 

9 ,  S 

6 

1.3 

15.4 

le 

2.7 

5 . 2 
28 
5.2 

25 
6.5 

15 
5.3 

13 
4.2 

12 
3.8 

1.3 
11 
3.6 

4.4 
8 

2.8 

4,9 

10 
3.2 

9.5 

13 
4.1 

1.9 
19 
5.4 

.3 

19 
5.8 

2.0 
21 
5.9 

20 
5.3 

20 
5.3 

.8 

20 
5.3 

5.9 
24 
5.8 

26 
6.2 

25 
6,1 

24 
6.0 

5.2 
23 
6.0 

5.1 

33 
7.2 

2.6 
36 
7.6 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 

3 

18. 0 

21 

6.0 

20 

2.0 
15 

12 

10 

10 

10 

8.0 

17 

5.0 

18 

14.0 
29 

1.0 

28 

27 

3.0 

29 

28 

28 

28 

6.0 

32 

32 

31 

31 

7.0 

37 

3.0 

36 

1.0 

36 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

3 

L2.0 
15 

.5 

15 

6.0 
16 

12 

9 

8 

8 

15.0 

23 

4.0 

24 

10. 0 

34 

T 
32 

32 

3.0 

34 

33 

32 

T 

32 

6.0 
38 

38 

37 

36 

7.0 

40 

3.0 
41 

40 

DE  SA8LA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

T 

T 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

2 

T 

3 

2.0 
5 

3.0 

3 

T 

T 
T 

T 

.5 

1 

2.0 
2 

2 

3.0 

5 

4 

4 

3 

6.5 

12 

3.0 

12 

11 

7 

5 

5 

1.5 

7 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

lUO 
25 

4.0 
29 

26 

24 

22 

3.0 

25 

18. 0 

40 

7.0 
44 

1.0 
35 

31 

28 

28 

27 

3.0 
26 

5.0 

31 

14. 0 

40 

5.0 

44 

42 

4.0 

45 

44 

43 

42 

7.0 
49 

1.0 
49 

46 

45 

3.0 

49 

13,0 

57 

3,0 

56 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

3 

1.0 

4 

4 

4 

3 

T 

3 

4.0 

7 

3.5 

8 

2.5 

10 

6 

T 

T 

T 

4.0 
4 

6.0 
10 

8.0 
15 

1.0 

15 

14 

3.0 

17 

16 

15 

15 

10. 0 
23 

6.0 

26 

25 

22 

1.5 

21 

2.5 

23 

1,5 

24 

MC  cloud 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

8 

10 

B 

6 

3 

3 

2 

1 

4 

3 

3 

8 

6 

5 

5 

8 

7 

7 

6 

2.0 
6 

10 

9 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

13 

.3 

13 

,4 

13 

- 

11 

11 

.  1 

11 

12.0 
23 

5.5 

28 

1.5 

26 

22 

17 

16 

16 

4.0 

20 

3.5 

23 

10. 0 
33 

1.0 

33 

33 

6.0 

39 

37 

36 

35 

7.0 

42 

8.0 

46 

45 

44 

3.0 

44 

6,0 

48 

1.0 
46 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2 . 2 

7.5 
6 
.5 

1.0 
8 
.7 

2.0 
6 

1.0 

T 

T 

5.2 

5.0 
5 

1.2 

3 
.8 

3.6 
2 
.5 

.8 

5 
.7 

5 
.7 

4 
.7 

3.1 
3 
.5 

T 

6 
.7 

6 
,7 

5 
,6 

4 
,5 

3.2 
3 
.6 

.3 
6 
,7 

6 
.7 

QUINCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

9 

7 

5 

T 

T 

T 

2 

2 

2 

_ 

1 

2 

T 

8 

3 

7 

3 

SHASTA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

8 

6 

4 

2 

T 

20 

20 

14 

6 

4 

T 

T 

2 

T 

T 

1 

T 

T 

16 

16 

16 

15 

12 

14 

10 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 
5 

4 

3 

3 

2 

2 

14.0 
16 

U 

10 

5 

1 

T 
T 

3.0 
3 

5.0 

5 

S 

1.0 
6 

5 

5 

4 

2 

6.0 
8 

6 

5 

4 

7,0 
11 

7 

SNOWF AL  L 
SN  ON  CNO 

3.0 
2 

1 

T 

T 

T 

8.0 
8 

8.5 

12 

1.0 

9 

6 

T 

6.0 

5 

2.0 

3 

.5 

3 

2 

4.0 

4 

3 

2 

1 

16. 0 

15 

4.0 

15 

14 

12 

5.0 

17 

9,0 

21 

.5 

16 

Tutu     1  AVCC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

32 

- 

33 

- 

- 

- 

- 

- 

53 

57 

- 

- 

- 

- 

82 

- 

86 

- 

- 

- 

- 

- 

74 

76 

- 

- 

- 

- 

78 

NORTHEAST  INTERIOR 

eASiNs  03 

80CA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 
5 

4 

3 

3 

3 

2 

10.0 
11 

2.0 

12 

10 

6 

4 

4 

3 

2 

2.0 

2 

2.0 

3 

9.0 

12 

10 

2.0 

11 

10 

9 

8 

T 

8 

T 

7 

7 

7 

7 

4.0 

11 

10 

SRIDSEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

4.0 

3 

T 

3 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

3.0 

1 

1 

4.0 

2 

2 

2 

.5 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

1.0 

I 

1 

1 

DOYLE  9  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

3.1 

3 

2.5 
4 

.6 

4 

2 

T 

2.6 

1 

1 

2.9 

1 

1 

1 

1 

1.1 

1 

1.4 

1 

1 

1 

T 
T 

.5 

T 

T 
T 

fORT  9IOH6LL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

3.0 

4 

2.0 

6 

4 

2.0 

2 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

2.0 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

liO 

6.0 
4 

4 

2 

6.0 
6 

6 

4.0 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

2.0 
6 

6 

5 

SQUAW  VALLEY 

c uny c  A  1  1 

SN  ON  GND 

10 

10 

:2.0 
22 

2.0 

24 

20 

16 

14 

12 

.3.0 
25 

9.0 

24 

3.0 

32 

24 

22 

21 

20 

2.0 

22 

3.0 

25 

11.0 
36 

14.0 
SO 

49 

2.0 

50 

46 

44 

42 

1.0 
42 

2.0 
44 

43 

42 

39 

17,0 
57 

1.0 

52 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

3 

6.0 
9 

4.0 

12 

9 

3 

2 

4.0 

4 

4 

3 

1.0 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

TAHG6  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

11 

l> 

3.0 
7 

1.0 

7 

6 

5 

3 

2 

8 

13 

12 

2.0 

11 

10 

8 

7 

2.0 
8 

2  .0 

10 

7.0 

15 

10. 0 
25 

23 

2.0 

24 

23 

22 

22 

1.0 

22 

2.0 

23 

22 

2 

20 

6,0 

26 

1.0 

25 

WOaOFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

2 

1 

1 

1 

2.0 

2 

2.0 
4 

1.0 

4 

T 

T 

6.2 

6 

T 

6 

6 

2.0 

8 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2.0 
3 

3 

3 

•      •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CtLIFDRNU 
JtNutDY  1973 


Day  of  month 


23     24     25     26     27     29     23     30  31 


•      •  • 

SAN  JOiaulN 
ORilNtCE 


09 


CAlAVERtS  8IC  TREE! 
CLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HUNTIMOTON  LAKE 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
TEHACHAPI 

VOSEHITE  PARK  HEADOTRS 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


CUYAMACA 

IDVILWILD  FIRE  DEPT 
HT  WILSON  2 

PALOMAR  MT  OBSERVATORV 
SANDSERG  MSO 

•       •  • 

SOUTHEAST  OESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WSO  AP 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

HAIWEE 

MITCHELL  CAVERNS 
HHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOUFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


LCD 

to 


16.0 
92 


10.0 
92 


16.0 
16 


3.01  2.01 
1S|    20  - 


2.0 
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STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SET  NOTES) 

OBSERVER 

ACTON-ESun  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

: 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELANTO 

0024 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

10 

123 

37 

460 

8A 

8A 

MRS  BARBARA  WILLBURN 

ALOER  SPRINGS 

0093 

02 

GL  ENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

II     C      At3MV  Ckl/^TMCCDC 

ALISQ  CN  DAT  MT  FC  446 

0U5 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

: 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

U6 

SAN  DIEGD 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTAOENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  L£W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBDY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  £  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  CQL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

: 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZ  A 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

8A 

CALIF   OJV  Or  ruRESTRY 

APPLE  VALCEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

: 

MRS,   CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

: 

MRS.  GLADYS  A,  DUTRA 

atwell 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

116 

40 

6480 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY  1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TDPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D,  MILES 

AMDIlDM     r\AU     Don  ICTT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVAL ON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

3A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

: 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS  R 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

S 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

3P 

: 

L.  E.  METHENY 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

475 

MID 

MIO 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  power  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

11 

36 

55 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

P  G  E  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGD 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

55 

5165 

S 

CQU^'TY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE   CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

03 

420 

■ 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MgAOOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

41 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

O  C  A  1  1  u  n  M  T 

DC  AUnUNT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

DcAUnONT    PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

LACFCD 

BEN   LOMOND  h 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MDNL, 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PlT. QUARANTINE 

BERKELEV 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

1 5 

^  A  s 

8  P 

M 1 0 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

D  T     D  C  D 
D  1  t  D  C  K 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

: 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

o  1  r     DAD     D  k  Ki  r  c  a  CTATTnn 

Bib   daK   KANGER  station 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

OTP       QITaD       (  AL/n 

0  Iti  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

14 

116 

58 

6815 

H 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  UaLTUN  dam  FC223dE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

8A 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

B  ICj   iUR   STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LDS  ANGELES 

34 

i  1 

lie 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.  CALIF.   EDISON  CO 

DijnU"    njU    Ar  K 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK    MLJUNTAIN    Z  5W 

0830 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS    r.UUNTAIN  K 

0967 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWcLLS   CORNER  2WNW 

U875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  D. 

BLODGETT  ExP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

5P 

5P 

: 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE   CANYON   WSU   AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

QTATC    nT\/    np  P^TPV 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

01 

HUMBOLDT 

25 

40 

42 

123 

42 

4500 

S 

STATE  OF  CALIFORNIA 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

SA 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

C943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

342 

SA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

KERN  CD  FIRE  DEPT 

30 
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DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 
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(SEE  NOTTS) 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

C 

CAL   DIV  BEACH  C  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL  DEPT  DF  WATER  RES 

BOULDER  C   LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

: 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 
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16 

1  1  o 
110 

X  5 

3440 

R  D 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

HALF  MQDN  BAY 

3714 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  £  REC 

HAMILTGM  BRANCH  PH 

n  0 

PLUMAS 

o 

0 

40 

1  ft 

1  0 

17  1 

A  S  Aft 

* 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

i  t  H  f 

n  R 
u  3 

KINGS 

1  1 

5  w 

110 
i  X  7 

0  A  0 

<42 

R  D 

R  D 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT, 

HANSEN  DAM 

3751 

uo 

LOS  ANGELES 

i  i 

5  *t 

10 

lie 

1  X  0 

64 

1100 

• 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

0 1 

SISKIYOU 

1 2 

*t  i 

48 

123 

22 

1150 

8  A 

A  A 

OA 

-  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

56 

2750 

oA 

tl    ^    cnHFCT  ^PRUTTF 

HARRV    P  Nn  r  C  ft  R  T  fiWT  HAM 

3800 

02 

M  c  \/  A  n  A 

IN  C  V  M  U  M 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

8A 

DRn  IprT  MAMAflPD 

HAT   CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

48 

121 

30 

3345 

• 

HAT  CREFK  PH  NQ  1 

SHASTA 

po 

X  £  X 

53 

3015 

8  A 

A  A 
0  A 

P  G  £  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  S  FQPEST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

?  ft  <tt 

J  o  0  ^ 

ALAMEDA 

1. 

37 

17  1 
X  &  X 

(  X  D 

• 

EUGfcNE   D.  BETTFNCUURT 

HEALDSBURG 

^  ft  "7  R 

U  J. 

SONOMA 

C.  C 

^  ft 

3  7 

1  7  O 

32 

102 

6P 

A  0 

0  r 

HEALDSRURC   FIRF  DEPT 

HEALDS8URG  NQ  2 

^  ft  7  ft 

Ci  1 

SONOMA 

cc 

^ft 

37 

122 

s  z 

102 

fl  A 

0  A 

ROY   U .  LnWF 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

5  o 
sy 

04 

120 

25 

4850 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8  A 

1   AW  C     UEMCT     MIIKl  U/ATCD 

HENSHAW  DAM 

39 14 

06 

SAN  DIEGD 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

8A 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

25 

120 

5  5 

2 160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAh'  BENITO 

20 

36 

1 8 

120 

42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERI  A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

8A 

8a:  h 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

NEVADA 

3  9 

39 

n  5 
u  c 

1  7  1 
X  ^  X 

14  80 

ft  A 

rLARFIMPE    E  GASSDWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

1 6 

O  Q 

50 

30 

119 

4  B 

8650 

s 

npPT  nc  uTP  RP^ntidrF^ 

UCrj     ur    nIK  r\couv,/rvuC3 

HILTS 

3987 

01 

S I SK 1  YOU 

1 2 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

8A 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

5 1 

122 

43 

2960 

8A 

HOTKETT  MEinnwS 

4012 

05 

Tl  II  AR  F 
1  U  L  M  r\  c 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

s 

CURPS   Or  bNoINEcRS 

HOEGEES  EC  60  A 

4017 

06 

LDS   ANGEL  E<; 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

HOGBACK  ROAD 

4019 

02 

TEHAMA 

23 

40 

13 

122 

00 

1320 

s 

TAI  icnR'^TA  nwR 

HOLLISTER  1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER   10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2578 

MR5    IIILIA   A  ANDRADE 

HQNEYDEW  2  WSW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

09 

375 

MID 

MARTAM    A  RTMA 

HDOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

8A 

8A 

DIID     TMDTaKI  ACCATDCL 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOL  DT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

DiiDCAii    nc    TMHTAM  ACCATD 
dUKcAU    ur     llNUlAPi  ArTAlK 

HOPLAND  8  NE 

-t097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

1        T       D  A  M  r  U 
L  •     1  •    K AiN^ n 

HQSS ACK 

4120 

05 

Till  AR  F 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

s 

CORPS  Op  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN   LUIS  OBpn 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

MDC     iiiDI    TKJC     □  DDniJKI 

"Kb    LU°LINc    K  BKUWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

05 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

119 

45 

7800 

s 

nciLn    nCTWriY    n  1  fv  oUr 

HUNTER  DIST  GKAVES  RCH 

4166 

C2 

TEHAMA 

23 

40 

11 

122 

33 

770 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

36 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  £  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

:  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPQM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW   IDRIA  MINE  £  CHEM 
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06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

: 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

4232 

07 

I N  YD 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

: 

H 

1     A    WTR    f    PWR  r^FPT 

z..  9  "a  1 

•t  t  5  J 

SIERRA 

36 

39 

1  ?Ci 
i  c  u 

1  n 

1  0 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

4283 

05 

AMADDR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSQN  TUTTLE 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

TA 

7A 

: 

METRO  WATER  DIST 

4374 

02 

MDDDC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

56 

118 

32 

4680 

8A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CD 

4405 

07 

SAN  BERDINQ 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 

4418 

06 

SAN  DIEGD 

2  5 

33 

\J  D 

116 

5  D  3  y 

SS 

CHARLES  VILINEK 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4467 

07 

SAN  BERDINQ 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FARM  £  HOME  ADV 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

120 

5P 

5P 

RAYMOND  J,  MULLEN 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CU 

5  ^ 
*t  3  t  5 

KERN 

1  n 
i  u 

35 

*T  f 

lie 

C  0 

c  f  \J  s 

<^  D 

J  r 

5  P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4534 

05 

KINGS 

u 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

4536 

05 

KINGS 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  E  E  COMPANY 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

UA 

P  G  C  E  COMPANY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

09 

320 

4P 

4P 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

• 

HAROLD  DEL  PDNTE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

123 

54 

2356 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

36 

48 

120 

09 

5700 

: 

HARRY  STEVENSON 

A  9  R 
*t  O  4  o 

0  ^ 
\J  0 

LOS  ANGELES 

34 

1  1  R 

1  it. 
1  H 

5  P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

SA 

ROSS  R  SANBORN 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

: 

L  B  WATER  DISTRICT 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

4671 

07 

SAN  BERUIND 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

4689 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

: 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

4705 

07 

INYO 

1 9 

3  f 

1 3 

118 

Si 

9065 

e 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

4709 

02 

SHASTA 

23 

40 

53 

122 

23 

1075 

BP 

8P 

8P 

U  S  BUP.  RECLAMATION 

4710 

06 

SAN  DIEGD 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

: 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  t  E  COMPANY 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

: 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

: 

E.   M.  NEWTON 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

: 

T  L  GOULD 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

S 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

4851 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

: 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

116 

52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

4860 

02 

CDLJSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

4883 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

JEANNE  D  HAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

S 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK   DE  CHAINE 

4977 

02 

PLUMAS 

8 

39 

50 

120 

13 

5730 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

lOA 

DEPT.   WATER  RESOURCES 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

11 

4170 

8A 

MRS.   CLOVERINE  CORDER 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVERMORE  ALMDA  CTY  F  D 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

8A 

: 

ARCHIE  M  WEFERLING 

STATION 


IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  CAMP 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
lONE 

IDWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNQLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEY  1  N 

KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERLINGER 
KKERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  P 

KNEELANP  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KDRBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  PC   251  B 
LAFAYETTE  2  NNE 
KLAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MENDBCINQ  DAM 

LAKEPDRT 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  E 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LA   PANZA  RANCH 
LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LAYTQNVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LEGGETT 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMDN  COVE 
LIGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE   LAST  CHANCE  VY 
LITTLE  PANQCHE  DET  DAM 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWOOD  2  N 
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LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

: 

It     C     klATI       DADL/     C  C  O  \t  X  r  C 

U  5  NATL   PARK  SERVILE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LUDl 

LOG  SPRING 

50<t3 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CURPS   Or  cNblNEcRS 

LOHPOC 

506^ 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LOMPQC  WATER  TREAT.  PL. 

LONE  PINE  CTNWOaO  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

LONG   BEACH  PUB  SVC 

5080 

06 

LUS  ANbcLkS 

13 

33 

47 

118 

12 

10 

5P 

5P 

Diini  1  r   QcDv/irc  ncPT 

rUOLlL    Oc"viLC    \JCr  1  t 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

MATI       i.lCATLJeD  CCDV/TTC 

NATL    WcATncK  ScKvlCt 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

DtPT   Ur    WATcR  RtSUUKCcS 
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LOS  ANGELES  WSQ  AP  R 
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51 
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CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

3A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

LA  COUNTY  FLOOD  CDNT. 

NEWMAN  2  Nw 

616  8 

05 

STAN  I SL AUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

□RANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO,   HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NI LAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

(, 

33 

17 

115 

3 1 

-  55 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  Nw 

OC\J  1 

uo 

SN  LU I ^  nBPn 

n 
s  u 

35 

04 

1  7  n 
L  C\i 

s  u 

8  A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

GLEN 

L.  D 

39 

32 

R  n  n 
2UUU 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLODMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

MALAKOFF   DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

6A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

C 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

0 1 

SISKIYOU 

12 

*1 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FORREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

1 1 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

6351 

0 1 

NAPA 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

QAKVILLE  4  SW  #  2 

O  5  5  o 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

24 

1  2  7 

28 

1  O  O  7 

KLAUS  HUCKFELOT 

QCC I  DENTAL 

A^  7n 

Ci  1 

SONOMA 

^  7 

38 

25 

1  2  2 

S  ft 

960 

7  A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANS  I DE 

O  S  t  1 

U  D 

SAN  DIEGO 

33 

12 

117 

2  It. 

ft  L. 

H  r 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

A  A7Q 

SAN  DIEGO 

D  S 

33 

13 

1  1  7 

2  1 

"x  r» 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

ocotillo  wells 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

EARL  G,  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

GRANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

□RICK   PRATRTF   CRFPk  PK 

6498 

01 

Ml  I  M  Q  n  1  n  T 

n  u  n  D  u  L  u  1 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

4P 

4P 

CAL  DIV  BEACH  C  PARKS 

orlano 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

SA 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

UA 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

ORDVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

ORDVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWR  t  NATL  PARK  SERVICE 

QXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

8A 

8A 

CITY  OF  OXNARU 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

r 

U  S  FOREST  SERVICE 

37 
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PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACDIMA  DAM  FC   33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAICINtS   BHRWALL  RANCH 

6610 

04 

CAM  DCMTTH 

SAN  BcNITU 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JUHN   r  UHKWALL 

PALMDALE 

662^ 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5  P 

5  P 

z 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

66^t6 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

: 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

5P 

5P 

Z  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FCfSD 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.  OF  STREETS  £  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

6699 

07 

Cam  DcoriTKin 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

: 

MCTDn     UATCD  nTCTDTTT 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

53 

120 

26 

1482 

7  A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

116 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  R08LE3 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  RORLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  QBPD 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

: 

JAMES   I  JEFFFRSON 

PASO  RQBLES  FAA  AP 

67^t2 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

PATTIWAY 

675* 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

51 

1840 

7  A 

NELLIE  THOMPSON 

DCDDPoriTNlP^  TAMD 

6303 

02 

MR  nnr 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

s 

CALIF    DtPT   WAIER  KtS 

PERRIS 

6816 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

47 

117 

14 

1470 

5P 

5P 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

: 

PETALUMA  FIRE  STA  #  2 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

: 

USFS^    DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

; 

VENTURA  CTV  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1 1 

1307 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

C 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

P I SMO   RF ACH 

6943 

04 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

PULICe  UErARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

2 1 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  e  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  3  £  E  COMPANY 

PLACERVILCE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  G  e  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFC 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FST  GENETICS 

placervilCe  disp  plant 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

: 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  S6  CAL  DEPT  WTR 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

8  A 

8A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

e 

39 

45 

120 

42 

5165 

; 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MFNDGCINO 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

5P 

5P 

; 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT   ARGUFlCn   1  TGHT  <;TA 

7016 

06 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

702* 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

BA 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DtP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

portervilCe 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

SA 

JOHN  H  DAYBELL 

portola 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

; 

F.  W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOC IND 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VACLEY  PH 

7109 

01 

MENDDC INO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

; 

P  G  £  E  COMPANY 

POWAY  VALCEY 

7111 

06 

CAM  n  T  c  r.  ri 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADQ  DAM 

'J  o 

RIVERSIDE 

2  8 

53 

117 

38 

560 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDOING  5  SSE 

7295 

C2 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSDM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  £  PKS 

^RICHMOND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

38  - 
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RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

8A 

B  A 

EG 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

; 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8A 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2 100 

6P 

: 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

: 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2666 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTP  WSO  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

3  \ 

121 

30 

]_  y 

MID 

•  1 

U  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

i*SACRAMENTO  WSD  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

1 9 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  ^  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

JACK  VDORHIES 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. DF  AG.l  ARS 

SALINAS   FAA  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  t  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  AROO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

■ 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  dam 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

CALIF  WTR  £  TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WSD  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

"   H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  DIEGO  WSD  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

MID 

"  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAM  FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

5P 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

30 

1250 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCn 

i, 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

: 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSD  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

09 

1 17 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 

7779 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

3A 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

]_3 

34 

06 

118 

06 

4  5n 

4  P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGOPIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J,  ARATA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

■ 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

; 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE  R 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

37 

fa  1 

121 

54 

67 

4P 

4P 

'  J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7634 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

MRS.   SANDRA  J.  KNOLL 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

?77 

8  A 

8  A 

6  A 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SAN  LIJIS  CBISPO  POLY 

7ft  m 

04 

SN  LUIS  DBPO 

34 

X  t  w 

40 

^  1  7 

7A 

; 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

SAN  BARBARA 

32 

34 

119 

49 

; 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

KSAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

3  2 

122 

7  1 

C  i 

5  P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

: 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  RAFAEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

■ 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

6A 

8A 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE   DAM  R 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1100 

8A 

: 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

263 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

CLARENCE  5  NEWBERRY 

SANTA  YNE2 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 
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SANTIAGn  DAM 

"7  o  a  ? 

Pi  A 

ORANGE 

47 

117 
III 

4^ 

A  R  R 
0  7  3 

■ 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  Peak 

f  7  7  J 

\J0 

RIVERSIDE 

7  ft 

33 

43 

1  1  7 

^7 

5638 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUGUS  PWR   PL  NO  1 

8014 

LtO 

LOS  ANGELES 

34 

1  1  ft 

7  7 

7  1  O  R 
C  LVD 

6  A 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

*SCDT  I  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

3A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVI LLE  LAKE 

8068 

04 

SAN  MATEO 

37 

24 

122 

14 

350 

8  A 

JAMES  W  CLAPP 

ft  ft  7  ? 

f  >  1 

SONOMA 

1 7 

38 

24 

122 

49 

65 

; 

CITY  QF  SEBASTOPOL 

C.)  n  7  A 
0  U  f 

n 

LASSEN 

1  ft 

40 

1 

^  1 

1  A 

X  o 

4  44  A 

6  A 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

^FPlJlVrDA  DAM 

oKJt  c. 

ft  A 

VO 

LOS  ANGELES 

1  "X 

34 

1  n 

1  1  ft 

7  ft 

P  f  \J 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

Aim 

SHASTA 

40 

'T  J 

1  ?  7 

P  R 

1  074. 
X  U  '  0 

8  A 

8A 

8  A 

; 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CUCi TED  rOVE 

8162 

V  i 

HUMBOLDT 

^7 

40 

02 

124 

04 

1  1  0 

5  P 

5P 

TONY  N.  MACHI 

SHI  NGl  F    SP  R  I  Nr,S 

ft  1  7  "51 

n  5 
v  c 

El  DORADO 

38 

S  R 

1  '^7R 

7  A 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGLETQWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

5 1 

3555 

7A 

MRS.  GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.  JEANNE  W.  MCMAHAN 

SIERRAVILCE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8  A 

8A 

: 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HICL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

; 

MANUEL  VI LLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

8  343 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

39 

1  OQ  R 

- 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

ft  9  7  ? 

SONOMA 

£.  C 

38 

4  1 

1  7 
ICS 

Oft 

1  QtlO 

X 

fl  A 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

ft  7  7&i 

MONTEREY 

7  L 

36 

0  S 

1  70 
X  £u 

40 

X  f  -SU 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

ft   1  7 

ft7 

RIVERSIDE 

4. 

O 

1  1  A 
X  X  0 

4  1 

*t  X 

X  7H0 

7  A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

U3 

MAR  I POS A 

1  L. 

3U 

1  1  Q 
X  X  "7 

6700 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS  1  E  R 

ft    ^  ? 
0  3  y  c 

NEVADA 

39 

39 

1  7  0 

7  7 

A  ft  A  R 
O  0  0  P 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

^7 

119 

03 

5  1  0 

8  A 

WAYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

0 1 

SONOMA 

17 

38 

1 8 

1  2  P 

2  8 

97 

S  0 

5  P 

CAL  DEPT  PARKS  C  REG 

SONORA  RS 

ft  ^  (\  ^ 

TUOLUMNE 

^7 

37 

17  0 
X  £  U 

7  :i 

1  7  /l  O 
X  '  *♦  7 

0  A 

A  A 

u 
n 

^TATF    rjIU-flF  FnRE*^TRY 

SONDRA  JUNCTION 

8  355 

MONO 

3  8 

38 

X  1  7 

7  7 
£  r 

A  ft  AA 
O  0  0  0 

• 

STATE    DIV   OF  HWYS 

S  E  FARALLQN 

8376 

04 

SAN  FRANCISC 

37 

4  7 

1  7  ^ 
X  £  ^ 

oo 

"X  R 
^P 

U   S   fOAST  GUARD 

SG   ENTRANCE  YHSEMITF 

8380 

n  c 
U  5 

MAR  I POS A 

1  A 

5  f 

30 

119 

Q  o 
^8 

5120 

8  A 

Q  A 
OA 

H 

MATTnWAI     DAQt<    ^  F  R  V  T  f  F 

SOUTH  LAKE 

INYO 

1  Q 

^  7 

1  i 

lift 

X  X  0 

SH 

9580 

e 

^□UTHFRN   CAl  TF    FOISDN  C 

SPAORA  PAC   FC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

n  "x 

1  1  7 
X  X  1 

4Q 

A7  A 

J.  E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILCE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

0  8 

118 

48 

1  0  R  O 
X  U  7  U 

• 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILCE  TULE  HDWKS 

8463 

TULARE 

36 

1  5 

1  1  fl 

J  7 

A  A  7  A 

P  G  t  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

PLACER 

3  Q 

39 

\  5 
i  £ 

1  £  u 

X  t 

A.  7  ^  C 
D£  3? 

OA 

A  A 

u 
n 

SQUAW   VAILEY   STATE  PK 

Jv^^Mrf     vnUb^'     iJiniu  rr\ 

STANDISH  1  E 

8  487 

03 

LASSEN 

1 8 

40 

1  7  f 

74 

A.  A  5  A 

A  A 

RAY  f  FRALEY 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

8490 

0  1 

MENOQC I NQ 

39 

4  'i 

Q  R  A 

A  A 
0  A 

TAL    niV   REACH   C  PK^ 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

TUOLUMNE 

34 

^  0 

08 

120 

22 

1060 

IP 

r    O    t    t  LUnrAlNY 

STATE  LAKES 

ft  R  1  A 

u  p 

FRESNO 

1 1 

■70 

56 

118 

35 

10300 

S 

STIRLING  CITY  RS 

Q  R  /.  A 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

351  8 

z 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

: 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSG  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER    SERVICE  flEEICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

1  7  1 
X  £  X 

1  0 

i  c 

A  A 

A  A 

^Tnri^TnM  ftrf  ^ta  md  4 

STONYFORD  CODLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

C  3 

39 

1  c 

X  J 

1  5  7 
X 

An 

3015 

Q  A 
0  A 

FR F 0  i-i  r nni  f v 

STONYEORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

7  'X 

17  7 
X  £  £ 

<9  ^ 

1  1  4>  Q 
1  1  O  0 

A  A 

tl    ^    FnRFQT  '\FR\/irF 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

A  S  A  7 

GLENN 

Co 

J7 

1  7  o 
X  c£ 

791 

8  A 

8  A 

riRiAwo  watfr  li^FR^  A<^*^^J 

STOUTS  MEADOW 

6  591 

02 

SHASTA 

7  1 

4 1 

1  o 

Xc  X 

?  o 

5300 

S 

DEPT   WATfR  RFSnURCFS 

STRAWBERRY  VALLEY 

RAD  A 
0  O  U  D 

U  C 

YUBA 

^  Q 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

mdc       I  fl  1   tam  MAfniincn 

nK5»    LILLXAN  nAURUDcR 

SUEY  RANCH 

P  A  5  *7 

o  0  £  1 

UO 

SN   LUIS  OBPn 

30 

■a  c 

00 

120 

23 

390 

5  P 

5UtY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

37 

O  R 

1  1  Q 
X  X  7 

X  .7 

6240 

S 

DEPT  QF  WTR  RESOURCES 

SUNSET  PEACH  STATE  PK 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

CAL  DIV  BEACH  £  PARK 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

no 

c 

II    ^    ATH  CnRTE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

^II^AWA    kM    CTDF  ^TA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

OAUTO  RARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

^TATF    nT\/    OF  FCTRV 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

o713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

SA 

^TATF     01  \/    DF  FQTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

S 

TAI  IF    OFDT    UIATFR  RF^ 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KcKN   CD   FaTRY   t  FO 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

nriR  T  C     1  Ari/CRMAM 

TAHDE  VALLEY  hAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8373 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

6881 

02 

PLACER 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

S 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

MRS  FAYE  DEWEY  | 
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^1  ^^^^  V  T  ^^^^ 

OBSERVER 

«• 

u 

H 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

THcRMAL   pAA  AP 

B892 

07 

D  TWCDC  T  nC 

KlVtKblDt 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

TLICDMAI       CTDC     CTA  Q1 

8893 

07 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

: 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  Daks 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

8A 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

TUDCC     DT\/CDC     A  CC 
irlKtt    KivCKj  D 

8912 

05 

Till  A  R  P 

9 

36 

22 

118 

51 

2200 

• 

GL  c  NN    o AK  fc  K 

8917 

05 

Till  A  0  C 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

SO  CALIr   cDlSON  CO 

TTPCD    r  o  c  C  u  ni_i 

TIGER   CRcEK  PH 

8928 

05 

A  ju  A  n  n  o 
AM AUUK 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

■> 

P  G  C  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCt 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CAMYON 

8992 

06 

□RANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

: 

AAGE  R  TUOEL 

TRACY  CARBQNA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

T  D  n  M  A 

9035 

07 

CAM  BconTMr, 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KcRR   MCwEt   tntn  CUKr 

TRuUbH    b  PR  I NG 

9037 

02 

C  OLLJS  A 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

S 

CORPS  Or  ENGINEERS 

TDII/*L/CC      DAM^cn  CTATiriM 

TKUCKEc    KANGcR  STATIUN 

9043 

03 

M  C  V  J  A  n  A 

Nc  V AUA 

36 

39 

20 

120 

1 1 

5995 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

Til     M  t  M  A 

TU JUNGA 

9047 

06 

LU5  ANGcLcS 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D>  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  '♦TO 

9049 

06 

1 nc     AMOci  cc 

LU5  ANCELcS 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

- 

LDS  ANGELES  CD  FCD 

T  1  1  1    C  1    A      C  U 

TULcL AKb  K 

9053 

01 

c  7  c  ^  T  V  n  1  I 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

3P 

5P 

:  H 

Till    CI    AL/C      TODTP  HTCT 

TULcLAKt    IRKIO  UIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

BA 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

3P 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

9097 

02 

TEHAMA 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

S 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

9099 

07 

CAM  DconTMn 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

incuiiA    Tdcc   mat  mdm 
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REFERENCE  NOTES 


California 
January  1973 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist,  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °T,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  tabl* 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.- 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartlally  estimated. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V    Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from 
Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  n»ay  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price      $1.25.       Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  /  / 

Director,  National  Cliaatic  Center 


USCOm-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  3/8/73-2700 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CULVER  CITY 

LOWEST  TEMPERATURE 
BRIDGEPORT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAMP  HI   HILL  DPIDS  57E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
TWENTYNINE  PALMS 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LODGEPDLE 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LODGEPOLE 


CALIFORNIA 


FEBRUARY  1973 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


During  the  early  part  of  the  month, 
southern  California  experienced  con- 
siderable precipitation  with  that  of 
two  days,   the  10th  and  11th,  standing 
out  as  unusually  heavy  and  bringing 
widespread  damage  from  flood  and 
slides.     In  addition  to  rain,  the 
storm  was  accompanied  by  strong  winds 
which  created  hazardous  conditions  on 
the  coastal  beaches  and  caused  exten- 
sive damage  to  trees  in  the  Pacific 
Beach  area  of  San  Diego  County.  Mud 
slides  were  numerous,   closing  many 
roads  and  highways.     The  most  severe 
slide  occurred  when  a  portion  of  High- 
way 1  gave  way  5  miles  south  of  Big 
Sur.     Hundreds  of  persons  were  strand- 


ed in  mountain  communities  by  mud- 
slides and  snow  from  the  storm.  In 
Pasadena,  a  segment  of  an  uncompleted 
freeway  bridge  collapsed.  Between 
the  6th  and  11th,   three  persons 
drowned,  one  died  in  a  slide,  and 
seven  persons  were  killed  in  storm- 
related  auto  accidents. 

Although  rain  fell  elsewhere  in  the 
State,  and  California  is  still  well 
above  seasonal  normals  to  date,  the 
remainder  of  the  month  proved  to  be 
relatively  quiet,  which  for  this  sea- 
son in  California  is  a  bit  unusual. 


Clyde  A.  O'Dell 

Climatologist  for  California 

National  Weather  Service  Office 

Room  557,  Federal  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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1.87 

1.37 

4 

.0 

0 

14 

0 

1 

LAKE  SPAULDING 

*5.'.M 

25. OM 

35. 2M 

-  .2 

57 

20 

14 

1 

826 

Q 

0 

26 

0 

12,33 

1.49 

1.84 

10 

63.5 

78 

12 

16 

12 

5 

MANZANITA  LAKE  // 

'•2.« 

20.6 

31.5 

53 

22  + 

8 

13 

931 

0 

0 

28 

0 

3,70 

.60 

12 

38.0 

34 

12 

11 

3 

0 

MARKLEY  COVE 

57.8 

40.6 

49.2 

70 

22 

32 

1 

435 

0 

0 

1 

0 

9,33 

1.79 

7 

.0 

0 

14 

7 

3 

MARYSVILLE 

61.3 

44.3 

52.8 

2.7 

73 

22 

36 

1 

332 

0 

0 

0 

0 

7,00 

3,14 

1.78 

28 

.0 

0 

12 

! 

3 

NC  CLOUD 

<>8.0 

28.9 

38.5 

2.0 

61 

22 

16 

1 

735 

0 

0 

22 

0 

9,70 

1.39 

2.74 

5 

10 

5 

10 

4 

3 

MINERAL 

*1.0 

26.8 

33.9 

1.5 

50 

24+ 

18 

1 

664 

2G 

8,59 

.27 

1.60 

10 

36.3 

51 

12 

13 

6 

4 

MOUNT  SHASTA  USD  CI  //R 

46.9 

31.0 

39.0 

2.0 

60 

21 

21 

19+ 

720 

0 

0 

17 

0 

9,30 

3,39 

3.09 

24 

8.4 

5 

1 

11 

6 

3 

NEVADA  CITY 

51.1 

32.9 

42.0 

.7 

63 

22 

25 

4 

637 

0 

0 

lA 

0 

13,92 

4,29 

2.20 

4 

.0 

0 

16 

6 

6 

DRLiND 

59.3 

42  .4 

50.9 

2.0 

71 

22 

35 

1 

389 

0 

0 

0 

0 

6,83 

3.67 

1.64 

7 

.0 

0 

11 

5 

2 

OROVILLE 

60.1 

44,5 

52.3 

71 

22 

34 

18  + 

348 

0 

0 

0 

0 

7.94 

1.48 

28 

.0 

0 

13 

6 

3 

PARAD I SE 

55.2 

42.3 

46.8 

70 

22 

36 

15  + 

449 

0 

14.48 

2.39 

7 

.0 

0 

IS 

10 

4 

PLACERVILLE 

55.7 

37.1 

46.4 

3.0 

68 

21 

30 

1 

515 

0 

0 

6 

0 

8.27 

1.28 

1.35 

28 

.0 

0 

14 

6 

2 

PLACERVILLE  IFG 

54.4 

39.4 

46.9 

65 

21  + 

33 

15 

499 

0 

0 

0 

0 

9.12 

.0 

0 

PLATINA 

52 .  8M 

33. 9M 

43. 4M 

70 

22 

22 

19 

601 

0 

0 

0 

7.93 

1.20 

24 

.0 

0 

15 

7 

2 

PORTOLA 

M 

M 

M 

53 

20 

16 

22 

0 

0 

0 

1.54 

-  1,85 

.82 

9 

14.0 

12 

17+ 

1 

0 

QU I NCY 

50. CM 

29. IM 

39. 6M 

2.8 

63 

21 

20 

19 

Q 

0 

0 

8,43 

1.17 

5 

5 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

59.1 

42.7 

50.9 

1.2 

72 

21 

35 

1 

366 

0 

0 

0 

0 

6,55 

3.24 

1.05 

6 

.0 

0 

11 

6 

2 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

60.1 

44.1 

52.1 

2.7 

75 

21 

36 

1 

354 

0 

0 

0 

0 

6,85 

2.66 

1.97 

4 

.0 

0 

12 

7 

3 

ROCKLIN 

60  i  5 

41.3 

50.9 

3.3 

66 

26  + 

32 

1 

390 

0 

0 

1 

0 

7,47 

3.11 

1.65 

11 

.0 

0 

11 

5 

3 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

60.3 

45,9 

53. 1 

3  •  9 

67 

25 

35 

1 

325 

0 

0 

0 

0 

5,64 

2.65 

1*81 

2  7 

.  0 

c 

G 

5 

1 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

61.1 

47.4 

54.3 

3.8 

70 

21 

38 

1 

296 

Q 

0 

Q 

0 

6,47 

3.00 

2.11 

27 

6 

5 

2 

SHASTA  DAM 

54.8 

42.5 

48.7 

66 

22  + 

37 

1 

452 

0 

0 

0 

0 

13,88 

2.40 

5 

.0 

0 

17 

11 

5 

SIERRA  CITY 

49.3 

31. 1 

40.2 

60 

20+ 

27 

22 

689 

0 

22 

11.71 

2.73 

10 

24 

11 

15 

6 

2 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

20. 5M 

32. 8M 

1.0 

50 

24  + 

7 

1 

897 

0 

0 

28 

0 

4.02 

-  .21 

1.13 

10 

33.0 

18 

11 

9 

3 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

56)5 

39. 1 

47.8 

.  8 

68 

22 

30 

19 

473 

0 

0 

3 

0 

7.86 

4,48 

1.52 

7 

.  0 

0 

13 

7 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

48.4 

31.7 

40.1 

63 

20 

27 

I 

692 

0 

0 

20 

0 

18.07 

3.12 

10 

21.0 

16 

4 

15 

13 

11 

TWIN  LAKES 

0 

8.52 

•  62 

2.70 

10 

12 

6 

2 

VAC  A VI L  LE 

60.5 

41.8 

51.2 

2-0 

71 

21 

32 

1 

363 

0 

0 

1 

0 

6.47 

1,40 

1.58 

27 

,  c 

0 

14 

4 

2 

VDLTA  POWER  HOUSE 

55. S 

38.0 

46.9 

68 

22  + 

31 

18 

501 

0 

0 

2 

0 

7.17 

2^52 

1.03 

27 

.0 

0 

13 

7 

1 

WHISKEYTOWN  RES 

54.9 

40.9 

47.9 

70 

22 

35 

19 

469 

0 

0 

0 

0 

13,31 

2.06 

5 

.0 

0 

17 

1  ] 

4 

WILLIAMS 

59.4 

42.4 

50.9 

71 

22 

36 

1 

388 

0 

0 

0 

0 

6,40 

2.12 

7 

.0 

0 

13 

4 

1 

WILLOWS 

59.5 

41.4 

50.5 

1.7 

72 

22 

33 

1 

400 

0 

0 

0 

0 

6,67 

3^81 

2.13 

7 

.0 

0 

11 

5 

1 

WINTERS 

60.0 

43.0 

51.5 

73 

22 

34 

I 

371 

0 

0 

0 

0 

7.50 

1.57 

26 

.0 

0 

14 

6 

2 

WOODLAND  I  WNW 

59,9 

42.5 

51.2 

.9 

70 

22 

34 

1 

381 

0 

0 

0 

0 

7.04 

3.77 

1.68 

28 

.0 

0 

12 

5 

3 

DIVISION 

45.2 

2.4 

8.05 

1 .64 

8.4 

•       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

43,4 

15.2 

29.3 

51 

24 

-  5 

1 

992 

0 

0 

27 

2 

3,53 

.80 

11 

25.0 

22 

11 

7 

4 

0 

BODIE 

4.4 

22.  1 

52 

17 

-12 

1 6 

1195 

0 

0 

26 

14 

2,09 

.72 

10 

30 

12  + 

4 

2 

0 

BRIDGEPORT 

40.1 

6.6 

23.4 

49 

25 

-15 

20  + 

1160 

0 

0 

28 

10 

2,07 

1.02 

10 

34.0 

17 

11 

4 

1 

1 

CEOARV I LLE 

43.5 

26.0 

34.8 

1,2 

52 

24 

e 

1 

842 

0 

25 

0 

.91 

.  ,59 

.21 

7 

3.0 

3 

12  + 

4 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

'•1.5 

17.1 

29.3 

50 

18 

-  1 

1 

991 

0 

0 

28 

2 

6,76 

1.55 

10 

65 . 0 

64 

12 

10 

6 

2 

DOYLE   5  5SE 

46. 9M 

2J.7M 

37. 8M 

55 

23  + 

le 

1 

755 

0 

0 

24 

0 

2.00 

.81 

10 

6.6 

T 

14+ 

4 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

48.4 

27.7 

38.1 

57 

23 

15 

1 

747 

0 

0 

23 

0 

.75 

.17 

10 

T 

4 

4 

0 

0 

FORT  BIOWELL 

46.6 

25.4 

36.0 

2.8 

57 

24 

6 

1 

804 

0 

0 

24 

0 

1 . 53 

-  ,44 

.  37 

1 0 

5.0 

J 

11  + 

7 

0 

0 

MONO  LAKE 

21.1 

31.0 

50 

25 

13 

19 

946 

0 

0 

28 

0 

3.21 

.  99 

1 1 

36.0 

29 

1 1 

4 

4 

0 

SQUAW  VALLEY 

''1I9 

17.6 

^.8 

50 

18 

4 

1 

979 

0 

1 

28 

0 

D  9.00 

2.10 

1 1 

68.5 

B2 

1 1 

1 1 

7 

3 

SUSANVILLE  AIRPORT 

44.6 

26.8 

35.7 

1.4 

54 

23 

10 

1 

814 

0 

0 

23 

0 

2.06 

-  .45 

.42 

4 

6.0 

6 

4 

7 

0 

0 

TAHOE  CITY 

40.0 

21.5 

30.6 

2.4 

44 

26 

10 

953 

0 

0 

26 

0 

3.69 

-  1.43 

.65 

10 

35.0 

38 

13+ 

8 

3 

0 

TAHDE   VALLEY  FAA  AP 

39,9 

17.5 

28.7 

47 

17 

2 

19 

1009 

0 

I 

26 

0 

TERMD 

41 ,  7M 

21. 3M 

31. 5M 

48 

26  + 

-  2 

20  + 

932 

0 

0 

26 

2 

•  81 

.34 

10 

6.0 

9 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

40.5 

18.1 

29.3 

1.3 

48 

23 

3 

1 

991 

0 

1 

28 

0 

S.09 

•  .15 

1.15 

62  •  5 

45 

12+ 

9 

5 

HOODFORDS 

44. 6M 

24. 7M 

34, 7M 

52 

25 

16 

1 

841 

0 

0 

28 

0 

3.68 

1.04 

10 

30.0 

17 

12  + 

7 

2 

2 

DIVISION 

31.4 

.8 

3.16 

.05 

29.4 

*      *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  <> 

61.5 

41,9 

51.7 

76 

20 

30 

19 

366 

0 

0 

2 

0 

19.08 

3.02 

6 

.0 

0 

14 

13 

6 

BERKELEY 

59.3 

48.8 

54.1 

2.2 

66 

20 

44 

2 

298 

0 

0 

0 

0 

6.47 

2.56 

1.27 

6 

•  0 

0 

10 

5 

2 

BURL INCAME 

60. 9M 

44. 5M 

52. 7M 

69 

22  + 

39 

18  + 

339 

0 

0 

0 

0 

7.14 

1.47 

6 

.0 

0 

IZ 

6 

2 

CARMEL  VALLEY 

62.9 

42.3 

52.6 

75 

20 

34 

1 

341 

0 

0 

0 

0 

6.67 

1.70 

U 

.0 

0 

13 

3 

2 

CROCKETT 

59,6 

44.4 

52.0 

75 

22 

36 

1 

357 

0 

0 

0 

0 

5.88 

2.62 

1.16 

28 

.0 

0 

14 

4 

1 

GILROY 

62,5 

42.3 

52.4 

73 

21 

33 

1 

344 

0 

0 

0 

0 

7.48 

1.19 

28 

.0 

0 

14 

6 

2 

HALF   MOON  B'Y 

60,2 

47.5 

53. > 

69 

20 

40 

19  + 

306 

0 

0 

0 

0 

7.33 

1.25 

6 

.0 

0 

14 

7 

2 

HQLLISTER   1  SW 

62.9 

37.9 

50.4 

-  1.7 

73 

20 

27 

1 

400 

0 

0 

7 

0 

4.62 

2.14 

1.13 

11 

.0 

0 

9 

2 

1 

KING  CITY 

M 

M 

M 

74 

20 

30 

1 

0 

0 

1 

0 

6.47 

4.17 

1.46 

11 

.0 

0 

12 

6 

1 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LOS  CATOS 

62,3 

42.4 

52.4 

2.4 

71 

20 

33 

19 

346 

0 

0 

0 

0 

10.87 

5.29 

1.95 

6 

.0 

0 

14 

8 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUUoa 

Temperature 

Precipitation 

B 
•  3 

a 

•  9 

o>  1 

•  D 

• 

n 

Q 

> 

Departure 
From  Normal 

I 

M 

Lowest 

• 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greateit  Oar 

• 
• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

0 

Max.  Doplh 
on  Ground 

1 
0 

0 

0 

0 
S 

s 

0 

1.00  or  More 

i  t 
-d 

s  * 

si 

0  > 

h 

0  j 

60.5 

44.5 

52.5 

69 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

5.11 

1  •  2( 

27 

.0 

( 

It 

; 

2 

MONTEREY 

61.7 

46.3 

5^,0 

73 

20 

38 

1 

301 

0 

0 

0 

0 

5.88 

1.19 

11 

.0 

0 

13 

4 

1 

MONTEREY  F4A  AP 

6 1  ■  3M 

4 5  •  4M 

5  3  •  4  M 

73 

37 

1 

322 

0 

0 

0 

0 

4  •  65 

1.20 

1 1 

.0 

0 

9 

4 

1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

64,0 

48.1 

56.1 

75 

20 

40 

2 

240 

0 

0 

0 

G 

7.16 

1.77 

10 

.0 

0 

13 

! 

2 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

55.3 

41.6 

48.5 

67 

21  + 

37 

15+ 

456 

0 

° 

0 

6.69 

1.20 

26 

.0 

0 

12 

< 

3 

UniiKIT     Li  A  M  1  1  TnKI 

'•5.6M 

35. 4M 

40. 5M 

58 

20 

20 

12 

0 

0 

6 

0 

5.59 

6C 

•  86 

10 

T 

c 

1! 

t 

0 

NACIMIENTO  0AM 

60.8 

40.4 

50.6 

70 

24* 

31 

24 

398 

0 

0 

1 

0 

6.77 

1.39 

7 

.0 

0 

IC 

1 

2 

NEWARK 

60.7 

47.4 

54.1 

69 

22 

41 

^5 

300 

0 

0 

0 

0 

5.32 

1.10 

2  8 

.0 

0 

1 

OAKLAND  HSQ  AP 

R 

58.4 

48.3 

53.4 

2.7 

65 

21 

42 

19 

318 

0 

0 

C 

0 

5.94 

2 

73 

1.18 

6 

.0 

0 

11 

I 

2 

OAKLAND  MUSEUM 

62.1 

50.8 

56. 5 

71 

20 

44 

1 

231 

0 

Q 

6.31 

1.18 

6 

.0 

0 

14 

! 

1 

DAi  n     Al  Tn      ID  MItCClIU 

60.2 

43.2 

51.7 

67 

21 

19+ 

SO  1 

0 

0 

0 

0 

6.59 

1 .  6E 

26 

.  ( 

c 

1  ] 

'. 

1 

PASO  ROBLES 

62.0 

40.9 

51.5 

70 

21 

32 

1 

370 

0 

0 

1 

0 

6.95 

1.40 

10 

.0 

0 

12 

! 

1 

PASC   ROBLES   FAA  AP 

59.7 

40.8 

50.3 

67 

20 

32 

405 

0 

0 

1 

0 

6.96 

1.32 

.0 

0 

12 

1 

2 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

58.9 

38.4 

46.7 

72 

21 

30 

1 

454 

0 

0 

3 

0 

9.43 

2.36 

11 

.0 

0 

10 

t 

3 

PIS^'O  BEACH 

6A.1 

47.2 

55.7 

74 

21 

41 

19 

253 

Q 

5.38 

.85 

10 

.0 

0 

u 

t 

0 

62.2 

4B,8 

55.5 

73 

20 

4 1 

1 

259 

0 

0 

0 

0 

6.27 

1 .  3f 

12 

.0 

c 

Ij 

! 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 

60.0 

41.8 

50.9 

67 

21 

32 

1 

388 

0 

0 

1 

0 

4.94 

1.15 

27 

.0 

0 

12 

3 

2 

PRIEST  VALLEY 

56.1 

37.6 

46.9 

63 

22  + 

30 

22  + 

503 

0 

0 

10 

0 

9.05 

4 

66 

1.65 

.0 

0 

13 

7 

4 

REOWOnO  CITY 

62.4 

43.8 

53.1 

2.1 

69 

21  + 

31 

1 

327 

0 

0 

1 

0 

6.07 

2 

47 

1.36 

6 

.0 

0 

13 

9 

1 

RICHMOND 

62.0 

47.7 

54.9 

73 

20 

38 

1 

277 

Q 

6.58 

1.13 

10 

.0 

0 

13 

4 

2 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

57.5 

41.2 

49.4 

65 

21 

32 

1 

431 

0 

0 

1 

0 

6.68 

1.50 

27 

.0 

c 

13 

! 

2 

SALINAS   3  E 

63.8 

45.2 

54.5 

2.8 

73 

20 

37 

1 

285 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2 

65 

1.63 

11 

.0 

0 

9 

5 

1 

SALINAS   FAA  AP 

62.4 

46.7 

54.6 

73 

20 

40 

16+ 

285 

0 

0 

0 

0 

4.92 

1.18 

1 0 

.0 

0 

9 

3 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

59.7 

46.7 

53.2 

66 

22  + 

40 

15 

325 

0 

0 

0 

0 

6.29 

1.32 

6 

.0 

0 

12 

4 

1 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

R 

59.8 

46.0 

52.9 

2.0 

68 

21 

40 

19+ 

334 

Q 

Q 

Q 

6.62 

3 

34 

1.32 

6 

.0 

0 

13 

6 

2 

59.7 

50.0 

54.9 

1,9 

63 

21 

46 

1 

277 

0 

0 

0 

0 

6.32 

2 

66 

1.13 

6 

.0 

13 

I 

1 

SAN  GREGORIO  2  SE 

60.1 

44.5 

52.3 

70 

21 

36 

19* 

347 

0 

0 

0 

0 

6.21 

1.39 

26 

.0 

C 

IS 

5 

3 

SAN  JOSE 

R 

61,3 

45*1 

53,2 

1.2 

68 

25 

37 

19  + 

324 

0 

0 

0 

0 

5  .97 

3 

41 

1.08 

6 

.0 

0 

13 

6 

1 

SAN   LUIS   DBISPQ  POLY 

62.5 

45.5 

54.0 

,9 

74 

21 

40 

20  + 

301 

0 

0 

0 

0 

9.67 

5 

26 

1.53 

13 

.0 

0 

12 

6 

5 

SAN  MATEO 

62.* 

46.5 

54.5 

73 

20 

37 

18 

289 

° 

Q 

7.12 

1.39 

6 

.0 

0 

13 

3 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

63.3 

44.8 

54.1 

2,9 

70 

20 

37 

1 

300 

0 

0 

0 

0 

6.63 

4 

15 

1.21 

6 

.  c 

c 

1 2 

1 

SANTA  CRUZ 

61.9 

43.8 

52.9 

2.1 

73 

20 

35 

1 

333 

0 

0 

0 

0 

12.99 

7 

16 

2.20 

14 

■  0 

0 

14 

It 

5 

UPR  SAN  leandrd  filter 

52.0 

70 

2  ^ 

37 

356 

0 

0 

0 

0 

6.69 

1.45 

26 

.0 

0 

12 

5 

2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

61.2 

42.1 

51.7 

70 

21  + 

32 

1 

366 

0 

0 

1 

0 

6.00 

2 

16 

1.33 

6 

.0 

0 

13 

4 

2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

61.7 

44.3 

53.0 

73 

21 

37 

IJ 

329 

0 

0 

0 

0 

8.15 

1.15 

28 

.0 

0 

12 

7 

3 

division 

52.5 

2.3 

7.08 

3.33 

T 

•     *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

59.9 

42.3 

51.1 

1 . 3 

66 

27  + 

35 

1 

385 

0 

0 

0 

0 

4.82 

2 

40 

1.00 

28 

.0 

C 

12 

3 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

57.8 

40.8 

49.3 

64 

22 

34 

1 

433 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1.12 

28 

•  0 

0 

3 

1 

ASH  MOUNTAIN 

59*6 

5  0  •  2 

.9 

67 

28  + 

33 

406 

0 

0 

0 

0 

7.12 

2< 

27 

1.95 

^  ^ 

.0 

0 

» 

5 

3 

AUBERRY   1  NW 

56.1 

40.3 

48.2 

2.4 

61 

20 

33 

16  + 

466 

0 

0 

0 

0 

9.20 

4 

31 

2.15 

11 

.0 

0 

11 

7 

4 

BAKEftSFIELD  WSO  AP 

R 

66.9 

47.8 

57.4 

5.4 

76 

27  + 

37 

1 

205 

0 

° 

0 

0 

.49 

65 

.14 

12+ 

.0 

0 

Z 

0 

0 

BALCH  power  HOUSE 

56.6 

40.5 

48.6 

63 

20+ 

34 

15 

452 

0 

0 

0 

0 

8.80 

2.15 

11 

■  c 

1 3 

BLACKWELLS   CORNER  2wNW 

61.1 

43.9 

52.5 

70 

24 

37 

17 

341 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.50 

11 

.0 

C 

6 

I 

0 

BUTTDNWILLOW 

65.2 

4 1  7 
'fill 

53.5 

75 

2  5 

33 

317 

0 

0 

0 

0 

.69 

.62 

.0 

0 

2 

1 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

<i3.6 

28.4 

36.0 

-  2.2 

55 

21 

24 

19+ 

606 

0 

0 

28 

0 

10.05 

45 

1.76 

11 

28,0 

13 

7 

4 

CAMP  PARDEE 

58.6 

43.7 

51.2 

2.1 

66 

26 

37 

16+ 

364 

0 

0 

0 

0 

7.15 

3 

49 

1.46 

28 

.0 

0 

11 

6 

2 

CATHEYS   VY  BULL  RUN  RH 

57.5 

41.3 

49.4 

63 

26+ 

33 

15 

432 

0 

0 

0 

0 

7.09 

1 .48 

11 

.c 

0 

13 

' 

2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

48. OM 

26. 3M 

37. 2M 

62 

21 

20 

18 

773 

0 

0 

26 

0 

7.45 

32.5 

26 

15 

coalinga 

62.7 

42.8 

2.8 

35 

20+ 

337 

0 

0 

0 

0 

2*99 

1. 

37 

.63 

J  ^ 

.0 

0 

9 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

62.7 

41.0 

51.9 

70 

24 

33 

16+ 

362 

0 

0 

0 

0 

2.35 

.63 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

OENAIR  3  NNE 

61.6 

41,4 

51.5 

2.1 

67 

10 

32 

19 

372 

0 

0 

1 

0 

5.22 

3i 

13 

1.14 

11 

•  0 

0 

10 

4 

1 

DUDLEYS 

53.1 

29.0 

41.1 

.  1 

64 

20 

23 

23  + 

663 

0 

0 

21 

0 

13.07 

Si 

89 

2.95 

11 

2.0 

0 

13 

1 1 

ELECTRA  POWER  HDuSE 

61.1 

40.6 

50.9 

1.6 

67 

20+ 

33 

21  + 

367 

0 

0 

0 

0 

6.24 

2. 

80 

1.37 

11 

.0 

0 

11 

a 

2 

FIVE   POINTS   5  SSw 

7 1 

30 

1 6 

361 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

FRESNO  WSO  AP 

R 

60.8 

43!o 

51. "9 

1.4 

66 

25  + 

35 

16+ 

358 

0 

0 

0 

0 

3)69 

1. 

50 

1.11 

11 

.0 

0 

9 

2 

1 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

60.3 

43.3 

51.8 

66 

28  + 

34 

21  + 

362 

0 

0 

0 

° 

4.82 

.97 

12 

.0 

0 

10 

4 

0 

GLENNVILLE 

57.1 

34.5 

45.8 

65 

20 

25 

1 

531 

0 

0 

14 

0 

3.15 

.60 

12 

.0 

0 

3 

0 

GRANT  GROVE 

41.1 

24.1 

32.6 

52 

20 

16 

15 

899 

0 

3 

28 

0 

11.85 

2.70 

11 

70.0 

100 

IS 

12 

7 

s 

HANFDRD 

62  •  ^ 

51.4 

1.7 

27+ 

32 

1 

375 

0 

0 

1 

0 

2  •  29 

70 

.70 

.0 

0 

6 

1 

0 

HETCH  HETCHY 

50. 3M 

30. 7M 

40. 5M 

.5 

62 

21 

26 

1 

661 

0 

0 

21 

0 

6.42 

2. 

57 

1.66 

11 

7.5 

8 

14+ 

HUNTINGTON  LAKE 

39.8 

21.5 

30.7 

.7 

51 

20 

13 

15 

957 

0 

2 

28 

0 

106 

1* 

IDRIA 

S4.2M 

39. 7M 

47. OM 

-  .3 

64 

28+ 

32 

1 

499 

0 

0 

1 

0 

8.02 

4. 

62 

1.54 

11 

.0 

0 

1 1 

7 

I 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

65.9 

48.9 

57.4 

3.B 

73 

25 

40 

16 

206 

0 

0 

0 

0 

1.25 

69 

.59 

11 

.0 

0 

3 

1 

59.3 

20 

90 
CT 

16 

457 

0 

0 

3 

0 

3*33 

1.35 

1  I 

.0 

Q 

a 

2 

KETTlEMAN  CITY 

62.0 

42.5 

52.3 

69 

28 

36 

1 

350 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.84 

11 

.0 

0 

7 

1 

kettleman  station 

62.5 

45.4 

54  .0 

69 

24 

40 

18  + 

301 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1,15 

11 

.0 

0 

7 

1 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

LE  GRAND 

62.4 

43,4 

52.9 

3.4 

68 

25 

33 

1 

330 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1 . 

61 

1.61 

11 

.0 

0 

10 

1 

LEMON  COVE 

61.9 

43.1 

52.5 

1.3 

70 

25 

34 

1 

342 

0 

0 

0 

0 

4.06 

1< 

41 

1.16 

U 

.  0 

0 

7 

2 

LINDSAY 

62.5 

41,2 

51.9 

1.9 

71 

24 

32 

1 

362 

0 

0 

1 

0 

3.75 

1> 

64 

.62 

10 

.0 

0 

9 

3 

LITTLE   PANOCHF   DET  DAM 

59.2 

42,1 

50.7 

67 

26 

36 

1 9+ 

396 

0 

0 

0 

0 

2.74 

1.30 

1 1 

.0 

0 

i 

1 

L30GEP0LE 

37.1 

16.9 

27.0 

43 

26 

7 

17+ 

1057 

0 

2 

28 

0 

10.80 

3.11 

11 

90.0 

130 

13 

14 

6 

LODI 

61.5 

43.0 

52.3 

3.5 

69 

25 

34 

19+ 

351 

0 

0 

0 

0 

3.86 

96 

.69 

27  + 

.0 

0 

12 

3 

LOS  BANOS 

62.5 

42.8 

52.7 

2.6 

69 

24 

35 

18  + 

341 

0 

0 

0 

0 

3.60 

2. 

02 

1.30 

11 

■  0 

0 

9 

2 

LOS   BANOS   OET  RESV 

59.0 

44.5 

51.8 

67 

25 

40 

19+ 

362 

0 

0 

0 

0 

2.91 

1.10 

11 

•  0 

0 

7 

2 

MADERA 

60.5 

43.1 

51. B 

1.8 

66 

26 

35 

1 

364 

0 

0 

0 

0 

3.71 

li 

76 

1.05 

11 

.0 

0 

10 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  I^bIZ:'' 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

-  B 

•1 

«  Tl 

<S 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Dale 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Deparlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

c 

1.00  or  More 

•si 

si 

•=l 

HANTECA 

61*4 

43.1 

52 . 3 

67 

26  + 

35 

2+ 

350 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.  73 

12 

,  ( 

0 

9 

2 

Q 

MARICOPA 

64  •  1 

44.0 

54  •  I 

1.7 

76 

26 

36 

2  + 

299 

0 

0 

0 

0 

.7f 

-  til 

.42 

11 

,  ( 

c 

; 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

62  #  0 

40.3 

51.2 

2  •  I 

67 

Zt>* 

32 

1 

381 

0 

0 

1 

0 

4.72 

2.41 

1 .5C 

11 

,  ( 

0 

; 

3 

2 

MODESTO 

61*6 

43.7 

52  ,7 

3.4 

68 

25 

36 

20  + 

336 

0 

0 

0 

0 

3,31 

1 . 26 

.6; 

1 1 

,  ( 

1  ] 

2 

Q 

NEWMAN  2  NW 

60.7 

41.4 

51,1 

.3 

68 

25 

34 

20  + 

383 

0 

0 

0 

0 

4,48 

2*60 

.79 

1 1 

.0 

0 

11 

3 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

54  •  7M 

32.  2H 

43 ,  5M 

63 

20 

27 

16 

567 

0 

0 

2X 

0 

1 1 . 1  £ 

4.65 

2.0' 

10 

7 

5 

ORANGE  COVE 

6 1  •  8 

42. 1 

52.0 

2.  2 

70 

23 

34 

20 

356 

0 

0 

0 

0 

3.59 

1 .  OS 

,65 

11 

^  ( 

0 

1  ] 

3 

Q 

PORTERVILLE 

64  ■  0 

43.8 

53.9 

3 . 2 

73 

25 

33 

1 

305 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1  •  7S 

1 ,0! 

1 1 

,  ( 

c 

{ 

3 

1 

POSEY  3  E 

M 

M 

M 

55 

21 

25 

16+ 

0 

0 

0 

5,61 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

52.6 

34.8 

43.7 

65 

20 

29 

15  + 

589 

0 

0 

8 

0 

9,78 

2,00 

10 

17.0 

5 

12+ 

13 

8 

2 

SAN  LUIS  DAM 

59.2 

43.1 

51.2 

66 

26 

36 

18 

381 

0 

0 

0 

0 

3,62 

,  8E 

11 

( 

3 

SONORA  RS 

55.7 

36.9 

46.3 

-  .7 

65 

21  + 

30 

16 

51B 

0 

0 

6 

0 

9,44 

3,47 

1,75 

11 

.( 

0 

14 

7 

4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

STOCKTON  WSO  AP 

60.2 

44.5 

52.4 

3.4 

66 

25  + 

35 

20  + 

344 

0 

0 

0 

0 

4.19 

1.73 

,90 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  NO  4 

60.9 

41.4 

51.2 

2.3 

67 

26+ 

32 

19 

381 

0 

0 

1 

0 

3.67 

1.04 

,65 

27 

.0 

0 

11 

3 

0 

TEHACHAP I 

53.1 

33.4 

43  •  3 

61 

27 

25 

16 

603 

Q 

0 

1 0 

1  56 

11 

.  c 

■ 

1 

0 

TEJON  RANCHO 

58  •  L 

43.5 

50  •  8 

-     .  1 

67 

25 

35 

16+ 

391 

0 

0 

0 

0 

1.91 

•  .14 

'7c 

11 

,  c 

1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

63.9 

40 . 3 

52 . 1 

73 

20 

33 

16 

355 

0 

0 

0 

0 

6 . 1  i 

1,6] 

1 1 

c 

4 

TIGER  CREEK  PH 

55.7 

35.5 

45.6 

1.0 

65 

20 

29 

1 

538 

0 

0 

6 

0 

11.48 

3.33 

1.76 

10 

,( 

0 

15 

9 

5 

TRACY  CARBONA 

60.8 

42.3 

51.6 

69 

21 

33 

19 

369 

0 

0 

0 

0 

3.19 

.69 

1 1 

.0 

0 

e 

2 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

60.5 

43.1 

51.8 

67 

25  + 

34 

19 

363 

0 

0 

0 

0 

3.91 

.  _ 

27 

( 

tt 

VISALIA 

61.9 

44,7 

53.3 

1  •  8 

70 

25 

37 

16  + 

0 

0 

0 

0 

1 9C 

'bi 

1 1 

,  ( 

2 

0 

WASCO 

64.8 

43 . 1 

54.0 

4.0 

74 

26  + 

36 

303 

0 

0 

0 

0 

1.65 

•  42 

.5^ 

1 1 

( 

2 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

52.0 

27.4 

39.7 

-  .3 

67 

21 

21 

2  + 

698 

0 

0 

28 

0 

9.57 

2.93 

liao 

1 0 

nil 

10 

12 

12 

7 

5 

DIVISION 

49.0 

2,2 

5 .07 

I  •  '»7 

4,4 

•       •  * 

CnliTU  ^riACT 

dUU 1 n   L UA d 1 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

63,8 

42.4 

53. 1 

72 

26+ 

35 

25 

327 

0 

0 

0 

0 

3.15 

1.22 

11 

•J 

6 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

63.6 

47.5 

55,6 

1.0 

72 

20 

45 

26  + 

259 

0 

0 

0 

0 

5  1 06 

1.93 

1.75 

6 

Q 

6 

■ 

2 

BARRETT  DAM 

61.7 

38.6 

50.  2 

•  1 

71 

27 

33 

17 

406 

0 

0 

0 

0 

3.78 

•  1  fl 

.93 

12 

E 

3 

Q 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

61.1 

35.0 

48  •  1 

74 

26 

30 

13 

466 

0 

0 

3 

0 

5.9c 

1  •  91 

1 .  7C 

1 1 

'  ^ 

Q 

^ 

5 

BIG  BEAR  LAKE 

43.8 

17.7 

30.8 

54 

26 

0 

14 

953 

0 

I 

28 

1 

6.08 

2.54 

1 1 

32io 

36 

16 

9 

4 

1 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

66.6 

45.5 

56  >  1 

,9 

78 

20 

37 

1 

242 

Q 

0 

0 

0 

8.26 

5  1 04 

11 

.  C 

6 

CACHUMA  LAKE 

62 . 2 

43.  1 

52.7 

72 

2 1 

34 

17 

338 

0 

0 

0 

0 

4'oC 

11 

.  c 

( 

CAMPO 

59.3 

34.4 

46*9 

72 

26 

26 

18 

503 

0 

0 

13 

0 

3.13 

1 .  0^ 

1 1 

1 

vunuwtt   r  M  R IV   r  1  c  IV  V,  c   L  I- 

66.0 

43.9 

55.0 

76 

18 

36 

18 

274 

0 

0 

0 

0 

9.22 

3  •  00 

1 1 

*i 

.  c 

G 

CHULA  VISTA 

63.9 

47.9 

55.9 

2.5 

71 

21 

43 

2  + 

249 

0 

0 

0 

0 

1.83 

•  ,21 

.52 

1 1 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

62 .  <i 

43.7 

53 . 1 

,  5 

73 

20 

36 

1 

327 

Q 

0 

0 

0 

5.94 

.  c 

CORONA 

65.2 

43.6 

54.4 

1.4 

75 

l9 

1 

29o 

Q 

0 

0 

0 

4 . 8  1 

«  *  a 
2.00 

1 .  8C 

11 

,  c 

C 

1 

CULVER  CITY 

68  1  0 

50.3 

59.2 

B 1 

20 

45 

15 

156 

0 

0 

0 

0 

5.57 

1.73 

1 1 

,  0 

c 

2 

C  UY AM A 

59.5 

34.3 

46.9 

70 

2  3 

19 

0 

0 

11 

0 

1*52 

.91 

^  1 

,0 

C 

3 

1 

0 

CUYAMACA 

47,7 

30 , 2 

39.0 

-  1.5 

57 

26 

24 

^7 

720 

Q 

0 

2  1 

0 

9.29 

1.70 

3.SS 

1.0 

0 

9 

6 

4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

60.9 

39.6 

50.3 

68 

26  + 

3 1 

1 

^ 

Q 

6.92 

4*25 

2.77 

11 

•  c 

^ 

tt 

2 

EL   CAPITAN  DAM 

66.8 

44.3 

55.6 

39 

1 

256 

Q 

0 

0 

Q 

3.62 

1.06 

12 

.  0 

0 

6 

2 

1 

ELSINORE 

63.8 

40.5 

52,2 

73 

1  <9 

I 

354 

0 

0 

0 

0 

3.09 

>43 

1.05 

1 0 

.  0 

c 

6 

2 

1 

66 . 3 

44.  1 

55 , 2 

2,5 

74 

26+ 

37 

19 

269 

0 

0 

0 

0 

2.90 

*  .33 

•  8  9 

.0 

c 

2 

0 

FONTANA  KAISER 

64.8 

47.2 

56.0 

77 

17 

39 

^ 

247 

0 

0 

0 

0 

5.55 

,0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

67.4 

44.3 

55.9 

26 

36 

1 

251 

0 

° 

2.89 

1 .00 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

HENSHAW  DAM 

59 . 4 

33.1 

46 .  3 

70 

27+ 

1 

518 

Q 

^  3 

5*05 

1.53 

12 

.0 

0 

7 

3 

IDYLLWILD   FIRE  DEPT 

49.6 

2B.0 

38 . 8 

59 

26 

77 

15  + 

727 

0 

0 

23 

0 

6.16 

2.08 

1 1 .  c 

7 

15  + 

8 

3 

Mil  TAkl    uvvim  A 
JULIAIN  WTNULA 

53.5 

3r  .2 

26 

30 

16  + 

570 

0 

0 

8 

0 

5 . 76 

2 . 40 

1  1 

.0 

0 

9 

1 

LAGUNA  BEACH 

66. 9M 

42 .  9M 

54. 9M 

.2 

79 

21  + 

35 

* 

276 

" 

Q 

" 

" 

4.00 

1.36 

1.39 

1  1 

.  0 

0 

7 

4 

1 

LA  MESA 

67.3 

47.1 

57.2 

It 

20 

42 

16+ 

214 

Q 

Q 

Q 

Q 

3.38 

1.14 

11 

,0 

0 

6 

1 

LOMPOC 

65.3 

45.5 

73 

20 

35 

16 

262 

0 

0 

0 

6.71 

1.27 

11 

,0 

0 

10 

5 

2 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

67 .  9M 

50. OM 

78 

4  2 

164 

0 

0 

0 

0 

3 . 76 

1.56 

1  1 

,0 

0 

7 

2 

1 

LONG  BEACH  WSO  Ap 

66.6 

48.3 

57.5 

3.1 

80 

20 

4  1 

5 

203 

0 

0 

0 

0 

4  *  98 

2.67 

1.48 

1  1 

,0 

0 

10 

1 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

65.6 

51.4 

58.5 

3.3 

78 

20 

45 

^7 

177 

Q 

^ 

4.87 

1.99 

1.76 

.0 

0 

8 

3 

I 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTR  R 

68.1 

51,8 

60  0 

2.9 

20 

^  c 

17+ 

136 

Q 

7.89 

4.  96 

1 .63 

11 

,0 

0 

10 

3 

MT  WILSON  2 

45.3 

33.8 

39.6 

57 

25 

25 

15 

707 

0 

0 

0 

22.63 

9,79 

11 

6,0 

6 

15  + 

12 

7 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

64 , 0 

49.0 

56.5 

1*5 

75 

20 

42 

19 

231 

0 

0 

0 

0 

4  ■  33 

1.60 

1 . 15 

.0 

0 

6 

5 

2 

66 ,  4M 

46 .  6M 

56 . 5 M 

76 

2  0 

4  1 

20  + 

231 

0 

0 

0 

0 

2*66 

.61 

1 1 

.0 

0 

7 

1 

0 

□  JAI 

64,4 

42.6 

53.5 

1.4 

75 

20 

30 

1 8 

314 

^ 

Q 

^ 

13.58 

9.21 

3.99 

11 

.0 

0 

11 

9 

6 

DXNARO 

65,8 

46.8 

56.3 

2.4 

76 

21 

41 

1 

240 

0 

0 

0 

0 

6.67 

3,66 

1.69 

11 

.0 

0 

10 

2 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

50*3 

30.6 

62 

26 

26 

17 

683 

0 

0 

24 

0 

7  •  Bq 

2.63 

12 

21. S 

18 

14 

3 

PASADENA 

66.9 

46.6 

56,8 

2.2 

77 

20* 

41 

1 5 

224 

0 

0 

0 

0 

11.15 

6.69 

4.12 

1 1 

.0 

0 

10 

4 

PERR I S 

65.2 

39. 9M 

52, 6M 

73 

26 

32 

344 

0 

0 

1 

0 

1.91 

.65 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

POMONA  CAL  POLY 

64.4 

43.5 

54,0 

2,1 

74 

20 

37 

303 

0 

0 

0 

0 

8.64 

5,22 

1.56 

1 1 

.0 

0 

10 

9 

4 

RAMONA  SPAULOING 

63.3 

39.3 

51.3 

73 

26 

30 

1 

377 

0 

0 

1 

0 

3.51 

1.27 

u 

.0 

0 

6 

2 

1 

REDLANDS 

64.3 

41.1 

52.7 

.7 

73 

19 

35 

1 

336 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1.B8 

1.48 

11 

.0 

0 

7 

1 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  »i 

65.6 

44.3 

55.0 

1.9 

74 

19 

36 

1 

272 

0 

0 

0 

3.64 

1.35 

1.80 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

DTVFD?Tnp    CTT    CyD    CTA  D 
niVCn^iUC    Lil     CAK  K 

65,0 

44 . 1 

54,6 

73 

27  + 

36 

285 

0 

0 

0 

0 

4.02 

.0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSp 

66.0 

44.3 

55,2 

1,9 

73 

26+ 

36 

1 

269 

0 

0 

0 

0 

5.66 

1.96 

2.21 

11 

.0 

0 

7 

3 

SANDBERC  MSO  //R 

46.0 

34.5 

40. i 

-  1.1 

56 

25 

29 

15 

685 

0 

0 

9 

0 

11.36 

6.78 

3.06 

6 

6.2 

2 

13 

11 

5 

4 

SAN  DIEGO  HSQ  AP  R 

67,3 

52,5 

59,9 

3,7 

75 

20 

47 

1 

131 

0 

0 

0 

0 

1.63 

■  «52 

.53 

11 

,0 

0 

5 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

65,5 

44,9 

55,2 

1.0 

75 

20 

36 

1 

266 

0 

0 

0 

0 

8.35 

4.66 

1.30 

10 

•  0 

0 

9 

9 

5 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

67,4 

46,0 

56,7 

76 

19 

40 

18  + 

227 

0 

0 

0 

0 

10.84 

2.93 

11 

,0 

0 

10 

7 

4 

SAN  JACINTO 

65.0 

38,5 

51.8 

.7 

75 

18 

31 

17  + 

364 

0 

0 

3 

0 

3.36 

.83 

1.01 

11 

,0 

0 

6 

3 

1 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c*l..qrnu 

"cBRUARY 


Sutloo 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
From  Noimal 

c 

LowesI 

Q 

Degree  Day* 

No.  ol  Day 

3 

o 
H 

Departure 
From  NormaJ 

1 
• 

o 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day* 

•  i 

£  a 
>  J 
<Z 

•  i 

9  "3 
>  3 
<S 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

o 

1.00  or  M<^ 

si 

SI 

3  i 
*oS 

S4NT4   iNA   FIRE  STATION 

68f '•M 

47. 5M 

56  .  OM 

3 . 5 

78 

20 

42 

17 

192 

0 

0 

0 

0 

4,18 

1,04 

.93 

11 

.0 

0 

a 

4 

0 

SANTA  BARBARA 

64.0 

46.5 

55.3 

1.3 

75 

21 

40 

25  + 

266 

0 

0 

0 

0 

7,38 

3,64 

1.77 

26  + 

.0 

0 

10 

7 

2 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

62  •  8 

46.9 

54.9 

72 

20 

40 

17+ 

278 

0 

0 

0 

0 

8,28 

1.64 

10 

.c 

0 

13 

■; 

2 

SANTA   MARIA   HSO  AP 

R 

62.1 

43.9 

53.0 

1.2 

72 

20 

34 

16+ 

326 

0 

0 

0 

0 

6,20 

3,70 

1.36 

11 

,  c 

0 

11 

; 

2 

SANTA  MONICA  PIER 

6S,3 

52.0 

58.7 

79 

20 

47 

15 

176 

0 

0 

0 

0 

5,19 

1.35 

11 

.  c 

0 

8 

! 

I 

SANTA  PAULA 

66.4 

45.3 

55.9 

73 

25  + 

31 

1 

249 

0 

0 

1 

0 

9,07 

3.28 

1 1 

.0 

0 

10 

6 

3 

TORRANCE 

66.4 

48.5 

57.5 

3.0 

78 

20 

43 

18  + 

207 

0 

0 

0 

0 

4,13 

1,22 

1.04 

11 

.0 

0 

( 

3 

1 

TUJUNCA 

61.6 

43,9 

52.8 

75 

20 

36 

15 

337 

0 

0 

0 

0 

11  ,62 

4.41 

11 

.0 

c 

7 

3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

66.2 

44.9 

55.6 

1.5 

77 

21* 

40 

19  + 

262 

0 

0 

0 

0 

3,63 

1 .03 

.98 

11 

.0 

c 

8 

4 

0 

TWITCHELL  DAM 

63. 9M 

45. 8M 

54. 9M 

72 

22  + 

37 

I 

277 

0 

0 

0 

0 

6,08 

1.70 

13 

.  c 

c 

1  ] 

5 

3 

UCLA 

65,3 

50.4 

58.1 

80 

20 

45 

15  + 

192 

0 

0 

0 

0 

6,55 

2.60 

1 1 

.0 

0 

8 

6 

3 

UPLAND  3  N 

61.9 

42  .4 

52.2 

73 

20 

37 

1 

350 

0 

0 

0 

0 

6,20 

3.29 

U 

.0 

0 

8 

4 

3 

VISTA   2  NNE 

65 .  4M 

44 ,  6M 

55 .  OM 

75 

20 

38 

16 

277 

0 

0 

0 

0 

3,38 

1.18 

11 

,  c 

0 

• 

3 

1 

MARNER  SPRINGS 

59.7 

31.5 

45.6 

.0 

69 

8 

22 

1 

536 

0 

0 

17 

0 

3,42 

,29 

1.65 

12 

,c 

c 

5 

3 

1 

VORBA  LINDA 

66.7 

45.4 

56.1 

1.2 

74 

25* 

39 

19+ 

243 

0 

0 

0 

0 

5,33 

2,17 

1.71 

1 1 

,  c 

c 

f 

1 

1 

DIVISION 

52.9 

.9 

6.10 

2,55 

1,2 

*       «  » 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

66.5 

41,4 

54.0 

74 

26  + 

34 

2 

301 

0 

0 

0 

0 

1  ,02 

.31 

15 

,0 

0 

4 

0 

0 

BARSTOH 

61.9 

36.0 

49.0 

70 

27 

26 

1 

446 

0 

0 

6 

0 

,97 

.70 

11 

,0 

0 

2 

1 

0 

BEAUMONT   1  E 

59.6 

39.7 

49.7 

70 

26 

32 

1 

423 

0 

0 

1 

D 

4,74 

1.84 

11 

.0 

0 

7 

4 

1 

BIS'^OP   MSO  AP 

R 

52.7 

28.5 

40.6 

-  .6 

63 

17 

2  1 

25 

676 

0 

0 

21 

0 

1,59 

,61 

.65 

10 

T 

T 

5+ 

5 

1 

0 

BLYTHE 

69. 7M 

43.6 

56.  7M 

-  .3 

78 

27* 

35 

1 

232 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

68.9 

47.  1 

58.0 

76 

27 

37 

2 

188 

0 

0 

0 

0 

.96 

.60 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

BORRECO  DESERT  PARK 

68.9 

47.3 

58.1 

78 

27  + 

41 

19  + 

169 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.58 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRAtlLEY  2  SW 

70.4 

44.9 

57.7 

-  ,3 

77 

28* 

34 

2 

202 

0 

0 

0 

0 

.60 

.25 

.  23 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANTIL 

61,6 

36.6 

49. 1 

67 

26  + 

23 

2 

437 

0 

0 

11 

0 

2.01 

1.13 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

DAGGETT   FAA  AIRPQRT 

61,3 

42.6 

52.0 

69 

27 

33 

2 

358 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.36 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

71.3 

49. OM 

60. 2M 

2 , 0 

79 

27 

40 

10 

141 

0 

0 

0 

0 

,89 

■  65 

.74 

11 

.0 

0 

Z 

1 

0 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

43. 9M 

21. 5M 

32  .7M 

53 

28  + 

-  3 

1 

872 

0 

3 

27 

1 

1.83 

.42 

11 

6.0 

9 

5+ 

5 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

66.4 

48.5 

57.5 

73 

28  + 

40 

2 

205 

0 

0 

0 

0 

.53 

.20 

22 

•  C 

0 

3 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

72.4 

43.5 

58.0 

.4 

7a 

27  + 

36 

2 

190 

0 

0 

0 

0 

.29 

•  12 

.25 

20 

•  C 

0 

1 

0 

0 

EL   MIRAGE  FIELD 

57.5 

31.1 

44.3 

68 

28 

24 

4 

575 

0 

0 

20 

0 

1.19 

11 

.c 

0 

2 

1 

F  A IRMONT 

53.0 

37.3 

45.2 

.5 

68 

26 

30 

1 

549 

0 

0 

2 

0 

6.51 

5.35 

3.98 

11 

.0 

0 

8 

5 

2 

GOLD   ROCK  RANCH 

71.0 

48.3 

59.7 

80 

26 

40 

3 

148 

0 

0 

0 

0 

.80 

.34 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAIWEE 

52.4 

31.5 

42.0 

-  1.8 

60 

25 

23 

3  + 

641 

0 

0 

21 

0 

2.11 

.99 

1.13 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

66.0 

43.5 

54.8 

74 

28  + 

32 

2 

279 

0 

0 

1 

0 

.34 

.25 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL 

70.4 

48.5 

59.5 

1.5 

77 

27  + 

40 

2 

151 

0 

0 

0 

0 

.56 

.15 

.22 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

70,0 

45,1 

57.6 

78 

27 

36 

2 

203 

0 

0 

0 

0 

.63 

.21 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

INDEPENDENCE 

54.7 

30.2 

42.5 

61 

27  + 

22 

2 

625 

0 

0 

22 

0 

1.62 

•  60 

.99 

11 

4 

1 

0 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

71.1 

46.6 

58.9 

.8 

79 

27  + 

35 

2 

169 

0 

0 

0 

0 

.58 

•  16 

.28 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

I NYCKERN 

61.  1 

36.4 

48.8 

67 

26  + 

26 

2 

450 

0 

0 

8 

0 

1 .52 

.78 

11 

-,  0 

0 

2 

1 

0 

IRON  MOUNTAIN 

66.3 

47.3 

56 . 6 

74 

27 

4  1 

14 

223 

0 

0 

0 

0 

.33 

.  13 

21 

,c 

0 

2 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

43,6 

29.8 

36.7 

53 

26 

22 

15 

786 

0 

0 

22 

0 

13.96 

5.42 

11 

9 

5 

4 

LUCERNE  VALLEY 

59,6 

34.3 

47.0 

68 

27 

24 

1 

496 

0 

0 

11 

0 

.98 

.86 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

72.4 

44.9 

58.7 

79 

26  + 

34 

2 

176 

0 

0 

0 

0 

.48 

.33 

U 

.c 

0 

] 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

54. 5M 

37. 6M 

46 .  IM 

64 

9 

33 

15  + 

524 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.35 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

MGJAVE 

57. 1 

35.4 

46.3 

64 

28  + 

29 

1 

5  17 

0 

0 

6 

0 

3,00 

1.61 

11 

.0 

0 

7 

1 

1 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

38. B 

15.6 

27.3 

50 

26 

5 

15 

1053 

0 

2 

28 

0 

6.70 

3.52 

11 

35.0 

53 

16* 

9 

4 

1 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

65.7 

45.2 

55.5 

74 

28+ 

38 

14 

257 

0 

0 

0 

0 

.62 

.25 

13 

.C 

0 

2 

0 

0 

PALMDALE 

57.9 

37.2 

47.6 

.0 

66 

25 

26 

I 

462 

0 

0 

6 

0 

2.98 

1.19 

1 .60 

11 

.0 

0 

5 

1 

1 

PALHDALE   FAA  AIRPORT 

58.0 

35.3 

46.7 

66 

25 

25 

1 

508 

0 

0 

9 

0 

2  .72 

1.33 

U 

T 

0 

7 

1 

1 

PALM  SPRINGS 

71.2 

46 .  1 

58.7 

1.4 

79 

25 

41 

3 

172 

0 

0 

0 

0 

1 ,02 

-  .16 

.82 

11 

.0 

0 

Z 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

66.6 

47,0 

56.8 

77 

27 

40 

3 

221 

0 

0 

0 

0 

1,06 

.44 

22 

,0 

0 

3 

c 

0 

RANDSBURG 

54.  5 

38.4 

46.5 

62 

27 

33 

22  + 

514 

0 

0 

0 

0 

2,60 

1 .44 

11 

,0 

0 

6 

1 

1 

THERMAL   FAA  AP 

70.6 

44.4 

57.5 

76 

25  + 

34 

2 

204 

0 

0 

0 

0 

,43 

.42 

11 

,0 

0 

1 

c 

0 

TRQNA 

62 . 0 

37 ,  OM 

49. 5M 

-  1,1 

68 

27 

27 

1 

426 

0 

0 

3 

0 

1 ,69 

.82 

1.06 

1 1 

,0 

0 

3 

1 

I 

THENTYNINE  PALMS 

64.4 

39.6 

52.0 

74 

26 

28 

2 

357 

0 

0 

1 

0 

,14 

.10 

21 

,0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  fire   STA  79 

55, 6M 

32. 3M 

44. OM 

63 

25 

24 

1 

563 

0 

0 

19 

0 

3,05 

.65 

2.00 

11 

T 

0 

4 

1 

1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

SB.l 

35.6 

46.9 

67 

26 

26 

1 

503 

0 

0 

10 

0 

2.03 

.98 

11 

,0 

0 

5 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

30.5 

5.8 

16.2 

40 

18 

-  2 

8 

1308 

0 

16 

28 

7 

1.78 

.65 

11 

19.0 

2S 

21  + 

6 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

23.7 

5.6 

14.7 

35 

16  + 

-  4 

16 

1403 

0 

26 

28 

I 

2,04 

.66 

28 

22.3 

41 

26 

i 

1 

0 

WILCROSE   RANGER  STA 

51.4 

34.4 

42.9 

59 

26 

26 

3 

610 

0 

0 

U 

0 

3.68 

2.36 

11 

.0 

0 

* 

1 

1 

DIVISION 

49.0 

,0 

2.02 

•  53 

1.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


DRAINAGE  01 
ALDEftPOINT 

ANCMIN  PAC   UNION  COL 
BIC  BAR  RANCtlR  STATION 
BOONVULE  MNTNC  STA 
BItANSCOHB  3  NNH 

BftlDCEVlLLE   «  NNH 
BURNT  RANCH   1  S 
BUTlER  VALLEY  RANCH 
CALISTQCA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  3  W 
CeClLVlLLE  »  $E 
CLEAR  CREEK 
ClOvEROALE  3  SSE 
CQPCO  NQ   I  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITV  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMHINGS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  MSO  CI  ft 

ferndale  2  nh 
forest  glen 
forks  of  salmon 

fort  bragg 

fort  bragg  aviation 

fort  dick 

fort  jones  ranger  sta 
fort  ross 

carbervIlle 

casquet  ranger  station 

GRATON 
GREENVIEM 
CUERNEvlLLE  Z 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEAlDSBURC 
HEALDSBURG  no  2 
HILTS 

HONEYDEM  2  WSW 
HOOPA 

IOLEWIlD  HmY  MNTNC  STA 

KELLQGG 

KENTFIELD 

KLAMATH  R 
KORBEL 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
NAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 
HUlR  riOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  R  S  2 
OAKVILLE    I  NNM 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAMYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKACGS  SPGS  LAS  LOHAS 

SONOMA 

STANDtSH  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  OAH  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  4  WSW 

UPPER  HATTOLE 
HEAVERVILLE  RANGER  STA 
HEED  FIRE  DEPARTMENT 
MtLLlTS    I  NE 
WILLOW  CREEK  1  NW 

YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  ranger  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

BLUE   CANYON  WSO  AP  //R 

BOUHAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEV 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY  U  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  HUDD  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET    I  NNE 


Tolal 

Day  of  Month 

,1-1 

J 

4  1  5  1  6 

J  1 

g  j 

g 

11 

12 

13  [ 

14 

14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  j  21 

22  I  23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

a.ss 

.02 

.32  2.52 

.05 

T 

.30 

.10 

1.07 

.39 

.26 

.25 

.19 

.60 

1.10 

.61 

.67 

.13 

9,99 

.11 

.60  .45 

.50 

.64 

7 

1.02 

.57 

.10 

.60 

.50 

.24 

1.54 

.36 

.35 

.64 

.95 

5.12 

1.74 

,12 

.05 

1.16 

.01 

.16 

.10 

1.30 

.36 

.12 

B.09 

.02 

1.35  1.07 

,05 

.34 

.02 

.07 

.99 

.09 

.23 

.05 

.90 

•  12 

.87 

1.19 

.27 

■  37 

■  49 

12  •^9 

.02 

1.13  3.11 

.07 

.32 

.19 

.42 

1.21 

.34 

,03 

■  02 

1.23 

1 . 07 

1^02 

a.ja 

•  2.78 

■  04 

.22 

1.42 

.23 

.73 

.53 

.75 

.73 

.52 

.32 

.31 

7.35 

.10  2.14 

•  11 

.13 

1.39 

.30 

.23 

.19 

•  12 

.81 

1.05 

.  32 

.37 

.09 

5.93 

02 

.16  .66 

.01 

.06 

.08 

1  .40 

.11 

.44 

.24 

•  34 

.53 

.73 

.42 

.23 

.26 

8.67 

!60 

.72  .02 

.80 

.85 

.05 

.26 

1.30 

.15 

.55 

,23 

.72 

.72 

.  10 

.90 

.65 

.05 

2.73 

.40  .11 

.02 

.02 

.01 

T 

.37 

.03 

7 

1.36 

•  03 

.25 

.12 

.01 

12.92 

.47 

1.09 

1.03 

2.13 

.04 

.71 

1.54 

.43 

.86 

,28 

1.20 

1.32 

1.11 

1.06 

.61 

.13 

3.U 

.42  .37 

.02 

.03 

.43 

.02 

.07 

.07 

.49 

.08 

4.60 

.05  1,00 

.  10 

1.10 

,10 

.05 

.15 

.43 

.80 

.72 

.  06 

.10 

11 .93 

.09 

1.43  .41 

.40 

1.63 

.25 

.05 

1.16 

.29 

.18 

,56 

.64 

.07 

1.70 

1.26 

.65 

.75 

.43 

.97 

,10  .30 

7 

.03 

T 

T 

.06 

■02 

.02 

.11 

.02 

.04 

6.27 

.05 

.23  1.83 

.26 

.12 

.31 

.76 

.15 

.24 

.26 

.06 

.50 

.66 

.26 

.39 

.15 

S.3> 

* 

•  1.32 

.01 

.04 

.06 

• 

• 

1.28 

.34 

2.13 

.18 

6.60 

.05  1.08 

•  09 

1.27 

.27 

1 .09 

.36 

•  04 

.02 

.25 

1.26 

.63 

.32 

.06 

12.99 

isB 

•  4.16 

.06 

.03 

!l5 

.19 

• 

• 

2,63 

.65 

•  04 

2.26 

• 

1.90 

.32 

.02 

5 .32 

.51  .02 

.35 

.93 

.79 

.46 

.34 

.27 

•  21 

.07 

.04 

.  12 

.46 

.73 

5.01 

.02 

.40  .94 

.01 

.21 

.11 

1 .06 

.23 

T 

.33 

.87 

.66 

.04 

.13 

3.85 

.02 

.54 

.01 

.03 

.03 

•  51 

.60 

.37 

.22 

.02 

.24 

.03 

7 

.49 

.  12 

.34 

.12 

.16 

4.35 

.96  .30 

7 

.03 

T 

1.25 

.10 

.27 

.26 

.04 

.58 

.  14 

.71 

.07 

.01 

9.30 

.07 

.79  2.00 

.07 

!o7 

.01 

•  16 

1.50 

.14 

.27 

.02 

.29 

•  04 

.92 

1.92 

.60 

■  25 

.22 

7.87 

.06 

.73  1.90 

.07 

.10 

.16 

.08 

.53 

.12 

.21 

.11 

.64 

•  12 

.02 

.96 

.32 

■  68 

■  50 

.54 

6.86 

.  10 

.22  1.16 

.20 

.82 

.22 

.79 

.02 

.28 

.09 

.32 

1.24 

■  63 

.25 

.54 

1.28 

.43  • 

.07 

.02 

.02 

.01 

• 

• 

.31 

.09 

* 

.31 

.01 

.05 

6.92 

T 

.37 

.64  T 

.39 

.90 

T 

.47 

.70 

.06 

.53 

7 

.99 

7 

.76 

.02 

.65 

.45 

.17 

10. 6B 

.06 

1.04  1.49 

.05 

.49 

.10 

1.18 

.26 

.13 

.05 

.52 

.11 

1.87 

2.04 

.80 

.31 

.18 

8.90 

.62  .06 

.51 

.96 

.  02 

.06 

.96 

I  .04 

.03 

.67 

•  63 

.05 

1.64 

.08 

.12 

.75 

.60 

.99 

.90 

.09 

.30 

.10 

.01 

.03 

10.47 

.64  .37 

.70 

1.15 

.05 

.03 

1.23 

1.04 

.03 

1 .05 

.68 

.01 

1.43 

.34 

.58 

.37 

.66 

3.62 

•  .79 

.01 

7 

.06 

.64 

.14 

.03 

1.09 

.28 

.33 

.03 

4.5> 

.10  1.26 

.07 

.03 

.06 

.65 

.06 

.05 

.19 

.06 

.72 

.69 

.10 

.36 

.10 

9.5« 

1.14  T 

.96 

01 

1.05 

.30 

.62 

•  05 

.55 

1.96 

.05 

.81 

.61 

.05 

9.37 

!o3 

.94  .48 

.46 

!93 

.03 

1.30 

.60 

.07 

.65 

.47 

1.55 

.32 

.35 

.59 

.60 

1.37 

.49 

.03 

■  12 

T 

.09 

,15 

.04 

.03 

7 

.05 

.10 

.07 

.05 

.06 

.09 

6.03 

.01 

.03  1.16 

.06 

.11 

1.40 

.25 

.36 

T 

.25 

.07 

.64 

.99 

.27 

.30 

.07 

<i.98 

•  .90 

• 

.  32 

* 

• 

1 .70 

.01 

•  15 

1.40 

.50 

T 

11 .05 

.04 

.92  .36 

.33 

1.77 

.09 

7 

1.32 

.63 

.07 

.96 

.65 

.06 

T 

1.54 

.45 

.73 

.31 

.62 

12.19 

.70 

.40  .05 

2.00 

.93 

T 

.60 

1.00 

,60 

.  35 

.50 

1.15 

.05 

.33 

.60 

1.25 

1.03 

.65 

6 . 96 

.05 

.39  1.31 

.04 

7 

1.78 

.17 

.71 

.69 

.02 

.37 

.43 

.63 

.12 

.11 

1.69 

T  .22 

.11 

.  09 

T 

.52 

.35 

T 

.01 

T 

.01 

.  19 

.05 

.10 

9.38 

.12 

.45  2.25 

.05 

.24 

1.54 

.36 

.64 

.30 

.14 

2.13 

.61 

.40 

.15 

5.22 

.25 

.29 

.38 

.64 

.03 

T 

.75 

.50 

.01 

.30 

.33 

.05 

• 

• 

.53 

.16 

.96 

.91 

.23 

.06 

.09 

.06 

.17 

.19 

.11 

8.75 

1.39 

.75 

1.00 

.25 

.44 

.44 

.16 

.74 

.50 

.50 

.30 

.20 

1.00 

1.06 

5.61 

.26 

.15  T 

.75 

.52 

.35 

.91 

.13 

.30 

.  16 

.54 

.10 

.02 

.62 

.77 

.01 

1.07 

•  .31 

.06 

.03 

.02 

• 

.35 

7 

7 

* 

.15 

.13 

.02 

9.12 

.46 

.77 

.90 

.56 

.03 

.35 

1.16 

.  17 

.30 

.28 

.45 

1.34 

.45 

.85 

.93 

.06 

10.13 

.08 

.65 

1.31 

.06 

.10 

1.50 

.97 

.98 

.97 

•  02 

1.19 

.06 

.76 

.49 

.20 

6.69 

.09 

1.46  .01 

7 

.  12 

.84 

.38 

.55 

.43 

•  19 

.04 

.82 

.34 

.25 

.05 

1.14 

"..3* 

.12  .61 

.03 

.  17 

1.37 

.07 

.27 

.  19 

.06 

.02 

6. 55 

.03 

.53 

.60 

1.25 

.72 

.33 

,77 

.16 

.49 

.22 

.80 

!71 

.22 

!69 

.61 

.22 

7.47 

2.00  .04 

.06 

.03 

.60 

.26 

.29 

.89 

1.40 

1.35 

.35 

6.53 

.93 

.15 

.84 

.10 

•  SO 

.14 

.66 

.72 

.90 

.37 

11.47 

.06 

^90  3.00 

.07 

.10 

.19 

.07 

1.44 

.24 

.51 

.01 

.55 

•  06 

1.40 

1.42 

.82 

.52 

.13 

8.35 

.58 

.65 

1.13 

.04 

.02 

.30 

1 .09 

.30 

.50 

.  12 

.59 

1.17 

.24 

.61 

.62 

.03 

11.07 

.52 

.65  .66 

1.74 

.82 

7 

.63 

.91 

.30 

.31 

.29 

.76 

7 

.30 

.17 

2.11 

.50 

7.17 

.15 

.57 

.52 

.60 

■  01 

•  22 

l.OO 

.06 

.36 

.22 

.89 

1.25 

7 

.76 

.46 

.12 

2 . 74 

.01 

.05 

.74 

.12 

.07 

.11 

•  0» 

.35 

.07 

.09 

.35 

.04 

7.91 

.02 

.71   I. 11 

.01 

.02 

.11 

•  02 

1.66 

.21 

.31 

T 

.39 

.10 

.01 

.96 

1.15 

.96 

.11 

.05 

6.17 

.02 

.06 

1.78  .16 

.03 

.02 

.19 

•  16 

.58 

.36 

.  17 

T 

.59 

.  27 

15.36 

.12 

1.63  1.12 

.55 

1.49 

.09 

.16 

1.59 

.48 

.26 

.85 

.86 

■  07 

2)32 

l!52 

!73 

.57 

!95 

.54 

.46 

.30 

1,10 

.22 

.29 

.26 

.67 

•  01 

1.20 

.20 

.80 

1.06 

.09 

10.67 

T 

.88 

2.42  .05 

.19 

•  10 

.29 

.81 

.51 

.09 

•  77 

5.13 

.01 

.43  .61 

.14 

.19 

'io9 

.61 

.12 

.02 

.03 

,24 

■  10 

'las 

!53 

.09 

.51 

!40 

1.19 

T 

,21 

.12 

.10 

.03 

.44 

.06 

.01 

.01 

.10 

T 

7 

.02 

7 

.03 

.06 

7.75 

T 

.  15 

1,60  .48 

.11 

.40 

.05 

.25 

.97 

.15 

.20 

.04 

.36 

1.20 

.62 

.48 

.56 

.11 

9.48 

.03 

.61  1.89 

.09 

.98 

.20 

.03 

1.16 

.20 

.44 

.43 

.17 

•  16 

.76 

1.07 

.26 

.36 

.64 

10.41 

.11 

1.06  1.98 

.02 

.04 

.23 

1.76 

.29 

.52 

.02 

.57 

■  U 

.95 

.93 

1.45 

.  14 

.19 

4.26 

1 .00 

.08 

.07 

7 

.17 

.65 

.01 

.17 

.09 

* 

1.25 

.47 

.10 

6.06 

T  .82 

.03 

•  13 

.  05 

.05 

.69 

*04 

1*97 

7.87 

.11 

2.06  .44 

.05 

.35 

.04 

.13 

.66 

!o7 

.27 

T 

.44 

1.34 

.74 

.62 

!28 

^27 

6.82 

* 

•  1.95 

.08 

T 

7 

.05 

• 

• 

1.76 

.01 

.24 

.07 

7 

T 

T 

• 

2.28 

.30 

.08 

.70 

.31 

.05 

7 

.01 

.06 

.04 

.01 

7 

.05 

.04 

.02 

.05 

.06 

.80 

T 

7  .03 

.03 

.07 

7 

.11 

.23 

.07 

7 

.10 

.04 

.12 

.56 

.06 

T 

.05 

7 

.10 

T 

.20 

.01 

T 

•  06 

7 

.02 

.06 

8.57 

.05 

.89  .03 

.16 

.53 

.26 

7 

.87 

1 .45 

.55 

.  15 

•  71 

6.20 

.03  .01 

T 

.82  .01 

.15 

.48 

.33 

.76 

1.51 

.50 

.14 

.49 

•  40 

.04 

!l9 

l!o7 

l!27 

12.03 

1.03 

.64  .01 

.82 

.50 

.13 

.66 

1.79 

1.33 

.47 

.05 

.61 

.90 

.01 

1.14 

1.49 

.29 

.36 

1.16  .20 

.93 

.05 

•  15 

1.77 

1.26 

.64 

.54 

•  02 

.66 

.54 

.97 

.60 

1.19 

.01 

.02 

.26  .01 

isi 

.93 

.01 

.59 

.99 

.05 

.18 

.20 

•  15 

.01 

7 

.16 

.62 

1.30 

6.42 

.10 

.21  .09 

.77 

1 . 46 

.  15 

T 

.15 

.13 

•  50 

17.04 

.06 

1.47  1.17 

.33 

1.66 

.17 

•  69 

l'.87 

1.30 

.17 

.11 

i57 

•  44 

• 

• 

2.20 

2.66 

2!l3 

8.84 

.41 

.99  .48 

.11 

.50 

.03 

.54 

.68 

.14 

.69 

.38 

.66 

1.09 

.76 

.82 

.22 

.14 

15.25 

.10 

1.87  .66 

.61 

.68 

.04 

.56 

2.36 

.44 

.55 

.02 

.71 

1.55 

.97 

.67 

1.31 

1.99 

4.31 

.19  .97 

.02 

.16 

.05 

.08 

.66 

.11 

.59 

.02 

.09 

■  11 

.07 

.99 

7 

.38 

.26 

1.14 

.17 

.04 

.15 

.01 

,24 

.02 

,05 

8.57 

.10 

.85  .42 

.24 

.20 

.20 

1.87 

.23 

.31 

.02 

.20 

.90 

.96 

.43 

.66 

■  98 

9.27 

.11 

1.10  .23 

.33 

.17 

.04 

.25 

1.70 

.24 

.34 

.05 

.17 

1.17 

.60 

.66 

.92 

1^19 

16.06 

.05 

2.03  .79 

.30 

1.91 

.07 

.16 

1.82 

1.33 

.44 

.16 

.56 

.86 

.31 

1.54 

1.74 

1.97 

6.23 

T 

1.03  T 

.23 

.16 

.07 

.02 

1.82 

.10 

.14 

.02 

.05 

.74 

.20 

.45 

.60 

.60 

7.71 

.57 

.94 

.99 

.01 

.37 

1.08 

.16 

.53 

.43 

.75 

1.09 

.79 

6.97 

.47 

.79 

.44 

.12 

.22 

.75 

.74 

.01 

.13 

.36 

7 

.37 

.77 

1.74 

.04 

5.96 

• 

.46 

.32 

.43 

.07 

.01 

• 

2.32 

.04 

.17 

.09 

.09 

.02 

« 

.67 

1.33 

7.69 

T 

.48  .17 

.45 

2.21 

7 

.  12 

.68 

.99 

.48 

.12 

.30 

.63 

.22 

.66 

.62 

8.93 

.03 

.72  .94 

.34 

1.85 

.02 

.03 

1.03 

.25 

.03 

.49 

.16 

7 

1.31 

.60 

.17 

.67 

.69 

15.60 

1.10  .73 

.26 

2.18 

.43 

.58 

1.41 

.37 

.01 

.05 

1.04 

.55 

1.04 

.68 

3.25 

1.72 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

u 

12 

13 

14  1 

1 

15 

6.65 

.49 

.22 

.28 

1.20 

.11 

•  79 

.  14 

•  35 

• 

.66 

9.B« 

.28 

1.13 

.22 

.48 

.30 

.01 

■  12 

2^09 

,66 

•  06 

.12 

1.19 

.  16 

.08 

1.11 

.37 

.01 

.38 

.13 

.08 

.29 

.20 

.06 

02 

07 

47 

7.38 

.52 

.24 

.48 

2.25 

.16 

.06 

.63 

.36 

.17 

.30 

•  06 

3.«B 

7 

1.04 

7 

.19 

.09 

.91 

7 

•  53 

.04 

9.66 

.01 

7 

.34 

.01 

.53 

.79 

.13 

T 

.67 

.48 

7 

.18 

.12 

•  02 

13. oa 

1.47 

.30 

.46 

1.10 

.19 

.10 

1.89 

1.47 

1^01 

.18 

.61 

.36 

11.36 

1.66 

.20 

1.46 

.32 

.43 

2.50 

•  55 

•  04 

.09 

1.45 

.04 

11.30 

.33 

1.66 

.15 

.69 

.45 

7 

.31 

2^30 

.26 

•  13 

.12 

1.39 

10. S« 

T 

7 

1.90 

.09 

.70 

.19 

• 

• 

3^20 

.10 

.45 

•  29 

9.66 

.33 

.08 

.28 

1.13 

•  14 

•  85 

•  13 

•  IS 

.08 

i«.e3 

.50 

3.02 

.  14 

■  39 

.28 

.37 

1^95 

.49 

•  08 

.24 

.71 

.14 

7.91 

.10 

.06 

•  82 

.41 

.06 

.01 

9.62 

.02 

.35 

.02 

.48 

.70 

.02 

•  90 

.56 

•  02 

.28 

.18 

•  22 

6.30 

.03 

.58 

.01 

.11 

.28 

.03 

7 

•  70 

1.32 

.14 

.07 

.25 

.24 

11.00 

.05 

.95 

.13 

•  26 

.85 

.16 

•02 

1.96 

1^68 

.90 

.20 

.39 

•32 

10.13 

.95 

1.36 

.39 

.66 

.15 

.19 

1^15 

.31 

.10 

•  33 

.25 

.22 

10.11 

.05 

• 

.92 

.27 

.96 

.29 

•  04 

* 

* 

4.14 

•  17 

.31 

.42 

20.08 

.68 

4.16 

.18 

.78 

.20 

.43 

U73 

•  60 

.06 

•  44 

.38 

11.26 

.45 

1.11 

.62 

■  66 

.08 

.01 

1.78 

U41 

.76 

•  12 

.83 

11.94 

.10 

1.89 

.32 

.27 

■  92 

.07 

.05 

1.82 

U62 

.21 

.12 

.61 

.64 

8.46 

1.47 

.11 

.37 

.02 

.01 

* 

* 

2.6C 

.03 

.07 

.28 

.74 

.04 

.01 

•  90 

.22 

•  15 

■" 

9.00 

• 

2.00 

.31 

.70 

.11 

•  16 

• 

• 

1.50 

.29 

•  50 

.07 

10.90 

.02 

1.41 

.37 

.19 

.74 

.02 

•  06 

1.44 

1.40 

.04 

.23 

•  52 

.51 

2.55 

.11 

.48 

.12 

•  08 

.42 

.56 

•  03 

■  09 

9.89 

.  14 

1.25 

.  1 1 

.18 

.52 

.14 

•  02 

1 . 10 

1^50 

.05 

•  20 

•  38 

.72 

19.23 

.19 

1.45 

1.85 

1.00 

2.80 

.17 

•  07 

2.05 

.61 

.21 

1^15 

.63 

.05 

11.34 

.05 

1.23 

.20 

.52 

.91 

.05 

.11 

1.53 

1.90 

.62 

.21 

.43 

•  19 

.91 

T 

.03 

7 

7 

T 

.07 

.04 

.31 

.02 

7 

8.47 

.  12 

.01 

.64 

.08 

.22 

.62 

.32 

.01 

1.45 

1.39 

.47 

.  14 

.25 

•  38 

7.35 

.67 

.53 

.18 

.83 

.04 

•  04 

1.01 

•  27 

.11 

.29 

.19 

•  02 

7.87 

.32 

.88 

.09 

.68 

.05 

•  40 

.67 

.09 

.92 

.02 

.61 

•  21 

6.77 

.13 

1.37 

.08 

.28 

.78 

.05 

•  17 

.96 

•  30 

.12 

■  11 

.16 

12.33 

.62 

1.29 

.15 

.50 

.59 

.06 

•  21 

1.84 

1.61 

.66 

.04 

.48 

•  10 

8.47 

.69 

.17 

1.84 

.11 

1.54 

.18 

.69 

.12 

•  10 

1.16 

.07 

.20 

•  04 

.35 

1.60 

.01 

.33 

.12 

.15 

.24 

.13 

7 

.97 

.  10 

T 

•  17 

.29 

.22 

.07 

3.70 

.28 

.19 

.03 

.11 

7 

•  10 

.58 

•  10 

•  60 

7 

.07 

•  OS 

9.33 

.02 

.02 

.46 

.09 

.89 

1.79 

.12 

.95 

•  97 

•  04 

1.11 

.24 

•  10 

7.00 

T 

.37 

.06 

.24 

1.02 

7 

•  08 

.74 

•  19 

7 

.29 

.37 

•  12 

9.70 

2.74 

.02 

.41 

7 

•  06 

.99 

•  29 

.02 

.08 

.47 

7 

11.92 

• 

1.42 

.36 

2^65 

.12 

•  20 

* 

2.14 

.81 

.27 

•  05 

'30 

9.30 

.06 

1.48 

.05 

.10 

.29 

.03 

•  97 

.16 

.04 

.03 

.06 

.29 

13.92 

2.20 

.32 

.32 

1.38 

.12 

.25 

1.98 

1.81 

.38 

.10 

.48 

•  69 

7.02 

.01 

T 

.46 

.19 

.10 

■  89 

7 

•  13 

.67 

1.04 

.  10 

.08 

.21 

.OS 

6.83 

.48 

.07 

.34 

1.64 

■  01 

•  17 

.96 

.34 

.10 

.03 

7.94 

7 

.43 

.16 

.36 

1.01 

.03 

•  07 

1.2S 

.38 

.19 

.76 

7 

8.32 

.39 

.19 

.  10 

1.21 

.14 

•  10 

1.06 

.69 

7 

.19 

.55 

■  18 

9.64 

.04 

.02 

.70 

.18 

.12 

1.25 

.08 

•  13 

1.77 

.87 

1.44 

•  12 

.15 

.32 

1.73 

.11 

.92 

8.05 

t.32 

.37 

1.46 

.22 

.07 

1.00 

.47 

.17 

.59 

14.57 

.03 

1.58 

1.56 

.  10 

.78 

.04 

.56 

1.96 

.66 

1 .34 

.02 

1.08 

.01 

.03 

.80 

.55 

.03 

1.07 

.32 

•  38 

9.12 

1.00 

.35 

1.20 

.04 

•  03 

« 

« 

2.68 

.20 

.60 

7.93 

.69 

1.17 

.28 

.94 

.11 

.20 

•  70 

.23 

■  40 

.29 

8.43 

• 

1.98 

.05 

.48 

•  04 

« 

« 

2^30 

.03 

•^^ 

.32 

.01 

.10 

•  53 

.04 

.02 

.01 

.34 

8.85 

.23 

1.97 

.38 

.40 

.89 

.01 

•  17 

1.00 

.17 

7 

T 

1.54 

5.81 

.49 

.02 

.32 

.11 

•  19 

1.44 

.32 

.08 

.04 

.90 

4.81 

.02 

.30 

T 

.34 

.80 

7 

7 

•  52 

.37 

.20 

7 

.18 

7.47 

1.10 

.03 

.10 

.35 

.02 

•  04 

•  69 

1.69 

.30 

.08 

•  35 

.17 

10.07 

.20 

1.55 

.02 

1^07 

•  38 

.21 

1.15 

5.64 

.39 

.05 

.09 

.54 

.04 

.01 

.77 

•  84 

•  13 

.04 

.02 

.24 

6.47 

.43 

.02 

.06 

.73 

.01 

•  92 

l.OZ 

•  28 

.06 

.01 

.24 

13.88 

.76 

2.40 

.23 

.91 

.24 

•  19 

1^41 

2^12 

.23 

.11 

.79 

1.03 

8.46 

.38 

.18 

.86 

.20 

•  66 

.72 

•  21 

.60 

•  42 

■ 

11.71 

.31 

1.77 

.48 

.30 

.40 

•  21 

2.73 

•  92 

.69 

•  41 

4.02 

.44 

7 

.  14 

■  20 

■  04 

1.13 

•  78 

.  16 

7 

•  01 

17.35 

.  15 

1.09 

2.13 

.89 

2^00 

■  36 

.14 

1.98 

•  61 

.13 

.90 

•  53 

.04 

8.99 

.05 

.86 

.39 

.66 

U7l 

.09 

.27 

.93 

•  34 

.43 

•  07 

•  09 

.03 

.61 

.31 

U52 

.11 

.09 

.81 

•  37 

•  07 

.16 

18.07 

1.08 

2.11 

.40 

1.22 

\.12 

.01 

.39 

3.12 

•  50 

1.20 

.09 

1.02 

.01 

8.52 

.20 

.15 

.60 

■  30 

.32 

2.70 

1.45 

.65 

•  10 

11.06 

.26 

1.98 

.54 

.52 

.47 

.08 

.78 

.96 

•  34 

.32 

.07 

•  59 

1.60 

T 

!o5 

.02 

.04 

.02 

Iti 

!33 

!oi 

7 

23.28 

.68 

3.78 

■  24 

.95 

.29 

.49 

2.26 

.59 

.02 

•  90 

1^16 

.43 

7.17 

.07 

.76 

.13 

.37 

.70 

.40 

.96 

.19 

.48 

•  01 

•  58 

.02 

13.31 

.01 

.84 

2.06 

.29 

1.13 

.38 

•  10 

1.30 

1.99 

.32 

•  32 

•  76 

.73 

6.40 

.20 

.03 

.43 

2.12 

■  02 

•  11 

.60 

.41 

•  23 

•  10 

■  11 

6.87 

I 

.24 

.20 

.42 

2.13 

■  09 

•  04 

.58 

•  08 

•  33 

•  11 

t 

7.50 

.01 

.52 

.18 

.69 

1.11 

■  13 

•  87 

•  58 

.02 

•  42 

•  13 

.04 

7.04 

.45 

.05 

.50 

1.06 

■  05 

•  82 

1^03 

.05 

.26 

■  13 

.12 

3.93 

.31 

7 

.53 

•  67 

•  80 

.  10 

2.09 

.01 

7 

.06 

7 

.72 

•  60 

.04 

.03 

•  01 

.19 

2.07 

7 

7 

7 

.25 

1.02 

.46 

■  03 

7 

7 

.91 

7 

.02 

.06 

.21 

■  03 

T 

•  03 

.04 

■  10 

T 

.17 

6.76 

T 

.64 

.18 

.18 

.63 

T 

i.» 

1.30 

.45 

.01 

7 

7 

1.27 

.07 

.01 

7 

.20 

■  07 

7 

•  53 

.15 

.03 

.03 

2.00 

7 

.06 

.14 

.07 

.06 

•  81 

.29 

.03 

•  02 

.08 

4.08 

.08 

.04 

.08 

.56 

.08 

.02 

•  96 

•  80 

.92 

.12 

.10 

.79 

.14 

■  10 

.05 

7 

T 

•  17 

.06 

.01 

•  04 

.01 

1.53 

7 

.08 

.14 

.15 

.15 

7 

•  01 

•  37 

.11 

.15 

•  18 

6.10 

.24 

.22 

.06 

.72 

.80 

•  26 

•  74 

1.24 

.26 

■  10 

3.21 

.04 

.06 

.71 

•  76 

•  99 

7 

5.17 

.15 

.39 

.36 

.26 

.01 

1^26 

U19 

.12 

•  02 

16     17  18 


22    23  24 


25     28     27  28 


COLEMAN  FISHERIES  S7A 
CCLFAX 

CCJLCA7E  POmER  HOUSE 

COUUSA  1  SSU 

COOL 

CORNING  H0U0H70N  RANCH 
DANA  2  SE 

OAVIS  2  KSW  EXP  FARH 
DEER  CREEK  FOREBAV 
DE  SA8LA 

0088  INS   1  S 

DQWNIEVILLE  RANGER  STA 
DUNNIGAN 

DUNSHJIR  RANGER  S7A 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  S7ATI0N 
FOlSON  DAH 

fares7hill  ranger  s7a 
french  culch 
georcetohn  ringer  sta 

ci8s0n  hwy  mntnce  sta 
golo  Run 

grass  valley  no.  2 
greenville  ranger  sta 
grizzly  island  refuge 

HARRISON  CulCH  RS 
HARRY  ENGLEBRICHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HDBERCS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
lOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
kELSEY  1  N 
KELSEYVILLE 

KILARC  POMER  HOUSE 
LAKEP0R7 

lake  spauldinc 
leesville  keegan  ranch 

little  valley 

lookout  3  msh 

loyaltdn 

madeline  2  s« 

manzanita  lake  // 

markley  cove 
marysville 

HC  CLOUD 

MIOOLETOWH 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  HSO  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 
DROVILLE 

qroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 
paynes  creek 

pit  river  ph  1  . 
pit  river  p  h  5 
placerville 

placerville  ifo 

PLA7INA 
PORTOla 
OUINCY 

RED  BLUFF  MSO  AP  R 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RID  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  M7  P  C  AND  E 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 
SACRAMEN70  MSO  CI  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGlETOMN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAvILLE  RANGER  STA// 

stqnyfqrd  coolEy  ranch 

STONtFQRD  ranger  STA 

s70ny  gorge  reservoir 

stramberry  valley 
tkin  lakes 

UPPER  LAKE  7  u 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
HHISKEY70WN  RES 
UILLIAHS 
WILLOMS 


03 

BOCA 
SODIE 

SRIOGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  S7  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

EllERY  lake  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FQRY  BIDKELL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 


•47     .60  1.13 


.82 
1.22 


1.68 
1.35 
.89 


.69  1.89 
1.65 

.49 
.49  .98 


.57 

1.43 
1.39 
1.35 
.62 
1.40 

.81 


1.00 
2.05 
.19 
1.20 


1.60 
1.29 


7  7 


.S3 
1.03 
2.30 


.43 
2.31 
.05  1.17 


.12     .01  .6? 


.02 
1.50 
2.27 


1.20 
T 

1.01 


1.31 

.76 

1.12 
.56 
.16 


1.35 
1.48 
1.43 
1.00 
2.18 

.56 


1.35 
1.15 


.56     .02  1.53 


.66     .07  .63 


.52  1.18  1.57 
.60  .99 
.60  1.71 


.09 
.16 

.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


SECRET  VILLEV 
SQUAW  VALLEV 
STtNDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIKPOIIT 
T»HOE  CITY 

TERHa 

TKUCKEE  RANOEB  STATION 
UENOEl   10  SE 
UOOOFaROS 


ALAHO  I  N 
AKItOTO  CDANOE 
BEN  LOnllNO  <> 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  f>>RK 

BLACK  MOUNTAIN  Z  5H 
BURLINCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARHEL  VALLEY 

CHITTENOEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 

CERBER  RANCH 
CILROY 

CILROV  I*  ENE 
HALF  NOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NW 

HOLLISTER  I  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONOA 

LIVERHORE  COUNTY  F  D 

LOCKHOOO  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  ^  SW 

KARTINE!  3  SSE 

MARTINEI  WATER  PLANT 

MONTEREY 
HONTEREY  FAA  AP 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
HORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOMA 
PARKFIELO 

PASO  RQBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACrt 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLEHENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  poly 
san  hateo 

santa  clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  boost 
Searsville  lake 

SDLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  A  E 
WATSDNVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANCIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARO  Ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
tUBERRY  1  NW 

SAKERSFIELD  WSO  AP 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWEILS  CORNER  2WNW 
BUTTONWlLLOW 
CALAVERAS  BIO  TREES 

CAMP  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RAO  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

COALINGA 

COALlNCA  1^  WNW 
CORCORAN  IRftIG  OlST 
DELANO 


Total 

Day  o(  Month 

1  1 

3 

,  1 
*  1 

E 

T  1 
^  1 

8  1 

9 

10  I  11  1 

12 

13  1 

14  I 

IS 

16  1  17 

18 

in      in   1  01 
19      ZD  21 

00  00 

lui     \    £S  \ 

24 

25  1 

26  1 

27 

OQ       OQ  m 
£0  JU 

31 

.91 

•  25 

•  10 

.22  .03 

.11 

•  83 

•  20 

)  9.00 

•  03 

.92 

•  19 

•  09 

•  91 

•  06 

.60 

.12 

,04 

•  06 

1 . 10 

1.21 

.25 

•  10 

.  09 

.27  .05 

•  06 

*  ?f 

•  24 

.42 

•  14 

T 

.  10 

.09 

.41  .11 

•07 

.08 

.29 

04 

T 

.30 

T 

•  04 

.52 

.65  .70 

■ 

06 

'42 

40 

.61 

• 

• 

•  10 

T 

T 

T 

.34  .02 

.03 

,03 

•  02 

•  01 

.01 

•  03 

.22 

5.09 

T 

•  08 

20 

.  65 

.75 

•  10 

.15 

.20 

39 

'22 

3.6« 

.09 

•  26 

.  46 

1.04  1,03 

.02 

.29 

•  08 

•  36 

1.24 

.03 

•  ^ 

6.2e 

•  32 

1*66 

'32 

'el 

'06 

'67 

1  *37 

19. OB 

.02 

1.60 

.94 

•  01 

3^02 

!46 

.02 

1.09 

U66  U69 

!91 

!96 

!7e 

•  03 

•  97 

2.13 

I. IB 

1.01 

6.47 

T 

.41 

.09 

•  10 

1^27 

.06 

.95 

.40  ^02 

.41 

.05 

.50 

.39 

.06 

.75 

1. 01 

17.27 

.01 

.01 

.  19 

1  ^65 

.97 

1^90  3.30 

.  72 

1.61 

•  63 

* 

1.15 

.25 

1.46 

3 

13  91 

.12 

1  .40 

•  06 

1 . 55 

•  1 1 

.  0 

_ 

49 

7!l4 
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1.55 

1.43 
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.66 

T 
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• 
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3.49 

.02 

T 

.17 

.31 

.03 
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.90 
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.22 
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MERCED  FIRE  STATION  2 
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.90 

.20 

T 

.U 

.23 
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T 

.63 
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.55 
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.13 
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.07 
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.11 
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PINE  Flat  oam 
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.13 
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.14 

.62 

*48 

• 

• 

• 
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1.61 

.21 

.22 

.31 

•  03 

.02 

T 

.29 

1.24 

T ICER  CREEK  PH 

.19 

.72 

.29 

.37 

1.21 

■  09 

.19 

1.76 

1.99 

1.56 

.  15 

.56 

•  05 

.25 

.02 

■  67 

1.09 

.72 

TRACY  CARBONA 

3!l9 

.07 
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.06 

.08 

,63 

ALISO  CN  OAT  HT  FC 

10.9A 

.60 

.50 

1.66 

.74 

.96 

3^61 
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1.03 

1.21 

.01 

.17 
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.13 

.61 

■  04 

T 

!95 

CRVSTIL  L'KE  FC  2B3C 

19.36 

.02 

1.27 

.02 

1.36 
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2.89 

.01 

.16 

T 

.25 

T 

1.00 

!25 

!57 

,48 

7 

'.01 

!ol 

!l5 

9.31 

•  73 

.06 

1.13 

1.09 

.41 

3.35 

.41 

.62 

,13 

7 

7 

1,38 

*09 

,03 

2,42 

3.75 

.52 

•  26 

.  16 

1 .  7C 

98 

5.05 

T 

.  39 

.  27 

.  16 

•  01 

1  33 

1*13 

OB 

7 

20.59 

.96 

.09 

.04 
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.01 

!o4 

1.'39 
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3.76 

.38 

.10 

•  57 

!49 

!o5 

l!56 

.41 

!20 

«.98 

T 

.42 

.19 

.24 

•  53 

.86 

■  09 

1.48 

.30 

■  13 

,23 
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1.33 

1 ,75 

4!l3 

.47 

I16 

.61 

.46 

7 

.08 

1.04 

.13 

.44 

.02 

.07 

,63 

11.62 

T 

.54 

.14 

T 

1.22 

.91 

.99 

4.41 

.0« 

.90 

.20 

T 

7 

7 

.06 

2,21 

.62 

.03 

7 

,40 

8.06 

.25 

.56 

•  02 

.47 

.46 

.03 

1.30 

1.41 

.37 

1.70 

.19 

,28 

,98 

8.55 

.69 

.09 

1.12 

1.66 

.41 

2.80 

.60 

•  40 

7 

7 

T 

7 

,01 

,75 

8.20 

.29 

.10 

1.65 

.43 

3.29 

.77 

.46 

.03 

1,16 

4.36 

.25 

• 

.22 

.03 

.40 

• 

1.88 

.55 

.20 

,65 

6.40 

.81 

.23 

1.28 

.96 

.52 

2.56 

.47 

,68 

T 

7 

7 

7 

,67 

'fti 

.13 

.51 

•  ®2 

.02 

2.16 

.80 

1.01 

.44 

.51 

,21 

5  9ft 

1 . 09 

.02 

•  20 

.05 

.25 

,60 

■ 

.01 

1.18 

.57 

,64 

.09 

T 

,39 

7!o5 

!51 

.06 

.50 

l!58 

.35 

1.88 

.69 

,63 

.06 

,81 

3.42 

.19 

.02 

.52 

1.65 

,17 

.06 

,79 

n« 

.03 

.  10 

,70 

.02 

.84 

5. 33 

*  23 

•  02 

•  91 

.66 

■  02 

.02 

1.71 

.39 

.41 

.1> 

,63 

1.14 

.04 

,04 

.05 

.03 

,16 

.03 

.12 

T 

1.35 

.08 

.03 

,02 

l!o2 

.25 

■  19 

.06 

.12 

.31 

.05 

,04 

.97 

T 

.  13 

.70 

T 

T 

T 

.07 

,07 

.16 

,91 

1.90 

.02 

T 

.37 

.69 

.36 

.05 

T 

.05 

T 

,32 

,02 

10.29 

.47 

.20 

1.77 

.74 

.47 

3.67 

.39 

,46 

.19 

.14 

.01 

7 

,05 

1,53 

2.94 

.06 

.02 

.10 

.56 

.04 

.0' 

1.20 

.82 

,06 

.02 

.04 

1.59 

.03 

.24 

.65 

.38 

7 

,16 

,13 

.96 

T 

.15 

,15 

03 

.03 

.60 

1.17 

•  01 

.56 

.29 

.09 

.12 

.04 

,04 

3.60 

•  02 

.07 

•  45 

1.45 

.54 

.53 

.05 

.15 

.34 

.60 

T 

.15 

■  10 

.02 

.01 

.23 

.09 

3.80 

T 

.  14 

.30 

.02 

.03 

1^77 

.16 

,66 

7 

.IS 

7 

.95 

.48 

T 

■  15 

T 

,02 

.07 

.24 

2.01 

.06 

T 

.25 

.05 

T 

•  ■13 

,17 

7 

.07 

7 

.28 

1.15 

T 

T 

.10 

■  36 

.01 

,11 

.15 

.32 

.05 

,05 

elsinore 
esconoido 

FlLLROKE  1  UNW 
F0N7»N»  5  N 
F0N7ANA  KAISER 

FULLER70N  HILI.CRES7  RV 
CieRAL7Aft  OAH  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
CLENDORA  UESX  FC  185 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HENEX 

HENSHAH  3AH 
HOECEES  FC  60  A 
lOYLLUlLO  FIRE  0EP7 
JULIAN  MYNQLA 

JUNCAL  OAK 

LA  CRESCEN7A  FC  251  8 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LECHU2A  P7  STA  FC  3526 
LOHPOC 

lonc  beach  pub  SVC 
long  beach  mso  ap 
los  alahos 

los  angeles  uso  ap 
los  angeles  civic  c7r 
los  prietos  ranger  sta 
lvtle  creek  ranger  sta 

nOORPARK 

HT  BALDY  FC  85C 
MT  WILSON  2 

NEHHALL  SOLEDAO  FC32CE 
NEMPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOHO  2  NW 

OCEANS  IDE 

OJAI 

□XNARO 

PACOIHA  OAH  FC  33  A  E 
PALOHAR  H7  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC43D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

pt  arguello  light  sta 
pdhona  cal  poly 
pohay  valley 
rahona  spaulding 
redlands 

riverside  fire  sta,  63 
riverside  cit  exp  sta 
salsipuedes  Gaging  sta 
san  6ernardin0  co  hosp 
sand6erg  ptl  fc130b 

sandberg  hsd  / 

SAN  DIEGO  HSa  AP 

SAN  DIHAS  FIRE  MD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  HARIA  MSO  AP 
SANTA  HONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUGUS  PNR  PL  NO  1 
SOHIS  3  NH 
SUEY  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  DAKS 

TQPANCA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TMITCHELL  DAN 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  15A 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PIL  STA  FC102C 
NARNER  SPRINGS 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 


AOELANTQ 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOH 
BEAUNONT   1  E 

BENTDN  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  636 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2  //R 
BISHOP  WSO  AP  R 
8LYTHE 

6LVTHE   FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
6RAHLEY  2  SK 
CABAZON 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 


Sm  t«l«r«&c«  noMB  loUowing  SUUoa 


DAILY  PRECIPITA  TION 


DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LAftOftATPRV 

DEE'  SPKINGS  COLLEGE 

£ACLE  MOUNTAIN 

EL  CENTOO  Z  SSU 

EL  HIKACE  FIELD 

FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 

HAIHEE 

HAYFIElO  pumping  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  u  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARHITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROMHEAD 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  San  JACINTO  w  5  Pk 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIIAND 

OCOTILLO  HELLS 
OCOTlLLO  2 

palmdale 

PALMDAlE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 


2.»« 
2.72 
1.02 
1.06 


10       11  12 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  15~ 
til 

.06 

.OA  .J* 


.09  3.18  .37 


.2A 

T  .79 

,64 

.10 
1.39 
l.'O 

.16  S.A2  2.51 


.19 
1.60 
.05  1.33 
.•2 


16     17  18 


22    23  24 


28     29  30 


1.16 
.06 


.1} 

2.29 


RANDSBURG 
SHOSHONE 

SNOu  CREEK  UPPER 
THERMAL   FAA  AP 
TRONA 

TMENTYNtNE  PALMS 
VALYERMC  FIRE  STA  79 
VICTORVlLLE   PUMP  PLANT 
HHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

KlLDROSE  RANGER  STA 


.05 
.04 
.22 
.07 


.17     .05  .0} 


DAILY  TEMPERATURES  cACPa-Nu 


Stalion 

Day  of  Month 

rage 

J 

2 

3 

g 

7 

Q 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•         *  • 

NORTH  C04ST 

DRAINiCE  01 

4LDEI»(>0INT 

MAX 
MIN 

55 
32 

59 
33 

58 
36 

56 
40 

49 
41 

61 
4J 

57 

40 

62 
42 

56 
44 

56 
41 

55 
40 

53 
38 

55 

33 

60 
34 

55 
38 

61 
37 

65 
39 

60 
30 

64 

30 

68 
30 

69 
32 

72 

30 

62 
31 

66 
35 

58 

42 

56 
46 

59 

41 

54 
42 

59. S 
37t  I 

iNGNiN  PAC  UNION  COL 

MAX 

Mm 

51 
34 

54 
38 

49 
41 

43 
42 

49 
40 

50 
41 

46 
44 

52 
44 

52 
40 

51 
42 

47 
42 

49 
39 

53 
40 

47 
42 

50 
36 

57 
37 

60 
43 

61 
39 

57 
37 

59 
40 

65 
45 

65 
39 

59 
39 

56 
41 

50 
44 

52 
46 

50 
46 

50 
42 

53.0 
40«6 

BIC  BAR  RANCER  STATION 

MAX 
MIN 

52 
30 

55 
32 

54 
39 

52 
38 

43 
37 

52 
36 

52 
40 

54 
40 

50 
39 

50 
38 

46 
37 

50 
36 

51 
36 

53 
36 

53 
34 

58 
34 

60 
37 

56 
32 

60 
27 

64 

30 

70 
27 

71 
27 

59 

30 

57 
36 

50 
42 

53 
43 

50 
39 

52 
40 

94.6 
35.5 

BUTLER  VALLEV  RANCH 

MAX 
MIN 

55 
31 

58 
32 

S6 
39 

59 
36 

53 
42 

63 
41 

62 
39 

60 
41 

54 
45 

60 
40 

53 
40 

53 
37 

57 
31 

62 
33 

52 
35 

59 
34 

61 
35 

57 
30 

64 
30 

64 
31 

69 
27 

72 
26 

63 
34 

65 
36 

55 
49 

60 
46 

60 
41 

61 
43 

59.5 
36.7 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

43 
24 

45 
31 

49 

32 

45 
32 

46 
33 

45 
33 

48 
33 

47 

34 

49 
35 

46 
32 

46 
29 

47 
30 

50 
25 

46 
39 

52 
33 

55 
26 

51 
27 

49 

22 

52 
21 

57 
24 

57 
25 

55 
32 

52 
34 

49 
37 

50 
36 

49 
41 

47 
37 

49 
32 

49,2 
31.0 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MLN 

47 
19 

50 
31 

50 
35 

40 
31 

50 
32 

51 
33 

49 
30 

47 
33 

47 
33 

40 
32 

45 
26 

46 
31 

49 
26 

43 
36 

53 
32 

58 
28 

49 
31 

57 
21 

58 
23 

61 
25 

65 
28 

57 
34 

56 
32 

49 
39 

52 
36 

47 
40 

46 
32 

52 
35 

90.5 
30.9 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

59 
34 

59 
35 

56 
40 

56 
42 

54 
43 

59 
45 

57 
47 

58 
48 

60 
47 

55 
44 

55 
42 

57 
42 

50 
42 

56 
43 

56 
39 

62 
39 

70 
41 

66 
40 

66 
36 

66 
37 

69 
40 

71 
38 

64 
42 

61 
45 

56 
47 

58 

50 

56 
46 

56 
44 

59.7 
42.1 

covelo 

MAX 
KIN 

51 
30 

54 
31 

55 
35 

51 
39 

45 
41 

SO 
42 

57 
40 

56 
44 

53 
45 

56 
40 

53 
40 

56 

32 

56 

30 

59 
36 

52 
31 

58 

31 

66 
32 

61 
26 

61 
26 

64 
27 

68 
30 

71 
30 

64 

30 

61 
34 

57 
44 

56 
46 

52 
38 

51 
40 

56.9 
35.4 

CRESCENT  CITV  I  N 

MAX 

MIN 

54 
37 

60 
37 

61 

37 

61 
45 

57 
44 

57 
46 

59 
46 

58 
41 

59 
40 

54 
46 

56 
41 

58 
37 

57 
34 

67 
33 

70 
45 

69 
42 

65 
42 

61 
49 

61 
43 

56 
50 

60.1 
♦  1.8 

t/UTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

56 
36 

58 
37 

58 
42 

55 
45 

59 
45 

57 
47 

56 

50 

59 
50 

60 
46 

56 
46 

56 
46 

57 
43 

53 
45 

55 
48 

57 
37 

63 
37 

60 
43 

60 
36 

61 
39 

64 
39 

65 
44 

66 
44 

63 
45 

61 
46 

61 
48 

61 
51 

59 
50 

59 
47 

59.2 
44.2 

ELK  VALLEV 

MAX 
MIN 

45 
21 

48 
29 

51 
34 

48 
39 

50 
40 

55 
36 

55 
38 

51 
42 

50 
35 

45 
35 

49 
29 

60 
29 

55 
32 

51 
25 

46 

22 

56 
25 

62 
21 

56 
27 

56 
28 

54 
39 

56 
42 

55 
42 

50 
46 

50 
42 

92.5 
33.3 

EUREKA  uSO  CI 

MAX 
MIN 

53 
38 

56 
43 

58 
46 

55 
45 

63 
48 

58 
47 

54 
44 

54 
48 

60 
46 

52 
43 

54 
44 

58 
43 

59 
42 

54 
45 

54 
39 

54 
41 

53 
45 

54 
37 

53 
37 

56 
44 

64 
41 

58 
42 

64 
46 

58 
50 

62 

51 

60 
51 

58 
49 

56 
47 

96. 9 
44.4 

FERNDAlE  2  NW 

MAX 
MIN 

56 
35 

57 
40 

59 
44 

55 
41 

62 
48 

64 
44 

58 
40 

55 
44 

59 
44 

54 
42 

56 
43 

57 
38 

61 
37 

57 
44 

55 
37 

56 
37 

55 
45 

55 
33 

55 
33 

59 

40 

65 
39 

62 
35 

63 
35 

62 
49 

62 
50 

61 

50 

59 
45 

59 
41 

98. S 
41.2 

fOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

43 
29 

49 
30 

52 
35 

44 
32 

37 
31 

48 
35 

47 
38 

49 
38 

50 
36 

50 
35 

45 
35 

49 
34 

46 
33 

54 
37 

46 
32 

54 
29 

57 
32 

54 
26 

55 
22 

55 
25 

63 
25 

65 
25 

56 
27 

55 
35 

47 
37 

50 
41 

48 
37 

48 
38 

90.8 
32.5 

FDRT  BRAGG 

MAX 
MIN 

56 
38 

58 
39 

62 
46 

60 
48 

55 
48 

62 
4B 

55 
48 

57 
47 

59 
46 

59 
46 

60 
46 

56 
42 

52 
40 

59 
43 

56 
35 

52 
37 

59 
40 

57 
34 

59 

37 

59 
37 

62 
37 

63 
42 

60 
42 

63 
45 

58 
50 

64 

50 

62 
50 

59 
43 

58.7 
43.1 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

47 
24 

44 
28 

53 
29 

50 
35 

53 
33 

50 
32 

52 
35 

49 
31 

53 
24 

50 
36 

50 
27 

56 
25 

20 

58 

62 

22 

61 
26 

57 
26 

55 
37 

50 
34 

56 
40 

93.1 
29.7 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

62 
39 

59 
49 

57 
48 

56 
48 

59 
53 

55 
49 

56 
50 

57 
48 

57 
41 

55 
44 

57 
45 

53 
43 

59 
46 

55 
46 

55 
43 

60 
40 

60 
46 

57 
40 

57 
39 

60 
43 

64 
43 

59 
44 

60 

56 
55 

58 
52 

59 
54 

60 
46 

60 
46 

58.0 
46.0 

GRATDN 

MAX 
MIN 

60 
32 

61 
32 

57 
39 

53 
43 

60 
40 

61 
41 

53 
49 

61 
49 

59 
46 

58 
46 

54 
47 

62 

40 

51 
41 

57 
46 

61 
32 

66 
32 

66 
36 

69 
33 

65 

32 

66 
33 

66 
34 

71 
37 

65 

41 

60 
41 

59 
49 

62 
50 

61 
47 

56 
46 

60.9 
40.9 

HARPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

47 

30 

52 

31 

54 
30 

55 

32 

56 
31 

48 
36 

60 
36 

60 
37 

55 
39 

52 
36 

46 
37 

56 

39 

56 
34 

59 
35 

52 
37 

60 
34 

62 
26 

65 
26 

66 
27 

67 
32 

70 
28 

71 
28 

68 
29 

65 
32 

54 
35 

61 

4' 

50 
42 

56 
42 

58.1 
93.9 

healosburg 

MAX 
MIN 

62 
34 

58 
41 

54 
44 

58 
44 

61 
45 

55 
49 

59 
51 

62 
50 

60 
48 

54 
45 

61 
47 

52 
42 

59 
46 

60 
47 

69 

42 

72 
39 

71 
42 

70 
37 

69 

36 

71 
38 

75 

40 

66 

40 

64 
46 

59 
51 

62 
52 

60 
51 

56 
49 

67 
46 

62.4 
44.4 

HILTS 

MAX 
MIN 

43 
23 

45 

24 

48 

30 

49 

32 

50 
32 

50 
31 

47 
35 

46 
32 

50 
34 

46 
33 

49 
33 

51 

30 

48 
25 

51 
26 

47 
33 

53 

36 

55 
27 

57 
24 

52 
21 

55 

21 

60 
26 

58 
27 

57 
28 

56 
29 

59 
31 

54 
36 

49 

33 

50 
34 

51.5 
29.1 

HOOPA 

MAX 
MIN 

51 
35 

53 
37 

50 
39 

52 
38 

50 
40 

55 
43 

58 
42 

56 
42 

55 
45 

62 
40 

45 
40 

50 
40 

59 
36 

61 
34 

55 
41 

56 
39 

60 
39 

59 
35 

60 
34 

62 
34 

63 
33 

65 
33 

62 
34 

64 

40 

55 
45 

60 
46 

57 
42 

55 

44 

56.9 
39.0 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
44 

54 
44 

58 
44 

57 
43 

55 
49 

56 
47 

56 
48 

56 
45 

58 
50 

60 
47 

56 
41 

55 
47 

59 
46 

63 
40 

65 
39 

60 
43 

62 
37 

6  1 
38 

68 
40 

69 
42 

64 
42 

62 
44 

50 

51 

60 
50 

57 
47 

99.4 
44.2 

KLAKATh 

MAX 

MIN 

55 

33 

61 
38 

61 
43 

50 
41 

62 
45 

63 
42 

59 
42 

53 
45 

61 
44 

50 
41 

54 
38 

58 

40 

61 
36 

57 
45 

56 
35 

60 
37 

55 
39 

56 
31 

60 
30 

62 
32 

70 
36 

56 
35 

66 
35 

62 
47 

63 
46 

58 
48 

58 
41 

5! 
46 

98.7 
39.8 

LAVA  BEOS  NAT  HONUHENT 

MAX 
MIN 

35 
12 

40 
19 

44 
27 

42 
30 

35 
28 

45 
31 

38 

31 

39 

30 

44 

31 

40 
28 

3.6 
20 

36 
22 

41 
19 

44 
26 

40 
25 

42 
22 

47 
30 

44 
IS 

42 
1* 

50 
22 

50 
23 

50 
29 

50 
28 

52 
33 

44 
33 

47 
34 

4  2 
26 

45 
32 

43.1 
25.9 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

32 
-  2 

39 
1 

38 

0 

40 
2 

43 
8 

44 
9 

36 
13 

38 
13 

46 
28 

45 
22 

44 
20 

41 
6 

42 
1 

46 
6 

41 

10 

41 
3 

45 

10 

45 

12 

47 
14 

50 
15 

54 
19 

54 
22 

49 
23 

54 
29 

50 
31 

47 
28 

45 
26 

43 
30 

44.3 
14.3 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

60 
34 

59 
45 

57 
48 

61 
48 

58 
43 

57 
43 

64 

50 

63 
48 

60 
45 

54 
46 

60 
46 

56 
44 

57 
46 

59 
47 

66 
36 

64 
36 

62 
42 

62 
34 

70 
36 

66 
37 

69 
45 

64 
46 

63 
42 

62 
55 

64 
46 

6 1 
51 

60 
51 

64 
42 

61.6 
44.2 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

55 
32 

57 
38 

59 
41 

50 
43 

59 
42 

61 
42 

60 
43 

55 
44 

57 
42 

48 
40 

56 
39 

54 
36 

59 
42 

54 
34 

57 
36 

59 
38 

54 
33 

60 
29 

63 
29 

62 
31 

57 
33 

65 
35 

56 
47 

46 

54 
44 

56 
43 

55 

41 

97.2 
38.8 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

55 
35 

SO 
36 

55 
35 

62 
41 

53 
41 

58 
44 

60 
44 

55 
45 

57 
46 

53 
37 

49 
39 

59 
41 

56 
39 

56 
44 

62 
41 

63 
39 

62 
42 

64 
30 

64 

31 

67 
35 

71 
32 

58 
34 

i6 
39 

46 

46 

48 

43 

59 
47 

98.9 
40.0 

PETALUHA  FIRE  SIA  2 

MAX 
MIN 

58 
35 

58 
45 

55 
45 

63 
43 

61 
42 

55 

5D 

59 
49 

60 
50 

56 
46 

55 
46 

58 
46 

55 
40 

55 
40 

58 
46 

63 
40 

67 
37 

66 
42 

65 
34 

62 
34 

66 
36 

72 
37 

65 

40 

6 1 
41 

51 

50 

51 

50 

61 
49 

60.9 
43.6 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

55 
39 

62 
49 

';9 

48 

58 
48 

SB 
52 

61 
51 

56 
49 

58 
49 

57 
46 

57 
50 

56 
49 

57 
43 

57 
45 

57 
46 

56 
48 

59 

39 

56 
49 

56 
40 

59 
36 

37 

42 

47 

45 

49 

50 

51 

50 

60 
44 

99. 0 
46.3 

POTTER  VALLEV  PH 

MAX 

MIN 

62 
30 

58 
39 

55 

40 

50 
43 

58 
44 

53 
45 

61 
46 

58 
40 

57 
46 

52 
42 

56 
42 

50 
40 

55 
35 

57 
44 

64 
30 

69 
31 

66 
35 

66 
30 

66 
30 

68 
31 

75 
33 

34 

35 

46 

45 

46 

48 

61 
36 

60,2 
36.9 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

47 
35 

51 
35 

54 
40 

50 
42 

52 
44 

54 
40 

55 
44 

55 
46 

53 
4  . 

55 
44 

52 
44 

5 1 
41 

51 
38 

54 
38 

5^ 
41 

39 

39 

57 
33 

59 
33 

60 
33 

37 

36 

36 

40 

48 

49 

45 

54 
45 

94.4 
40,4 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

61 
31 

57 
37 

50 
40 

58 
40 

59 
39 

54 
49 

59 
49 

61 
46 

57 
46 

52 
46 

58 
47 

51 
41 

54 
46 

56 
46 

67 
35 

67 
35 

63 
38 

67 
32 

69 
32 

70 
35 

73 
39 

65 
38 

61 
45 

60 
50 

60 
47 

59 
50 

55 
49 

61 
44 

60.1 
41.9 

San  RAFAEL 

MAX 

Mm 

59 
39 

57 
40 

56 
46 

60 
47 

59 
45 

56 
46 

59 
50 

61 
51 

61 
48 

59 
49 

59 
49 

54 
43 

58 
49 

59 
49 

65 
43 

66 
43 

64 
47 

64 
40 

64 
42 

70 
42 

71 
46 

69 
4! 

63 
47 

62 
52 

62 
46 

63 
52 

62 
51 

61 
49 

61.5 
46,4 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

63 
33 

58 
40 

55 
45 

62 
43 

63 
41 

60 
50 

60 
50 

63 
50 

54 
47 

53 
47 

60 

47 

55 

40 

57 
45 

61 
47 

67 
35 

69 
36 

68 

40 

67 
33 

66 
34 

71 
36 

73 
37 

68 
42 

C4 

45 

59 
50 

64 
50 

63 
51 

61 
50 

65 

46 

62.5 
43,2 

S*«  R«l«r»ac«  NoUk  Following  SuUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Feanmnv  1973 


Station 

Day  of  Month 

• 

Dl 

s 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

< 

SIHYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

*9 

27 

50 
26 

SI 
33 

55 

32 

42 
35 

55 

37 

55 
31 

53 
33 

53 
33 

54 

32 

43 

30 

48 
36 

50 
28 

60 
27 

50 
36 

60 
28 

61 
27 

60 
26 

62 
24 

63 
26 

70 
27 

70 
27 

69 

31 

64 

30 

55 

29 

56 

40 

47 

33 

90 
39 

59. 9 
30.7 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

51 
37 

58 
38 

58 
44 

57 
44 

52 
45 

59 
45 

60 
42 

60 
45 

54 
45 

59 
42 

51 
43 

52 
42 

55 
39 

S8 

41 

54 
43 

55 
39 

60 
41 

55 
35 

58 
39 

99 

37 

64 
37 

69 
37 

63 
44 

67 
44 

57 
50 

60 
50 

58 
46 

99 
47 

97.6 
42.0 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

50 
43 

57 
47 

55 
48 

49 
48 

58 
48 

56 
49 

53 
46 

53 
46 

54 
47 

50 
44 

50 
43 

49 
45 

SO 
45 

49 

46 

63 
46 

54 
46 

55 
45 

54 
43 

54 
42 

62 
44 

60 
49 

54 

48 

55 
47 

55 
48 

53 
50 

52 
49 

55 
47 

58 
46 

93.8 
46.4 

SONOMA 

MAX 
MIN 

64 

3? 

60 
38 

56 
44 

62 
40 

61 
41 

57 
50 

63 
50 

63 
50 

60 
44 

57 
45 

60 
48 

55 
39 

58 
47 

60 
48 

70 
35 

68 
35 

67 
41 

67 
33 

67 
33 

71 
36 

73 
39 

66 
40 

63 
40 

63 
51 

63 
49 

65 
51 

61 
50 

64 
46 

63.0 
42.6 

TRINITY    DAM   VISTA  RT 

MAX 

MIN 

41 
27 

45 
27 

49 
32 

46 

33 

40 
32 

46 
33 

44 
36 

44 
35 

45 
36 

46 
36 

43 
33 

47 
28 

43 
29 

45 
35 

42 
31 

54 
29 

55 
28 

52 
25 

54 
26 

59 
29 

61 
34 

51 
32 

54 
31 

46 
41 

46 
43 

45 
40 

46 
40 

47.8 
32.6 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

42 
18 

44 
29 

48 
30 

41 
30 

48 
32 

46 
29 

42 
31 

48 

30 

46 
32 

42 
31 

39 
18 

53 
24 

48 

23 

45 
32 

45 
29 

52 
23 

50 
27 

47 
22 

54 
IB 

57 

20 

56 
20 

56 
26 

55 
24 

52 
29 

51 
39 

47 
34 

47 
26 

52 
34 

46.3 

27.1 

UKIAH 

MAX 
MIN 

59 
33 

58 
44 

56 
45 

51 
45 

58 
47 

56 
48 

58 
47 

61 
47 

53 
48 

52 
43 

56 
41 

SO 
41 

55 
40 

55 
46 

63 
33 

69 
34 

65 
41 

68 
32 

68 
32 

70 
32 

73 
36 

69 
36 

63 
35 

57 
49 

57 
47 

57 
46 

55 
48 

61 
43 

59.6 
41.5 

WEAVfRVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

44 
25 

53 
29 

49 
34 

45 
36 

53 
32 

53 
36 

49 
39 

SO 
37 

48 
39 

44 
36 

48 
34 

51 
33 

46 
33 

50 
38 

53 
31 

56 
29 

56 
30 

63 

63 
19 

64 
19 

65 
23 

66 
27 

58 
27 

50 
31 

52 
43 

55 
29 

48 
38 

50 
39 

53.0 
32.1 

KEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

44 

21 

44 
25 

51 
33 

50 
33 

41 
33 

51 
31 

43 
34 

48 
32 

45 
35 

45 

32 

46 
31 

43 
31 

47 
26 

47 
36 

47 

31 

48 
24 

52 
25 

49 
18 

47 
IB 

51 
21 

57 
23 

58 
26 

54 
38 

52 
30 

43 
37 

46 
41 

45 
35 

45 
34 

47.6 
29.9 

WILLITS   1  NE 

MAX 
MIN 

58 
32 

55 
43 

S3 
39 

49 
43 

55 
44 

55 
41 

53 
43 

55 
44 

52 
44 

51 
41 

52 
43 

49 
39 

54 
32 

48 
42 

59 
30 

65 
34 

59 
34 

64 
26 

64 

30 

68 
30 

69 

31 

65 
31 

60 
36 

55 
41 

55 
45 

56 
46 

55 
44 

57 
42 

56.6 
38.4 

UILLOH  creek  1  NH 

MAX 
MIN 

53 
33 

56 
36 

50 
39 

51 
41 

39 

55 
41 

57 
40 

60 
42 

58 
45 

59 
38 

45 
40 

59 
38 

58 
35 

60 
36 

55 
40 

60 
37 

59 
40 

60 
40 

61 
31 

62 
34 

65 
32 

69 
30 

62 
32 

62 
38 

52 
46 

56 
47 

57 
41 

95 
43 

57.3 
38.4 

YREKA 

•          •  • 

MAX 
MJN 

44 
24 

44 
25 

45 
33 

52 
30 

44 
32 

52 
32 

48 
36 

49 
35 

48 
35 

49 
35 

48 
32 

47 
30 

49 
24 

S3 
26 

48 
31 

53 
26 

55 
28 

53 
21 

52 
21 

55 
23 

64 
27 

62 
29 

59 
30 

60 
34 

53 
34 

59 
36 

50 
33 

46 
34 

91. S 
29.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

45 

10 

45 
29 

42 

30 

45 
28 

47 
32 

46 

31 

49 

34 

49 
29 

46 
35 

45 
26 

47 

30 

41 
31 

44 
24 

41 
23 

48 
28 

52 
25 

51 
27 

48 

21 

52 
23 

56 
25 

57 
24 

54 
26 

55 
22 

51 
39 

46 

32 

49 

31 

47 
33 

47 

48.1 
27.8 

ALTURA5  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

36 
6 

39 

14 

44 
27 

35 
30 

44 

32 

SO 
28 

43 
32 

46 
25 

47 
28 

43 
26 

45 
25 

40 
22 

40 
17 

46 
25 

40 
22 

41 
20 

49 
24 

48 
16 

52 
18 

49 
12 

52 
15 

52 
25 

55 

20 

55 
26 

38 
25 

46 
24 

49 

26 

49 

32 

45.5 
22.9 

AUBURN 

MAX 

Mm 

53 
35 

58 
35 

60 
42 

51 
46 

55 
43 

60 
43 

S3 
47 

60 
45 

60 
45 

58 
45 

52 
41 

SO 
42 

55 
43 

55 
42 

48 
36 

63 
36 

57 
37 

58 
37 

58 
39 

65 
36 

66 
41 

69 
41 

64 
42 

64 
42 

60 
45 

61 
45 

52 
47 

60 
44 

96. 0 
41.6 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 

Mm 

52 
31 

56 
34 

59 
41 

S3 
44 

55 
40 

59 

35 

53 
46 

59 
43 

62 
43 

SB 
44 

52 
40 

50 
41 

S3 
41 

53 
42 

48 

35 

59 
33 

55 
34 

57 
34 

58 
34 

62 
41 

65 
40 

68 
38 

63 
38 

62 
45 

60 
42 

61 
44 

52 
46 

60 
42 

97.3 
39.7 

Blue  Canvon  mSQ  ap 

MAX 

Mm 

50 
31 

43 
33 

36 

30 

34 

30 

47 

32 

35 
32 

42 
30 

42 
32 

39 
31 

32 
29 

33 
29 

31 
27 

35 
27 

33 
28 

42 
27 

49 

34 

SO 
39 

50 
33 

51 
35 

57 

35 

SO 
36 

SO 
32 

46 
32 

37 
32 

41 
32 

40 
31 

41 
30 

36 
31 

41.9 
31.3 

BOWMAN  DAM 

MAX 

MIN 

50 
22 

47 
27 

44 
30 

34 

30 

42 

30 

39 
32 

39 

32 

43 

29 

40 
32 

40 
27 

35 
30 

34 
27 

40 
22 

39 
30 

40 
26 

46 

32 

56 
27 

51 
29 

54 
23 

54 
26 

48 

33 

52 
26 

50 
28 

44 
33 

42 
32 

42 
31 

43 
33 

40 
31 

43.9 
28.9 

brannan  island 

MAX 

Mm 

56 
33 

55 
32 

56 
41 

53 
41 

63 
39 

58 
40 

56 
44 

64 
46 

63 
47 

61 
45 

59 
46 

58 
41 

56 
44 

SB 
45 

SB 
41 

62 
36 

57 
38 

58 
37 

60 
38 

60 
38 

63 
38 

69 
39 

60 
40 

60 
43 

65 
42 

67 
45 

61 
46 

56 
47 

99.8 
41.2 

BROOKS    FARNHAM  ranch 

MAX 

Mm 

56 
30 

58 
37 

56 
39 

51 
44 

58 
37 

56 
48 

57 
49 

58 
47 

60 
45 

57 
47 

54 
47 

58 
46 

52 
46 

52 
47 

60 
34 

63 
37 

64 
37 

62 
36 

63 
32 

64 
34 

67 
38 

70 
36 

63 
36 

59 
49 

60 
49 

63 
47 

57 
48 

96 
43 

99.1 
41.6 

BURNEY 

MAX 

Mm 

46 

17 

45 
24 

40 
24 

42 
29 

42 

30 

52 
29 

48 
31 

48 

32 

47 
31 

45 
32 

47 
31 

43 

30 

45 
26 

48 
26 

42 
30 

51 
22 

57 
23 

58 
18 

53 
17 

59 
16 

61 
18 

61 
18 

58 
23 

59 
23 

49 
37 

50 
33 

46 
30 

47 
33 

49.6 
26.2 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

36 
6 

35 
15 

36 
21 

37 
29 

40 
29 

40 
29 

42 
30 

40 
29 

40 
30 

39 
29 

42 
28 

37 
26 

40 
25 

40 
29 

45 
24 

45 

22 

43 
19 

43 
15 

50 
14 

50 
18 

49 
21 

50 
19 

46 
31 

41 
30 

43 
26 

41 
29 

44 

26 

42.0 
24.2 

CHESTER 

MAX 

Mm 

41 
3 

42 
U 

42 
22 

39 

2a 

41 
32 

40 
30 

46 
30 

45 
31 

41 
32 

41 
30 

42 
28 

37 
26 

42 
23 

39 
32 

46 
24 

49 
23 

59 
19 

50 
17 

52 
12 

54 
13 

48 

23 

51 
21 

51 
16 

48 

32 

42 
32 

41 

30 

43 
32 

45 
26 

44.6 
24.3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

55 
31 

57 
37 

56 
40 

56 
46 

59 
46 

57 
48 

60 
49 

61 
43 

59 
49 

55 
46 

60 
44 

60 
46 

55 
44 

56 
48 

63 
34 

65 
36 

59 
40 

6* 

31 

64 

33 

67 
36 

71 
37 

67 
41 

63 
38 

59 
50 

60 
52 

54 
51 

56 
60 

59 

41 

99.9 
42.4 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

56 
34 

55 
35 

55 
43 

50 
46 

61 
42 

57 
44 

57 
46 

62 
48 

61 
50 

58 
49 

56 
48 

57 
45 

56 
45 

57 
48 

59 
42 

62 
37 

58 
40 

60 
39 

62 
36 

62 
38 

64 
39 

66 
43 

62 
41 

64 
45 

64 
45 

66 
49 

57 
49 

56 
46 

99.4 
43.4 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

53 
26 

57 
28 

54 
36 

50 
42 

49 
40 

54 
41 

48 
44 

54 
43 

55 
40 

51 
40 

50 
42 

54 
39 

48 

40 

47 
42 

53 
31 

61 
31 

64 
32 

63 
26 

62 
26 

64 
28 

67 
32 

68 
30 

61 
33 

56 
38 

53 
43 

54 
41 

64 
42 

53 
42 

99.6 
36.4 

COLFAX 

MAX 
MIN 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

Mm 

56 
33 

58 
40 

51 
43 

5S 
45 

58 
41 

54 
48 

62 
49 

62 
48 

58 
47 

58 
45 

62 
46 

55 
45 

54 
46 

58 
47 

62 
41 

69 
38 

59 
41 

64 

40 

65 
40 

67 
36 

71 
45 

62 
48 

60 
40 

60 
49 

63 
47 

60 
48 

56 
49 

63 
44 

60.0 
44.0 

DAVIS  2  WSw  EXP  FARM 

MAX 

Mm 

55 
35 

57 
41 

56 
44 

52 
40 

60 
40 

56 
47 

56 
46 

63 
47 

64 
48 

58 
46 

57 
47 

58 
44 

55 
46 

56 
48 

60 
41 

62 
36 

57 
42 

58 
39 

60 
35 

65 
41 

70 
44 

64 

39 

61 
51 

63 
43 

64 
48 

57 
49 

57 
45 

99,4 

43.1 

DEER  CREEK  FOREBAr 

MAX 

Mm 

44 
28 

51 
33 

SO 
34 

40 
31 

43 
33 

52 
34 

40 
35 

43 
33 

46 
34 

43 
31 

35 
31 

37 
29 

38 
29 

50 
31 

35 
27 

47 
30 

5* 

33 

97 
31 

55 
33 

61 
36 

55 
32 

55 
32 

55 
39 

41 
34 

48 
35 

46 
35 

46 
31 

47.3 
32.3 

OE  SABlA 

MAX 

Mm 

47 

2' 

58 
35 

49 

36 

43 

36 

52 
38 

47 
38 

49 
38 

SO 
36 

SO 
39 

46 
37 

49 
34 

46 
36 

47 
32 

44 

35 

57 
30 

61 
34 

56 
33 

60 
30 

32 

65 

32 

61 
39 

60 
35 

51 
39 

51 
40 

56 
41 

49 

41 

47 
34 

92.4 
39.4 

DOBBINS  1  S 

MAX 

Mm 

55 
29 

58 
35 

52 
39 

SO 
43 

59 
38 

51 
38 

58 
45 

59 
40 

52 
43 

49 
42 

53 
40 

50 
42 

54 
39 

49 

41 

61 
31 

59 
33 

60 
31 

67 
32 

3? 

71 
40 

63 
34 

62 
33 

55 
46 

58 
41 

54 

40 

56 
45 

53 
39 

97.0 
38.2 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

45 

25 

50 
26 

38 

31 

38 
31 

48 

31 

45 
34 

47 
35 

SO 
33 

51 
34 

41 
33 

43 
33 

48 
34 

42 

32 

49 

34 

41 

30 

53 
29 

55 
30 

96 

30 

56 

29 

i; 

60 
29 

60 
29 

60 
29 

50 
33 

43 
30 

59 
31 

59 
39 

50 
39 

49.9 

31.} 

EAST  Park  reservoir 

MAX 

MIN 

51 
30 

55 
33 

55 
33 

45 
40 

50 
42 

55 
43 

47 
42 

52 
44 

55 
40 

51 
42 

55 
42 

58 
40 

50 
42 

48 

43 

56 
33 

60 
33 

69 
37 

69 
36 

62 
29 

32 

65 
37 

68 
39 

60 
36 

54 

42 

57 
42 

55 
46 

54 
46 

51 
41 

99.6 
36.6 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

56 
35 

57 
38 

57 
39 

58 
40 

b3 
4  1 

55 
46 

57 
50 

62 
49 

66 
48 

60 
49 

57 
48 

61 
46 

54 
47 

59 
48 

58 
40 

64 
39 

56 
41 

99 
36 

63 
39 

66 
39 

70 
43 

64 

43 

60 
48 

65 
45 

64 
46 

67 
46 

61 
46 

60.6 
43.4 

FOLSOH  dam 

MAX 

Mm 

55 
37 

57 
39 

59 
44 

57 
47 

59 
46 

60 
47 

58 
49 

62 
46 

63 
47 

58 
48 

55 
45 

54 
44 

55 
45 

95 
45 

55 
38 

62 
37 

57 
40 

59 
42 

57 
41 

66 
42 

63 
42 

69 
47 

63 
48 

63 
48 

64 
49 

58 
49 

63 
47 

99.9 
44.3 

GEORGETOHN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

45 

31 

51 
30 

44 
38 

42 
36 

51 
36 

50 
38 

45 

39 

50 
39 

52 
38 

40 
32 

38 

32 

50 
34 

43 
32 

49 

31 

39 

31 

54 
31 

59 
34 

54 

32 

56 

35 

60 
34 

64 

36 

63 
38 

60 
37 

49 
38 

90 
36 

57 
36 

48 

43 

50 
39 

90.3 
35.1 

8m  II«I«>»bc«  No4m  FoUowlag  SuiIob  Indm 
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DAILY  TEMPERATURES 


CSLIFOBNU 
FEBRUARV 


SUUon 

Day  ol  Month 

rage 

[ 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

GRASS  VILLEV  NO.  2 

MAX 

30 

52 
30 

56 
36 

49 
40 

47 
36 

56 
37 

47 
42 

55 
39 

56 
40 

50 
39 

45 
36 

45 
39 

46 
37 

50 
36 

41 
32 

60 
33 

62 
32 

59 
31 

59 
32 

69 
34 

67 
36 

66 
33 

61 
34 

60 
36 

51 
40 

54 
38 

50 
44 

55 

41 

54,0 
36,3 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

MAX 

55 
35 

55 
37 

61 
40 

56 
45 

57 
46 

63 
42 

63 
41 

56 
39 

60 
36 

53 
46 

55 
46 

60 
38 

62 
36 

58 
41 

57 
34 

61 
36 

62 
36 

65 
35 

,67 
39 

63 
36 

52 
45 

69 
43 

65 
46 

68 
47 

58 
44 

59.6 
40.7 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

MAX 

<>6 
16 

46 
19 

45 
26 

45 

30 

43 
29 

52 
29 

49 

33 

49 
29 

50 
34 

49 

32 

50 
32 

45 

30 

46 

23 

48 
30 

43 
30 

53 
22 

58 
23 

59 
19 

57 
11 

59 
19 

63 
19 

62 
23 

60 
23 

59 
32 

55 
33 

56 
31 

47 
34 

46 

33 

51.6 
26,6 

JESS  VALLEY 

MAX 

45 
7 

44 

22 

42 
17 

40 
29 

49 
33 

43 
30 

46 
32 

46 
24 

43 

25 

40 
26 

35 

23 

40 
26 

44 

15 

42 
32 

40 
25 

49 

11 

48 
23 

42 
12 

52 
21 

49 
17 

50 
22 

51 
29 

50 
25 

45 
37 

40 
39 

49 
27 

45 
30 

47 
30 

44,9 
24,5 

LAKEFORT 

MAX 

55 
28 

54 
36 

53 
40 

50 
42 

52 
41 

51 
44 

53 
44 

54 
40 

51 
41 

50 
39 

56 
42 

50 
35 

47 
40 

51 
42 

57 
32 

64 
29 

65 
34 

65 
27 

61 
26 

64 
29 

65 
30 

69 

30 

58 
34 

56 
43 

53 
43 

59 
45 

52 
43 

56 
35 

55,9 
37.1 

LAKE  SFAULDINC 

MAX 

MIN 

52 
14 

46 
20 

42 
26 

36 
29 

46 
26 

46 

28 

46 
29 

43 
26 

42 
29 

39 

27 

35 
26 

36 
26 

44 

19 

36 
29 

45 
21 

49 
21 

55 

21 

52 
23 

57 
16 

51 
32 

53 
20 

50 
21 

43 
31 

45 
30 

42 
26 

43 
29 

44 

45.4 
25.0 

HANZANITA  LAKE 

MAX 

3B 

13 

46 

15 

43 

20 

36 
26 

35 
24 

42 
25 

38 
26 

39 
23 

39 
26 

39 
26 

36 
16 

41 
20 

37 
8 

40 
17 

37 
19 

41 
23 

50 
20 

51 
20 

49 

10 

49 
13 

53 
13 

53 
18 

45 
20 

44 

20 

37 

29 

41 
26 

40 
29 

45 

42.4 
20.6 

HARKLEy  COVE 

MAX 

54 
32 

54 

36 

55 
39 

53 
39 

56 
39 

55 
42 

54 
45 

56 
46 

59 
44 

56 
45 

53 
46 

56 
42 

52 
45 

52 
45 

56 
37 

62 
39 

63 
38 

60 
37 

63 
33 

62 
34 

63 
35 

70 
35 

60 
39 

59 
43 

59 
44 

61 
46 

58 
46 

55 

57.8 
40.6 

HARYSVILLE 

MAX 
MIN 

57 
36 

56 
40 

59 
40 

53 
44 

58 
42 

59 
47 

55 
50 

64 
50 

65 
50 

59 

50 

58 
47 

63 
46 

60 
47 

57 
50 

61 
42 

63 
39 

63 
41 

56 
40 

65 
36 

65 
40 

69 
41 

73 
44 

67 
42 

66 
42 

60 
41 

66 
53 

56 
51 

56 

61.3 
44.3 

HC  CLOUD 

MAX 
MIN 

43 
IS 

50 
22 

51 
29 

49 
32 

37 
33 

48 
31 

49 
31 

44 
32 

46 
33 

39 
31 

41 
30 

48 
31 

38 
29 

42 
31 

41 

24 

52 
25 

56 
27 

53 

20 

53 
23 

56 
25 

60 
26 

61 
29 

55 

30 

54 
32 

43 

33 

44 
33 

42 
36 

45 
34 

48.0 
28.9 

MINERAL 

MAX 

40 
16 

42 
20 

41 
27 

37 
26 

34 
32 

37 
31 

36 
32 

41 
30 

40 
32 

37 
30 

34 
27 

39 
29 

35 
25 

36 
26 

35 
22 

42 
25 

46 
25 

47 
19 

45 
20 

50 
22 

50 
26 

48 
23 

50 
23 

50 
29 

37 
32 

37 
32 

38 

32 

39 

41.0 
26.8 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

MAX 

MIN 

50 
21 

49 
34 

46 
32 

36 
32 

47 
31 

43 
31 

43 
34 

45 
34 

41 
32 

39 
32 

41 
32 

40 
30 

42 
29 

42 
34 

49 
30 

56 
27 

50 
30 

52 
24 

56 

21 

58 
25 

60 
25 

52 
37 

54 
35 

42 
33 

42 
39 

43 
36 

42 
35 

49 

46,9 
31,0 

NEVADA  CITY 

MAX 

45 
26 

46 
26 

51 
32 

45 
25 

46 
33 

52 
34 

45 
41 

50 
36 

52 
36 

50 
36 

44 
36 

45 
37 

44 

33 

46 

33 

41 

30 

55 

30 

58 
30 

54 
29 

54 
29 

60 
30 

62 
31 

63 
30 

57 
30 

57 
31 

50 
39 

54 
36 

47 
36 

53 

51.1 
32.9 

ORLANO 

MAX 

56 
35 

57 
36 

56 
36 

51 
45 

55 
42 

57 
45 

51 
48 

59 
47 

59 
46 

56 
45 

60 
44 

60 
44 

54 
44 

55 
45 

56 
39 

63 
40 

66 
39 

61 
43 

66 
36 

67 
36 

67 
42 

71 
45 

62 
40 

62 
43 

61 
44 

62 
44 

55 
49 

54 

59.3 
42.4 

OROVILLE 

MAX 

56 
34 

57 
40 

56 
44 

57 
46 

56 
45 

59 
49 

55 
50 

63 
47 

61 
50 

58 
46 

55 
45 

58 
47 

57 
46 

57 
48 

55 
37 

64 
39 

60 
40 

55 
34 

63 
35 

66 
41 

68 
41 

71 
46 

65 
49 

63 
52 

60 
51 

64 
50 

60 
51 

62 

60.  1 
44. S 

PARADISE 

MAX 

50 
36 

51 
39 

57 
44 

52 
42 

48 
44 

57 
44 

47 
44 

57 
43 

57 
45 

52 
41 

48 
40 

52 
41 

49 
40 

51 
41 

44 
36 

58 
40 

65 

40 

56 
38 

61 
39 

63 
44 

6! 
49 

70 
43 

60 
43 

61 
45 

50 
46 

56 
49 

53 
46 

54 

55.2 
42.3 

PLACERVILLE 

MAX 

46 

30 

54 
32 

55 
37 

54 
44 

54 
34 

55 
36 

51 
44 

54 
38 

56 
41 

57 
42 

55 
41 

49 
39 

49 
38 

53 
40 

46 
31 

59 
32 

55 
32 

56 
34 

59 
33 

62 
32 

68 
34 

67 
33 

60 
34 

62 
42 

52 
41 

59 
39 

54 
45 

57 

55.7 
37.1 

FLACERVILLE  IFC 

MAX 

54 
36 

54 
40 

52 
40 

50 
40 

53 
36 

49 
42 

53 
41 

56 
41 

54 
41 

49 
38 

45 
39 

46 
36 

52 
36 

48 

38 

57 
33 

56 
35 

58 
39 

56 
41 

62 
41 

65 
38 

65 
42 

61 
39 

60 
40 

55 
45 

58 
43 

50 
44 

53 
42 

51 
38 

54.4 
39.4 

PLATINA 

MAX 

55 
31 

49 
34 

43 
34 

50 
36 

50 
37 

46 
39 

49 
41 

54 
35 

46 
36 

51 

30 

52 
30 

43 
36 

51 

32 

65 
29 

57 
30 

60 
22 

62 
26 

65 
30 

70 
34 

60 

48 
41 

49 

42 

46 
40 

46 

33 

50 

52.6 
33.9 

PORTOLA 

MAX 

35 
26 

42 
33 

44 
26 

41 
25 

40 
27 

36 
25 

37 

30 

38 
24 

41 
27 

45 
25 

47 
22 

50 
23 

51 
30 

53 

16 

50 
21 

46 
32 

44 
26 

40 
32 

QUINCY 

MAX 

50 
24 

46 
24 

46 
26 

45 
35 

40 
33 

48 
33 

48 
33 

45 
32 

46 
33 

47 
33 

45 
34 

54 
24 

20 

69 

63 
22 

56 
26 

60 
24 

59 
29 

45 
36 

46 
31 

50.0 
29.1 

RED  BLUFF  hSO  AP 

MAX 

56 
35 

59 
36 

55 
43 

53 
44 

59 
43 

51 
46 

56 
45 

59 
44 

56 
45 

57 

-46 

59 
42 

53 
43 

55 
44 

54 
44 

64 
39 

66 
39 

62 

40 

66 
41 

67 
36 

69 

38 

72 
41 

62 
42 

60 
42 

58 
48 

61 
48 

53 
47 

53 
46 

59 
44 

59.1 
42.7 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

61 
36 

59 
43 

56 
43 

50 
44 

60 
44 

55 
46 

52 
46 

57 
46 

53 
47 

56 
45 

61 
43 

55 
43 

56 
43 

52 
45 

66 
39 

69 
45 

67 
39 

67 
46 

70 
37 

66 
42 

75 
48 

70 
42 

63 
45 

58 
46 

58 

49 

57 
49 

53 
46 

61 
47 

60.  1 
44.1 

ROCKLIN 

MAX 

55 

32 

59 
34 

60 
39 

56 
46 

61 
42 

61 
43 

56 
49 

63 
45 

63 
45 

61 
47 

58 
44 

57 
44 

57 
45 

58 
46 

56 
35 

61 
35 

60 
36 

57 
35 

60 
34 

62 
35 

65 
34 

66 
36 

64 

40 

65 
45 

64 
45 

66 
46 

58 
50 

64 
46 

60.5 
41.3 

SACRAMENTO  WSO  AP 

MAX 

55 
35 

57 
43 

52 
46 

62 
46 

57 
42 

58 
51 

63 
48 

61 
50 

61 
51 

59 
50 

57 
49 

57 
46 

57 
46 

60 
46 

64 
43 

57 
39 

58 
41 

60 
43 

63 
40 

65 
39 

66 
42 

64 
47 

69 
42 

64 
54 

67 
48 

57 
50 

59 
52 

63 
50 

60.3 
45,9 

SACRAMENTO  HSO  CI 

MAX 

59 
36 

56 
44 

54 
46 

63 
50 

60 
46 

58 
2 

64 

53 

62 
52 

61 
52 

59 

50 

59 

46 

57 
46 

57 
50 

60 
48 

62 
44 

60 
42 

59 
44 

62 
43 

63 
39 

66 
42 

70 
44 

64 
48 

64 
46 

64 
53 

67 
52 

58 
52 

56 
52 

62 
50 

61.1 
47.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

51 
37 

56 
40 

54 
43 

53 
41 

50 
42 

55 
44 

50 
44 

49 
44 

51 
46 

55 
43 

47 
36 

56 
41 

46 
42 

50 
42 

46 
40 

59 
42 

65 
43 

65 
43 

60 
42 

64 
41 

66 
42 

66 
42 

60 
43 

60 
44 

52 
46 

51 
47 

49 
45 

49 
44 

54.8 
42.9 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

5i 
29 

52 
26 

41 
31 

45 

31 

46 
31 

42 
32 

47 
33 

fo 

31 

48 
31 

38 
32 

42 
32 

42 
31 

50 
29 

52 
32 

47 
30 

50 
30 

60 
31 

55 
33 

60 
26 

60 
28 

54 
36 

57 
27 

56 
28 

44 
35 

48 
35 

47 
30 

47 
39 

46 

31 

49.3 
31.1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

50 
7 

41 
9 

39 

21 

39 
2! 

45 
29 

49 
29 

41 
29 

45 
24 

41 
25 

41 

27 

40 
28 

45 
2! 

41 
16 

43 
18 

46 
26 

45 
12 

49 
U 

46 
10 

50 
10 

45 
16 

48 
16 

49 

16 

50 
19 

46 

32 

49 

20 

48 

23 

43 
29 

45.0 
20.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

52 
33 

57 
33 

56 
36 

49 
41 

51 
39 

54 

42 

48 
44 

51 
44 

56 
45 

54 
44 

55 
42 

57 
41 

51 
42 

50 
45 

55 
34 

60 
35 

63 
38 

63 
32 

62 
30 

69 
32 

65 
35 

68 
37 

60 
38 

56 
42 

CO 
43 

57 
44 

54 
43 

51 
40 

56.9 
39.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

49 

27 

59 
31 

41 
31 

39 

32 

51 
35 

43 
34 

46 
35 

48 
33 

42 
34 

41 
32 

42 
32 

37 
32 

42 
32 

40 

32 

50 
29 

55 
29 

56 
30 

55 
32 

56 
26 

63 
28 

60 
37 

56 
28 

53 
29 

47 
29 

46 
37 

45 
30 

47 
38 

43 
31 

48.4 
31.7 

THIN  LAKES 

MAX 

VACAVILLE 

MAX 

56 
32 

56 
42 

53 
40 

60 
41 

59 
39 

57 
48 

63 
47 

65 
49 

60 
42 

57 
47 

61 
47 

57 
43 

54 
46 

60 
46 

64 
35 

60 
35 

58 
38 

62 
36 

63 
35 

69 
35 

71 
36 

62 
39 

60 
39 

65 
49 

65 
42 

61 
45 

56 
49 

64 
46 

60.9 
41.8 

volta  poker  house 

MAX 

54 
32 

54 

53 
41 

44 
39 

56 
43 

52 
40 

51 
43 

52 
39 

53 
42 

50 
40 

54 
35 

53 
35 

56 
38 

45 
39 

60 
34 

62 
37 

61 
36 

63 
31 

64 
34 

66 
36 

68 
37 

68 
36 

57 
36 

53 
42 

54 
40 

52 
43 

53 
43 

51 
38 

55.8 
38.0 

hhiskeytohn  res 

MAX 

Mm 

53 
36 

59 
36 

54 
41 

53 
41 

51 
41 

51 
43 

48 
43 

49 
42 

53 
44 

49 

44 

46 
39 

51 
40 

47 
40 

50 
42 

49 
37 

61 
40 

69 
44 

63 
38 

64 
35 

65 
36 

67 
40 

70 
43 

57 
40 

57 
42 

53 
46 

52 
42 

49 
44 

49 

41 

54.9 
40.9 

NILLIAHS 

MAX 

Mm 

55 
36 

55 
37 

57 
39 

51 
43 

59 
42 

57 
49 

53 
46 

56 
49 

59 
49 

56 
42 

58 
41 

60 
41 

55 
41 

54 
46 

61 
39 

63 
40 

64 
42 

58 
36 

62 
36 

64 
37 

66 

41 

71 
46 

61 
42 

60 
44 

60 
47 

61 
42 

63 
45 

61 
43 

59.4 
42.4 

hillohs 

MAX 
MIN 

56 
33 

56 
35 

56 
39 

51 
43 

56 
39 

58 
40 

S3 
45 

60 
45 

61 
46 

57 
44 

59 
43 

56 
42 

53 
43 

54 
43 

59 

36 

64 
39 

66 
40 

61 
40 

66 
37 

67 
35 

68 
40 

72 
46 

62 
39 

60 
45 

58 
46 

61 
46 

56 
47 

56 
42 

59.5 
41.4 

winters 

MAX 

MIN 

56 
34 

57 
41 

57 
45 

50 
43 

61 
41 

56 
46 

55 
47 

62 
47 

63 
47 

60 
47 

56 
45 

60 
43 

55 
47 

55 
48 

60 
39 

65 
38 

60 
40 

60 
39 

63 
36 

65 
37 

67 
41 

73 
40 

63 
40 

60 
49 

62 
45 

65 
46 

57 
48 

56 
44 

60.0 
43.0 

S««  R«l«r«nc«  Not**  FoUowtag  Sl«Uon  Indfti 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 


StaUon 

Day  of  Month 

• 

I 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

W0D0L4N0  1  WNH 

•          •  • 

MAX 
MIN 

55 

55 
36 

56 
43 

58 
40 

59 
39 

55 

39 

55 
48 

63 
47 

62 
49 

99 

48 

59 
46 

61 
45 

56 
46 

57 
47 

61 
40 

61 
35 

60 
39 

59 

36 

60 
36 

62 
36 

65 
43 

70 
46 

62 
40 

62 
43 

64 

44 

66 
48 

57 
48 

57 
46 

59.9 
42*9 

NOHTHEAST  INTERIDR 
81SINS  03 

SOCA 

MAX 
MIN 

-  5 

41 
13 

39 
13 

37 

40 

18 

45 

20 

40 
29 

45 

20 

47 
22 

45 
23 

37 
28 

36 
21 

37 
14 

46 
16 

40 
21 

38 
5 

46 
5 

50 
4 

45 
-  2 

46 

1 

46 

11 

43 

13 

49 
9 

51 
11 

43 
33 

49 
17 

43 
17 

49 
26 

43.4 

bDDIE 

MAX 

MIN 

<>5 
.  4 

37 
0 

36 
3 

40 
1 3 

42 
_  \ 

33 
22 

42 
23 

42 
_  5 

36 
_  7 

38 
-  2 

35 
18 

35 
9 

39 
16 

37 
-  7 

33 
20 

40 
6 

52 
-  2 

42 
-12 

44 
-10 

47 
•  1 

41 
-  3 

44 
.  4 

34 
16 

41 
5 

40 
6 

39 

0 

40 

10 

49 

13 

39.8 

BRI0C6PORT 

MAX 
MIN 

34 
5 

37 
12 

36 
8 

43 

41 

41 

41 

39 

40 

40 
20 

39 
19 

41 
IB 

43 
15 

40 
•  2 

'•0 
16 

40 
10 

36 
.  8 

40 
-  8 

36 
-15 

38 
-15 

37 
-12 

36 
-10 

40 
.  9 

42 
21 

49 
-  1 

4! 
-  2 

43 
15 

42 
12 

40.1 

CEOARVILLE 

MAX 

MIN 

37 
8 

35 

12 

37 
IB 

39 

40 

4B 

38 

40 

45 
2  8 

41 
33 

42 
30 

43 
29 

41 
22 

45 
26 

37 
26 

45 
23 

47 
24 

46 
16 

41 
20 

47 
25 

49 
25 

47 
30 

51 
25 

52 
32 

50 
35 

46 
30 

43 
31 

49 

33 

43.9 

OONNER  MEMDSItL  ST  PK 

MAX 
MIN 

42 
-  1 

39 
0 

39 
16 

35 
2  5 

37 
1 9 

43 

36 
28 

39 
29 

37 
24 

42 
25 

34 
27 

36 
25 

37 
19 

42 
21 

37 
20 

43 
7 

44 
6 

50 
8 

42 
3 

45 
5 

46 
7 

49 
17 

49 
14 

49 
18 

40 
30 

45 
16 

45 

21 

43 
27 

41.9 

OOVLE  5  SSE 

MAX 

MIN 

36 
IB 

35 
24 

38 
26 

46 
25 

47 
33 

42 
3  J 

48 
32 

45 
33 

49 

3 1 

46 

31 

39 

32 

42 
32 

46 
29 

42 
31 

47 

48 
24 

54 
25 

46 
21 

51 
24 

54 

29 

55 
29 

55 
27 

51 
38 

52 
36 

51 
29 

46 
29 

91 
31 

46.9 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

MIN 

40 
15 

35 
23 

37 
27 

45 

46 

42 

47 

46 

50 
28 

48 
32 

45 
34 

45 
31 

49 
25 

44 
33 

50 
33 

50 
23 

54 
25 

50 
20 

51 
20 

53 
20 

53 
22 

56 
29 

57 
25 

54 
39 

52 
38 

51 
26 

51 

30 

94 

32 

46.4 

FORT  8ID>(ELL 

MAX 

Mm 

35 
6 

41 
16 

4D 
20 

39 
27 

51 

41 

43 

42 

44 

42 
33 

44 
29 

45 

28 

46 

16 

38 
28 

49 
27 

50 
20 

51 
22 

46 
17 

50 
17 

51 
22 

51 
21 

54 
26 

55 
22 

57 
23 

49 
38 

45 
29 

51 
31 

94 
39 

46,6 

MONO  LAKE 

MAX 

MIN 

34 
15 

35 

17 

36 

17 

45 

41 
1 8 

44 
29 

40 
26 

39 

37 
18 

40 
26 

41 
27 

42 
25 

44 

23 

38 

18 

40 
26 

45 
23 

38 
17 

42 
14 

35 
13 

35 
17 

35 
17 

43 
15 

42 
16 

43 
26 

50 
26 

45 

20 

48 
28 

47 
24 

40.9 

SguAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

42 
4 

45 
5 

43 
19 

38 

35 
1 8 

45 
19 

38 
28 

43 

40 
26 

40 
15 

32 
27 

36 
25 

35 
19 

45 
20 

37 
20 

40 
20 

43 
10 

50 
11 

40 

7 

47 

12 

49 

12 

43 
12 

47 

11 

49 

12 

36 
26 

46 
29 

44 
29 

49 
26 

41.9 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 

10 

36 

20 

37 
20 

40 

44 

39 

41 
33 

41 

42 

40 
29 

44 

32 

42 

29 

44 
24 

40 
28 

46 

28 

46 
20 

52 
23 

45 
22 

50 
20 

51 
18 

50 
20 

53 
30 

54 
25 

47 
36 

50 
33 

43 
29 

45 

33 

90 
34 

44.6 

TAH06  CITY 

MAX 
MIN 

39 

10 

41 
15 

42 
24 

37 

36 
22 

42 
25 

40 

40 

40 

42 
25 

37 
25 

36 
24 

34 

23 

37 
24 

39 

25 

40 
25 

41 
16 

41 
16 

42 
13 

40 
16 

43 
19 

40 
20 

42 

20 

43 
22 

39 
24 

44 
22 

43 

23 

39 
25 

40.0 

tahoe  valley  FAA  AP 

MAX 
Mm 

39 
4 

39 
20 

39 
21 

37 

38 
14 

39 

39 

37 

41 

39 
26 

32 
21 

33 
27 

38 
18 

35 
20 

38 
21 

41 
17 

47 
9 

41 
7 

40 
2 

44 
6 

43 
13 

43 
10 

45 
8 

42 

32 

44 
31 

43 
13 

40 
24 

40 

21 

39.9 

TERmO 

MAX 

Mm 

34 
-  2 

38 
30 

42 
33 

39 
26 

39 
27 

38 
26 

39 

2B 

37 
26 

43 
13 

36 
30 

40 
20 

43 
6 

4  5 
14 

36 
7 

42 
16 

44 
-  2 

43 
15 

48 
28 

19 

43 
33 

45 
32 

48 
25 

43 
27 

46 
28 

41.7 
21.3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

41 
3 

36 
4 

38 
IB 

33 
19 

36 
21 

43 
22 

36 
26 

40 
27 

37 
24 

41 
25 

35 
26 

31 
24 

34 
21 

42 
21 

36 
26 

42 
12 

45 

11 

47 
10 

42 
5 

41 
8 

46 
12 

45 
1« 

48 
16 

47 
17 

39 
28 

49 
18 

44 
19 

43 
26 

40.5 
18.1 

WOOOFOROS 

*          *  • 

MAX 
MIN 

38 
16 

37 
23 

38 
24 

47 

39 

43 

44 

48 

40 

30 

39 
28 

47 
28 

46 

23 

46 

21 

40 
26 

43 
28 

50 
23 

46 
19 

49 

16 

40 
21 

49 

22 

49 
29 

47 
28 

52 
27 

51 
25 

42 
31 

51 
28 

44.6 
24,7 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0« 

SEN  LOmONO  '• 

MAX 

MIN 

60 
31 

58 
38 

51 
39 

57 

60 

54 

63 

60 

54 

56 
46 

57 
45 

53 
43 

56 
46 

60 
46 

66 
37 

66 
35 

66 
36 

66 
35 

11 

76 
34 

71 
37 

65 
34 

64 
41 

60 
49 

64 
49 

61 
48 

57 
51 

61 
48 

61.9 
41.9 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

56 
48 

59 
44 

57 
48 

61 

59 
50 

54 
51 

60 
5 1 

58 
52 

58 
50 

55 
49 

57 
4B 

52 
47 

55 
46 

55 
46 

60 
45 

62 
49 

63 
47 

62 
45 

64 

45 

68 
47 

67 
53 

60 
5 1 

63 
50 

60 
51 

63 
52 

57 
61 

57 
52 

58 
48 

99.3 

BURLINGAME 

MAX 

Mm 

58 
31 

57 
43 

57 
43 

61 

62 
43 

57 
40 

58 

59 

60 
5  1 

61 
50 

58 

41 

56 
42 

61 
42 

58 
48 

59 
40 

62 
4  1 

60 
43 

64 

39 

64 

40 

64 

41 

69 
43 

69 

45 

66 
50 

64 

53 

61 
52 

59 

47 

60.9 

carmEl  valley 

MAX 

Mm 

60 
34 

58 
39 

59 
39 

62 

60 

58 

63 

62 

63 

64 
48 

57 
43 

52 
39 

61 
43 

59 
46 

60 
37 

64 
39 

68 
36 

64 
36 

67 
36 

75 
42 

70 
45 

66 
36 

64 

36 

64 
49 

68 
49 

69 
47 

64 
49 

63 
47 

62.9 
42.3 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

57 
36 

56 
42 

52 
46 

62 

62 

55 
48 

56 
40 

57 

59 

60 
50 

59 
48 

57 
42 

55 
47 

55 
47 

56 
39 

62 
42 

58 
44 

59 
38 

62 
37 

60 
40 

64 
40 

75 
49 

62 
42 

60 
46 

63 
48 

64 
51 

63 
50 

57 
48 

99.6 

CILROY 

MAX 

Mm 

58 
33 

62 
41 

56 
43 

59 

63 

38 

61 

59 

65 

66 

62 
49 

63 
44 

59 
44 

54 
46 

60 
47 

56 
40 

60 
36 

62 
36 

65 
36 

63 
35 

68 
35 

73 
41 

66 
38 

68 
39 

67 
42 

69 
46 

70 
49 

56 
48 

62 
45 

62.9 
42.3 

HALF  MOON  SAY 

MAX 

Mm 

61 
4  1 

59 
48 

59 
48 

60 
5 1 

60 

60 
5 1 

60 

59 

59 

5B 
50 

57 
52 

53 
43 

56 
49 

57 
46 

57 
40 

61 
41 

63 
41 

62 
40 

62 
40 

69 
49 

66 
54 

58 
47 

62 
44 

61 
52 

61 
49 

62 
52 

62 
54 

60 
47 

60.2 
47.9 

MOLLISTER  1  SW 

MAX 

Mm 

51 
27 

59 
36 

61 
34 

63 
31 

64 
34 

60 
47 

61 
36 

62 
46 

62 
39 

62 
44 

57 
42 

57 
36 

59 
43 

59 

42 

59 
38 

64 
31 

65 
31 

63 
32 

66 
29 

73 
33 

70 
35 

65 
32 

66 
33 

66 
46 

67 
40 

63 
49 

65 
46 

63 
46 

62.9 
37. 9 

KINS  CITY 

MAX 

Mm 

62 
30 

60 
40 

58 
38 

59 

66 

62 

60 

65 
36 

61 
45 

61 
45 

63 
37 

74 
34 

72 
40 

72 
38 

69 
39 

58 
43 

62 
54 

70 
42 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

64 
34 

58 
39 

54 

42 

59 

62 

59 

65 

64 

61 

60 
47 

60 
44 

92 
39 

62 
44 

58 
47 

63 
39 

61 
37 

65 
36 

63 
37 

62 
33 

71 
36 

70 
40 

69 
40 

66 
36 

62 
49 

66 
49 

62 

50 

60 
51 

64 
46 

62.3 
42  .4 

MARTINEZ   HATER  PLANT 

MAX 

Mm 

56 
35 

55 
45 

54 
47 

63 
4 1 

60 
42 

57 
^9 

59 

60 
50 

60 

58 
49 

60 
46 

56 
42 

54 
47 

60 
47 

63 
39 

60 
41 

59 
41 

61 
37 

61 
41 

64 

39 

69 
42 

67 
43 

60 
42 

05 
52 

66 
46 

63 
50 

63 
51 

61 
49 

60.9 
44.9 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

60 
38 

56 
46 

60 
46 

61 

59 

60 

60 
47 

61 
49 

61 
48 

62 
49 

57 
44 

92 
45 

60 
48 

58 
46 

60 
42 

63 
42 

64 

44 

64 
42 

70 
43 

73 
44 

69 
50 

60 
45 

64 

44 

63 
52 

67 
48 

61 
51 

62 
51 

60 
49 

61.7 
46.3 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

58 
37 

57 
45 

61 
44 

63 

59 
46 

59 

60 

61 

61 
49 

57 
41 

54 
45 

56 
46 

58 
47 

54 
44 

60 
42 

59 
41 

62 
42 

65 
41 

73 
43 

69 
48 

62 
44 

65 
43 

64 

54 

68 

49 

64 
92 

63 
50 

61.3 
45,4 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

62 
45 

61 
40 

62 
52 

65 
52 

61 
46 

62 
48 

63 
53 

66 
50 

60 
47 

63 
48 

60 
51 

60 
49 

62 
49 

59 
48 

61 
4 1 

67 
46 

69 
48 

67 
48 

67 
44 

79 
50 

70 
55 

66 
43 

67 
44 

65 
47 

69 
47 

62 
49 

64 

55 

63 
52 

64.0 
48.1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

I4AX 

Mm 

51 
37 

60 
38 

57 
40 

49 
37 

54 
38 

54 

39 

48 

38 

49 
39 

54 
44 

52 
43 

49 

39 

48 
39 

44 

39 

49 

39 

49 
37 

54 

42 

57 
47 

60 
39 

58 

39 

67 
46 

67 
44 

62 
46 

63 
48 

62 
49 

97 
44 

58 
45 

57 
46 

60 
47 

95.3 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

Mm 

50 
34 

46 
37 

43 
38 

41 
39 

43 
36 

41 
28 

44 
37 

45 
38 

41 
35 

41 
36 

36 
31 

36 
20 

41 
24 

36 

31 

44 
29 

48 
36 

54 
39 

51 
36 

58 
38 

55 
45 

94 

41 

49 
40 

44 
40 

47 
36 

49 
43 

45 
36 

46 
39 

45.6 
39.4 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

Mm 

51 
35 

60 
35 

95 
38 

56 
47 

60 
38 

58 
41 

56 
48 

59 
43 

61 
43 

56 
46 

59 
47 

97 
39 

56 
40 

63 
40 

60 
37 

59 
36 

62 
40 

62 
40 

62 
39 

66 
40 

68 
40 

70 
39 

70 
36 

70 
31 

62 
42 

69 
41 

56 
46 

60 
49 

60.8 
40.4 

-  17  - 


Conlinutd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

2 

3 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWARK 

MAX 

57 

63 

51 

51 

61 

61 

56 

61 

66 

56 

99 

58 

93 

61 

98 

60 

61 

99 

61 

59 

68 

69 

65 

66 

64 

68 

59 

63 

60.7 

MIN 

42 

43 

46 

49 

46 

50 

51 

52 

52 

52 

48 

48 

49 

49 

41 

44 

43 

43 

42 

43 

46 

46 

44 

49 

49 

53 

53 

49 

47i4 

OAKLAND  MSa  AC 

MAX 

57 

56 

54 

58 

60 

55 

96 

58 

56 

56 

99 

53 

96 

55 

97 

57 

60 

99 

62 

63 

65 

60 

62 

61 

62 

58 

58 

60 

58,4 

MIN 

43 

48 

49 

48 

47 

51 

51 

51 

50 

50 

48 

48 

49 

49 

44 

46 

45 

46 

42 

46 

48 

47 

46 

53 

52 

53 

53 

50 

46.3 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 

60 

57 

56 

63 

62 

57 

60 

61 

59 

99 

98 

53 

60 

59 

64 

65 

64 

66 

65 

71 

70 

64 

69 

64 

67 

61 

60 

69 

62.1 

MIN 

44 

50 

52 

51 

51 

53 

94 

54 

51 

52 

90 

48 

90 

50 

47 

48 

47 

49 

45 

48 

53 

51 

50 

55 

55 

55 

57 

92 

5  0.6 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

MAX 

53 

59 

96 

61 

62 

61 

96 

61 

60 

58 

98 

96 

52 

59 

99 

60 

62 

61 

65 

60 

67 

66 

61 

65 

64 

65 

58 

59 

60.2 

1^ 

35 

38 

44 

44 

41 

43 

90 

49 

46 

48 

42 

42 

49 

48 

39 

38 

39 

38 

35 

37 

41 

41 

43 

47 

46 

53 

50 

46 

43.  2 

PASO  RD8LES 

MAX 

63 

60 

56 

62 

61 

56 

60 

60 

60 

61 

99 

96 

63 

61 

56 

57 

61 

61 

66 

69 

70 

69 

66 

63 

68 

63 

60 

62 

62.0 

MIN 

32 

39 

36 

47 

36 

47 

47 

43 

40 

46 

44 

39 

42 

42 

35 

37 

38 

41 

37 

34 

43 

33 

39 

49 

42 

39 

52 

4  5 

40.9 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

60 

54 

59 

60 

56 

57 

59 

56 

97 

59 

57 

53 

99 

56 

55 

60 

59 

60 

63 

67 

66 

65 

64 

62 

64 

56 

61 

61 

59.7 

MIN 

32 

39 

36 

42 

36 

50 

44 

45 

41 

50 

47 

41 

41 

43 

36 

33 

36 

40 

36 

34 

41 

33 

36 

47 

42 

41 

61 

46 

40 . 8 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

53 

59 

56 

51 

56 

55 

54 

61 

98 

53 

57 

93 

49 

52 

55 

56 

65 

66 

64 

68 

72 

67 

69 

60 

60 

63 

56 

57 

56.9 

Mm 

30 

31 

36 

45 

36 

39 

44 

46 

44 

46 

43 

36 

37 

42 

37 

33 

33 

33 

32 

34 

36 

35 

35 

39 

39 

39 

49 

43 

36.4 

PISMO  BEACH 

MAX 

65 

65 

63 

64 

62 

62 

63 

60 

61 

60 

62 

60 

62 

62 

62 

64 

64 

66 

65 

72 

74 

69 

67 

65 

66 

63 

62 

64 

64.  1 

MtN 

42 

46 

51 

51 

46 

52 

53 

49 

42 

47 

52 

47 

47 

48 

45 

43 

44 

49 

41 

46 

45 

42 

45 

52 

47 

47 

55 

52 

47.2 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

63 

57 

56 

61 

60 

62 

64 

64 

59 

61 

60 

57 

62 

62 

61 

64 

63 

64 

65 

73 

68 

64 

63 

61 

66 

57 

62 

61 

62.2 

MIN 

41 

50 

49 

51 

50 

52 

51 

51 

49 

47 

50 

46 

48 

46 

43 

45 

47 

47 

47 

90 

91 

49 

49 

47 

51 

54 

52 

52 

48.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

56 

54 

54 

61 

58 

59 

58 

61 

60 

59 

60 

55 

56 

56 

63 

59 

59 

62 

60 

64 

67 

66 

58 

66 

65 

61 

60 

61 

60.0 

MIN 

32 

44 

46 

37 

37 

49 

49 

49 

40 

45 

47 

41 

45 

45 

38 

36 

36 

38 

35 

34 

39 

37 

37 

51 

49 

39 

46 

46 

41.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

58 

56 

57 

54 

52 

50 

54 

58 

51 

52 

50 

46 

57 

52 

56 

56 

60 

94 

60 

62 

63 

63 

59 

55 

59 

56 

57 

59 

56.1 

MIN 

34 

35 

31 

44 

42 

45 

45 

40 

33 

45 

40 

44 

36 

40 

30 

32 

30 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

43 

48 

43 

43 

43 

37.6 

REOHOOD  CITY 

MAX 

61 

SB 

57 

62 

60 

56 

64 

62 

60 

59 

61 

55 

64 

63 

63 

62 

64 

64 

63 

69 

69 

66 

67 

65 

66 

63 

61 

61 

62.4 

MIN 

31 

41 

44 

43 

42 

46 

47 

46 

45 

49 

47 

41 

48 

48 

39 

39 

40 

39 

36 

39 

41 

42 

44 

51 

47 

52 

50 

45 

43 . 8 

RICHMOND 

MAX 

57 

55 

56 

62 

59 

59 

59 

62 

61 

60 

59 

95 

59 

59 

64 

66 

65 

64 

62 

73 

70 

65 

66 

05 

66 

62 

63 

62 

62.0 

MIN 

38 

46 

47 

51 

53 

51 

51 

50 

51 

49 

49 

46 

48 

49 

42 

43 

45 

43 

41 

42 

48 

47 

45 

53 

53 

52 

52 

49 

47.7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

55 

51 

55 

56 

53 

53 

56 

58 

56 

56 

55 

51 

53 

53 

60 

60 

59 

98 

58 

64 

69 

61 

60 

58 

62 

63 

60 

60 

57.5 

MIN 

32 

40 

36 

43 

37 

47 

46 

46 

39 

40 

45 

45 

45 

46 

35 

36 

38 

36 

33 

34 

40 

37 

37 

37 

49 

50 

49 

50 

41.2 

SALINAS  3  E 

MAX 

62 

59 

59 

65 

63 

63 

65 

63 

62 

62 

58 

52 

62 

59 

61 

63 

65 

65 

70 

73 

72 

65 

66 

68 

69 

62 

67 

67 

63.6 

MIN 

37 

44 

46 

50 

45 

51 

47 

50 

47 

49 

47 

42 

47 

48 

38 

39 

40 

39 

43 

43 

44 

44 

45 

51 

47 

50 

44 

49 

45.2 

SALINAS  PAA  AP 

MAX 

61 

58 

59 

65 

58 

63 

62 

61 

60 

62 

58 

53 

60 

58 

60 

62 

64 

63 

69 

73 

67 

63 

65 

66 

67 

62 

65 

62 

62.4 

MIN 

40 

47 

48 

47 

45 

53 

49 

51 

49 

50 

47 

44 

48 

46 

41 

40 

41 

41 

43 

44 

45 

45 

46 

53 

49 

51 

54 

50 

46.7 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

59 

58 

59 

58 

62 

58 

58 

58 

59 

57 

54 

58 

56 

58 

61 

60 

61 

64 

66 

66 

66 

59 

58 

59 

58 

62 

60 

59.7 

MIN 

46 

47 

45 

47 

46 

42 

42 

42 

49 

50 

47 

45 

45 

47 

40 

42 

46 

41 

41 

52 

52 

52 

51 

51 

53 

54 

45 

48 

46,7 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

MAX 

58 

56 

54 

61 

58 

56 

59 

59 

59 

56 

58 

S3 

60 

58 

59 

61 

62 

62 

60 

66 

68 

60 

61 

64 

65 

59 

60 

59 

59.6 

MIN 

40 

44 

46 

45 

43 

50 

49 

49 

50 

50 

48 

41 

48 

47 

40 

40 

44 

40 

40 

41 

43 

47 

47 

53 

50 

53 

52 

46 

46 , 0 

SAN  FRaNCISCU  MSG  CI 

MAX 

61 

57 

54 

61 

56 

54 

98 

58 

56 

57 

56 

92 

56 

56 

60 

64 

63 

60 

62 

67 

68 

64 

61 

61 

64 

62 

60 

59 

59,7 

MIN 

46 

51 

48 

50 

50 

51 

51 

52 

51 

90 

49 

46 

49 

48 

48 

48 

50 

46 

47 

50 

52 

52 

50 

52 

54 

52 

52 

52 

50,0 

SAN  CRECORIO  2  SE 

MAX 

61 

60 

57 

59 

61 

57 

58 

60 

58 

96 

57 

91 

59 

58 

58 

62 

60 

62 

64 

68 

70 

62 

63 

61 

62 

59 

60 

59 

60, 1 

MIN 

38 

45 

42 

50 

44 

50 

47 

47 

44 

50 

46 

41 

46 

47 

36 

37 

45 

39 

36 

44 

44 

42 

40 

51 

49 

51 

53 

43 

44,5 

SAN  JOSE 

MAX 

61 

61 

56 

61 

62 

60 

63 

62 

60 

57 

56 

94 

60 

58 

59 

60 

61 

61 

61 

67 

67 

66 

66 

65 

68 

65 

59 

61 

61,3 

MIN 

37 

42 

44 

48 

44 

51 

50 

50 

50 

48 

46 

44 

46 

48 

41 

39 

40 

39 

37 

39 

42 

42 

43 

51 

51 

52 

52 

46 

45.1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

57 

64 

63 

60 

62 

60 

59 

62 

63 

59 

59 

57 

56 

60 

58 

60 

66 

66 

65 

70 

74 

70 

67 

67 

62 

62 

6 1 

60 

62.3 

MIN 

41 

45 

46 

52 

43 

45 

53 

49 

45 

-47 

50 

46 

46 

47 

42 

44 

49 

40 

42 

40 

51 

41 

41 

42 

45 

44 

46 

51 

45.5 

SAN  MATEO 

MAX 

63 

58 

57 

62 

61 

56 

60 

60 

58 

59 

59 

54 

60 

59 

63 

66 

65 

65 

65 

73 

71 

65 

67 

69 

66 

62 

62 

61 

62.4 

MIN 

36 

43 

45 

46 

43 

SO 

55 

53 

50 

94 

53 

43 

46 

50 

41 

40 

43 

37 

38 

41 

45 

46 

45 

52 

52 

53 

52 

47 

46.5 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

64 

63 

56 

62 

63 

56 

64 

64 

61 

58 

60 

55 

63 

60 

63 

63 

65 

65 

64 

VO 

69 

69 

69 

66 

68 

67 

62 

64 

63.3 

MIN 

37 

42 

43 

47 

44 

50 

50 

49 

49 

51 

46 

44 

46 

47 

40 

38 

39 

38 

36 

40 

42 

42 

43 

50 

50 

51 

51 

46 

44.6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

62 

56 

55 

61 

60 

56 

62 

62 

58 

59 

58 

53 

60 

59 

60 

61 

63 

64 

72 

73 

69 

68 

63 

63 

65 

62 

61 

66 

61.9 

MIN 

35 

45 

45 

46 

42 

46 

49 

49 

47 

44 

46 

47 

47 

44 

36 

37 

37 

36 

37 

39 

41 

42 

45 

48 

48 

46 

54 

45 

43.6 

UPR   SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 

58 

60 

55 

56 

59 

60 

55 

62 

63 

58 

57 

57 

52 

59 

56 

61 

61 

64 

63 

62 

70 

69 

66 

66 

63 

65 

60 

59 

60.6 

Mm 

41 

37 

40 

46 

44 

,7 

47 

47 

45 

46 

45 

42 

42 

46 

38 

36 

41 

41 

41 

40 

41 

45 

44 

44 

48 

46 

49 

43 

43.4 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

61 

54 

58 

60 

57 

56 

6 1 

62 

61 

60 

54 

55 

60 

65 

61 

61.2 

Mm 

32 

41 

42 

42 

39 

39 

49 

47 

42 

48 

46 

44 

45 

47 

36 

35 

37 

37 

36 

35 

40 

39 

37 

52 

45 

50 

49 

49 

42.1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

56 

61 

57 

60 

62 

62 

58 

61 

61 

60 

61 

57 

52 

59 

56 

59 

6 1 

62 

64 

70 

73 

67 

62 

65 

68 

66 

61 

62 

61.7 

•          •  • 

Mm 

36 

42 

47 

44 

42 

45 

47 

48 

48 

49 

40 

45 

47 

47 

37 

39 

41 

38 

36 

41 

46 

46 

43 

44 

48 

51 

50 

46 

44.3 

SAN  JOASUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBRE80ARD  ML 

MAX 

58 

55 

55 

55 

63 

56 

57 

62 

62 

60 

59 

59 

54 

56 

56 

62 

58 

58 

62 

62 

63 

60 

59 

66 

60 

99.9 

Mm 

35 

41 

41 

43 

41 

43 

43 

44 

44 

48 

46 

43 

42 

42 

42 

41 

38 

41 

40 

39 

39 

40 

42 

46 

44 

46 

47 

43 

42.3 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

56 

56 

54 

54 

61 

52 

92 

50 

60 

59 

58 

55 

51 

96 

57 

62 

56 

60 

60 

60 

6 1 

6 1 

59 

62 

61 

56 

60 

57.8 

Mm 

34 

36 

39 

36 

40 

40 

44 

-.2 

43 

44 

44 

42 

42 

42 

41 

39 

38 

40 

39 

39 

40 

39 

40 

42 

39 

44 

46 

46 

40.6 

ASM  MOUNTAIN 

MAX 

55 

60 

55 

59 

64 

60 

59 

61 

63 

64 

50 

44 

54 

98 

46 

49 

59 

61 

6 1 

65 

66 

64 

66 

67 

66 

67 

59.6 

Mm 

36 

35 

45 

44 

40 

44 

45 

42 

40 

43 

41 

40 

38 

39 

36 

33 

35 

37 

39 

40 

45 

41 

42 

49 

41 

41 

48 

41 

40.8 

AUBERRY  1  NW 

MAX 

57 

56 

56 

58 

54 

60 

56 

58 

54 

48 

50 

54 

47 

45 

55 

58 

54 

60 

61 

57 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

56 

56.1 

Mm 

35 

••2 

44 

42 

40 

42 

41 

41 

41 

42 

36 

37 

40 

36 

33 

33 

36 

38 

41 

45 

44 

40 

42 

45 

41 

42 

44 

42 

40.3 

BAKERSFIELD  wSO  AP 

MAX 

66 

64 

66 

69 

65 

71 

69 

66 

68 

61 

59 

62 

63 

62 

55 

62 

64 

64 

66 

67 

68 

72 

74 

/4 

72 

76 

76 

69 

66.9 

37 

53 

59 

51 

44 

53 

50 

51 

43 

54 

48 

47 

49 

46 

45 

41 

43 

49 

44 

42 

48 

43 

44 

53 

47 

48 

51 

55 

47.6 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

53 

53 

58 

54 

55 

53 

54 

59 

59 

59 

49 

51 

52 

92 

46 

55 

59 

56 

63 

63 

60 

62 

62 

60 

62 

60 

58 

56 

56.6 

Mm 

36 

40 

45 

44 

36 

44 

45 

40 

40 

44 

38 

39 

40 

41 

34 

35 

36 

37 

39 

40 

44 

39 

41 

47 

38 

40 

46 

44 

40.5 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

MAX 

54 

59 

60 

60 

63 

62 

60 

63 

64 

59 

58 

96 

60 

99 

53 

51 

59 

56 

63 

60 

62 

68 

69 

70 

68 

66 

65 

65 

61.1 

Mm 

41 

41 

40 

47 

42 

45 

48 

46 

45 

50 

47 

43 

44 

46 

42 

40 

37 

42 

39 

41 

43 

40 

40 

50 

45 

45 

51 

48 

43.9 

BUTTONWILLOW 

MAX 

62 

62 

62 

64 

67 

67 

70 

66 

67 

66 

57 

60 

63 

63 

63 

54 

60 

62 

62 

64 

63 

64 

71 

73 

75 

71 

70 

73 

65.2 

Mm 

33 

40 

42 

46 

35 

38 

42 

44 

39 

43 

47 

42 

44 

44 

46 

40 

37 

41 

36 

37 

45 

37 

41 

48 

43 

42 

46 

50 

41.7 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

42 

44 

45 

36 

39 

42 

38 

45 

44 

44 

36 

34 

35 

40 

35 

44 

49 

49 

50 

54 

55 

50 

51 

48 

39 

48 

42 

42 

43.6 

Mm 

25 

25 

26 

32 

29 

29 

32 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

25 

27 

26 

24 

24 

26 

27 

27 

27 

26 

31 

29 

32 

32 

26.4 

S««  R«f«i*nc«  Nol«i  Followliig  SuUoq  Indsi 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAlIFORNU 


1973 


Day  ol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

"1 
 L 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

CAMP  Pardee 

MAX 
MIN 

5« 

37 

60 

58 

56 
48 

62 
44 

58 
44 

55 
49 

63 
47 

60 
46 

59 
47 

56 
45 

49 

55 

57 

53 

57 

57 

59 

51 

63 

65 
4 1 

61 
42 

64 

64 

62 
50 

66 
50 

57 

61 
47 

99.6 
■  43,7 

CATM6YS  VV  BULL  «UN 

RH 

MAX 
MIN 

54 
35 

54 

56 

58 
47 

61 
37 

58 
44 

55 
49 

60 

63 

61 
47 

55 
45 

46 

55 

57 

49 

52 
39 

55 

57 

53 

60 

61 
39 

58 

40 

63 

63 

63 
40 

63 
43 

59 

62 
46 

97. 9 
41.3 

CHEHaV  VALLEY  OAM 

MAX 

Mm 

2 1 

52 

48 
26 

38 
30 

41 
25 

47 
26 

37 
30 

44 
26 

49 

47 

37 
30 

47 

40 

52 

53 

55 

59 

62 

56 
27 

55 

53 

37 

50 
25 

45 

46 
31 

48,0 
26  *  3 

COALINSA 

MAX 
MIN 

62 
36 

61 

61 

64 

61 
39 

59 
49 

62 
47 

63 
40 

64 
42 

65 

61 
50 

57 

61 
43 

61 

50 

57 

60 

62 

66 

35 

69 

67 
39 

43 

66 

69 

64 

62 

66 
44 

62,7 
42.8 

CQRCCJRlN   IRRIG  OIST 

MAX 
MIN 

61 

56 

62 

65 

63 
36 

64 
46 

67 
47 

67 

66 
39 

60 
49 

56 
47 

60 

63 

59 

51 

58 

60 

59 
35 

63 

59 

61 
4  1 

67 
37 

69 

70 

69 
42 

64 
42 

69 

67 
47 

62.7 
41,0 

DENAIR  3  NNG 

MAX 
MIN 

55 
35 

57 
37 

57 

65 

58 
37 

61 
49 

66 
50 

66 

65 
45 

67 
50 

60 
46 

57 

60 
45 

57 

58 
39 

60 

62 

61 

60 

65 

61 

66 
38 

66 

62 
5 1 

66 
42 

61 
42 

62 

63 
49 

61.6 
41.4 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

54 
23 

53 

47 

48 

51 
26 

46 

35 

53 
37 

56 
27 

54 
29 

60 
38 

43 
29 

46 
29 

49 

45 

51 

55 
26 

56 

57 

61 

64 
27 

61 

59 
25 

59 

52 

57 

52 

44 
32 

53 
34 

53,1 
29  •  0 

ELECTRA  POKER  H0JS6 

MAX 
MIN 

61 

61 

59 

61 

61 
39 

58 
45 

62 

61 

62 

59 

54 

55 

59 

59 

58 

59 
36 

60 

59 

67 

67 

65 

66 
39 

66 

64 

65 

63 
42 

60 

60 
49 

61.1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

Mm 

61 
34 

58 

65 
37 

62 
49 

64 
50 

61 

65 
42 

62 

61 

62 

54 

57 

63 
35 

64 

69 

69 

66 
39 

71 

69 

69 
44 

63.5 

FRESNO  hSQ  AP 

MAX 

Mm 

60 
35 

59 

58 

65 

59 
38 

61 
50 

61 
47 

64 

64 

57 

53 
45 

57 

60 

54 

53 

58 

60 
39 

59 
38 

63 
36 

59 

57 

68 

68 

66 

66 

58 

67 

69 
49 

60,6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

Mm 

57 
36 

61 

57 

60 
47 

63 
42 

59 
42 

60 

64 
48 

65 
46 

63 
49 

50 
49 

52 

57 

61 

54 

54 

58 
39 

59 
36 

59 
39 

62 

60 

55 

66 

65 

65 

66 

60 

66 
50 

60.3 

GLENNVILLE 

MAX 

Mm 

57 
25 

56 

54 

57 

58 
29 

57 
41 

56 

55 

59 

56 

49 

50 

50 

49 

44 

57 

63 

56 

63 

65 

62 

56 

62 

59 

62 

64 

63 

97 
40 

97.1 

GRANT  GROVE 

MAX 

Mm 

34 

50 
2  3 

43 

30 

35 

28 

38 
23 

41 
23 

34 
29 

37 
23 

41 
23 

40 
26 

32 
26 

29 
23 

35 
20 

37 
2 1 

31 
16 

45 
1 9 

43 
2 1 

47 
23 

48 
25 

52 
26 

51 
29 

43 

44 
24 

46 
2  7 

44 

49 

42 

41 
29 

41.1 
24.1 

HANFDRO 

MAX 
MIN 

60 

63 

62 
39 

62 

61 
38 

65 
39 

67 
46 

62 

65 
36 

58 

54 
46 

59 

64 

61 

54 

59 

60 

56 
39 

64 

59 

37 

59 

68 
39 

66 
39 

69 

69 

65 

69 

66 
48 

62,4 

HETCH  -lETCHY 

MAX 

Mm 

49 

26 

54 

51 

48 

45 
29 

48 
30 

42 

50 

51 
29 

53 

41 

43 

47 

41 

50 
28 

55 
28 

55 
27 

59 
29 

62 

58 

58 

57 

43 

54 

44 

♦9 

34 

50,3 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

44 
17 

42 
24 

34 

33 

44 
17 

35 
28 

41 

41 
1 6 

36 
I  ^ 

34 
26 

28 

34 
2  2 

38 

20 

28 
19 

43 
13 

41 
15 

46 
20 

46 
19 

47 
1 7 

51 
1' 

42 
26 

41 

21 

41 
20 

38 
27 

46 
14 

42 
24 

38 

30 

37 
27 

39,8 
21*5 

IDRIA 

MAX 

Mm 

49 

52 

55 

48 

50 
40 

52 
44 

50 

52 

52 

53 

53 

48 

47 

51 

50 

50 
37 

52 

59 

62 

62 

61 

61 

58 

55 

64 

64 

40 

54.2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

67 

67 
5 1 

63 

69 
5 1 

69 
51 

69 
52 

68 
5 1 

63 
50 

67 
50 

65 

52 

55 

60 
46 

61 

57 

59 
44 

60 
40 

61 
43 

61 

71 
43 

70 

65 
50 

69 
50 

70 
50 

72 
55 

73 
51 

72 
53 

71 

71 
51 

69,9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

Mm 

59 

30 

53 
36 

52 
40 

62 
39 

59 
38 

56 
40 

55 
39 

60 
40 

62 
40 

56 
40 

44 

40 

54 
36 

56 
34 

54 
38 

52 
34 

62 
29 

63 
33 

65 
30 

64 

40 

67 
39 

64 
43 

62 
34 

62 
34 

63 
43 

66 
38 

65 
41 

61 
45 

59 

42 

99,3 
37,8 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

Mm 

60 
36 

59 

56 

63 

62 
38 

64 
48 

65 

64 

63 

66 

57 
46 

58 

59 

61 

62 

52 
38 

56 

61 
39 

56 

63 

61 

63 
39 

67 
4  1 

67 

68 

67 

66 
49 

69 
47 

62.0 

KETTLEmAN  STATION 

MAX 

Mm 

59 

59 
4 1 

61 

63 

64 
42 

64 
48 

64 
50 

62 

62 

58 
50 

58 

58 

61 

62 

53 
42 

55 
40 

61 
40 

58 

65 

65 

67 

68 
43 

67 

69 

68 

68 

67 

65 
49 

62.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

60 

57 

61 

66 

65 
40 

58 
49 

64 

64 

65 

63 

58 

57 

62 

61 

54 
4 1 

57 
36 

62 
37 

60 

63 

65 

63 

67 

66 

65 

66 

66 

64 

65 
50 

62.4 

LEMON  cove 

MAX 

Mm 

53 

62 

57 

58 

68 
40 

61 
49 

66 

65 

65 

66 

55 

53 

60 

61 

55 

52 
37 

60 

63 

61 

64 

62 

58 

68 

69 

70 

67 

67 

67 
47 

61.9 
43*1 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

61 
32 

57 
38 

59 
41 

67 
47 

61 
37 

68 
47 

65 

65 
42 

66 
40 

61 
49 

53 

59 
43 

60 
42 

59 
43 

53 
41 

60 
34 

62 
38 

60 
37 

64 
36 

59 
35 

59 
43 

66 
38 

69 
38 

71 

66 
4  1 

64 

66 

65 
47 

62.5 
4 1  •  2 

LITTLE  PANOCHE  DET 

OAM 

MAX 

Mm 

56 

55 
4  1 

52 
38 

60 

62 
39 

57 
44 

60 

60 

59 

62 

59 

56 
42 

56 

58 

58 
39 

55 
37 

55 
37 

58 

36 

57 
36 

57 
39 

63 
4 1 

62 
37 

62 

63 
5 1 

65 

67 

62 

62 
46 

99.2 

42  •  1 

LOOCEPOlE 

MAX 

Mm 

34 

40 
1 2 

41 

34 

35 
14 

38 
16 

35 

37 
16 

37 
15 

38 
22 

32 

36 

23 

33 
18 

33 
20 

30 
10 

36 

35 

37 

39 
1 3 

*1 
1 1 

41 
14 

40 
15 

35 

41 

37 

43 

40 

40 
29 

37.1 

16  ■  9 

LODI 

MAX 

Mm 

59 

59 

4  1 

56 

64 

62 
40 

56 
50 

59 

66 

60 

58 

60 

58 
42 

61 

58 

61 
40 

62 
37 

61 
37 

60 

62 

68 
36 

64 

66 

63 

62 

69 

67 

55 

63 
49 

61.5 

43«  0 

LOS  BANOS 

MAX 

Mm 

59 

57 
4  1 

63 
4  1 

64 

63 
38 

62 
42 

63 
43 

64 

64 
47 

63 
49 

60 

57 
42 

61 

60 

59 
41 

59 
37 

64 

35 

60 
33 

59 
36 

64 

40 

63 
42 

64 

40 

66 

69 
52 

66 

68 

63 

65 
47 

62.5 

LOS  SANOS  DET  RESV 

MAX 

Mm 

56 

53 
42 

49 
43 

61 

63 
43 

56 
47 

61 
46 

60 
49 

61 
47 

63 
47 

59 

55 
42 

54 
45 

57 

55 
43 

57 
41 

57 
40 

58 
40 

59 

40 

57 
4 1 

62 

60 
43 

61 

63 

67 

66 

62 

61 
48 

99.0 

MADESA 

MAX 

Mm 

58 

60 

58 

60 
42 

65 
39 

65 
43 

59 
50 

63 

64 

64 

59 

50 

57 

62 

56 
40 

54 
38 

59 

61 

60 

64 

58 

56 

65 

60 

66 

68 

59 

64 

50 

60.5 
43,1 

MANTECA 

MAX 

Mm 

57 

59 
35 

62 

63 
4  2 

63 
42 

56 
48 

61 

50 

63 

63 

60 
4  5 

59 

59 

56 

62 

58 

63 
40 

59 
39 

60 

61 

60 

67 

66 

65 

64 

66 

67 

57 

61 
90 

61.4 
43.1 

MARICaPA 

MAX 

Mm 

61 

62 
36 

62 

64 

64 
43 

64 
47 

69 

64 

65 

65 
43 

57 

58 

59 

62 

61 

62 
38 

59 

61 

60 

64 

62 

65 
4 1 

69 

69 

73 

68 

71 

76 
47 

64.1 
44.0 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

Mm 

58 
32 

57 
38 

59 
42 

65 
39 

63 
33 

60 
4  1 

65 
5 1 

65 
4  1 

65 
43 

60 
45 

56 

57 
43 

61 
38 

60 
42 

55 

40 

60 
37 

63 
37 

60 
39 

61 
35 

64 
35 

66 

66 
35 

65 

66 

67 

67 
43 

58 

69 
42 

62.0 

MDD6ST0 

MAX 

Mm 

59 

59 
4 1 

58 

65 

59 
42 

62 
49 

64 
5 1 

66 

61 

61 
50 

55 

57 
42 

62 

58 

62 
41 

56 
39 

61 
39 

60 

61 

66 
36 

63 

65 
42 

66 

65 

66 

59 

63 

63 
49 

61,6 
43,7 

NEMHAN  2  NW 

MAX 

Mm 

58 
34 

53 
39 

53 
41 

63 

41 

60 
37 

61 
46 

64 

43 

63 
46 

62 
45 

61 
49 

56 
45 

56 
42 

61 
45 

59 
45 

61 
39 

56 
37 

60 
37 

59 
34 

59 
35 

65 
34 

65 
35 

65 
37 

65 

40 

65 
49 

68 
43 

59 
43 

62 

62 
49 

60,7 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

53 
29 

60 
30 

54 

30 

55 
35 

49 

36 

57 
33 

57 
31 

56 

31 

49 
33 

42 
32 

52 
29 

42 
27 

63 
30 

62 
34 

59 
30 

60 
31 

60 
31 

52 
39 

99 
39 

94.7 
32.2 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

53 
36 

61 
39 

57 
45 

59 
47 

67 
36 

62 
47 

64 

50 

66 
44 

65 
40 

69 
49 

59 

46 

51 
43 

58 
42 

61 
44 

55 
38 

53 
36 

59 
38 

62 
38 

61 
39 

64 

34 

61 
40 

56 
36 

70 
40 

69 

50 

69 
40 

66 
41 

66 

50 

69 
48 

61.6 
42.1 

PORTERVILLE 

MAX 

Mm 

58 
33 

63 
41 

58 
43 

66 
48 

69 
41 

62 
46 

71 
50 

68 
46 

68 
41 

66 
45 

56 

50 

53 
47 

61 
46 

65 
46 

58 
42 

55 
38 

62 
40 

64 
45 

62 
39 

66 
36 

56 
44 

60 
42 

68 
42 

70 
49 

73 
44 

69 
41 

70 
50 

71 
90 

64.0 
43,6 

S*«  R«f«r*Dc»  NolM  FoUowlztg  Sutlos  Ind« 
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CoBlinuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


C4LIFDRNU 
FEBRUARY 


Day  of  Month 


bldUon 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

POSEV  3  E 

MAX 

MIK 

25 

45 
37 

44 
36 

41 
25 

45 
26 

44 
26 

47 
28 

51 
27 

55 
30 

50 
30 

53 
28 

51 
29 

49 

31 

49 

32 

45 
30 

44 
31 

SALT  SPRINGS  PWR  HGUSE 

Mm 

53 
29 

53 

30 

50 
36 

45 
34 

48 
34 

48 
37 

52 
37 

49 
36 

54 
33 

51 
32 

38 
32 

44 

32 

49 
31 

47 
34 

51 
29 

58 

41 

59 
33 

59 
37 

61 
37 

65 

40 

62 
45 

59 
36 

57 
36 

55 
39 

55 
36 

52 
30 

49 

34 

49 
35 

SAN  LUIS  DAM 

MIN 

5« 
41 

54 

42 

50 
44 

58 
41 

62 
39 

55 
44 

61 
44 

61 
46 

62 
47 

63 
47 

61 
47 

56 
43 

56 
45 

60 
46 

58 
46 

59 
40 

55 
37 

56 
36 

56 
38 

59 
39 

62 
44 

61 
40 

62 
41 

62 
41 

62 
47 

66 
46 

58 
46 

63 
47 

SONDftA  RS 

Mm 

52 
31 

57 
35 

55 
36 

55 
45 

57 
44 

55 
36 

51 
36 

57 
38 

58 
37 

57 
41 

51 
40 

42 
38 

49 
41 

54 
42 

45 
31 

52 
30 

56 
32 

59 
33 

57 
33 

65 

32 

65 
32 

59 
34 

62 
34 

62 
36 

55 
41 

60 
39 

56 
42 

56 
44 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MIN 

STOCKTON  HSO  AP 

Mm 

58 
35 

57 
42 

55 
45 

63 
46 

58 
43 

60 
51 

63 
51 

61 
48 

60 
49 

60 
51 

55 
49 

57 
44 

60 
45 

59 
46 

62 
43 

54 
40 

59 
38 

58 
39 

61 
39 

64 
35 

64 
38 

63 
45 

65 
42 

66 
46 

66 
47 

57 
46 

61 
51 

60 
51 

STOCKTON  FIRE   STA  NO 

Mm 

58 
34 

59 
36 

57 
40 

55 
41 

64 
40 

59 
40 

60 
49 

64 
44 

62 
47 

61 
49 

60 
46 

57 
43 

59 
44 

61 
47 

59 
36 

64 
37 

56 
38 

59 
35 

60 
32 

62 
35 

66 
34 

67 
36 

62 
39 

66 
43 

66 
45 

67 
46 

56 
50 

60 
46 

TEHACHAP I 

MIN 

48 
26 

49 
33 

44 
34 

54 
37 

49 

31 

48 
39 

53 
33 

56 
33 

58 
31 

52 
34 

44 
36 

46 
34 

50 
34 

58 
33 

49 
32 

54 
25 

58 
27 

56 
28 

54 
38 

56 
38 

54 
39 

55 
30 

55 
30 

56 
39 

60 
26 

58 
37 

61 
35 

51 
40 

TE JON  RANCHD 

Mm 

56 
35 

54 
42 

56 
40 

59 
41 

58 
46 

57 
49 

55 
44 

57 
48 

58 
42 

55 
50 

51 
47 

58 
46 

57 
40 

55 
43 

47 
42 

52 
35 

55 
39 

63 
43 

60 
44 

61 
38 

57 
46 

63 
42 

65 
44 

62 
43 

67 
50 

65 
46 

62 
42 

62 
46 

THREE   RVRS  EOISDN  PH  1 

Mm 

61 
35 

62 
38 

57 
43 

66 
46 

67 
37 

60 
46 

65 
42 

65 
40 

68 
36 

64 
44 

51 
42 

57 
42 

60 
40 

61 
40 

62 
39 

58 
33 

63 
34 

64 
38 

66 
35 

73 
35 

71 
43 

67 
36 

68 
36 

68 
49 

69 
37 

67 
36 

65 
48 

64 
51 

TIGER  CREEK  PH 

Mm 

53 
29 

55 
33 

51 
37 

52 
37 

53 
34 

53 
40 

56 
41 

54 
38 

57 
35 

55 

41 

45 
34 

44 
32 

53 
34 

52 
38 

58 
31 

58 
30 

59 
31 

58 

30 

63 
35 

65 
34 

64 
34 

62 
33 

61 
34 

59 
43 

56 
40 

57 
37 

52 
40 

53 
39 

TRACV  CARBONA 

MAX 
MIN 

57 
37 

58 
37 

56 
43 

57 
45 

65 
41 

56 
41 

60 
48 

63 
48 

63 
48 

62 
47 

58 
46 

58 
41 

55 
42 

62 
44 

60 
44 

63 
38 

58 
35 

59 
40 

62 
33 

57 
37 

69 
40 

66 
38 

62 
39 

63 
45 

68 
43 

67 
46 

58 
46 

59 
49 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

55 
35 

52 
42 

53 
45 

65 
42 

61 
40 

59 

50 

62 
48 

61 
50 

61 
49 

58 
48 

59 
47 

55 

4  1 

61 
42 

59 
46 

63 
44 

57 
40 

59 
36 

61 
39 

59 
34 

65 
38 

67 
42 

61 
38 

60 
40 

67 
50 

67 
4  1 

62 
46 

60 
45 

64 
48 

Mm 

54 
37 

63 
42 

57 
44 

59 

50 

68 
43 

61 
50 

68 
49 

67 
46 

65 
44 

66 
47 

61 
49 

52 
46 

60 
46 

63 
47 

59 
43 

53 
37 

60 
40 

62 
43 

61 
39 

63 
40 

56 
43 

52 
41 

69 
43 

68 

51 

70 
44 

67 
46 

60 
51 

69 
51 

Mm 

60 
36 

61 
38 

58 
42 

64 
48 

70 
40 

69 
44 

73 
48 

70 
48 

66 
42 

68 
38 

56 
49 

56 
44 

62 
46 

56 
41 

60 
40 

64 
42 

60 
41 

61 
43 

61 
38 

62 
43 

61 
45 

63 
41 

72 
42 

74 
43 

72 
43 

71 
45 

69 
49 

74 
49 

Mm 

51 
21 

59 
21 

52 
28 

42 
31 

40 
28 

47 
28 

41 
32 

51 
29 

52 
27 

58 
27 

58 
27 

36 
27 

45 
31 

51 
30 

40 
27 

54 
27 

56 
25 

59 
25 

62 
25 

60 
29 

67 

28 

55 

26 

62 
29 

60 
29 

42 
26 

58 
25 

45 
26 

52 
32 

DRAINAGE  06 

Mm 

65 
39 

69 
43 

64 
49 

64 
44 

64 
42 

60 
48 

60 
37 

62 
40 

65 
40 

60 
41 

60 
36 

54 
44 

57 
42 

58 
37 

57 
42 

63 
41 

66 
39 

68 
43 

72 
42 

67 
50 

66 
46 

60 
45 

65 
43 

66 
47 

71 
35 

72 
45 

70 
38 

62 
46 

Mm 

63 
4S 

65 
49 

64 
45 

64 
48 

59 
45 

63 
47 

64 
48 

61 
48 

63 
48 

59 
47 

60 
48 

61 
47 

63 
47 

61 
47 

62 
47 

67 
47 

66 
46 

62 
45 

65 
45 

72 
45 

67 
46 

66 
50 

65 
49 

60 
48 

62 
48 

64 
45 

68 
51 

66 
54 

DAKKC I  1  UAH 

Mm 

57 
35 

60 
40 

64 
42 

63 
44 

61 
36 

61 
37 

58 
43 

57 
35 

62 
36 

64 
38 

57 
40 

52 
45 

55 
44 

55 
36 

60 
37 

52 
34 

61 
33 

66 

34 

69 
34 

69 
36 

63 
42 

60 
43 

59 
41 

67 
38 

65 
38 

69 
39 

71 
40 

70 
42 

beau^^ont  Pumping  plant 

Mm 

57 
31 

58 
34 

57 
33 

56 
37 

60 
32 

60 
37 

54 
36 

52 
36 

56 
34 

62 
37 

44 
37 

50 
33 

50 
30 

51 
33 

56 
33 

63 
34 

61 
33 

67 
33 

69 
34 

64 
38 

66 
36 

66 
37 

71 
36 

71 
36 

73 

3i 

74 
37 

70 
36 

66 
40 

D  1 1*    OCAK  LAKE 

Mm 

43 

2 

51 
7 

42 
25 

42 
28 

49 
15 

41 
31 

45 
25 

46 
19 

43 
17 

40 
25 

35 
27 

32 
25 

40 
17 

35 
0 

40 
8 

45 
24 

47 
4 

47 
7 

47 
6 

43 
15 

37 
27 

44 
16 

45 
19 

45 
23 

53 
12 

54 
11 

50 
27 

44 
31 

RNDAANK    UAI  I           OUD    Dl  T 

Mm 

70 
37 

67 
42 

64 
49 

62 
48 

65 
45 

61 
49 

60 
50 

66 
39 

63 
46 

60 
50 

59 
47 

59 
46 

63 
38 

60 
44 

63 
40 

72 
46 

73 
44 

73 
36 

76 
40 

78 
43 

71 
57 

71 
42 

69 
46 

65 

49 

73 
49 

71 
44 

67 
53 

65 

52 

iiALnip>n&  LAKE 

Mm 

60 
37 

66 
43 

64 
48 

59 
47 

58 
41 

61 
48 

59 
50 

59 
40 

64 
40 

58 
45 

56 
47 

57 
42 

57 
45 

62 
44 

55 
42 

62 
35 

67 
34 

67 
35 

69 
35 

71 
35 

72 
47 

62 
41 

67 
45 

62 
49 

58 
43 

68 
46 

64 
53 

57 
49 

Mm 

55 
27 

56 
38 

63 
37 

60 
35 

62 

30 

56 
44 

54 
44 

63 
29 

65 
28 

55 
31 

49 
41 

51 
41 

53 
40 

59 
28 

51 
39 

62 
28 

60 
27 

61 
26 

62 
33 

57 
45 

50 
44 

56 
34 

66 
33 

64 
30 

71 
30 

72 
31 

68 
30 

58 
39 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 

Mm 

68 
37 

66 
39 

60 
45 

58 
44 

63 
38 

60 
49 

59 
51 

67 
41 

65 
43 

60 
50 

56 
47 

62 
44 

65 
40 

64 
42 

61 
38 

66 
49 

73 
46 

76 
36 

73 
38 

75 
42 

71 
54 

66 
39 

69 
45 

65 
43 

74 
47 

70 
42 

68 
48 

63 
50 

CHULA  VISTA 

Mm 

60 
43 

65 
43 

69 
53 

67 
50 

64 
46 

64 
49 

65 

52 

62 
46 

62 
48 

61 
44 

62 
48 

61 
51 

60 
52 

60 
45 

61 
47 

60 
44 

62 
45 

65 
45 

65 
45 

68 
49 

71 
54 

66 

50 

65 
46 

64 
47 

64 
48 

66 
51 

63 
49 

64 
50 

vLAKcnuni    KunLjniA  lul 

Mm 

58 
38 

63 
41 

64 
45 

65 
43 

56 
40 

63 
44 

56 
49 

57 
40 

60 
45 

57 
44 

52 
47 

51 
45 

56 
39 

58 
40 

56 
41 

60 
42 

68 
42 

67 
42 

69 
41 

73 
45 

71 
49 

63 
45 

65 
49 

68 
43 

62 
43 

70 
45 

71 
47 

67 
50 

CORONA 

Mm 

67 
36 

65 
37 

63 
47 

60 
40 

63 
37 

62 
48 

60 
45 

63 
41 

59 
46 

57 
46 

59 
45 

61 
46 

60 
40 

60 
39 

62 
39 

69 
43 

71 
45 

71 
38 

75 
46 

73 
56 

67 
52 

66 
43 

68 
46 

65 
42 

70 
44 

71 
41 

73 
43 

66 
50 

CULVER  CITY 

Mm 

70 
48 

70 
53 

67 
54 

64 

51 

68 
47 

64 
52 

64 
52 

66 
48 

65 
48 

60 
53 

60 
53 

63 

50 

63 
50 

65 
47 

66 
45 

74 
46 

73 
46 

72 
46 

79 
47 

61 
48 

76 
58 

70 
51 

71 
54 

62 
52 

73 
53 

66 
49 

66 

51 

66 
54 

Mm 

60 
35 

54 
37 

50 
41 

55 
33 

67 
30 

66 
31 

56 
38 

55 
35 

60 
35 

60 
40 

55 
42 

55 
33 

54 
37 

55 
39 

55 
36 

46 
29 

62 
29 

62 
26 

65 
20 

67 
28 

55 
29 

65 
32 

70 
35 

62 
45 

66 
32 

65 
32 

65 
38 

60 
42 

CUYAHACA 

Mm 

42 
27 

45 
34 

47 
32 

49 

31 

51 
28 

51 
34 

43 
36 

44 
30 

51 
26 

53 
30 

44 
31 

39 
26 

37 
31 

40 
26 

46 
31 

40 
31 

49 
24 

53 
25 

52 
29 

52 
2! 

48 

35 

43 
32 

48 
34 

50 
30 

51 
33 

57 
30 

55 
29 

56 
36 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

Mm 

62 
31 

62 
37 

60 
38 

58 
40 

54 
34 

61 
34 

56 
47 

61 
44 

64 
44 

60 
48 

52 
47 

55 
41 

56 
36 

60 
35 

54 
35 

57 
36 

65 
36 

67 
33 

63 
36 

67 
43 

66 
51 

59 
35 

66 
35 

6! 
48 

55 
4? 

68 
37 

66 
36 

60 
48 

EL  CAPITAN  OAH 

MAX 

63 
39 

69 
40 

63 
43 

68 
47 

68 
43 

63 
44 

63 
49 

63 
44 

68 
43 

67 
42 

61 
44 

57 
47 

60 
48 

63 
42 

64 
43 

59 
41 

69 
42 

70 
45 

72 
42 

71 
41 

77 
43 

69 
48 

64 
47 

71 
46 

69 
46 

74 
44 

75 
48 

71 
46 

ELSINORE 

MAX 

Mm 

65 
33 

66 
35 

63 
42 

59 
42 

62 
35 

62 
40 

60 
46 

'  4 
42 

60 
45 

53 
42 

57 
42 

57 
45 

60 
36 

59 
39 

59 
36 

66 
37 

68 
34 

69 
34 

73 
35 

69 
41 

62 
50 

65 
41 

68 
46 

62 
39 

71 
39 

72 
40 

71 
45 

64 
50 

ESCONOIDO 

MAX 

Mm 

70 
38 

70 
40 

65 
45 

64 
45 

62 
40 

63 
50 

62 
50 

64 
40 

66 
46 

59 
41 

61 
47 

60 
48 

61 
44 

63 
40 

61 
45 

68 
47 

69 
38 

70 
38 

74 
37 

73 
44 

69 
53 

65 
47 

71 
46 

68 
43 

71 
43 

74 
43 

70 
44 

63 
53 

FONTANA  KAISER 

MAX 

Mm 

64 
39 

63 
42 

62 
48 

59 
46 

63 
42 

59 
49 

59 
50 

62 
44 

59 
47 

55 
47 

52 
45 

59 
45 

58 
40 

62 
43 

63 
43 

71 
51 

77 
55 

70 
41 

72 
49 

75 
55 

69 
54 

66 
47 

70 
52 

67 
47 

72 
48 

73 
51 

70 
51 

63 
51 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

Mm 

69 
36 

69 
38 

68 
44 

68 
50 

65 
40 

64 

50 

62 
49 

66 
44 

67 
46 

61     61  61 
43     49  48 
S*«  R*f«r*Qc«  N 

62     64  59 
49     40  44 
Following  StAU 

68 
38 

an  lod 

70 
36 

72 
38 

75 
3'' 

73 
41 

71 
53 

67 

4S 

71 
45 

69 
45 

73 
43 

76 
46 

71 
45 

65 
54 

-  20  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Day  oi  Month 

• 

I 

2 

3 

4 

5  1  6 

7  1  9 

9 

10 

12 

13 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

MENSH4«  04N 

MAX 
MIN 

56 
26 

56 
29 

56 
34 

34 

59 
29 

60 
30 

54 
43 

55 
34 

31 

64 

32 

51 
32 

49 
38 

51 
34 

52 
34 

58 
34 

59 

32 

63 
29 

66 
29 

70 
30 

63 
36 

60 
37 

54 

35 

56 
35 

6 1 
33 

62 
31 

70 
32 

70 
34 

66 
36 

99.4 
33.1 

lOrLLKUB  FIKE  DEPT 

MAX 
MIN 

50 
32 

51 
25 

46 

31 

30 

52 
25 

47 
33 

43 
30 

51 
29 

53 
27 

47 
28 

40 
33 

38 
33 

42 
28 

45 
24 

42 

22 

54 
24 

51 
24 

54 
26 

57 
28 

52 
29 

51 
34 

46 
30 

52 
29 

49 
25 

58 
24 

59 
27 

55 

29 

54 
36 

49.6 
26.0 

JULIAM  UVNQLl 

MAX 
MIN 

51 
35 

50 
33 

57 
40 

55 
42 

55 
33 

50 
40 

49 
41 

55 
30 

59 
32 

45 
39 

44 
37 

44 
37 

46 
35 

53 
30 

47 
32 

52 
30 

58 
31 

58 
31 

56 
38 

52 
37 

46 
38 

52 
34 

56 
33 

56 
32 

64 
35 

66 
37 

62 
35 

55 
39 

53.5 
35.2 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

67 
38 

70 
36 

69 
36 

64 

35 

64 

42 

64 
43 

64 
42 

65 
42 

64 
43 

63 
43 

61 
47 

63 
52 

67 
49 

63 
43 

64 
43 

64 
44 

66 
42 

66 
40 

70 
41 

79 
44 

79 
44 

69 
44 

68 
44 

66 
46 

68 
45 

66 

42 

66.9 
42.9 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

70 
<>2 

70 
45 

67 
53 

49 

65 
45 

65 

50 

62 
50 

65 
45 

48 

62 
46 

58 
48 

61 
49 

62 

50 

66 
46 

61 
46 

69 
42 

71 
44 

72 
44 

67 
43 

76 
49 

69 
53 

68 
50 

72 
48 

70 
47 

72 
46 

74 
43 

69 
49 

69 
48 

67.3 
47.1 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

66 
39 

66 

41 

64 
51 

51 

61 
44 

65 
51 

66 
50 

64 
46 

44 

60 
51 

59 
50 

64 
45 

62 
45 

61 
47 

61 
41 

65 
35 

63 
41 

69 
41 

72 
42 

73 
42 

69 
48 

72 
42 

66 
44 

63 
52 

71 
45 

68 
47 

64 
50 

62 
50 

65.3 
45.5 

LONG  BEACH  PJS  SVC 

MAX 
MIN 

70 
<>6 

69 
46 

68 
55 

65 
51 

65 
45 

66 
53 

64 
55 

65 
46 

65 
54 

61 
53 

60 
42 

65 
45 

64 
47 

66 
45 

69 
46 

74 
44 

76 
45 

78 
49 

75 
59 

68 
50 

69 
54 

69 

52 

72 
55 

70 
51 

68 
53 

64 
54 

67.9 
50.0 

LONG  BEACH  WSO  AP 

MAX 
MIN 

70 

69 
46 

63 
46 

62 
46 

65 
41 

66 
53 

62 
49 

64 
49 

62 
54 

58 
52 

62 
51 

64 

50 

62 
45 

63 
46 

69 
43 

70 
44 

72 
43 

70 
45 

75 
44 

BO 
48 

76 
54 

66 

50 

66 
53 

62 
49 

66 
53 

68 
48 

65 

52 

64 

53 

66.6 
48.3 

LOS  ANCELES  USO  AP 

MAX 
MIN 

69 
49 

66 
52 

61 
53 

63 

52 

65 
49 

65 
54 

61 
55 

63 
50 

55 

59 
55 

60 
55 

61 
52 

60 
48 

62 
50 

67 
47 

73 
46 

70 
49 

67 
47 

74 
47 

76 
50 

69 
57 

68 
52 

69 
54 

60 
53 

69 
53 

64 
49 

65 
55 

65 
55 

69.6 
51.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIM 

71 
<>S 

69 
54 

63 
55 

66 
53 

66 
49 

63 
53 

60 
53 

67 
48 

65 
54 

58 
51 

62 
53 

65 

51 

64 
48 

64 

50 

66 
47 

74 
46 

73 
47 

73 
49 

79 
51 

80 
53 

71 
56 

70 
53 

71 
55 

64 

52 

73 
55 

72 
53 

66 
55 

66 
55 

68. 1 
51.8 

MT  WILSON  2 

MAX 

MIN 

52 
34 

45 
35 

43 
32 

40 
31 

43 

35 

40 
33 

38 
33 

46 
34 

48 
36 

39 
33 

39 
31 

35 
29 

40 
26 

38 
31 

37 
25 

43 
33 

51 
34 

52 
38 

55 
39 

56 
40 

49 
32 

45 
34 

45 
35 

46 
33 

57 
34 

54 
41 

49 

39 

42 
34 

49.3 
33.8 

NEMPanr  BEACH  HAKBOR 

MAX 
MIN 

65 
i>3 

67 
47 

65 
52 

61 
50 

61 
43 

61 
50 

63 
52 

62 
46 

62 

50 

59 
48 

60 
48 

60 
52 

60 
45 

62 
48 

62 
47 

64 
49 

65 
46 

65 
47 

67 
42 

75 
49 

73 
57 

66 
53 

66 
53 

63 
48 

65 

53 

64 

50 

64 
48 

64 

56 

64 . 0 
49.0 

aCEANSIOE 

MAX 
MIN 

67 
<il 

70 
45 

67 
50 

68 

50 

63 
44 

65 
51 

65 

52 

64 
44 

66 

50 

61 
44 

62 
45 

62 
45 

64 
46 

66 
44 

63 
45 

66 
42 

67 
42 

69 

43 

76 
41 

70 
54 

69 
49 

69 
49 

68 
47 

68 
45 

65 
47 

67 
49 

66 
55 

66 . 4 
46.6 

OJAI 

MAX 

MIN 

67 
34 

65 
36 

62 
46 

6 1 
48 

63 
38 

56 

50 

63 
47 

65 
46 

45 

56 
50 

58 
49 

98 
42 

60 
38 

57 
38 

64 
38 

70 
34 

71 
33 

69 
30 

73 
38 

75 
40 

72 
55 

69 
39 

67 
49 

62 
46 

69 
44 

66 
43 

63 
50 

63 

50 

64 . 4 

42.6 

QXNAKO 

MAX 

MIN 

67 
<•! 

68 
42 

67 
50 

6  3 
48 

65 
46 

51 
45 

69 
49 

65 
45 

65 
45 

64 
51 

58 
50 

61 
45 

64 
42 

64 

43 

64 
42 

65 
42 

72 
46 

72 
44 

69 
42 

74 
55 

76 
59 

64 
47 

70 
47 

67 
46 

64 
50 

71 
47 

67 
46 

60 
52 

69 . 6 
46.8 

PALQMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

56 
28 

58 
28 

49 
30 

33 

50 
32 

45 
33 

45 
33 

48 

32 

53 
32 

48 

32 

49 

33 

53 

30 

49 
31 

40 
26 

44 
28 

42 

30 

40 
26 

45 
27 

50 
31 

50 
30 

48 
32 

48 
32 

55 

32 

55 
31 

59 
31 

62 
31 

60 
31 

58 

31 

90. 3 
30.6 

PASADENA 

MAX 
MIN 

70 
42 

67 
46 

65 
51 

62 
46 

66 
43 

62 
49 

57 
51 

66 
42 

65 
49 

60 
49 

56 
46 

56 
46 

60 
42 

61 
44 

66 
41 

73 
42 

73 
44 

76 
43 

77 
43 

77 
47 

72 
54 

70 
46 

70 
50 

67 
51 

74 
49 

74 
47 

67 

50 

64 

91 

66 . 9 
46.6 

PERRIS 

MAX 
MIN 

67 
32 

64 
34 

67 
42 

66 
42 

64 
33 

64 
34 

59 
43 

62 
43 

62 
45 

55 
42 

61 
42 

57 
42 

56 
36 

59 
34 

59 
42 

64 
35 

66 
33 

70 
34 

72 
35 

70 
48 

70 
46 

70 
42 

70 
48 

70 
43 

70 
40 

73 
36 

72 

63 
49 

65  *  2 
39.9 

POMONA  CAL  PULY 

MAX 
MIN 

62 
38 

67 
42 

67 
42 

62 
43 

59 
40 

65 
46 

60 
50 

58 
43 

62 
46 

60 
46 

55 
47 

56 
45 

59 

38 

6  1 
41 

SB 
42 

63 
38 

69 
37 

69 
41 

71 
41 

74 
48 

72 
53 

64 
45 

67 
45 

69 
43 

63 
44 

72 
45 

70 
43 

68 
46 

64  *  4 

43.5 

RAMQNA  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

62 
30 

64 
38 

63 
46 

64 
42 

61 
35 

59 
47 

59 

46 

63 
38 

65 
36 

59 
35 

59 
44 

55 
44 

59 
42 

62 
35 

57 
40 

69 

35 

66 
34 

70 
35 

68 
36 

65 
45 

62 
45 

60 
40 

67 
37 

65 
36 

70 
36 

73 
36 

66 
39 

61 
48 

63.3 
39.3 

REOLANOS 

MAX 
MIN 

65 
35 

65 
37 

65 
45 

65 
41 

65 
36 

62 
46 

60 
46 

61 
40 

59 
43 

57 
40 

52 
43 

57 
44 

59 
39 

56 
38 

63 
41 

67 
40 

70 
37 

71 
36 

73 
38 

66 
40 

64 
47 

66 
41 

66 
48 

63 
40 

72 
40 

72 
39 

71 
44 

63 
48 

64.3 
41.1 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  O 

MAX 
MIN 

67 
36 

67 
39 

62 
46 

62 
43 

65 
37 

64 

49 

62 
47 

63 
44 

58 
47 

57 
42 

58 
47 

62 
46 

62 
39 

62 
39 

62 
43 

68 
53 

71 
45 

72 
38 

74 
39 

71 
54 

62 
51 

67 
49 

71 
50 

64 
41 

73 
42 

73 
42 

73 
49 

69 

90 

44.3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

MIN 

62 
36 

69 
39 

66 
43 

63 
43 

64 

40 

65 
44 

65 
48 

61 
42 

63 
47 

56 
45 

57 
46 

55 
48 

6 1 
41 

62 
40 

60 
43 

6 1 
46 

67 

43 

70 
36 

72 
42 

73 
49 

70 
52 

61 
46 

67 
49 

69 
42 

63 
41 

72 
44 

73 
46 

72 
51 

44!° 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

MAX 
MIN 

66 
36 

68 
40 

66 
46 

62 
44 

67 
39 

64 
49 

67 
42 

65 
44 

61 
46 

56 
45 

55 
45 

46 

60 
39 

62 
40 

60 
45 

69 
51 

72 
46 

73 
38 

73 
40 

70 
43 

63 
51 

69 
44 

71 
52 

65 
45 

73 
41 

73 
43 

72 
47 

62 
51 

44.3 

SANDBERG  HSO 

MAX 
Mm 

44 
31 

33 

39 
32 

44 
34 

46 
34 

42 
36 

47 
36 

53 
36 

47 
36 

36 

4  1 
31 

30 

47 

30 

40 

30 

39 
29 

5 1 
32 

5  2 
35 

5 1 
40 

49 
36 

50 
39 

4 1 
34 

52 
32 

47 
37 

40 
35 

56 
37 

53 
41 

43 
37 

46 

36 

46.0 
34.5 

SAN  DIEGO  NSa  AP 

MAX 

MIN 

66 
47 

51 

67 
54 

67 
53 

66 
50 

65 
54 

65 
56 

65 
50 

67 
55 

53 

64 
53 

54 

55 

64 
49 

50 

68 
48 

66 
49 

70 
49 

74 
49 

73 
S3 

71 
58 

67 
56 

70 
59 

67 
52 

72 
54 

68 
55 

68 
51 

65 
56 

67.3 
92.9 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

36 

45 

45 

60 
43 

63 
43 

60 
47 

60 
49 

65 
42 

63 
47 

47 

49 

45 

40 

6 1 
44 

60 
42 

40 

47 

43 

44 

45 

69 
44 

46 

47 

46 

44 

72 
46 

50 

63 
50 

69  •  9 
44.9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DfPT 

MAX 
MIN 

69 

40 

6B 
42 

65 

51 

62 
46 

67 
41 

63 

50 

60 
51 

65 
41 

64 
48 

61 
51 

58 
47 

62 
47 

63 
41 

64 
43 

68 
42 

74 
40 

73 
40 

73 
40 

76 
41 

79 
44 

71 
54 

69 
45 

71 
48 

69 
51 

73 
58 

71 
45 

68 
48 

66 
52 

67,4 
46.0 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

67 
31 

69 
33 

66 
42 

66 
41 

64 
32 

62 
47 

62 
42 

63 
37 

62 
36 

64 
38 

59 
37 

56 
44 

57 
37 

60 
37 

60 
41 

66 
33 

66 
31 

75 
35 

72 
33 

66 
36 

64 
48 

65 

40 

67 

50 

64 
37 

71 
37 

72 
35 

72 
39 

61 
50 

38.9 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SANTA   ANA   FIRE  ST4TI0N 

MAX 

MIN 

73 
45 

69 
44 

69 
50 

63 

48 

65 
43 

67 
51 

65 
51 

65 
45 

65 
46 

63 
46 

50 

44 

44 

67 
46 

46 

7  J 
42 

72 
44 

77 
43 

78 
50 

76 
56 

69 
50 

70 
49 

66 
48 

74 
49 

69 
49 

67 
59 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

66 
44 

47 

53 

62 
52 

63 
45 

61 

50 

63 
45 

64 
49 

64 
48 

53 

57 
53 

44 

63 
43 

42 

46 

40 

41 

69 
42 

64 
42 

71 
43 

75 
43 

66 
44 

69 
47 

64 

52 

60 
40 

67 
48 

64 
55 

56 

52 

46!° 

SANTA   BARBARA   FA&  AP 

MAX 
MIN 

65 
42 

46 

54 

63 
51 

61 
45 

62 
53 

62 
50 

61 
45 

61 
48 

54 

47 

44 

47 

51 

45 

40 

66 
40 

63 
43 

69 
42 

72 
42 

64 

47 

63 
43 

63 
46 

56 
53 

65 
47 

61 
45 

59 
53 

63 
50 

62.6 
46.9 

SANTA  MARIA   HiO  AP 

MAX 

MIN 

6 1 
34 

43 

49 

62 
45 

61 
42 

61 
52 

60 
51 

62 
43 

60 
45 

53 

57 
48 

59 
47 

47 

56 
44 

36 

34 

63 
35 

69 

36 

67 
39 

72 
38 

65 
44 

66 
39 

64 

41 

63 
46 

66 
45 

62 
45 

60 
53 

60 
50 

62*1 
♦3.9 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

MIN 

68 
50 

54 

54 

66 
55 

65 
46 

61 
52 

65 
52 

61 
49 

62 
53 

54 

59 

53 

51 

48 

50 

47 

51 

52 

65 
49 

69 
48 

79 
55 

77 
59 

66 
52 

64 

54 

53 

65 
54 

62 
51 

60 
55 

61 
54 

65 . 3 
52. Q 

SANTA  PAULA 

MAX 

Mm 

31 

36 

45 

64 
49 

65 
44 

61 
50 

64 
48 

67 
43 

64 
42 

60 
51 

50 

43 

41 

60 
45 

40 

72 
39 

42 

4* 

41 

73 
50 

69 
59 

49 

67 
47 

67 
46 

73 
46 

70 
47 

62 
51 

66 
52 

"!» 

TORRANCE 

MAX 

MIN 

68 
44 

66 
46 

67 
52 

62 

50 

64 

46 

64 
51 

63 
54 

64 
46 

63 

51 

59 
52 

61 
46 

60 
50 

61 
45 

61 
46 

65 
44 

71 
43 

72 
47 

70 
43 

75 
46 

76 
46 

77 
59 

67 
46 

66 

52 

66 
45 

70 
48 

67 
48 

66 
53 

69 
53 

46)9 

TUJUNCA 

MAX 

Mm 

67 
37 

62 
41 

56 
47 

58 
45 

61 
39 

54 
47 

57 
46 

63 
40 

60 
43 

53 
47 

51 
44 

54 
43 

56 
37 

54 
40 

59 
36 

66 
44 

70 
43 

69 
39 

71 
41 

79 
98 

61 
51 

63 
41 

68 
43 

57 
47 

70 
49 

66 
44 

63 
91 

60 
46 

61.6 
43.9 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

MIN 

63 
41 

70 
40 

66 
41 

65 
46 

63 
40 

63 
43 

62 
50 

62 
42 

63 
42 

63 
47 

56 
49 

59 
49 

61 
42 

62 
43 

62 
45 

69 
43 

66 
42 

70 
40 

71 
40 

77 
45 

77 
59 

70 
47 

66 
49 

70 
44 

62 

50 

73 
45 

69 
46 

69 
51 

66.2 
44.9 

$*•  R«l«rMtc«  Nol««  FoDowlDg  SuOod  ladsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY 


Station 

Day  ol  Month 

e> 

S 
< 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

THITCHELl  DAK 

MAX 

66 

65 

62 

61 

65 

62 

63 

60 

58 

61 

65 

72 

72 

65 

65 

67 

64 

60 

62 

63,9 

MIN 

37 

42 

39 

51 

51 

50 

61 

47 

42 

41 

49 

45 

40 

41 

50 

46 

45 

54 

45,8 

UCLA 

MAX 

67 

69 

63 

62 

67 

62 

61 

64 

61 

56 

58 

59 

61 

61 

62 

71 

70 

70 

77 

80 

74 

69 

68 

65 

71 

66 

65 

64 

65,8 

MiN 

45 

50 

50 

50 

49 

50 

53 

48 

50 

51 

48 

48 

45 

48 

45 

51 

62 

49 

50 

68 

58 

51 

52 

50 

54 

51 

52 

50.4 

UPLAND  3  N 

MAX 

62 

64 

61 

58 

62 

59 

55 

60 

55 

52 

53 

55 

66 

55 

59 

65 

67 

68 

72 

73 

68 

64 

67 

60 

69 

70 

63 

62 

61,9 

MIN 

37 

39 

47 

41 

39 

46 

49 

39 

40 

41 

46 

44 

39 

38 

39 

41 

39 

40 

41 

43 

49 

44 

46 

40 

42 

43 

46 

42.4 

VISTA  2  NNE 

MAX 

70 

70 

68 

65 

62 

64 

63 

63 

63 

60 

59 

59 

60 

62 

61 

70 

68 

73 

75 

69 

66 

66 

65 

69 

63 

65.4 

MIN 

*0 

45 

49 

46 

42 

50 

51 

43 

49 

43 

43 

48 

43 

42 

45 

38 

41 

39 

42 

46 

46 

42 

44 

53 

44.6 

WARNER  SPRINCS 

MAX 

6? 

60 

61 

63 

63 

54 

53 

69 

66 

59 

49 

50 

60 

51 

52 

60 

66 

62 

66 

62 

55 

55 

59 

61 

67 

65 

67 

59 

59.7 

MIN 

22 

26 

26 

28 

27 

42 

39 

28 

30 

29 

28 

37 

36 

27 

34 

34 

36 

26 

31 

30 

33 

33 

31 

30 

31 

34 

32 

43 

31.5 

VORBA  LINDA 

MAX 

68 

68 

64 

62 

66 

63 

60 

66 

62 

62 

60 

61 

63 

62 

66 

70 

74 

73 

74 

72 

65 

68 

72 

64 

74 

72 

70 

66 

•          •  • 

MIN 

39 

47 

51 

44 

40 

49 

48 

43 

46 

48 

47 

48 

40 

42 

43 

40 

41 

41 

39 

57 

52 

46 

46 

44 

47 

45 

45 

5 1 

45.4 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

MAX 

61 

62 

64 

68 

66 

64 

67 

67 

71 

67 

64 

61 

61 

60 

57 

66 

68 

69 

69 

65 

63 

65 

71 

71 

74 

74 

73 

74 

66  5 

MIN 

3B 

34 

40 

41 

35 

46 

40 

40 

38 

42 

48 

44 

45 

37 

38 

38 

36 

38 

42 

47 

46 

47 

40 

45 

42 

41 

44 

46 

41.4 

barstom 

MAX 

57 

56 

61 

63 

59 

59 

62 

64 

66 

61 

55 

57 

60 

58 

60 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

66 

65 

67 

70 

66 

61,9 

MIN 

26 

30 

42 

39 

31 

42 

40 

34 

34 

35 

46 

38 

34 

34 

34 

35 

32 

33 

34 

32 

30 

34 

35 

44 

36 

37 

40 

46 

36.0 

BEAUKDNT  1  E 

MAX 

56 

56 

61 

59 

61 

57 

54 

59 

61 

60 

50 

53 

52 

55 

54 

63 

64 

63 

63 

63 

64 

60 

62 

61 

66 

70 

66 

63 

69.6 

MIN 

32 

42 

44 

41 

34 

44 

41 

41 

35 

37 

44 

41 

34 

35 

40 

35 

33 

34 

45 

50 

44 

38 

45 

36 

37 

41 

43 

45 

39.7 

BISHOP  MSO  AP 

MAX 

46 

44 

39 

52 

51 

49 

51 

53 

53 

45 

48 

49 

52 

48 

51 

51 

63 

55 

58 

60 

50 

57 

57 

57 

60 

60 

57 

59 

52  7 

MIN 

22 

22 

27 

27 

24 

38 

34 

29 

28 

33 

33 

28 

33 

30 

34 

26 

27 

29 

25 

24 

26 

25 

25 

32 

21 

25 

31 

38 

28.5 

BLYTHE 

MAX 

66 

67 

74 

75 

68 

76 

69 

75 

75 

69 

63 

68 

64 

66 

63 

70 

72 

72 

73 

60 

55 

64 

71 

74 

75 

JS 

78 

69.7 

MIN 

35 

37 

44 

45 

40 

43 

49 

38 

41 

46 

47 

45 

47 

43 

46 

37 

43 

36 

43 

49 

48 

46 

42 

40 

46 

42 

46 

56 

43.6 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

69 

72 

74 

68 

73 

68 

73 

72 

68 

64 

66 

63 

64 

63 

69 

70 

71 

75 

61 

55 

62 

69 

71 

75 

75 

76 

75 

66.9 

MIN 

46 

37 

46 

47 

42 

54 

49 

45 

45 

48 

50 

49 

48 

41 

47 

40 

49 

41 

47 

51 

48 

49 

51 

46 

50 

46 

50 

54 

47.1 

BORREGQ  DESERT  PARK 

MAX 

67 

67 

67 

65 

72 

69 

78 

71 

74 

74 

67 

63 

63 

65 

66 

60 

71 

71 

71 

73 

67 

57 

62 

70 

74 

71 

76 

76 

66  9 

MIN 

49 

41 

49 

51 

46 

54 

51 

42 

47 

48 

48 

48 

44 

43 

47 

46 

43 

43 

41 

50 

51 

44 

43 

48 

48 

51 

52 

56 

47.3 

BRAHLEV  2  SW 

MAX 

69 

70 

66 

70 

74 

72 

73 

70 

75 

74 

68 

67 

66 

67 

66 

62 

70 

72 

73 

76 

69 

58 

67 

70 

73 

77 

77 

77 

70  4 

MIN 

36 

34 

43 

41 

42 

53 

51 

45 

42 

46 

50 

47 

46 

39 

45 

41 

41 

37 

41 

49 

51 

43 

50 

46 

46 

44 

49 

58 

44.9 

CANTIL 

MAX 

60 

60 

54 

64 

57 

56 

61 

65 

58 

65 

57 

58 

60 

57 

55 

64 

64 

66 

65 

66 

59 

63 

64 

65 

67 

67 

64 

65 

MIN 

24 

23 

44 

42 

30 

45 

45 

32 

32 

39 

44 

38 

34 

36 

39 

47 

32 

31 

30 

37 

47 

32 

31 

45 

32 

35 

36 

42 

36.6 

DAGSETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

56 

57 

63 

63 

62 

60 

62 

64 

66 

62 

56 

56 

66 

55 

52 

62 

62 

65 

63 

61 

54 

62 

64 

66 

66 

68 

69 

65 

MIN 

34 

33 

45 

45 

39 

49 

43 

44 

42 

41 

48 

45 

41 

37 

40 

44 

39 

39 

39 

40 

47 

45 

4C 

45 

45 

43 

50 

51 

42.6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

67 

66 

66 

70 

71 

69 

71 

73 

73 

72 

67 

67 

66 

65 

66 

71 

74 

76 

75 

73 

72 

70 

72 

77 

75 

76 

79 

78 

MIN 

43 

46 

45 

41 

45 

51 

50 

46 

47 

40 

53 

45 

43 

47 

48 

54 

52 

48 

49 

50 

56 

51 

61 

49 

50 

53 

59 

49.0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

28 

31 

33 

33 

43 

40 

45 

45 

41 

43 

45 

47 

38 

45 

47 

49 

44 

48 

50 

50 

52 

53 

51 

53 

MIN 

-  3 

9 

13 

9 

26 

31 

15 

24 

25 

30 

20 

28 

24 

29 

23 

18 

23 

17 

15 

24 

25 

28 

30 

33 

21.5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

68 

63 

67 

70 

71 

66 

70 

68 

71 

69 

66 

61 

64 

60 

61 

57 

67 

67 

69 

69 

65 

53 

63 

65 

70 

73 

72 

73 

MIN 

48 

40 

42 

49 

45 

45 

51 

53 

47 

51 

52 

46 

47 

42 

47 

50 

51 

49 

49 

56 

49 

48 

47 

49 

49 

50 

52 

54 

48.5 

EL  CENTRO  2  SSM 

MAX 

69 

66 

70 

75 

75 

73 

75 

76 

72 

72 

69 

68 

67 

70 

69 

71 

72 

72 

76 

78 

62 

68 

73 

75 

7b 

78 

78 

77 

MIN 

39 

36 

43 

45 

42 

50 

44 

44 

40 

45 

40 

45 

46 

42 

45 

43 

39 

40 

37 

37 

43 

45 

50 

47 

43 

45 

50 

52 

43.5 

EL  MIRAGE  FIELD 

MAX 

54 

53 

55 

58 

56 

62 

57 

54 

61 

62 

54 

52 

63 

53 

56 

46 

58 

59 

62 

59 

60 

46 

59 

61 

62 

64 

64 

68 

57.5 

MIN 

25 

27 

37 

24 

25 

34 

33 

32 

32 

32 

35 

31 

31 

31 

34 

32 

26 

29 

33 

30 

31 

26 

36 

26 

32 

32 

37 

31.1 

FAIRMONT 

MAX 

47 

50 

48 

47 

50 

52 

49 

54 

55 

53 

47 

48 

49 

56 

6 

49 

56 

56 

56 

55 

56 

50 

68 

55 

51 

66 

60 

62 

MIN 

30 

32 

35 

35 

35 

34 

44 

39 

39 

43 

40 

38 

34 

37 

34 

33 

36 

37 

36 

36 

38 

35 

35 

40 

41 

40 

40 

43 

COLD  ROCK  RANCH 

MAX 

71 

72 

70 

71 

75 

75 

72 

74 

76 

68 

65 

65 

65 

65 

63 

67 

69 

73 

72 

70 

70 

67 

71 

73 

75 

60 

79 

74 

71.0 

MIN 

45 

44 

40 

45 

48 

52 

45 

45 

48 

53 

50 

48 

46 

46 

48 

46 

49 

43 

51 

51 

48 

47 

52 

49 

iO 

57 

54 

52 

48.3 

HAIHEE 

MAX 

50 

53 

43 

43 

56 

54 

48 

49 

51 

54 

48 

51 

52 

53 

48 

48 

52 

59 

54 

54 

64 

46 

57 

56 

60 

58 

58 

55 

52.4 

MIN 

25 

23 

23 

31 

28 

30 

38 

32 

32 

37 

37 

34 

32 

33 

32 

36 

32 

32 

31 

30 

32 

29 

29 

30 

31 

32 

32 

39 

31.5 

hayfield  pumping  plant 

MAX 

66 

62 

64 

68 

69 

68 

68 

69 

71 

70 

64 

58 

59 

61 

63 

61 

65 

67 

69 

69 

63 

56 

62 

66 

69 

72 

74 

74 

66.0 

MIN 

47 

32 

41 

43 

38 

48 

46 

39 

42 

49 

41 

45 

36 

48 

53 

51 

34 

40 

35 

46 

47 

43 

43 

43 

41 

46 

53 

43.5 

IMPERIAL 

MAX 

69 

67 

69 

73 

72 

7* 

70 

75 

74 

68 

68 

66 

65 

68 

64 

71 

72 

72 

74 

67 

58 

67 

70 

73 

75 

77 

77 

76 

70 . 4 

Mm 

42 

40 

46 

47 

45 

54 

53 

48 

48 

48 

51 

55 

48 

44 

49 

47 

43 

43 

43 

53 

52 

45 

51 

49 

50 

50 

54 

61 

48.6 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

68 

66 

69 

73 

72 

73 

69 

74 

74 

68 

67 

64 

66 

67 

63 

70 

70 

72 

75 

67 

57 

67 

71 

73 

75 

77 

78 

75 

70 . 0 

MIN 

38 

36 

43 

45 

41 

53 

50 

44 

44 

46 

50 

49 

46 

41 

47 

43 

39 

38 

36 

46 

49 

43 

51 

47 

46 

46 

51 

52 

45.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

53 

52 

45 

41 

56 

55 

49 

53 

56 

57 

45 

51 

53 

55 

53 

56 

57 

61 

60 

60 

61 

50 

57 

57 

60 

61 

61 

57 

MDi 

23 

22 

32 

32 

26 

26 

32 

30 

30 

32 

37 

31 

31 

33 

33 

32 

35 

32 

30 

27 

27 

27 

27 

30 

31 

28 

35 

35 

3o!2 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

70 

70 

71 

69 

75 

70 

71 

74 

78 

73 

61 

61 

65 

67 

68 

64 

74 

75 

73 

78 

71 

6 1 

70 

72 

74 

79 

79 

77 

71.1 

MIN 

47 

35 

43 

43 

45 

48 

47 

51 

48 

42 

51 

45 

44 

42 

45 

52 

46 

42 

43 

52 

53 

41 

46 

45 

53 

47 

53 

55 

46.6 

INYOKERN 

MAX 

58 

56 

S3 

63 

61 

58 

59 

63 

62 

59 

58 

56 

57 

57 

57 

62 

65 

66 

63 

65 

61 

60 

63 

64 

66 

66 

67 

67 

61.1 

MM 

29 

26 

39 

41 

31 

44 

41 

33 

34 

37 

43 

40 

33 

36 

35 

44 

32 

32 

34 

29 

43 

37 

31 

44 

31 

36 

40 

44 

36.4 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

67 

64 

65 

69 

72 

69 

71 

64 

70 

70 

65 

63 

64 

60 

63 

56 

65 

67 

67 

69 

64 

63 

68 

7  2 

7  3 

74 

71 

66.  3 

MIN 

44 

48 

48 

49 

45 

50 

49 

48 

46 

46 

52 

44 

44 

41 

43 

50 

49 

43 

43 

52 

50 

47 

49 

49 

48 

48 

49 

51 

47.3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

40 

45 

42 

40 

45 

42 

42 

45 

44 

42 

38 

35 

38 

38 

35 

42 

52 

49 

47 

47 

4  I 

43 

44 

45 

52 

53 

50 

45 

43.6 

MIN 

23 

24 

32 

34 

28 

33 

32 

30 

29 

34 

31 

31 

26 

28 

22 

29 

30 

26 

25 

27 

31 

30 

32 

36 

30 

30 

36 

35 

29.6 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

55 

55 

57 

60 

61 

63 

58 

62 

65 

59 

56 

54 

53 

54 

54 

58 

60 

62 

60 

62 

54 

61 

65 

59,6 

Mm 

26 

27 

30 

37 

29 

42 

34 

34 

32 

35 

45 

41 

34 

29 

35 

37 

30 

29 

31 

37 

40 

31 

33 

33 

31 

34 

42 

41 

34,3 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

72 

73 

69 

76 

73 

72 

74 

77 

72 

68 

62 

65 

70 

66 

66 

75 

76 

74 

79 

76 

69 

69 

71 

72 

78 

79 

76 

79 

72.4 

Mm 

45 

34 

46 

42 

41 

50 

48 

49 

45 

42 

35 

43 

46 

40 

42 

53 

45 

38 

40 

49 

53 

40 

47 

44 

46 

47 

49 

58 

44.9 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

53 

55 

55 

56 

55 

61 

55 

64 

60 

47 

48 

46 

44 

4h 

SO 

54 

58 

58 

55 

50 

59 

54 

55 

59 

59 

62 

54.5 

Mm 

34 

36 

41 

39 

38 

40 

38 

38 

38 

37 

38 

33 

34 

33 

40 

37 

38 

36 

42 

34 

39 

36 

36 

36 

42 

44 

37.6 

HOJAVE 

MAX 

50 

54 

55 

50 

59 

55 

55 

59 

59 

60 

48 

52 

62 

66 

56 

56 

59 

61 

60 

60 

62 

52 

69 

59 

60 

64 

63 

64 

57.1 

Mm 

29 

3? 

38 

39 

32 

34 

41 

36 

35 

40 

43 

35 

34 

35 

36 

32 

32 

33 

35 

33 

36 

30 

33 

37 

33 

37 

40 

42 

35.4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

S««  R*f*r*ac«  Notat  Following  SuUod  lodvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIPOKNU 
FEBRUARY 


MT  54N  J4CINTD  H  S  PK 

MAX 

41 

36 

44 

44 

35 

34 

36 

41 

34 

31 

33 

34 

40 

27 

37 

42 

44 

42 

34 

41 

37 

41 

40 

42 

50 

45 

41 

38.8 

MIN 

16 

21 

24 

22 

19 

27 

13 

10 

11 

20 

21 

18 

18 

7 

5 

17 

9 

11 

10 

14 

23 

19 

7 

16 

10 

12 

21 

22 

19.8 

NEEDLES  F44  4UP0RT 

MAX 

62 

61 

70 

72 

70 

70 

68 

69 

69 

6! 

61 

60 

52 

58 

57 

64 

66 

68 

68 

62 

58 

60 

67 

70 

72 

73 

74 

74 

65.7 

MIN 

39 

40 

44 

50 

41 

51 

48 

44 

42 

46 

48 

41 

43 

38 

46 

47 

44 

39 

47 

91 

47 

46 

47 

45 

49 

46 

47 

94 

45.2 

P4LND4LE 

MAX 

55 

54 

55 

56 

58 

60 

57 

60 

58 

56 

51 

54 

57 

53 

49 

57 

60 

56 

61 

60 

56 

59 

60 

60 

66 

65 

69 

60 

97,9 

MIN 

26 

31 

36 

37 

29 

44 

44 

36 

36 

45 

42 

42 

34 

39 

35 

33 

32 

32 

33 

34 

44 

31 

36 

43 

37 

36 

47 

46 

37.2 

P4LM04LE  F44  AIRPORT 

MAX 

55 

55 

56 

56 

59 

56 

57 

59 

60 

55 

51 

53 

56 

55 

47 

58 

61 

61 

61 

61 

31 

62 

61 

62 

66 

69 

63 

61 

98.0 

MIN 

25 

31 

36 

35 

28 

43 

41 

35 

35 

41 

40 

36 

33 

36 

35 

30 

30 

31 

32 

31 

34 

29 

39 

43 

35 

35 

47 

49 

35.3 

PALM  SPRING? 

MAX 

70 

68 

66 

73 

71 

71 

73 

76 

73 

70 

64 

62 

66 

65 

64 

75 

75 

75 

77 

74 

63 

68 

71 

73 

79 

78 

76 

78 

71.2 

MIN 

43 

42 

41 

47 

43 

53 

48 

46 

45 

45 

43 

42 

43 

42 

45 

42 

46 

42 

50 

54 

54 

44 

45 

45 

47 

48 

51 

54 

46.1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

67 

64 

63 

71 

72 

73 

72 

69 

71 

73 

66 

61 

65 

55 

62 

57 

65 

66 

66 

69 

62 

51 

59 

69 

72 

71 

77 

79 

66.6 

MIN 

41 

41 

40 

48 

46 

46 

53 

46 

46 

51 

51 

45 

46 

42 

43 

43 

47 

45 

47 

52 

46 

47 

48 

48 

50 

48 

51 

95 

47.0 

RANOSSURS 

MAX 

50 

47 

52 

55 

58 

60 

53 

55 

56 

59 

52 

49 

50 

47 

47 

55 

57 

56 

55 

56 

91 

95 

56 

57 

60 

60 

62 

57 

54.9 

MIN 

36 

35 

37 

40 

44 

38 

39 

37 

38 

45 

42 

36 

33 

38 

33 

36 

36 

39 

41 

38 

33 

33 

37 

41 

39 

42 

45 

43 

38.4 

THERMAL    FA4  4P 

MAX 

70 

70 

68 

73 

69 

70 

73 

76 

71 

65 

61 

64 

66 

66 

64 

74 

75 

74 

76 

70 

62 

68 

69 

73 

76 

77 

75 

77 

70.6 

Mm 

39 

34 

45 

42 

38 

45 

39 

51 

44 

41 

51 

49 

44 

40 

49 

50 

44 

36 

40 

46 

51 

40 

46 

44 

48 

44 

48 

99 

44.4 

TRDNA 

MAX 

57 

60 

64 

58 

65 

58 

60 

66 

63 

57 

57 

60 

57 

59 

62 

64 

66 

60 

66 

60 

60 

63 

66 

66 

66 

61 

66 

66 

62.0 

MIN 

27 

28 

32 

34 

43 

36 

36 

37 

35 

38 

38 

39 

42 

40 

38 

36 

37 

36 

36 

37 

3' 

36 

36 

40 

40 

42 

41 

37.0 

TWENTVNINE  P4LHS 

MAX 

60 

60 

61 

65 

68 

68 

65 

66 

70 

66 

54 

58 

57 

59 

57 

62 

64 

65 

66 

64 

64 

62 

65 

69 

69 

74 

73 

72 

64.4 

MIN 

36 

28 

40 

42 

36 

48 

40 

42 

37 

41 

39 

39 

40 

35 

41 

45 

43 

34 

37 

38 

37 

42 

39 

42 

41 

41 

43 

42 

39.6 

VALVERMO  FIRE  ST4  79 

MAX 

52 

50 

53 

55 

56 

56 

59 

57 

57 

54 

52 

53 

52 

53 

47 

55 

58 

56 

57 

51 

54 

58 

60 

63 

60 

62 

60 

55.6 

MIN 

24 

27 

30 

34 

29 

39 

34 

32 

31 

3 1 

36 

36 

32 

31 

29 

3 1 

32 

26 

29 

39 

31 

26 

36 

29 

32 

39 

44 

32. J 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

56 

56 

58 

59 

57 

59 

58 

57 

61 

61 

52 

52 

53 

54 

54 

46 

59 

61 

63 

62 

60 

48 

58 

61 

61 

67 

66 

69 

36.1 

MIN 

26 

28 

36 

42 

30 

39 

42 

33 

34 

39 

41 

41 

32 

33 

32 

32 

35 

32 

31 

32 

42 

33 

36 

44 

31 

34 

41 

49 

35.6 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

26 

33 

30 

28 

25 

30 

29 

34 

33 

34 

23 

22 

22 

29 

27 

24 

32 

40 

33 

37 

37 

22 

34 

32 

32 

36 

39 

34 

30.5 

MIN 

6 

15 

17 

15 

5 

12 

3 

-  2 

-  1 

0 

2 

0 

2 

4 

7 

-  1 

1 

4 

-  1 

1 

8 

6 

0 

9 

9 

13 

13 

16 

5.8 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

22 

35 

23 

20 

17 

26 

22 

30 

20 

20 

17 

19 

20 

25 

13 

16 

24 

35 

28 

26 

26 

20 

31 

25 

21 

27 

24 

24 

23.7 

MIN 

6 

12 

10 

5 

7 

8 

5 

3 

5 

7 

7 

1 

1 

5 

4 

•  4 

9 

6 

7 

6 

3 

4 

8 

7 

3 

10 

3 

8 

5.6 

HILDROSE  R4NGER  STA 

MAX 

50 

49 

47 

54 

54 

50 

48 

55 

53 

51 

47 

47 

46 

46 

45 

49 

53 

54 

54 

53 

49 

51 

53 

54 

55 

58 

56 

96 

31.4 

MIN 

27 

28 

26 

36 

32 

36 

38 

34 

40 

41 

36 

32 

34 

34 

31 

38 

34 

33 

29 

32 

36 

32 

32 

41 

32 

37 

38 

41 

34.4 

Day  of  Month 


10     II     12     13     14     IS     16     17  18 


22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


MAX 

Mm 


S*«  R«f«r«QC«  Ndl*«  FoUowlag  SUUoo  loda; 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1  in  cot 

Resultant 
Direction 

c 

o 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

0^ 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Avero 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 

Q 

o 

o^ 

6 

•o 

1.00- 

Total 

BAKERSFIELD  WSD  AP 

11 

3.6 

8.5 

25++ 

18 

23+ 

78 

67 

54 

72 

5 

5 

2 

0 

0 

0 

12 

6.8 

BISHOP  WSD  AP 

62 

1 

1 

4 

1 

0 

0 

7 

BLUE  CANYON  WSD  AP 

29++ 

19 

04 

70 

- 

0 

3 

3 

6 

5 

0 

17 

8.3 

EUREKA  WSD  CI 

28 

N 

17 

1 

6 

8 

3 

0 

0 

18 

58 

7.9 

FRESNO  WSD  AP 

11 

3.1 

5,6 

26 

SE 

11 

95 

83 

67 

91 

3 

4 

7 

1 

1 

0 

16 

53 

7.9 

LONG  BEACH  WSD  AP 

18 

1.4 

6.5 

2B++ 

18 

11 

83 

70 

63 

79 

2 

3 

7 

2 

1 

0 

15 

6.5 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

17 

1.2 

7.6 

38  % 

S 

11 

81 

68 

67 

79 

5 

3 

5 

2 

1 

0 

16 

6.8 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

22 

sw 

27  + 

0 

1 

3 

4 

3 

0 

11 

45 

6.5 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

14 

2.2 

4.2 

85 

77 

70 

83 

0 

7 

5 

3 

2 

1 

18 

OAKLAND  WSO  AP 

15 

3.7 

8.8 

30++ 

15 

26 

88 

84 

76 

85 

3 

2 

6 

3 

2 

0 

16 

m 

7.8 

RED  BLUFF  WSO  AP 

16 

1.1 

9.5 

35 

SE 

24 

88 

78 

65 

85 

2 

5 

5 

4 

2 

0 

18 

58 

7.9 

SACRAMENTO  WSO  AP 

14 

2.2 

6.8 

25 

SW 

27 

90 

84 

72 

87 

1 

8 

3 

4 

1 

0 

17 

51 

8.2 

SANDBERG  WSO 

39+-t 

17 

03 

84 

80 

76 

82 

3 

3 

6 

1 

2 

2 

17 

7.7 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

2^ 

1.6 

7.2 

33 

S 

11 

73 

60 

57 

71 

2 

7 

4 

1 

0 

0 

14 

78 

6.1 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

16 

3.2 

7.2 

29+-» 

17 

24 

93 

83 

74 

66 

4 

2 

7 

4 

2 

0 

19 

• 

7.9 

S  F  FEDERAL  BLDG.  WSO  CI 

26 

SE 

12 

0 

2 

7 

5 

1 

c 

15 

39 

SANTA  MARIA  WSD  AP 

75 

71 

87 

0 

5 

6 

3 

2 

C 

16 

6.7 

STOCKTON  WSO  AP 

15 

23+-t 

16 

27.» 

90 

86 

68 

85 

1 

7 

7 

2 

C 

C 

17 

8.5 

%  PEAK  GUST 

See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFDRNU 
FtBRUARY  1973 


Station 

« 

Day  of  month 

e 

1 

Q 

(CM) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avera 

BRiMLEV  2  SH 

HA) 
MU 

5^ 
51 

5e 

5t 

5< 
51 

61 
5; 

6< 

5; 

63 
56 

62 
5t 

63 
55 

68 
54 

62 
51 

6( 
57 

56 
55 

61 
54 

60 
52 

58 
54 

5? 
52 

60 
52 

63 
51 

59 

53 

59 
55 

56 

64 
56 

6t 
57 

66 
50 

6< 
57 

64 
56 

65 
59 

61.5 
54.4 

20 

MA) 
MU 

5E 
53 

57 
53 

5i 

53 

5S 
54 

6C 

5; 

6L 
57 

61 
58 

62 
57 

65 
57 

61 
56 

60 
58 

60 
57 

60 
56 

60 
56 

60 
57 

60 
56 

61 
56 

61 
56 

60 
56 

58 
56 

58 
56 

59 
55 

60 
56 

63 
58 

64 
59 

63 
59 

63 
59 

64 
60 

60.6 
56.5 

50 

9A^ 

51 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

59 

60 

60 

61 

61 

58.7 

IOC 

9A> 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

6L 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

61 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

61.3 

OAVIS  ?  WSH  EXP  FARM 

< 

MA) 

MU 

5- 
42 

5< 
45 

51 
47 

4S 
45 

5; 

4< 

51 
49 

52 
49 

59 

5t 

60 
52 

5( 
50 

54 
50 

56 
48 

52 
49 

56 

51 

58 
46 

56 
46 

56 
48 

56 
44 

56 
46 

56 
45 

60 
47 

61 
51 

61 
50 

59 
52 

57 
48 

58 
52 

52 
48 

52 
44 

55.5 
47.6 

FRESNO  WSQ 

! 

MA) 
MU 

6e 

38 

55 
40 

5' 
4! 

46 

57 
42 

57 
47 

62 
49 

69 
46 

70 
45 

56 
50 

51 
45 

5e 

45 

66 
45 

55 
45 

59 
43 

66 
38 

66 
41 

65 
44 

73 
41 

65 
46 

56 
47 

75 
42 

69 
44 

68 
50 

79 
45 

55 
48 

64 
50 

69 
50 

63.4 
44.9 

MA) 
MU 

St 
44 

52 

4e 

52 
48 

6C 
4« 

55 
47 

55 
51 

58 
52 

63 
50 

63 
51 

58 
55 

55 
50 

55 
50 

61 
50 

55 
50 

55 
4S 

59 
46 

61 
48 

59 
49 

64 
48 

60 
51 

56 

52 

65 
49 

63 
51 

63 
55 

68 
52 

60 
55 

61 
55 

64 
55 

59.1 
50.3 

e 

HA) 
MI^ 

52 
iit 

5C 
46 

5C 
47 

55 
48 

53 
4? 

53 
50 

55 
51 

56 
51 

56 
51 

55 
54 

54 

50 

52 
49 

55 
49 

54 
51 

52 
48 

54 
46 

55 
48 

54 
49 

56 
48 

55 
51 

53 
51 

57 
49 

57 
51 

57 
54 

60 
52 

56 
54 

56 
53 

56 
54 

54.7 
50.0 

2C 

eA^ 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

56 

55 

57 

57 

56 

54.1 

40 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

55 

54 

54 

54 

54 

55 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

5i 

55 

55 

55 

56 

56 

54.3 

BRAWLEY  2  Sw  ,  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  LEVEL,  GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN.     GRASS  MOWED  AND 

IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  9  A.  M.     READINGS  AT  9  A.  M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

DAVIS  2  WSW  EXP  FM         ,   SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS 
ENDING  AT  e  A.  M. 

FRESNO  WSO  I   ATWATER  SANDY  LOAM,   LEVEL.     BARE  GROUND,   DRAINAGE  TO  SOUTHp   LATE  AFTERNOON  SHADE   IN  SIMMER 

ONLY.     PALMER  THERMOMETERS  FOR  20-  AND  40-INCH  DEPTH.     LAMBRECHT  DISTANCE  SOIL  THERMOGRAPH 
FOR  2-,    4-,   AND  8-INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RIVERSIDE  EXP  STA  ,   RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,  BARE  GROUND,  WELL  DRAINED,  UNDER  FULL  SUN.     MAX  AND  MIN  FROM  THER- 

MOGRAPH FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


$•«  Relerenco  Note*  Following  Sution  lnd*x 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

 FEBRUARY  197} 


StaUon 

Oi  Month 

lug 

i2  °< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

EVAP 

.02 

.01 

.00 

.01 

.00 

.01 

.02 

.01 

.00 

.02 

.00 

.01 

.02 

.04 

•  01 

.03 

.02 

.06 

.04 

.04 

.04 

.05 

.03 

,06 

.00 

.03 

.03 

.00 

,61 

WIND 

1 

1 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

6 

0 

1 

4 

14 

0 

1 

1 

6 

1 

0 

3 

0 

2 

33 

27 

22 

B 

55 

1 

142 

51 

47 

4^ 

49 

55 

53 

52 

53 

54 

90 

51 

52 

52 

51 

55 

55 

57 

54 

55 

57 

55 

52 

52 

52 

57 

92 

52.8 

MIN 

37 

36 

39 

40 

40 

*^ 

42 

42 

47 

42 

*^ 

42 

38 

37 

42 

41 

40 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

39 

46 

41 

44 

44 

40.2 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

.0<i 

.06 

.04 

.01 

.08 

.02 

.01 

.05 

.06 

•  03 

•  00 

.05 

.00 

.03 

.05 

.07 

.05 

.06 

.08 

.08 

.09 

.09 

.07 

.05 

.11 

.05 

.00 

.03 

1,36 

WIND 

20 

31 

36 

68 

65 

48 

87 

7 

34 

19 

106 

72 

56 

38 

47 

32 

21 

17 

23 

35 

26 

33 

34 

93 

118 

25 

42 

30 

1263 

62 

56 

55 

61 

65 

37 

55 

60 

53 

56 

60 

65 

63 

66 

68 

67 

69 

69 

68 

63 

68 

65 

60 

96 

61,2 

MIN 

ii 

tft 
30 

46 

46 

40 

5C 

90 

48 

48 

46 

44 

44 

46 

40 

39 

43 

43 

41 

41 

44 

45 

45 

46 

49 

51 

92 

49 

44.9 

F6RNDALE  2  NW 

EVAP 

.04 

.03 

.03 

.01 

.00 

•  02 

.03 

.03 

.02 

•  03 

.02 

.09 

.03 

.05 

•  06 

.06 

.07 

.08 

.06 

.06 

.07 

.06 

.05 

.02 

.00 

.08 

.02 

.02 

1,10 

39 

36 

24 

12 

10 

20 

4 1 

14 

27 

31 

39 

19 

17 

56 

38 

29 

24 

31 

17 

16 

59 

47 

26 

22 

10 

756 

MAX 

57 

57 

56 

56 

61 

64 

64 

60 

60 

56 

58 

60 

60 

59 

63 

63 

63 

63 

63 

65 

66 

67 

61 

60 

64 

64 

62 

61 

61.2 

HIN 

41 

45 

46 

46 

50 

49 

47 

51 

50 

46 

47 

46 

43 

45 

47 

45 

52 

43 

40 

48 

44 

45 

45 

50 

51 

53 

50 

49 

47.0 

HILLOW  CREEK  1  NW 

EVAP 

.00 

.04 

* 

• 

.09 

•  00 

.02 

.09 

• 

• 

.11 

.03 

.02 

.01 

.04 

* 

• 

• 

.15 

.07 

.06 

4 

• 

• 

.04 

.02 

,00 

,818 

* 

Q 

1 

14 

4 

18 

2 

4 

• 

* 

26 

6 

3 

* 

• 

« 

54 

2 

2 

152 

Kn 

in 

5 1 

55 

55 

52 

55 

58 

I 

61 

57 

58 

64 

55 

53 

MTN 

3fl 

38 

39 

*^ 

45 

^5 

46 

43 

42 

4 1 

40 

42 

_ 

38 

38 

38 

_ 

_ 

_ 

32 

46 

46 

_ 

•      •  * 

dALKAncniu 

DRAINAGE  02 

EVAP 

•  03 

.01 

.OC 

•  03 

•  01 

.03 

.05 

.05 

•  06 

•  21 

•  10 

.04 

.  14 

.01 

.11 

.10 

.  12 

.  12 

.  12 

.  13 

.08 

.10 

.07 

.07 

.06 

.05 

,06 

2,038 

MIND 

IB 

35 

27 

39 

41 

19 

42 

17 

27 

66 

34 

46 

32 

26 

24 

46 

31 

36 

38 

40 

45 

44 

37 

74 

59 

34 

23 

39 

1038 

MAX 

- 

- 

63 

46 

52 

55 

51 

58 

62 

55 

51 

51 

93 

94 

49 

61 

59 

62 

59 

64 

66 

62 

64 

61 

56 

61 

49 

95 

57,0 

MIN 

43 

46 

41 

42 

47 

47 

46 

45 

43 

42 

43 

46 

39 

39 

39 

40 

34 

40 

41 

40 

42 

42 

45 

46 

46 

45 

42.6 

BRANNArJ  ISLAND 

EVAP 

■  08 

01 

04 

OC 

04 

02 

03 

02 

06 

•  10 

00 

09 

03 

05 

07 

.07 

.03 

.06 

.06 

.04 

.06 

.  07 

.05 

.06 

.08 

.06 

.00 

,11 

1.40 

WIND 

45 

'25 

40 

'30 

'50 

40 

'40 

'25 

'35 

70 

'30 

'70 

60 

'26 

109 

40 

10 

40 

30 

20 

26 

25 

20 

50 

110 

10 

36 

46 

1150 

EVAP 

.05 

03 

* 

.03 

.  04 

•  02 

.01 

•  01 

.04 

.06 

• 

« 

« 

.19 

.  19 

.09 

.07 

* 

• 

.16 

,06 

1 .368 

WIND 

16 

'15 

« 

« 

113 

14 

36 

9 

23 

• 

* 

233 

20 

49 

23 

20 

• 

• 

« 

93 

23 

37 

26 

4 

• 

226 

19 

34 

1028 

.  05 

06 

03 

09 

.00 

•  03 

04 

•  07 

•  05 

01 

.05 

.07 

.09 

.15 

.05 

.04 

.07 

.08 

.11 

.16 

.06 

.10 

.05 

.08 

•  01 

1 . 838 

WIND 

37 

64 

6G 

141 

52 

156 

54 

42 

167 

103 

146 

178 

90 

92 

33 

106 

46 

66 

113 

17 

160 

198 

42 

95 

75 

2566 

MAX 

55 

56 

5 1 

46 

55 

52 

50 

64 

64 

56 

53 

56 

52 

94 

60 

59 

56 

54 

56 

57 

61 

63 

61 

57 

58 

61 

54 

14 

56.3 

MIN 

35 

39 

41 

39 

40 

46 

46 

46 

47 

45 

44 

42 

44 

45 

39 

36 

43 

37 

40 

39 

39 

45 

44 

46 

42 

47 

52 

50 

42.9 

EVAP 

.06 

06 

05 

00 

00 

00 

05 

05 

.00 

00 

04 

00 

.08 

.05 

.02 

.  06 

.02 

.06 

.03 

.12 

.06 

.00 

.07 

,00 

.00 

1.03 

WIND 

3^ 

47 

54 

106 

4 1 

120 

35 

5 

107 

*  83 

95 

96 

34 

47 

23 

12 

36 

34 

1 1 

41 

24 

128 

139 

45 

87 

1996 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.04 

.06 

* 

4 

.07 

. 

.03 

•  06 

.04 

* 

•  14 

.06 

.03 

•  01 

.05 

.10 

.06 

.03 

.09 

.06 

.08 

.09 

.05 

.10 

.10 

.05 

.03 

.12 

1.638 

WIND 

11 

55 

* 

* 

145 

59 

45 

5 

5 

* 

92 

7 

93 

5 

23 

10 

12 

31 

21 

10 

22 

68 

68 

12 

51 

B99 

MAX 

58 

60 

58 

56 

55 

52 

51 

60 

54 

53 

56 

61 

96 

65 

61 

67 

66 

70 

67 

61 

66 

66 

57 

56 

59.6 

MIN 

39 

40 

- 

- 

43 

53 

52 

50 

46 

52 

46 

47 

48 

43 

44 

46 

42 

42 

44 

45 

45 

- 

47 

46 

47 

51 

49 

46.1 

HARKLEY  COVE 

EVAP 

.07 

•  06 

•  03 

00 

.02 

•  02 

•  00 

00 

•  03 

.00 

•  04 

.00 

00 

.OS 

.08 

.05 

.07 

.  10 

.08 

.08 

.08 

.06 

.02 

.09 

.06 

.01 

.02 

1,17 

WIND 

33 

36 

29 

'25 

55 

24 

28 

'10 

9 

'57 

38 

36 

'32 

49 

46 

20 

41 

32 

28 

36 

16 

29 

56 

71 

23 

31 

25 

935 

MAX 

59 

54 

51 

49 

54 

51 

51 

55 

57 

54 

50 

57 

48 

52 

56 

60 

57 

62 

61 

62 

62 

63 

61 

58 

57 

60 

56 

S3 

56,1 

MIN 

37 

37 

4C 

42 

41 

41 

47 

47 

46 

45 

46 

44 

44 

45 

38 

37 

39 

48 

37 

38 

38 

38 

40 

43 

46 

46 

49 

45 

42.3 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

•  02 

.  04 

.  07 

•  00 

•  04 

•  00 

•  0 1 

.00 

•  03 

.  02 

.06 

• 

.  24 

.  18 

4 

.15 

.22 

.02 

.07 

1.30B 

WIND 

34 

17 

« 

t 

129 

28 

19 

19 

* 

• 

133 

28 

50 

39 

* 

* 

123 

59 

• 

46 

• 

* 

149 

27 

46 

990 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.06 

.07 

.04 

.00 

. 

•  03 

.01 

•  02 

.06 

.00 

.10 

.05 

•  03 

.07 

.10 

.10 

.15 

.12 

.13 

.14 

.13 

.05 

.10 

.00 

.05 

.00 

,04 

1.788 

WIND 

56 

52 

35 

48 

73 

26 

60 

50 

37 

53 

67 

47 

49 

23 

51 

75 

47 

59 

51 

55 

65 

45 

31 

51 

124 

18 

50 

93 

1452 

whiskeytown  res 

EVAP 

.05 

.  05 

.05 

00 

00 

01 

00 

00 

03 

01 

00 

03 

.07 

•  08 

10 

10 

.  12 

.03 

00 

00 

00 

.01 

1  •  038 

WINC 

2C 

IS 

36 

13 

5 

14 

12 

34 

*  12 

13 

1 2 

25 

39 

35 

'40 

26 

35 

29 

33 

28 

20 

46 

58 

2 1 

19 

13 

699 

•      •  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  O^ 

BURLINGAHE 

EVAP 

.12 

.06 

.00 

.09 

.02 

•  06 

.07 

* 

.10 

.07 

- 

.09 

.08 

.09 

.07 

.05 

.09 

.12 

* 

* 

.07 

.06 

.11 

.15 

1.94B 

WINC 

3^ 

^7 

87 

18 

32 

7C 

16 

30 

41 

28 

26 

MAX 

6i 

71 

53 

61 

63 

75 

56 

56 

71 

72 

72 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

65 

65 

67 

63 

- 

64 

61 

62 

62 

62 

63.8 

MIN 

39 

34 

45 

44 

56 

47 

47 

41 

38 

36 

43 

43 

47 

40 

41 

43 

39 

40 

39 

44 

44 

48 

9 1 

46 

43.3 

NACIHIENTQ  DAN 

EVAP 

.07 

.11 

.05 

.06 

•  00 

■ 

•  02 

•  04 

- 

- 

.06 

- 

- 

.08 

.03 

.09 

.06 

.06 

.06 

.06 

.13 

.13 

.03 

.05 

.09 

■ 

_ 

■ 

NEWARK 

EVAP 

.09 

.08 

• 

• 

.09 

•  32 

.07 

•  09 

•  09 

* 

* 

.12 

.02 

•  08 

.03 

.08 

« 

.30 

.11 

.11 

.10 

.06 

« 

* 

.39 

.06 

.08 

2.39 

WIND 

86 

104 

* 

266 

163 

144 

61 

70 

w 

* 

372 

164 

103 

66 

177 

* 

144 

122 

93 

49 

62 

106 

99 

2695 

*       •  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  09 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.08 

.00 

.02 

.03 

.03 

.04 

.00 

•  00 

•  03 

.04 

.05 

.02 

.00 

.06 

.00 

.10 

.05 

.06 

.09 

.03 

.05 

.11 

.03 

.07 

.11 

.05 

.00 

,00 

1.15 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.02 

.02 

.07 

•  OC 

.01 

.01 

.01 

•  02 

•  03 

**? 

'?q 

.03 

.06 

.03 

.03 

.06 

'?o 

'?t 

•  07 

'2q 

.01 

,00 

t  82 

WIND 

Jl 

15 

28 

1 2 

31 

7 

34 

24 

*9a 

14 

10 

10 

15 

42 

29 

*54 

26 

19 

31 

909 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.05 

.09 

.05 

.07 

.04 

.14 

.13 

•  06 

•  08 

.17 

.15 

.10 

.09 

.06 

.05 

.05 

.06 

.05 

.05 

.07 

.04 

.05 

.10 

•  11 

.11 

.10 

.09 

.13 

2.36 

WIND 

31 

77 

48 

124 

68 

81 

134 

90 

60 

130 

153 

86 

129 

98 

73 

26 

53 

24 

30 

21 

22 

83 

72 

62 

109 

62 

193 

136 

2239 

MAX 

52 

55 

53 

53 

55 

55 

54 

58 

57 

58 

57 

96 

99 

52 

56 

55 

54 

56 

59 

54 

52 

99 

96 . 0 

MIN 

42 

42 

44 

47 

45 

44 

5C 

49 

47 

47 

50 

45 

46 

46 

4^ 

41 

42 

45 

44 

43 

44 

46 

45 

46 

47 

47 

48 

50 

49.9 

KETTLEHAN  CITY 

EVAP 

.15 

.08 

.04 

.01 

.09 

.03 

.01 

•  06 

•  08 

•  01 

.01 

.05 

.05 

•  14 

.01 

.07 

.05 

.06 

.04 

.08 

.10 

.09 

.06 

.19 

.13 

.10 

.00 

.13 

1.92 

WIND 

31 

11 

23 

94 

44 

42 

77 

35 

20 

122 

77 

98 

71 

35 

42 

16 

20 

26 

21 

26 

38 

30 

31 

102 

60 

39 

54 

111 

1378 

MAX 

62 

52 

63 

63 

65 

61 

64 

67 

69 

57 

il 

55 

62 

66 

67 

67 

64 , 1 

MIN 

42 

43 

43 

43 

^5 

52 

49 

47 

48 

48 

49 

45 

44 

44 

A4 

46 

44 

43 

43 

44 

A7 

4A 

44 

49 

AO 

49 

&a 

49 

46.0 

LITTLE  PANDCHE  D6T  DAM 

EVAP 

.04 

.06 

.04 

.03 

.10 

.03 

.06 

•  04 

,06 

•  12 

.28 

.11 

.00 

•  06 

.11 

.06 

.06 

.09 

.06 

.03 

.07 

.08 

.10 

.17 

.19 

.10 

.03 

.02 

2.23 

WIND 

64 

59 

47 

90 

111 

98 

85 

98 

60 

94 

122 

123 

97 

50 

125 

63 

59 

66 

54 

73 

72 

60 

62 

164 

122 

68 

95 

83 

2284 

MAX 

56 

56 

50 

52 

62 

53 

57 

60 

62 

63 

63 

63 

59 

57 

57 

tft 

5b 

4? 

95 

60 

60 . 1 

MIN 

47 

42 

4] 

41 

4C 

^t, 

45 

47 

45 

48 

42 

42 

4? 

46 

39 

39 

36 

a7 

AS 

A3 

44 

46 

AS 

45 

46 

48 

42  .7 

LOOI 

EVAP 

.05 

.03 

.04 

.06 

.04 

.08 

.06 

05 

•  05 

* 

.09 

.12 

.05 

•  11 

.06 

.09 

.06 

.04 

.04 

.00 

.14 

.09 

.07 

.24 

.10 

.11 

.23 

,10 

2.16 

HIND 

e 

5 

23 

63 

20 

52 

34 

34 

24 

46 

68 

37 

60 

29 

44 

17 

8 

6 

18 

9 

11 

30 

24 

140 

39 

43 

56 

33 

1007 

MAX 

60 

50 

56 

64 

58 

58 

59 

64 

59 

58 

58 

J7 

60 

60 

63 

62 

61 

61 

63 

65 

60 

63 

62 

61 

65 

54 

56 

62 

60.0 

HIN 

47 

40 

50 

52 

50 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

53 

50 

49 

50 

50 

48 

50 

49 

50 

50 

51 

49 

50 

52 

93 

50.3 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.05 

.05 

.01 

.03 

•  n 

.00 

.08 

•  04 

•  06 

•  07 

.11 

.05 

.03 

•  04 

.10 

.06 

.09 

.02 

.07 

.06 

.06 

.07 

.08 

.12 

.  16 

.  14 

.02 

,03 

1.85 

WIND 

84 

88 

61 

117 

129 

80 

121 

66 

77 

91 

113 

235 

68 

69 

244 

93 

80 

90 

67 

119 

105 

96 

83 

156 

196 

92 

103 

120 

3085 

MAX 

5B 

56 

49 

55 

61 

55 

59 

61 

65 

62 

62 

62 

62 

98 

57 

59 

58 

63 

62 

62 

66 

60 

66 

63 

66 

68 

97 

60 

60.4 

MIN 

41 

42 

43 

43 

42 

1 

46 

46 

47 

47 

45 

43 

4*« 

45 

42 

41 

40 

40 

40 

40 

44 

44 

44 

45 

46 

48 

47 

48 

43.8 

S—  Reference  Notas  Following  Suiion  Index 


-  26  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFQRNU 
FEBRUARY  1971 


D»y    Ol  Month 


29    30  31 


•      •  * 

SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN   LUIS  0AM 


TRACY  PUMPING  PLANT 


•       •  • 

SOUTH  COAST 
DRAINAGE 

CACHUMA  LAKE 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 


THITCHELL  DAM 


«      «  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEATH  VALLEY 


INDIO  U  S  DATE  GARDEN 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 


.OB 


EVAP  .06 

WINDI  46 

MAX  62 

HIN  44 

EVAP  .00 

WIND  35 


EVAP  .09 
WIND  70 
MAX  60 
MIN 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 


.21  .20 

125;  50' 
59  53 
45  47 


.15 

36 
70 
42  - 


CHICO  EXP  STA 
CAMP  PARDEE 
NEWARK 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 


.06  .08 

25  13! 

55  59 
50 


64  62 
51 


.OB  .15 

21  75 

65  55 

45  46 

.10 

59 
68 


.01 


,041  .061  .06 

115'  30'  65 

57,  64  59 

451  46  44 

.05  .00  .04 


.03  .071  ,0S  .04,  .08 
741  123,  Bl  59  141 
64  59i  55!  64|  62 
46     46     47     47l  44 


49 


.06  .02  .081  .15 
«8     60     69  lU 


.21  .09 

191  144 

69  62 

46  50 


.09  .15 
102  45  51 
72  72  70 
55 


.09  .02 

47  6B 

66  56 

47  40 


.04  .06 

40  33 


.021 
451 
65 

4l| 

I 

.14 

32 


.11'  .24!  .11 


,31  .14  .44  .24  .27|  .10 

105  28  SS  62     98  2B 

73  79  75  70,    70  69 

49  50  44  46    -  '  59 


,00  .05 


.11  .09 

103  SO 
67  69 
46l  48 


.OOi  .Oil  .04  .00 


,15 
25  162 


11  .18 

25  44i  107 
57,  67  58 
4ll  43 


.13  ,11  .00  ,07 

113  SI,  28,  114 

65  67  39  62 

53  48  49|  50 


,0e|  .07 
61  44 


.11  .27 

77  58 

5B  59 

46  90 

.12  .11 

60  94 

71  69 

46:  49 


,281  .19 
34  32 
77  77 
52  55 


PAN    IS  MONEL. 

PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 
PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  CRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED,  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE 
PAN  SCREEN  COVERED. 


,19  ,19  ,24  ,15 

38  24     34  31 

77  80'    79'  75 

91  50     52  94 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARV  1S73 


Day  ol  month 


1      2      3      4      5      6  I  7      8      9     10    11     12    13     M     IS    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 


FOREST  OLEN 
TULELAkE 


•      *  * 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANVON  hSO  AP 

CANYON  DAN 
CHESTER 
JESS  VALLEY 
LAKE  SPAULDINC 
MANZANITA  LAKE 
MC  CLOUO 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

QUINCY 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

•  *  « 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
OOYLE  5  SS6 
FORT  BIDHELL 
HGNO  Lake 
SSUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
HOODFOROS 

•  •  « 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<> 

MOUNT  HAMILTON 

•  •  • 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CRANT  GROVE 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

wTR  eauiv 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  60UIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  On  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  On  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GS 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  On  GN0|  57 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


S.T 

30  30 
7.6  7.6 


3.8 

910 


36 
810. 


1.0  1.0 

36 


9.5  3.5     .3  4.9 

52     5«     55     55  59| 
9k 1.112. 513. 91*. 7 14. 915. 215. 815. 815. BIS. 615. 615. 515. 


13,0 

2.0 

3.0 

40 

38 

38 

10.0 

2.0 

1.5 

<i5 

«2 

40 

T 

361  35 


2 

14.013. 


7 

e 

6 

8.0 

3.0 

4.0 

4e 

49 

51 

1.0 

.3 

.2 

10 

6.0U.0 


12 

17 

16 

4.1 

1.4 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2.0 

T 

T 

2 

2 

7.0 

6.0 

3.0 

30 

36 

3B 

10.0 

9.0 

T 

B 

17 

17 

7.017.014.0 
71  Be 

5.5 


See  Reierence  Notes  FoUo*?ring  Station  Index 
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45 
515. 


6.3 

39 

515. 515. 115. B15. 516. 718.1 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CILIFPDNIA 
FE8RUARY  1973 


Day  ol  month 


1      2      3      4      5      e      7      8      9     10    11     12     13     14    15    16    17    18    18    20    21    22    23    24    2S  28 


27    2e     29     30  31 


NORTH  PORK  RANGER  STA 
VOSE'lITE  PAR*  MEAOOTRS 


•       •  * 

SOUTH  COAST 
ORAINACe 


06 


cuyanaca 

idylcwild  fire  DEpT 
ht  wilson  2 

PALOMAR  HT  OBSERVaTORV 
SAND9ERC  MSO 

•      «  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  mSO  AP 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

INDEPENDENCE 

NHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  QN  CNO 


Sm  R*in*n»  NoIm  FoUowtng  Stallon  lnd*x 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

001*^ 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

c 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELANTD 

002*^ 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

2 1 

4  1 

12 

120 

57 

4195 

5p 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

006^ 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPQINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

10 

123 

37 

460 

8A 

8A 

MRS    BARBARA  WILLBURN 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

U  S   ARMY  ENGINEERS 

ALISQ  CN  DAT  MT  FC  4^6 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CD. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE   FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

118 

08 

1127 

5P 

P.UBIO  CANYON  LCW  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

SA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBDY 

0176 

01 

SAN  BERDiNO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

STATE  DIV  DF  HWYS 

angidla 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  C  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

0 1 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8  A 

8  A 

c 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIDCH  FIBREBOARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

0 1 

121 

46 

28 

1  OA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIQCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

BA 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCH05 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

SA 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

C 

MRS.   CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARROYO  SECO  KS  FC  508D 

0327 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8  A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

166C 

c 

MRS.  GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

648C 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY  1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D,  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  DF  RECLAMATION 

AVALQN  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LDS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS  R 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

730C 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

1 16 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

475 

MIC 

MIC 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

I  \ 

36 

55 

119 

05 

172C 

4P 

4P 

P  G  e  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

650C 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4 1 

116 

40 

1622 

7  A 

7  A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTQW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

5NTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4 1 

118 

52 

680C 

CORPS  DF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

5n 

3045 

7  A 

7  A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

33 

116 

58 

L  D 

4  P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  1  S 

i  1  0 

27 

^  r 

LACFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

t, 

37 

05 

122 

05 

H  I?  u 

R  D 

J  r 

5  P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0664 

07 

MONO 

1 9 

37 

118 

?  0 

^HO  i 

BUR. OF   PLT, QUARANTINE 

B  t KK t  L  t ' 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

1 5 

1260 

S  A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4  P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

116 

56 

^  A  1  R 
O  0  A  5 

BEAR  VALLEY  MOT  WTR  CO 

BIG  DALTQN  DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

8  A 

L  A  CO  Flood  cont  dist 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

06 

118 

7  0 

c 

DEPT    i>IAT^R  RFSnURfFS 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

34 

C  s 

1  1  7 

ill 

L  1 

A  fi  A  9 

4  D 

J  r 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

36 

1  <^ 

1  ^  i 

47 

5  1  K 

0  A 

statf  park  sfrvice 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC^6DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1 3 

34 

1  1 
1  i 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIKniNGMA"   GEN  HuSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

113 

35 

8154 

MID 

SO.  CALIF,   EDISON  CO 

BISHOP  WSn  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  M□U^!TAiN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

''367 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

BP 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  D. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

c 

RLDDRFTT   EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSQ  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5230 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL    U/PATHFR  SFRVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

c 

STATE   DIV  DF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AjRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

01 

HUMBOLDT 

25 

40 

42 

123 

42 

4500 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

BA 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

342 

8A 

STATE   DIV  DF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTtSI 

BORREGO  DESERT*  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

CAL  DIV  BEACH  6  PKS 

BOULDER  CREEK  ti.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CAL  DEPT  OF  WATER  RES 

BOULDER  C   LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  Z 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LU5  AN&cLcS 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MIO 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

10<tl 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRANNAN  ISLAND 

10<t3 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 

BRANSCQMB  3  NNW 

10<»6 

01 

MENDQC INQ 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS.   DOROTHY  P.  JACK 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

"  100 

9  A 

9A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

36 

15 

119 

14 

6470 

^P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRlDbbVlLLt   H  NNW 

1080 

01 

MUnDULUT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

8RIDGEVILLE  5  W 

lOe't 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

CALIF  DEPT  PARKS  t  REC 

BRQCKWAY  Summit 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FAPNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

llA 

UA 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1 133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

BRYSDN 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1 159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  e  E  COMPANY 

aUENA  VISTA 

1170 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

46 

121 

11 

1640 

RANCHQ  QUIEN  SABE 

BURBA fJK  VALLEY  PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELcS 

13 

34 

11 

118 

21 

655 

5P 

5P 

niinnAi.lL/     >^iini   ▼/*  irfouT^c 

BURBANK  PUBLIC  SERviCc 

BURLINGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

3A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTQN 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

BA 

8A 

8A 

G.   L.   SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTQNWILUQW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

1 19 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CABAZON 

1250 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

1 16 

47 

1800 

SP 

WILLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJUN   WciT  SUnnIT 

1272 

07 

CAM  DconTNin 
sAN  BcRUlND 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

C 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8A 

8A 

H 

CAL   DIV  BEACH  t  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3343 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

11 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

CALISTQGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1316 

0 1 

SISKIYOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5  P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMEL  PEAK 

1 348 

02 

PLUMAS 

3 

39 

43 

121 

06 

5560 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RE5R 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1 16 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP   HI   HILL   nPIDS  57E 

1404 

C6 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

SP 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

C  AMPQ 

1424 

06 

CAM  HTC/^n 

9AN   U 1 cOU 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

5P 

5P 

AKLnIt    L  LtALn 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

8A 

SA 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY   11  SW 

1475 

02 

MODOC 

2 1 

41 

22 

121 

03 

4500 

9P 

ELMER  J.  EBERSOLE 

CANBY  RANGER  STATION 

V  c 

MODOC 

4 1 

?7 
€.  1 

A  V 

•t  5  i  c 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

34 

790 

4  P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANTIL 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  C  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

C 

iiC    /"none    ne  CKt/^TKlccDC 

U5   CURPj   UF  ENCilNtcKb 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1625 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINQ 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

Plumas 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  C  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

C 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  RQCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

BA 

LAWRENCE  RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DR.   CLIPFURD  G.  FISH 

CECILVILLE   5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.   RUBY  L.  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT   WEST  MDW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NQRTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FCZ'tF 

1680 

06 

IDS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.    PAUL  NEWTON 

CHATSWDRTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 
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TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES) 

CHESTER 

I'OO 

02 

01  1  IM  A  Q 

8 

lo 

1^1 

14 

4525 

C  D 

3  r 

D 

0  y 

U 

ruirn   cvdcdtmcnit  cta 

1715 

02 

BUTTE 

23 

42 

Hi 

205 

V  D 

S  D 

3  r 

■  D 

3  r 

L 

/"uTrtiiTTn  Cocci/ 
CHI QU ITU  LRceK 

1737 

05 

M  A  n  p  R  A 

27 

37 

30 

119 

23 

729C 

c 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

9A 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

17<t3 

04 

SN  LUIS  QBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

C 

rUlirUIIDATP    QAM(iPI}  QTA 

^Hu^nurrti  c    r\Mrivcr\   o  i  m 

1754 

05 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

1758 

06 

SAN  DIEGD 

33 

ic 

36 

1  1  "7 
III 

9 

Q  A 

OA 

R  A 
0  A 

a  A 

O  A 

1773 

02 

SATRAMFNTO 

23 

3S 

42 

121 

1 8 

138 

Q  O 

7  r 

1779 

06 

ins  ANGFLFS 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8  A 

B  A 

riAQkQ         hit    1  NP 

1783 

02 

P  LUMAS 

6 

40 

13 

120 

30 

5910 

c 

C  L ARKSdUKu 

1784 

02 

vn I  n 
T  ULU 

23 

36 

25 

121 

32 

14 

8  A 

3  A 

LLAKKb    VALLtY    nuuu  KUn 

1785 

02 

C,\  PNM 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

ri  CAD  rocCi/ 

1799 

01 

12 

4 1 

43 

123 

27 

975 

9  A 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8  A 

8  A 

c 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

6A 

rin\/CDr\AiP    ii  u 
LLUvCKL/ALC    ii  n 

1840 

01 

22 

38 

46 

123 

13 

1820 

C 

/"I  n\/CD     \/AI  1  cv 
LLUVtK  VALLtY 

1845 

02 

D  1  I IM  A  S 

8 

57 

120 

27 

5500 

r  n  A  1  T  M  ^  A 
^  UAL  1  >Nu A 

1864 

05 

CDC  C  Kin 

27 

09 

120 

2 1 

671 

6P 

A  D 

Or 

LUALiiMuA  1 

1867 

05 

c  p  c  CNin 
r  f>  c  3  ''U 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

c 

rriAl  TMflA     It*  WKlM 

1869 

05 

CO  p  CKin 
F  n  c   I*  u 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5  P 

rncccc  roPci/ 
LUrrtt    LKCtK  Kw 

1886 

01 

TD  T  N  T  T V 
1  f\  1  IN  1  I  Y 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

c 

LUMAojcI     i  iNiNc 

1891 

02 

ftl  ITT  P 
DUMP 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8  A 

LULDT^     '\t     ^3  U 

1896 

06 

1  ns  ANfiP  1  p 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8  A 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

rni  r. ATP  drupd  hdiicp 

1916 

02 

viin  A 

I  U  D  M 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

rniii^A  1  ^^u 

UULUJA    1     J  ^  rf 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

6P 

6P 

r  nNT  riR  n  P 

1962 

04 

r riNiTH A  rn^T A 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

r  nni 

1985 

02 

F 1   nriR  Ann 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8  A 

r nprn  wn  i  ham 

1990 

01 

*i  T  SK  T  vni  1 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

2012 

05 

K I NGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

r  riR  riM  A 

2031 

06 

RTUFRSTDP 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CQRRALITQS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

CDTTQNWOQD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

S 

C  DVE  LQ 

2081 

01 

MFNDnr  T Nn 

II  C  ll  UUU  i  H  U 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8A 

8A 

H 

2084 

0 1 

MFNinnr  t  wn 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

2090 

06 

ins  AM r. PIPS 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

2114 

05 

TU  L  AR  E 

10 

36 

34 

118 

2 1 

10700 

S 

2139 

07 

QAw  nicdn 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

rPFQfPMT    TTTV    1  M 

2147 

01 

n  p  1    M  n  D  T  c 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

CRFSCFNT   ClTV    7  FNF 

2148 

01 

n  p 1     NOR  T  P 
u c  L   i^ur\  1  c 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

8A 

rRF^rPMT    fTTV    MTNT  ^TA 

2150 

01 

HP       NnH  T  C 

w c  to  IN un  1  E 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07* 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

8A 

CRDWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

1  1  LI  w  w 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

S 

CRYSTAL    LAKE    PC  283r 

2198 

06 

ins  ANir. PIPS 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

arULVER  CITY 

2214 

06 

ins  AN r. PIPS 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

3P 

2218 

01 

M c M nnr  t  wn 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

CUY AMA 

2236 

06 

SNTA  RAQBADA 
SINIM  DAKDAKA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

8A 

r  t  IV  A  M  A  r  A 

2239 

06 

Cam  nicrn 
dAiN  UicuU 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

8A 

C  H 

nAT.l^FTT    1  FKJP 

2255 

07 

CAW  DCDHTMn 

dAiN    OcRUl  inU 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

C 

DAGGFTT    FAA  ATRPDRT 

2257 

07 

CAKi  RPDDTMn 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

^ 

S  1 

n  1 

1  C 

its 

Q  A 
^  A 

2294 

02 

vn  1  n 

T  U  L 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

8A 

CG 

DAY 

2306 

02 

un  nnr 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

C 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

Mnnnr 

n  u  u  u  c 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

S 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

1 N  vn 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

4P 

DEEP  CANYON  LABdRATHRV 

2327 

07 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

DFFP   SPRINT.*;   rQl  1  PftP 

2331 

07 

T  w  vn 
1  IN  Y  U 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

HFFR   fRFPk    Pi  AT 

2333 

02 

T  C  U  A  M  A 

1 1  n An A 

23 

40 

01 

121 

50 

1910 

S 

DEER   TRFFK  PnRERAV 

2338 

02 

M  c  \y  A  n  A 

IN  t  V  A  U  A 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

DEL  PUERTO  RQAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

DE  SA8LA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

C 

OBSERVER 


NED  EARL 

US  DEPT  OF  AGRN  AR5 
DEPT  QF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S,  ALLEY 
U  S  FQREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOOORIDGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 
CALIF  DEPT  QF  WATER  RES 

AMER  CRYSTAL  SUG  CD 
DICK  MUDD 
JOHN  R  JARDINE 
CARL  A  POTTS 
ELMER  W  OLSON 
ELWDOD  R.  ZIMMERMAN 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
BILL  HOWELL 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 

ROBERT  L.  CHANDLER 

U  S  F  £  W  L  SERVICE 

COLFAX  RECORD 

YUBA  CDi  WATER  AGENCY 

IVAN  J  STEPHENS 

HOWARD  R  LEE 

W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  £  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 
TROY  DUNCAN 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
MILO  C  CUMMINGS 
WILLIAM  B  TEMPLE 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 

PAC  POWER  C  LIGHT  CU 
DEPT  QF  PARKS  C  RECREAT 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  ; 
C£H  SUGAR  REFINING  CO 
CALIFQRNIA  DWR 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 
MRS  MARY  S.  INGRAM 
JOHN  S  RDWELL 

HELIX  IRRIGATION  DIST 

COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

DALE  S.  BOSE 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  QF  CALIF 

HERMAN  L  LORENZEN 

CALIFQRNIA  DWR 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PHILIP  BOYD  DESERT  KH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFQRNIA  DWR 
PACIFIC  GAS  C  ELEC.  CO, 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  PQSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO.  PARK  D. 
KEN  C.  BRATTON 
P  G  C  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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DOBBINS  1  S 

2h5o 

02 

YUBA 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

DDNNER  MEMORIAL  ST  PK 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

TAI  IF    n  I  V/    RFAfM    t  PKC 

DCIUBLEBUNK  MEiDDW 

2'»92 

05 

TULARE 

10 

35 

57 

118 

36 

6200 

S 

rnRP^    DF  FKir^TNPFRS 
UUTVrD     ur  C'^UillCC'^0 

DOWNEY  FD  FC107C 

2't94 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

03 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

SA 

JUNIUS   M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

LASSEN 

1  0 

5  7 

120 

4385 

6P 

X  D 

0  r 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

mo 

U  0 

LOS  ANGELES 

5  o 

0  Q 

1  1  Q 

lie 

Si. 

1455 

7  A 

T  A 

L   A   WTR   f    PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3U00 

6P 

6P 

U   D   Mr  LFAN 

DUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.    MARY   A.  HUNT 

DUNSMuiR  Ranger  sta 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

4 1 

13 

122 

16 

2420 

8A 

UAl  1  ATP    P.    MARCMAI  1 

DUTTQNS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8  A 

8A 

8A 

DAN   ^TFEl E 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

U7 

RIVERSIDE 

6 

is 

48 

115 

27 

973 

7A 

7  A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8  A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

8  A 

BA 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRQ  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

5P 

5  P 

C 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P   G  f    F  rUMPANY 

ELK  VALLEY 

"5  ^  A  Q 

2  74' 

Ul 

DEL  NORTE 

1 7 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

c 

FUCENF   R.  BROWN 

ELLERY  LAKE 

o  "7  C  A 

03 

MONO 

3  6 

^  -7 

J  1 

56 

1 19 

14 

9645 

MIC 

SO.   fALlF.    EDISON  CO. 

E  L  L I OTT 

2760 

05 

SAN     jnAQU I M 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

r  MnoMAN  AnAM<\ 

\t    INUKrlMli  MUMnj 

El  mirage  fifid 

2771 

07 

SAN  BFRDINn 

15 

34 

36 

117 

36 

2^10 

8A 

8A 

UTI  1  TAM    r    nPTFf^l  PR 

EL  MOOENA 

2775 

06 

ORANGE 

2  E 

33 

48 

117 

47 

464 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINDRE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

OK 

6P 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ESCONDIOQ 

2B62 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

X  o 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCDNDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONOIDO  FIRE  DEPT 

ET I  WANDA 

o  a  o  c 
£  0  y  p 

uo 

SAN  BERDINO 

26 

0  8 

117 

3  1 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

0 1 

S I SK I  YOU 

1 2 

4 1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

*EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8  A 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

c 

f HARI FS   n  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

^  Q 
30 

16 

122 

02 

38 

8  A 

BA 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

no 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

1 5 

34 

42 

118 

26 

3060 

7  A 

7A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

FALLBROQK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

A  S  MENOICHI 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

2 1 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATIUN 

FERNDALE  2  NW 

3030 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5P 

5P 

5P 

RDLLIN  2  BOYTQN 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8  A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE    POINTS    5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

11 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

Fleming  fish  and  game 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  t  GAME 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

folsom  dam 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

11 

117 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  OETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8  A 

8A 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

16 

123 

19 

1240 

4P 

STEPHANIE  DENQNCOURT 

FHR T  n T nuF I  1 

3157 

03 

11  U  U  U 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

1      I    P  F  F 
L    u    r  c  c 

FDHT  RRAGG 

3161 

01 

MP Nnnr  t  nd 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIc    £   WESTERN   R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

01 

17 

39 

24 

123 

49 

61 

UP 

UP 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

1 Z 

35 

43 

3324 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  DRO 

3186 

C4 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

J  U     Ul  1  1  M 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  PARKS  C  REC. 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

H[  )MR  n  1  n  T 

n  u  1 1  u  u  L  u  1 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

GLEN  M  HENSON 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FDFfjrw  r.  Ill  r  u 

3242 

02 

C  U  A  C  T  A 
a  M  A  i  1  A 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

7A 

MR^    DATRTTA    A    ft  ARY 

3257 

05 

6  D  c  C  N  n 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CC  J 

NATI    WFATHFR  SFRVICE 

FRIANT   GDVFRNMENT   f AMP 

3261 

05 

PRE  SNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

fullerton  dam 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  UEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.  CALIF,   EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRAGHI 

33 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1973 


STATION 


O 

X 
M 
Q 

2; 


COUNTY 


u 

Q 

H 
H 


U 
Q 

H 

I— • 

O 

o 


o 

H 

> 

■-] 
U 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  g 

u  „ 

W  - 


OBSERVER 


GERLE  CREEK  CAMP 
GIBRALTAR  DAM  ND  2 
GIBSON  HWY  MNTNce  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GILRDY  8  NE 
GILRQY  U  ENE 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRANITE  SPRINGS 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY  NO.  2 
GRATQN 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

GROVELAND  2 

GRDVELAND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE  2 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFDRD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARD  6  ESE 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  NO  2 
HELL  HOLE 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
HOBERGS 

HDCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOGBACK  ROAD 
HDLLISTER  1  SW 
HDLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  TRINITY  RIVER 
HOPLAND  8  NE 

HOSSACK 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  uAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

IDLEWILO  HWY  HNTNC  STA 
IDRI  A 


3388 
3402 
3't05 
3^10 
3'»17 
3^19 
3't22 
3452 
3463 
3465 

3489 
3491 
3502 
3549 
3551 
3573 
3578 
3614 
3621 
3650 

3669 
3672 
3684 
3704 
3710 
3714 
3725 
3747 
3751 
3761 

3791 
3800 
3821 
3824 
3855 
3859 
3863 
3875 
3878 
3891 

3896 
3914 
3925 
3928 
3935 
3939 
3946 
3954 
3987 
4010 

4012 
4017 
4019 
4022 
4025 
4035 
4074 
4082 
4089 
4097 

4120 
4144 
4148 
4166 
4170 
4176 
4181 
4191 
4202 
4204 


EL  DORADO 
SNTA  BARBARA 
SHASTA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
KERN 
KERN 

IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BENITO 

PLUMAS 

TULARE 

NEVADA 

SONOMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

SOLANO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

PLACER 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
ALPINE 
SISKIYOU 
LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

LAKE 

TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  BENITO 


38  59 
34  31 
41  01 
32  49 
37  00 
37  02 

37  06 

34  08 

35  43 

35  44 

32  53 

39  10 

36  32 

40  06 

36  44 

39  13 

38  26 

41  33 

40  08 
38  09 

37  50 

37  49 

38  30 
34  16 

36  08 

37  28 

40  16 

36  20 
34  16 

41  48 

40  22 

39  14 

40  48 
40  56 

33  42 
40  33 

37  39 

38  37 

38  37 

39  04 

33  45 

33  14 
36  25 

36  18 

34  25 

37  57 

39  02 

38  30 

42  00 

38  51 

36  22 

34  13 

40  13 
36  50 
36  51 
36  55 

40  14 

41  03 
41  03 

39  01 

36  U 

35  06 
38  06 

40  11 
38  12 

37  14 
33  41 

40  37 

41  54 

36  25 


120  23 

119  41 
122  24 

116  58 

121  34 
121  27 
121  20 

117  52 

118  42 
118  40 

114  52 

120  52 

121  17 

120  21 
118  58 

121  04 

122  52 

122  54 

120  56 

121  58 

120  14 

120  06 

123  00 

118  15 

117  57 

122  27 

121  05 

119  40 

118  24 

123  22 

122  58 
121  16 
121  30 
121  33 

115  38 

123  10 

121  59 

122  52 
122  52 

120  25 

116  57 

116  46 
120  55 

120  42 

117  18 

119  47 

121  06 

119  48 

122  38 
122  43 

118  39 
118  02 

122  00 
121  25 
121  24 

121  14 

124  09 

123  40 
123  40 
123  00 

118  37 

120  23 

119  45 

122  33 

120  22 

119  13 
116  41 

123  27 
123  46 

120  40 


5400 
1550 
1650 
385 
194 
1050 
1350 
822 
3140 
3500 

485 
3320 
2350 
5765 
6600 
2400 

200 
2818 
3560 
1 

2825 
3145 

55 
3440 
3825 

36 
4560 
242 
1100 
1150 

2750 
580 
3345 
3015 
1370 
2340 
715 
102 
102 
4850 

1655 
2700 
2160 
2765 
3195 
3370 
1480 
8650 
2900 
2960 

8500 
2650 
1320 
279 
284 
2578 
375 
345 
333 
2510 

7100 
715 
7800 
770 
3220 
7020 
4390 
1275 
1250 
2650 


5P 


6P 


8A 


8A 
9A 


6P 


8A 


8A 


BA 


5P 


8A 


4P 


8A 


8A 
8A 
5P 
9A 

8A 
5P 
8A 


8A 
8A 
7A 
12M 
8A 
8A 


8A 
8A 
5P 
7A 
5P 

9P 

8A 

8A 
8A 

8A 
9A 
8A 

6P 
8A 


8A 
8A 
4P 

SS 
8A 
8A 

8A 
8A 


MID 
8A 


C  H 
C 


8A 


8A 


C  H 

C 

C 


DEPT  WATER  RESOURCES 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  RURAL  FIRE  DEPT 
HENRY  MANTELLI 
PHILIP  J  GONZALES 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  C  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 

E.  F.  CHITTENDEN 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DEPT  FISH  6  GAME 

ROBERT  A.  SKELTQN 
U  S  FOREST  SERVICE 
SHERIFFS  OFFICE 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  e  PWR  DEPT 
DEPT  OF  PARKS  E  REC 
ALBION  A  SARGENT 
KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
PROJECT  MANAGER 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  £  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  i  FOREST  SERVICE 
EUGENE  D.  BETTENCOURT 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
ROY  W.  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  A6CY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA  IRRIG  DIST 

MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS  RESORT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CALIFORNIA  DWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  JULIA  A  ANORAOE 
MARIAN  A  RIHA 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 
L.   T.  RANCH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 

CLOSED  9/19/71 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  E  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  GAIL  KLOPFER 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  £  CHEM 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 
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IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

^211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

C  H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  AP 

*22« 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

-1232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

U 

8A 

8A 

SA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

IDNE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IQWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSQN  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINQ 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MDOOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

JDHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

lie 

32 

4680 

8A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDIND 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

JOSHUA  8SN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNDLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

1 16 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MDNTECITO  COUNTY  WTR  UP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

SO  CALIF  EDISON  CD 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  RUBINDW 

KELSEY  1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

kelseyville 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FARM  £  HOME  ADV 

KENTF I E  L  D 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

120 

5P 

5P 

RAYMOND  J,  MULLEN 

k  F  R  !  T  r  J  r,  F  R 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

tikFR^J    RTVFR    PM    ND  1 

4520 

05 

KERN 

10 

3b 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  E  E  COMPANY 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

UA 

P  G  £  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

R 

4577 

OX 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS.  EDRA  L.  MODRE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBDLOT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

t616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

C 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

SP 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

WLAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

C 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

C 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

LAKEPDRT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHDRE 

4709 

02 

SHASTA 

23 

40 

53 

122 

23 

1075 

ep 

8P 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

HELIX  IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANQ 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  £  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

C 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CD 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LA   PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

C 

E.   M.  NEWTON 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

B 

39 

41 

120 

59 

4975 

C 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

03 

MDDOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTQNVILLE 

4851 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

116 

52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

C 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

C 

JEANNE  0  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CD  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

S 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

a 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE   LAST  CHANCE 

VY 

4977 

02 

PLUMAS 

8 

39 

50 

120 

13 

5730 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  PANQCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

lOA 

c 

DEPT.   WATER  RESOURCES 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

11 

4170 

8A 

MRS.  CLDVERINE  CDRDER 

LIVERMORE  COUNTY  F 

0 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

SP 

LIVERMORE  ALMOA  CTY  F  D 

LOCKWOOO  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

8A 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 
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LODGEPQLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

4C 

5P 

5P 

!P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPQC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

inUOnr     LfATCD     TDCAT  Ol 

LUMrUC    WAlcK    1 RtA 1 ♦  PL. 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

C 

L  A  WTR  e  PWR  DEPT 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

5080 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

47 

118 

12 

10 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  DEPT. 

LONG  BEACH  WSD  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

S 

DEPT  QF  WATER  RESOURCES 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

509B 

05 

KERN 

IC 

35 

18 

118 

25 

272C 

c 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

R 1  n7 

7  1  U  > 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

\f 

555 

8  A 

S  BARBARA  CO  F  STA  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

1  1  4 

06 

LOS  ANCELES 

\  2 

33 

56 

118 

24 

ins 

MIC 

MIC 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MIC 

MIC 

c 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

LOS  BANOS 

5118 

05 

u  ^  n  ^  c  r\ 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

4P 

8A 

RUGcR  C   R 1 C c 

LOS  BANGS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

850 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 

DEPT.  WATER  RESOURCES 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

37 

14 

121 

58 

365 

5  p 

5P 

CITY  OF   LOS  GATOS 

LOS  GATOS  <t  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

37 

\  \ 

122 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HElENIUS 

LOS  PRIETD5  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

41 

288 

c 

KtRN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  MEAOQM 

5161 

03 

SIERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5  76C 

s 

INTERMDUNTAIN  F  E  RES 

LOWER  DTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

55 

54C 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOYALTDN 

5171 

02 

SIERRA 

s 

39 

4 1 

120 

15 

4936 

8  A 

RDLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

27 

116 

57 

2957 

5P 

5P 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  DlV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

1 16C 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34 

14 

117 

29 

2730 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  2  SW 

5231 

02 

LASSEN 

18 

4  1 

0 1 

120 

30 

528C 

SS 

L  R  REUCK 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

ex 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

3  c  t  ^ 

TRINITY 

40 

C  1 

J  C 

5  7  7 

o  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

5  \ 

122 

47 

239C 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

950C 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MAMMQTH  rUQL 

5288 

05 

lul  A  r\  C  D  A 

nAOcRA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO.  CALlFi  EDISON  CO. 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

6A 

8A 

S-'RECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SALANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

MIC 

SAN  FRAN  BAY  NAVAL  5Y0 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8  A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

56 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

R4A 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

12  2 

07 

480 

Q  A 

9  A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

5  8 

12  2 

08 

5  9  S 

r 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

7  6  S 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MADTTMC7     UATCD     Ol  AMT 

5378 

04 

LON  T  KA   CuoT A 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

5 1 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

1 8 

i  U  O  \J 

VENTURA  C.   FLUOO  CONT. 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

\  \ 

121 

4 1 

^  ft  on 

J  w  U  V 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

2  \ 

4 1 

12? 

i-CC 

08 

A  A 

o  A 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

4  O 

■f  t  o  u 

7  A 

1  A 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

33 

?4 

1  1  A 

_         1  Q  /\ 

•  ioo 

D 

R  D 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

0 1 

SISKIYOU 

1 2 

4 1 

^  R 

^7 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDQTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

c  c 

1 

7  A 
'  A 

ERNEST  MANGUS 

ncKCcD   rlK£    STATION  c 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  QF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

C 

R  M  POWELL 

MIDDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1130 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

C 

SO  CALIF  EDISON  CD 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

17 

118 

46 

3300 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4911 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICt 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

47 

253 

c 

MRS  MARIAN  P  TOSTEN 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

320 

c 

ROBERT  CRERAR 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL   DIV  BEACH  6  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MDJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8A 

BA 

C 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  AP 

5785 

01 

S I SK I YQU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

C 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

58*0 

06 

SAN  DIEGQ 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

C 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

58^4 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRQ  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

3P 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT. 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  Pass 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

C 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

CL  UUKAUU 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

BA 

C 

STATE   DIV  Or  rSIRY 

MOUNT  DIABLO  H  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL   OIV  BEACH  C  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

3A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

02 

PLUMAS 

8 

40 

02 

120 

53 

6760 

s 

CALIF.   DEPT.   OF  WATER 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

C 

JACK  I  SCHELL 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

5982 

02 

S I SK I  YOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  wSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

C 

CALIF  DIV  BEACH  C  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBQ  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

s 

DEPT  WATER  REbuURCEa 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

SA 

8A 

BA 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

#NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP^FIRE  DEPT 

NAVARRO   1  NW, 

6105 

01 

MENDOC INQ 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

C 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

0115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

C 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITy 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

C 

LA   CDUNIY   rLOUD  CUNI, 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANI SLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD   A  SMIiH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.   HARBOR  DIST 

NICDLAUS  2 

619't 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

55 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  Nw 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIEUD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

C 

MALAKQFF  OIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO   8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

C 

MARIM  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FORREST  SERVICE 

OAKLAND  WSQ  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL   WEATHER  bEKVICc 

DAKVILLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS   LILLIAN  DEL  BUNUIU 

DAKVILLE  ^  SW  »  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

C 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANS  I DE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

DCEANSIOE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

EARL  G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7  A 

BYRON  H  MILLER 

□  JAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

3P 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

S 

DEPT  OF   WTR  KbSUURCtS 

ONQ 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

74 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

DRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

4P 

4P 

CAL  DIV  BEACH  C  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

DRLANO  unit  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

6513 

01 

nUrl  D  U  L  U  1 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

llA 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

QRQVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

e 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

e 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

OSTRANOER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWR  E  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

8A 

8A 

CITY  OF  OXNARO 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
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PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACDIMA  DAM  FC   33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAICINES  DHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  QHRWALL 

PALMDALE 

662*^ 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE  IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

6646 

04, 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

C 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALQMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

5P 

5P 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.  OF  STREETS  G  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  RQBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

C 

JAMES   I  JEFFERSON 

PASO  ROBLES  FaA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

S 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

PATTIWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

51 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

S 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

PERRIS 

6816 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

47 

117 

14 

1470 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  f-STRY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE   STA  #  2 

PIEORA  BLANCA  CRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USFS/   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

C 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

11 

1307 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULUS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

2 1 

41 

00 

121 

30 

4P 

PACIFIC  GAS  t  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

3P 

PG&E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  G  E  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  DI5P  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

CITY  QF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WTR 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

8A 

8A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

ME.>IDOC  INO 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

5P 

5P 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  QBPD 

4 

35 

40 

121 

X  i 

1  7 

1  1  D 
L  i  r 

1  1  P 

Air 

U  S  COAST  GUARD 

rUMUNA   CAL  PUL' 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PDRTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

n  n  n     n  1  a 

PDRTUL A 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

c 

F.   W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

116 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDDC INO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  6  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

PDMAY   FIRF  DPPT 

PRAOQ  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

06 

SAN  DIEGQ 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSQ  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDL ANDS 

7306 

06 

SAN  RFBnTNn 

28 

34 

03 

117 

n. 

1318 

lOA 

2P 

RcDLANDs  DAILY  rAC's 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE   DEPT  STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MIO 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  t  PKS 

(URICHMOND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  QF  RICHMOND 

RID  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
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RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

SA 

SA 

cc 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

ROCK 

CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8A 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE 

MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   \  t 

7600 

07 

SAN  8ERDIN0 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

c 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH 

DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSD  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MIO 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

*SACRAMENTD  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK  VDORHIES 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  CQSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. QF  AG.l  AR5 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT 

SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADDR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  C  E  COMPANY 

SAN 

ANDREAS  7.  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN 

ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNOINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN 

AROO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN 

BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN 

BERNARDINO  CD  HDSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN 

CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

CALIF  WTR  C  TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FC130d 

773*^ 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WSD  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SAN 

DIEGQ  WSD  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGD 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

MIO 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN 

DIMAS   FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

SA 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN 

OIMAS   TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN 

FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

0  1 

121 

20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN 

FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

5P 

FARMERS  INS  GROUP 

SAN 

FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F 

RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

C 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN 

FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SAN 

FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN 

GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN 

GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

8A 

c 

TONY  H  GEORGE 

SAN 

GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN 

GREGDRID  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J,  ARATA 

SAN 

JAC  INTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN 

JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN 

JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN 

JOSE  R 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN 

JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS.   SANDRA  J.  KNOLL 

SAN 

LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

111 

BA 

8A 

BA 

c 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SAN 

LUIS  DBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

34 

31 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN 

MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

«SAN 

MATED 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN 

NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SAN 

RAFAEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BEROIND 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8A 

8A 

c 

SANTA  BARBARA   SWG.  TR. 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  QF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  £  BURTON 

SANTA  FE   DAM  R 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA   E  SW 

7930 

04 

SN   LUIS  QBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1100 

8A 

c 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

*SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  P4ULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

263 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  0 
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SANTIAGO  DAM 

7937 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

801* 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

CAUVCOC     QAD     OaM^^CD  CTA 

8025 

01 

^  T  <;K  T  vnii 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

#SCQTIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

29 

i  t  H 

rk  ^ 
Uo 

1 39 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

24 

122 

14 

350 

SEBASTOPQL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

31 

120 

16 

4440 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

40 

120 

55 

1375 

SHINGLETQWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

c  un  c  unM  c 
J  nU  J  nUiN  c 

8200 

07 

T  M  vn 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

34 

120 

38 

4150 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

SODA  SPRINGS  1  E  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

D  LI  u  C  U  A  u 

8338 

04 

MDNlTPR  P  V 
null  1  c rv c  T 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

SDMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

510 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

S  E  FARALLQN 

8376 

04 

SAN  FRANCISC 

4 

37 

42 

123 

00 

35 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

orrvcurscL-i   nnr  PF\iuuc 

8446 

04 

n  u  I'i  1  c  r\  c  1 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

SPRINGVILLE  7  fcNE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

STANDISH  1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

11 

36 

56 

118 

35 

10300 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BU'iTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

8554 

05 

CAM  iriAmiTM 
d  ArN    J  DA      i  IN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  'V 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

STONYFQRD  COOLEV  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

STQNYFQRD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

SUNSET   SFArH   STATF  PK 

UCn^n      O'MIC      r  T\ 

8680 

04 

c  AMT fl   r  P  1  1  7 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

SUSANVILLE   1  WNW 

moi 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

TAHOE  CITY 

8758 

0^ 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

TERMQ 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


8A 


5P 


6P 
8A 


8A 


8A 


6A 
MID 
8A 
8A 

6A 

8A 

5P 
7A 
7A 
7A 
6P 
8A 


8A 


7A 


8A 

8A 
5P 
8A 


BA 


MID 
8A 


8A 


5P 


MID 


IP 


MID 
8A 
6A 
8A 
8A 


8A 
MID 

8A 


7A 
8A 
5P 
6P 


C 

SAC  H 


7A 


WILLIAM  D  SAPPINGTON 
ORANGE  CO  FL  CON  DI5T. 
L  A  WTR  C  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
JAMES  W  CLAPP 
CITY  OF  SEBASTOPOL 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 

TUNY  N.  MACHI 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS.   GERTRUDE  POLEN 
R  M  MC  GINTY 
MRS.   JEANNE  W.  MCMAHAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 
CORPS  OF  tNGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DESERT  WATER  AGENCY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHAN 
ALDEN  N  ANDERSON 
JACK  A.  HASELEY 
WAYLAND  0.  WATSON 
CAL   DEPT  PARKS  £  REC 
STATE   DIV.DF  FORESTRY 
STATE   DlV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

J.  E.  STULL 

WALTER  B.  HENNES 

ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  C  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

RAY  C  FRALEY 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

P  G  E  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY   QF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  WATER  USERS  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CAL   DIV  BEACH  t  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CALIF  DEPT  WATER  RES 

KERN  CO  FSTRY  fi  FD 
DORIS   L.  ACKERMAN 
FED  AVIATION  AGENCY 
KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 
TEHACHAPI  CUMMINGS 
TEJON  RANCH  COMPANY 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
SULO  E  LAKSO 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEWEY 
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STATION 

5C  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

inde: 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MIC 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE   STA  81 

8B93 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THUUSAND  DAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

\  \ 

118 

5 1 

810 

8  A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  EOISDN  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

c 

so  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8923 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  6  E  COMPANY 

TOPANRA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

;p 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LDS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYJN 

8992 

06 

ORANGE 

32 

33 

39 

117 

36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE  R  TUCEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

14C 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

3A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

Of 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCCEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1 1 

5995 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  Di  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

SP 

C  H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

895C 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANI SLAUS 

14 

37 

29 

120 

5 1 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

32 

33 

44 

117 

47 

118 

3P 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTY  MILE  HCLLQW 

9097 

02 

TEHAMA 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BEROINQ 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT,  MDN. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  C  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

c 

USPS  C/P  DIST  RANGER 

#UKIAH 

9122 

01 

MENDOC INQ 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJDRIE  S  DORY 

«U  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4  P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  DP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

C2 

LAKE 

23 

39 

\  \ 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTQLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

11 

253 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRU  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USDNA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

JAMES  L  DESMOND 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETQN  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  fire   STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

1 5 

34 

27 

117 

52 

^  O  V  u 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15A 

9260 

LOS  ANGELES 

1  % 

34 

1  1  A 

7  7 

AOS 
O  7  3 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENAOO 

9273 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

0 1 

1260 

c 

SONOMA  CFC  AND  WTR  CD 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISQN  CO 

VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

1,5 

34 

32 

117 

18 

2658 

8  A 

8A 

c 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE   STA  FC12Q 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

313  5 

Sp 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

g 

39 

49 

120 

\  \ 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

OS 

TULARE 

9 

36 

119 

8  A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NPJE 

uo 

SAN  DIEGO 

1  •» 

117 

1  A 

Sin 

S  D 

7  r 

J  r 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

O  ^  A  A 

n  9 

SHASTA 

p  -a 

40 

S  7 

lC  L 

7  7 

1  3  3  S 

a  A 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

7  J  T  Vl 

n  5 

y  c 

SHASTA 

C  D 

40 

£  0 

1  ">  1 

S  7 

7  7  fin 

c  4  U  V 

t  r 

4P 

P  G  C  E  COMPANY 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

5P 

MRS,   JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

5P 

3P 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS,   BETTY  FAIRCLOUCH 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  £  F  D 

WASIQJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVlLLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVlLLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDQN  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 
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O 

X 
u 
Q 


COUNTY 


u 

Q 

H 
H 

«; 


u 
Q 

H 

5 
z 
o 


o 

H 

> 
M 
■-) 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


w  - 


OBSERVER 


WESTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHISKEYTQWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
WHITTIER  NARROWS  DAM 
WILDRDSE  RANGER  STA 
WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HBWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK  1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFDRD  HEIGHTS 
WDODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 

YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPDM  STORE 
CLOSED  STATIONS 

HUCKLEBERRY  LAKE 


9597 
9602 
9605 
9621 
9632 
9633 
9660 
9666 
9671 
9677 

9684 
9685 
969<» 
9699 
9742 
9754 
9775 
9781 
9814 
9816 

9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


4148 


05 


PLACER 

TULARE 

YUBA 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
COLUSA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 

ORANGE 

MENDOCINO 

MARIPOSA 

SISKIYOU 

TRINTY 


TUOLUMNE 


37 


39  11 

36  21 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  15 
39  09 

39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  41 

37  08 

38  51 

33  53 
38  54 

37  t,5 

41  43 

40  10 


38  06 


120  39 
118  34 

121  23 

122  32 
118  11 
118  14 
118  02 
118  05 

117  14 

122  09 

123  20 
123  19 
123  38 

122  12 
121  58 

118  27 

119  49 
121  48 

121  57 

120  14 

117  49 

123  14 
119  35 

122  38 

123  27 


119  45 


5290 
8950 
105 
1295 
10150 
12470 
340 
239 
4100 
86 

1348 
1925 
461 
140 
135 
2730 
5671 
69 
1600 
6950 

350 
1100 
3970 
2625 
3600 


7800 


9A 

9A 

8A 

8A 

SA 

8A 

5P 

5P 

5P 

9A 

9A 

4P 

4P 

8A 

8A 

8A 

8A 

8A 

8A 

4P 

5P 

5P 

9A 

9A 

5P 

6P 

6P 

9A 


SA 


7A 
8A 


7A 
3A 


C 

C  H 
H 

C 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  lOKDNO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
WHITTIER  WATER  D-LACFCD 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  QF  WILLIAMS 

HENRY  Ci  WADE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLARD 
J  NEWTON  WALLACE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  EXTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
NATL  WEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 
MRS.  Vt  SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGATE 


CLOSED  9/19/71 


t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO       6-DESERT  7-EEL 
8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     I2-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 
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33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1973 


Adfllllonal  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevlllo,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F,      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

QBS^RVftTION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  al  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
ISO    which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above   the  pan. 

t*ATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE/ THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•t-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
•f-f    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IM  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Sol 1  Temperature"  table . 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements , .made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  bo  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price      $1.25.       Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina    28801.  /  / 

Director,  National  climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASllfVILLE,   N.C.  4/2/73-2700 
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U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MtCCA  FIRE   STATION  84       DATE  24 

LOWEST  TEMPERATURE 

2       STATIONS  -   12       DATE  05+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CUYAMACA  14.31 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
THERMAL   FAA  AP  .12 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
V0LLMFR5  2.94     DATE  20 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LODGEPOLE  81.4 

GREATEST  DEPTH  OF  SNQW 
LODGEPOLE  129       DATE  22 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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65 

26+ 

22 

2 

743 

0 

0 

27 

0 

75 

* 

.86 

.  14 

31 

T 

T 

14  + 

2 

0 

0 

DIVISION 

46.2 

-  2.9 

4 

65 

.24 

.6 

CaTO  AMCMTn 
9  Ai-  K  AHcN  1  U 

DRAINAGE  02 

AHtM    P&MriPP  CTATtPlM 
MUin    KAii^fCn  ^lAllUrt 

46 , 

5M 

25 .  5M 

37 .  OM 

60 

24 

12 

11 

662 

0 

0 

30 

0 

1 

29 

.54 

10 

1 

11 

4 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

46, 

0 

23.4 

34.7 

-  3.7 

60 

26 

9 

12 

930 

0 

0 

27 

0 

57 

.60 

.30 

11 

5.0 

1 

0 

0 

AUBURN 

0 

38.3 

47.7 

-  3.7 

71 

25 

34 

22  + 

532 

0 

0 

0 

0 

6 

24 

.86 

1.41 

31 

.0 

0 

10 

5 

1 

AUBURN  DAM  PROJECT 

56. 

5 

37.2 

46.9 

67 

16 

31 

14 

557 

0 

0 

3 

0 

5 

49 

1.05 

31 

.0 

0 

u 

5 

1 

BLUE  CANYON  wSO  AP 

/  /  R 

40 . 

^ 

27.2 

33.8 

-  5.7 

52 

23  + 

20 

22 

962 

0 

27 

0 

7 

19 

• 

1.26 

1.01 

30 

44.7 

51 

22 

13 

9 

2 

BOWMAN  0AM 

44. 

5 

25.5 

35.0 

-  4.2 

60 

15 

18 

923 

0 

1 

29 

0 

15 

20 

46  •  0 

"75 

2 1 

1 4 

0 

BRANNAN  ISLAND 

60. 

8H 

40. 8M 

50. 8M 

68 

25 

35 

5 

432 

0 

0 

0 

0 

2 

56 

!60 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

62. 

IM 

38. 2M 

50. 2M 

-  2.7 

66 

5  B  J. 
fc  0  + 

29 

1 6 

450 

0 

0 

3 

0 

2 

52 

- 

.11 

.63 

20 

.0 

0 

8 

1 

0 

BURNEY 
CANYON  0AM 

51. 

4 

24.2 

37.8 

65 

16 

16 

29+ 

637 

0 

0 

31 

0 

2 

20 

.51 

20 

3.5 

1 

20  + 

6 

1 

0 

CHESTER 

47, 

2M 

21 .6M 

34 .  4M 

59 

26 

5 

930 

0 

0 

30 
8 

0 

1 , 

42 

2.60 

.42 

20 

15.0 

37 

6  + 

4 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

61. 

9 

39.1 

50.5 

-  2.5 

69 

23 

30 

22 

444 

0 

0 

0 

4, 

49 

1.20 

.85 

3 

.0 

0 

11 

4 

0 

CLARKSBURG 

60. 

5 

41.7 

51.1 

68 

25 

34 

16 

423 

0 

0 

0 

0 

2, 

49 

.63 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

58. 

2 

34.7 

46.5 

70 

16 

26 

18 

569 

0 

0 

12 

0 

2. 

64 

.97 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

COLUSA   1  SSW 

62. 

3 

39,9 

51.1 

-  3.0 

70 

25 

32 

22  + 

424 

0 

0 

2 

0 

2. 

29 

.23 

.56 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

DAVIS  2   WSM  EXP  FARM 
DEER   CREEK  FQREBAY 
DE  SA6LA 
DOBBINS   1  S 

60. 
46. 

6 

1 

40.9 
28.8 

50.6 
37.5 

-  2.6 

67 
57 

27  + 
24  + 

33 
19 

18 
22 

435 
845 

0 
0 

0 
0 

0 
24 

0 
0 

2. 
8. 

46 
43 

.32 

.66 
1.15 

20 
31  + 

.0 

32.0 

0 
34 

8  + 

6 
15 

2 
8 

0 
4 

52. 

3M 

31. 9M 

42.  IN 

-  4.1 

63 

23 

27 

22  + 

701 

0 

0 

19 

0 

9. 

42 

.96 

1.67 

6 

9.0 

0 

15 

7 

3 

56. 

IM 

34. 9M 

45. 5M 

66 

23 

29 

29+ 

601 

0 

0 

12 

0 

6. 

96 

.66 

31  + 

.0 

0 

14 

6 

0 

oownieville  ranger  STa 
east  park  reservoir 
fairfield  fire  station 

51. 
58. 
61. 

o  o  r~ 

30.9 
35.8 
42.7 

41.0 
46.9 
52.2 

-  3.5 

65 
66 
72 

16 
16 
24 

26 
29 
35 

15  + 
19  + 
22  + 

736 
552 
390 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

21 
9 
0 

0 
0 
0 

6. 
2. 
2. 

77 
71 
71 

.46 

1.30 
1.07 
.61 

5 

20 
20 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

B 
9 

1 
2 

2 
1 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  2  - 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFaRNIA 
MARCH  1973 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

'J 

s| 
<i 

• 
< 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

Dale 

Lowest  j 

e 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

is 

■a 

h 

>. 

<, 

Q 
e 

s 
0 

• 

a 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

0 

e 

0 

s 

.SO  or  More  1 

0 

s 

•™l 

oi 

FDlSOH  oam 

59*5 

40.5 

50.0 

69 

27 

33 

5+ 

456 

0 

0 

0 

0 

3.75 

.76 

4 

.0 

0 

8 

3 

0 

GEQRCETQWN  RANGER  STA 

50. ""M 

32. 3M 

41. 4M 

59 

24 

28 

22  + 

0 

0 

0 

4.54 

1.15 

U 

6,0 

5 

22 

9 

5 

2 

GRASS   VALLEY  NO.  2 

52.5 

33.9 

43.2 

63 

24 

28 

14 

669 

0 

0 

13 

0 

7.31 

1.43 

4 

.4 

T 

21 

13 

5 

3 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

61.5 

41.4 

51.5 

68 

27  + 

33 

18 

412 

0 

0 

0 

0 

2.14 

.62 

20 

,0 

0 

8 

1 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

54.6 

25.6 

40.1 

-  3.5 

66 

25  + 

12 

18 

763 

0 

° 

30 

0 

1.29 

.73 

.37 

11 

T 

T 

6 

; 

0 

0 

JESS  VALLEY 

^4  •  0 

22.0 

33.0 

54 

24 

9 

n 

985 

0 

0 

30 

0 

2.38 

.50 

.67 

11 

6 

11 

7 

1 

0 

lakepdrt 

59.8 

32.7 

46.3 

68 

26 

25 

22  + 

572 

0 

0 

14 

0 

3.18 

.18 

.73 

20 

.0 

0 

8 

3 

0 

LAKE  SPAULDING 

'•6.5 

21.6 

34.1 

-  4.3 

59 

15 

3 

22 

952 

0 

0 

31 

0 

6.36 

3.08 

.94 

20 

38.0 

72 

21 

15 

4 

0 

MANZANITA   LAKE  // 

<>0.6 

16.9 

28.8 

53 

16 

3 

5 

1117 

0 

1 

31 

0 

2.86 

.51 

U 

32.0 

38 

22 

11 

1 

0 

59.3 

38.2 

48.8 

68 

24 

31 

22  + 

496 

0 

° 

° 

2.82 

1.12 

20 

.0 

0 

8 

1 

1 

MARYSVILLE 

62.9 

42.3 

52.6 

-  2.2 

71 

25  + 

34 

22 

376 

0 

0 

0 

0 

3.13 

.45 

.82 

4 

.0 

0 

e 

1 

0 

MC  CLOUD 

*9.5 

25.6 

37.6 

-  3.3 

65 

16 

18 

4 

841 

0 

0 

29 

0 

3.39 

2.64 

.74 

20 

4 

20  + 

7 

4 

0 

MINERAL 

42.8 

22.4 

32.6 

-  3.6 

56 

16 

10 

22 

996 

0 

1 

31 

0 

3.97 

2.63 

.76 

1 1 

30.5 

53 

22 

11 

2 

0 

MOUNT   SHASTA   HSO  CI  //R 

47.5 

28.5 

38.0 

-  3.2 

63 

15 

21 

18  + 

831 

0 

0 

28 

0 

2.88 

1.58 

.69 

19 

18.3 

4 

20 

10 

2 

0 

NEVADA  CITY 

50.4 

31.3 

40.9 

-  3.9 

59 

24  + 

26 

29+ 

742 

0 

0 

2  1 

0 

7.13 

.79 

1.66 

4 

1.3 

0 

u 

5 

2 

OR1.ANO 

60  •  9 

39.5 

50.2 

-  3.5 

69 

27  + 

32 

22  + 

449 

0 

0 

4 

0 

3.58 

1.21 

.69 

20 

.0 

0 

10 

2 

0 

OROVILLE 

61,0 

42.2 

51.6 

69 

24 

33 

22 

407 

0 

0 

0 

0 

3.08 

.73 

6 

.0 

0 

8 

1 

0 

PARADISE 

55.0 

38.4 

46.7 

64 

24 

32 

22  + 

561 

0 

0 

2 

0 

7.13 

1.41 

31 

.5 

0 

12 

6 

3 

PLACERVILLE 

54.2 

34.9 

44.6 

-  2.8 

64 

25 

28 

18  + 

627 

0 

0 

9 

0 

5.08 

1.15 

1.16 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

PIATPRVTlIP  tFn 

53.1 

36.3 

44.7 

62 

16 

28 

22 

623 

0 

0 

5 

0 

5.11 

1.15 

20 

T 

0 

2 

platina 

55.3M 

31 .8M 

43. 6M 

66 

16 

25 

18 

0 

0 

0 

4.47 

1.31 

20 

2.0 

0 

9 

4 

1 

portola 

OUINCY 

53. 2H 

27 ,  OM 

40.  IM 

-  2.1 

66 

27 

19 

29 

765 

0 

0 

0 

1.57 

3.81 

0 

RED  BLUFF   W5Q  AP  R 

59.6 

39.6 

49.6 

-  4.5 

71 

26 

34 

22  + 

466 

0 

0 

0 

0 

3.46 

.76 

.65 

20 

.0 

0 

B 

2 

0 

63.0 

40.8 

51.9 

-  2.1 

73 

26  + 

33 

4 

399 

0 

0 

0 

0 

4.21 

.69 

.95 

21 

.0 

0 

8 

5 

0 

ROCKLIN 

60.2 

39,0 

49.6 

-  2.1 

68 

25 

32 

29+ 

470 

0 

0 

2 

0 

3.71 

.  18 

.75 

20  + 

.0 

0 

10 

3 

0 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

60.0 

42,2 

51.1 

-  2.3 

67 

24  + 

35 

18 

424 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.40 

.63 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

61.3 

52.9 

2^ 

39 

18 

370 

0 

0 

0 

0 

2 . 89 

.  43 

.75 

19 

8 

0 

SHASTA  OAM 

56.1 

39.7 

47.9 

70 

16 

32 

17 

522 

0 

0 

1 

0 

8.41 

1.77 

20 

.0 

0 

11 

6 

3 

SIERRA  CITY 

SO.O 

29.7 

39.9 

68 

16 

22 

22 

772 

0 

0 

5.04 

.74 

10 

2 

21 

13 

4 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

47, IM 

22. 4M 

34. 8M 

-  3.0 

61 

25 

14 

2 

929 

0 

1.31 

1.53 

.45 

11 

7.0 

4 

2 

4 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

57,9 

37.5 

47.7 

-  3.8 

66 

27  + 

31 

22 

527 

0 

0 

3 

0 

2.95 

.68 

1.80 

20 

.0 

0 

S 

1 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

48.7 

28.9 

38*6 

60 

15 

22 

22 

8  04 

0 

0 

29 

0 

8 . 08 

1.36 

20 

35.5 

12 

2 1 

12 

TWIN  LAKES 

M 

M 

M 

47 

15 

0 

0  4.45 

2.63 

.73 

10 

12 

4 

0 

VACAVILLE 

62.0 

51*5 

-  1.8 

68 

24 

30 

22 

412 

0 

0 

2 

0 

• 

.18 

.0 

0 

6 

I 

0 

vdlta  power  house 

56.8 

34.5 

45.7 

70 

15 

28 

31  + 

592 

0 

14 

0 

4.76 

.59 

.89 

20 

1 

3 

10 

4 

0 

whiskeytdwn  res 

56.4 

38.7 

47.6 

69 

27  + 

33 

22  + 

533 

0 

0 

0 

0 

8.74 

2.30 

20 

.0 

0 

12 

7 

3 

WILLIAMS 

6 1 .  4M 

40.  IM 

50. 8M 

68 

24+ 

34 

22 

435 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.61 

20 

.  0 

0 

7 

1 

0 

willows 

61.1 

38.0 

49  .6 

-  4.0 

69 

24 

30 

22 

471 

0 

0 

4 

0 

2.71 

.58 

.84 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

winters 

62.5 

42.1 

52.3 

70 

24 

33 

22 

387 

0 

0 

0 

0 

2  fl  80 

.81 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

unnni  Aun   \  uuu 

NUUULArHU    1  WlNM 

62,2 

40.3 

51.3 

-  3.8 

68 

27  + 

33 

22 

420 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.41 

.64 

20 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

44.6 

-  2.4 

4.07 

* 

.78 

6.2 

•       >  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BOCA 

44,2 

16,7 

30.5 

55 

25 

8 

18  + 

1063 

0 

0 

31 

0 

.37 

.10 

28+ 

1.1 

14 

3+ 

2 

0 

0 

BOOIE 

37.9 

5.7 

21.8 

54 

16 

-12 

3 

1332 

0 

9 

31 

10 

3.04 

.43 

28 

28 

29+ 

13 

0 

0 

BRIDGEPORT 

41.3 

11.1 

26.2 

52 

10 

-10 

3 

1193 

0 

1 

31 

2 

•  45 

.  11 

28 

13.0 

9 

4  + 

0 

CEOARVILLE 

46.4 

27.3 

36.9 

-  2.9 

58 

17 

11 

11 

867 

0 

0 

26 

0 

D  1.72 

.27 

.77 

11 

11.5 

1 

0 

nnuNER    MPMRQIAI     CT  OK 

41.9 

17.0 

29.5 

54 

25 

5 

4 

1094 

0 

3 1 

0 

2.66 

.68 

11 

26.7 

50 

4 

1 

0 

DOYLE  5  SSE 

49.3 

27.7 

38.5 

59 

24  + 

18 

29 

815 

0 

2  5 

1.54 

.33 

11 

8.7 

3 

28 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

51.4 

27.7 

39.6 

61 

26  + 

19 

15  + 

782 

0 

0 

23 

0 

.83 

.30 

11 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

50.2 

26.4 

38 . 3 

-  1.3 

62 

16 

16 

1 1 

819 

0 

0 

28 

0 

1.21 

■ 

.43 

.32 

4.0 

MONO  LAKE 

44.2 

23.0 

33.6 

53 

31 

15 

15 

967 

0 

0 

28 

0 

.73 

.26 

4 

10.5 

11 

1 

0 

0 

COlI  AW    \/&  1  1  P  V 

41, 2M 

16  .  9H 

29.  IM 

54 

25 

6 

18 

1107 

0 

3 

31 

0 

3  •  92 

1 1 

41.0 

71 

5  + 

12 

3 

0 

susanville  airport 

48.6 

28.6 

38.6 

-  2,0 

60 

26  + 

17 

29 

809 

0 

2  3 

0 

1.07 

.44 

.33 

10 

0 

0 

T6H0E  CITY 

40.2 

19.5 

29.9 

-  2.3 

50 

27 

12 

12  + 

1082 

0 

2 

31 

0 

1.97 

- 

1.98 

.68 

11 

25.5 

24 

4 

1 

0 

TAHOe   VALLEY   FAA  AP 

39.2 

17.5 

28.4 

48 

16 

6 

11 

1128 

0 

2 

30 

0 

TERMO 

44.5 

22.0 

33.3 

55 

24 

4 

11 

977 

0 

0 

31 

0 

1,07 

.57 

10 

4.5 

1 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

41.2 

18.8 

30.0 

-  2.7 

52 

26  + 

8 

18 

1075 

0 

2 

31 

0 

1,78 

2.24 

•  5S 

1 1 

20.0 

24 

7+ 

1 

0 

47. 9M 

25. OM 

36. 5M 

98 

25 

16 

22  + 

878 

0 

0 

27 

0 

1,32 

.59 

28 

12.0 

5 

28 

4 

1 

0 

DIVISION 

32.5 

-  3.6 

1,58 

.68 

14,9 

•      •  * 

CENTRAL  COAST 

BEN  LOMOND  <> 

62.6 

38.7 

50.7 

69 

24+ 

29 

IB 

439 

0 

0 

4 

0 

5.57 

1.15 

6 

.0 

0 

5 

I 

BERKELEY 

57.7 

45.6 

51.7 

-  2.3 

67 

23 

38 

IB 

402 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.25 

.81 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

BURL INGAME 

60,5 

41 .5 

51.0 

72 

16 

29 

24  + 

424 

0 

0 

5 

0 

2 . 80 

.0 

0 

6 

0 

0 

carmel  valley 

58,9 

40.5 

49.7 

68 

23 

35 

22  + 

465 

0 

0 

0 

0 

4.54 

1.40 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

r  D  nr  K  c  TT 

61, 2M 

44. OM 

52. 6M 

69 

24 

35 

22 

377 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.24 

.0 

0 

0 

GIlPOY 

61,7 

38.9 

50.3 

71 

25+ 

33 

16 

446 

0 

0 

0 

0 

3.15 

1.00 

20 

.0 

0 

9 

1 

1 

HALF   MOON  BAY 

HOLLISTER   1  SW 

60-1 

33.7 

46.9 

-  8.2 

67 

23+ 

24 

19 

5S4 

0 

0 

11 

0 

2.40 

.53 

.98 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

XING  CITY 

63, 3H 

M 

M 

71 

23 

29 

15 

0 

0 

0 

1.94 

.33 

.93 

20 

.0 

0 

1 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

LOS  GATOS 

61,3 

39.2 

SO. 3 

-  3.0 

69 

15 

31 

23 

452 

0 

0 

1 

0 

2,71 

1.18 

.62 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

63.4 

42.3 

52.9 

69 

28 

35 

IB 

370 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.42 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNU 
MARCH  1973 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

II 

<z 

5,1 

« 

<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

Q 

■a 
i 

o 

Date 

Degree  Days 

No,  ol  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

I  Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

.10  or  More 

• 

0 

2 

o 

1.00  or  More 

s : 
•d 

s » 

si 

0  * 

si 

Total 

MONTEREY 

SB 

.  it 

'I'l  .0 

51,2 

66 

23  + 

40 

22  + 

419 

C 

c 

C 

c 

4.52 

.91 

8 

.0 

0 

10 

4 

0 

MQNTEREv  FAA  4P 

57 

.5M 

43 .  5M 

50, 5M 

65 

15 

36 

1 

443 

0 

1.77 

.36 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

60 

•  8 

42.9 

51,9 

68 

15 

34 

29  + 

399 

0 

0 

0 

0 

3.64 

1 .46 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

53 

.9 

37.2 

45,6 

65 

15 

31 

20  + 

595 

0 

0 

4 

0 

3.43 

,  75 

20 

.0 

0 

10 

2 

0 

MOUNT  HAMILTON 

'-3 

,4M 

31. IM 

37. 3M 

-  5.5 

53 

15 

22 

19 

853 

0 

0 

20 

0 

3.98 

.05 

.50 

20 

.3 

0 

10 

1 

0 

NACIMIENTO  DAM 

60 

. 

37.9 

49.2 

67 

16 

32 

18  + 

482 

0 

0 

2 

0 

2.46 

1  .35 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

NEWARK 

59 

2 

44.0 

51.6 

66 

16 

38 

22  + 

407 

0 

0 

0 

0 

2.05 

.50 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

57 

1 

45.4 

51.3 

-  2.3 

64 

14 

39 

18 

415 

0 

0 

0 

Q 

2.78 

.  36 

.  57 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

61 

6 

48.7 

55.2 

72 

23 

41 

18 

296 

0 

0 

0 

0 

2.95 

.52 

30 

,0 

0 

9 

I 

0 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 

59 

5 

41.5 

50.5 

66 

24 

35 

18 

445 

0 

0 

0 

0 

2.27 

.59 

5 

,0 

0 

7 

2 

0 

PASO  ROBLES 

61 

» 0 

36.5 

46  .8 

68 

15 

29 

19 

497 

0 

0 

6 

0 

2.60 

1 . 32 

20 

,  c 

0 

6 

1 

1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

58 

.6 

37.7 

46.2 

65 

15 

30 

22 

515 

0 

0 

5 

0 

2.71 

1.06 

19 

■  0 

0 

6 

1 

1 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

57 

.6 

36.0 

46,6 

67 

25  + 

29 

15 

554 

0 

0 

6 

0 

3.25 

1.56 

20 

,0 

0 

7 

1 

1 

PISMO  BEACH 

62 

.6 

42.0 

52.3 

69 

2 

37 

19 

388 

0 

0 

0 

0 

3.95 

2.28 

20 

,0 

0 

8 

I 

1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

60 

.6 

45.0 

52,8 

68 

23 

40 

22 

369 

0 

0 

0 

0 

3.03 

.75 

19 

,0 

0 

B 

2 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

62 

*  0 

38.0 

50,0 

71 

16 

31 

22 

458 

0 

0 

2 

0 

1.48 

.35 

20  + 

.  0 

0 

5 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

55 

,5 

32.2 

43.9 

62 

24 

25 

15 

651 

0 

0 

20 

0 

4.26 

1.17 

1.97 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

REDWOOD  CITY 

62 

>6 

42.2 

52.4 

-  1.5 

70 

23 

35 

15 

383 

0 

0 

0 

0 

2.09 

.46 

,44 

3 

,0 

0 

6 

0 

0 

RICHMOND 

61 

.1 

45.4 

53.3 

71 

23 

37 

18 

356 

0 

0 

0 

0 

2.53 

,55 

6 

,0 

0 

7 

I 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

58 

.7 

37.0 

47.9 

65 

24 

30 

22 

525 

0 

0 

7 

0 

3.18 

.67 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

SALINAS   3  E 

60 

•  0 

42.6 

51.3 

-  2.3 

67 

23+ 

35 

22 

414 

0 

G 

0 

0 

3.97 

1 .90 

1 ,40 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

SALINAS   FAA  AP 

59 

.3 

43.0 

51.2 

66 

23+ 

35 

18 

421 

0 

0 

0 

0 

3.69 

1,47 

19 

.0 

0 

9 

1 

1 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

R 

58 

,5 

45. 1 

51.8 

65 

14 

37 

18 

404 

0 

0 

0 

0 

2.44 

,61 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAN  FRANCISCO  WSD  AP 

R 

58 

3 

44.4 

51.4 

-  1.9 

65 

23 

37 

18 

416 

0 

0 

0 

0 

2.93 

.24 

.87 

19 

T 

0 

7 

3 

0 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

R 

57 

.4 

47.6 

52.5 

-  2.2 

65 

23 

43 

16 

380 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-  .30 

,68 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  GREGORiO  2  SE 

57 

41.3 

49.2 

65 

23 

34 

24  + 

482 

0 

0 

0 

0 

4.23 

.65 

1 9 

AU 

4 

0 

SAN  JOSE 

R 

60 

7 

42.6 

51.7 

-  3,1 

66 

24+ 

37 

23  + 

404 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.84 

.66 

20 

.C 

0 

8 

1 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

59 

1 

40.9 

50.0 

-  5,0 

68 

16 

36 

19 

457 

0 

0 

0 

0 

4.94 

1.84 

2.33 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAN  MATEO 

60 

8 

44.0 

52,4 

70 

23 

35 

24 

384 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.66 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

62 

9 

M 

M 

70 

15 

36 

18 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.93 

.65 

20 

.0 

0 

8 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

61 

8 

39.5 

50,7 

-  2,2 

67 

22 

32 

22  + 

439 

0 

0 

2 

0 

5.01 

.  66 

.93 

Q 

IC 

5 

Q 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

59 

2 

39.5 

49,4 

69 

25 

34 

19  + 

476 

0 

0 

0 

0 

3.77 

1.00 

31 

.C 

0 

9 

3 

1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

63 

2 

3B.S 

50.9 

66 

27  + 

3  I 

22 

432 

0 

0 

3 

0 

2.34 

.  .39 

.52 

20 

.0 

0 

8 

1 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

59 

7 

40.6 

50.2 

65 

13 

34 

22  + 

455 

0 

0 

0 

0 

3.77 

1.37 

20 

.0 

0 

9 

2 

1 

WOODSIDE  FIRE  STA  1 

61 

6 

3B.3 

50.0 

72 

24 

33 

29  + 

459 

0 

0 

0 

0 

3.66 

.89 

20 

.0 

0 

7 

3 

0 

01 VI  SI  ON 

50,2 

-  2,6 

3.13 

,29 

J 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

62 

0 

43.5 

52,8 

-  1,1 

70 

24 

39 

24  + 

370 

0 

0 

0 

0 

2.03 

.08 

•  61 

20 

.  0 

0 

Q 

1 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

60 

3 

42.2 

51.3 

67 

10 

37 

7+ 

421 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.60 

20 

.0 

0 

10 

1 

0 

ASH  MOUNTAIN 

56 

7 

38.2 

47.5 

-  5,5 

69 

17 

32 

29+ 

536 

0 

0 

3 

0 

7.27 

2  .99 

1.22 

22 

1.0 

1 

2 1 

u 

8 

1 

AUBERRY   1  NW 

52 

6 

37.2 

44.9 

-  4,6 

62 

24+ 

31 

29 

617 

0 

0 

5 

0 

5.07 

1.22 

1,70 

20 

3.0 

0 

10 

5 

1 

BAKER5FIELD  WSD  AP 

R 

63 

6 

45.0 

54.3 

-  2.6 

75 

16 

38 

22  + 

324 

0 

0 

0 

0 

2.49 

1.43 

,97 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

BAlCH  power  HOUSE 

55 

7 

38.3 

47.0 

65 

24 

31 

14 

552 

0 

0 

1 

0 

6.08 

1,39 

20 

0 

1 2 

b 

3 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

59 

9 

40.5 

50.2 

71 

16 

33 

19 

452 

0 

0 

0 

0 

1  .66 

!33 

20+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

BUTTONWI LLOW 

62 

8 

41,1 

52.0 

73 

17 

34 

19  + 

395 

0 

0 

0 

0 

1.54 

,40 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

*3 

7 

25.4 

34.6 

-  6,8 

54 

25 

15 

22 

936 

0 

0 

30 

0 

6.57 

•  1.69 

1.25 

20 

43.5 

60 

22 

12 

6 

2 

CAMP  PARDEE 

58 

3 

40,1 

49.2 

-  3,8 

66 

25 

34 

18 

486 

0 

0 

0 

0 

4.16 

.65 

1.00 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

55 

8 

38,1 

47.0 

66 

17 

30 

14 

550 

0 

0 

4 

0 

5 . 50 

.  0 

5 

CHERRY  VALLEY  DAM 

49 

OM 

25. OM 

37. OM 

59 

24 

12 

22 

854 

0 

0 

31 

0 

D  5.45 

D  1.40 

20 

31.0 

14 

20 

1 

COAL  I NGA 

61 

3 

39.5 

50.4 

-  3,9 

71 

16 

32 

18 

445 

0 

0 

1 

0 

1.33 

.24 

.42 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

61 

5 

38.5 

50.0 

71 

16 

31 

29 

456 

0 

0 

3 

0 

2.25 

.83 

20 
8 

.0 

0 

6 

1 

0 

DENAIR  3  NNE 

60 

9 

39.3 

50.1 

-  3,7 

70 

16 

30 

16 

453 

0 

0 

2 

0 

3.33 

1.36 

.90 

.0 

0 

8 

3 

0 

DUDLEYS 

50 

5 

26.4 

36.5 

_   5  ,  g 

64 

16 

19 

814 

0 

0 

27 

0 

7.20 

1 ,32 

1.08 

19 

4 

21  + 

14 

6 

1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

60 

1 

38.4 

49.3 

-  3,6 

67 

24 

30 

15  + 

482 

0 

0 

7 

0 

5.17 

.49 

1.25 

20 
8 

.0 

0 

12 

3 

1 

FIVE   POINTS  5  SSW 

62 

IM 

38. 6M 

50. 4M 

74 

16 

32 

15 

0 

0 

0 

1.14 

.31 

.0 

0 

0 

0 

FRESNO  WSD  AP 

R 

59 

41.3 

50.4 

-  4,6 

70 

16 

34 

18  + 

444 

0 

0 

0 

0 

2.64 

.86 

.83 

20 

T 

0 

9 

1 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

58 

5 

39.4 

49.0 

69 

17 

32 

16  + 

492 

0 

0 

3 

0 

3.06 

1. 10 

20 

.0 

0 

7 

1 

1 

glennville 

51 

3 

29.8 

40,6 

63 

16 

21 

29  + 

751 

0 

0 

23 

0 

1.32 

4 

14.0 

13 

1 

GRANT  GROVE 

38 

2 

20.5 

29,4 

49 

17 

11 

22  + 

1099 

0 

7 

31 

0 

9.' 35 

2.11 

11 

76.0 

111 

22 

16 

7 

4 

HANFORD 

60 

1 

36.5 

49,3 

-  5,4 

72 

17  + 

3 1 

18 

479 

0 

0 

2 

0 

2.20 

.86 

.60 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

HETCH  HETCHY 

'.9 

8M 

29. 3M 

39, 6M 

-  4,7 

61 

17 

21 

22 

782 

0 

0 

27 

0 

0  4.74 

-  .28 

16.5 

10 

22 

HUNTINGTON  LAKE 

36 

1 

17,6 

26,9 

-  5,7 

44 

25+ 

* 

22 

1177 

0 

8 

31 

0 

111 

22 

IDRIA 

52 

a 

36 . 7 

44, e 

-  6.2 

63 

17 

30 

18 

617 

0 

0 

3 

0 

3.95 

1.35 

1.67 

20 

T 

0 

9 

2 

1 

KERN   RIVER  PH  NO  1 

61 

43. 1 

52,3 

-  6.1 

70 

17  + 

36 

17 

387 

0 

0 

0 

0 

4.51 

2.68 

1.27 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

58. 

5 

35.2 

46,9 

68 

24  + 

29 

15 

558 

0 

0 

9 

0 

2.60 

,63 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY 

60 . 

40.5 

50,7 

71 

17 

32 

18 

436 

0 

0 

1 

0 

1.76 

,60 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

61. 

2 

42.4 

51.8 

70 

16 

34 

IB 

401 

0 

0 

0 

0 

1.52 

,35 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 

59. 

9 

39.3 

49,6 

68 

17 

32 

18  + 

468 

0 

0 

2 

0 

4,61 

1,16 

20 

.0 

0 

8 

5 

1 

60. 

6 

40 , 2 

50,4 

-  3.2 

70 

16 

31 

14 

447 

0 

0 

1 

0 

2.72 

.75 

1,15 

20 

.0 

0 

7 

1 

1 

LEMON  COVE 

59. 

6 

41,7 

50,7 

-  5.1 

71 

17 

32 

18 

435 

0 

0 

1 

0 

5.22 

3.16 

1.10 

20 

.0 

0 

9 

5 

1 

LINDSAY 

61. 

3 

40,3 

50,8 

-  3.7 

72 

16 

32 

16 

433 

0 

0 

I 

0 

3.70 

1.84 

1.00 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

60. 

2 

40,7 

50.5 

66 

31  + 

35 

23  + 

443 

0 

0 

0 

a 

1.24 

.43 

20 

,0 

0 

5 

0 

0 

LOOCEPOLE 
LDDI 

LOS  BANDS 

3<i, 

2 

15.5 

24.9 

42 

17 

3 

24 

1238 

0 

11 

31 

0 

7.79 

1.37 

11 

61,4 

129 

22 

U 

6 

3 

63, 

0 

40.4 

51.7 

-  1.1 

70 

24 

33 

18 

401 

0 

0 

0 

0 

3.16 

.77 

.63 

3 

,0 

0 

7 

2 

0 

62. 

5 

41.8 

52.2 

-  2.7 

68 

16+ 

35 

15 

366 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.10 

.41 

20 

,0 

0 

5 

0 

0 

LOS   BANDS   DET  RESV 

59. 

7 

43. B 

51.8 

67 

25 

33 

13 

404 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.25 

7 

,0 

0 

5 

0 

0 

MADERA 

60. 

8M 

41, 5M 

51. 2M 

-  3.3 

70 

17 

34 

14 

424 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.25 

.83 

20 

,0 

0 

8 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUtlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Si 

t 
< 

Depariure 
From  Nomul 

Highest 

Q 

LowesI 

Date 

p 
>• 

1. 

Q 

0 

o 
tl 

f 

Q 

No.  ol  Days 

Tola! 

li 

o 

« 

Q 

Xt 
• 

• 

o 

O 

Snow.  Sleet 

1     No.  ol  Days 

Mix. 

Mln. 

H 

a  0 

M  U 

£  0 

e 

a 

.10  or  More 

• 

1  1 

s  • 

Si 

S  k 

St 

£ 

0 

o 

- 

MANTE  C  A 

61.8 

41.4 

51 ,6 

69 

25 

36 

5 

406 

0 

0 

0 

0 

2.77 

.42 

20+ 

.0 

0 

10 

0 

0 

uab  T/*nDA 

HAR  I V.  UK  a 

42  .4 

51.6 

6.1 

71 

17 

33 

14 

407 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1.23 

.63 

1 1 

.0 

0 

6 

1 

0 

62.9 

39.6 

51.3 

- 

2.2 

71 

17* 

30 

13 

418 

0 

0 

2 

0 

3.16 

1.30 

.75 

20 

.0 

0 

10 

2 

0 

MODESTO 

61.7 

40.6 

51.2 

- 

2.7 

69 

34 

18 

419 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1.71 

.74 

19 

.0 

0 

10 

2 

0 

NEH^'AN  2  NH 

62.0 

39.3 

50.7 

5.1 

70 

16 

33 

21  + 

438 

0 

0 

0 

0 

2.24 

.66 

.75 

20 

■  0 

0 

7 

1 

0 

MDRTn   ruKK   KAntutK  bl* 

52. 5H 

30. 9M 

41. 7M 

63 

17 

26 

29+ 

0 

0 

0 

6.89 

1.72 

2.00 

20 

12 

5 

1 

ORANGE  COVE 

DnDTCB\/Ti   1  C 

r UH IcKVlLLC 

61.9 

41.4 

51.7 

- 

3.5 

72 

17 

35 

18  + 

408 

0 

0 

0 

0 

3.86 

1.95 

.88 

20 

.0 

0 

8 

3 

0 

POSEY  3  E 

M 

M 

M 

59 

25 

20 

3 

0 

0 

0 

9.46 

SALT  SPRINGS  PWR  HQUSE 

51.6 

31.7 

41.7 

62 

16 

22 

22 

713 

0 

0 

19 

0 

5.56 

1.59 

20 

17.5 

5 

21 

14 

3 

1 

SAN   LUIS  DAM 

59.6 

44.2 

51.9 

66 

25 

37 

23 

395 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.45 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

CnklflDA  DC 

5*. 5 

34.6 

44.6 

6.0 

63 

26  + 

28 

18  + 

626 

0 

0 

12 

0 

6.24 

1.18 

1.46 

20 

.0 

0 

12 

6 

1 

STOCKTON   WSO  AP 

60.8 

41.7 

51.3 

2.4 

68 

24 

36 

23  + 

421 

0 

0 

0 

0 

3.18 

1.13 

.62 

19 

.c 

0 

8 

2 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  NO 

61.6 

39.3 

50.5 

2.7 

69 

25 

31 

18 

440 

0 

0 

1 

9 

2.82 

.67 

.61 

20 

9 

2 

TEHAC HAP  I 

<t9.2 

31.3 

40.3 

62 

24 

26 

15 

758 

0 

0 

21 

0 

3,87 

.85 

12.3 

10 

2 

0 

TEjON  RANCHO 

55.7 

39.7 

47.7 

- 

7.9 

65 

25 

32 

a 

529 

0 

0 

1 

0 

4,61 

2.59 

1.08 

20 

0 

10 

4 

1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

61,0 

39.2 

50.1 

73 

24 

30 

29 

455 

0 

0 

1 

9 

6.10 

1.18 

20 

.0 

0 

U 

4 

1 

TIGER  CREEK  PH 

55.1 

33.5 

44.3 

4.0 

62 

25  + 

26 

22  + 

635 

0 

0 

14 

9 

6.87 

-  .08 

1.53 

20 

10. c 

0 

12  7 

1 

TRACY  CARBQNA 

62.2 

41.1 

51.7 

7  1 

25 

35 

16+ 

408 

0 

0 

0 

9 

1.91 

.39 

4 

^ 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

61.5 

42.0 

51.8 

69 

24 

36 

29  + 

403 

0 

0 

0 

0 

2,35 

.51 

.0 

0 

7 

2 

0 

VISAL  I  A 

60.8 

42.1 

51.5 

- 

4.9 

72 

17 

36 

18  + 

410 

0 

0 

0 

0 

3.66 

2.06 

.98 

20 

.0 

0 

3 

0 

WASCO 

63.0 

42.6 

52.8 

- 

2.4 

74 

17 

35 

14 

367 

0 

0 

0 

0 

2.24 

1.13 

.48 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

YDSEMITE   PARK  HEAOQTRS 

S<..6 

28.0 

41.3 

3.9 

67 

17 

22 

23+ 

728 

0 

0 

27 

9 

4.59 

.  .48 

1.37 

20 

23.3 

8 

22 

9 

2 

1 

D I  V  I S I  ON 

47.4 

- 

3.6 

3.92 

.92 

5.8 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

59.5 

40.6 

50.1 

71 

17  + 

32 

21 

453 

0 

0 

1 

0 

5.59 

.75 

11  + 

.0 

0 

13 

5 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

61.9 

45.6 

53.8 

- 

2.1 

68 

15 

42 

27 

340 

0 

0 

0 

0 

2.86 

.97 

1 .03 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

BARRETT  DAM 

57.5 

39.8 

48.7 

- 

5.0 

70 

17 

33 

23+ 

501 

0 

0 

0 

9 

6.35 

3.51 

.89 

7 

.0 

0 

14 

5 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

56. 3M 

33. 2M 

44. 8H 

72 

4 

28 

14 

622 

0 

0 

12 

0 

11.77 

8.49 

2.09 

28 

.0 

0 

16 

1 1 

5 

BIG  BEAR  LAKE 

<,2.8 

16.4 

29.6 

53 

16 

7 

16 

1091 

0 

1 

31 

0 

7.17 

1.84 

7 

29 

11 

1 1 

& 

3 

BURBANK   VALLEY  PMP  PLT 

6*. 7 

42.9 

53.8 

- 

4.1 

75 

16 

36 

21 

342 

0 

0 

0 

9 

3.35 

1.19 

1.15 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

CACHUMA  LAKE 

60.9 

39.5 

50.2 

70 

16 

33 

15 

452 

0 

0 

0 

9 

3.28 

2.03 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

C  ampO 

56.3 

34.  1 

45.2 

69 

16+ 

24 

23 

606 

0 

0 

15 

9 

5.24 

.b8 

12 

.0 

0 

16 

3 

0 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

66, 1 

40.5 

53.3 

75 

16 

34 

21 

356 

0 

0 

0 

0 

2.37 

.91 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

CHULA  VISTA 

60,5 

48.1 

54.3 

.9 

65 

16 

42 

14 

323 

0 

0 

0 

0 

2.58 

1.07 

.96 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLARcHDNT  POMONA  COL 

60,9 

42.1 

51.5 

- 

3.8 

72 

17 

35 

21 

410 

0 

0 

0 

0 

4.06 

1.23 

.95 

21 

.0 

0 

6 

5 

0 

C  ORGN A 

6*,  9 

40.8 

52.9 

- 

3.1 

73 

16 

32 

14 

368 

0 

0 

1 

9 

3.62 

1.73 

.69 

8 

.0 

0 

12 

3 

0 

Till  \i  CO  TTTV 

64.5 

SO.O 

57.3 

74 

15 

45 

12  + 

230 

0 

0 

0 

9 

2.23 

.68 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

CUYAMA 

55. 8M 

32.  IM 

44. OM 

67 

18  + 

25 

15  + 

636 

0 

D 

20 

0 

1.54 

.64 

20 

5 

1 

0 

CUYAMACA 

29.3 

36.  8 

7.5 

56 

17 

25 

30+ 

867 

0 

0 

29 

0 

14.31 

7.99 

2.43 

7 

26.1 

9 

14 

16 

10 

5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

60.2 

35.0 

47.6 

69 

25+ 

30 

21 

532 

0 

0 

7 

9 

3.03 

1.00 

.75 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

El   C  AP I  TAN  DAM 

62.5 

43.5 

53.0 

74 

17 

38 

23 

366 

0 

0 

0 

0 

5.74 

.91 

12 

.0 

0 

11 

4 

0 

62. IM 

39. 6M 

50.9M 

- 

4.5 

72 

16 

30 

29 

433 

0 

0 

1 

0 

2.31 

.48 

.51 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

ESCONOIOO 

61,7 

42.8 

52 . 3 

- 

3.4 

72 

16 

35 

29  + 

387 

0 

0 

0 

9 

4.82 

2.26 

.90 

8 

.0 

0 

14 

3 

0 

FONTANA  KAISER 

61.2 

45,5 

53.4 

73 

16 

41 

23  + 

353 

0 

0 

0 

0 

4.27 

.0 

0 

0 

^tl 1 CCDTC     CTCI n 

uILLCdrlc  rlcLU 

63.9 

44.8 

54.4 

75 

16 

36 

15 

324 

0 

0 

0 

0 

3.29 

.55 

20 

.0 

0 

12 

1 

0 

henshah  dam 

55.5 

32.8 

44 . 2 

69 

17  + 

26 

23 

641 

0 

0 

18 

0 

10.23 

1 .67 

7 

.0 

0 

16 

9 

3 

lUYLLWlLU    rIKt  Ut''T 

'•5.8 

26.1 

36.0 

64 

1 

16 

14 

891 

0 

0 

31 

0 

7.87 

1.08 

28 

29.0 

9 

22 

JULIAN  WYNDLA 

<i9.9 

32.6 

41.3 

64 

16 

24 

23 

729 

0 

0 

15 

0 

8.52 

1.08 

6 

4.0 

0 

16 

9 

2 

LACUNA  BEACH 

63. 7M 

42. 2M 

53. OM 

* 

3.3 

68 

15  + 

35 

30 

371 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1.66 

.99 

20 

.0 

0 

8 

2 

0 

LA  HESA 

63.9 

46.5 

55.2 

74 

16 

41 

14 

294 

0 

0 

0 

0 

3.77 

.97 

11 

.0 

0 

8 

2 

0 

LUMPUL 

61.5 

40.4 

51.0 

67 

15 

34 

15 

429 

0 

0 

0 

9 

2.95 

1.23 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

LONG   BEACH  PUB  SVC 

65. 5M 

48.  IM 

56. 8M 

74 

16 

43 

9 

242 

0 

0 

0 

9 

2.22 

.62 

8 

.0 

0 

6 

2 

0 

LONG   BEACH  WSO  Ap 

63.9 

46.5 

55.2 

- 

1.5 

72 

16 

41 

15 

295 

0 

0 

0 

0 

2.45 

l.OB 

.77 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

LOS   ANGELES   WSO  AP  R 

62.3 

48.6 

55.5 

1.5 

68 

16  + 

43 

21 

287 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.63 

.75 

8 

.0 

0 

5 

3 

0 

LuS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

66.2 

49.5 

57.9 

- 

1.5 

75 

16 

44 

21 

214 

0 

0 

0 

9 

2.70 

.44 

.92 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

MT  ViIlSON  2 

43,9 

29.9 

36.9 

52 

24  + 

21 

22 

865 

0 

1 

21 

9 

9.25 

2 . 86 

20 

9 

22 

7 

5 

4 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

62.0 

47.3 

54.7 

- 

1.9 

66 

15 

38 

29 

313 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.28 

.57 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

OCEANSIDE 

64. 6M 

45. 8M 

55. 2M 

68 

15  + 

38 

29 

299 

0 

0 

0 

0 

2.62 

.68 

20 

.0 

0 

8 

1 

0 

OJAI 

64. 2M 

39. IM 

51. 7M 

- 

3.1 

71 

16+ 

31 

22 

406 

0 

0 

1 

9 

3.79 

.60 

1.46 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

OXNARO 

64.6 

43.7 

54.2 

- 

1.0 

72 

16 

37 

21 

328 

0 

0 

0 

0 

2.09 

.  .18 

.92 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

PAlDMAR   MT  OBSERVATORY 

47.8 

26.7 

37 . 3 

62 

1 

22 

14  + 

853 

0 

1 

30 

0 

8.60 

36.5 

24 

12 

PASADENA 

65.6 

44. 1 

54.9 

2.3 

74 

16 

38 

21 

307 

0 

0 

0 

0 

4.34 

1.50 

.98 

20 

.0 

0 

8 

4 

0 

PEROIS 

63, 2M 

39. 6M 

51. 4M 

72 

15 

30 

29 

415 

0 

0 

3 

0 

.0 

0 

POMONA  CtL  POLV 

62.2 

41.7 

52.0 

3.2 

72 

24 

35 

29  + 

398 

0 

0 

0 

9 

4.05 

1.22 

.87 

20 

.0 

0 

8 

5 

0 

RAHCNA  SPAULOING 

59.8 

38.1 

49.0 

70 

16 

31 

30+ 

489 

0 

0 

5 

9 

5.58 

.97 

11 

.0 

0 

16 

3 

0 

REDLANOS 

61.6 

40.6 

51.1 

4.4 

72 

16 

35 

29+ 

425 

0 

0 

0 

9 

3.96 

1.81 

.  65 

20 

.0 

0 

11 

2 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA,  #3 

64.1 

42.6 

53.4 

2.9 

74 

16 

37 

9 

353 

0 

0 

0 

9 

2.16 

.41 

.62 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

62.1 

43.4 

52.8 

74 

17 

35 

29 

375 

0 

0 

0 

9 

2.87 

.57 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSp 

62.6 

43.4 

53.0 

3.5 

73 

16 

35 

23 

364 

0 

0 

0 

0 

3.58 

.89 

.63 

8 

.0 

0 

8 

4 

0 

SANDBERC  WSO  //R 

44.5 

30.7 

37.6 

7.4 

58 

24 

24 

22  + 

841 

0 

0 

22 

0 

2.10 

.66 

.91 

20 

14.1 

2 

20 

5 

1 

0 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

64.1 

52.0 

58.1 

.9 

71 

16 

46 

14 

208 

0 

0 

0 

9 

2.26 

.69 

.71 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAN  FERNANDO 

64.2 

39.2 

51.7 

5.4 

74 

3 

33 

19 

405 

0 

0 

0 

9 

2.76 

.  12 

.92 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

65.9 

43.8 

54.9 

74 

16 

38 

15 

305 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.04 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

SAN  JACINTO 

61.2 

38.8 

50.0 

4.6 

71 

16 

30 

15 

459 

0 

0 

1 

0 

2.94 

.93 

.67 

11 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

58.3 

47.6 

53.0 

68 

15 

40 

19 

367 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.45 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

I 
S 
-I 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

o 

1.00  or  More 

s: 

g| 

;  > 

si 

S  k 

si 

•ol 

3 

H 

S4NTA   ANA  FIRE  STATION 

65. 7M 

*5.5M 

55. 6H 

-  1.5 

72 

16 

38 

29 

281 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.10 

.72 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

Santa  bakbara 

63.* 

*3.2 

53.3 

-  2.7 

69 

16 

37 

21 

355 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.27 

1.19 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

61.9 

*3.5 

52.7 

69 

29 

35 

15 

370 

0 

0 

0 

0 

2.11 

.52 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

SANTA  MARIA  HSD  AP  R 

59.1 

38.6 

*B.9 

-  *.* 

65 

15* 

32 

15  + 

*96 

0 

0 

2 

3.02 

.96 

1.11 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

59.7 

*B.6 

5*. 2 

70 

1* 

*3 

21 

329 

0 

0 

0 

0 

2.07 

.90 

8 

•  0 

0 

* 

1 

0 

SANTA  PAULA 

65. OM 

*0.6M 

52. 8M 

7* 

15 

35 

22  + 

372 

0 

0 

0 

0 

2.82 

1.02 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

TORRANCE 

63, 7M 

*6,5 

55. IM 

-  1.1 

70 

15 

*  1 

12 

297 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1.37 

1.52 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

TUJUNCA 

60.8 

39.3 

50.1 

71 

16 

3* 

21 

*56 

0 

0 

0 

0 

*.58 

l.*9 

20 

.0 

0 

8 

3 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

63.* 

**.0 

53.7 

-  2.8 

72 

17 

37 

29  + 

3*3 

0 

Q 

Q 

2.60 

.67 

.51 

20 

.0 

0 

1 

0 

TWITCHELL  DAM 

61. 2M 

*0.6M 

50. 9M 

68 

15 

35 

23  + 

*30 

0 

0 

0 

0 

*.97 

1.80 

20 

.0 

0 

1 

UCLA 

62.7 

*5.9 

5*. 3 

71 

16 

*1 

21  + 

32* 

0 

0 

0 

0 

3.15 

.86 

8 

.0 

0 

6 

* 

0 

UPLAND  3  N 

60.3 

*0.0 

50.2 

72 

16 

29  + 

*S3 

0 

0 

0 

0 

1.02 

20 

.0 

0 

9 

5 

1 

VISTA  2  NNE 

61. B 

*3.6 

52.7 

69 

16 

36 

29 

373 

0 

0 

0 

0 

*.08 

.91 

8 

.0 

0 

10 

* 

0 

WARNER  SPRINGS 

55.9 

30.9 

*3.* 

-  5.2 

67 

15 

26 

28  + 

663 

0 

2* 

*.B9 

2.*9 

.73 

7 

.0 

0 

15 

3 

0 

YORBA  LINDA 

6*. 2 

*1.9 

53.1 

-  *.l 

7* 

15 

33 

I* 

362 

0 

0 

0 

0 

3.05 

.69 

.92 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

50.6 

-  3.9 

*.ll 

l.*8 

1.8 

•      »  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

69.1 

*3.5 

56.3 

78 

25 

36 

29 

259 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.75 

S 

.0 

0 

6 

1 

0 

BARSTHW 

63.9 

37.9 

50.9 

71 

25 

15 

*29 

0 

0 

1 

0 

1.19 

.2* 

B 

0 

5 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

56.9 

37.0 

*7.0 

68 

16 

30 

I* 

552 

0 

0 

3 

0 

6.*9 

1.36 

11 

0 

12 

6 

2 

BISHOP  WSO  AP  R 

55.9 

29.6 

*2.8 

-  *.8 

65 

31  + 

22 

3 

681 

0 

23 

.32 

.  .23 

.10 

6 

1.0 

1 

11 

1 

0 

0 

BLVTHE 

72.2 

*5.9 

59.1 

-  *.3 

79 

17 

39 

5 

178 

0 

0 

0 

0 

.82 

.*3 

12 

.0 

0 

0 

0 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

71.2 

*e.3 

59.8 

78 

25  + 

*2 

5 

15* 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.28 

13 

.0 

0 

* 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

70.0 

*6.5 

56.3 

82 

18 

*  1 

1*  + 

201 

0 

0 

0 

0 

.  80 

.21 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

71.7 

**.e 

58.3 

-  5.8 

79 

26  + 

39 

6 

199 

0 

0 

0 

0 

.*7 

.3* 

.21 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANT  I L 

62.9 

36.5 

*9.7 

71 

2* 

28 

16 

*65 

0 

0 

.76 

.*0 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

63.3 

**.7 

5*.0 

73 

25 

38 

1* 

333 

0 

0 

0 

0 

.90 

.23 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

75.0 

51.8 

63.* 

-  3.9 

83 

17 

*2 

21 

72 

0 

0 

0 

0 

.57 

.*0 

.  16 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

50. 9M 

27. OM 

39. OM 

65 

16 

20 

21  + 

So* 

0 

0 

29 

0 

.59 

.30 

20 

1.5 

2 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

6B.3 

*8.8 

58.6 

76 

20 

*2 

21 

19* 

0 

0 

0 

0 

.57 

.52 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

EL  CENTRO   2  SSW 

73.7 

*3.2 

58.5 

-  5.1 

79 

30  + 

35 

28 

195 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

EL   MIRAGE  FIELD 

57.9 

32.9 

*5.* 

66 

20  + 

28 

16  + 

600 

0 

0 

16 

0 

1.** 

.62 

12 

.5 

0 

* 

1 

0 

FAIRMONT 

52.* 

36.6 

**.S 

-  5.3 

63 

25+ 

32 

23  + 

628 

0 

0 

3 

0 

2.82 

.50 

1.06 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

GOLD  ROCK  RANCH 

71.5 

*7.2 

59.* 

78 

25 

*2 

29 

166 

0 

0 

0 

0 

.93 

.63 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

HAIWEE 

55.3 

33.3 

**.3 

-  5.6 

65 

18 

25 

5 

637 

0 

0 

12 

0 

.85 

.20 

.2* 

20 

T 

0 

* 

0 

0 

HAYFIELO  pumping  PLANT 

67.2 

**.5 

55.9 

75 

26  + 

38 

21 

276 

0 

.90 

.53 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

IMPERIAL 

72.5 

*9.l 

60.8 

-  2.8 

80 

17 

** 

29  + 

122 

0 

0 

0 

0 

.31 

.13 

.09 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

72.2 

*5.3 

58.8 

81 

17 

*0 

21  + 

18* 

0 

0 

0 

0 

.31 

.  11 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

57.5 

33.0 

*5.3 

68 

25  + 

25 

21  + 

601 

0 

0 

10 

0 

.  ** 

.06 

.28 

22 

.5 

0 

1 

0 

0 

INDID  U  S   DATE  GARDEN 

72.3 

*e.9 

60.6 

-  3.9 

80 

26  + 

38 

21 

139 

0 

0 

0 

0 

.36 

.11 

.27 

9 

.0 

0 

I 

0 

0 

INYOKERN 

6*. 2 

35.0 

*9.6 

70 

25  + 

27 

1* 

*70 

0 

1 0 

° 

.3* 

. 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 

*5.* 

28.2 

36. e 

58 

19 

23 

22  + 

866 

0 

0 

31 

0 

10.58 

2.36 

1 1 

1 1 

20 

13 

7 

3 

LUCERNE  VALLEY 

62,5 

3*. 9 

*8.7 

75 

16 

25 

6 

*96 

0 

0 

10 

0 

1.12 

.52 

20 

T 

0 

3 

1 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

7*. 8 

*7.3 

61.1 

8* 

2* 

36 

29 

121 

0 

0 

0 

0 

.*7 

.29 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

M  T  T  ^  U  C  1   L  ^AlfCDMC 

ni  ILHtLL  LAVtt^INi 

52,6 

35.0 

*3.e 

62 

10 

29 

24 

650 

0 

0 

6 

0 

2.32 

.*0 

7 

.2 

0 

9 

0 

0 

MDJAVE 

57.* 

36.0 

*6.7 

67 

18  + 

2* 

23 

561 

0 

0 

7 

0 

1.10 

.*7 

20 

.0 

0 

* 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

*6.1 

25.8 

36.0 

58 

17 

20 

22  + 

89* 

0 

0 

31 

0 

3.35 

.5* 

6 

11.5 

2 

13+ 

12 

2 

0 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

39,  1 

13.6 

26.* 

50 

16 

0 

1* 

1189 

0 

6 

31 

1 

7.20 

1.00 

20+ 

50.0 

6* 

1* 

1* 

7 

2 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

67,3 

*5.1 

55.2 

75 

31  + 

37 

1* 

26* 

0 

0 

0 

0 

1 .30 

.50 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

KAL'^UALt 

58, *M 

35. *M 

*6.9M 

-  5.6 

67 

2* 

30 

15  + 

552 

0 

0 

6 

0 

1.50 

.10 

.58 

11 

.0 

0 

* 

2 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

58.1 

3*.  2 

*6.2 

67 

16 

27 

16 

578 

0 

0 

10 

0 

1.56 

.58 

20 

T 

T 

22 

* 

2 

0 

PALM  SPRINGS 

72,* 

*5.l 

58t8 

-  3.9 

81 

2* 

3B 

21 

185 

0 

0 

0 

0 

.68 

.  .0* 

.23 

9 

.0 

0 

* 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

68.3 

*7.3 

57.8 

77 

2 

39 

29 

215 

0 

0 

0 

0 

2.15 

1.01 

12 

.0 

0 

7 

1 

1 

RANDSBURG 

56.* 

3*.2M 

*5.3M 

65 

25 

17 

27 

596 

0 

0 

6 

0 

1,09 

.30 

22 
8 

.0 

0 

5 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

73.0 

*6.3 

59.7 

82 

2* 

35 

29 

168 

0 

0 

0 

0 

,  12 

.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRQNA 

65.3 

*0.5 

52.9 

-  *.5 

75 

31  + 

36 

29  + 

365 

0 

0 

0 

0 

.38 

•  .12 

.13 

1* 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

66.7 

39.9 

53.3 

7* 

25 

32 

23 

356 

0 

0 

1 

0 

.61 

.51 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

VALYERMQ  FIRE   STA  79 

57. 2M 

31. 2M 

**.2M 

66 

17  + 

26 

29  + 

637 

0 

0 

20 

0 

1.58 

.16 

.63 

11 

1 

11 

3 

2 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

57.8 

35.0 

*6.* 

68 

18 

30 

23+ 

568 

0 

0 

9 

0 

1.67 

.65 

11 
8 

.0 

0 

* 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

30.0 

5.5 

17.8 

39 

16 

-12 

5 

1*57 

0 

22 

31 

8 

2.32 

.3* 

33.* 

36 

23+ 

10 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

20.9 

1.9 

11.* 

35 

26  + 

-10 

1* 

1653 

0 

27 

31 

12 

6,35 

l.*0 

20 

59.0 

*9 

20 

17 

2 

1 

WILDROSE  RANGER  STA 

53.7 

33.8 

*3.8 

61 

2* 

25 

21 

6*9 

0 

0 

10 

0 

1.06 

.20 

22 

6 

0 

0 

DIVISION 

*9.3 

-  5.3 

1  .68 

.65 

3.9 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

C/tLIFOKKU 

  PltRCH  1973 


Day  of  Month 


o 

,  1 
''  1 

3 

.  1 
*  1 

s 

6 

-  1 

8 

 ^ 

9 

10  j 

11 
 1- 

12 

13  1 

 1- 

1 

14 

1 

IS 

1 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

21 

22  { 

23  1  24 

 1  1  

2S     28  27 

28  1 

1 

29 

30 

31 

•      •  * 

NaRTH  COAST 

ORAINaCE  01 

ALDERRntNT 

5.56 

.30 

.03 

.41 

.43 

.02 

.61 

.02 

.26 

.09 

.32 

.32 

.03 

1.09 

•  42 

.16 

T 

.47 

.58  . 

ancmin  pac  union  col 

A.5S 

.05 

.09 

.38 

.50 

.18 

.67 

.16 

T 

.10 

.11 

■  98 

•  58 

.11 

.  1' 

•  51  . 

SIC  SAR  RANGER  STATION 

3.21 

.24 

T 

.36 

.36 

T 

.15 

.32 

.01 

.23 

■  92 

•  22 

.14 

.2< 

BOQNVULE  MNTNC  STA 

«.32 

.15 

.46 

.21 

.02 

.66 

.02 

.16 

.01 

.17 

.06 

T 

1^19 

,35 

.29 

.17 

.38  . 

BRANSCCIHQ  3  NNW 

9.25 

.62 

.02 

.72 

.17 

.01 

1.10 

.01 

.27 

.07 

.75 

.35 

.07 

1  ■  1 7 

.76 

.41 

.0<> 

1.14 

1.57  . 

BRIOCEVIILE  «  NNW 

S.Dl 

.55 

• 

.63 

.07 

.52 

.65 

.53 

.72 

.35 

1.04 

.06 

• 

.70 

.19 

1.58  . 

BURNT  RANCH  I  S 

5.37 

.33 

.04 

.17 

.40 

.02 

.54 

.13 

.17 

.26 

.05 

.40 

.04 

I  ^41 

.16 

.26 

.52 

•  45  . 

butl£R  valley  Ranch 

7.B9 

.48 

.03 

.32 

.24 

.01 

.35 

.03 

.10 

.01 

.40 

.53 

.15 

.98 

.03 

.29 

K86 

.36 

.37 

.11 

.61 

•  S6  • 

CALISTDCA 

3.17 

.05 

.71 

.10 

.03 

.50 

.17 

.03 

.01 

.05 

.05 

.50 

■  44 

■  53 

callaman 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

■  14 

■  04 

.02 

.01 

.12 

•  03  • 

CA2A0ER0  3  N 

7.15 

.20 

• 

.19 

1.52 

1.09 

.29 

.11 

1.44 

■  17 

■  76 

1.3} 

•  03  • 

CEClLVILLE  5  SE 

2.07 

.22 

.04 

.27 

.18 

T 

.30 

.23 

■  02 

■  14 

T 

.42 

•  25  • 

CLEAR  CREEK 

5.20 

.70 

.46 

.56 

T 

.31 

.45 

1^00 

■  70 

.56 

.33 

•  OS  . 

CLOVERDALE   3  SSE 

A. 57 

.10 

.04 

.44 

.30 

.67 

.23 

.27 

.05 

.03 

.14 

1^50 

■  34 

.16 

.12 

•  18  . 

CORCO  NO   1  DAN 

1.57 

.07 

.09 

.05 

.16 

.02 

.42 

■  17 

T 

.1* 

.36 

•  07  . 

COVELO 

A.  59 

.25 

.03 

.31 

.23 

.56 

.02 

.17 

.10 

.17 

.06 

■  92 

■  55 

.12 

.40 

•  70  • 

CRESCENT  CITY   1  N 

9.26 

.76 

• 

• 

1.06 

.49 

.07 

.10 

* 

1.75 

.06 

.99 

« 

« 

2.26 

.13 

■  70 

.8^ 

CRESCENT  CITY  T  ENE 

11.77 

1.64 

T 

.52 

.38 

.02 

.61 

.35 

.08 

.99 

■  69 

.11 

.04 

.09 

1.49 

.02 

1.59 

.61 

.59 

.43 

.06 

.6i 

.64  I 

CUHNINCS 

B.91 

.51 

1.34 

.99 

.11 

.68 

.34 

.02 

.06 

.26 

.01 

.59 

.72 

.65 

.02 

.C2 

2.02 

•  3S  . 

OUTTONS  LANDING 

2.55 

.15 

.36 

.52 

.12 

■  04 

.62 

.  10 

.  14 

.10 

•  20  • 

ELR  VALLEY 

10.10 

1.67 

.70 

.05 

.05 

.30 

.05 

.70 

■  90 

.05 

.76 

.22 

.10 

1.90 

* 

.66 

.  1 1 

.95 

•  75  ■ 

EUREKA  USO  CI  R 

7.10 

.36 

.60 

.22 

.09 

.34 

.24 

T 

.01 

.70 

■  19 

.07 

.10 

.66 

.04 

.05 

1.74 

■  51 

■  17 

.07 

.09 

.63 

.26  . 

FERNOAlE  2  NH 

7.40 

.42 

.52 

.47 

.72 

.05 

.20 

.55 

■  27 

.10 

.36 

.25 

K50 

■  47 

■  30 

■  05 

.03 

.75 

.37  . 

FOREST  CLEN 

A.6B 

.62 

.49 

.18 

.56 

.01 

.16 

.08 

■  27 

.32 

.04 

■  94 

■  31 

■  02 

.32 

.36  . 

FORKS  OF  SALKON 

FORT  BRACC 

5.30 

.42 

.03 

.45 

.33 

.02 

.53 

.  18 

.31 

.05 

.47 

.01 

.20 

.02 

.02 

■  96 

■  30 

.05 

.49 

•  44  • 

FORT  BRACC  AVIATION 

FORT  DICK 

10.49 

I  .04 

T 

.51 

.52 

.47 

.49 

.04 

.70 

1.05 

.25 

.05 

1.20 

1.85 

.49 

■  42 

.32 

.OS 

.78 

•  23  . 

FORT  JONES  RANGER  STA 

.66 

.02 

.16 

.05 

T 

.03 

T 

.02 

.03 

.04 

■  16 

T 

.02 

.13 

FORT  ROSS 

5.64 

.12 

.06 

.05 

.25 

.02 

.14 

.82 

.17 

■  60 

1 . 12 

•  01  • 

GARBERVILLE 

5.55 

.30 

.61 

.  16 

.07 

.59 

.01 

.33 

.15 

.19 

.35 

.11 

.04 

1.12 

■  56 

.01 

.91 

•  02  ■ 

CASQUE1   RANCER  STATION 

CRATON 

4.24 

.02 

.01 

.28 

.51 

.09 

.61 

.01 

.45 

T 

.07 

.02 

.11 

1.14 

■  27 

.31 

.IS 

•  19  ■ 

GREENVIEM 

.17 

.05 

.  10 

■  02 

GUERNFvILLE  ! 

4.56 

.10 

.59 

.01 

.71 

.43 

.16 

.05 

.10 

.90 

.43 

.25 

.14 

•  37  • 

HAPPY  CAHP  RANCER  STA 

4.31 

.49 

.02 

.42 

.02 

.50 

T 

.02 

.22 

T 

1.05 

.62 

.30 

.11 

.33 

•  21  • 

HAYFORK  RANCER  STATION 

HEALDSBURG 

3.B3 

.08 

.57 

.05 

.90 

.10 

.21 

.05 

T 

T 

1.10 

.06 

.46 

.25 

HEALOSBURG  NO  Z 

3.79 

.10 

T 

.34 

.31 

.64 

.10 

.32 

.01 

.22 

1.00 

.40 

.10 

.15 

•  10  . 

HILTS 

1.33 

.04 

.01 

.  15 

.04 

.04 

.08 

.06 

.07 

.04 

.12 

.06 

.14 

.  12 

.  19 

ilS  ■ 

HOOPA 

6.66 

.51 

.05 

.61 

.  12 

.56 

.09 

.01 

.49 

.05 

« 

.47 

* 

* 

2.58 

.22 

.01 

.45 

•  64  • 

IDlEWIlO  HMY  MNTNC  STA 

7.50 

1.30 

.09 

.66 

.32 

.06 

.02 

.03 

.86 

.  14 

1.90 

■  85 

.16 

.48 

.13 

.44 

KELLOGG 

4.04 

.28 

.07 

.49 

.  16 

.05 

.63 

.01 

.29 

T 

.20 

.12 

.18 

■  63 

.37 

.10 

.26 

KENTFIELD 

5.04 

.76 

.16 

.63 

.05 

.30 

.10 

.12 

.05 

1.05 

■  55 

.65 

.30 

•  OS  . 

klamath  a 

11.34 

1.31 

.77 

.58 

.44 

.01 

.23 

•  07 

1.21 

.46 

.04 

1.20 

.46 

2.09 

■  10 

.67 

•  05 

1.20 

•  45  • 

KORBEL 

B.33 

.54 

.30 

.66 

.28 

.  15 

.84 

.31 

.71 

.27 

1.58 

■  52 

.30 

1.2S 

•  42  • 

LAVA  BEDS  NAT  HONUHENT 

1.22 

.10 

T 

T 

.03 

.44 

.01 

.01 

T 

.43 

.11 

T 

T 

T 

.08 

•  01  • 

HAD  RIVER  RANCER  STA 

5.70 

.56 

.06 

.09 

.74 

.  12 

.50 

T 

.23 

.15 

.42 

.32 

.10 

.05 

.72 

.35 

.08 

.75 

•  44  • 

HARE  ISLAND 

2.29 

• 

.43 

.40 

T 

.19 

.01 

T 

.03 

.56 

.11 

.19 

.19 

•  09  • 

HOUNT  HEBRON  RS 

.37 

.02 

.  1 2 

.14 

.02 

T 

.07 

HUIR  MOODS 

5.26 

.27 

.30 

.05 

.05 

■  79 

1.16 

1.96 

•  24  . 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

3. 10 

T 

.59 

.03 

.50 

T 

.16 

.04 

■  40 

.45 

.37 

.S3 

•  03  . 

OAK  KNOLL  R  S  2 

1.49 

.07 

.22 

.03 

.01 

* 

* 

.11 

■  60 

■  02 

.11 

.04 

.12 

.16 

OAKVILLE    1  WNM 

3.14 

.04 

.64 

.05 

.46 

T 

T 

T 

■  69 

■  46 

■  37 

.39 

•  02  . 

OCC I  DENT AL 

6.51 

.23 

.90 

.16 

.92 

.57 

.45 

■  10 

1^13 

■  69 

.03 

.43 

•  86  • 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

a. 60 

.11 

T 

.60 

.24 

T 

.37 

T 

.10 

.14 

.98 

.21 

.05 

.01 

T 

.67 

.40 

1^96 

■  22 

.43 

T 

T  T 

•  09 

.OS 

1.10 

•  47  . 

ORLEANS 

6.22 

.46 

.64 

.43 

.03 

.05 

.53 

.  12 

.05 

.39 

.05 

K4S 

.35 

.50 

.79 

•  36  . 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

2.ai 

.04 

.56 

.06 

.36 

.29 

.08 

.02 

T 

■  39 

.36 

.26 

.33 

T 

POINT  ARENA 

5.97 

.19 

.92 

.  10 

.77 

.26 

.10 

.25 

.06 

.26 

■  77 

.21 

.46 

.79 

.77  . 

POTTER  VALLEY  PH 

5.27 

.25 

.57 

.07 

.75 

.15 

.  18 

.04 

1^00 

.60 

.36 

1.06 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

6.24 

.67 

.03 

.55 

.29 

.26 

.76 

.01 

.37 

.07 

.33 

.40 

.04 

.09 

1.10 

.57 

.  10 

.04 

.56 

SAINT  HELENA 

3.61 

.01 

.73 

.05 

.61 

T 

.  13 

.06 

.03 

.72 

■  34 

.44 

.27 

.02  . 

SAN  RAFAEL 

3.66 

.50 

.06 

.05 

.69 

.02 

.13 

.08 

■  01 

.90 

■  56 

■  50 

.16 

SANTA  ROSA 

3. 46 

.03 

.84 

.03 

.60 

.31 

.09 

.25 

.36 

.40 

.35 

SANYERS  bar  ranger  STA 

3.10 

.27 

.25 

.13 

■  01 

.40 

.01 

.01 

.44 

.04 

■  21 

'' 

•  25 

■  32 

■  19 

.27 

.30  . 

SCOTIA 

6.94 

.24 

.04 

.23 

.35 

.12 

.95 

.01 

.13 

.15 

.65 

T 

.16 

.63 

T 

.52 

1.37 

•  32 

•  21 

.12 

T 

.42 

.32  . 

SHELTER  COVE 

7.03 

.40 

.77 

1.02 

.36 

.04 

T 

.59 

.28 

.05 

.25 

.12 

.03 

1.04 

■  10 

.32 

1.66 

7 

SKACGS  SPGS  LAS  LOHAS 

6.14 

.30 

.02 

.46 

.28 

■  19 

.57 

.04 

•  42 

.42 

.06 

■  24 

U42 

.33 

■  07 

.40 

.90  . 

SONOMA 

3.76 

.01 

.62 

.03 

.35 

.26 

.09 

.02 

.01 

■  61 

■  55 

.52 

■  01 

.66 

STANDISH  MICKEY  ST  PK 

7.26 

.09 

.51 

.33 

.18 

.78 

.06 

.41 

.07 

.72 

.40 

T 

■  04 

■  98 

.53 

■  33 

.03 

.67 

.95  . 

TRINITY  DAH  VISTA  PT 

3.47 

.14 

.2B 

.11 

.57 

.05 

.  17 

.03 

.01 

.20 

T 

■  60 

.20 

.21 

.45 

.45  . 

TULELAkE  //R 

UK  I  AH 

4 .00 

.  12 

.05 

.56 

.02 

.  14 

.09 

•  56 

■  50 

'At 

'.>' 

UKIAH  4  HSM 

5.67 

.22 

.01 

!l4 

.51 

.03 

.56 

.05 

.16 

.01 

.36 

.09 

■  03 

1.32 

.35 

.77  ! 

UPPER  MATTOLE 

8.77 

.84 

.02 

.54 

.27 

.04 

.76 

.09 

.23 

.  34 

.57 

.  13 

.55 

1^29 

1.38 

.52 

.60 

.38  . 

WEAVERVILLE  ranger  STA 

3.14 

.11 

.49 

.57 

.05 

.  12 

.23 

■  17 

«40 

■  40 

.27 

.33 

■EEO  fire  DEPARTMENT 

1.46 

.  14 

.09 

T 

.13 

.11 

T 

.IC 

.05 

.03 

.22 

■  08 

■  36 

T 

.04 

.11 

T 

T  ', 

HILLITS  1  N£ 

5 .63 

.24 

.66 

.  13 

.46 

T 

.15 

.34 

T 

.10 

■  41 

■  70 

*  51 

.03 

1.80 

.06  . 

WILLOM  CREEK  1  NM 

6.11 

.36 

T 

• 

.67 

.64 

T 

.06 

.01 

• 

.47 

.01 

.02 

T 

■  60 

U78 

.45 

.33 

T 

T 

.71 

VREKA 

.75 

.07 

.06 

.04 

T 

.01 

T 

.01 

.03 

.03 

T 

T 

.01 

T 

T 

.06 

.13 

.05 

T 

.07 

.14  . 

•       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANCER  STATION 

1.29 

.  12 

.04 

.03 

.03 

.  54 

.27 

.04 

■  01 

.03 

.16 

ALTURAS  RANGER  STATION 

.57 

.06 

.30 

.01 

.03 

T 

.01 

•  05 

T 

.02 

.05 

T 

AUBURN 

6.24 

.31 

.67 

.24 

.29 

.70 

.48 

.06 

■  05 

.86 

•  22 

.66 

.05 

T 

T 

1.41  . 

AUBURN  CAM  PROJECT 

5.49 

.40 

.63 

.28 

.25 

.67 

■  26 

.11 

■  OS 

.82 

•  20 

.53 

.04 

1.05  • 

BLUE  CANYON  KSO  AP  //R 

7.19 

.  50 

■  03 

.76 

.25 

.50 

.  17 

.03 

1.00 

.02 

.31 

■  66 

■  56 

•  52 

.01  .21 

1 .01 

•  65  • 

BOHHAN  DAM 

6.15 

.38 

.39 

.32 

.56 

.40 

T 

.12 

.20 

.  63 

.05 

.26 

■  03 

■  96 

•  42 

.02 

.20 

T 

.49 

•  SO  • 

BRANNAN  ISLAND 

Z.56 

.01 

T 

.07 

.40 

.  17 

.09 

.22 

.04 

■  60 

.16 

.12 

.09 

.06 

•  SI  • 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

2.52 

T 

.16 

.39 

T 

.47 

.08 

.  1 1 

T 

■  10 

■  63 

.36 

.02 

.06 

.11 

•  01  • 

BRUSH  CREEK  RS 

5.15 

.21 

.24 

.57 

.36 

.63 

.39 

.73 

T 

• 

.20 

.52 

.49 

.79 

T 

T 

BUCKHORN 

6.04 

1*06 

.54 

.90 

.55 

.44 

1.15 

.61 

.S6 

•  25  • 

Bucks  CREEK  PH 

7.16 

1 .02 

.18 

.50 

.16 

1 .00 

.04 

.27 

13 

.62 

.46 

■  12 

1 .03 

.40 

.  1 1 

.32 

.11  . 

BURNEV 

2.20 

.06 

.02 

.43 

.  17 

.27 

.35 

T 

.26 

.51 

T 

.05 

T 

T 

.01 

.05  . 

CAMPTONVILLE  RS 

6.19 

1.57 

* 

2.06 

.50 

• 

.63 

.34 

• 

• 

1.09 

CAKBY  11  sa 

CANBY  RANCER  STATION 

.64 

.  10 

.02 

.03 

.07 

.09 

.12 

.06 

.14 

.01  . 

CANYON  OAH 

CARIBO')  POHEF!  HOUSE 

2.61 

.16 

.07 

.25 

.10 

.16 

.31 

.09 

.22 

.31 

.  16 

■  07 

.31 

.13 

.01 

.10 

.16  . 

CHALLENGE  RANCER  STA 

6.39 

.16 

.40 

1.07 

.05 

.72 

.83 

.37 

.04 

.51 

.  17 

1.41 

.34 

.57 

.06 

T 

1.67  . 

CHESTER 

1.42 

.02 

.07 

T 

T 

■  28 

.03 

.05 

T 

T 

■  14 

.42 

.07 

T 

.12 

.02  • 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

4.49 

.11 

.12 

.65 

.75 

.13 

.03 

.02 

■  IB 

.50 

.72 

.12 

.45 

.06 

•  45  • 

CITRUS  HEIGHTS 

3.64 

.03 

.62 

.07 

.2> 

.16 

.52 

.09 

T 

■  26 

.56 

.41 

.43 

.02 

.07 

.02 

.22 

•  04  . 

CLARKSAURG 

2.49 

T 

.02 

.54 

■  26 

.04 

.26 

.10 

.63 

.12 

.20 

.04 

.04 

•  22  . 

ClARKS  valley  H'JOn  RCH 

3.72 

.50 

T 

.23 

■  3} 

.30 

.05 

1.68 

.32 

.22 

.02 

.05  . 

CLEARlake  HIGHLANDS 

2.64 

.02 

.07 

.21 

.31 

■  39 

T 

.10 

.06 

.02 

.97 

.2B 

.12 

.06 

.03  . 

COMASSFT   1  NNE 

6.23 

.12 

.47 

.74 

T 

.93 

.17 

.28 

.01 

.64 

T 

.37 

1.20 

.SO 

1.13 

.01 

1.16  . 

COLEMAN  FISHERIES  STr 

4.05 

.11 

.51 

.33 

.20 

.14 

.36 

.26 

.21 

1.00 

.07 

.46 

.40  . 

COLFay 

-  1 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

Continued   hakcm  1973 


diAiion 

Total 

Day  of  Month 

1 



2  1 

3 

4  1 

 ^ 

s 

 ^ 

E 

7  1 


8  1 

9 

10 


11 

 ^ 

12 

13  1 

14 

 ^ 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 



21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28 

 ^ 

29 

30 

31 

COLGATE   PQMER  HOUSE 

*5 

.10 

.10 

.44 

.40 

T 

.54 

.04 

.30 

.03 

.26 

.12 

.02 

.45 

.37 

.06 

7 

.54 

.68  . 

COLUSA   t  SSN 

2 

29 

.42 

.01 

.22 

.05 

.06 

.08 

.37 

.23 

.5G 

.56 

.  IB 

.17 

COOL 

5 

33 

•  «2 

.92 

.25 

.25 

.39 

.30 

.77 

.26 

.05 

1.06  . 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

i 

♦  7 

•  2a 

.  39 

.03 

.02 

.09 

1.22 

.  12 

.35 

.20 

.04 

.20  . 

DANA  2  Se 

1 

03 

.36 

T 

.14 

.07 

.12 

.05 

.11 

.02 

7 

.04 

.03  . 

DAVIS  2  HSW  EXP  FARM 

2 

46 

T 

T 

.03 

.59 

T 

.34 

.09 

.01 

.22 

.66 

.  16 

.34 

.07 

.10 

.07  . 

OEER  CREEK  FOREBAV 

8 

43 

.10 

.69 

1.02 

.13 

.64 

.39 

.12 

1.14 

.11 

1.15 

.90 

.54 

.13 

.33 

1.15  . 

OE  SAftLA 

9 

42 

.29 

.21 

.6! 

.25 

.04 

1.87 

T 

.15 

.53 

.60 

.44 

.42 

1.25 

.86 

.  10 

1.46  . 

DOBBINS  1  S 

6 

96 

.26 

.17 

.  14 

.14 

.55 

.57 

.01 

.04 

7 

.81 

.86  . 

DOHNtEVlLLE  RANGER  STA 

6 

77 

!20 

.60 

T 

l!30 

'.2- 

!32 

.27 

.83 

.43 

.67 

.12 

.36 

i.ia  . 

DUNNICAN 

2 

98 

.04 

.67 

.46 

.06 

.05 

.04 

.47 

.18 

.70 

.13 

.oe 

.10  . 

DUNSHUIR  RANGER  STA 

5 

96 

.66 

.29 

.26 

T 

.90 

.13 

T 

.22 

.32 

7 

.03 

7 

.57 

.05 

1 .38 

.24 

.  16 

.06 

.07 

7 

.11 

.37  . 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2 

71 

.02 

.10 

.13 

.06 

.38 

.26 

.  14 

.08 

1  .07 

.23 

.  12 

.02 

.04  . 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2 

71 

05 

.81 

.  18 

.27 

.01 

.06 

.12 

.16  . 

FOLSOH  DAN 

3 

7! 

.01 

.02 

.76 

.20 

.33 

.60 

.20 

.75 

.08 

.34 

.06 

.34  . 

FORESTHILL  RANGER  ST& 

5 

53 

.05 

.60 

.70 

.03 

.19 

.43 

.12 

.01 

.83 

7 

7 

.08 

.75 

.31 

.42 

.06 

.93  . 

FRENCH  CULCH 

6 

36 

.22 

.17 

.15 

.05 

.82 

.45 

.38 

.14 

.09 

.06 

2.80 

.38 

.30 

•  05 

.16 

.17  . 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

t, 

54 

.10 

.12 

T 

T 

.22 

.64 

.16 

1.15 

7 

.01 

1.02 

.55 

.52 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

7 

51 

.27 

.47 

.07 

.14 

.47  . 

COLD  RUN 

6 

22 

!o5 

.93 

!42 

ifo 

lac 

!oi 

^20 

.35 

.45 

.30 

.07 

.73 

.54 

.07 

.61 

.52  . 

CRASS  VALLEY  NO.  2 

7 

31 

.02 

.37 

1.43 

.21 

.56 

.41 

.27 

1.01 

.01 

.11 

.99 

.22 

.47 

.12 

7 

1.11  . 

GREENVILLE  RANGER  STA 

1 

52 

.06 

.  12 

.23 

.20 

.09 

• 

« 

* 

* 

.39 

.31 

.02 

.06 

.04 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

2 

1* 

.04 

.46 

.01 

.29 

.12 

.01 

.62 

.15 

.17 

.12 

.15  ! 

HARRISON  GULCH  RS 

3 

56 

.26 

.10 

HARRY  ENGIEBRICHT  DAH 

52 

.08 

.23 

.82 

.09 

.64 

.  17 

.32 

.01 

.22 

.06 

.72 

.11 

!37 

.58  '. 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

1 

29 

.06 

.02 

.09 

.11 

.10 

.07 

.37 

.17 

7 

.19 

.02 

.17 

.07 

.02  . 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

5 

98 

.37 

.90 

.45 

.90 

•  44 

.45 

.  10 

.02 

1.06 

.19 

.50 

.83  . 

KOBERCS 

91 

.06 

.17 

.33 

.34 

.70 

.25 

.22 

.09 

.05 

1.61 

.24 

.26 

.36 

.23  . 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 

.28 

lOMA  HILL 

5 

89 

.  15 

.40 

T 

.61 

.07 

.30 

.37 

.18 

7 

1.08 

.04 

.12 

.85 

.36 

.21 

7 

7 

.67  . 

JESS  VaLLEY 

2 

38 

.11 

T 

.03 

.02 

T 

.18 

.67 

.08 

.06 

.32 

.20 

.08 

■  37 

.26 

KELSEY   1  N 

5 

10 

.03 

.07 

.78 

.03 

.26 

.41 

.22 

T 

.77 

7 

.02 

1.05 

.43 

.28 

.10 

.65  . 

KELSEYVILLE 

2 

61 

.08 

.11 

.50 

.52 

T 

.11 

.07 

.07 

.62 

.20 

.09 

.15 

.09  . 

KILARC  POWER  HOUSE 

7 

15 

14 

07 

1  23 

.  56 

.43 

.39 

.13 

LAKEPORT 

3 

18 

!l0 

!52 

.5! 

.20 

.03 

7 

.39 

.73 

.43 

.23 

LAKE  SPAULDINC 

6 

36 

.23 

.36 

.49 

T 

.40 

.07 

.13 

.45 

.67 

.10 

.  16 

7 

.05 

.94 

.52 

.02 

.26 

.41 

.66  . 

LEESVILLE  KEECAN  RANCH 

2 

66 

.36 

.06 

.38 

.14 

.08 

.  14 

.92 

.38 

.10 

.07 

.03  . 

LITTLE  VALLEY 

I 

45 

.32 

.12 

T 

.04 

.47 

7 

.03 

.06 

.04 

.03 

.24 

.10 

LOOKOUT  3  HSW 

82 

06 

05 

.  05 

05  ' 

MADELINE  2  SW 

78 

.03 

.04 

.02 

.05 

.36 

.02 

.10 

.16 

HANZANITA  LAKE  // 

2 

86 

.10 

.39 

.02 

.24 

T 

.06 

.14 

.03 

7 

.51 

.03 

.14 

.26 

.23 

.24 

.03 

7 

.12 

.32  . 

harkley  cove 

2 

82 

.01 

T 

.12 

.27 

.04 

.36 

.04 

.13 

.06 

1.12 

.25 

.22 

.01 

.11 

.08  . 

HARYSVILLE 

3 

13 

.01 

.05 

.82 

.01 

.37 

T 

.30 

.04 

.03 

.40 

.28 

.40 

.15 

.07 

.20  . 

MC  CLOUD 

3 

39 

H I  DDIETQMN 

3 

07 

.oe 

.63 

!52 

!o3 

.17 

!lO 

.04 

isa 

128 

.30 

.04 

MINERAL 

3 

97 

.36 

.05 

.26 

.36 

.01 

.39 

.09 

.06 

.02 

.76 

.01 

.29 

.59 

.11 

.12 

.01 

.  10 

.38  . 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA  WSD  CI  //R 

2 

88 

.  14 

.24 

T 

.19 

.50 

.10 

.04 

.13 

.17 

7 

.01 

.69 

.20 

.22 

.06 

.05 

.07 

.05  . 

NEVADA  CITY 

7 

13 

.01 

.08 

.01 

.16 

NICOlAUS  2 

2 

72 

.OS 

.74 

!29 

!06 

.42 

T 

^52 

.11 

.35 

!o5 

.02 

.01 

.10  . 

ONO 

5 

62 

.  16 

.12 

.41 

.72 

.42 

.71 

.02 

7 

1.54 

.68 

.68 

7 

.16 

7 

ORLANO 

3 

se 

T 

.44 

.21 

.34 

.53 

.14 

.07 

.69 

.15 

.45 

.15 

.04 

.17  . 

OROVUlE 

3 

08 

T 

.06 

.15 

.33 

.73 

T 

.13 

.01 

.04 

7 

.46 

.41 

.13 

.09 

.03 

.49  . 

OROVILLE  BRIDGE 

3 

13 

PACIFIC  HOUSE 

6 

03 

.11 

.13 

1.09 

.04 

!39 

■  18 

1.23 

7 

.05 

.  10 

.87 

.36 

.38 

.04 

.  12 

.03 

.91  . 

PARADISE 

7 

13 

.19 

.27 

.69 

.01 

1.22 

.34 

.  10 

.25 

.28 

1.06 

.50 

.76 

.03 

7 

1.41  . 

PASkENTA  RANCER  STA 

3 

82 

.02 

.28 

.22 

■  16 

2.44 

.32 

.38 

PAYNES  CREEK 

26 

.02 

.26 

.20 

.71 

.55 

.10 

.14 

.03 

.46 

.45 

.45 

.10 

.27 

7 

.52  '. 

PIT  RIVER  PH  I 

PIT  RIVER  P  M  5 

t 

17 

.90 

.45 

.05 

.56 

.15 

.87 

.31 

.25 

1.24 

.75 

.49 

.15  . 

PLACERVtLLE 

5 

08 

.77 

.19 

.42 

.23 

.74 

.03 

1.16 

.29 

.48 

.09 

.66  . 

placerville  ifg 

5 

11 

.03 

.03 

1 .00 

.52 

.02 

.19 

.01 

* 

.73 

.05 

7 

1.15 

.44 

.13 

.03 

T 

.30 

.48  . 

PLATlNA 

47 

.02 

.70 

.73 

.04 

■  35 

T 

.  10 

.02 

.03 

1.31 

.15 

.30 

.22 

.50  . 

PORTOLA 

QUINCY 

1 

57 

.01 

.02 

• 

.05 

.11 

.17 

.03 

. 

• 

.58 

.09 

.36 

.04 

.04 

.07 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

3 

46 

.01 

.41 

.46 

■  02 

.03 

.21 

.03 

7 

.62 

.65 

.45 

.02 

7 

.45 

.10  . 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

21 

.23 

.50 

.60 

.23 

.09 

.03 

.29 

.72 

.95 

7 

7 

.94 

.03  . 

3 

62 

.78 

.48 

.41 

.21 

.18 

.58 

.20 

.33 

.27 

.18 

RIO  VISTA 

2 

48 

.60 

.  60 

ROCKL IN 

3 

71 

.10 

.67 

.30 

!l2 

.75 

T 

.10 

7 

.75 

iio 

.45 

.05 

.32  '. 

ROUND  HT  P  G  AND  E 

7 

10 

.70 

.75 

.03 

1.17 

.03 

.  10 

.50 

.33 

.29 

1.53 

.82 

.04 

.71 

■  10  . 

SACRAHENTO  WSO  AP  R 

2 

76 

.01 

.49 

.22 

.20 

.16 

.03 

■  63 

7 

.54 

.19 

.26 

.01  . 

SACRAHENTO  WSO  CI  R 

2 

89 

.01 

.5C 

.29 

.27 

.14 

.05 

■  75 

.05 

.43 

.11 

.26 

.01  . 

SHASTA  DAH 

8 

41 

.32 

1.77 

.57 

.  12 

.  64  . 

SHINGlETOWN  i  E 

6 

59 

.17 

.(3 

.91 

.31 

.17 

.01 

!7a 

!49 

.90 

!39 

.54 

.01 

.05 

1.03  . 

SIERRA  CITY 

5 

04 

,59 

.30 

.30 

.50 

.37 

.04 

.74 

.23 

7 

.32 

.04 

.53 

.27 

.11 

T 

.41 

.29  . 

SIERRAVILLE  ranger  S^a// 

1 

31 

.34 

.07 

.15 

.45 

7 

7 

7 

.02 

.05 

7 

7 

.20 

.03 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

5 

73 

.35 

.03 

.4a 

.35 

.10 

.70 

.25 

.34 

.31 

• 

• 

• 

1.54 

.49 

.01 

.23 

.55  '. 

2 

68 

.04 

i.eo 

STuNY  GORGE  RESERVOIR 

2 

95 

.01 

T 

!o7 

.12 

T 

.29 

T 

.02 

7 

!25 

.26 

7 

7 

!04 

.09  . 

STRAWBERRY  VALLEY 

s 

08 

.48 

.19 

.65 

.27 

1.15 

T 

.30 

.87 

T 

7 

7 

.23 

.08 

1.38 

,79 

.08 

.83 

.78  . 

Twin  l ake s 

)  k 

45 

3  .04 

.60 

.04 

.20 

.05 

.73 

.40 

.14 

7 

T 

7 

.60 

.30 

.50 

7 

.02 

.27 

.10 

.34 

.12  . 

UPPER  LAKE  7  W 

5 

35 

.13 

.62 

.02 

.71 

.06 

.16 

.35 

.05 

.06 

.97 

.95 

.46 

.02 

.72 

.05  . 

VAC AVI L  L  E 

2 

94 

.46 

.03 

.69 

■  08 

.01 

.30 

.42 

.47 

7 

.38 

.08  . 

VINTON 

75 

.21 

.06 

.11 

.20 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

.  12 

.05 

VOLLHERS 

8 

74 

.59 

T 

.27 

.49 

.06 

i.ea 

.46 

.15 

T 

.05 

.05 

.  14 

.05 

2.94 

.61 

.37 

.18 

.45  . 

VOLTA  POWER  HOUSE 

76 

.70 

.54 

.22 

.36 

.04 

.56 

.28 

.01 

.89 

.40 

.04 

.02 

.44 

.26  . 

B 

74 

1.39 

.10 

.61 

1.06 

.72 

.32 

.01 

.19 

.  17 

7 

2.30 

.71 

.61 

.08 

.47  . 

2 

31 

.20 

.35 

.10 

.18 

.08 

.04 

.06 

.61 

.33 

.04 

.17 

.08 

.07  . 

Hi  LLOWS 

2 

71 

.01 

.07 

.11 

.36 

.45 

.08 

.02 

.84 

.16 

.30 

.18 

.04 

.09  . 

winters 

2 

80 

.01 

T 

.  la 

.28 

.36 

.13 

.  13 

7 

.01 

7 

.81 

.33 

.21 

.09 

.21 

.05  . 

WOODLAND   1  WNH 

2 

59 

T 

.02 

T 

.56 

.29 

.15 

7 

.64 

.29 

.35 

.06 

.13 

.10  . 

t 

NOR THE  AST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

37 

.0' 

.07 

T 

.10 

.OS 

7 

7 

7 

7 

7 

.10 

7 

3 

04 

T 

.20 

.09 

T 

.11 

.30 

.27 

.23 

.23 

.01 

.  13 

.  14 

.23 

.33 

.  10 

.43 

.24 

T 

SRI DCE  PORT 

45 

.02 

.04 

.04 

T 

.07 

.0« 

.09 

7 

7 

7 

7 

.04 

.11 

C  E  DAR V I L  LE 

)  1 

72 

.  770 

■  1! 

.01 

.07 

.03 

.02 

7 

.31 

7 

.26  . 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2 

66 

!oi 

.14 

.42 

.02 

!33 

.02 

T 

.68 

.01 

.02 

.02 

.15 

.04 

.21 

.03 

.23 

.08 

.13 

7 

.12  . 

DOYLE 

84 

.14 

.08 

.07 

.23 

.03 

.01 

.10 

.04 

.06 

T 

.06  . 

DOYLE  5  SSE 

1 

54 

.08 

.11 

.05 

.06 

.15 

.08 

E LLERY  lake                      / / 

1 

94 

.10 

.34 

.04 

.06 

.08 

.04 

.04 

!l4 

!io 

!o4 

.04 

.06 

.02 

.06 

!22 

.14  .04 

.oa 

.06 

.04 

.04 

.08 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIOMELL 

1 

83 
21 

.09 
.05 

.01 

.01 
.06 

.02 

.04 
.32 

.01 
.10 

.30 

.02 

.11 

.14 
.11 

.08 

.07 

.04 
.24 

.09  . 
.13  . 

GEM  LAKE 

1 

98 

.10 

.24 

.06 

.12 

.10 

.08 

.12 

.08 

.02 

.22 

.16 

.28 

.04 

.06 

.02 

.02 

.04 

.  12 

.08 

MONO  LAKE 

73 

.26 

.07 

7 

.10 

7 

7 

.12 

7 

.07 

T 

.11 

SACEHEN  CREEK 

1 

99 

.01 

.oa 

.16 

.31 

7 

.20 

T 

.01 

.18 

.20 

.03 

.11 

.01 

.06 

.21 

.16 

7 

.03 

.20 

7 

.03 

SECRET  VALLEY 

69 

.07 

T 

.07 

T 

.20 

7 

.  16 

.05 

.05 

.09 

SOUAH  VALLEY 

3 

92 

.  12 

.12 

.61 

T 

.09 

.57 

.04 

7 

.76 

.11 

.09 

.03 

.20 

.12 

.36 

.06 

.29 

.16 

.  18 

.01 

7 

STANDISH    1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

I 

88 

07 

.12 

.14 

.33 

.35 
.03 

7 

.33 
.28 

.11 

.14 
.02 

.04 

.06  . 

TAHOE  CITY 

I 

97 

.02 

T 

.38 

T 

T 

.14 

.02 

1 

.6B 

7 

.07 

.  12 

.03 

.04 

7 

.30 

.04 

.05 

.08  . 

Sm  i«I«i*dc*  doim  toUowiug  SiaUen 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


eS 

1 

^  1 

2 

3 

4 

*  1 

5 

^  1 

g 

7 

g  1 

10 

11  1 
1 

12 

1 

14  lO 

lb  17 

IB 

19 

on  1 
20  1 

21 

00  1 

22  1 

23  1 

24 

1  oc 

25 

net  1 

28 

27 

28] 

29 

30 

31 

TERMO 

1  .07 

.08 

.01 

01 

.57 

.02 

.02 

.09 

.06 

.01 

.02 

.15 

TULfCREE  R4NCER  STATION 

1.78 

.05 

.06 

.'27 

T 

.22 

.02 

.59 

T 

.02 

T 

.07 

T 

•  12 

T 

•  17 

.06 

•  1 1 

T 

.06  ■ 

MENUEl   10  SE 

.30 

.30 

HOODFOROS 

1*32 

•  0' 

•  99 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

ALAMO   1  N 

2  >6C 

.  32 

*a* 

.22 

.29 

•  IB 

•  99 

•  04 

.IS 

•  14  . 

ARROYO  CRANOE 

3.9! 

•  04 

2.23 

.01 

.43 

B6N  lOmQNO  * 

5 . 57 

.  78 

•  ^' 

.03 

1  •  IS 

.  42 

.05 

.  20 

.91 

.75 

•  8( 

•  05 

.11 

.09  . 

8ERKELEV 

2.94 

.38 

■  40 

.31 

•  03 

.20 

.01  .0 

.61 

.08 

.22 

.47 

BIG  SDR  STATE  PARK 

6.40 

.06 

.69 

.02 

.32 

.31 

.70 

.71 

.12 

2.17 

.32 

.66 

•  14  • 

BLACK  MOUNTAIN  2  SH 

4  .80 

.03 

.12 

.15 

.07 

•  01 

•  90 

•  09 

1 .03 

.21 

.35 

.02 

.02 

.10 

.68  • 

BURLINCAHE 

^  *  0  « 

.42 

'51 

'W 

■  ' 

'ii 

•  05 

'  ifc 

•  36 

.42 

•  29 

.06 

9URT0N  RANC*^ 

.04 

* 

.02 

•  85 

• 

.34  , 

CAllVCDlS  RESEKVOIa 

3  8? 

.03 

62 

'is 

* 

47 

'  44 

1.01 

*i6 

*43 

.09 

.04 

.30  . 

C*RM£l  VALLEv 

4)54 

.  13 

!73 

.01 

!l6 

!05 

.44 

T 

i55 

.16 

.06 

.01 

.08 

U40 

!26 

.41 

.01 

.02 

T 

T 

.02 

.02  . 

CHITTENDEN  PASS 

1.06 

t2t 

.22 

.23  . 

CONCOKO  }  E 

1.93 

•  10 

.  20 

.21 

.11 

•  21 

•  01 

.06 

•  03 

.52 

.0( 

.14 

.13 

.15  . 

CROC  K  E  TT 

2 . 12 

•  2C 

•  22 

•  03 

• 

.62 

.  IC 

.10 

.  16 

.13  . 

DAVENPDRT 

5.47 

'96 

.  10 

'24 

.12 

1 .32 

.24 

.92 

.04 

.90 

.10  . 

FORT  DRO 

3.21 

T 

.30 

.21 

.29 

!02 

.25 

T 

•  26 

•  02 

.14 

1.26 

.26 

.05 

T 

T 

•  13  • 

CERBER  RANCH 

2  .46 

'  ^« 

.01 

.2G 

.01 

.26 

•  01 

■ 

.96 

.  11 

.30 

.03 

.10  • 

CURDY 

3.19 

.  30 

•  27 

.01 

1 .00 

.3S 

.17 

•  03 

•  10  . 

CIlRCI'''  1*  ENE 

2  .31 

• 

• 

•  43 

•  20 

• 

.16 

1.40 

.12 

HALF    MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 

3.46 

.17 

.33 

.09 

.29 

•  30 

.33 

1.74 

.21 

HOLLISTER  1  SW 

2.40 

.01 

.15 

.  17 

.04 

.24 

.06 

.16 

•  13 

.19 

.98 

.  16 

.10 

•  01  • 

KING  CITY 

1  .94 

* 

* 

• 

.20 

.01 

.12 

• 

* 

.32 

.93 

■  2C 

.06 

LAFAVETTE  2  NNE 

2.73 

.01 

.27 

.01 

•  24 

'in 

.02 

.70 

.  IC 

.26 

.01 

.42  • 

LA  HONDA 

4 .92 

.05 

*  *■ 

.03 

.44 

.49 

.30 

.70 

1*' 

•  35 

.03 

T 

.95 

■  10  • 

LIVERMQRE  COUNTY  F  0 

LOCKMOOO   2  N 

2 .42 

.  13 

■  52 

•  16 

■  95 

•  36 

.15 

LOS  GATCS 

2.71 

.06 

.29 

.2B 

.32 

•  22 

.01 

.07 

•  03 

•  57 

•  62 

.  16 

.08 

LOS  GATOS  ^  5m 

5.01 

.11 

.77 

.80 

.  06 

.38 

.32 

1 .90 

•  27 

.05 

■  39  • 

MARTINEI   3  SSE 

2. 32 

.05 

.28 

■  05 

•  01 

.  19 

■  80 

.40 

.20 

MARTINEZ    MATER  PLANT 

1.76 

.01 

.24 

.08 

!36 

.16 

T 

.03 

T 

.17 

■  42 

•  IS 

T 

.12 

■  02  . 

MONTEREY 

4.52 

.01 

.35 

.63 

•  01 

.23 

.10 

.91 

.05 

.05 

.01 

.  50 

.75 

•  26 

.03 

.02 

.04 

•  23  ■ 

MONTEREY  FA&  AP 

1 . 77 

.  36 

.35 

.03 

.35 

T 

.07 

.  10 

•  05 

.06 

•  03 

T 

.06  ■ 

2.41 

* 

.24 

•  21 

.25 

.39 

.93 

•  21 

•  10 

MOftRO  BAY  FIRE  OEPT 

3.64 

.  15 

.35 

.02 

•  50 

*40 

.0 

1.46 

•  19 

•  22 

.09  • 

MDRRD  AAY  3  N 

3.51 

.31 

.22 

.23 

.62 

.07 

!27 

.77 

.77 

•  25 

HOUNT   DIABLO  N  GATE 

3.43 

.15 

.01 

.37 

.03 

.75 

•  3D 

.22 

.01 

.12 

•  10  • 

MOUNT  HAMILTON 

3.98 

.01 

.07 

.46 

.45 

.  30 

.  17 

.09 

.02 

.  39 

•  05 

.07 

.06 

.03 

.  50 

•  49 

.  30 

T 

T 

.27 

•  25  ■ 

2  .46 

.OS 

.15 

.02 

.36 

.  17 

.08 

''' 

1.35 

•  11 

.12 

^  • 

NEWARK 

2.05 

.37 

.46 

.02 

•  30 

•  17 

•  01 

•  50 

•  09 

.12 

.01 

OAKLAND  MSO  AP 

R 

2.78 

.43 

.05 

.29 

.26 

.11 

•  15 

.04 

.57 

•  01 

.33 

T 

T 

.94 

OAKLAND  MUSEUM 

2.95 

.37 

.02 

.41 

.41 

•  01 

.  1  5 

•  21 

•  IB 

.52 

.14  . 

PAICINES  OHRMALL  RANCH 

3. 14 

* 

.65 

.09 

.30 

.15 

•  21 

1(10 

•  13 

.46 

•  09  . 

palO  alto  jr>  museum 

2.27 

.02 

.59 

.30 

.03 

.35 

.  15 

■  51 

•  10 

.13 

■  02 

.09  • 

PALOMA 

4.24 

.10 

,60 

.32 

.  09 

T 

T 

.  39 

T 

.01 

T 

*  ' 

1^03 

.49 

T 

.21  . 

parkfielo 

2.75 

.08 

.55 

.  15 

.31 

1.20 

.20 

.26 

PASO  ROBLES 

2.60 

.01 

T 

.  15 

T 

.47 

T 

.30 

T 

.  14 

.02 

T 

1 .32 

.19 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

2.71 

T 

.01 

.46 

•  25 

.33 

1  .06 

.47 

.13 

T 

^  • 

3 .25 

.  36 

.06 

.26 

•  22 

PISMO  BEACH 

3.95 

.20 

.  10 

.23 

.03 

.46 

.20 

.02 

2.26 

•  33 

.10 

POINT  PIEORAS  dLANCAS 

3.03 

.29 

.  14 

.49 

.30 

.04 

.14 

.01 

.75 

.33 

.50 

•  01 

.02 

.01  . 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

1.48 

.01 

.  35 

•  22 

T 

•  24 

■  35 

.31 

PRIEST  VALLEY 

4.26 

.21 

.  10 

.70 

.49 

.  33 

1  .97 

.37 

•  09 

REDkDOD  C [ TY 

2 .09 

.44 

.06 

.28 

.27 

.08 

,09 

•  23 

•  36 

•  16 

.09 

RICHMOND 

2.53 

.30 

.06 

.59 

.  04 

•  33 

.05 

03 

.42 

.29 

.22 

.22 

^  • 

SAINT   HARYS  COLLEGE 

3.18 

.01 

.37 

.02 

.54 

.26 

.22 

!o3 

.67 

.2) 

.20 

.94 

•  07  . 

Salinas  }  e 

3.97 

.73 

.31 

.38 

.37 

.32 

1.40 

•  46 

T 

T 

T 

Salinas  faa  ap 

3.69 

T 

.45 

.  17 

.26 

.20 

.19 

.21 

T 

.07 

1.47 

•  18 

.38 

T 

T 

.08 

.03  . 

Sal  I NAS  DAN 

4.14 

.01 

.28 

.05 

.04 

.43 

•  36 

•  03 

.42 

.01 

2.07 

.  16 

.27 

.01 

^  • 

SAN  ARDO 

2.64 

.09 

.02 

.  79 

•  19 

.  14 

1.17 

•  13 

.  15 

SAN  ClEMENTE  dam 

4.38 

.02 

.92 

.20 

.05 

.  17 

.47 

•  26 

.07 

.03 

1 .58 

•  12 

.40 

.02 

.07  ! 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

2.44 

.36 

.33 

.42 

•  06 

.02 

.02  .02 

.61 

•  15 

.45 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

R 

2.93 

T 

.52 

.06 

.62 

.27 

T 

.19 

.04 

T  T 

.  87 

.09 

•  14 

.11 

SAN  FRANCISCO  MSO  CI 

2.63 

.50 

.  38 

■  32 

•  01 

.10 

.05 

.68 

•  04 

•  19 

.40 

SAN  CRECORIO  2  SE 

4.23 

.06 

.55 

.  33 

.50 

.02 

•  60 

T 

.29 

,08 

.  10 

.65 

•  16 

•  33 

.02 

T 

.46 

•  08  ■ 

SAN  JOSE 

R 

2.75 

T 

7 

.44 

.13 

T 

.34 

.27 

T 

•  21 

T 

•  25 

.66 

•  39 

.02 

.06 

.02  . 

SAN  LJIS  OBISPO  POLY 

4,94 

.07 

.45 

.03 

.43 

.48 

,60 

•  06 

2.33 

.49 

SAN  MATEO 

?..bB 

T 

.65 

.  1 1 

.  36 

T 

.66 

■  11 

.  12 

.01 

T 

.07 

.25 

•  24 

.08 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

3.01 

.01 

.02 

.31 

.26 

.35 

•  34 

•  27 

.35 

.65 

.31 

.04 

.07 

.03  . 

SANTA  CRUZ 

5.01 

.40 

.26 

.99 

.25 

.53 

•  09 

•  26 

.61 

.56 

.77 

.05 

.09 

.29  • 

SANTA  MARGARITA  2  SH 

6.22 

.49 

.77 

.56 

1.09 

T 

.04 

2.52 

.71 

.04 

T 

T 

Santa  karcarita  boost 

6.05 

.02 

.45 

.03 

.09 

,67 

.51 

.01 

.95 

.02 

2.54 

.05 

.75 

T 

T 

T 

SOLEDAD 

2.48 

.50 

.01 

.01 

.10 

•  28 

.25 

.79 

.24 

.30 

spreckelS  hwy  bridge 

3.84 

.78 

.12 

•  07 

.15 

.26 

.37 

•  07 

.07 

U52 

•  07 

.23 

.02 

.09  . 

UPft  SAN  LEANORQ  FILTER 

3.77 

.59 

.01 

.06 

.34 

.30 

.24 

.10 

■  78 

•  13 

.22 

T 

T 

1.00  . 

HALMAR  SCHOOL 

2 . 10 

.23 

.  18 

•  41 

•  13 

.  1! 

.24 

■  36 

.22 

.09 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

2.34 

.23 

.05 

.40 

.27 

•  18 

T 

.30 

.52 

.16 

.19 

.02  . 

WALNUT  CREEK  «  E 

2.20 

.03 

.03 

.20 

.32 

.16 

•  32 

.12 

.65 

•  05 

.  18 

■  09 

.05  . 

MATSONVILLE  MATERWORKS 

3.77 

.33 

.05 

.36 

.  17 

.54 

.20 

.06 

1.37 

•  25 

.24 

.20  . 

UOODSIOE  FIRE   STA  1 

3.66 

T 

.01 

.09 

.78 

.06 

.96 

.05 

.31 

T 

.31 

.04 

.01 

.89 

•  20 

,27 

.09 

.03  . 

WRIGHTS 

4.73 

.52 

.24 

.93 

•  37 

.04 

.  15 

1.28 

•  39 

•  46 

.22 

*  13  . 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

2.19 

.11 

•  07 

.♦7 

.16 

.02 

.35 

.03 

.65 

.06 

.07 

•  19 

•  09 

AHTIOCH  FIBREBOARO  Ml 

2.03 

.01 

.30 

.05 

.02 

.20 

.20 

T 

.02 

.61 

.  14 

.21 

.01 

.11 

.  13  ■ 

ANT  IOC H  PUMP  1 NC  Pi  3 

2.49 

.42 

.19 

.26 

.21 

.06 

.60 

.12 

.25 

T 

.  10 

.10 

•  22  • 

ASH  MOUNTAIN 

7.27 

T 

.85 

.30 

.11 

.73 

.02 

.04 

.77 

.09 

.60 

.OB 

.93 

•  22 

1.22 

95 

.08 

AUBERRV   1  NM 

5.07 

.02 

.53 

.50 

.05 

.99 

.02 

.12 

T 

T 

1.70 

.30 

.24 

•  68 

.09 

.14 

.01 

•  12  . 

BAKERSFIELO  WSO  A» 

R 

2.49 

.24 

.08 

T 

.35 

.05 

.33 

T 

.36 

T 

.03 

.03 

.87 

.07 

T 

•  06 

T 

BALCH  POWER  HOUSE 

B.08 

1.03 

.09 

.65 

.27 

.03 

.02 

1.32 

.11 

.84 

.22 

.08 

1.39 

.17 

•  38 

.93 

.09 

•  44 

.02  . 

BLACKMELLS  CORNER  2UNW 

1 .66 

.02 

.25 

.30 

.33 

.16 

.05 

.33 

.09 

.15 

•  02 

BUTTONWILLDW 

1.94 

.01 

•  09 

.11 

.24 

.40 

T 

.02 

.03 

.36 

.  19 

•  02 

•  04 

.03 

•  BO  ' 

CALAVERAS  BIG  TREES 

6.57 

.72 

T 

.0^ 

1.25 

.37 

.61 

.13 

.19 

.15 

T 

CAMP  Pardee 

4.18 

.61 

.09 

.22 

.82 

.90 

1.00 

.02 

•  31 

.  1 1 

.  16 

•  14  . 

CASTlE  rock  RAO  LAB 

l.BQ 

.40 

.03 

.12 

•  18 

.14 

.27 

.13 

.26 

.11 

.03 

.13  • 

CATHEVS  VV  BULL  RUN  RH 

5.50 

.01 

.62 

.01 

.04 

.76 

•  27 

.52 

1.65 

.03 

.42 

.BO 

•  05 

.09 

.23  . 

CHERRY  VALLEY  DAM 

D  9.49 

.02 

.69 

T 

.12 

.62 

.09 

.99 

.14 

.02 

T 

Dt.40 

.83 

•  02 

.09 

.06 

.36  . 

COALINCA 

1.33 

.07 

T 

.22 

.02 

.11 

.09 

T 

.04 

.01 

T 

.42 

.» 

.02 

COALtNCA    14  MNM 

2.61 

.14 

.01 

.74 

.14 

.07 

.02 

1.10 

.49 

.01 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

2.29 

.06 

.46 

.01 

.09 

.39 

.03 

•  83 

.12 

.11 

.19 

DELANO 

2.98 

.08 

.33 

.33 

.04 

.42 

.08 

.06 

.60 

.14 

.09 

•  14 

.09 

.16 

.10 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 

l.«9 

.21 

.27 

.01 

•  12 

•  OB 

.12 

•  56 

•  3B 

.03 

.01  . 

DENAIR  3  NNE 

3.33 

.22 

.39 

•  90 

.10 

.77 

•  24 

T 

T 

.91 

.08 

.12  . 

DUDLEYS 

7.20 

.43 

.59 

.91 

.57 

.03 

•  67 

,02 

.19 

1.01 

•  45 

•  45 

.94 

.43 

.11 

.31 

.01 

.41  . 

ElECTRa  PQmER  HOUSE 

5.17 

.36 

.42 

.28 

.06 

.43 

.66 

.11 

1.25 

.31 

.39 

.14 

.13 

.02 

.99  . 

ELLIOTT 

3.74 

.54 

.  12 

.75 

•  71 

.12 

•  73 

.02 

.42 

T 

•  10 

T 

.21  • 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


,2 

1     1    0  1 

1  1  2  1 

3 

A  1 
*  1 

5 

6 

7  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  j 

15 

16  1  17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

20  J 

29  T 

30 

31 

47 

09 

48 

.87 

.37 

1 .44 

.05 

.35 

.98 

,03 

.16 

•  32  . 

1  *04 
* 

,  1! 

,  4  1 

.  18 

.67 

1.56 

.18 

.57 

.06 

.25 

.50  . 

1  '  1< 

.  10 

.22 

.01 

.31 

•  12 

.21 

.11 

.01 

T 

.02 

.03 

2!e4 

,27 

T 

.30 

.03 

•  26 

.14 

T 

.18 

.83 

.27 

.01 

.23  .27 

.03 

.02 

T 

3.06 

.30 

.28 

.17 

.27 

1  ■  10 

,04 

•  38 

.42 

.03 

.01 

.06 

68 

1 .32 

.09 

.68 

•  23 

.07 

.84 

.12 

.27 

.15 

.66 

.42 

.74 

.05 

.21 

.05 

.09 

.36 

.  1 1 

•  19 

.68 

T 

2.11 

.14 

.16 

1.04 

.  10 

1.49 

.13 

•  99 

T 

.50 

.10 

,34 

•  19 

.02  • 

6*0! 

^90 

,23 

.88 

.27 

.54 

.05 

.88 

•  28 

.59 

.59 

.07 

.23 

T 

.51  . 

,08 

,10 

.31 

.69 

.10 

•  12 

•  80 

)  *.7* 

,61 

.03 

)  .  10 

.02 

.82 

,25 

.02 

.13 

• 

* 

2.43 

.05 

.03 

,03 

T 

.22  • 

,35 

.96 

.  10 

.54 

.04 

.35 

•  01 

.96 

.  1 1 

T 

.02 

1 ,  80 

.54 

•  34 

.07 

.13 

.44 

.05 

•  62  . 

3.9! 

.18 

.01 

.56 

.20 

T 

.25 

T 

.  10 

1  .67 

.10 

.34 

.04 

T 

^44 

.74 

■  13 

•  56 

.97 

■  38 

1  .17 

.04 

.51 

•  21 

.17 

.37  • 

I'.Q-i 

.93 

.05 

.76 

.53 

.06 

.34 

.02 

.38 

.36 

1.16 

.22 

.26 

1.56 

.35 

T 

.22 

.20 

.01 

•  20 

.09 

,24 

■  10 

.01 

,02 

.12  . 

' 

.82 

.39 

* 

.39 

.01 

.06 

.02 

,05 

1.27 

.23 

.19 

.02 

.18 

.07 

.17 

.05 

2  '6C 

.48 

06 

.06 

.01 

,11 

•  49 

.15 

•  63 

,07 

1 .7( 

•  01 

04 

.60 

.  14 

.35 

.01 

•  20 

.12 

•  26 

.02 

.01 

1.52 

.01 

.25 

.06 

.27 

,33 

.01 

.01 

.35 

.22 

.01 

4.81 

,55 

.12 

.39 

.76 

.24 

1.16 

.03 

.70 

.72 

.03 

.09 

T  • 

.  77 

,  18 

.36 

•  10 

.35 

1.15 

•  20 

.01 

.30 

.07 

* '  6! 

05 

66 

.47 

•  53 

.35 

1.04 

.16 

.52 

.  12 

.15 

•  33  . 

.66 

!oi 

.69 

.09 

.60 

,02 

.11 

1,10 

.36 

.40 

•  83 

.01 

.07 

.21 

3.70 

.12 

,32 

.55 

,17 

.21 

.51 

.02 

1 .00 

.15 

.02 

.55 

.08 

1  24 

_ 

•  1  5 

T 

.01 

.24 

.  17 

T 

•  06 

,43 

.04 

•  13 

T 

.01 

*  10 

.01 

.84 

1.37 

.08 

.85 

,  10 

•  68 

.09 

1.18 

.33 

.03 

.37 

.47 

3.  K 

02 

.63 

^  ,06 

,3E 

.37 

.01 

,08 

•  24 

.51 

.04 

,02 

.07 

.02 

.21 

.06  . 

U45 

.22 

T 

.07 

.23 

.19 

T 

.41 

!o4 

.21 

.03 

.03 

•  0?  . 

1.15 

.14 

.15 

.14 

.04 

.  K 

,02 

.28 

.21 

.03 

1.12 

.15 

T 

.04 

.25 

.16 

T 

,01 

T 

.23 

.06 

.19 

T 

.01 

.02  . 

2.98 

.56 

.04 

•  10 

.09 

.37 

.83 

.12 

.31 

.35 

.03 

.18 

2.77 

.42 

.13 

.23 

.30 

.13 

.42 

.07 

.36 

.22 

.19 

.01 

.29  . 

2.11 

T 

.10 

.08 

.33 

.03 

.63 

.02 

.02 

,09 

.30 

.27 

T 

•  02 

■  19 

.02 

T 

.01 

5.31 

.01 

,75 

.09 

.69 

.23 

.56 

.01 

.03 

1.51 

.32 

•  72 

.  10 

.04 

■  25  • 

4,89 

.04 

.46 

.10 

.36 

T 

.82 

.20 

.20 

,12 

1.41 

.04 

.32 

.31 

-18 

.  1 1 

.22  . 

6,57 

.07 

.60 

.  15 

.  10 

1 .65 

« 

.42 

,04 

1 .60 

.05 

.74 

.85 

.02 

.05 

.12 

*  1 1  . 

2.53 

.73 

.09 

•  43 

.31 

.02 

.17 

.42 

.06 

.20 

.06 

.02 

.02  . 

3.16 

.11 

,19 

.47 

.10 

.69 

•  01 

,15 

T 

.75 

.20 

.05 

■  28 

.10 

T 

.06  • 

3.53 

.32 

.44 

,04 

.31 

.14 

.74 

.01 

.52 

T 

.35  ,29 

•  13 

.24 

2 ,24 

,04 

.  10 

.47 

.  05 

.  2 1 

.13 

.75 

•  32 

.07 

•  10 

6.89 

,45 

,20 

.17 

.70 

.  12 

.02 

.98 

.07 

•  22 

2.00 

.03 

.73 

■  74 

•  15 

.08 

.20 

.03 

1 ,69 

,25 

.30 

.04 

.09 

.  10 

.01 

.65 

•  25 

1.39 

.04 

,09 

.08 

.  16 

,07 

.72 

.14 

.03 

.03 

.03 

3,31 

.  1 1 

.20 

.05 

.47 

•  42 

,43 

.09 

•  08 

,  15 

.83 

.  15 

.08 

.16 

.03 

.  06 

4,36 

.29 

T 

.61 

.05 

,63 

.03 

•  i  1 

1 .32 

•  11 

■  39 

.76 

,Cl 

.01 

T 

T 

3.86 

.36 

T 

.63 

•  15 

•  09 

,52 

,  12 

•  01 

T 

,88 

.39 

.06 

.48 

.02 

.07 

.08 

9.46 

.48 

.76 

.73 

.11 

.78 

1.08 

• 

* 

4.52 

.90 

.10 

5,56 

.02 

,19 

.61 

.23 

.  13 

.13 

.11 

.86 

.03 

.01 

.06 

1.59 

.47 

■  12 

.13 

.34 

.01 

.15 

.37  . 

5,05 

.80 

.09 

.42 

.37 

.50 

1.19 

•  13 

.57 

.03 

.06 

.28 

.03 

•  5B  . 

1.21 

T 

.18 

T 

.04 

.21 

.10 

T 

T 

T 

.45 

.03 

.18 

T 

T 

.02  . 

6.24 

.01 

.85 

.  12 

.43 

•  54 

,75 

.01 

.02 

,01 

1.46 

.19 

,77 

•  19 

.12 

.  16 

•  61  . 

8.57 

1.28 

.20 

.76 

•  06 

I  ,04 

.32 

.27 

.50 

•  96 

1.28 

.03 

.  36 

.07 

.66 

.27 

5.83 

.02 

.62 

,12 

.30 

.  16 

.33 

,64 

,  10 

.47 

.07 

.31 

3,18 

T 

.44 

.35 

.  14 

.32 

06 

* 

.62 

^  '  01 

.56 

.02 

04  *04 

.  16 

40 

2.82 

.01  T 

.  56 

,  17 

.18 

.36 

.  1 1 

.61 

.06 

.33 

■  08 

.  10 

.01 

,24  . 

5.36 

.79 

,22 

.11 

.65 

.36 

1.51 

.15 

.71 

.11 

.07 

.68  . 

3,87 

.02 

.85 

.20 

.48 

T 

.30 

.17 

.15 

.06 

.03 

.58 

.47 

.31 

T 

.04 

,08 

.13 

4.61 

.32 

.83 

.65 

.02 

.50 

,16 

,42 

1 .08 

•  12 

.18 

■  21 

.08 

.04 

6. 10 

.93 

.08 

,29 

.46 

.03 

.80 

.03 

.22 

.26 

,03 

1.16 

•  19 

.81 

.36 

.04 

.39 

6.87 

.03 

.55 

.67 

,07 

.30 

.22 

•  60 

.03 

,87 

.01 

.07 

1.53 

•  58 

.32 

■  25 

.18 

.04 

.05 

,50  ! 

1 ,91 

.39 

.04 

.28 

•  22 

,02 

.25 

.08 

.27 

.16 

■  03 

•  17  . 

2,35 

.50 

.01 

.51 

.01 

•  27 

.02 

,06 

.17 

.20 

•  34 

.03 

.22 

.01  . 

3.66 

.22 

,06 

.74 

.09 

.43 

.02 

.01 

9fl 

,  09 

1"^ 

a? 

03 

_ 

2.24 

,11 

T 

.28 

.30 

.02 

T 

.33 

.02 

.05 

.45 

•  06 

*04 

.06 

2,11 

.06 

•  61 

.24 

•  03 

,32 

■  23 

•  03 

5.43 

• 

1  .04 

.04 

.49 

.45 

.80 

1.27 

.40 

.53 

!23 

.07 

.10 

.01 

2. 14 

.61 

,05 

.  37 

,05 

,03 

02 

13 

03 

4.59 

.87 

T 

T 

.41 

T 

,80 

* 

* 

• 

* 

* 

'  * 

2  ,15 

,40 

.33 

,52 

06 

(16 

3.45 

•  13 

.30 

.76 

5.59 

.23 

,09 

.28 

.75 

.66 

•  05 

I7I 

.30 

.34 

10 

* 

20 

'52 

20 

31 

09 

4.03 

.09 

.33 

.17 

«9 

,75 

.43 

,99 

!o2 

.44 

!o6 

!o2 

.04 

3.35 

.16 

.01 

.01 

.*1 

.02 

.40 

•  04 

.57 

.04 

.32 

,05 

,03 

.51 

.28 

.33 

,05 

.12 

4.57 

,  20 

.37 

.28 

63 

1  32 

?4 

91 

. 

_ 

2.86 

T 

•  45 

T 

1 .03 

.02 

.  15 

'  ?9 

1 

6.35 

.04 

.17 

.26 

•  14 

.89 

•  04 

.70 

.13 

.  7? 

n.77 

.72 

.12 

1.36 

1.04 

.14 

.82 

.22 

1.48 

!57 

.53 

i!u 

.65 

.1? 

!22 

2^09 

[57 

3,36 

.29 

.19 

.66 

.03 

.45 

.91 

.06 

.59 

7,17 

.56 

1,07 

1  .84 

.12 

.88 

T 

5.22 

,07 

.10 

,05 

.87 

•  18 

!26 

.0 

"  ^ 

4.68 

.05 

.  12 

T 

.70 

.67 

.  75 

'48 

02 

1 '  30 

'31 

"06 

3.80 

,76 

.05 

.50 

•  05 

.75 

:o5 

1.24 

!32 

!o7 

,01 

3.35 

.04 

.21 

.25 

.69 

.03 

.46 

T 

1.15 

.03 

.29 

T 

T 

T 

3.28 

T 

.  16 

T 

.01 

7.46 

.28 

T 

.86 

|9l 

.75 

1  '76 

• 

1  78 

*  af 

5.2* 

.15 

.12 

.25 

.54 

.40 

.  40 

,49 

^68 

02 

54 

.02 

39 

'10 

'34 

'24 

23 

'le 

■ 

2.37 

.13 

.13 

.67 

•  19 

.19 

!91 

T 

!is 

3, 02 

.07 

.  10 

.78 

.04 

.23 

.60 

.85 

.35 

2.58 

.02 

.  15 

T 

•  02 

.  19 

06 

- 

.57 

■  0 

4.06 

,04 

,09 

.63 

!  62 

•  y_ 

* 

*qI 

■  03 

•  28 

5.07 

.28 

.28 

,96 

•  5l 

^14 

1 ,20 

*20 

1  44 

*  i  I 

*33 

3.62 

.55 

.16 

.15 

.19 

.69 

•  10 

.26 

[21 

.15 

.02 

.61 

.34 

.01 

.10 

T 

3.84 

.04 

•  39 

.17 

.63 

.64 

.24 

T 

1.07 

.01 

.53 

T 

.03 

.09 

8.56 

T 

.13 

•  04 

1 .86 

,46 

.  56 

1 ,06 

1.54 

09 

02 

1,51 

62 

56 

06 

01 

2.23 

T 

.04 

.20 

.07 

.62 

.40 

,22 

T 

1.54 

.10 

.16 

.20 

.02 

.27 

.07 

T 

.64 

.01 

.04 

.03 

14.31 

.08 

,48 

.36 

.06 

.  1 1 

.90 

1*10 

.08 

.  13 

•  89 

■  69 

.70 

9,15 

.32 

!57 

.42 

!52 

.40 

.55 

!82 

^!6e 

!68 

.99 

T 

.03 

T 

.67 

.37 

.55 

.01 

■  32 

.52 

.20 

.53 

2.12 

.02 

.05 

.05 

.17 

.44 

.36 

.It 

.50 

.02 

.35 

T 

.02 

3.03 

,28 

•  01 

.64 

.10 

.7! 

,01 

.73 

.15 

.33 

T 

.01 

T 

5,7* 

,05 

,06 

.34 

.15 

.77 

.06 

.55 

.06 

.91 

.09 

.40 

T 

•  79 

.49 

.04 

■  02 

.40 

.19 

.37 

2,31 

.05 

.04 

•  06 

.37 

.15 

.25 

.07 

.51 

.22 

.39 

.04 

.07 

,07 

.02 

4,82 

.20 

.26 

.28 

.*5 

.90 

.56 

.2C 

,19 

.16 

.61 

.13 

.43 

.08 

•  27 

.10 

2.72 

.03 

.78 

.41 

.36 

•  18 

.23 

.09 

.98 

.18 

■  24 

7.94 

.22 

1.07 

1.32 

.02 

1.04 

.19 

.05 

.01 

UIO 
.80 

.15 

.71 

.03 

.45 

,80 

4.27 

.07 

.05 

.36 

.73 

■  08 

* 

.90 

•  12 

•  01 

.02 

.48 

T 

.12 

.33 

EXCHEOUER  RESERVOIR 
FIDDLETOUN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSh 
FRESNO  KSO  AP 
FftlANT  GOVERNMENT  CAHP 

CtENNVULE 
GRANT  GROVE 
CROVELANO  RANGER  STA 
HANFORO 
HETCH  HETCHV 

HUNTERS  DAH 

lORU 

lONE 

JOHNSONDALE 
KERLlNCEfl 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
K6TTLEHAN  CITV 
KETTLEHAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

lEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

little  panocme  oet  oah 
loocepqle 

LOOI 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  AR6URUA  RCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

HATHER 

MEADOM  LAKE 

HENOQTA  DAM 

HERCEO  FIRE  STATION  2 

HODESTO 

NEWMAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

□RANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTlWAY 

PINE  Flat  oah 

PORTERvlLLE 
P05EY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
San  LUIS  OAii 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMlTE 
SPRINGVILLE   7  ENE 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  USO  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBQNA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TURLOCk 
VISALIA 
MASCO 
HESTHAVEN 
MEST  POINT 


DRAINAGE  06 

ACTUN-ESDO  CvN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*,6 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

8IC  BEAR  LAKE 
BIG  DAlTON  Dam  FC223BE 
8IC  TUJUNCA  0AM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK   VALLEY  PmP  PlT 

CACHUMA  LAKE 

CAHP  HI   HILL  OPtOS  57E 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSMORTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
ClAREMQNT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

CRYSTAL   LAKE   FC  2830 

CULVER  CITY 

GUYANA 

CUYAHACA 

OESCANSO  RANGER  STA 

OOMHEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL5IN0RE 
ESCONOIDO 

FILLMORE    1  WNH 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 


[«•  loUowing  Siaiion  ladmx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinued 


FUI.LE«TON  MILLCOEST  »V 
CIBflALTAR  DAH  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
r.LENDORA  «ESI  FC  18? 
-4INES  CVN  UPPER  FC367 

"  IE  T 

•ENSHAM  OAH 
HOECEES  FC  60  A 
lOYLLWUO  FIKE  OEPT 
JULIAN  HYNOLA 

JUSCAL  OAH 

LA  CRESCENTA  FC  291  B 
LACUNA  SEACH 
LAKESIOE  2  E 
LA  HESA 

L6CHUZA  PT  STA  FC  3'2B 
LONPOC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  HSO  AP 
LOS  ALAHDS 

LOS  ANGELES  VSO  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETDS  RANGER  STA 
LVTLE  CREEK  RANGER  STA 
HOORPARK 

MT  BALOY  FC  85C 
MT  HILSON  2 

NEWHALL  SOLEOAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOHO  2  NM 

OCEANSIDE 

OjAI 

□XNARD 

PACOIHA  OAH  FC  33  A  E 
PAlOHAR  HT  OBSERVATORY 

PALOS  vEROES  EST  FCA30 

PASADENA 

PtRRIS 

PIEORA  SLANCA  GRD  STa 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGJELLO  LIGHT  STA 
PDHONA  CAL  POLY 
PDHAY  VALLEY 
RANONA  SPAULDINC 
REDLANDS 

RIVERSIOE  FIRE  STA,  13 
RIVERSIDE  CIT  E<P  STl 
SALSIPuEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERC  PTL  FC130B 

SANDBERC  HSO  / 

SAN  DIEGO  HSO  AP 

SAN  DIHAS  FIRE  HO  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  OH  FC42SBE 
San  GABRIEL  FIRE  OEPT 
San  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAR 
SANTA  HARIA  MSO  AP 
SANTA  HONICA  PIEK 

SANTA  PAULA 
SAUCUS  PhR  PL  NO  I 
SOHIS  3  NH 
SuEY  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANCa  patrol   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAH 
UCLA 
UPLAND  3  N 

iLLEY  CENTER  2  NNE 

AN  NUYS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
HALNUT  PTL  STA  FC102C 
HARNER  SPRINGS 

HMITTIER  CTY  H  FC  106C 


*.»3 

3.66 
10.23 
B.26 
7.87 
8.92 

4.88 
5.01 
3.57 
'>.»<• 
3.77 


«.50 

2.62 
3.79 
2.09 
"..02 
6.60 


2.96 

2.17 
*.05 
3.9* 
9.58 
3.96 


2.9» 
1.31 
2.26 

3.01 
2.11 
*.38 
3.02 
2.07 

2.82 


.36  .39 
.33  .70 
.23  1.19 


1.67 
1.07 
1.03 


10       U  12 


.55 
.«2 
.97 
1.23 


.22  1.39 
.05  l.«8  1.52 
.89 
1.06 


.17     .50  ^ 


.30  1.25 

.OB  1.52 

.23  .97 

.25  .03 


.13 
.*7 
.92 


.32 
.15 
.40 
.73 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


1.66     .12  1.02 


2.05  .17 
T  1.16 
.12  .64 


.03  2.67  .10 


.12 
.44 
.24 


.98 
.7! 
.42 


16     17  18 


19     20  21 


.19  T 

T  T 


1.41 
1.04 
.64 
.34 


2S    28     27     28     29  X 


.06  T 
.21  T 


.09 
.04 
.07 


•OELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOh 
BEAUHONT   1  E 

eENTON   INSPECTION  STA 
BIC  PINES  PARK  FC  83b 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  HSO  AP 
BIYTHE 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGU  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAHLEY  2  SH 
CABAZON 

CAlEtlCC  2  NE 
CANTIl 

OACCETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COl lECE 
EAGLE  MOUNTAIN 
El  CENTRO  2  SSH 


1.77 
2.O0 
1.19 
6.49 


1.12 
.80 
5.74 


.68     .44  .46 


.04 

.08  .27 


.JO  .27  .15 
T         .02  .40 


.11  .16 
.04  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


16     17  18 


25     26  27 


28     29     30  31 


EL  HIOlCE  FIELD 

FtlRHONT 

COLD  ItDCK  RANCH 

HtlUEE 

hiyfield  pukpino  plant 

HESPEKI' 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INOEPEKOENCE 

INOID  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARHITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROMHEAD 
LUCERNE  VALLEV 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  San  JACINTO  M  s  pk 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NILANO 

OCOTILID  HELLS 

OCOTILLO  2 
PALMDAlE 

PALMDAlE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANDSauRG 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TMENTYNINE  PALMS 
VALYERHO  FlRf   STA  79 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WILDROSE  RANGER  STA 


1,06 
.24 


.06 
.11  .09 


1.35 
l.AO 


.15 
.62 
.06 


.23 
.19 
.»0 


.17 
.26 
.04 


.15 
1.00 
.13 
.01 


.38  .20 
.07  .05 


.17 
.05  .02 


.04  .07 
.08  .24 

.10  .09 


.04  .33 
.06  .IS 


■Se«  ialw«nc«  noiai  loUowmg  Suuon  lodn. 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  o(  Month 

 i-LJJ 

• 

a 

a 

1 

2 

3 

4 

5  j 

e 

7j  S 

9 

10 

11 

12 

13  1 

U 

IS 

16 

17 

le 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

MAX 
MIN 

61 
3B 

56 
35 

63 
35 

53 
36 

55 
33 

56 
34 

35 

54 
35 

63 
37 

65 
43 

60 
35 

62 
32 

59 
33 

57 
29 

60 
30 

74 
34 

59 
35 

52 
33 

62 
3B 

53 
30 

47 
31 

50 
32 

60 
33 

73 
39 

72 
40 

66 
47 

60 
33 

60 
34 

60 
34 

63 
36 

55 
34 

59.7 
34.9 

ANGMIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

MIN 

55 
44 

50 
34 

58 
34 

46 
32 

48 
34 

52 
36 

33 

34 

56 
40 

60 
40 

51 
31 

53 
33 

60 
36 

54 
39 

58 

41 

65 
36 

57 
37 

51 

29 

55 
38 

43 

35 

44 

36 

45 

30 

57 
36 

63 
40 

68 
42 

62 
38 

63 
41 

60 
36 

97 

40 

58 

40 

90 
36 

55.1 
36.5 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
32 

60 
36 

46 
36 

50 
35 

56 
36 

33 

37 

63 
38 

56 
42 

46 
34 

57 
35 

59 
28 

55 
26 

63 
30 

74 
32 

55 
34 

47 
30 

60 
37 

49 

30 

49 

31 

47 
29 

57 
33 

67 
31 

70 
37 

69 
36 

63 
33 

59 
28 

60 
30 

59 
35 

47 

33 

57.0 
33.4 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

58 
39 

54 
32 

59 
33 

55 
41 

52 
35 

60 

36 

57 
36 

55 
38 

60 
39 

59 
47 

53 
39 

57 
34 

54 
36 

54 
33 

60 
31 

65 
35 

58 
37 

52 
34 

59 
44 

44 
33 

46 

35 

45 

33 

98 
31 

66 
34 

67 
39 

59 
44 

58 
33 

56 
37 

56 
33 

59 

42 

54 
39 

56.5 
36.5 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

♦9 

32 

55 
24 

50 
36 

46 
28 

51 
25 

51 
25 

27 

54 
33 

51 
32 

46 
26 

50 
24 

46 
29 

53 
26 

64 
25 

63 
41 

44 
28 

54 
24 

47 
39 

48 

33 

44 

33 

51 
28 

58 

23 

63 
26 

62 

33 

60 
37 

52 
26 

49 

29 

44 
24 

54 

36 

48 
24 

52.1 
29.2 

CECILVILLE  '  SE 

MAX 
MIN 

*5 
32 

55 
29 

40 
31 

47 
31 

50 
26 

44 
33 

26 

32 

52 
34 

47 
34 

49 
28 

49 
24 

45 
31 

58 
23 

67 
27 

54 
27 

54 
26 

45 
36 

43 

31 

37 
31 

60 
30 

63 
25 

64 
28 

61 
33 

56 
35 

50 
25 

51 
29 

47 
24 

50 
36 

49 

29 

51.1 
29.9 

CLDVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

60 
*5 

59 
38 

65 
38 

55 
36 

53 
37 

59 
37 

53 
37 

38 

64 
43 

65 
47 

62 
38 

62 
41 

63 
43 

58 
38 

66 
36 

70 
42 

57 
37 

55 
34 

61 
36 

49 
38 

49 

40 

51 
35 

63 
37 

73 
37 

66 
40 

60 
36 

69 
44 

63 
41 

61 
40 

62 
39 

57 
42 

60.2 
39.2 

COVE  LO 

MAX 

MIN 

58 
39 

54 
29 

60 
33 

49 
34 

51 
32 

57 
35 

31 

32 

62 
34 

63 
41 

54 
33 

57 
31 

58 
36 

54 
26 

64 

29 

72 
33 

62 
31 

49 
27 

62 
32 

51 
32 

45 
32 

49 
26 

58 

26 

71 
31 

71 
35 

70 
36 

69 
36 

58 

33 

58 
29 

63 
32 

55 
32 

58.6 
32.3 

CRESCENT  CITY  1  N 

MIN 

54 
43 

55 
35 

54 
36 

58 
44 

55 
42 

43 

54 
46 

55 
40 

51 
38 

53 
33 

58 

37 

55 
43 

53 
35 

51 
37 

51 
41 

65 
39 

60 
36 

61 
40 

52 
40 

54 
34 

53 
37 

52 
44 

54.5 
39.0 

OUTTONS  LANDING 

MIN 

62 
48 

SB 
38 

62 
40 

53 
36 

55 
36 

57 
40 

38 

43 

61 
43 

62 
44 

58 
38 

61 
43 

65 
42 

62 
43 

64 
37 

65 
38 

56 
41 

54 
34 

59 
42 

53 
41 

53 
42 

55 
36 

62 
37 

69 

40 

63 
40 

60 
45 

62 
46 

64 
40 

64 
38 

61 
43 

55 
41 

59.7 
40.4 

ELK  VALLEY 

MIN 

47 
34 

51 
34 

54 
27 

50 
34 

51 
29 

57 
37 

30 

33 

54 
38 

50 
42 

50 
32 

49 
21 

46 

31 

54 
24 

66 
25 

61 
34 

41 
30 

52 
30 

50 
32 

45 
31 

51 
37 

60 
21 

65 
27 

62 
35 

55 
33 

49 

22 

51 
30 

51 
25 

48 
39 

46 
31 

52.4 
30.9 

EUREKA  WSO  CI 

MIN 

54 
43 

54 
39 

55 
42 

51 
44 

53 
38 

53 
42 

54 
44 

40 

53 
48 

53 
42 

52 
40 

52 

40 

51 
42 

52 
39 

54 
40 

56 
42 

49 
36 

58 
45 

53 
37 

50 
40 

51 
39 

52 
36 

55 
36 

55 
45 

54 
49 

52 
46 

52 
43 

51 
44 

53 
45 

93 
46 

53 
42 

53.0 
41.8 

FERNDALE  2  NH 

MAX 

MIN 

57 
40 

55 
35 

53 
39 

52 
41 

55 
35 

57 
39 

55 
38 

56 
36 

57 
45 

55 
46 

53 
38 

53 
38 

53 

40 

54 
35 

56 
39 

57 
41 

51 
36 

60 
38 

56 
37 

52 
37 

52 
39 

54 
32 

58 
34 

56 
37 

56 
43 

55 
45 

54 
44 

53 
43 

55 
44 

54 
45 

55 
36 

54.9 
39.2 

FOREST  GLEN 

MIN 

54 
34 

50 
31 

55 
32 

40 
32 

38 
34 

52 
32 

32 

35 

55 
34 

58 
38 

50 
30 

53 
28 

53 
31 

50 
25 

59 
26 

69 
35 

57 
32 

43 
26 

56 
36 

45 
33 

44 
32 

41 
30 

53 
30 

63 
26 

68 

33 

65 
34 

61 
27 

55 
27 

54 
25 

57 
34 

50 
31 

53.1 
31.1 

FORT  BRAGG 

MIN 

60 
44 

58 
35 

58 
3B 

58 
41 

55 
37 

56 
39 

40 

37 

63 
42 

60 
43 

54 
39 

59 

40 

59 
45 

55 
42 

59 
38 

62 

41 

56 
39 

54 
35 

62 
41 

52 
41 

54 
41 

55 
33 

59 
35 

60 
37 

66 
42 

56 
39 

57 
46 

57 
41 

55 
37 

96 
41 

55 
40 

57.3 
39.6 

FORT  BRaGG  AVIATION 

MIN 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MIN 

51 
35 

57 
21 

55 
24 

51 
33 

53 
24 

60 
26 

58 
34 

53 

24 

48 
31 

57 
22 

66 
23 

65 
32 

56 
23 

51 
34 

43 
33 

54 
24 

57 
22 

66 
21 

97 
24 

51 
28 

48 

21 

91 
37 

55.0 
27.1 

FORT  ROSS 

MIN 

56 
46 

56 
37 

55 
40 

54 
41 

56 
38 

56 
44 

56 
49 

57 
45 

58 
46 

54 
47 

56 
42 

61 
41 

55 
43 

56 
43 

57 
40 

55 
41 

52 
40 

55 
37 

52 
44 

52 
41 

53 
41 

55 
39 

61 
34 

66 
39 

58 
42 

55 
41 

56 
42 

54 

32 

64 
38 

53 
44 

54 
36 

55.5 
41.1 

GRATON 

Mm 

65 

47 

64 

32 

66 
36 

59 
33 

54 
31 

60 

33 

57 
32 

58 

32 

67 
38 

69 
42 

62 
35 

63 
37 

67 
42 

63 
36 

66 
33 

66 
37 

58 
36 

57 
29 

61 
33 

51 
38 

55 

40 

58 

30 

67 
32 

71 
33 

64 
36 

60 
40 

67 
37 

67 
40 

66 
32 

65 
39 

58 
36 

62.3 
35.8 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MIN 

57 
3B 

56 
34 

60 
37 

53 
34 

55 
35 

54 
35 

60 
36 

53 
35 

65 
37 

55 
39 

60 
34 

55 

30 

56 
33 

57 
27 

66 
30 

72 
31 

64 

30 

63 
34 

60 
33 

39 
34 

50 
31 

46 
32 

59 
29 

64 
32 

69 

33 

72 
31 

65 
29 

57 
42 

59 
28 

54 
32 

54 
32 

56.4 

33.1 

healdsburg 

MIN 

63 
49 

69 
39 

57 
39 

55 
36 

63 
35 

57 
43 

59 
36 

44 

70 
45 

63 
46 

66 
36 

66 
45 

64 
45 

70 
41 

73 
37 

60 
46 

55 
39 

65 
33 

54 
48 

53 
36 

53 
41 

68 
39 

76 
40 

70 
37 

62 
44 

70 
42 

67 
47 

65 
41 

66 
39 

61 
46 

64 
38 

63.7 
41.0 

MILTS 

Mm 

52 
29 

50 
22 

53 
21 

52 
23 

50 
24 

51 
26 

53 
26 

5 1 
29 

54 
35 

50 
39 

51 
39 

52 
26 

46 

30 

44 
26 

53 
24 

60 
31 

53 
27 

54 
29 

54 
28 

50 
28 

46 
30 

40 
30 

49 
25 

60 
25 

62 
34 

64 

31 

63 
26 

48 

28 

49 

23 

48 
28 

50 
24 

52.1 
26.1 

MIN 

59 

42 

57 
40 

64 
42 

50 
40 

53 
39 

58 

40 

60 
40 

42 

64 
43 

60 
47 

56 
39 

71 

35 

48 

35 

61 

32 

47 
36 

60 
36 

67 
36 

71 
42 

67 
38 

64 
32 

58 
35 

59 
34 

59 

40 

55 
39 

59.3 
36.5 

KENTFIELD 

Mm 

62 
45 

64 
39 

58 
40 

56 
40 

58 
38 

60 
40 

38 

42 

67 
44 

63 
44 

60 
40 

69 
44 

64 
43 

65 
41 

68 
37 

63 
40 

65 
38 

56 
35 

57 
43 

61 
40 

59 
42 

65 
37 

69 
34 

68 
37 

63 
43 

65 
44 

66 
43 

65 
40 

65 
40 

58 
45 

66 
43 

62.8 
40.6 

KLAMATH 

Mm 

54 
39 

55 
31 

52 
40 

51 
41 

54 
33 

56 
41 

54 
36 

58 
36 

54 
45 

55 
47 

56 
36 

55 

32 

63 
34 

57 
33 

62 
34 

53 
40 

50 
33 

56 
36 

56 
38 

51 
35 

51 
39 

57 

30 

59 

32 

57 
35 

59 
43 

57 
42 

53 
33 

56 
36 

55 
35 

52 
44 

92 
36 

54.8 
37.1 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

Mm 

51 
31 

45 
19 

50 
32 

37 
28 

41 
20 

48 

27 

45 
25 

46 
24 

52 
32 

49 
34 

48 
14 

39 

20 

40 
22 

37 
22 

44 

24 

57 
36 

48 
16 

34 

15 

47 
32 

45 
30 

42 
27 

36 

26 

47 

22 

51 
24 

59 

32 

56 
29 

51 
26 

43 
25 

44 
19 

45 
29 

47 

20 

46.1 
25.3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

51 

2e 

44 

17 

55 
19 

47 

17 

51 
17 

49 
27 

SO 
19 

50 
19 

53 

20 

52 
19 

50 
17 

48 
18 

43 
19 

38 
20 

49 
18 

62 
20 

56 
20 

54 
16 

52 
19 

43 
30 

42 
28 

40 
21 

46 
19 

48 

17 

62 
19 

62 
16 

51 
16 

43 
17 

43 

13 

43 
13 

42 
15 

48.7 

19.2 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

60 
49 

65 
36 

60 
39 

57 
32 

59 
36 

56 
46 

56 
36 

64 
45 

67 
41 

62 
44 

63 
35 

68 
48 

63 
37 

65 
40 

69 
35 

63 
40 

56 
39 

60 
32 

56 
44 

54 
36 

55 
42 

62 
33 

72 
38 

66 
35 

62 
44 

64 
42 

67 
46 

66 
38 

66 
37 

56 
46 

62 
40 

62.2 
39.8 

DRICK    PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 

Mm 

55 
42 

55 
32 

54 
40 

52 
44 

54 

32 

56 
41 

56 
40 

58 
33 

57 
46 

55 
47 

55 
40 

54 
29 

52 
33 

57 
29 

60 
30 

54 

42 

50 
35 

56 
36 

53 
38 

50 
37 

52 
39 

55 
29 

64 
31 

61 
32 

58 
44 

55 
29 

52 
30 

90 
29 

53 
33 

52 
44 

50 
35 

54.7 
36.2 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

56 

41 

63 
38 

62 
37 

57 
38 

59 
41 

61 

40 

55 
41 

62 
38 

62 
45 

58 
46 

62 
40 

56 

33 

56 
35 

65 
34 

73 
36 

60 
37 

56 
36 

60 
36 

54 

33 

50 
32 

48 

33 

62 
36 

71 
32 

72 
36 

70 
42 

66 
40 

60 
32 

63 
36 

56 
34 

57 
45 

54 

39 

60.9 
37.5 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

Mm 

60 
50 

62 
39 

58 
39 

55 
35 

59 
36 

56 
45 

56 
36 

63 
41 

64 
43 

61 
43 

61 
37 

66 
44 

62 
40 

67 
40 

68 
36 

62 
44 

55 
39 

60 
32 

59 
47 

54 
39 

57 
41 

63 
33 

72 
38 

66 
41 

61 
43 

65 
45 

69 
44 

64 
44 

61 
40 

57 
47 

58 
38 

61.3 
40.6 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

58 
45 

57 
38 

58 

42 

59 
43 

55 
37 

54 

43 

S3 
40 

56 

40 

68 
48 

58 
49 

58 
48 

58 
40 

5i 
41 

58 
40 

57 
38 

57 
40 

56 
41 

S7 
40 

56 
35 

54 

41 

54 
41 

57 
36 

62 
37 

59 

42 

58 
41 

57 
40 

57 
42 

97 
44 

56 
39 

54 
44 

94 
45 

57.1 
41.4 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

58 
45 

65 
29 

64 
38 

53 
33 

56 
31 

56 
38 

56 
36 

65 
34 

65 
37 

63 
47 

59 
42 

61 
35 

57 
40 

67 
26 

75 
32 

98 
36 

57 

32 

63 
27 

57 
34 

45 
36 

60 
30 

61 
26 

71 
29 

72 
33 

70 
39 

67 
36 

60 
35 

60 
49 

98 

41 

51 
40 

61 
38 

61.1 
39.6 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

MAX 

Mm 

57 
41 

52 
37 

59 
38 

53 
40 

50 
38 

55 
38 

56 
39 

52 
39 

61 
40 

61 
45 

53 
36 

57 
35 

56 
35 

55 
35 

59 
36 

70 
39 

56 
36 

48 

35 

57 
41 

46 

36 

46 
36 

47 
33 

59 
33 

69 
36 

70 
41 

66 
47 

59 
39 

96 

42 

96 
43 

61 
41 

57.0 
36.4 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

60 
49 

64 

34 

54 
35 

54 

36 

60 
32 

57 
44 

59 
32 

66 
44 

67 
39 

59 

42 

61 
34 

66 
44 

61 
40 

64 
37 

69 
32 

61 
35 

53 
36 

62 
29 

53 
41 

52 
40 

53 
39 

65 
30 

71 
37 

68 

34 

60 
36 

67 
38 

66 
41 

64 
48 

66 
36 

59 
45 

62 
38 

61.4 
38.0 

San  RAFAEL 

MAX 

Mm 

60 
51 

66 
42 

61 
41 

56 
42 

61 
41 

61 
47 

59 
41 

65 
44 

64 
46 

62 
49 

65 
43 

68 
49 

60 
47 

66 
44 

70 
41 

69 
43 

56 
43 

62 
38 

59 

40 

96 
41 

95 

41 

64 

39 

71 
40 

70 
40 

69 
40 

65 
46 

61 
90 

64 
45 

58 
49 

60 
47 

62.8 
43.7 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

62 
49 

66 
35 

63 
39 

55 
35 

61 
33 

59 
43 

59 
34 

64 
43 

69 
44 

67 
43 

64 
35 

67 
41 

62 
42 

68 
38 

69 
34 

60 
45 

55 
36 

62 
30 

59 

47 

97 
37 

54 
41 

67 
31 

72 
35 

69 
34 

69 
41 

67 
42 

66 
40 

69 
40 

64 
35 

59 
45 

63 
36 

63.3 
36.1 

S*«  R*l«i*oc*  Not*s  ToUewlBg  SuUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conllnued  MARCH  1973 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

J  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

5AHVERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 

56 

52 

59 

45 

49 

54 

56 

54 

61 

57 

55 

56 

55 

53 

64 

72 

49 

45 

60 

47 

48 

46 

57 

58 

70 

66 

64 

53 

59 

50 

53 

55.6 

MIN 

35 

26 

26 

34 

30 

30 

29 

31 

36 

32 

33 

27 

27 

24 

28 

30 

30 

28 

40 

33 

32 

31 

27 

28 

33 

35 

28 

30 

27 

31 

33 

30.5 

SCOTIA 

MAX 

56 

53 

57 

51 

50 

57 

56 

53 

57 

56 

54 

53 

52 

50 

54 

61 

57 

49 

57 

45 

49 

50 

52 

61 

64 

55 

53 

52 

53 

56 

54 

54.2 

MIN 

42 

37 

38 

42 

38 

39 

40 

40 

43 

47 

41 

39 

40 

39 

39 

42 

38 

38 

44 

39 

39 

33 

38 

41 

44 

46 

45 

44 

45 

45 

40 

40.8 

SHELTER  COVE 

MAX 

50 

49 

52 

59 

46 

50 

49 

55 

53 

51 

55 

54 

53 

52 

52 

49 

46 

47 

46 

48 

48 

55 

57 

50 

50 

55 

51 

52 

50 

52 

51.3 

MIN 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

43 

44 

49 

47 

40 

37 

46 

44 

35 

42 

40 

41 

38 

38 

42 

41 

36 

44 

44 

48 

4  5 

46 

46 

42.5 

SONOMA 

MAX 

61 

66 

60 

57 

61 

60 

59 

66 

69 

65 

66 

72 

65 

72 

71 

67 

59 

62 

59 

55 

57 

69 

72 

70 

67 

68 

71 

71 

69 

57 

65 

64.9 

urn 

<t» 

35 

37 

33 

34 

45 

33 

44 

39 

42 

35 

44 

43 

40 

33 

38 

39 

31 

43 

31 

39 

31 

36 

34 

40 

38 

42 

42 

36 

45 

37 

36.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

48 

50 

50 

46 

45 

50 

51 

47 

51 

60 

50 

50 

51 

48 

55 

62 

55 

54 

51 

41 

43 

38 

59 

62 

60 

53 

50 

52 

45 

51.0 

MIN 

35 

31 

32 

33 

33 

34 

34 

34 

36 

40 

28 

27 

26 

26 

28 

34 

39 

28 

40 

32 

32 

28 

34 

37 

31 

29 

28 

33 

33 

32.3 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

UKIAH 

MAX 

5B 

63 

58 

56 

58 

55 

55 

64 

63 

58 

60 

62 

59 

66 

74 

68 

52 

62 

52 

47 

50 

62 

71 

71 

63 

66 

61 

61 

6  1 

58 

58 

60.4 

MIN 

46 

32 

40 

36 

35 

41 

36 

37 

41 

47 

35 

36 

42 

32 

34 

39 

38 

30 

43 

37 

39 

30 

33 

33 

43 

39 

43 

42 

35 

43 

40 

36.0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

53 

51 

54 

52 

59 

54 

46 

50 

59 

59 

50 

57 

56 

52 

62 

71 

56 

56 

57 

42 

46 

43 

56 

67 

62 

63 

63 

57 

57 

55 

55.5 

MIN 

36 

26 

34 

36 

30 

34 

30 

32 

33 

36 

26 

23 

25 

21 

24 

25 

30 

27 

23 

32 

31 

26 

25 

26 

25 

25 

26 

25 

24 

29 

28.2 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

51 

48 

55 

40 

44 

50 

46 

50 

54 

51 

52 

50 

46 

39 

49 

65 

51 

43 

50 

37 

45 

43 

49 

55 

64 

60 

52 

47 

44 

46 

49 

49.2 

MIN 

32 

21 

28 

28 

23 

2» 

24 

24 

25 

33 

34 

22 

27 

26 

23 

35 

22 

23 

26 

35 

31 

30 

27 

29 

36 

33 

26 

29 

21 

29 

27 

27.7 

KILlITS  1  NE 

MAX 

55 

59 

57 

52 

55 

5* 

51 

61 

57 

55 

54 

68 

56 

62 

70 

64 

51 

59 

56 

45 

46 

59 

68 

66 

63 

63 

58 

56 

57 

54 

51 

57.4 

MIN 

42 

33 

37 

34 

34 

39 

36 

35 

39 

45 

44 

31 

36 

28 

31 

37 

32 

26 

39 

32 

35 

28 

29 

32 

41 

38 

37 

34 

30 

39 

35 

35.2 

MILLOW  creek  1  NW 

MAX 

61 

56 

64 

50 

53 

59 

61 

57 

65 

59 

54 

60 

59 

59 

65 

74 

57 

46 

61 

45 

47 

47 

63 

66 

70 

70 

65 

60 

62 

60 

52 

59.0 

MIN 

40 

38 

41 

41 

40 

36 

36 

42 

43 

48 

40 

40 

35 

33 

34 

37 

36 

35 

44 

31 

33 

35 

40 

35 

36 

40 

31 

31 

31 

38 

36 

37.4 

VREKA 

MAX 

55 

48 

55 

48 

50 

50 

53 

55 

60 

56 

50 

50 

50 

47 

56 

64 

57 

47 

56 

54 

44 

44 

54 

61 

65 

65 

57 

49 

50 

48 

50 

53.2 

•          «  • 

MIN 

35 

22 

25 

32 

25 

30 

27 

26 

32 

41 

26 

23 

26 

25 

24 

32 

28 

25 

30 

36 

33 

29 

2! 

26 

31 

32 

26 

26 

23 

29 

26 

26.4 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

45 

50 

50 

40 

48 

45 

48 

54 

53 

50 

40 

42 

42 

47 

59 

57 

45 

49 

46 

43 

39 

48 

55 

60 

59 

55 

54 

45 

43 

43 

48.5 

MIN 

33 

21 

26 

30 

24 

26 

25 

23 

29 

32 

12 

19 

26 

20 

24 

27 

27 

21 

23 

31 

28 

25 

23 

26 

31 

28 

27 

24 

19 

32 

25.5 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

49 

42 

49 

40 

44 

48 

45 

49 

53 

45 

34 

35 

43 

39 

46 

56 

55 

37 

50 

48 

41 

41 

48 

53 

59 

60 

53 

41 

42 

43 

39 

46.0 

Mm 

36 

14 

22 

16 

19 

26 

16 

29 

24 

23 

20 

9 

24 

20 

15 

31 

15 

30 

33 

33 

30 

24 

19 

16 

30 

33 

25 

26 

12 

29 

25 

23.4 

AUtURN 

MAX 

59 

57 

63 

47 

50 

57 

49 

55 

63 

61 

53 

50 

61 

57 

60 

62 

62 

54 

59 

53 

41 

41 

59 

67 

71 

65 

60 

60 

61 

60 

51 

57.0 

MIN 

45 

39 

39 

40 

35 

35 

35 

35 

39 

43 

36 

36 

36 

37 

36 

39 

39 

34 

36 

39 

39 

34 

35 

38 

39 

45 

45 

36 

37 

39 

44 

36.3 

AUaURN  DAH  PROJECT 

MAX 

5B 

55 

59 

43 

49 

55 

54 

54 

60 

60 

53 

55 

60 

59 

65 

67 

60 

52 

57 

52 

46 

42 

56 

64 

64 

62 

59 

56 

60 

59 

50 

56.5 

MIN 

45 

37 

36 

42 

32 

40 

32 

36 

36 

40 

33 

35 

35 

31 

33 

38 

38 

33 

36 

38 

38 

33 

36 

36 

4  1 

43 

45 

34 

34 

40 

44 

37.2 

BLUE  CANYON  NSO  AP 

MAX 

35 

47 

35 

32 

39 

31 

36 

45 

46 

40 

37 

45 

36 

43 

52 

45 

33 

43 

37 

31 

27 

44 

52 

49 

46 

47 

40 

40 

42 

34 

39 

40.4 

MIN 

30 

26 

27 

22 

21 

26 

28 

28 

34 

28 

22 

27 

24 

24 

32 

33 

23 

22 

29 

25 

22 

20 

31 

35 

34 

32 

29 

26 

26 

30 

26 

27.2 

BOWMAN  DAM 

MAX 

39 

44 

44 

42 

40 

36 

40 

43 

49 

48 

36 

42 

40 

39 

60 

55 

44 

47 

47 

33 

32 

43 

51 

55 

51 

54 

46 

40 

45 

49 

41 

44.5 

Mm 

33 

22 

25 

32 

16 

22 

21 

27 

26 

30 

17 

23 

24 

24 

33 

26 

30 

16 

25 

26 

21 

17 

29 

26 

29 

28 

32 

24 

24 

29 

32 

25.5 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

62 

62 

61 

53 

59 

59 

58 

61 

65 

63 

62 

63 

60 

62 

64 

65 

58 

61 

55 

55 

54 

63 

66 

66 

61 

63 

63 

56 

60.8 

Mm 

46 

41 

39 

38 

35 

4 1 

42 

43 

43 

40 

4  1 

36 

38 

38 

39 

3  6 

47 

49 

40.8 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

62 

62 

65 

51 

59 

59 

59 

65 

65 

62 

59 

62 

60 

67 

62 

56 

64 

57 

52 

59 

64 

66 

68 

66 

68 

68 

62 

65 

62 

62.1 

Mm 

52 

33 

40 

33 

34 

33 

44 

36 

43 

33 

44 

32 

41 

33 

33 

40 

29 

43 

42 

40 

30 

40 

34 

40 

'•0 

43 

36 

36 

47 

38 

38.2 

BURNEY 

MAX 

5 1 

49 

56 

40 

45 

51 

46 

49 

59 

56 

53 

47 

51 

47 

52 

65 

51 

46 

52 

47 

43 

39 

54 

59 

63 

62 

61 

48 

50 

51 

46 

51.4 

Mm 

31 

19 

26 

26 

22 

29 

22 

24 

26 

30 

19 

20 

28 

24 

19 

2 1 

25 

18 

25 

31 

29 

22 

24 

2  2 

29 

25 

2  3 

27 

18 

19 

28 

24.2 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

CHESTER 

MAX 

48 

4  1 

43 

43 

50 

50 

49 

40 

45 

46 

46 

54 

53 

42 

40 

37 

46 

49 

52 

57 

59 

56 

45 

46 

47 

48 

47.2 

Mm 

34 

15 

le 

28 

9 

28 

10 

21 

23 

30 

13 

21 

20 

2  1 

17 

20 

14 

26 

26 

1 1 

24 

1 8 

24 

25 

1  8 

30 

29 

21.6 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

MAX 

59 

64 

61 

54 

57 

56 

57 

65 

64 

60 

60 

64 

62 

64 

65 

63 

60 

61 

59 

58 

52 

64 

69 

66 

68 

66 

65 

66 

65 

61 

63 

61 .9 

MIN 

50 

32 

44 

36 

32 

4^ 

33 

39 

4 1 

30 

34 

42 

41 

36 

39.1 

CLARKSBURG 

MAX 

61 

64 

56 

59 

60 

58 

52 

64 

62 

58 

56 

67 

60 

62 

64 

62 

57 

62 

52 

55 

50 

62 

66 

68 

62 

66 

65 

64 

64 

53 

60.5 

Mm 

49 

40 

43 

37 

36 

48 

36 

45 

43 

48 

38 

44 

36 

41 

35 

42 

43 

34 

39 

41 

41 

38 

39 

39 

46 

50 

42 

45 

46 

41.7 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

59 

55 

6 1 

50 

52 

55 

56 

9i 

63 

64 

56 

58 

62 

54 

61 

70 

58 

50 

60 

47 

47 

48 

60 

68 

68 

63 

67 

61 

60 

60 

56 

58.2 

Mm 

45 

30 

30 

32 

29 

35 

30 

39 

40 

45 

35 

39 

40 

34 

28 

32 

36 

26 

34 

37 

35 

27 

30 

29 

30 

39 

38 

34.7 

COLPAX 

MAX 

Mm 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

65 

54 

57 

60 

57 

59 

66 

64 

67 

61 

63 

61 

64 

66 

65 

61 

63 

56 

55 

52 

64 

68 

67 

70 

66 

65 

64 

64 

59 

67 

62.3 

Mm 

49 

37 

42 

34 

35 

45 

34 

43 

41 

4  1 

34 

45 

37 

40 

35 

39 

39 

32 

4  2 

4 1 

40 

45 

36 

4  5 

34 

45 

4  3 

39,9 

DAVIS  2  HSW  EXP  FARM 

MAX 

55 

59 

58 

5  B 

64 

64 

60 

59 

63 

60 

62 

65 

64 

58 

62 

52 

54 

51 

62 

66 

67 

66 

67 

66 

63 

65 

54 

60 . 6 

Mm 

49 

36 

41 

37 

36 

47 

36 

44 

41 

46 

36 

44 

37 

42 

34 

33 

34 

40.9 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 

36 

SO 

37 

40 

46 

37 

44 

46 

54 

40 

45 

50 

44 

51 

57 

50 

41 

49 

43 

35 

36 

47 

57 

55 

55 

53 

48 

47 

48 

39 

46.  1 

Mm 

34 

29 

29 

28 

20 

26 

27 

27 

30 

34 

25 

30 

27 

26 

31 

34 

3  \ 

23 

26 

27 

24 

19 

26 

36 

26 

32 

32 

28.8 

OE  SABLA 

MAX 

50 

46 

58 

57 

52 

50 

59 

52 

57 

60 

56 

51 

52 

51 

40 

38 

53 

63 

61 

56 

54 

54 

50 

51 

52.3 

Mm 

40 

29 

32 

30 

27 

31 

30 

30 

35 

37 

27 

32 

32 

30 

3 1 

35 

27 

^' 

31.9 

DOBBINS  1  S 

MAX 

62 

50 

45 

55 

46 

53 

62 

59 

52 

55 

62 

60 

62 

62 

56 

57 

54 

46 

42 

59 

66 

63 

59 

58 

58 

56 

56 

58 

56.  1 

MIN 

44 

32 

35 

36 

30 

39 

30 

33 

35 

36 

30 

32 

29 

30 

36 

36 

29 

34 

38 

36 

29 

33 

29 

40 

4  3 

34.9 

DOWNIEvILLE  RANGER  STA 

MAX 

39 

55 

50 

40 

48 

57 

41 

40 

56 

54 

49 

55 

65 

55 

46 

57 

49 

44 

36 

55 

54 

56 

63 

50 

60 

56 

56 

45 

51.0 

Mm 

37 

30 

33 

33 

26 

30 

27 

31 

32 

30 

26 

28 

34 

29 

27 

32 

34 

35 

30 

35 

30.9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

61 

61 

49 

51 

55 

55 

54 

63 

62 

65 

56 

61 

56 

59 

68 

59 

54 

57 

45 

46 

49 

62 

65 

64 

62 

65 

60 

57 

60 

56 

58.0 

Mm 

43 

31 

35 

34 

31 

36 

34 

37 

41 

41 

32 

40 

39 

38 

32 

36 

36 

29 

29 

38 

37 

30 

36 

34 

4  1 

36 

42 

32 

30 

40 

37 

35.8 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

65 

61 

64 

53 

57 

56 

60 

60 

63 

66 

59 

62 

66 

62 

63 

70 

60 

56 

64 

52 

55 

55 

65 

72 

67 

62 

66 

67 

65 

62 

57 

61,7 

Mm 

47 

40 

44 

35 

37 

45 

40 

45 

44 

48 

39 

49 

46 

48 

37 

41 

41 

37 

42 

40 

42 

35 

40 

40 

48 

46 

48 

50 

40 

46 

43 

42.7 

FOLSOM  DAM 

MAX 

59 

58 

64 

49 

54 

59 

52 

56 

62 

61 

58 

56 

62 

60 

62 

63 

64 

56 

62 

54 

54 

46 

62 

68 

67 

66 

69 

63 

64 

63 

50 

59.5 

Mm 

48 

42 

42 

33 

33 

40 

35 

36 

42 

44 

36 

40 

39 

41 

38 

44 

46 

35 

41 

42 

41 

38 

37 

42 

44 

44 

46 

39 

39 

44 

46 

40.5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

48 

46 

57 

51 

40 

44 

52 

55 

58 

49 

55 

58 

58 

49 

37 

35 

52 

59 

50 

51 

53 

51 

50.4 

MIN 

39 

33 

26 

28 

31 

30 

32 

30 

33 

30 

34 

37 

28 

32 

90 

26 

32 

36 

40 

31 

30 

38 

32.3 

5««  R*l«r»&c*  Nol«B  Following  Slatioa  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 "  —  ^«■^vrl  

Day  of  Month 

• 

n 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

■•i 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

CRASS  VtLLEV  NO,  2 

MIN 

50 
«3 

47 
32 

60 
32 

44 
39 

44 
29 

53 
33 

41 

30 

47 

33 

58 
34 

SB 
37 

48 

30 

51 
29 

60 
34 

53 
28 

59 

30 

60 
39 

59 
39 

47 
35 

54 
33 

♦9 
35 

44 
33 

36 
30 

56 
30 

63 
32 

62 
38 

60 
42 

53 
42 

54 
30 

56 
29 

99 
39 

45 
41 

92.9 
33.9 

CRIz:iV  ISLAND  REFUSE 

MIN 

6« 
46 

62 
39 

63 
40 

54 
37 

52 
36 

59 
43 

60 
37 

59 
44 

63 
45 

64 
47 

61 
39 

60 
47 

65 

40 

62 
45 

63 
40 

69 
39 

63 
41 

57 
33 

63 
38 

91 
40 

96 
42 

57 
34 

69 
40 

67 
40 

68 
47 

63 
46 

68 
48 

66 
39 

64 
40 

63 
47 

96 
41 

61.9 
41.4 

HAT  CREEK  PM  NO  1 

MIN 

55 
32 

52 
IB 

56 
25 

45 

29 

47 
26 

57 
31 

49 
25 

51 
26 

60 
27 

59 
39 

56 
19 

49 
22 

51 
26 

46 

23 

65 

20 

66 
23 

60 
24 

54 

12 

59 
26 

49 

31 

49 

29 

50 
24 

55 
23 

61 
22 

66 
29 

63 
25 

62 
24 

51 
31 

53 

20 

91 

32 

54 
29 

94.6 
29.6 

JESS  VALLEV 

MIN 

41 
30 

44 

12 

41 
25 

37 
21 

44 
15 

41 
27 

47 
21 

50 
25 

43 
28 

43 

33 

41 
9 

39 

13 

35 
22 

42 
16 

52 
18 

91 
19 

42 
23 

47 
16 

49 
28 

40 
31 

39 
26 

42 
21 

49 
18 

54 
21 

53 
21 

46 
29 

47 
23 

40 
23 

40 
14 

39 
26 

43 
23 

44.0 
22.0 

LAKEfQRT 

MIN 

59 
43 

61 
28 

60 
33 

51 
28 

56 
27 

59 
35 

54 
29 

64 
34 

65 
34 

64 
40 

60 
32 

63 
37 

61 
35 

62 
29 

67 
29 

66 
32 

59 

32 

60 
25 

59 
42 

47 
39 

48 
33 

62 
25 

62 
28 

67 
31 

64 

36 

68 
33 

63 
39 

61 
33 

61 
28 

57 
41 

98 
33 

59. S 
32.7 

LAKE  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

42 
31 

49 
19 

48 
23 

37 
23 

44 
8 

36 
25 

43 
14 

46 
24 

50 
29 

48 
25 

41 
14 

47 
22 

41 
21 

45 

21 

59 
25 

54 
22 

49 
22 

49 

10 

44 

22 

46 
29 

34 
19 

50 
3 

56 
24 

56 
26 

54 
24 

54 
26 

45 
30 

41 
23 

45 
17 

40 
29 

45 

29 

46.9 
21.6 

HANZANITA  LAKE 

MAX 
MIM 

45 
28 

35 
5 

46 
7 

33 
4 

38 
3 

43 
13 

35 
9 

41 
12 

46 

22 

44 
32 

39 
9 

34 
19 

39 
16 

35 
18 

40 
20 

53 
21 

41 
15 

36 
4 

41 
17 

36 
24 

33 
20 

32 
13 

40 
23 

48 
16 

49 
24 

49 
29 

51 
21 

39 

20 

37 
15 

43 
24 

41 
23 

40.6 
16.9 

HARKLEV  COVE 

MAX 

MIN 

60 
44 

59 
36 

61 
36 

52 
35 

52 
39 

57 
42 

57 
34 

57 
36 

64 
41 

63 
43 

60 
34 

57 
36 

61 
38 

57 
40 

61 
33 

69 
37 

61 
39 

53 
31 

61 
36 

52 
41 

49 
39 

51 
31 

65 
37 

6S 
36 

64 

41 

64 
40 

67 
45 

64 
38 

60 
35 

62 
44 

59 

42 

99. S 
36.2 

MARySVILLE 

MAX 
MIN 

65 
51 

60 
40 

67 
45 

49 
41 

58 
37 

62 

36 

59 
37 

61 
43 

66 
43 

68 
47 

60 
35 

62 
43 

66 
41 

63 
40 

65 
37 

69 
43 

68 

43 

62 
36 

66 
44 

53 
43 

95 
43 

47 
34 

69 

42 

71 
42 

71 
46 

69 
46 

70 
50 

67 
45 

66 
41 

61 
46 

97 
46 

62.9 
42.3 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

46 
35 

49 

22 

53 
24 

36 
18 

43 
21 

49 
22 

43 
23 

46 
24 

58 
29 

57 
34 

46 
21 

46 
24 

51 
26 

47 
24 

55 
24 

65 
31 

48 
26 

44 
21 

50 
27 

38 

32 

39 
31 

37 

20 

51 
26 

59 
26 

62 
31 

60 
27 

59 
24 

53 
26 

50 
20 

51 
27 

41 
26 

49.9 
29.6 

MINERAL 

MAX 

Mm 

41 
32 

35 
16 

44 
25 

34 
15 

39 
13 

43 

23 

35 
16 

40 
23 

47 

26 

48 

30 

41 
13 

40 
26 

45 
25 

36 
20 

47 
22 

56 
22 

47 
22 

37 

12 

50 
23 

36 

30 

37 
25 

32 

10 

45 
24 

50 
25 

53 
29 

49 
24 

52 
25 

49 

20 

41 
17 

45 
27 

36 
31 

42.8 
22.4 

MOUNT  SHASTA  «S0  CI 

MAX 
MIN 

47 
29 

52 
21 

40 
30 

44 
28 

48 

21 

42 
26 

46 
24 

53 
27 

53 
36 

46 
30 

46 
22 

46 
30 

40 
26 

50 
29 

63 
27 

45 
32 

41 
24 

49 
21 

37 
32 

38 
32 

36 
30 

47 
31 

56 
29 

61 
30 

61 
32 

93 
34 

48 
31 

49 

30 

49 
23 

41 
34 

47 
29 

47. S 
28.9 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

51 
42 

49 

30 

54 
31 

43 
33 

42 
26 

49 
29 

42 
29 

42 
30 

55 
31 

55 
34 

47 
29 

49 
28 

57 
29 

48 
26 

55 
27 

57 
30 

59 
34 

46 
28 

51 
30 

49 
35 

43 
33 

37 
29 

53 
27 

59 
29 

57 
34 

56 
39 

53 
41 

93 
28 

53 
26 

93 
31 

43 

41 

50.4 
31.3 

ORLANO 

MAX 
MIN 

61 
4B 

63 
37 

65 
42 

48 
33 

55 
34 

59 
39 

54 
35 

59 
41 

66 
42 

64 
43 

61 
32 

61 
44 

62 
45 

61 
40 

63 
35 

67 
40 

62 
40 

62 
32 

62 
32 

49 
42 

52 
41 

46 
32 

63 
41 

69 
36 

67 
44 

66 
43 

69 
44 

65 
49 

63 
40 

63 
45 

60 
36 

60.9 
39.9 

DROVILLE 

MAX 
MIN 

61 
52 

57 
37 

64 
45 

51 
40 

55 
36 

59 
46 

55 
36 

58 
40 

66 
44 

62 
48 

58 
36 

61 

40 

65 
38 

61 
41 

65 
40 

65 
45 

65 
49 

58 
39 

61 
47 

54 
44 

52 
41 

52 
33 

64 
37 

69 
43 

67 
49 

67 
45 

65 
48 

65 
40 

65 
38 

65 
46 

98 
47 

61.0 
42.2 

PARADISE 

MAX 

Mm 

53 
44 

52 
37 

59 
37 

44 
35 

49 

34 

54 

35 

46 
35 

54 
36 

61 
42 

58 
44 

50 
32 

55 
39 

60 
38 

55 
35 

58 
41 

61 
43 

60 
39 

53 
33 

56 
41 

47 
37 

47 
33 

40 
32 

58 
38 

64 
41 

62 
46 

62 
41 

61 
42 

57 
37 

60 
36 

59 

43 

47 
43 

55.0 
36.4 

placerville 

MAX 

MIN 

54 
42 

53 
33 

57 
37 

48 
36 

46 
29 

54 
37 

46 
31 

50 
36 

55 
33 

57 
39 

55 
33 

50 
29 

57 
37 

55 
28 

60 
30 

60 
35 

57 
41 

58 
28 

55 
34 

53 
35 

43 
35 

43 
30 

59 
30 

61 
33 

64 
39 

60 
44 

55 
44 

55 
33 

56 
29 

55 
36 

91 
44 

54.2 
34.9 

PLACERVILLE  IFtt 

MAX 

Mm 

50 
42 

57 
36 

53 
34 

41 
34 

53 
32 

46 
36 

46 
36 

52 
34 

55 
40 

50 
40 

50 
33 

56 
32 

51 
33 

57 
32 

59 
36 

62 
40 

54 
41 

55 
31 

52 
36 

46 
33 

41 
33 

99 
28 

59 
39 

61 
39 

59 
41 

54 
40 

54 
42 

54 
34 

56 
35 

52 
40 

53 
42 

53.1 
36.3 

platina 

MAX 

Mm 

50 

28 

57 

28 

51 
33 

51 
32 

48 
33 

59 
36 

57 
33 

56 
38 

60 
26 

56 
34 

53 
28 

58 
31 

59 

30 

66 

29 

56 
32 

43 

32 

41 
31 

26 

56 

29 

64 

65 
37 

56 
34 

57 

31 

57 
36 

51 
37 

55.3 
31.6 

PORTOLA 

MAX 
MW 

QUINCY 

MAX 

Mm 

49 

33 

49 
32 

55 
28 

52 
32 

43 
30 

45 
31 

59 
27 

60 
26 

53 
25 

46 
26 

53 
21 

65 
26 

56 
21 

52 
32 

45 
30 

40 
27 

59 
22 

65 
23 

66 
26 

55 
27 

51 
19 

54 

31 

53.2 
27.0 

RED  BLUFF  WSO  AP 

MAX 

Mm 

56 
41 

65 
35 

47 
37 

53 
34 

56 
34 

49 

40 

55 
35 

68 

40 

64 
45 

60 
43 

63 
36 

63 
42 

61 
40 

65 
38 

65 
36 

61 
41 

57 
42 

59 
34 

51 
44 

49 
42 

45 
37 

63 
34 

69 
46 

65 
36 

67 
43 

71 
43 

63 
43 

63 
40 

61 
39 

50 
45 

61 
40 

59.6 
39.6 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

61 
46 

65 
41 

61 
46 

57 
33 

61 
38 

54 
42 

57 
37 

70 
40 

65 
37 

60 
39 

63 
36 

65 
42 

62 
44 

67 
36 

72 
36 

65 
45 

56 
39 

61 
36 

56 
46 

55 
40 

49 
39 

66 
39 

73 
46 

66 
41 

70 
46 

73 
43 

67 
43 

64 
42 

64 
41 

61 
46 

63 
39 

63.0 
40.8 

RDCKLIN 

MAX 

Mm 

64 
49 

60 
35 

63 
38 

51 
43 

53 
3« 

59 
37 

54 
33 

58 
36 

63 
40 

64 
42 

60 
33 

56 
39 

62 
36 

56 
34 

62 
34 

65 
41 

65 
43 

57 
33 

62 
39 

55 
42 

57 
42 

54 

39 

61 
32 

67 
40 

68 
45 

65 
45 

62 
48 

63 
37 

64 
32 

62 
42 

91 
47 

60.2 
39.0 

SACRAMENTO  HSO  AP 

MAX 

Mm 

61 
43 

65 
43 

51 
44 

54 
41 

57 
37 

55 
45 

56 
39 

64 
46 

62 
45 

60 
47 

59 
37 

64 
44 

60 
40 

62 
42 

63 
37 

63 
42 

57 
41 

60 
35 

52 
43 

56 
41 

48 
41 

63 
39 

67 
37 

67 
42 

63 
46 

66 
47 

63 
50 

64 
44 

63 
41 

52 
47 

62 
42 

60.0 
42.2 

SACRAMENTO  WSO  CI 

MAX 

Mm 

61 
48 

64 
42 

51 
46 

56 
44 

56 
42 

59 
46 

56 
40 

64 
46 

66 
46 

60 
46 

60 
41 

64 
44 

60 
42 

63 
41 

66 
42 

64 
48 

56 
45 

64 
39 

53 
46 

56 
44 

46 
44 

62 
41 

68 
42 

69 
46 

66 
46 

68 
49 

66 
50 

65 
45 

64 
42 

94 
46 

64 
46 

61.3 
44.5 

Shasta  dam 

MAX 

Mm 

55 
44 

57 
40 

59 
41 

43 

35 

51 
35 

56 
41 

45 
36 

52 
38 

64 
41 

60 
47 

54 
36 

57 
37 

57 
40 

55 
41 

60 
43 

70 
44 

56 
32 

54 
35 

57 
39 

46 
36 

47 
35 

43 
34 

58 
42 

69 
44 

64 
44 

65 
46 

65 
43 

60 
42 

97 
40 

60 
42 

48 
39 

96.1 
39.7 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

42 
35 

46 
27 

39 
29 

44 
30 

49 
25 

39 
30 

45 
28 

50 
30 

55 
30 

47 
33 

43 
29 

49 

30 

42 
28 

46 

31 

66 
39 

68 
29 

63 
33 

63 

23 

46 
26 

37 
31 

36 
29 

49 
22 

56 
33 

62 
30 

59 

31 

62 
29 

50 
30 

47 
28 

93 
28 

45 
31 

47 

35 

50.0 
29.7 

SIERRAVILLE  RANOER  STA 

MAX 
MIN 

49 
2B 

47 
14 

44 

17 

39 

20 

49 
24 

36 
22 

46 
22 

46 
23 

52 
16 

39 
16 

45 
23 

38 

22 

46 
18 

57 
23 

56 
29 

49 
18 

52 
23 

90 
26 

38 
24 

40 
23 

46 
19 

61 
18 

48 
28 

60 
32 

49 

21 

40 
17 

45 
27 

49 

29 

47.1 
22.4 

STONY  COROE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

56 
41 

59 
33 

61 
36 

47 
36 

52 
32 

56 
37 

54 
34 

53 
36 

53 
40 

62 
43 

61 
34 

56 
40 

62 
44 

59 
42 

61 
36 

66 
36 

59 
41 

54 
33 

58 
36 

47 
39 

50 
38 

50 
31 

61 
39 

69 
36 

64 
41 

65 
39 

66 
43 

64 
36 

60 
32 

60 
36 

93 

36 

57.9 
37.5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

43 
37 

53 
28 

47 
31 

41 
30 

47 
25 

40 
32 

44 
26 

52 
30 

52 
29 

49 

30 

47 
26 

54 
27 

46 
27 

53 
26 

60 
31 

53 
30 

46 
30 

51 
23 

45 
25 

39 

30 

33 
29 

50 
22 

57 
32 

56 
30 

56 
31 

55 

30 

51 
29 

50 
27 

50 
26 

47 

32 

46 
34 

48.7 
28.9 

THIN  LAKES 

MAX 
MIN 

45 

34 

10 

28 
16 

36 

10 

28 
17 

39 
9 

32 
17 

41 
10 

39 
17 

29 
6 

34 

6 

22 
12 

27 
15 

47 
26 

44 
17 

31 
13 

42 
10 

37 
15 

22 
18 

22 
0 

30 
2 

20 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

61 
49 

65 
35 

59 
41 

55 
36 

60 
37 

58 
45 

61 
36 

67 
44 

66 
42 

61 
46 

59 
35 

63 
46 

60 
39 

64 
47 

66 
33 

62 
36 

56 
36 

63 
31 

58 
40 

99 
41 

55 
41 

69 

30 

67 
41 

66 
36 

65 
46 

67 
47 

66 
49 

63 
46 

63 
46 

59 
46 

63 
40 

62.0 
40.9 

VOLTA  POMER  HOUSE 

MAX 
MIN 

53 
38 

58 
32 

57 
32 

49 

31 

53 
28 

49 
37 

49 

32 

64 
33 

63 
39 

57 
41 

54 
29 

56 
29 

57 
30 

61 
30 

70 
36 

65 
36 

54 
31 

54 

30 

53 
43 

46 

37 

39 
33 

57 
30 

65 
40 

64 
40 

61 
41 

69 

36 

65 
39 

57 
31 

57 
34 

94 
40 

54 

28 

56.6 
34.5 

whiskeytohn  res 

MAX 

Mm 

51 
42 

52 
36 

61 
36 

41 
34 

54 

35 

58 
39 

45 

37 

52 
37 

60 
43 

64 
44 

51 
37 

56 
37 

60 
39 

51 
37 

62 
39 

69 
43 

57 
37 

92 
33 

57 
43 

49 
37 

90 
35 

42 
33 

57 
36 

66 
41 

66 
42 

67 
43 

69 
41 

61 
36 

59 
37 

60 
42 

48 

43 

56.4 
38.7 

hilliams 

MAX 
MIN 

62 
44 

61 
44 

61 
40 

50 
39 

54 
36 

51 
41 

58 
37 

59 
43 

56 
42 

63 
43 

65 
36 

68 
35 

63 
37 

62 
44 

62 
44 

64 
43 

65 
41 

66 
39 

99 
39 

58 
35 

54 
34 

64 

39 

68 
36 

66 
41 

67 
43 

65 
44 

69 
43 

63 
41 

63 
49 

96 
44 

61.4 

40.1 

uillohs 

MAX 

Mm 

61 
45 

62 
34 

69 
40 

49 

32 

55 
34 

56 
40 

56 
35 

60 
38 

67 
39 

64 
44 

57 
31 

62 
43 

63 
37 

62 
37 

64 

34 

66 
36 

63 
40 

59 

31 

61 
42 

50 
39 

53 
39 

50 
30 

69 
36 

69 
39 

67 
43 

69 
39 

68 
43 

66 
41 

64 

36 

64 
43 

98 
37 

61.1 
38.0 

ii  inters 

MAX 

Mm 

64 
49 

61 
37 

66 
41 

49 

35 

56 
36 

60 
46 

57 
40 

60 
44 

68 
46 

67 
45 

64 
38 

61 
46 

65 
36 

63 
45 

69 
36 

66 
39 

66 
43 

58 

37 

69 
42 

92 
44 

54 
42 

52 
33 

69 
44 

70 
38 

66 
48 

68 
49 

68 
47 

67 
46 

69 
41 

67 
48 

97 
43 

62.9 
42.1 

WOODLAND  1  NNN 

MAX 

Mm 

69 
46 

60 
39 

64 

42 

52 
37 

55 
38 

59 
43 

56 
36 

61 
43 

65 
41 

69 
49 

69 
37 

69 
37 

63 
35 

61 
40 

63 
36 

66 
39 

68 
40 

66 
34 

69 
42 

94 

40 

54 
39 

51 
33 

63 
43 

67 
35 

68 
38 

67 
40 

68 

47 

66 
46 

64 
43 

69 
46 

99 
46 

62,2 
40.3 

S««  R*Ur«DC«  Nol*»  Following  SuUos  Ifldax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued   ~  MARCH  1973 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

e  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le  1 

17 

18 

isj 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         •  * 

NORTHEIST  INTERIDD 
tiSINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

28 

45 
13 

43 
13 

42 
15 

36 

11 

44 
15 

38 

13 

46 

20 

43 

12 

50 
16 

48 

11 

37 

15 

41 
16 

33 
IS 

40 
12 

93 
6 

52 
20 

40 
6 

49 
14 

45 
16 

36 
21 

37 
13 

44 
17 

48 
14 

59 
23 

93 

26 

64 
26 

44 
17 

37 
11 

43 
23 

45 
29 

44.2 
16.7 

eODIE 

MAX 
MIN 

46 

0 

40 
12 

36 
-12 

32 
7 

39 
-  4 

39 
-  I 

41 
9 

30 
2 

46 
-  4 

51 
7 

35 
-  9 

23 

0 

23 
4 

26 
11 

46 
-10 

54 

2 

44 
14 

44 

12 

36 
0 

27 
12 

28 
10 

27 
18 

39 

10 

46 
-  4 

49 
10 

43 
23 

36 
20 

2! 
8 

34 
11 

48 

13 

40 

u 

37,9 
5.7 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

50 
3 

42 
6 

41 
-10 

39 
3 

37 
3 

43 

10 

44 

11 

37 
6 

42 

2 

52 
6 

37 
12 

38 
17 

31 
U 

33 
13 

40 
-  7 

51 
4 

44 
29 

42 
15 

47 
7 

36 
25 

37 
16 

39 
19 

40 
21 

42 
6 

44 
12 

43 
29 

43 
26 

38 

21 

35 

2 

48 

11 

46 
19 

41.3 
11.1 

CEOARVILLE 

MAX 

MIM 

50 
36 

42 
22 

46 
28 

43 
29 

40 
22 

45 

30 

42 
24 

48 
28 

53 
31 

(,<> 
38 

49 

11 

38 
19 

40 
26 

38 
25 

44 
22 

53 
34 

58 
25 

45 
21 

50 
33 

50 
33 

42 
30 

43 
29 

47 
23 

51 
27 

54 

31 

57 
31 

52 
29 

42 
25 

42 
20 

43 

32 

42 
30 

46.4 
27.3 

CONNER  MEHORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

44 
29 

42 
23 

44 
18 

40 
5 

39 
8 

42 
19 

36 
20 

42 
21 

40 
13 

4« 
19 

44 
10 

34 

12 

40 
20 

32 
11 

36 
B 

49 
14 

50 
25 

34 
6 

46 
13 

44 
29 

32 
18 

33 
11 

43 
14 

45 
15 

54 
22 

50 
25 

53 
27 

44 
19 

36 
9 

41 
18 

39 
29 

41.9 
17.0 

OOVLE  9  SSE 

MAX 
MIN 

50 
34 

48 

19 

49 
29 

44 
27 

46 
21 

45 
33 

49 
25 

50 
28 

54 
25 

54 
35 

44 
23 

44 
22 

42 
26 

44 
26 

57 
21 

59 
31 

46 
34 

53 
19 

54 
30 

45 
32 

41 
31 

47 
26 

50 
26 

59 
25 

57 
31 

56 
34 

51 
32 

42 
27 

45 
16 

48 

31 

50 
37 

49,3 
27.7 

Fleming  fish  and  game 

MAX 

MIN 

5* 
38 

50 
22 

48 

24 

45 
28 

49 
19 

45 
34 

47 
24 

55 
27 

57 
29 

56 
33 

43 
21 

48 
24 

44 

29 

48 

23 

57 
19 

60 
27 

53 
34 

57 
20 

49 
26 

47 

33 

44 
27 

50 
28 

53 
26 

60 
25 

61 
31 

61 
35 

56 
32 

46 
30 

48 
20 

90 

34 

52 
36 

51.4 
27.7 

FORT  BIDhELL 

MAX 
MIN 

49 
34 

50 
20 

43 
26 

41 
29 

50 
22 

46 
31 

52 
22 

55 
27 

48 
29 

53 
31 

45 
16 

45 

21 

44 
27 

49 

25 

57 
20 

62 
30 

49 
26 

54 
22 

48 

35 

46 
33 

47 
30 

50 
30 

57 
24 

60 
23 

61 
28 

57 
29 

48 
29 

46 
28 

52 
18 

44 

30 

49 
28 

50.2 
26,4 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

48 
28 

43 

23 

45 
16 

40 
16 

40 
20 

43 
18 

44 
24 

40 
23 

45 
20 

51 
24 

40 

23 

41 
24 

37 
23 

37 
19 

43 
15 

49 

23 

46 
35 

42 
23 

49 

23 

40 
26 

37 
21 

40 
16 

44 
26 

49 

21 

52 
26 

50 
33 

47 
34 

41 
23 

39 
16 

52 
26 

53 
26 

44.2 
23.0 

SQUAM  VALLEY 

MAX 
MIN 

42 
29 

40 
18 

45 
18 

41 
20 

37 
9 

42 
18 

38 
13 

42 
18 

40 
14 

47 
18 

44 
9 

34 

10 

37 
19 

32 
19 

34 
9 

50 
17 

47 
29 

36 
6 

46 
10 

41 
25 

30 
18 

31 
11 

40 
12 

45 
19 

54 
23 

51 
26 

51 
29 

44 

11 

36 
8 

40 
27 

41.2 
16,9 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
38 

46 
21 

42 
25 

43 
27 

47 
20 

47 
35 

45 
25 

54 
30 

57 
23 

54 
36 

39 
23 

45 
24 

38 
29 

46 
28 

54 
22 

60 
28 

45 
35 

91 
24 

53 
32 

40 
33 

37 
33 

48 

30 

53 
26 

58 
24 

59 

30 

60 
35 

45 
31 

45 
32 

48 
17 

48 
32 

48 
35 

46,6 
28,6 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

42 
28 

43 
24 

44 

23 

36 
26 

38 
16 

39 
19 

37 
20 

41 

20 

37 
19 

43 
25 

44 
12 

36 
12 

39 
15 

32 
19 

33 
14 

44 
17 

41 
25 

36 

13 

40 
19 

45 
24 

33 
17 

32 
15 

40 
16 

47 
19 

49 

21 

48 
27 

50 
30 

42 
19 

33 
14 

36 
16 

44 
21 

40.2 
19.5 

tahoe  valley  FAA  AP 

MAX 
MIN 

40 
33 

39 
17 

41 
13 

33 
7 

37 
7 

36 
25 

40 
14 

35 
19 

45 
14 

43 
21 

37 
6 

35 
22 

33 
IB 

35 
20 

43 
8 

48 
16 

44 
15 

39 

11 

43 
15 

34 
29 

30 
19 

41 
7 

40 
13 

45 
9 

45 
23 

46 
32 

45 
30 

32 
23 

37 
9 

38 
25 

38 
28 

39.2 
17.5 

TERMD 

MAX 
MIN 

40 
29 

43 
12 

41 
27 

36 
26 

42 
19 

36 
26 

45 
19 

50 
24 

46 
25 

49 
30 

36 
4 

40 
15 

35 
22 

41 
18 

51 
16 

52 
22 

44 
24 

47 
13 

48 
28 

41 
31 

39 
27 

44 
20 

48 
18 

55 
20 

64 
24 

51 
29 

48 
23 

41 
23 

44 
13 

41 
26 

49 
26 

44.9 
22.0 

TRJCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

45 
28 

43 

22 

42 
17 

41 

20 

36 
10 

40 
18 

35 

23 

42 

20 

40 
15 

47 

21 

44 
12 

39 

16 

39 

20 

30 
20 

37 
10 

49 
16 

49 
24 

35 
6 

45 
16 

41 
24 

33 
18 

31 
12 

41 
13 

45 
17 

52 
25 

52 
27 

61 

30 

44 

20 

34 

a 

40 

21 

39 
29 

41.2 
16,6 

WOOOFORDS 

*          •  > 

MAX 
MIN 

50 
38 

48 
28 

45 
19 

45 
16 

47 
16 

44 
29 

51 
26 

41 
25 

57 

25 

54 
33 

44 

20 

42 
19 

39 
22 

39 

22 

52 
16 

50 
22 

49 
19 

50 
26 

52 
29 

41 

31 

41 
26 

43 
16 

49 
25 

56 

25 

58 
42 

56 
37 

53 
25 

47 

26 

46 
18 

47,9 
25,0 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  <• 

MAX 
MIN 

65 
47 

66 
34 

63 
37 

56 
40 

63 
34 

to 

43 

62 
35 

59 
41 

63 
39 

60 
44 

59 
39 

67 
41 

63 
44 

64 
37 

68 
30 

63 
35 

58 
41 

64 
29 

62 
37 

58 
37 

55 
38 

65 

31 

69 
35 

69 
31 

61 
45 

62 
44 

66 
46 

63 
41 

67 
37 

57 
43 

64 
45 

62.6 
38.7 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

56 
47 

59 
44 

52 
45 

53 
42 

58 
43 

56 

50 

57 
43 

58 
44 

62 
49 

54 
48 

59 
43 

63 
49 

63 
46 

64 
42 

62 
48 

55 
50 

52 
43 

57 
38 

53 
44 

52 
43 

52 
43 

60 
41 

67 
46 

59 
46 

57 
49 

60 
51 

61 
50 

63 
46 

59 
48 

52 
49 

54 
45 

57.7 
45.6 

BURLINGAHE 

MAX 

Mm 

61 
50 

61 
40 

57 
32 

56 
32 

66 
39 

58 
48 

57 
40 

59 
46 

59 
45 

61 
50 

59 
46 

63 
46 

59 
48 

62 
43 

63 
29 

72 
42 

59 
46 

60 
37 

58 
33 

59 
44 

61 
34 

60 
32 

66 
39 

64 
29 

61 
37 

60 
50 

59 
47 

58 
46 

58 
41 

56 
49 

58 
46 

60.9 
41,5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

MIN 

61 
49 

63 
37 

58 
39 

52 
43 

61 
37 

56 
40 

60 
38 

57 
42 

57 
44 

61 
44 

60 
41 

62 
36 

57 
43 

64 
35 

69 
39 

61 
36 

54 
45 

61 
36 

56 
35 

59 
39 

56 
40 

58 
35 

6t 
36 

62 
39 

60 
48 

51 
42 

57 
46 

56 
46 

60 
39 

58 
43 

56 

47 

56.9 
40.5 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

58 
50 

62 
38 

57 
47 

97 
39 

59 
44 

62 
47 

64 
48 

59 
39 

61 
43 

66 
47 

59 
40 

64 
40 

67 
46 

60 
44 

54 
44 

54 
35 

62 
41 

69 
42 

66 
47 

59 
50 

65 
47 

64 
45 

65 
44 

60 
46 

56 
46 

61.2 
44.0 

CILROY 

MAX 
MIN 

64 
49 

61 
38 

64 
39 

56 
41 

55 
34 

62 
39 

60 
36 

61 
43 

59 
37 

64 
42 

61 
39 

60 
35 

69 
38 

61 

36 

64 

34 

71 
33 

66 

43 

55 

34 

64 

36 

57 
37 

53 
41 

56 
34 

61 
34 

70 
37 

71 
37 

62 
45 

59 
48 

66 
43 

62 
36 

67 
42 

57 
46 

61.7 
38.9 

HALF  MOQN  SAY 

MAX 
MIN 

HOLLISTER  I  SH 

MAX 
MIN 

63 
45 

63 
35 

60 
33 

55 
34 

62 
30 

60 

35 

58 
33 

% 

61 
33 

59 
34 

58 
3S 

59 
26 

57 
34 

64 
28 

67 
26 

61 
25 

54 
41 

62 
30 

57 
24 

55 

33 

54 
39 

61 
28 

67 
29 

66 
30 

60 
41 

57 
40 

63 
43 

61 
35 

62 
29 

59 
35 

61 
35 

60, 1 
33,7 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

65 
51 

68 
44 

67 
38 

59 
40 

63 
34 

60 
40 

63 
38 

65 
32 

62 
36 

65 
37 

69 
29 

68 
33 

61 
31 

58 
40 

58 
36 

61 
33 

71 
34 

58 
34 

63 
34 

61 

66 
33 

61 
38 

63,3 

LIVERMORE  COUNTY  f  0 

MAX 
MIN 

LOS  GATOS 

MAX 

MIN 

62 
47 

63 
37 

57 
39 

54 
42 

61 
37 

59 
45 

57 

37 

58 
42 

64 
36 

61 
41 

59 
40 

64 
39 

62 
39 

63 
41 

69 
34 

65 
38 

60 
40 

63 
33 

59 

40 

57 
36 

53 
42 

61 
34 

67 
31 

68 
36 

64 
46 

63 
45 

62 
40 

61 
35 

64 
35 

58 
42 

63 
41 

61,3 
39,2 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
49 

64 
37 

64 
41 

59 
39 

60 
39 

61 
47 

60 
37 

63 
45 

66 
42 

65 
45 

60 
40 

67 
48 

65 
45 

65 
43 

67 
37 

66 
43 

57 
43 

63 
35 

58 
41 

56 
42 

57 
44 

64 
38 

68 
38 

67 
38 

64 
47 

68 
48 

65 
46 

69 
43 

68 
40 

61 
46 

63 
46 

63.4 
42.3 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

62 
48 

60 
41 

54 
43 

53 
44 

60 
40 

96 
44 

58 
40 

60 
43 

57 
48 

56 

50 

57 
44 

63 
45 

57 
48 

63 
45 

66 
43 

60 
43 

55 
45 

60 
40 

57 
41 

57 
41 

55 
43 

67 
40 

66 
41 

63 
44 

60 
47 

51 
46 

58 
47 

56 
45 

57 
42 

56 
46 

67 
47 

58,4 
44,0 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

60 
38 

60 

41 

56 
44 

54 
45 

59 
41 

58 
40 

56 
41 

56 
46 

56 
45 

58 

50 

55 
44 

60 
44 

55 
47 

61 
47 

69 
41 

59 
42 

57 
39 

58 
42 

54 
42 

55 
42 

59 
44 

61 
39 

62 
42 

58 
49 

52 
46 

63 
46 

56 
43 

48 

57,5 
43,5 

MORRQ  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

MIN 

65 
53 

63 
45 

65 
45 

60 
43 

65 
43 

59 
46 

61 
42 

60 
46 

62 
43 

64 
46 

60 
44 

63 
40 

60 
49 

63 
38 

68 
44 

61 
40 

59 
42 

60 
43 

65 
38 

56 
46 

55 
40 

57 
37 

60 
41 

61 
42 

60 
46 

57 
40 

60 
50 

58 
34 

56 
34 

61 
42 

60 
49 

60,8 
42,9 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
Mm 

53 
41 

52 
40 

52 
42 

58 
36 

46 
35 

53 
36 

50 
36 

51 
36 

56 
38 

60 
43 

49 
34 

53 
34 

52 
39 

56 
31 

69 
46 

54 
36 

51 
36 

49 
40 

57 
32 

49 

31 

47 
34 

46 
32 

48 
33 

60 
40 

64 
36 

55 
36 

59 

40 

59 

34 

60 
36 

98 
43 

48 
40 

53.9 
37.2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
Mm 

43 
35 

46 
31 

43 
31 

37 
30 

43 
28 

39 
29 

40 
32 

39 
29 

46 
33 

47 
3') 

42 
29 

49 

30 

40 
29 

43 
29 

53 
35 

51 
40 

44 
26 

47 
24 

41 
22 

37 
27 

33 
28 

39 
26 

50 
36 

49 
36 

49 
34 

48 
34 

40 
28 

48 

32 

41 
34 

40 
32 

43.4 
31.1 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

Mm 

63 
48 

64 
38 

62 
40 

59 
36 

55 
36 

96 
40 

55 
36 

61 
38 

56 
38 

63 
41 

64 
39 

97 
36 

64 
35 

60 
34 

63 

32 

67 
36 

65 
39 

56 
32 

60 
33 

58 
39 

53 
38 

55 
33 

58 
36 

64 
39 

66 

43 

57 
39 

56 
43 

63 
38 

61 
33 

64 
39 

62 
45 

60.4 
37.9 

NEMARK 

MAX 

Mm 

63 
50 

62 
42 

61 
45 

61 
45 

54 
42 

61 
44 

61 
42 

58 
45 

60 
46 

60 
46 

60 
45 

59 
44 

63 
47 

58 
45 

63 
42 

66 
47 

60 
45 

95 
38 

59 
39 

54 
44 

54 
48 

53 
36 

58 
42 

61 
43 

62 
49 

52 
43 

62 
42 

61 
45 

59 
41 

60 
41 

55 
48 

59.2 
44.0 

S*«  Htf*r«&c«  Nout  FoUowtng  Suuoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 



Day  of  Month 

• 

a 
m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

•  6 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

K 

OAKLAND  USD  AP 

MAX 

98 

58 

99 

53 
42 

57 
40 

57 
48 

55 
42 

57 
45 

59 
49 

57 

50 

57 

62 

58 

64 

60 

57 

93 

56 
39 

54 

53 
45 

54 

45 

57 
40 

61 
42 

59 
43 

57 
51 

57 
51 

60 
4T 

59 

47 

57 
42 

54 
46 

S6 
47 

57.1 
45.4 

OAKLAND  MUSEJH 

MAX 

6'! 

63 

56 

59 
49 

61 
44 

to 

51 

58 
44 

62 
47 

66 
51 

59 
55 

61 

68 
52 

61 
5 1 

66 

68 
46 

62 
52 

53 
48 

62 
4 1 

55 
50 

59 
48 

56 
46 

64 
44 

72 
49 

67 
47 

62 
54 

66 
59 

69 
51 

64 
49 

64 
49 

96 
5 1 

60 
51 

61.6 
48. T 

PALO  ALT3  JR.  MUSEUM 

MAX 

59 

61 
38 

61 
4 1 

55 
41 

54 
37 

58 
42 

57 
38 

58 
44 

58 
40 

61 
43 

63 

57 
49 

63 

58 
41 

62 
36 

65 
44 

62 
42 

59 
39 

60 
42 

S9 
39 

55 
43 

56 
36 

61 
36 

66 
38 

64 
46 

57 
47 

62 
41 

61 
44 

61 
37 

61 
45 

58 
45 

59. S 
41.9 

PASO  ROBLES 

MAX 

65 

63 
4 1 

61 

55 
36 

58 
34 

57 
37 

60 
35 

57 
42 

61 
36 

63 
43 

56 

63 
33 

59 
33 

63 

33 

68 
30 

66 
32 

59 
38 

60 
32 

63 
29 

55 
41 

56 
36 

57 
32 

69 
36 

66 
36 

58 
41 

98 
36 

63 
45 

61 
34 

65 
32 

64 
38 

67 
41 

61.0 
36.9 

PASO  ROBLES  PAA  AP 

MAX 

61 

60 

56 
36 

54 
39 

57 
34 

55 

40 

57 
36 

55 
43 

60 
36 

61 
43 

55 

60 
33 

57 
33 

61 
35 

69 
31 

62 
32 

57 
40 

58 

31 

59 
31 

50 
40 

55 
36 

54 
30 

62 
38 

64 
39 

56 
43 

96 
42 

61 
44 

99 
40 

62 
33 

62 
40 

64 
44 

58.6 
37.7 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

60 

62 
34 

63 
34 

57 
36 

53 
32 

59 
35 

55 
35 

56 
39 

51 
34 

56 
35 

57 

54 
32 

62 
38 

55 
36 

60 
29 

67 
34 

64 
39 

55 
32 

61 
32 

55 
38 

49 
38 

47 
32 

57 
32 

66 
34 

67 
42 

54 
42 

52 
43 

96 
38 

56 
32 

62 
35 

58 
42 

97.6 
36.0 

PISMO  BEACH 

MAX 

65 

69 

67 

67 
40 

64 
40 

60 

46 

62 
40 

61 
45 

64 
42 

62 
43 

61 

62 
36 

62 

68 
40 

64 

60 
39 

62 
39 

64 
39 

61 
37 

58 

42 

54 
38 

60 
38 

62 
39 

69 
38 

63 
42 

56 
40 

61 
49 

62 
49 

64 
36 

69 
42 

65 
49 

62.6 
42.0 

POINT  PIE0R4S  BLANCAS 

MAX 

63 
53 

64 
45 

59 
45 

59 
44 

61 
44 

59 
47 

62 
44 

64 
48 

60 
45 

65 
46 

63 

63 
42 

57 

50 

63 
45 

69 
44 

63 
45 

58 
41 

60 
41 

57 
43 

62 
45 

55 
44 

59 
40 

66 
43 

61 
43 

61 
49 

59 
43 

60 
49 

96 
44 

54 
47 

62 
49 

58 
48 

60.6 
45.0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

61 
'tO 

63 
34 

59 
39 

55 
34 

58 
34 

58 
44 

60 
34 

63 
34 

66 
42 

63 
42 

60 
34 

66 
4  I 

62 
42 

63 
33 

66 
32 

71 
37 

55 
42 

62 
33 

58 
36 

55 
39 

55 
41 

63 
31 

66 
35 

67 
36 

69 
36 

67 
46 

65 
46 

69 
40 

64 
34 

97 
49 

63 
43 

62.0 
36.0 

PRIEST  VALLEV 

MAX 
MIN 

58 
*1 

58 
30 

57 
29 

50 
46 

52 
28 

50 
32 

54 
30 

50 
37 

56 
30 

59 

31 

53 
33 

58 
28 

52 
31 

59 
32 

61 
25 

61 
29 

57 
33 

55 
26 

53 
27 

53 
33 

48 

31 

53 
30 

60 
30 

62 
29 

57 
34 

50 
38 

57 
39 

94 

36 

56 

26 

96 

30 

60 
43 

59.9 
32.2 

REOMOOD  CITY 

MAX 

MIN 

6<> 
*9 

65 
38 

60 
41 

55 
45 

62 
37 

61 

47 

59 
38 

62 
44 

64 

40 

62 
43 

61 

66 
47 

61 
47 

65 
4  1 

69 
35 

64 

45 

99 
41 

63 
36 

60 
4  I 

57 
39 

57 
43 

65 
36 

70 
37 

69 
36 

65 
45 

64 
48 

64 

4fl 

61 
45 

65 
37 

60 
44 

63 
48 

62.6 
42.2 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

62 

65 

57 

59 
41 

60 
40 

60 

46 

60 
39 

68 
44 

66 

50 

60 
50 

59 

60 

59 

64 

66 

60 

54 

60 

57 

56 

5! 

64 
39 

71 

64 
42 

62 

62 
5 1 

6< 

62 

62 

57 

62 

61.1 
49.4 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

57 

58 

32 

60 
42 

52 
32 

57 
32 

53 
45 

54 

33 

58 

42 

60 
42 

61 
38 

61 

62 
34 

63 
34 

60 

32 

62 
33 

64 
32 

60 
33 

58 

61 

51 
37 

52 
38 

61 
30 

62 
32 

69 
39 

58 

59 
47 

61 
43 

60 
4  1 

59 

99 
34 

57 

40 

56.7 
37.0 

SALINAS  3  E 

MAX 
MIN 

62 

62 
39 

60 
4 1 

55 
43 

60 
37 

59 
43 

60 
38 

56 
45 

59 
45 

58 
48 

57 

63 
38 

60 

65 
38 

67 
37 

62 
39 

56 
47 

61 
36 

58 
38 

56 
4 1 

59 
42 

60 
35 

67 
36 

69 
41 

59 

50 

55 
48 

59 
48 

59 
48 

59 

62 
47 

59 
49 

60.0 
42.6 

SALINAS   PAA  AP 

MAX 

MIN 

61 

60 
40 

58 
42 

56 
44 

61 
38 

58 
45 

59 
39 

56 
46 

58 
46 

58 
49 

57 

62 
37 

59 
43 

64 
40 

66 
39 

59 
4  1 

57 
43 

60 
35 

57 
39 

56 
43 

56 

59 
37 

66 
39 

64 
43 

59 

50 

56 
49 

59 
49 

99 
42 

60 

60 

59 

47 

59. J 
43.0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

56 
^8 

60 

50 

62 
48 

58 
45 

56 
40 

58 
48 

57 
41 

68 
43 

57 
43 

56 
43 

59 
43 

60 
43 

58 
43 

65 
50 

60 
43 

56 
50 

54 
45 

57 
37 

56 
48 

56 
49 

54 
44 

56 
39 

63 
46 

62 
46 

64 
41 

63 
49 

62 
48 

97 
47 

56 
46 

98 

48 

56 
*7 

58.5 
45.1 

SAN  PRANCISCO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

61 
^B 

60 
39 

56 
43 

53 
43 

56 
38 

58 
46 

57 
40 

58 
46 

59 
51 

61 
50 

58 

63 
47 

57 
47 

63 
47 

63 
41 

60 
43 

54 
43 

60 
37 

54 
4  5 

55 
43 

56 
44 

58 
40 

69 
40 

61 
4  1 

56 
4  6 

58 
49 

60 
46 

58 
44 

97 
4  5 

56 

57 
*7 

58.3 
44.4 

SAN  FRANCISCO  HSn  CI 

MAX 
MIN 

56 
50 

61 
48 

54 
47 

53 
47 

58 
46 

57 
48 

56 
46 

59 
46 

59 
51 

57 
50 

57 

62 
52 

57 
49 

63 

62 
48 

57 
48 

51 
46 

56 
43 

54 

54 
45 

54 
4  5 

58 
44 

69 
48 

58 
48 

56 
50 

60 
50 

60 

57 
47 

58 

55 

48 

57.4 
47.6 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

62 

58 
38 

59 

39 

53 
44 

60 
38 

59 
43 

56 
37 

56 
41 

55 
49 

59 

50 

54 
45 

60 
39 

55 
47 

61 
42 

63 
34 

58 
42 

54 

40 

59 
34 

53 
40 

56 
4  1 

52 
42 

55 
39 

69 

37 

60 
34 

60 
44 

53 
42 

56 
48 

95 
44 

56 
36 

56 
46 

56 
45 

57.1 
41.3 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

61 

60 
40 

60 
42 

55 
44 

60 
37 

59 
46 

60 
39 

57 
43 

60 
41 

60 
44 

59 

63 
42 

63 

62 
43 

66 

66 
42 

60 

60 

59 

55 

55 

60 
37 

66 
37 

66 
40 

64 

62 

61 

61 

62 

60 

60 

60.7 
42.6 

San  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MiN 

60 
51 

62 
47 

63 
41 

61 
41 

56 
42 

62 
43 

56 
41 

59 
45 

57 
41 

60 
42 

63 
45 

51 
37 

60 
39 

57 
36 

63 
46 

66 
36 

61 
40 

60 
38 

61 
36 

60 
38 

53 
37 

53 
37 

56 
40 

65 
40 

56 
41 

59 
38 

55 
42 

98 
38 

57 
38 

59 

61 
46 

59,1 
40.9 

SAN  HATEO 

MAX 

MIN 

62 
A9 

64 
40 

56 
45 

54 
40 

61 
39 

60 

49 

60 
41 

60 
45 

61 
49 

61 
49 

59 
45 

64 
45 

58 
42 

64 
46 

69 
40 

60 
46 

65 
43 

61 
38 

56 
42 

66 
45 

54 
42 

60 
36 

70 
40 

66 
39 

65 
49 

60 

53 

60 

52 

98 
48 

62 
39 

57 

99 
46 

60.8 
44.0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

63 
50 

64 
39 

60 
41 

57 
43 

63 
36 

60 
46 

62 
39 

60 
42 

63 
41 

61 
44 

62 
4  1 

68 
42 

63 
45 

65 
42 

70 
40 

64 
41 

61 
44 

64 
36 

60 
42 

58 

4 1 

56 
44 

64 

69 

66 

64 

65 

65 

63 

65 

62 

64 

62.9 

SANTA  CRUZ 

MAX 

MIN 

64 
48 

66 
36 

69 
38 

60 
37 

63 
35 

59 

43 

59 
37 

62 
40 

63 
38 

56 
44 

60 
39 

64 
36 

62 
44 

64 
37 

66 
34 

60 
43 

59 
43 

62 
32 

61 
40 

57 
37 

52 
40 

67 
32 

63 
39 

65 
36 

61 
46 

62 
45 

65 
46 

62 
40 

64 
35 

58 

43 

64 
42 

61.8 
39.5 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

60 
46 

59 
37 

62 
37 

55 
38 

54 
37 

59 
39 

58 
38 

38 

60 
42 

63 
47 

55 
38 

59 
41 

65 
44 

59 
42 

63 
39 

66 
39 

60 
39 

52 
34 

59 
34 

52 
41 

54 

40 

52 
39 

61 
36 

64 
38 

69 
36 

60 
47 

60 
43 

63 
40 

60 
38 

57 
40 

59 
38 

59.2 
39.5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

MIN 

60 
48 

65 
34 

58 
37 

56 
34 

62 
35 

62 
45 

62 
36 

65 
43 

68 
42 

65 
45 

59 
35 

64 
34 

64 

40 

63 
32 

68 
34 

66 
38 

59 
38 

67 
32 

54 
39 

58 
38 

57 
40 

67 
31 

68 
34 

68 
35 

64 
45 

68 
46 

68 
45 

66 
36 

67 
34 

56 
45 

65 
41 

63.2 
38.5 

MATSONVILLE  MATERMORKS 

MAX 

MIN 

62 
50 

61 
39 

61 
42 

55 
39 

56 
37 

61 

40 

58 
36 

58 
42 

59 
41 

61 
43 

57 
38 

56 
38 

65 
39 

63 
39 

64 
36 

64 
42 

56 
46 

57 
34 

59 

4  1 

55 
38 

56 
42 

56 
34 

62 
38 

64 
36 

64 
49 

57 
42 

57 
41 

63 
42 

63 

60 

96 

59.7 
40.6 

XOODSIDE  FIRE  STA  1 
•          •  • 

MAX 

MIN 

61 
45 

68 
33 

58 
37 

53 
39 

61 
34 

59 
44 

55 
35 

61 
42 

62 
42 

63 
39 

60 
39 

64 
38 

57 
42 

65 
37 

70 
33 

63 
4  1 

66 
37 

64 

33 

55 
37 

59 
38 

55 
39 

63 
33 

70 
33 

72 
34 

65 
42 

62 
43 

59 

99 

39 

66 

59 

60 

61.6 
38.3 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

antioch  pibreboard  ml 

MAX 
MIN 

68 
4? 

62 
45 

63 
41 

54 
39 

56 
41 

58 
45 

57 
40 

60 
44 

63 
44 

65 
43 

65 
43 

63 
49 

68 
49 

64 
48 

67 
40 

65 
40 

65 
41 

55 
41 

61 
39 

99 
40 

56 
41 

59 
40 

63 
42 

70 
39 

67 
48 

62 
45 

65 
48 

65 
45 

66 

63 

97 

62.0 
43.9 

ANTIOCH  pumping  PL  3 

MAX 

van 

60 
44 

62 
40 

62 
40 

52 
38 

56 
37 

58 
37 

60 
43 

62 
44 

67 
43 

63 
44 

92 
39 

64 
44 

62 
46 

64 
42 

64 
42 

64 

44 

56 
44 

64 

42 

92 
38 

54 
38 

51 
42 

60 
39 

64 
39 

61 
42 

62 
49 

62 
49 

62 
43 

62 
42 

61 

63 

60.3 
42.2 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

62 
43 

64 
42 

59 
37 

64 
39 

46 
34 

59 

37 

56 
4  1 

55 
40 

61 
44 

63 
34 

49 
38 

52 
39 

44 
33 

58 
36 

65 
42 

69 
42 

56 
38 

50 
35 

69 

33 

50 
32 

47 
32 

50 
34 

60 
38 

67 
43 

66 
43 

49 
44 

53 
40 

50 
32 

57 
38 

96 

56.7 
38.2 

AUBERRy  1  NU 

MAX 

MIN 

57 
44 

55 
39 

55 
39 

47 
37 

S3 
32 

50 
35 

47 
40 

52 
38 

58 
42 

54 
34 

51 
33 

47 
36 

52 
33 

56 
35 

62 
42 

54 

42 

49 

32 

56 
34 

91 
32 

44 

32 

43 
33 

59 
36 

62 
38 

99 
43 

58 
42 

48 

41 

48 

36 

50 
31 

92 
38 

97 
42 

52.6 
37.2 

BakERSFIElO  HSO  AP 

MAX 

MIN 

66 
53 

64 
49 

71 
42 

59 
47 

62 
48 

69 

62 
49 

54 
49 

66 
50 

69 
47 

58 
42 

60 
47 

60 
43 

61 
38 

70 
40 

75 
44 

60 
46 

59 
40 

69 
39 

60 
44 

57 
43 

55 
38 

65 
47 

71 
44 

69 

47 

56 
49 

60 
48 

63 
46 

65 

67 

69 
47 

63.6 
49.0 

BALCH  POHER  HOUSE 

MAX 

MIN 

59 
42 

59 
43 

61 
39 

57 
40 

55 
33 

52 
37 

52 
43 

55 
37 

59 

41 

59 

37 

50 
34 

46 
37 

93 
31 

62 
35 

64 

41 

64 

44 

50 
39 

59 
37 

97 
33 

47 
35 

46 

33 

57 
33 

65 
38 

64 

42 

55 
43 

49 
44 

49 
40 

S3 
33 

52 
38 

60 

95.7 
38.3 

BlACKHELLS  CORNER  ?UNt> 

MAX 
MIN 

63 
48 

60 
44 

69 
49 

57 
42 

57 
43 

58 

58 
38 

52 
40 

63 
40 

66 
43 

55 
40 

58 
39 

57 
42 

98 
38 

64 
36 

71 
39 

57 
43 

56 
35 

66 
33 

99 
41 

55 
37 

50 
34 

59 
36 

69 
38 

61 
49 

59 
44 

60 
43 

60 
44 

60 
38 

62 
40 

69 
44 

39.9 
40.9 

BUTTONhILLOH 

MAX 

MIN 

69 

51 

69 

49 

64 

37 

70 
44 

59 
46 

66 
45 

61 
46 

54 
45 

66 
41 

68 
41 

57 
39 

62 
36 

60 
36 

62 
34 

69 

36 

73 
43 

61 
41 

59 
34 

62 
49 

56 
38 

53 
36 

59 
42 

65 

36 

71 
42 

69 
47 

93 
44 

62 
47 

63 
36 

65 
36 

66 
41 

62,8 
41.1 

CALAVERAS   SIC  TREES 

MAX 
MIN 

43 

49 
27 

49 
29 

49 
26 

37 
22 

35 
29 

38 
26 

43 

27 

48 

26 

44 

24 

38 
25 

47 

26 

39 

23 

49 

23 

91 
29 

52 
31 

36 

20 

46 
22 

42 
27 

35 
23 

34 
19 

42 
19 

52 
25 

54 
27 

93 
32 

40 
33 

40 
27 

40 
24 

45 
26 

45 

26 

43,7 
29.4 

S«*  R«l«f«Dc«  NolM  ToUowlog  SuUoa  Ind«i 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Slalion 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

le 

isj 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

61 
♦7 

62 
42 

61 
41 

52 
40 

52 
38 

57 
37 

51 
37 

58 
36 

59 
41 

61 
43 

59 
37 

56 
38 

63 
38 

58 
40 

61 
41 

63 
41 

63 
44 

54 
34 

59 
40 

S6 

40 

54 

40 

45 

39 

60 
36 

60 
36 

66 
44 

62 
42 

56 
47 

61 
36 

62 
38 

60 
39 

94 
44 

58.3 
40.1 

CATHtVS  VV  BULL  RUN 

RH 

MAX 

MIN 

61 

«4 

59 
37 

59 
39 

57 
39 

52 
33 

56 
43 

47 
33 

57 
42 

53 
44 

57 
42 

63 
37 

53 
35 

56 
40 

53 
30 

57 
40 

60 
38 

66 
43 

51 
31 

56 
36 

59 
35 

52 
33 

43 
32 

49 
35 

57 
38 

o4 
41 

60 
44 

51 
44 

95 
38 

55 
32 

56 
37 

57 
46 

55,6 
38.1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

54 
32 

51 
26 

54 
24 

49 
24 

41 
18 

48 
26 

36 
20 

54 
28 

46 
25 

53 
27 

46 
2D 

40 
24 

51 
26 

43 
24 

53 
21 

55 
28 

56 
31 

43 
19 

52 
25 

49 
23 

12 

47 

59 

22 

56 
26 

57 
31 

40 
32 

44 
29 

45 
23 

49 

27 

41 
31 

49.0 
25.0 

CQALINCA 

MAX 
MIN 

62 
51 

61 
43 

63 
39 

60 
41 

59 
38 

57 
40 

58 
38 

55 
45 

64 
39 

67 
41 

58 
42 

62 
34 

59 
36 

61 
41 

66 
33 

71 
39 

61 
41 

58 
32 

65 
34 

57 
41 

52 
39 

57 
34 

62 
35 

68 
38 

62 
42 

59 
46 

61 
41 

62 
42 

64 

34 

63 
38 

67 
46 

61.3 
39.9 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

64 
44 

63 
38 

63 
36 

58 
41 

61 
39 

59 

4i 

59 
39 

54 
44 

64 
43 

65 
41 

60 
39 

60 
35 

60 
36 

61 
32 

66 
35 

71 
36 

66 
40 

58 
33 

65 
34 

61 
41 

53 
38 

55 
32 

63 
41 

67 
35 

62 
40 

57 
45 

60 
46 

61 
39 

62 
31 

63 
36 

67 
44 

61,9 
36.9 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

Mm 

64 

4a 

63 
4D 

57 
38 

57 
41 

59 
33 

5* 

40 

60 
37 

56 
43 

65 
41 

65 
35 

64 
33 

63 
34 

60 
41 

64 
37 

65 
41 

70 
35 

58 
45 

62 
30 

57 
39 

57 
40 

50 
40 

60 
40 

63 
32 

68 
38 

62 
45 

56 
47 

62 
47 

62 
41 

61 
35 

57 
40 

64 
42 

60,9 
39,3 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

53 
36 

56 
27 

52 
27 

46 
28 

48 

22 

46 
29 

46 
24 

47 
26 

53 
26 

53 
32 

47 
25 

42 

20 

47 
26 

51 
19 

55 
20 

64 
26 

55 
30 

50 
20 

52 
23 

48 
29 

37 
24 

47 
20 

52 
24 

60 
27 

56 
27 

52 
34 

46 
36 

47 
28 

52 

20 

47 
24 

53 
36 

50,5 
26,4 

electra  POMER  HOJSE 

MAX 
MIN 

61 
49 

63 
39 

61 
40 

53 
39 

59 
32 

57 
43 

55 
34 

59 
4  1 

62 
37 

60 
41 

59 
37 

62 

31 

60 
39 

63 
30 

64 

30 

65 
39 

63 
45 

59 
31 

59 
39 

55 
39 

47 
37 

59 
33 

61 
32 

67 
41 

65 
41 

62 
46 

60 
47 

63 
40 

62 
31 

56 
39 

60 
47 

60, 1 
36.4 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

MIN 

63 

50 

63 
41 

65 
38 

56 
41 

57 
42 

55 
45 

64 
40 

68 

36 

60 
38 

61 
33 

67 
32 

74 
36 

61 
34 

61 
43 

52 
38 

56 
33 

62 
42 

70 

37 

61 
43 

62 
39 

63 
33 

63 
35 

62.1 
38.6 

FRESNO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

63 
46 

60 
43 

63 
41 

56 
43 

59 
36 

55 
44 

55 
42 

57 
47 

62 
46 

66 
44 

55 
44 

59 

40 

61 
39 

60 
34 

65 
37 

70 
41 

58 

43 

59 
34 

63 
36 

55 
40 

49 
39 

50 
37 

60 
42 

67 
40 

63 
44 

51 
46 

57 
46 

56 
41 

59 
35 

62 
40 

65 
47 

59.4 
41.3 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

Mm 

63 
49 

63 
40 

58 
40 

59 
45 

55 
39 

58 
45 

52 
38 

56 
37 

57 
45 

61 
45 

65 
41 

56 
41 

60 
40 

58 
32 

59 
32 

64 
43 

69 
45 

57 
32 

59 
33 

61 
39 

55 
38 

48 
38 

51 
42 

60 
46 

67 
33 

63 
33 

51 
47 

56 
33 

55 
34 

56 
35 

60 
40 

56.9 
39.4 

GlENNVILLE 

MAX 
MIM 

52 
34 

51 
40 

60 
28 

56 
31 

48 
27 

52 
31 

51 
34 

46 
33 

51 
32 

51 
33 

50 
32 

46 
30 

44 

33 

51 
24 

60 
26 

63 
29 

60 
30 

43 

32 

60 
25 

55 
31 

43 
27 

40 
31 

53 
27 

62 
29 

61 
21 

47 
34 

43 
39 

43 
21 

49 

21 

50 
26 

50 
30 

51.3 

29, e 

GRANT  GROVE 

MAX 

Mm 

40 
26 

37 
21 

41 
25 

41 
21 

36 
14 

40 
18 

35 
18 

44 
23 

34 
21 

43 
24 

46 

21 

27 
15 

30 
20 

26 
11 

39 
18 

46 
22 

49 
26 

39 
17 

40 
22 

44 
22 

30 
13 

30 
11 

32 
16 

44 
24 

46 
26 

44 
25 

36 
26 

36 
23 

29 
19 

39 
20 

37 
25 

36.2 
20.5 

HANFORD 

MAX 

Mm 

64 
42 

64 
41 

63 
35 

57 
39 

56 
38 

56 
39 

56 
40 

56 
42 

56 
42 

64 
42 

51 
41 

60 
35 

62 
35 

61 
39 

61 
36 

72 
36 

72 
37 

58 
31 

59 
36 

62 
41 

55 
36 

52 
39 

62 
39 

62 
36 

64 
32 

64 

42 

53 
46 

59 

40 

60 
33 

60 
39 

61 
45 

60. 1 
36.9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

Mm 

S3 
34 

52 
32 

56 
30 

52 
31 

42 
27 

50 
28 

40 
28 

46 
30 

45 
29 

54 
30 

52 
27 

46 
27 

49 
31 

42 
29 

56 
26 

57 
28 

61 
33 

45 
22 

52 
27 

54 
21 

45 
28 

59 
26 

44 
36 

47 
32 

50 
30 

50 
31 

45 
33 

49.8 
29.3 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

41 
21 

40 
12 

39 
17 

30 
19 

35 
9 

32 
20 

41 
15 

35 
19 

36 
17 

41 
22 

32 
20 

33 
11 

27 
18 

35 
11 

43 
13 

44 
22 

37 
26 

35 
13 

42 
20 

31 
21 

26 
11 

31 
6 

42 
16 

42 
16 

44 
24 

36 
27 

33 
24 

31 
19 

33 
10 

35 

20 

36 
24 

36.1 
17.6 

IDRIA 

MAX 

Mm 

55 
42 

52 
35 

54 
37 

58 
35 

47 
36 

49 
37 

49 
37 

52 
35 

52 
36 

57 
40 

59 
33 

48 
32 

51 
39 

48 
35 

51 
36 

59 
42 

63 
35 

53 
30 

53 
36 

54 
32 

47 
33 

46 
33 

49 
36 

59 
39 

59 
41 

52 
40 

50 
39 

54 
37 

50 
39 

55 
38 

53 
42 

52.8 
36.7 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

67 
51 

57 
50 

69 
43 

70 
43 

56 
43 

65 

46 

66 
45 

66 
45 

60 
45 

60 
47 

60 
39 

55 
45 

54 

44 

57 
40 

66 
43 

70 
40 

70 
36 

54 
39 

66 
41 

64 
38 

51 
40 

51 
39 

62 
42 

67 
37 

67 
47 

62 
45 

50 
49 

55 

45 

60 
41 

60 
42 

65 
46 

61.4 
43.1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

60 
40 

60 
36 

65 
34 

62 
34 

56 

31 

51 
35 

54 

36 

52 
40 

58 
34 

62 
34 

60 
36 

60 
36 

47 
40 

56 
31 

65 
29 

66 
40 

66 
37 

54 
37 

66 
31 

63 
34 

48 
36 

48 
32 

59 
30 

68 
32 

66 
40 

56 
42 

56 
38 

50 
39 

55 
30 

61 
31 

61 
33 

58.5 
35.2 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

Mm 

65 
48 

63 
44 

63 
39 

62 
40 

59 
44 

60 
45 

56 
40 

56 
45 

53 
41 

64 
44 

53 
43 

56 
38 

60 
39 

62 
37 

62 
34 

65 
38 

71 
43 

60 
32 

60 
33 

65 
43 

55 
37 

54 
33 

56 
40 

62 
39 

69 
43 

65 
47 

56 
43 

61 
45 

64 
34 

64 
38 

64 
47 

60.8 
40.5 

KETTLEHAN  STATION 

MAX 

Mm 

64 

51 

63 
43 

66 
43 

56 
43 

56 
44 

58 
46 

56 
42 

53 
44 

64 
43 

67 
46 

64 
43 

59 

40 

59 
40 

60 
37 

66 
37 

70 
44 

60 
44 

58 
34 

64 
36 

60 
43 

54 
39 

54 
36 

61 
38 

68 
44 

64 

46 

56 
47 

60 
44 

62 
46 

63 
42 

63 
42 

66 
45 

61.2 
42.4 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

64 
47 

64 
39 

62 
39 

58 
43 

56 
36 

60 
45 

53 
37 

59 
40 

59 
39 

.63 
37 

58 
34 

60 
37 

62 
39 

60 
32 

60 
36 

65 
36 

68 
46 

56 
32 

61 
42 

99 

42 

55 
40 

46 
38 

59 
36 

62 
37 

6  . 
44 

64 
38 

56 
47 

61 
37 

61 
34 

60 
40 

59 
50 

59.9 
39.3 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

65 
46 

62 
42 

62 
40 

56 
42 

60 
34 

55 
45 

58 
38 

58 
45 

63 
44 

69 

41 

66 
41 

61 
38 

60 
44 

63 
31 

66 
36 

70 
40 

58 
46 

62 
33 

60 
38 

57 
40 

52 
39 

59 
40 

61 
38 

64 
36 

62 
40 

59 
47 

59 
49 

61 
41 

60 
33 

60 
40 

56 
40 

60.6 
40.2 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

65 
48 

63 
47 

59 
40 

63 
44 

55 
37 

62 
44 

60 
45 

56 
45 

54 
45 

64 
45 

66 
40 

51 
42 

57 
43 

53 
36 

60 
38 

67 
40 

71 
42 

55 
32 

58 
38 

65 
38 

53 
37 

53 
38 

51 
41 

04 
43 

69 
45 

65 
45 

53 
46 

57 
44 

56 
37 

60 
40 

60 
45 

59.6 
41.7 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

62 
43 

61 
46 

63 
38 

55 
44 

61 
35 

62 
41 

59 
45 

54 
46 

64 
44 

67 
44 

60 
41 

59 
43 

59 
39 

61 
34 

66 
35 

72 
37 

64 
41 

58 
32 

67 
34 

63 
39 

55 
36 

52 
39 

63 
41 

70 
37 

65 
-.0 

58 
46 

56 
48 

56 
42 

60 
36 

60 
38 

66 
44 

61.3 
40.3 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

MAX 
MIN 

66 
46 

64 
37 

61 
40 

59 
41 

54 
42 

38 
42 

56 
40 

57 
44 

56 
40 

62 
41 

63 
42 

59 
39 

60 
45 

59 
45 

60 
35 

66 
39 

66 
42 

57 
36 

60 
36 

59 
39 

56 
40 

54 
37 

57 
35 

63 
38 

66 
41 

62 
46 

58 
44 

59 
46 

60 
37 

62 
39 

66 
47 

60.2 
40.7 

LODGEPOlE 

MAX 

Mm 

39 
19 

37 
12 

37 
13 

39 
18 

31 
6 

34 

15 

26 
10 

36 
22 

34 

12 

36 
17 

40 
20 

29 
10 

31 
16 

29 
10 

32 
10 

28 

16 

42 
22 

37 
16 

37 

17 

40 
29 

30 
10 

26 
9 

30 
12 

36 
3 

36 
17 

36 
26 

36 
26 

35 
24 

29 
7 

33 
13 

36 
24 

34.2 
15.9 

LODt 

MAX 

Mm 

62 
50 

64 
37 

60 
41 

58 
39 

60 
34 

58 
44 

60 
35 

64 

35 

65 
40 

62 
43 

60 
37 

64 
41 

60 
41 

64 

41 

68 
36 

66 
40 

65 

36 

64 
33 

61 
40 

56 
40 

54 
41 

64 
39 

66 
37 

70 
43 

66 
46 

63 
46 

66 
49 

66 
41 

64 
37 

64 
44 

64 
45 

63.0 
40.4 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

64 
47 

64 
45 

65 

40 

65 
42 

60 
40 

to 

43 

60 
40 

59 
45 

63 
46 

63 
42 

61 
41 

63 
39 

61 
42 

63 
42 

68 
35 

68 
40 

62 
43 

61 
36 

60 
36 

57 
41 

54 
39 

60 
39 

63 
41 

67 
40 

67 
44 

62 
47 

63 
46 

63 
45 

65 
39 

61 
44 

65 
46 

62.5 
41.8 

LOS  BANDS  DET  RESv 

MAX 

Mm 

62 
48 

60 
43 

62 
43 

57 
44 

54 
43 

57 
45 

56 
43 

58 
44 

56 
44 

63 
46 

64 
44 

57 
41 

61 

33 

59 
46 

61 
40 

65 
43 

66 
47 

54 

42 

61 
41 

56 
45 

53 
42 

52 
41 

59 
41 

63 
43 

67 
47 

59 
47 

59 
47 

58 
47 

61 
43 

63 
46 

66 
46 

59.7 
43,6 

HADERA 

MAX 

Mm 

65 
47 

65 
40 

64 

42 

60 
43 

57 
37 

61 

41 

54 
40 

56 
42 

56 
46 

62 
44 

64 
45 

66 
42 

66 
45 

66 
34 

63 
40 

67 
41 

70 
45 

59 
43 

61 
41 

60 
41 

56 
41 

49 
39 

50 
38 

63 
37 

67 
43 

60 
41 

54 
49 

59 
41 

62 
35 

60 
42 

60,8 
41.5 

MANTECA 

MAX 
MIN 

61 
50 

65 
42 

63 

40 

55 
40 

56 
36 

60 
41 

58 
38 

56 

62 
40 

63 
42 

63 
42 

65 
38 

65 

42 

62 
39 

65 
36 

67 
41 

66 
43 

58 
37 

65 
39 

55 
39 

59 
41 

50 
42 

63 
37 

66 
41 

69 
45 

63 
47 

61 
48 

65 
44 

65 
40 

66 
42 

57 
50 

61,8 
41,4 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

68 
50 

61 
48 

60 
41 

68 
45 

58 
45 

58 
41 

66 

59 

52 
45 

64 
43 

66 
34 

54 
37 

66 
44 

57 
33 

60 
41 

66 
45 

71 
43 

56 
41 

56 
36 

66 
42 

54 
39 

59 
36 

53 
39 

62 
41 

68 
47 

65 
46 

53 
46 

59 

46 

56 
41 

62 
41 

64 
46 

60,7 
42,4 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

Mm 

67 
45 

65 
37 

61 
41 

58 
42 

61 
37 

57 
38 

59 
39 

59 
39 

66 
45 

65 
40 

65 
40 

65 
35 

64 
30 

65 
34 

67 
36 

71 
37 

71 
46 

64 

32 

63 
40 

56 
37 

51 
43 

60 
36 

60 
41 

67 
41 

67 
44 

60 
46 

62 
41 

61 
36 

62 
39 

62 
41 

66 
45 

62,9 
39,6 

MODESTO 

MAX 

Mm 

65 
50 

64 
41 

56 
40 

57 
40 

3T 

43 

60 
37 

60 
43 

40 

42 

39 

65 
36 

61 
38 

65 
36 

67 
38 

69 
43 

58 
41 

63 
34 

57 
40 

57 
40 

49 
41 

63 
41 

65 
36 

69 
42 

63 
45 

61 
46 

65 
46 

65 
37 

62 
36 

57 
42 

64 
44 

61,7 
40,6 

NEWMAN  2  NH 

MAX 

Mm 

6: 

63 
36 

60 
36 

55 
40 

59 
35 

59 
44 

60 
36 

5S 
43 

64 
37 

67 
41 

59 
37 

63 
40 

60 
37 

63 
43 

66 
34 

70 
39 

63 
40 

64 
33 

56 
36 

57 
38 

53 
33 

61 
37 

64 
34 

67 
39 

67 
36 

61 
46 

63 
46 

62 
41 

64 
42 

60 
42 

66 
45 

62,0 
39.3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

56 
39 

55 
33 

55 
27 

51 
31 

47 

30 

50 
34 

51 
33 

56 
29 

57 
34 

52 
26 

59 
27 

62 
33 

63 

26 

55 
30 

46 
27 

40 
30 

52 
29 

31 

62 

45 
39 

49 
39 

48 
26 

49 

31 

52,9 
30,9 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

PORTERVILLE 

MAX 

Mm 

68 
41 

64 
42 

61 
40 

67 
39 

56 
38 

62 
43 

64 
45 

59 
45 

57 
45 

65 
46 

67 
41 

55 
43 

59 
43 

61 
35 

63 
37 

69 
40 

72 
43 

58 
35 

61 
37 

68 
39 

55 
36 

58 
40 

54 
42 

65 
40 

70 
44 

67 
46 

53 
47 

57 
43 

60 
38 

62 
40 

62 
47 

61,9 
41,4 

S«*  R*l«r*ac«  Nol«>  FoUowtBg  SuUod  Ind»x 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Stalion 

 ■ — ^  n«M.n 

Day  of  Month 

• 

a 
m 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  j  B 

S 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

A¥«r 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

49 

2S 

SO 
26 

»7 

20 

49 

21 

51 
23 

45 
27 

42 
27 

40 
26 

41 
26 

42 
29 

SI 

30 

50 
31 

50 
25 

59 
24 

91 

45 

47 

47 

22 

49 

27 

46 

32 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 

MIN 

51 

}e 

56 

32 

56 
33 

40 

32 

50 
29 

47 
33 

48 
31 

50 
32 

56 
30 

54 

33 

47 

28 

54 

31 

52 

32 

49 

29 

60 
29 

62 
33 

56 

37 

55 
27 

52 

30 

45 

32 

33 
26 

22 

29 

3C 

35 

37 

3* 

34 

26 

33 

38 

61.6 
31«7 

San  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

62 
*9 

62 
45 

63 
43 

46 

38 

42 

57 
40 

58 
44 

44 

50 

61 
46 

57 
41 

61 
46 

59 
46 

60 
39 

65 
42 

65 
46 

57 
42 

61 
38 

57 
44 

65 
43 

52 
42 

61 
37 

61 
42 

66 
48 

60 
49 

60 
47 

59 

46 

61 
47 

63 
48 

60 
49 

59. 6 

SONORA  RS 

MAX 

MIN 

57 

59 
35 

60 
36 

S4 
35 

49 

30 

55 
33 

44 
32 

51 
36 

52 
32 

54 
37 

56 
36 

52 

30 

56 
34 

51 
28 

60 
31 

58 
34 

63 
40 

52 
28 

57 
34 

54 
32 

49 
34 

39 
32 

55 

31 

57 
36 

63 
39 

63 

43 

49 
43 

55 
34 

53 
31 

67 
30 

57 
42 

64.6 
34.6 

SO  ENTRANCE  YOSENITE 

MAX 
MIN 

STOCKTON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

6« 
46 

62 
43 

54 
41 

55 
41 

56 
37 

55 
45 

57 
37 

62 
43 

63 
41 

63 
44 

60 
40 

64 
38 

61 
41 

64 
42 

66 
36 

65 
41 

57 
39 

62 
37 

54 
40 

58 
43 

50 
42 

63 
43 

65 
36 

66 
39 

62 
46 

62 
46 

64 
49 

64 
42 

65 
41 

55 
44 

63 
47 

60.6 

STOCKTON  FIRE  ST»  NO  « 

MAX 
MIN 

61 
50 

62 
37 

64 

37 

53 
37 

57 
33 

59 
36 

58 
36 

59 
42 

63 
40 

64 
43 

62 
35 

60 
39 

65 
39 

62 
38 

65 
36 

66 
39 

66 
43 

57 
31 

63 
40 

66 
38 

57 

40 

53 
40 

64 
35 

64 
35 

69 
45 

63 
45 

65 
48 

66 
41 

65 
36 

67 
42 

66 
43 

39*' 

TEHACHSPI 

MAX 
MIN 

«9 

40 

43 
36 

59 
33 

53 
30 

48 
31 

53 
30 

47 
33 

46 
33 

47 
34 

51 
33 

49 
29 

42 

30 

40 
32 

44 
28 

55 
26 

61 
35 

57 
32 

41 
28 

61 
28 

66 
29 

40 
28 

39 
28 

51 
28 

62 
31 

59 
32 

64 

32 

39 
34 

41 

31 

44 

30 

48 

30 

47 

34 

49.2 

3 1  •  3 

TEJON  R4NCH0 

MAX 
MIN 

55 
50 

56 
45 

56 
40 

50 
36 

51 
41 

54 
39 

52 
43 

48 
39 

58 
42 

62 
44 

58 
32 

58 
40 

52 
40 

53 
35 

63 
36 

64 
40 

57 
37 

48 

37 

61 
35 

56 
37 

52 
36 

45 

38 

57 
42 

64 
39 

65 
40 

61 
40 

50 
43 

48 

42 

55 

37 

56 

40 

60 
43 

66.7 
39  •  7 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

65 

57 
43 

61 
36 

61 
41 

57 
34 

62 

42 

56 
39 

55 
43 

62 
44 

66 
46 

67 
38 

56 
41 

53 
39 

59 
34 

66 
35 

70 
38 

69 
42 

52 
40 

65 
35 

64 
34 

52 
34 

54 
36 

62 
35 

73 
37 

70 
40 

61 
45 

57 
45 

36 
43 

98 
30 

60 
37 

64 
49 

61.0 
39  ■  2 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

MIN 

55 
<>'• 

59 
35 

56 
35 

46 
33 

53 
27 

52 
37 

46 

31 

52 
34 

58 
32 

57 
38 

51 
34 

58 
28 

58 
33 

59 
26 

59 
29 

62 
34 

60 
42 

55 
28 

55 
31 

51 
32 

40 
30 

54 

26 

62 

30 

62 
31 

62 
36 

59 
41 

51 
42 

52 
36 

53 

27 

55 

35 

53 
42 

56.1 
33,5 

TRACY  CARBONA 

MAX 

MIN 

62 
50 

65 
43 

64 
41 

52 
39 

56 
39 

60 

40 

59 
41 

57 
41 

61 
41 

65 
40 

65 
42 

60 
41 

65 
41 

61 
41 

65 
35 

69 

35 

65 
41 

69 

37 

66 
38 

53 
39 

69 

40 

54 
39 

64 
41 

67 
39 

71 
39 

65 
47 

65 
48 

67 
45 

65 
45 

65 
43 

68 
44 

62.2 
41.1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

MIN 

64 
49 

62 
43 

56 
42 

55 
40 

60 
38 

59 
48 

59 
41 

61 
44 

62 
38 

63 
48 

60 
41 

65 
43 

62 
44 

64 
44 

67 
36 

65 
39 

57 
44 

64 

40 

59 
38 

55 
38 

54 
40 

62 
38 

67 
40 

69 
38 

61 
47 

64 
49 

63 
48 

64 
44 

65 
36 

56 
37 

61 
47 

61.9 
42.0 

VISALU 

MAX 
MIN 

67 
47 

63 
43 

62 
42 

62 
45 

56 
40 

62 

45 

60 
41 

58 
43 

55 
42 

65 
41 

67 
42 

54 

43 

61 
43 

58 
36 

61 
40 

67 
42 

72 
43 

59 
36 

59 
37 

64 

42 

57 
40 

53 

40 

54 

43 

64 
43 

69 
48 

64 
42 

52 
48 

59 
45 

59 
38 

62 
39 

61 
47 

60.8 
42*1 

HASCO 

MAX 
MIN 

70 
49 

64 
47 

62 
41 

70 
46 

58 
47 

63 

42 

67 
45 

56 
42 

56 
47 

68 
43 

68 
41 

56 
41 

62 
42 

60 
35 

64 

38 

70 
41 

74 
45 

60 
39 

61 
38 

69 
44 

55 
39 

57 
37 

55 
39 

65 
40 

71 
47 

66 
48 

55 
48 

60 
47 

63 
38 

63 

40 

66 
46 

63.0 
42.6 

YOSEMITE  PARK  HE4D0TRS 
*          •  • 

MAX 
MIN 

60 
33 

61 
33 

63 
27 

61 
28 

47 
26 

52 
26 

44 
27 

54 
27 

51 
27 

61 
29 

61 
28 

48 
27 

56 
29 

45 
27 

58 
24 

63 
24 

67 
29 

55 
27 

60 
27 

59 
28 

45 
28 

37 
22 

50 
22 

57 
25 

64 
26 

69 
30 

45 
37 

52 
32 

62 
28 

S3 
29 

46 
39 

54.6 
28.0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

62 
45 

62 
43 

66 

40 

59 
46 

55 
43 

57 
44 

59 
44 

57 
44 

58 
40 

61 
42 

57 
44 

51 
38 

51 
40 

60 
36 

67 
34 

71 
42 

71 
41 

64 
44 

62 
40 

67 
42 

S3 
32 

S3 
42 

63 
35 

66 
41 

63 
41 

53 
43 

48 
43 

64 
42 

60 
35 

63 
39 

60 
39 

69. 6 
40.6 

avalon  pleasure  pier 

MAX 
MIN 

64 
47 

62 
48 

63 
47 

63 
46 

62 
45 

63 

46 

62 

50 

59 
49 

62 
46 

63 
44 

59 
49 

59 
43 

58 
43 

65 
46 

68 
49 

63 
46 

64 
46 

66 
46 

62 
45 

59 
47 

60 
45 

65 
46 

61 
43 

63 
45 

61 
44 

60 
43 

57 
42 

62 
44 

66 
43 

64 
46 

64 
44 

61.9 
45.6 

BARRETT  0AM 

MAX 
MIN 

59 
44 

61 
42 

62 
37 

69 
39 

54 
44 

52 
44 

54 
44 

58 
45 

49 
40 

58 
42 

58 
44 

54 
36 

53 
36 

50 
34 

67 
33 

65 
35 

70 
37 

63 
39 

57 
39 

63 
43 

52 
40 

54 
42 

52 
33 

59 
38 

66 
39 

63 
41 

50 
43 

49 
44 

54 
36 

58 
35 

61 
41 

67.5 
39.8 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
31 

71 
33 

72 
35 

63 
34 

66 

33 

64 
34 

65 
35 

52 
31 

56 
32 

51 
31 

52 
32 

48 
31 

46 
28 

59 
34 

64 
35 

66 
31 

66 
30 

63 
33 

62 
32 

46 
34 

47 

30 

62 
36 

61 
36 

55 
36 

50 
37 

60 
37 

42 
34 

44 
34 

45 
33 

42 
34 

66,3 
33.2 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

51 
18 

48 

16 

48 

11 

48 
11 

40 
9 

36 
19 

46 
20 

40 
26 

43 
26 

46 

9 

43 
27 

38 
10 

37 
9 

34 
16 

48 
16 

53 
7 

49 

17 

45 
23 

47 

10 

38 
24 

36 
19 

32 
17 

41 
9 

49 

9 

47 

10 

41 
24 

41 
21 

35 
25 

37 
17 

46 
13 

49 
19 

42.8 
16*4 

burbank  valley  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

65 
47 

65 

52 

71 
41 

64 
46 

64 

42 

60 

46 

67 
40 

60 
46 

66 
40 

62 
43 

58 
45 

60 
40 

61 
39 

68 
43 

72 
44 

75 
39 

70 
41 

66 

47 

66 
40 

59 

44 

66 
36 

62 
40 

67 
37 

71 
40 

64 
45 

61 
43 

67 
45 

62 
48 

70 
45 

68 
42 

68 
43 

64,7 
42  ■  9 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

63 
46 

62 
44 

65 
37 

64 

41 

57 
38 

63 

44 

56 

63 
43 

56 
36 

62 
44 

65 
43 

56 
37 

61 
37 

56 
38 

65 
33 

70 
35 

68 
37 

60 
39 

62 
34 

62 
36 

53 
34 

51 
37 

69 
39 

66 
37 

67 
45 

56 
39 

55 
46 

60 
42 

97 
39 

65 
39 

63 
43 

60,9 
39, 5 

CAMPO 

MAX 
MIN 

62 
34 

60 

40 

69 
31 

56 
41 

50 
39 

53 
43 

57 

48 

57 
32 

58 
35 

52 
42 

51 
32 

47 
31 

53 
28 

63 
26 

69 
26 

63 
28 

58 
39 

63 
30 

53 
42 

61 
36 

48 
38 

57 
24 

66 
27 

65 
29 

61 
39 

45 
38 

46 
40 

57 
27 

60 
26 

96 
32 

56,3 
34 , 1 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

70 
44 

72 
42 

73 
39 

69 
45 

65 
40 

62 

41 

69 
39 

62 
48 

70 
43 

67 
42 

58 
43 

59 
38 

61 
37 

65 
38 

72 
44 

75 
36 

71 
40 

66 
41 

68 
38 

58 
44 

56 
34 

63 
36 

69 
35 

71 
37 

66 
44 

61 
39 

68 
43 

64 
44 

68 
37 

69 
41 

71 
42 

66.1 
40.5 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

62 
51 

63 
54 

63 
45 

63 
52 

60 
55 

60 

53 

62 
52 

60 
52 

58 
46 

61 
48 

62 
48 

60 
45 

58 
46 

59 
42 

60 
43 

65 
44 

64 
47 

64 
47 

61 
48 

60 
SO 

58 
50 

58 
44 

57 
44 

60 
46 

61 
46 

60 
50 

SB 
52 

66 
53 

68 
43 

60 
45 

61 

60 

60.9 
48. 1 

CLAREHONT  POMONA  CCL 

MAX 
MIN 

63 
44 

62 
48 

64 
44 

69 
43 

69 
45 

62 

39 

63 
40 

62 
45 

51 
38 

62 
44 

57 
49 

52 
39 

66 

41 

67 
36 

64 
40 

69 

43 

72 
43 

63 
46 

64 
44 

66 
43 

64 
35 

55 
38 

60 
37 

62 
41 

67 
44 

60 
42 

52 
46 

62 
46 

61 
36 

65 
40 

64 
45 

60.9 
42.1 

CORONA 

MAX 
MIN 

66 
46 

67 
42 

72 
40 

65 
39 

68 
44 

63 

42 

65 
42 

59 
42 

66 
37 

67 
45 

57 
46 

60 
40 

61 
41 

66 
32 

71 
40 

73 
40 

68 
38 

66 
41 

68 
39 

61 
43 

60 
39 

61 
43 

64 
35 

70 
40 

64 
41 

60 
45 

59 
46 

64 

45 

69 
34 

67 
39 

64 
40 

64.9 
40.8 

CULVER  CITY 

MAX 

MIN 

67 
50 

67 
49 

63 
50 

63 
46 

67 
50 

64 

45 

66 
5 1 

55 

60 
49 

63 
51 

59 
45 

63 
45 

65 
49 

71 
52 

74 
62 

71 
52 

65 
50 

66 
52 

65 
50 

68 
49 

69 
48 

63 
49 

65 
48 

67 
51 

63 
54 

61 
60 

62 
64 

63 
69 

70 
62 

66 
64 

66 
53 

64.5 
50,0 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

25 

48 

50 
36 

48 
34 

57 
32 

64 

56 

51 
36 

64 
39 

50 
32 

51 
30 

50 
3G 

46 
26 

63 
25 

63 
30 

67 
33 

67 
36 

56 
28 

56 
29 

64 

32 

50 
31 

47 

32 

66 
30 

65 
32 

54 
39 

64 

41 

56 
26 

56 
28 

56 
26 

61 
33 

95,8 

32, 1 

CUYAMACi 

MAX 

MIN 

42 
29 

52 
31 

50 
31 

55 
32 

36 
30 

40 
29 

44 

43 

38 
29 

43 

29 

47 
34 

40 
28 

37 
29 

35 
26 

45 
25 

50 
27 

56 
32 

50 
29 

47 
31 

54 
33 

45 
27 

36 
28 

35 
29 

46 
29 

51 
27 

55 
31 

36 
31 

37 
32 

36 
25 

43 
25 

46 

29 

44.2 
29,3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

65 
45 

61 
40 

68 
34 

66 
35 

56 
36 

62 

36 

58 

63 

47 
35 

66 
36 

56 
35 

53 
33 

66 
33 

58 
31 

62 
32 

66 
32 

69 
33 

62 
36 

63 
33 

66 
34 

67 
30 

51 
31 

SS 

31 

65 
32 

69 
35 

66 
39 

66 
38 

91 
42 

66 

35 

61 
36 

64 
34 

60.2 
35,0 

El  capitan  0»M 

MAX 
MIN 

64 
45 

67 
46 

67 
44 

71 
45 

60 
44 

56 
47 

59 

64 

55 
41 

64 
44 

62 
49 

57 
40 

57 
42 

57 
39 

64 
40 

70 
42 

74 
40 

66 
46 

63 
45 

65 
47 

56 
40 

59 
4! 

58 
38 

65 
41 

69 
41 

66 
46 

67 
47 

53 
48 

58 
39 

64 

40 

66 
44 

62,5 
43,9 

ELSINORE 

MAX 

MO) 

64 
4B 

67 
48 

70 
38 

62 
35 

61 

40 

62 
40 

57 
44 

62 
37 

57 
45 

56 
44 

55 
43 

56 
36 

62 
35 

69 

35 

72 
35 

67 
37 

64 
42 

67 
38 

56 
46 

55 
39 

66 
44 

69 
33 

71 
33 

63 
40 

57 
43 

65 
43 

59 
43 

65 
30 

66 
35 

63 
J5 

62,1 
39,6 

ESCONOIDO 

MAX 

MIN 

64 
45 

65 
46 

68 
42 

61 
48 

60 
48 

61 
48 

62 
45 

53 
45 

63 
40 

61 
40 

56 
47 

58 
40 

55 
41 

62 
35 

69 

36 

72 
38 

63 
44 

64 

46 

63 
44 

57 
44 

58 
40 

68 
44 

64 
37 

68 

40 

64 

46 

58 
46 

63 
47 

59 
47 

64 
>S 

66 
39 

63 
49 

61,7 
42.6 

FONTANA  KAISER 

MAX 

MIN 

64 
48 

65 
49 

68 
49 

59 
48 

59 
51 

56 
49 

57 
47 

53 
46 

60 
47 

57 
46 

56 
45 

S3 
42 

57 
4S 

68 
44 

72 
49 

73 
43 

67 
44 

66 
47 

60 
44 

57 
43 

54 

41 

57 
41 

64 

41 

64 
43 

68 
46 

63 
46 

51 
47 

62 
46 

64 
42 

64 
43 

59 
47 

61.2 
45,9 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIH 

67 
46 

66 
46 

71 
41 

66 

50 

62 
47 

62 

50 

64 
48 

62 
49 

64 
43 

63 
43 

61 
52 

60 
43 

59 
42 

65 
38 

70 
36 

75 
39 

68 
42 

64 

SO 

64 
44 

59 
49 

60 
49 

58 
48 

64 

37 

69 
41 

66 
46 

60 
48 

56 
46 

69 

90 

64 

J7 

66 
39 

65 
46 

63,9 
44,6 
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DAILY  TEMPERATURES 

ContlnuBd  ntUCH  H7a 


Station 

Day  of  Month 

■ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

e 
> 

HENSHAW  0AM 

MAX 
MIN 

55 
39 

59 
35 

58 
32 

69 
33 

61 
40 

52 
31 

53 
31 

56 
40 

48 
31 

57 
34 

54 
41 

49 
32 

52 
26 

47 
31 

56 
28 

65 
31 

69 
32 

62 

31 

59 
29 

62 
35 

46 
34 

50 
38 

46 
26 

56 
28 

65 
31 

62 
34 

46 
35 

49 
39 

45 
29 

59 
29 

69 
29 

55.5 
32.8 

lOYLtWILB  FIKE  BEPT 

MAX 

MIN 

6« 

29 

54 

31 

54 
25 

49 

31 

40 
25 

40 
27 

39 

32 

40 
31 

41 
27 

49 
27 

39 
32 

39 

20 

34 
24 

42 
16 

61 
21 

55 
29 

54 
26 

49 
29 

59 

30 

49 
29 

35 
25 

35 

25 

48 
18 

53 
16 

54 
27 

49 
28 

35 
31 

35 
30 

42 

17 

47 

22 

47 
28 

45.8 
26.1 

JULMN  WYNQLA 

MAX 
MIN 

55 
38 

5S 
38 

61 
33 

50 
37 

43 

35 

45 
31 

49 
36 

44 
33 

48 

32 

51 
37 

45 
32 

43 
31 

40 
35 

49 
27 

60 
29 

64 
33 

55 
31 

54 
36 

59 
31 

45 
32 

41 
32 

41 
33 

49 
24 

69 

31 

57 
33 

43 
35 

40 
36 

39 
36 

51 
25 

54 
29 

69 
29 

49.9 
32.6 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MJN 

68 

40 

66 
40 

64 
49 

63 
42 

67 
45 

63 
41 

61 
48 

64 
40 

65 
39 

63 
48 

61 
40 

68 

68 

39 

66 
42 

64 
45 

63 
41 

61 
39 

60 
45 

63 
41 

63 
48 

61 
47 

60 
37 

63 
37 

64 
35 

64 
44 

63.7 
42.2 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

66 
49 

67 
50 

70 
45 

65 

50 

63 
49 

61 

50 

65 
46 

61 
49 

65 
43 

63 
47 

69 
48 

60 
43 

58 
44 

65 
41 

71 
42 

74 
45 

67 
46 

65 

50 

65 

47 

59 

49 

60 
43 

60 
48 

67 
44 

70 
45 

64 
48 

60 
49 

57 
49 

59 
49 

65 
45 

66 
43 

65 
45 

63.9 
46.5 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

63 
48 

64 
46 

63 
39 

57 
45 

63 
39 

62 

38 

62 
37 

60 
38 

63 
37 

64 
39 

56 
41 

62 
39 

58 
42 

63 
35 

67 
34 

63 
36 

61 
39 

62 
36 

62 
36 

60 
45 

57 
39 

59 
37 

63 
39 

61 
42 

62 
49 

59 
38 

60 
49 

59 
46 

61 
37 

63 

35 

64 
49 

61,5 
40.4 

LONG  BEACH  P'JB  SVC 

MAX 
MIN 

68 
51 

67 
51 

71 
54 

65 

50 

66 
48 

63 
49 

65 
43 

66 
49 

63 
44 

62 

66 
51 

72 
44 

74 
45 

67 
49 

67 
46 

66 
45 

61 
51 

59 
50 

61 
45 

66 
45 

68 
45 

66 

50 

61 
46 

59 

53 

63 

66 
52 

66 
45 

67 
48 

65.5 
48.1 

LONG  SEACH  WSO  AP 

MAX 
MIN 

65 
48 

63 
49 

67 
45 

62 
50 

66 
44 

66 

53 

64 
49 

57 
45 

63 
44 

64 
47 

59 
48 

60 
43 

63 
44 

65 
46 

70 
41 

72 
43 

62 
48 

65 

47 

66 
45 

61 

50 

61 
42 

62 
47 

63 
43 

66 
45 

64 

51 

63 
49 

60 
49 

64 
49 

69 
47 

63 
45 

65 
45 

63,9 
46.5 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

64 
53 

65 
51 

65 
51 

61 
51 

62 
48 

62 

51 

63 
47 

56 
50 

64 
44 

61 
51 

61 
47 

61 
44 

63 
46 

66 
51 

68 

47 

68 
47 

62 
49 

62 
50 

62 
47 

56 
49 

56 
43 

59 
44 

63 
46 

63 
49 

61 
52 

60 
49 

61 
46 

61 
52 

63 
49 

64 
50 

63 
51 

62,3 
48.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

69 
53 

69 

52 

71 
53 

65 
52 

67 
49 

65 

51 

68 
47 

56 
50 

69 
46 

65 

50 

59 
50 

63 
45 

64 
46 

71 
50 

73 
47 

75 
49 

66 
49 

67 
50 

67 
50 

60 
49 

60 
44 

66 
46 

66 
47 

71 
49 

64 
53 

61 
50 

60 
52 

66 
52 

73 
51 

67 
50 

67 
53 

66.2 
49.5 

MT  KILSON  2 

MAX 

50 
34 

50 
35 

50 
37 

47 
27 

39 
26 

38 

30 

40 
27 

37 
29 

4e 

30 

50 
36 

37 
28 

37 
23 

38 
26 

39 

24 

49 

31 

62 
37 

52 
36 

43 
26 

49 

35 

39 
26 

32 
22 

36 
21 

47 
30 

52 
34 

46 
36 

40 
26 

36 
30 

40 
31 

45 
26 

49 
32 

51 
35 

43.9 
29.9 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

63 
52 

64 
45 

63 
51 

63 

51 

62 
42 

62 
47 

63 
46 

61 
51 

62 
45 

63 
48 

63 
51 

61 
41 

60 
49 

65 
43 

66 
40 

64 
47 

63 
47 

62 
49 

63 
48 

60 
46 

59 
50 

58 
49 

62 
49 

63 
45 

63 
52 

59 
49 

58 
63 

59 
48 

61 
36 

63 
46 

63 
45 

62,0 
47,3 

OCEANSIDE 

MAX 
MIN 

67 
47 

67 
4B 

68 
45 

65 
49 

63 

48 

66 
50 

62 
51 

64 
43 

64 
46 

67 
49 

61 
44 

63 
45 

64 
40 

68 
40 

66 
42 

65 
43 

65 
43 

66 
44 

61 
47 

63 
49 

62 
50 

65 

42 

66 
44 

65 

50 

65 
46 

58 
50 

64 
49 

66 
36 

66 
43 

66 
46 

64,6 
45.8 

OJAI 

MAX 

MIN 

67 
39 

68 
40 

62 
41 

62 
39 

62 

39 

66 

35 

66 
44 

67 
37 

65 
40 

61 
45 

60 
36 

64 
36 

65 
37 

71 
35 

71 
33 

65 
38 

65 

42 

60 
38 

60 
43 

56 
33 

64 
31 

66 
39 

67 
37 

62 
48 

55 
42 

60 
39 

65 
38 

68 
46 

66 
41 

67 

40 

64,2 
39.1 

OXNARO 

MAX 
MIN 

66 
50 

68 
45 

68 
45 

68 
48 

62 
42 

65 

45 

63 
42 

67 
48 

56 
41 

66 
47 

64 
49 

63 
39 

64 
40 

62 
38 

66 
43 

72 
42 

68 
43 

67 
44 

65 
43 

66 
44 

60 
37 

59 
42 

64 

40 

66 
44 

65 
50 

63 
43 

61 
43 

63 
45 

64 
46 

65 
42 

66 
43 

64,6 
43,7 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

62 
31 

56 
30 

51 
32 

46 
29 

42 
32 

40 
27 

40 
28 

40 
22 

40 
26 

52 
26 

42 
25 

41 
25 

42 
24 

32 
22 

49 

27 

54 
27 

52 
27 

47 
27 

49 
28 

57 
27 

44 
24 

44 
24 

44 

24 

51 
24 

55 
24 

65 
28 

55 
26 

66 
28 

46 
25 

46 
25 

51 

33 

47,6 
26,7 

PASADENA 

MAX 

66 
47 

69 
47 

71 
44 

69 
46 

65 
43 

60 

47 

66 
41 

61 
48 

67 
40 

64 
45 

58 

50 

60 
39 

64 
39 

69 
43 

73 
42 

74 
46 

69 
44 

67 
46 

66 
42 

61 
44 

56 
38 

67 
40 

67 
41 

70 
44 

67 
45 

59 
43 

53 
47 

66 
48 

72 
46 

70 
44 

66 
48 

65,6 
44,  1 

PERRIS 

MAX 
MIN 

62 
39 

65 
47 

64 
41 

69 
44 

60 
37 

66 

48 

66 
46 

56 
44 

61 
36 

59 
43 

57 
43 

63 
37 

64 
43 

64 
46 

72 
31 

71 
34 

70 
36 

68 
40 

66 
34 

65 

40 

57 
34 

57 
41 

70 
32 

69 
36 

59 
37 

57 
43 

53 
44 

58 
43 

64 
30 

63.2 
39.6 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 
MIN 

63 
45 

68 
46 

66 
44 

69 
43 

60 
39 

62 

44 

57 
44 

62 
46 

53 
37 

62 
42 

60 
50 

60 
42 

58 
39 

58 
39 

65 
36 

70 
42 

71 
39 

62 
41 

65 
42 

66 
46 

56 
35 

56 
39 

60 
38 

n 

42 

68 
42 

62 
41 

56 
46 

55 

47 

60 
35 

67 
41 

60 
40 

62.2 
41,7 

RAMONA  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

61 
42 

64 
47 

68 
33 

65 
45 

57 
43 

56 
40 

60 
44 

56 
44 

61 
35 

58 
42 

59 
43 

54 
38 

63 
34 

59 
32 

66 
31 

70 
33 

65 
34 

61 
42 

63 
36 

56 
41 

55 
34 

54 

41 

61 
31 

66 
34 

63 
37 

54 
40 

50 
44 

54 
45 

60 
31 

64 
31 

60 
35 

59,8 
36.1 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

63 
45 

64 
48 

70 
42 

61 
45 

63 
39 

60 

41 

60 
42 

53 
43 

63 
37 

58 
44 

58 
42 

58 
37 

58 
42 

63 
41 

70 
35 

72 
39 

65 
39 

64 

44 

68 
38 

63 
37 

55 
37 

57 
40 

62 
35 

69 
36 

56 
41 

55 

42 

62 
44 

58 
44 

65 
35 

65 
36 

60 
45 

61,6 
40.6 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

MAX 
MIN 

65 
41 

67 
48 

71 
41 

63 
46 

65 
41 

65 

44 

64 
44 

59 
47 

65 
37 

60 
46 

56 
50 

60 
39 

62 
43 

64 
42 

72 
40 

74 
31 

66 
39 

67 
43 

68 
39 

58 
47 

60 
40 

62 
39 

65 
36 

70 
39 

61 
43 

60 
45 

58 
46 

62 
47 

66 
47 

66 
40 

63 
41 

64.1 
42.6 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

64 
47 

64 
50 

66 
42 

69 
47 

59 
41 

63 
44 

62 
45 

63 
49 

52 
40 

64 
42 

59 
51 

54 

40 

59 
44 

59 
46 

63 
41 

70 
39 

74 
40 

65 
44 

65 
39 

66 
44 

56 
43 

57 
40 

56 

3 

63 
41 

66 
44 

66 
46 

58 
48 

56 
48 

59 
35 

66 
40 

65 
47 

62,1 
43,4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

66 
50 

67 
50 

71 
41 

62 
47 

65 
40 

58 
45 

63 
45 

58 
45 

65 
41 

59 
40 

56 
44 

59 
39 

59 
46 

64 
45 

7. 
46 

73 
40 

67 
43 

65 
47 

69 
40 

57 
40 

56 
42 

59 
42 

64 
35 

71 
41 

60 
43 

56 
45 

52 
46 

53 
47 

68 
39 

67 
41 

60 
47 

62,6 
43.4 

SANDBERG  MSO 

MAX 

44 
37 

47 
34 

54 
36 

37 
29 

46 
29 

44 
31 

50 
30 

34 
30 

47 
30 

46 
34 

37 
26 

38 
26 

38 
29 

42 
26 

51 
34 

56 
39 

50 
29 

47 
24 

52 
34 

34 
27 

36 
26 

35 
24 

51 
30 

56 
40 

46 
32 

41 
30 

40 
32 

38 
29 

43 
29 

50 
32 

47 
34 

44.5 
30.7 

SAN  DIEGO  MSG  AP 

MAX 

68 
54 

67 
56 

68 
53 

64 
56 

64 
54 

-5 
55 

64 
53 

60 
50 

65 
50 

64 
55 

60 
51 

60 
48 

62 
50 

64 
46 

69 
49 

71 
50 

64 
53 

64 
55 

65 
54 

61 
52 

62 
52 

62 
61 

64 
46 

67 
51 

65 
54 

62 
52 

61 
54 

62 
52 

64 
48 

64 

51 

65 
54 

64.  1 

52,0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

67 
45 

70 
42 

74 

42 

67 
41 

59 
41 

67 
39 

65 
41 

60 
38 

69 
44 

6! 
42 

57 
39 

61 
38 

60 
35 

64 
40 

70 
43 

73 
40 

64 

37 

64 
39 

67 
33 

56 
42 

65 
34 

61 
34 

67 
35 

69 
34 

69 
34 

60 
36 

56 
41 

61 
41 

64 
42 

62 
40 

65 
42 

64,2 
39.2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

67 
46 

70 
49 

72 
44 

68 
47 

65 
42 

62 
46 

67 
41 

65 
46 

67 
40 

61 
45 

58 
49 

61 
41 

64 
39 

70 
44 

73 
38 

74 
41 

70 
43 

67 
45 

68 
41 

61 
45 

64 
47 

66 
40 

67 
40 

71 
43 

65 

45 

60 
45 

56 
47 

65 
47 

73 
41 

70 
45 

66 
47 

65.9 
43.8 

SAN  JACINTO 

MAX 

64 
40 

66 
45 

70 
35 

59 
43 

60 
35 

56 
38 

61 
43 

56 
43 

62 
37 

61 
47 

59 
43 

58 
36 

61 
47 

61 
35 

67 
30 

71 
34 

64 
36 

64 
44 

66 
33 

66 
38 

66 
38 

57 
35 

62 
33 

69 
36 

61 
35 

67 
44 

51 
45 

57 
45 

65 
33 

63 
33 

58 
44 

61,2 
36.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

60 
50 

60 
51 

58 
50 

58 
49 

62 
49 

62 
50 

59 
49 

57 
47 

60 
50 

61 
50 

56 
47 

58 
48 

57 
50 

58 
50 

68 
49 

63 
46 

57 
47 

55 
44 

57 
40 

54 
46 

58 
44 

54 
47 

58 
46 

62 
46 

56 
44 

66 
44 

54 
49 

55 
46 

55 
47 

57 
47 

58 
49 

58.3 
47.6 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

68 
50 

69 
48 

71 
47 

70 
51 

65 
46 

66 
45 

64 
48 

64 
43 

65 
47 

64 
49 

62 
43 

63 
45 

69 
40 

70 
42 

72 
43 

70 
43 

66 

45 

61 
45 

59 
44 

61 
44 

66 
42 

65 
47 

59 
50 

65 
49 

67 
38 

66 
46 

66 
47 

65,7 
45.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

66 
49 

66 
45 

65 
44 

67 
49 

63 
47 

63 

45 

61 
43 

64 
46 

61 
42 

66 
46 

62 
47 

64 
45 

61 
44 

64 
44 

67 
40 

69 
40 

67 
40 

64 
40 

63 
39 

61 
39 

60 
37 

57 
44 

60 

42 

61 
40 

62 
39 

69 
45 

62 
42 

64 
40 

66 
46 

68 
45 

62 
45 

63,4 
43.2 

SANTA  BARBARA  FAA  IP 

MAX 

65 
47 

63 
44 

64 
45 

61 
49 

61 
44 

59 
46 

62 
40 

60 
47 

66 
43 

62 
46 

61 
48 

59 
42 

62 
43 

68 
42 

66 
35 

61 
40 

63 
42 

61 
42 

60 
41 

58 
45 

55 
43 

62 
42 

61 
41 

60 
43 

57 
48 

60 
41 

62 
45 

64 
47 

69 
41 

62 
43 

65 
44 

61.9 
43,5 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

61 
50 

65 
41 

60 
35 

57 
42 

61 
37 

59 
41 

59 
36 

58 
44 

59 
37 

60 
44 

56 
44 

60 
36 

67 
39 

62 
32 

65 
32 

61 
35 

59 
38 

60 
34 

63 
35 

53 
41 

53 
37 

56 
34 

61 
35 

62 
37 

56 
44 

55 
39 

58 
45 

56 
40 

66 
35 

60 
36 

61 
40 

59,1 
36,6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

Mm 

61 
52 

61 
51 

62 
49 

61 
52 

59 
48 

62 

50 

60 
46 

59 
48 

60 
48 

60 
51 

58 

50 

57 
46 

59 
47 

70 
49 

69 
54 

60 
47 

59 
46 

61 
49 

59 
46 

57 
49 

55 
43 

56 
45 

59 
46 

69 
47 

66 
51 

56 
48 

58 
49 

58 

52 

66 
48 

59 
49 

60 
50 

59,7 
46,6 

SANTA  PAULA 

MAX 
MOT 

67 
49 

69 
44 

69 
42 

63 
42 

64 
38 

64 

37 

66 
38 

61 
48 

67 
38 

66 
43 

56 
50 

63 
37 

67 
37 

60 
36 

74 
40 

41 

65 
40 

64 
41 

66 
42 

61 
45 

57 
35 

65 
35 

64 
37 

67 

62 
48 

65 
42 

63 
41 

67 
39 

69 
36 

67 
36 

69 
40 

65,0 
40.6 

TORRANCE 

MAX 

Mm 

64 
49 

67 
47 

67 
48 

65 
49 

62 
45 

63 

4B 

65 
49 

62 
48 

42 

62 
48 

62 
51 

60 
41 

61 
42 

66 
49 

70 
45 

69 
43 

65 
49 

65 

45 

67 
44 

63 
47 

59 
45 

56 
45 

63 
42 

68 
45 

62 
48 

59 
45 

60 
52 

63 
49 

65 
46 

65 

46 

65 
47 

63.7 
46.5 

TUJUNCA 

MAX 
MIN 

62 
43 

6B 
40 

69 
39 

59 
40 

63 
38 

55 
42 

60 
37 

49 
40 

65 
38 

55 
39 

55 
41 

56 
36 

59 
37 

62 
35 

70 
40 

71 
39 

63 
40 

65 
41 

65 
39 

53 

39 

52 
34 

60 
38 

64 
38 

69 
39 

60 
39 

52 
42 

50 
41 

58 
45 

66 
39 

66 
41 

64 
39 

60.6 
39.3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

Mm 

65 
48 

66 
44 

66 
42 

70 
49 

62 
44 

64 

47 

62 
45 

64 

50 

58 
41 

64 
44 

63 

51 

56 
42 

60 
42 

61 
37 

66 
39 

69 
40 

72 
42 

64 
48 

65 
42 

65 
48 

58 
42 

59 
42 

60 
41 

64 
42 

68 
48 

62 
46 

58 
46 

56 
46 

64 
37 

66 
45 

67 
42 

63.4 
44.0 

S«*  Rc(m«oc«  No1«>  FoUowUig  SuUoa  bid«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

 —  .  MARCH 

Day  oi  Month 

If 

7J 

I 

2 

3 

4 

J  1 

s 

7 

1 

8  j 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

TWITCMELL  0AM 

KIAX 

63 

66 

63 

99 

63 

99 

61 

61 

63 

58 

60 

98 

65 

66 

67 

65 

64 

52 

63 

59 

61 

61 

MIN 

46 

48 

39 

42 

41 

41 

41 

40 

45 

44 

38 

40 

36 

41 

43 

44 

41 

36 

35 

35 

40 

39 

38 

40 

43 

40 

•  6 

UCLA 

MAX 

6S 

65 

66 

61 

64 

61 

63 

60 

64 

61 

59 

61 

62 

67 

69 

71 

66 

60 

60 

57 

58 

62 

64 

69 

59 

59 

60 

67 

65 

MIN 

*B 

46 

49 

48 

46 

48 

45 

48 

44 

45 

44 

41 

42 

44 

52 

50 

44 

45 

44 

44 

41 

42 

43 

47 

49 

45 

41 

90 

48 

47 

47 

49 

.9 

UPLAND  3  N 

MAX 

61 

64 

68 

59 

62 

52 

62 

58 

62 

57 

54 

54 

56 

63 

66 

72 

66 

62 

65 

59 

53 

37 

61 

67 

61 

56 

5 1 

63 

62 

98 

60 

MIN 

42 

46 

43 

42 

39 

40 

38 

44 

37 

43 

44 

36 

36 

33 

37 

40 

43 

41 

39 

41 

33 

36 

34 

39 

40 

43 

45 

49 

33 

39 

45 

40 

.0 

VISTA  2  NNE 

MAX 

69 

65 

66 

63 

61 

60 

63 

59 

61 

62 

58 

58 

58 

62 

66 

69 

66 

62 

62 

58 

98 

59 

63 

69 

63 

60 

54 

99 

63 

64 

64 

6 1 

MIN 

45 

44 

46 

47 

45 

46 

47 

40 

43 

49 

43 

40 

39 

38 

41 

42 

47 

43 

49 

40 

44 

40 

42 

46 

46 

48 

47 

36 

41 

46 

43 

.6 

HARNER  SPRINGS 

MAX 

60 

50 

64 

60 

53 

54 

52 

50 

53 

58 

53 

49 

49 

51 

67 

66 

69 

61 

62 

53 

49 

49 

57 

56 

97 

55 

,  9 

MIN 

35 

35 

30 

38 

32 

32 

36 

38 

31 

31 

30 

30 

30 

27 

28 

29 

29 

39 

28 

30 

32 

29 

26 

29 

30 

30 

3« 

26 

29 

27 

27 

30 

.9 

VORBA  LINDA 

MAX 

6T 

68 

70 

63 

61 

63 

65 

56 

65 

61 

56 

61 

62 

69 

74 

73 

64 

66 

69 

59 

59 

64 

69 

66 

65 

58 

57 

63 

66 

67 

69 

•          •  • 

MIN 

45 

43 

48 

45 

44 

40 

48 

36 

42 

46 

42 

40 

33 

36 

41 

41 

44 

40 

49 

37 

37 

39 

41 

44 

43 

48 

44 

34 

41 

40 

41 

.9 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

MAX 

71 

73 

72 

71 

72 

66 

66 

65 

67 

73 

68 

58 

57 

62 

67 

73 

76 

70 

76 

72 

67 

63 

72 

74 

78 

74 

69 

67 

69 

MIN 

42 

45 

41 

42 

45 

39 

45 

52 

40 

42 

46 

46 

40 

37 

43 

40 

49 

49 

43 

47 

43 

44 

40 

47 

44 

51 

45 

49 

36 

39 

45 

43 

.5 

BARSTOW 

MAX 

66 

68 

69 

64 

61 

58 

62 

59 

64 

66 

61 

54 

55 

58 

63 

69 

69 

65 

70 

69 

62 

59 

66 

68 

7 1 

66 

6 1 

96 

65 

68 

69 

63 

MIN 

40 

44 

33 

41 

33 

37 

42 

43 

37 

39 

35 

35 

36 

34 

32 

33 

40 

39 

36 

39 

36 

36 

37 

37 

38 

41 

42 

45 

36 

39 

41 

37 

.9 

BEAUHONT  1  E 

MAX 

57 

59 

65 

61 

56 

5 1 

52 

5  1 

56 

54 

51 

52 

46 

56 

64 

66 

67 

98 

65 

59 

49 

5 1 

58 

65 

63 

5  3 

47 

49 

59 

60 

99 

56 

,  9 

MIN 

42 

45 

35 

40 

37 

37 

37 

41 

34 

44 

41 

33 

38 

30 

32 

37 

36 

41 

33 

36 

35 

36 

32 

35 

35 

35 

40 

40 

34 

34 

42 

37 

■  0 

BISHOP  WSO  AP 

MAX 

59 

55 

56 

52 

53 

56 

57 

47 

59 

64 

49 

47 

47 

47 

63 

62 

69 

58 

61 

47 

49 

5 1 

57 

64 

64 

56 

60 

47 

53 

62 

65 

55 

,  9 

MIN 

30 

32 

22 

30 

25 

32 

33 

34 

31 

26 

32 

34 

25 

25 

25 

25 

28 

34 

25 

32 

28 

26 

37 

27 

29 

36 

34 

33 

32 

29 

26 

29 

.6 

BLVTHE 

MAX 

78 

78 

73 

71 

70 

72 

69 

66 

7  1 

75 

72 

65 

67 

67 

7  1 

76 

79 

73 

75 

70 

69 

67 

74 

77 

76 

72 

70 

66 

72 

76 

76 

72 

MIN 

44 

51 

47 

46 

39 

44 

50 

49 

49 

43 

54 

47 

44 

45 

42 

kO 

49 

45 

43 

50 

42 

51 

49 

47 

41 

52 

48 

49 

42 

43 

45 

45 

.9 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

77 

72 

70 

68 

^7 

69 

66 

69 

74 

70 

63 

67 

66 

71 

73 

76 

72 

73 

66 

70 

66 

74 

76 

76 

72 

7 1 

71 

75 

76 

7 1 

,  2 

MIN 

50 

51 

52 

49 

42 

46 

54 

51 

51 

49 

53 

46 

46 

46 

45 

46 

49 

48 

52 

45 

53 

49 

46 

48 

51 

48 

43 

43 

46 

48 

46 

.3 

BORRECO  DESERT  PARK 

MAX 

71 

76 

78 

76 

62 

69 

69 

70 

62 

73 

75 

67 

67 

64 

66 

72 

72 

62 

74 

76 

59 

62 

60 

75 

75 

79 

64 

69 

63 

69 

77 

70 

.  0 

MIN 

41 

45 

51 

47 

45 

44 

46 

51 

44 

45 

62 

45 

48 

41 

46 

48 

46 

51 

46 

49 

44 

49 

43 

45 

45 

47 

47 

92 

46 

43 

45 

46 

.5 

BRAWLEy  2  SN 

MAX 

76 

76 

76 

74 

66 

69 

72 

70 

66 

72 

74 

7 1 

65 

69 

66 

74 

75 

79 

71 

75 

66 

67 

66 

73 

79 

79 

66 

7 1 

70 

71 

76 

71 

,  7 

MIN 

45 

49 

41 

49 

45 

39 

51 

49 

47 

42 

46 

44 

44 

44 

41 

40 

42 

49 

42 

49 

41 

51 

42 

47 

44 

47 

46 

47 

41 

41 

45 

44 

.8 

CANTIL 

MAX 

65 

69 

69 

58 

63 

^1 

65 

56 

67 

67 

59 

57 

55 

60 

64 

^9 

65 

67 

66 

56 

55 

70 

7 1 

69 

62 

60 

96 

62 

65 

66 

62 

.9 

MIN 

37 

43 

32 

36 

36 

34 

40 

41 

31 

32 

43 

36 

42 

36 

34 

ze 

40 

39 

29 

39 

36 

33 

33 

33 

36 

39 

39 

36 

39 

32 

46 

36 

■  5 

DAGGETT  PAA  AIRPORT 

MAX 

70 

66 

67 

56 

62 

53 

64 

55 

64 

69 

56 

55 

56 

60 

63 

69 

72 

65 

71 

56 

58 

59 

66 

70 

73 

61 

62 

56 

65 

69 

69 

63 

3 

MIN 

48 

51 

41 

47 

40 

44 

47 

46 

43 

44 

42 

41 

43 

38 

40 

41 

46 

46 

44 

46 

45 

42 

44 

46 

48 

47 

50 

47 

45 

43 

49 

44 

.7 

DEATH  VALLEY 

MAX 

77 

79 

77 

74 

74 

72 

75 

73 

78 

79 

76 

55 

6 1 

70 

75 

77 

63 

81 

79 

78 

68 

73 

78 

6 1 

82 

81 

66 

69 

74 

77 

80 

75 

■  0 

MIN 

55 

54 

52 

59 

53 

58 

53 

58 

48 

51 

50 

48 

49 

46 

53 

47 

54 

55 

47 

49 

42 

49 

59 

61 

58 

53 

48 

50 

53 

46 

49 

51 

.8 

DEEP  SPRINGS  COLLECE 

MAX 

60 

51 

49 

48 

48 

46 

50 

46 

53 

57 

52 

39 

42 

43 

53 

65 

56 

52 

54 

51 

42 

44 

52 

56 

57 

51 

45 

47 

54 

61 

50 

9 

MIN 

30 

33 

25 

26 

24 

30 

28 

34 

26 

27 

31 

21 

2C 

22 

25 

24 

30 

26 

30 

20 

29 

29 

27 

29 

31 

26 

26 

23 

26 

39 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

75 

72 

74 

70 

67 

47 

63 

66 

63 

66 

69 

66 

62 

63 

63 

69 

70 

74 

75 

76 

61 

67 

61 

71 

74 

75 

65 

68 

63 

69 

72 

68 

3 

MIN 

51 

51 

50 

53 

45 

47 

50 

52 

47 

50 

52 

44 

45 

43 

43 

43 

51 

50 

46 

53 

42 

47 

49 

56 

50 

54 

49 

48 

49 

49 

92 

48 

6 

El  CENTRO  2  SSW 

MAX 

77 

76 

76 

75 

75 

72 

70 

69 

75 

75 

74 

76 

63 

66 

73 

79 

76 

79 

75 

63 

74 

79 

79 

78 

71 

69 

72 

79 

77 

73 

,7 

MIN 

50 

39 

42 

50 

42 

46 

50 

46 

42 

42 

45 

40 

45 

43 

40 

40 

44 

46 

44 

47 

37 

52 

40 

47 

45 

37 

40 

39 

40 

41 

43 

43 

.2 

El  mirage  pielo 

MAX 

59 

6 1 

62 

65 

57 

99 

56 

6 1 

46 

60 

64 

42 

5  3 

52 

5  5 

59 

65 

66 

56 

66 

52 

53 

6 1 

64 

65 

5  1 

57 

53 

56 

64 

57 

.9 

MIN 

34 

38 

28 

29 

35 

36 

30 

39 

32 

32 

31 

30 

33 

32 

26 

26 

33 

33 

32 

36 

32 

32 

32 

32 

34 

30 

36 

38 

33 

34 

39 

32 

.9 

FAIRMONT 

MAX 

53 

55 

61 

59 

45 

54 

51 

57 

4  1 

60 

54 

43 

50 

45 

56 

54 

63 

55 

58 

59 

43 

44 

43 

61 

63 

52 

46 

47 

45 

46 

54 

52 

,4 

MIN 

42 

43 

39 

37 

36 

3B 

36 

37 

35 

39 

34 

32 

36 

35 

35 

36 

36 

33 

33 

35 

34 

32 

32 

40 

40 

35 

37 

38 

35 

38 

43 

36 

6 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

74 

74 

74 

70 

66 

69 

66 

72 

7  1 

66 

69 

70 

76 

72 

76 

7 1 

68 

72 

75 

78 

73 

71 

69 

71 

79 

76 

71 

5 

MIN 

45 

50 

48 

47 

45 

45 

51 

50 

47 

49 

52 

45 

46 

45 

46 

46 

51 

50 

49 

91 

43 

48 

44 

46 

48 

50 

46 

45 

42 

45 

46 

47 

2 

haimee 

MAX 

60 

57 

59 

59 

53 

55 

55 

56 

50 

61 

60 

46 

46 

5 1 

49 

61 

6 1 

65 

56 

59 

46 

5 1 

52 

56 

64 

6 1 

50 

57 

41 

53 

59 

95 

3 

MIN 

36 

36 

30 

29 

25 

37 

34 

37 

35 

33 

34 

32 

28 

33 

33 

31 

32 

36 

36 

34 

32 

30 

34 

26 

40 

37 

36 

36 

30 

29 

35 

33 

9 

HAYPIElD  PUMPING  PLANT 

MAX 

74 

74 

72 

64 

66 

60 

66 

62 

66 

67 

60 

62 

61 

66 

75 

69 

72 

57 

63 

60 

70 

74 

75 

66 

66 

63 

67 

72 

67 

2 

MIN 

45 

43 

49 

48 

39 

40 

46 

46 

45 

42 

46 

40 

40 

42 

50 

40 

43 

46 

42 

47 

38 

48 

47 

49 

42 

49 

46 

47 

43 

46 

44 

44 

5 

IMPER lAL 

MAX 

76 

69 

69 

76 

67 

73 

70 

69 

67 

79 

78 

79 

7 1 

68 

73 

76 

79 

72 

5 

MIN 

49 

50 

46 

56 

52 

53 

53 

53 

46 

46 

49 

46 

53 

46 

48 

44 

49 

52 

47 

48 

44 

93 

46 

50 

51 

48 

49 

52 

44 

47 

49 

49 

1 

IMPERIAL    PAA  AP 

MAX 

76 

66 

66* 

70 

75 

78 

79 

73 

69 

72 

78 

78 

72 

2 

MIN 

47 

48 

42 

50 

48 

41 

50 

46 

46 

44 

45 

45 

47 

43 

45 

40 

44 

49 

44 

47 

40 

49 

43 

47 

48 

46 

48 

46 

41 

43 

45 

45 

3 

INDEPENDENCE 

MAX 

56 

60 

58 

57 

55 

55 

56 

58 

53 

63 

46 

52 

51 

51 

64 

64 

66 

64 

61 

91 

46 

53 

62 

68 

65 

56 

61 

45 

55 

64 

97 

9 

MIN 

33 

2  5 

33 

33 

37 

37 

38 

25 

29 

34 

37 

37 

35 

32 

29 

35 

33 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

77 

77 

77 

69 

72 

72 

78 

80 

75 

76 

65 

66 

66 

79 

80 

60 

70 

70 

70 

74 

78 

72 

3 

MIN 

53 

59 

47 

5 1 

43 

43 

50 

51 

47 

5 1 

52 

39 

45 

44 

49 

44 

43 

9* 

50 

51 

38 

50 

53 

54 

53 

52 

53 

90 

41 

49 

56 

48 

9 

INYOKERN 

64 

66 

67 

64 

62 

63 

66 

58 

66 

67 

63 

52 

57 

59 

64 

69 

69 

67 

68 

63 

59 

62 

66 

70 

70 

66 

64 

64 

63 

68 

61 

64 

2 

MIN 

35 

37 

31 

34 

30 

42 

43 

41 

32 

32 

36 

38 

33 

27 

37 

31 

28 

40 

34 

39 

34 

29 

37 

42 

36 

38 

37 

35 

32 

32 

35 

35 

0 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

50 

46 

49 

46 

39 

36 

43 

40 

46 

43 

39 

39 

37 

41 

46 

5  3 

5 1 

48 

58 

54 

39 

40 

48 

53 

52 

40 

36 

40 

46 

49 

53 

45 

4 

MIN 

29 

26 

26 

30 

27 

31 

30 

30 

31 

29 

30 

26 

28 

23 

26 

27 

32 

29 

27 

27 

29 

23 

24 

26 

30 

30 

32 

32 

27 

26 

30 

28 

2 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

64 

69 

95 

65 

58 

70 

69 

70 

69 

40 

66 

68 

68 

70 

6 1 

66 

65 

56 

63 

68 

62 

9 

MIN 

37 

42 

28 

31 

39 

29 

39 

39 

40 

42 

33 

34 

31 

30 

34 

29 

32 

36 

32 

36 

32 

32 

38 

36 

39 

36 

43 

40 

37 

36 

33 

34 

9 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

77 

76 

72 

69 

70 

76 

79 

77 

76 

73 

73 

69 

79 

64 

80 

76 

73 

72 

77 

78 

80 

74. 

8 

Mm 

4B 

53 

42 

92 

44 

49 

49 

52 

47 

47 

47 

49 

42 

44 

46 

48 

43 

44 

43 

50 

90 

52 

47 

50 

50 

53 

46 

49 

36 

42 

51 

47. 

3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

59 

56 

57 

49 

52 

50 

52 

47 

52 

52 

46 

45 

45 

52 

59 

59 

53 

58 

90 

50 

42 

52 

56 

60 

53 

49 

44 

48 

60 

60 

92. 

6 

MIN 

42 

42 

36 

39 

33 

36 

35 

37 

37 

36 

35 

31 

34 

33 

37 

37 

37 

33 

38 

33 

31 

30 

30 

29 

30 

39 

37 

33 

35 

37 

36 

35. 

0 

MOJAVE 

MAX 

57 

60 

63 

69 

47 

58 

59 

61 

47 

62 

64 

46 

53 

53 

57 

59 

67 

67 

62 

66 

50 

90 

45 

64 

66 

69 

53 

50 

47 

56 

99 

97. 

4 

MIN 

40 

46 

32 

39 

32 

36 

40 

41 

37 

38 

33 

36 

38 

39 

25 

31 

40 

37 

32 

36 

34 

33 

24 

36 

35 

39 

43 

39 

32 

35 

41 

36. 

0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

56 

50 

92 

42 

44 

44 

46 

42 

46 

45 

45 

36 

36 

40 

50 

50 

58 

50 

48 

47 

42 

34 

94 

53 

54 

38 

40 

36 

47 

91 

94 

46, 

1 

MIN 

30 

32 

29 

26 

25 

27 

24 

26 

28 

27 

26 

26 

24 

20 

23 

26 

26 

26 

28 

26 

21 

20 

22 

28 

26 

30 

27 

28 

22 

24 

30 

25. 

8 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALlFORNia 
MARCH 


1973 


3 

4  1 

5 

g 

,13 

3 

10 

11 

12 

13  j 

14 

15 

16 
16 

17 

18 

19  1 
19  j 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

Avei 

HT  SAN  JACINTO  M  S  PK 

MAX 

46 

38 

35 

37 

38 

35 

27 

32 

43 

50 

46 

45 

45 

37 

39 

32 

40 

44 

44 

34 

40 

33 

37 

46 

44 

39.1 

Mm 

19 

20 

14 

16 

16 

12 

14 

17 

18 

U 

6 

4 

12 

0 

12 

u 

21 

19 

10 

16 

12 

12 

12 

10 

10 

11 

20 

22 

6 

11 

27 

13,6 

NEEDLES   PAA  AIRPORT 

MAX 

74 

74 

70 

67 

67 

^5 

65 

58 

66 

7  J 

65 

60 

56 

63 

67 

74 

74 

69 

72 

62 

63 

57 

69 

71 

75 

70 

64 

6 1 

69 

70 

75 

67,3 

MIN 

47 

49 

45 

49 

42 

45 

47 

48 

46 

44 

49 

45 

43 

37 

45 

43 

45 

51 

45 

46 

43 

44 

41 

47 

45 

49 

45 

43 

42 

43 

44 

45,1 

PALHDALE 

MAX 

60 

63 

56 

56 

60 

57 

61 

57 

54 

54 

50 

55 

59 

65 

65 

60 

65 

59 

46 

46 

64 

67 

65 

55 

55 

51 

57 

63 

56,4 

MIN 

41 

41 

39 

33 

32 

38 

36 

39 

33 

39 

32 

33 

35 

30 

30 

33 

40 

35 

34 

36 

32 

33 

31 

35 

37 

37 

40 

40 

34 

34 

35,4 

palmoale  faa  airport 

MAX 

62 

64 

66 

59 

57 

60 

46 

60 

56 

50 

52 

56 

60 

67 

66 

63 

66 

49 

49 

49 

65 

66 

63 

51 

56 

5  2 

56 

62 

6 1 

58.1 

MIN 

40 

38 

31 

36 

31 

37 

35 

36 

31 

35 

33 

33 

35 

29 

29 

27 

42 

35 

31 

35 

29 

33 

30 

33 

37 

36 

39 

36 

33 

31 

39 

34,2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

75 

77 

70 

67 

67 

65 

66 

75 

76 

76 

76 

74 

68 

69 

74 

6 1 

78 

7  1 

70 

69 

75 

76 

74 

72.4 

MIN 

4S 

49 

44 

50 

42 

43 

44 

51 

44 

44 

49 

39 

42 

41 

45 

44 

49 

47 

45 

47 

36 

49 

45 

46 

46 

46 

44 

45 

42 

43 

47 

45.1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

74 

67 

67 

65 

63 

69 

7  J 

67 

61 

63 

66 

74 

75 

69 

74 

63 

63 

62 

69 

76 

70 

67 

6 1 

67 

67.9 

MIN 

54 

52 

51 

51 

43 

46 

51 

50 

48 

47 

50 

46 

46 

42 

43 

47 

49 

48 

51 

53 

41 

43 

40 

49 

49 

55 

47 

44 

39 

44 

46 

47.3 

RANDSBURC 

MAX 

56 

59 

59 

53 

56 

50 

60 

62 

50 

46 

50 

52 

56 

63 

59 

60 

62 

50 

50 

5 1 

60 

64 

65 

52 

55 

56 

56 

62 

6*^ 

56.4 

MIN 

39 

41 

39 

33 

36 

36 

37 

34 

37 

34 

34 

33 

33 

44 

42 

36 

39 

29 

34 

32 

33 

40 

41 

36 

17 

19 

20 

29 

34 

34.2 

Thermal  faa  ap 

MAX 

76 

78 

75 

69 

70 

^7 

73 

66 

74 

70 

66 

65 

67 

69 

76 

77 

78 

76 

76 

67 

70 

66 

78 

82 

60 

73 

72 

7 1 

75 

77 

78 

73.0 

MIN 

52 

56 

40 

49 

41 

44 

47 

46 

47 

47 

49 

40 

42 

41 

47 

39 

42 

45 

44 

49 

46 

49 

48 

56 

49 

53 

46 

42 

35 

43 

56 

46.3 

TRONA 

MAX 

65 

68 

69 

60 

64 

60 

66 

72 

53 

57 

61 

66 

67 

71 

56 

63 

66 

70 

61 

64 

56 

65 

69 

7  5 

65.3 

MIN 

42 

42 

36 

42 

37 

40 

42 

39 

40 

38 

40 

43 

40 

36 

36 

36 

44 

45 

40 

43 

40 

39 

41 

42 

42 

45 

42 

42 

36 

38 

45 

40.! 

THENTYNINE  PALMS 

MAX 

70 

69 

69 

65 

63 

64 

64 

70 

67 

62 

59 

64 

66 

73 

72 

70 

63 

65 

68 

70 

74 

7 1 

67 

64 

7 1 

66.7 

MIN 

44 

45 

39 

37 

37 

37 

43 

47 

44 

41 

43 

36 

37 

36 

44 

38 

41 

43 

40 

42 

34 

35 

32 

47 

40 

45 

38 

38 

35 

38 

39 

39.9 

VALVERMO  fire  STA  79 

MAX 

59 

59 

63 

54 

57 

59 

53 

59 

66 

57 

50 

50 

5 1 

57 

64 

66 

59 

63 

52 

47 

60 

64 

61 

52 

5  5 

63 

60 

57.2 

MIN 

33 

31 

30 

39 

27 

29 

33 

37 

33 

31 

28 

29 

31 

26 

28 

30 

31 

29 

31 

33 

29 

32 

26 

33 

34 

29 

39 

26 

29 

37 

31.2 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

60 

64 

63 

65 

57 

55 

59 

49 

58 

42 

48 

67 

68 

49 

49 

59 

57.8 

MIN 

36 

37 

32 

39 

32 

36 

40 

41 

35 

35 

36 

30 

30 

32 

31 

32 

40 

36 

34 

35 

33 

34 

30 

34 

36 

35 

40 

39 

33 

32 

39 

35.0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

35 

37 

28 

32 

26 

24 

26 

34 

28 

33 

37 

22 

26 

20 

26 

39 

37 

32 

32 

32 

31 

23 

23 

30 

38 

35 

31 

28 

21 

26 

32 

30.0 

MIN 

13 

2 

-  1 

7 

-12 

0 

2 

10 

0 

8 

14 

6 

6 

1 

8 

16 

-  3 

-  2 

17 

6 

1 

12 

-  1 

6 

18 

12 

7 

-  5 

7 

3 

5,5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

26 

24 

16 

21 

16 

21 

16 

20 

14 

25 

27 

11 

15 

17 

23 

34 

33 

23 

22 

22 

11 

12 

15 

20 

35 

35 

20 

17 

13 

19 

20 

20,9 

MIN 

12 

1 

4 

-  2 

-  7 

2 

-  2 

0 

0 

10 

4 

-  3 

2 

-10 

2 

10 

3 

-  6 

7 

7 

-  5 

-  ! 

3 

3 

11 

10 

7 

-  2 

-  5 

3 

4 

1,9 

WILDROSE  RANGER  STA 

MAX 

53 

55 

55 

53 

52 

52 

54 

50 

58 

58 

54 

38 

45 

48 

55 

59 

60 

57 

58 

58 

48 

50 

54 

61 

60 

59 

50 

45 

52 

56 

59 

53,7 

MIN 

33 

35 

30 

33 

35 

35 

37 

39 

35 

36 

34 

29 

32 

29 

30 

35 

40 

34 

37 

34 

25 

30 

39 

35 

36 

37 

34 

32 

29 

32 

36 

33.6 

Day  of  Month 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
MARCH  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

jnset 

1.0 

tant 

« 

lion  of 
it  mile 

of 

>t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o. 

« 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

i/i 

>-  o 
a>  fl)  *- 

O  >  i) 

Resull 
Dired 

Spee( 

Averc 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Troce 

q 
c> 

.10-. 4 

o. 
o 

1.00-1 

2.00 
and  0 

Total 

Avera 
sky  cc 

CI  in  ri c 

BAKERSFIELD  WSD  AP 

2 

2.4 

7.9 

38  +  + 

36 

11 

83 

68 

55 

78 

5 

6 

4 

1 

0 

0 

16 

■ 

6.5 

BISHOP  Wsn  AP 

45 

1 

7 

1 

0 

0 

C 

9 

— 

BLUE  CANYCN  WSD  AP 

W 

28++ 

23 

10 

65 

0 

4 

4 

7 

2 

Q 

n 

7.0 

EUREKA  WSD  CI 

m 

35 

N 

26 

_ 

1 

7 

8 

5 

1 

C 

22 

67 

7.1 

FRESNO  WSO  AP 

34 

0.8 

6.9 

33 

NW 

13 

94 

76 

59 

85 

3 

4 

a 

1 

0 

C 

16 

58 

7.0 

LONG  BEACH  WSD  AP 

25 

4.3 

8.2 

26++ 

32 

29+ 

79 

62 

60 

7C 

2 

1 

3 

2 

0 

0 

8 

5.1 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

25 

4.7 

9.6 

40  « 

W 

20 

80 

63 

68 

73 

4 

1 

2 

3 

0 

0 

10 

■ 

4.B 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

■ 

32 

SE 

20 

m 

0 

2 

2 

3 

0 

C 

7 

56 

4.9 

MOUNT  SHASTA  WSD  CI 

■ 

m 

" 

81 

67 

53 

74 

2 

6 

8 

2 

c 

0 

18 

- 

OAKLAND  WSD  AP 

28 

5.1 

10.6 

28++ 

15 

21* 

83 

74 

70 

80 

2 

3 

6 

2 

c 

0 

13 

■ 

6.0 

RED  BLUFF  WSO  AP 

33 

1.9 

10.2 

33 

SE 

10 

80 

65 

50 

71 

2 

5 

6 

2 

0 

0 

IS 

71 

6.4 

SACRAMENTO  WSO  AP 

25 

2.3 

8.9 

26 

NW 

28+ 

77 

65 

54 

72 

1 

3 

6 

2 

0 

C 

12 

72 

5.9 

SANDBERG  WSO 

■ 

43++ 

35 

13 

84 

79 

79 

88 

5 

3 

4 

1 

c 

0 

13 

• 

6.6 

SAN  DIEGO  WSD  AP 

2' 

4.3 

9.8 

25 

NW 

13 

70 

58 

56 

6S 

5 

8 

3 

2 

c 

c 

le 

bt 

6.0 

SAN  FRANCISCO  WSD  AP 

28 

8.0 

11.2 

33+* 

29 

27+ 

83 

72 

67 

8] 

4 

3 

4 

2 

c 

c 

H 

m 

6.2 

S  F  FEDERAL  BLDG,   WSQ  CI 

• 

27 

W 

31 

0 

3 

5 

2 

c 

c 

IC 

53 

SANTA  MARIA  WSD  AP 

■ 

71 

70 

91 

4 

3 

6 

C 

1 

c 

14 

■ 

4.9 

STOCKTON  WSO  AP 

28 

3.4 

8,8 

29++ 

31 

28 

79 

67 

53 

72 

1 

5 

6 

2 

c 

c 

14 

■ 

6.5 

%  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1973 


a 

Day  of  month 

Average 

Station 

t 

Q 

(CM) 

Timi 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

bRAWLEV  2  5H 

10 

MAX 
MIN 

66 
58 

65 
56 

65 
58 

63 
58 

64 
58 

62 

57 

64 
58 

63 
59 

64 
57 

66 
57 

65 
58 

64 
56 

61 
56 

63 
56 

65 
55 

66 
56 

66 
57 

66 
59 

66 
57 

63 
59 

63 
56 

63 
56 

64 
56 

67 
5  1 

56 

64 
57 

63 
57 

62 

5  7 

64 
55 

66 
56 

72 
56 

64.6 
57.2 

20 

MAX 
MIN 

60 

65 
61 

65 
60 

63 
60 

62 
58 

61 
56 

62 
58 

62 
59 

63 
59 

63 
56 

63 
59 

63 
58 

61 
58 

62 
58 

63 
57 

63 
58 

63 
5S 

64 
60 

64 

60 

64 
61 

63 
59 

63 
60 

64 
59 

65 
60 

65 
60 

63 
59 

63 
59 

63 
59 

63 
58 

64 
59 

70 
60 

63.4 
59.1 

50 

9AH 

61 

61 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61.4 

100 

9AM 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63.0 

DAVIS  2  WSH  eXP  FARM 

1  IN) 

<i 

MAX 
MIN 

60 
52 

56 
46 

62 
49 

51 
44 

56 

45 

56 
50 

56 
45 

56 
49 

60 
49 

62 
52 

60 
46 

60 
48 

60 
47 

60 
46 

61 
47 

65 
61 

63 
32 

60 
47 

65 
52 

54 
47 

54 

47 

51 
43 

57 
47 

63 
57 

66 
54 

66 
53 

69 
56 

66 
53 

65 

52 

63 
54 

56 
52 

60.1 
49.8 

FRESNQ  MiO 

2 

MAX 
MIN 

70 
46 

77 
45 

66 
46 

59 
46 

71 
40 

55 
46 

62 
44 

61 
46 

66 
46 

75 
47 

65 
46 

67 
42 

72 
45 

79 
41 

82 
44 

82 
46 

67 
5i 

81 

42 

67 
45 

65 
46 

52 
43 

52 
40 

72 
43 

84 
44 

77 
49 

54 
50 

58 
46 

66 
45 

69 
39 

71 
45 

60 
52 

68.6 
45.2 

t, 

MAX 
MIN 

64 
55 

67 
52 

63 
53 

56 
52 

64 
46 

55 
53 

58 

50 

58 
52 

63 
53 

67 
54 

61 
53 

62 
49 

64 

52 

66 
49 

71 
52 

72 
55 

64 
57 

69 
50 

64 
53 

61 
53 

54 
51 

54 
47 

64 
49 

72 
51 

66 
55 

60 
55 

56 
54 

60 
51 

63 
48 

64 
52 

70 
57 

63.2 
52.  1 

e 

MAX 
MIN 

59 
54 

60 
53 

57 
54 

55 
52 

57 
50 

53 
52 

54 

50 

55 
51 

57 
52 

60 
53 

57 
54 

57 
50 

56 
52 

61 
51 

63 
53 

64 

55 

59 

57 

61 
52 

59 
54 

57 
54 

55 
51 

51 
46 

57 
49 

62 
52 

61 
55 

59 
54 

55 
53 

55 
52 

57 
50 

56 
52 

63 
55 

57.9 
52.4 

20 

SAM 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

59 

59 

59 

59 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

58 

57 

57 

57 

57.3 

40 

BAM 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56.5 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


•   «  • 

NORTH  C04ST 

ORAINiCE  01 

BUTLER  V4LLEV  RANCH 


BUTTONS  LiNDINO 


FERNOiLE  2  NW 


CALIFORNIA 
HARCH  1973 


I>>r   Oi  Month 


EVAP 

hind; 

MAX 

min 

EVAP 
HIND 
HAX 
HIN 

EVAPj 
WIND 
HAX 


.02 

.0« 

.02 

2 

6 

7 

53 

57 

53 

39 

38 

'•I 

.08 

.11 

.06 

52 

«6 

«6 

62 

69 

52 

♦0 

41 

♦  I 

.07 

.05 

.02 

67     66;  6« 


.06  .031 
18  101 


.02!  .04 

Hi  6; 

5l|  59; 
41,  42 

I 

.051  .11 
50  29 

sel  7oi 

41|  46| 

.01'  .OS 
17  35 


.06  .08 

36  23 

66     65     65     68     67  65 


.05  .02 

'  '; 

61  55 

48!  42| 

.osj  .04I 

28,  77; 

Til  58 

46  40 

,06  .08 

26  43 


.05  .04 

12  8 

57  53 

41  40j 

.14!  ,l8l 

60;  109j 

70  68 
43|  42| 

.11  .06' 

71  59 
65  64 


.10 

70  38 


.07 

.06, 

4 

4 

59 

62 

40 

40 

.19 

.13 

44 

30 

70 

73 

41 

41 

.11 

.06 

.04  ,00 

0  9 

4^  44 

36|  35 

.01  .08 

73  111 

52  56 

38{    42l    41  42 


17  1^ 
6»  67 


.09  .01 

21, 


,02  .05 
36     2  6 


66     66     57  62 


MIN 

47 

4: 

46 

46 

44 

45 

48 

45 

90 

53 

45 

44 

45 

49 

46 

1 

4< 

4 

SI   45'  4: 

y  45 

TRINITY   DAM  VlSTA 

PT 

EVAP 

1  . 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.07 

.1: 

.0< 

.0 

<|  .OC 

\  . 

WIND 

27 

37 

It 

22 

32 

28 

34 

29 

27 

34 

38 

46 

32 

27 

2i 

3: 

3 

3 

4: 

16 

MILLOM  CREEK  1  NH 

FUAD 

•  . 

* 

.  Ot 

.  0' 

•  04 

.0- 

• 

« 

.1 

.OC 

.01 

win! 

■ 

*2( 

'  I 

■  1^ 

( 

6 

t 

» 

* 

3 

i 

2 

MAX 

59 

58 

- 

62 

St 

6( 

59 

6( 

69 

97 

98 

6*t 

61 

• 

6( 

4E 

48 

MIN 

46 

44 

44 

44 

44 

43 

46 

- 

44 

42 

42 

42 

43 

- 

4 

3( 

35 

«       •  * 

SACRANENTD 

DRAINAGE 

02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

*  1  ] 

02 

.10 

.02 

04 

08 

09 

09 

•  19 

.12 

.  0! 

.23 

.11 

.0? 

.0 

.1 

.07 

.01 

WIND 

2t 

'31 

38 

21 

'21 

'41 

'30 

'33 

'26 

3' 

39 

45 

44 

49 

35  53 

34  3; 

.  63 

35 

MAX 

59 

57 

66 

47 

5] 

61 

90 

5( 

65 

64 

50 

69 

64 

62 

i  " 

6S 

6! 

6 

6! 

5li  47 

4! 

42 

43 

42 

39 

39 

43 

44 

4C 

39 

40 

3S 

1  39 

3S 

43 

4C 

4( 

41 

40 

BRANHAN  ISLAND 

.01 

.06 

.02 

.00 

• 

.1: 

.1] 

.09 

•  07 

.19 

.20 

.29 

1 

.16 

.16 

,U 

.0" 

.1: 

.02 

.19 

^IN( 

9{ 

60 

60 

'9; 

'9! 

3( 

1 3C 

150 

90 

13! 

90 

4i 

12c 

19C 

5C 

100 

149 

CHICa  EXPERIMENT  STA 

.  0] 

.06 

*  01 

.11 

.24 

.07 

.01 

• 

• 

.2e 

.05 

win[ 

62 

'2! 

• 

* 

95 

87 

42 

38 

34 

• 

* 

130 

41 

30 

30 

50 

« 

* 

12« 

89 

69 

DAVIS    2    WSU    EXP  FARM 

EVAP 

.09 

.01 

.06 

.08 

.05 

.13 

.04 

.09 

.16 

.  12 

.06 

.26 

.20 

.31 

.26 

.13 

.15 

.12 

.15 

.02 

.09 

WIND 

94 

77 

105 

68 

21 

122 

106 

129 

81 

90 

171 

274 

140 

311 

158 

53;  124 

40  81 

199  145 

65 

46 

'j 

62 

il 

66 

6C 

99 

59 

5G 

60 

68 

64 

55 

66 

49 

54 

37 

40 

37 

44 

36 

43 

46 

36 

37 

37 

3S 

35 

41 

41 

35 

41 

37 

39 

FOLSOH  DAM 

EVAP 

.05 

.04 

.07 

.00 

.11 

.00 

.00 

.00 

.09 

.00 

.06 

.19 

.15 

.17 

.19 

.  1! 

•  0^ 

.11 

.12 

.00 

'9° 

WIND 

27 

26 

12 

55 

33 

55 

59 

• 

66 

30 

69 

59 

49 

72 

90 

46 

53 

29 

26  138 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.IC 

.17 

.00 

.02 

.10 

.12 

.08 

.04 

.12 

.09 

.01 

.16 

.15 

.22 

.19 

.10 

.14 

.08 

•17  .07 

.11 

4 

32 

16 

14 

42 

69 

42 

83 

46 

22 

42 

27 

37 

64 

48 

MAX 

70 

63 

71 

92 

64 

68 

69 

64 

71 

72 

64 

71 

69 

67 

69 

71 

72 

63 

70 

52 

63 

HIN 

SO 

44|  41 

42 

49 

44 

44 

47 

49 

42 

44 

44 

42 

43 

45 

47 

39 

40 

42 

43 

MARKLEY  CDVE 

EVAP 

•  06 

.06 

.09 

.01 

.09 

.07 

.06 

.06 

,  10 

.08 

.06 

.22!  .17 

.29 

.18 

.10 

.11 

.  10 

.12 

.02 

.09 

WIND 

40 

52 

34 

36 

24 

43 

35 

47 

27 

32 

68 

130 

77 

146 

56 

31 

62 

4T    42  71 

73 

MAX 

59 

60 

64 

50 

56 

59 

60 

56 

69 

68 

58 

62 

61 

98 

65 

68 

62 

57;  63 

51 

50 

MIN 

45 

38 

38 

38 

40 

43 

38 

37 

43 

44 

37 

37 

39 

38 

38 

37 

42 

37 

36 

39 

39 

placerville  IFG 

E  VAP 

.01 

.06 

* 

* 

.10 

.03 

.03 

.09 

■  06 

* 

* 

.23 

.10 

.13 

.11 

.11 

« 

* 

.17 

•  17 

.07 

WIND 

19 

62 

• 

* 

87 

47 

22 

22 

31 

* 

* 

113 

46 

71 

39 

29 

• 

• 

89 

50 

49 

SHASTA  DAM 

.09 

.12 

.01 

.03 

■ 

.09 

•  07 

,13 

•  06 

.08 

.21 

.09 

.09 

.09 

.13 

.06 

.09 

.09 

•  06 

,10 

UTNr 

WIND 

63 

40 

43 

46 

35 

68 

62 

43 

46 

48 

60 

96 

35 

48 

53 

94 

38 

40 

46 

59 

97 

HHISKEYTOhN  RES 

EVAP 

.09 

.09 

.00 

.12 

.06 

.06 

.02 

•  04 

,06 

•  01 

.09 

.13 

.07 

.10 

.12 

.14 

.03 

.14 

.09 

.00 

WIND 

28 

27 

25 

23 

22 

38 

17 

22 

37 

33 

43 

41 

33 

26 

31 

30 

43 

26 

37 

35 

30 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURLINGAHE 

EVAP 

.  14 

.08 

.  07 

.08 

.09 

•  12 

.11 

.  05 

.11 

.29 

.29 

.19 

.  10 

.13 

.26 

.17 

.20 

.02 

.18 

WIND 

44 

'68 

49 

49 

45 

59 

47 

69 

129 

67 

82 

136 

291 

160 

40 

41 

115 

85 

38 

111 

103 

MAX 

61 

65 

65 

63 

63 

61 

65 

69 

65 

65 

66 

65 

66 

68 

68 

66 

61 

68 

MIN 

49 

40 

32 

32 

38 

40 

45 

47 

51 

44 

48 

43 

42 

32 

44 

44 

37 

32 

41 

32 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

•  10 

.08 

.12 

.01 

•  10 

.09 

.03 

.07 

.08 

.07 

.08 

.10 

.11 

.17 

.19 

.12 

.12 

.09 

.14 

.06 

.09 

NEMARK 

EVAP 

.08 

.08 

• 

• 

.20 

.14 

.08 

.10 

.10 

* 

* 

.31 

.22 

.24 

.21 

.23 

« 

« 
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.05 

.18 

WIND 

48 

92 

« 

* 
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82 

109 

83 

♦ 

* 

314 
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90 

69 

* 

* 

369 
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SAN  JOAQUIN 
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05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.07 

.04 

.04 

.14 

.12 

.02 

.07 

,09 

.15 

.12 

.03 
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.21 

.24 

.16 

.19 

.15 
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.00 
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CAMP  PARDEE 

EVAP 
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'1 
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.06 

.00 

.03 

.03 

.01 

.02 
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•  07 

.07 

.10 

.09 

.13 
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.11 

.08 

.09 

.06 
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.04 

WIND 

17 

14 

10 

20 

24 

19 

IB 

19 

20 

22 

20 

49 

39 

20 

19 

10 

12 

33 

30 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.07 

.09 

.05 

.08 

.10 

.04 

.06 

.08 

•  06 

.12 

.09 

•  08 

.  14 

.10 

.12 

.11 

.11 

.09 

.12 
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WIND 

40 

51 

17 

55 

48 

47 
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61 

36 

27 

47 

69 

47 

92 

60 

58 

29 

71 

28 

SB 

48 
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59 

60 

59 

54 

59 

50 

99 

97 

63 

59 

54 
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55 

59 

64 

53 

56 

55 

55 
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50 

47 

46 

42 

41 

44i 

44 

47 

50 

47 

42 

42 

39 

44 

46 

39 

40 

44 

44 

KETTLEMAN  CITY 
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.10 

.12 

.14 

.091 

.08 

.09 

.07 
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.10 

.28 

.11 
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.09 
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29 

43 

22 

67 

27 

34 
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53 

43 

39 
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53 

99 
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70 
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70 
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69 
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46 
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46 

47 
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43 

44 
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45 

43 
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EVAP 

.09 
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.13 
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« 
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• 
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.19 

.13 
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WIND 

2» 

4 

17 

21 
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4 

93 

18 

39 

16 

• 

23 

40 

24 

21 

17 

21 

23 

14 
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EVAP 

.10 

.14 

.09 

.08 
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.loi 
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.05 
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.18 
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.19 

.14 
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WIND 

4> 

77 
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68 

67 

82 

63 
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69 
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60 
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*2 
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66 

56 

62 
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67 
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67 

65 

61 

64 

69 

71 

71 
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61 
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44 
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45 
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43 
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42 

38 

38 
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44 
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.14 
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60 
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66 
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62 

60 
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64 

68 

68 

70 

52 
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46 

SO 
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,10 


12  ,04 
40  41 
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41,9 
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92  20 
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51  40 


.17 
36 
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I38j 

i 
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5 


.18! 
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70 


9 

03 
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'2 
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48 

* 

.12 
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.12 

44 

39 

.09 

.06 

92 
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51 

43 

44 

.oJ  .00 

27 

108 

.03 

:8 

62 

66 

49 

.09 

.00 

31 

41 

63 

57 

40 

45 

.IS 

20 

173 

.07 

.03 

29 

44 

.06 

.07 

19 

26 

.06 

.10 

100 

125 

62 

66 

4^ 

** 

.16 

.0^ 

.12 

192  182  112 


,07  ,04  .09  .131  .101  .00  1.94 
20     11^     la    26     Iti     li  621 


930 

1.49B 

236 
99,1 
42,0 


2.88 

1187 


3.9) 

2710 


2.698 
1297 


4.16 

3663 


2.91 
1910 

3.37 
1287 
67.6 
44.3 

3.14 
1626 
61.5 
39.6 

2.198 
1299 

2.96B 
1543 

2.518 
919 


4.20 
2793 
69.0 
41.1 


4.108 
36168 


52;    46  37 


11   .13  .13  .01   .02  .08  .08  .05  2.65 


9 
91 
49 


.13  .22 
29  31 
72 
46 


,13i 

'1 

ii  64l 
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47  4^ 

16  ,04 
10 
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4eJ 


'l; 
70 

4 1 

.11' 
21 


.1* 


24 


1476 
57.0 
44.3 

3.77 
1602 
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44.7 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MARCH  H73 


Day 

Of  Month 

3  d» 

Station 

00^ 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

S&N  JOAQUIN 

DRAINACE  09 

LOS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.OS 

.16 

.10 

.05 

.08 

.09 

.07 

.07 

.09 

.15 

.12 

,16 

.22 

.28 

.22 

.17 

.19 

.21 

.15 

.0' 

.  14 

.12 

.13 

.12 

.1! 

.16 

.08 

.IS 

.28 

.23 

.07 

4.36 

184 

182 

29^ 

241 

96 

161 

304 

93 

17< 

252 

267 

133 

108 

Ill 

188 

106 

295 

279 

146 

156 

9343 

MAX 

6' 

64 

6< 

5< 

51 

6: 

5! 

6: 

57 

6i 

6i 

68 

63 

6J 

65 

70 

7C 

7C 

71 

5« 

59 

52 

64 

71 

7« 

66 

63 

62 

64 

68 

71 

64.5 

MIN 

42 

42 

43 

42 

42 

3^ 

40 

39 

42 

44 

38 

38 

42 

4G 

41 

39 

42 

42 

45 

46 

41 

4C 

43 

43 

42, 1 

HANTECA 

EVAP 

.06 

.06 

.09 

.06 

.07 

.06 

.18 

.21 

.09 

.09 

.02 

.11 

.13 

.19 

.13 

■11 

.14 

.14 

.le 

.0* 

.01 

.IC 

.18 

.12 

.17 

.04 

.06 

.1: 

.28 

.14 

.01 

3.46 

WIND 

29 

48 

29 

45 

16 

54 

33 

36 

40 

35 

67 

38 

43 

86 

50 

55 

7C 

57 

9< 

64 

98 

55 

49 

51 

5« 

4J 

J  73 

69 

\  56 

61 

1677 

MAX 

69 

61 

6( 

5! 

51 

66 

58 

56 

66 

64 

64 

66 

68 

67 

68 

66 

67 

61 

66 

5: 

55 

49 

58 

61 

66 

99 

6C 

\  64 

65 

66 

54 

62.5 

MIN 

9C 

43 

42 

46 

44 

45 

44 

40 

40 

39 

42 

45 

4C 

39 

42 

42 

41 

4C 

43 

4S 

48 

4! 

43 

4; 

41 

45 

42.6 

SALT  SPRINGS  RhR  HOUSE 

EVAP 

.06 

.03 

.06 

.00 

.07 

.02 

.00 

.01 

.06 

.01 

.14 

.04 

.15 

.12 

.12 

.01 

.03 

.08 

.OC 

.00 

.01 

,08 

.12 

.13 

.04 

.03 

.12 

.14 

.03 

■  OC 

1.838 

SAN  LUIS  OAH 

EVAP 

.11 

.15 

.15 

.05 

.07 

.09 

.02 

.11 

.11 

.14 

.10 

.22 

.22 

.29 

.24 

.15 

.19 

.23 

.18 

•  0<i 

.16 

.07 

.14 

.16 

.17 

.18 

.1: 

.17 

.27 

.24 

.17 

4.74 

HIND 

Bl 

131 

53 

117 

64 

53 

101 

96 

163  156  161 

119 

162 

174 

136 

46 

176 

182 

56 

91 

127 

17C 

82 

42 

122 

183 

169 

17C 

186 

198 

79 

3828 

MAX 

71 

6i 

7: 

5i 

91 

6; 

6C 

63i  62 

67 

65  66 

6E 

66 

67 

74 

72 

66 

72 

5£ 

64 

52 

72 

75 

77 

66 

6G 

62 

64 

72 

76 

66.6 

44 

47 

53 

46 

42 

42 

43 

46 

42 

41 

4< 

44 

42 

41 

44 

46 

48 

48 

45 

44 

44 

47 

44  •  5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.11 

.11 

• 

.16 

.09 

.06 

.10 

.09 

.13 

.10 

.14 

.22 

.26 

.22 

.13 

.15 

.21 

.15 

.07 

.IC 

.04 

.1; 

.19 

.15 

.2C 

.16 

.13 

.30 

.23 

.01 

.28 

4,61B 

MINO 

80 

104 

70 

64 

52 

64 

86 

68 

165 

143 

95 

116 

179 

119 

66 

5] 

146 

126 

51 

16S 

111 

126 

89 

4C 

13C 

176 

126 

166 

126 

141 

161 

3426 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.11 

.09 

.10 

.10 

.12 

.10 

.02 

.09 

.09 

.  09 

•  1-3 

.13 

.14 

.13 

.13 

.15 

.15 

.15 

.08 

.13 

.03 

.15 

.14 

.13 

.06 

.07 

.13 

.17 

.15 

.15 

3.56 

'41 

56 

69 

40 

73 

36 

44 

106 

57 

71 

58 

54 

74 

37 

36 

25 

9" 

120 

119 

6i 

9! 

1991 

MAX 

69 

65 

7C 

67 

60 

66 

54 

66 

61 

63 

70 

65 

67 

60 

67 

70 

71 

63 

66 

64 

56 

31 

67 

71 

72 

97 

56 

64 

64 

69 

69 

64.6 

MIN 

30 

47 

43 

44 

41 

44 

41 

46 

40 

43 

48 

40 

43 

39 

36 

36 

42 

36 

39 

41 

38 

39 

40 

44 

45 

44 

45 

43 

40 

44 

44 

42.3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.12 

.13 

.16 

.17 

.21 

.14 

.14 

.18 

.07 

• 

.30 

.11 

.12 

.14 

.19 

.16 

* 

.40 

.16 

.18 

.20 

.19 

.23 

* 

.33 

.16 

.15 

.10 

.16 

.16 

.11 

5.02 

84 

106 

* 

152 

91 

64 

* 

220 

79 

106 

165 

133 

12  ] 

13; 

72 

13C 

1 1  f 

171 

6C 

MAX 

71 

69 

72 

73 

66 

69 

67 

72 

56 

71 

99 

66 

62 

69 

72 

73 

74 

66 

66 

67 

66 

74 

74 

67 

61 

63 

73 

74 

66.5 

MIN 

90 

51 

46 

47 

50 

51 

91 

51 

44 

45 

46 

45 

42 

41 

42 

41 

49 

9C 

47 

46 

42 

43 

50 

3C 

91 

42 

44 

46 

46,6 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.06 

.11 

.11 

.11 

.10 

.11 

.02 

.02 

.04 

.03 

.11 

.14 

.27 

.22 

.21 

.15 

.14 

.29 

.08 

.05 

.15 

.16 

.19 

.11 

.06 

.04 

.11 

.21 

.20 

.11 

3.B5B 

WIND 

31 

18 

34 

56 

41 

27 

35 

44 

48 

26 

37 

39 

24 

100 

56 

42 

33 

51 

17 

111 

70 

35 

50 

33 

37 

63 

35 

37 

44 

55 

29 

1360 

MAX 

67 

68 

72 

72 

63 

71 

62 

66 

54 

69 

59 

94 

65 

62 

66 

72 

76 

70 

73 

74 

58 

60 

66 

74 

74 

59 

62 

58 

65 

71 

73 

66,4 

MIN 

52 

54 

46 

50 

44 

46 

48 

50 

42 

44 

31 

43 

44 

41 

42 

44 

45 

49 

46 

47 

42 

44 

43 

45 

50 

49 

46 

49 

41 

43 

49 

46.3 

THITCHELL  DAH 

.  OS 

.12 

.13 

.11 

.17 

.11 

.12 

.19 

.07 

.07 

.09 

.11 

.10 

.09 

• 

•  0" 

0{ 

QC 

'7! 

.14 

WINC 

44 

60 

50 

44 

'53 

40 

« 

62 

79 

29 

63 

64 

59 

57 

68 

41 

49 

* 

« 

240 

51 

'l3 

U6 

* 

* 

* 

nl 

'3! 

14> 

67 

1766° 

MAX 

69 

72 

71 

66 

70 

66 

- 

68 

68 

70 

69 

66 

65 

70 

73 

71 

69 

- 

65 

61 

57 

66 

66 

- 

65 

61 

62 

63 

67.0 

MIN 

92 

47 

42 

46 

43 

48 

- 

43 

42 

49 

48 

42 

45 

39 

41 

42 

43 

- 

42 

41 

38 

38 

44 

- 

43 

39 

43 

45 

43.4 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.23 

.37 

.30 

.33 

.29 

.26 

.26 

.30 

.19 

.28 

.22 

,00 

.04 

.31 

.30 

.30 

.28 

* 

.46 

.38 

.25 

.23 

.44 

.49 

.30 

.22 

* 

« 

.45 

.30 

.29 

8.07 

HIND 

48 

55 

72 

97 

66 

76 

67 

109 

51 

52 

190 

49 

33 

37 

153 

5{ 

177 

76 

61 

16t 

92 

61 

34 

5: 

5E 

MAX 

93 

79 

76 

77 

76 

74 

81 

79 

79 

76 

77 

55 

66 

68 

78 

60 

61 

67 

78 

76 

78 

78 

79 

83 

60 

Bl 

82 

85 

85 

86 

6- 

78.7 

MIN 

- 

97 

48 

51 

51 

.  52 

40 

39 

39 

52 

55 

49 

46 

44 

41 

50 

54 

34 

51 

55 

45 

45 

44 

53 

52 

55 

54 

42 

42 

42 

53 

47.8 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.23 

.17 

.26 

.18 

.27 

.16 

.15 

.25 

.05 

.26 

.15 

.03 

.23 

.10 

.26 

.23 

.19 

.30 

.30 

.25 

.16 

.21 

.27 

.27 

.30 

.26 

.28 

.22 

.18 

.27 

.30 

6.62 

WIND 

62 

64 

61 

29 

46 

41 

43 

49 

44 

61 

31 

41 

43 

42 

61 

23 

25 

52 

56 

46 

56 

43 

87 

77 

72 

70 

82 

65 

42 

71 

80 

1665 

MAX 

79 

78 

78 

79 

72 

77 

72 

76 

66 

76 

79 

65 

74 

69 

74 

78 

61 

82 

81 

81 

69 

74 

72 

78 

63 

82 

74 

72 

70 

76 

81 

75.6 

MIN 

92 

63 

49 

50 

47 

49 

50 

52 

47 

49 

53 

44 

45 

46 

46 

49 

50 

50 

50 

51 

44 

47 

47 

50 

52 

50 

49 

49 

43 

47 

54 

48.6 

MOJAVE 

EVAP 

.13 

.17 

.15 

.10 

.15 

* 

* 

.35 

* 

.15 

.17 

.35 

.11 

.23 

.16 

.16 

.22 

.12 

* 

.26 

.13 

.16 

.24 

.15 

* 

.30 

.30 

.39 

9. 196 

WIND 

110 

168 

57 

97 

273 

58 

113 

73 

63 

108 

142 

123 

126 

169 

106 

28 

47 

202 

56 

67 

161 

173 

236 

57 

36 

68 

179 

142 

166 

145 

203 

3756 

MAX 

68 

56 

69 

62 

69 

47 

62 

66 

35 

55 

60 

61 

68 

74 

74 

70 

60 

59 

52 

55 

70 

76 

75 

59 

51 

52 

50 

66 

63.0 

MIN 

38 

46 

37 

39 

40 

» 

39 

39 

39 

37 

36 

36 

36 

36 

40 

39 

43 

39 

37 

32 

33 

36 

41 

40 

39 

40 

39 

31 

38 

38.2 

See  Reference  Notes  Fcllowing  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
HARCM  l»73 


Day  of  month 


10      n      12      13      14  IS 


26    27    28    29    30  31 


NORTH  COAST 
ORAINiCE 


01 


COVEl.0 

fOREST  CLEN 

HAPRV  CAMP  RANGER  STA 

YREKA 


«  • 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


AlTURAS  ranger  STATION 
BLUE  CANVON  WSO  AP 

CHESTER 
OE  SA8LA 

jess  valley 
lake  spauldinc 
manzanita  lake 

MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  KSD  CI 

QUINCY 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

strawberry  valley 
Twin  lakes 

•       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
basins  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
OOYLE  5  SSE 
FORT  BIOWELL 
HONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
NODOFQROS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


MOUNT  HAMILTON 


SAN  JUAfiUIN 
DRAINAGE 


ASH  MOUNTAIN 
CALAVERAS  BIG  TREES 


SNOMFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIVIB. 310.817 


SNORFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


6.3  1. 

41  If 
618, 


3.o|  4.: 

67 


1.1 
48 
B. 719.1 

.0 

37 


19.219.118 
1.0 


"il 
,017. 


66     64  64 


11.0 
11 


10. c 

71 


40  4 
.916.416. 


1.0 

631  63 


1.0 


2 

37|  36 
.816. 


5 

37|  36 
.616 


4.: 

116 


4.3 
48 

9|l7.317.717.717.6|l7.3|l6.ei5.915.115.115.U6.4 


47  42 


5.7 
38 


27     26  2S 


1.0 
31 


i.q  1.0 

21 


2.C  2.0 

56  56 


2.Q  1.0 

32  33 


4 

3 

2 

8.0 

2.3 

2.0 

52 

51 

53 

1.4 

2.2 

4 

1 

1 

.7 

.2 

1.9 

36 


3.0 
3 


4.0 

3 


1.9 

2 


98 


l.Ol 
99 


2.0 
99 


1.0 
8 


1.0 
8 


6.0 
9 


19. C 

4e 


1  T 

1  T 

t  7.0 

«  60 

- 

2.0 
36(  36 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1973 


Day  ol  month 


Station 


OLENNVILLE 
GRANT  OROve 
HETCH  HETCHV 
HUNTINGTON  LAKE 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
TEHACMAPI 

V05E«ITE  PARK  HEAOOTRS 


•      •  • 

SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


cuvamaca 

lovllhild  fire  oept 
mt  wilson  2 

paldhar  «t  observatory 
sandberg  mso 

•      *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WSO  AP 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

HAIHEE 

INDEPENDENCE 
MITCHELL  CAVERNS 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  On  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


S.O 


9.0  1, 
94  ? 


13. 

103 


lU 
10 


T 

loe 


5. 

99|  102 


2.0 

100 


2.0 

102 


T 

99 


.510.0 

15 


19.0 

los 


13.0 
111 


7,0 


5.0 

e 


1.0 
2.0 


2.5 

3 


12.0 
22 


«,0 

8 


1.0 
9 


1.5 


31 


1.5 

33 


2.0 

3S 


.5 

35 


3.0 
3B 


1.0 

30 


3.0 


3.0 

32 


1.0 

32 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
MARCH  1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

K^KJ  U  IN  1  I 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDbLnVtn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES)  . 

ACTDN-ESDO  CYN  FC261F 

001<t 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

30 

118 

16 

2960 

5P 

c 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELANTO 

002* 

07 

SAN  BEROIND 

15 

3* 

35 

117 

25 

28*5 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

*1 

12 

120 

57 

*195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO   1  N 

OQb'* 

0* 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

52 

122 

02 

*10 

7A 

ALDERPDINT 

00  8  £ 

HUMBOLDT 

*0 

1  n 

ICS 

5  f 

A.  4t  n 

o  n 

SA 

MRS  BARBARA  WILLBURN 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

*0 

122 

*2 

***0 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALISO  CN  DAT  MT  FC 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

19 

116 

33 

2367 

5P 

C 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGQ 

33 

32 

50 

116 

*6 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTAOENA 

OU't 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

11 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIQ  CANYON  L£W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

*l 

30 

120 

33 

**00 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

3* 

3* 

115 

45 

635 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIQLA 

020* 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  t  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  CDL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

3* 

122 

26 

1815 

8A 

84 

C 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIDCH  FIBREBQARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

*6 

28 

lOA 

104 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

1  £•  1 

** 

OK. 

8  / 

BA 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

*0 

3925 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

024* 

07 

SAN  BERDIND 

15 

3* 

31 

117 

13 

2935 

*P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35 

07 

120 

3* 

105 

84 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECQ 

0322 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

1* 

121 

29 

800 

C 

MRS.   CHRISTY  GIACDMAZZI 

ARROYO  SECQ  RS  FC  508D 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

09 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

3A 

84 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

C 

MRS.  GLADYS  A.  0UTR4 

ATWELL 

037* 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

118 

*0 

6*80 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY  1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

21*0 

5P 

5P 

STANLEY  TQPHAM 

AUBURN 

0383 

PLACER 

1 
i. 

36 

1  2  1 
1  £  i 

7  A 

7A 

RAYMOND  0.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

0* 

1272 

8A 

84 

3A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

0*22 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

C 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS  R 

0*25 

05 

MARIPOSA 

1* 

37 

*0 

119 

*0 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0*36 

oi 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

0* 

9*0 

5P 

5P 

c 

L.  E.  METHENY 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0**2 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

*75 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0**9 

09 

FRESNO 

11 

36 

55 

119 

05 

1720 

*P 

*P 

c 

P  G  £  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0*68 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

*7 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

051* 

0(i 

SAN  DIEGO 

33 

32 

*1 

116 

*0 

1623 

7A 

74 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

U5  1  7 

<J  f 

SAN  BERDIND 

1  i\ 
I J 

3  *t 

117 
i  L  1 

n  "5 
\Jc 

2162 

**r 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

05*3 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

3* 

55 

119 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

05*6 

02 

TEHAMA 

23 

*0 

2* 

122 

08 

*20 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

*1 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

30*5 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

*P 

*p 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

3* 

05 

118 

27 

5*0 

5P 

c 

L4CFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

0* 

SANTA  CRUZ 

* 

37 

05 

122 

05 

*50 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

068* 

07 

MONO 

19 

37 

51 

116 

29 

5*61 

MID 

BUR.DF  PlT . QUARANT I NE 

BERKELEY 

0693 

u* 

ALAMEDA 

3  f 

52 

lei 

L  5 

3*5 

0  p 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

*1 

07 

121 

08 

*125 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

*0 

*5 

123 

15 

1260 

SA 

84 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

07*1 

06 

SAN  BERDIND 

28 

3* 

15 

116 

55 

67*5 

*P 

*P 

BIG  SEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

07*2 

06 

SAN  BERDIND 

2R 

3* 

1* 

116 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTQN  DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

10 

117 

*9 

1575 

84 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

116 

29 

10060 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

3* 

23 

117 

*1 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

0* 

MONTEREY 

* 

36 

15 

121 

*7 

235 

84 

STATE   PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  dam  FC*6DE 

0798 

06 

LDS  ANGELES 

13 

3* 

18 

118 

11 

2317 

84 

DONALD  R  WHITE-LACFCO 

BIRMINGHAM  GEN  HQSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

11 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

815* 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

*108 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN   2  SW 

0850 

0* 

SANTA  CLARA 

* 

37 

18 

122 

10 

2330 

94 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

*0 

*6 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

5* 

710 

8P 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  0. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

*0 

**1* 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

*2 

5280 

MID 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

092* 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

11* 

36 

268 

*P 

84 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTnc    7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

11* 

*3 

390 

c 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0927 

s; 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

11* 

*3 

395 

MID 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

01 

HUMBOLDT 

2! 

*0 

*2 

123 

*2 

*500 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

84 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

09*3 

03 

MONO 

38 

36 

13 

119 

01 

8370 

5P 

3P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDDC INQ 

17 

39 

01 

123 

22 

3*2 

84 

STATE  OIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

0-^ 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2*60 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
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BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

SA 

9A 

c 

CAL   DIV  SEACH  t  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL   uEPT  Ur   WATER  R65 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

C 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  OIEGQ 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  il  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

c 

NEVADA   IRRIG  UIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

8A 

CALIF   DIV  BEACHES-PARKS 

BRANSCDMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOC IND 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS,   DOROTHY  F.  JACK 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

9A 

9  A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W,  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  h  NNW 

1080 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE   5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CALIF  DEPT  PARKS  &  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

UA 

UA 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1130 

02 

BUTTE 

6 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRCS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

DEPT,   OF  WATER  RESOURCE 

BRYSON 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

9?5 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  C  E  COMPANY 

BUENA  VISTA 

1170 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

46 

121 

11 

1640 

c 

CLOSED  7/1/71 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

4  1 

118 

2  \ 

O  3  J 

5  P 

5P 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAHE 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TkMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

31?.7 

flA 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL   F  K4UT 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIKTDtJ 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8A 

G.   L.   SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTQNWI LLDW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

C ABAZON 

1250 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

116 

47 

1800 

5P 

WILLAi^D  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

34 

23 

117 

34 

4780 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS   BIG  IR6ES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8A 

BA 

H 

CAL  DIV  BEACH  6  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3343 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

11 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S   F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

C AL I STOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

64> 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMEL  PEAK 

1348 

02 

PLUMAS 

8 

39 

43 

121 

06 

5560 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RE5R 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

C 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

CAMPQ 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

?  7 

1  1  A 

A  i  O 

c  o 

5  A  ^  r\ 

J  r 

5  P 

ARCHIE  C  LEACH 

^,  AMr    r  AK  U 1 1 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

8A 

SA 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP   PIONEER   SKI  SHLTR 

1433 

02 

S I ERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTuNVILLc  Ra 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY   11  SW 

1475 

02 

MODOC 

21 

41 

22 

121 

03 

4500 

5P 

ELMER  J.  EBERSOLE 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I  L 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENCEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  £  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBQN  CANYON  uILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

•520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  e  E  COMPANY 

CARMtL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  R\0  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUI.^I 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

6A 

LAWRENCE  RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

BA 

84 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.   RUBY  L,  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC2*F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

BA 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 
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CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICU  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

5P 

5P 

3P 

C 

US  DEPT  OF  AGRI/  ARS 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

84 

VICTOR  L  HASKIN 

CHQLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

C 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCHUPATE   KANuER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

84 

G4 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

JAMES  D  GOOORIDGE 

CLAREMQNT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

84 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  PEAK  1  NE 

1783 

02 

PLUMAS 

8 

40 

13 

120 

30 

5910 

s 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

74 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

94 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

C 

CARL  A  POTTS 

CLDVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

SA 

84 

ELMER  W  OLSON 

CLUVtRDALt    I  5 

1839 

01 

22 

36 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE   Div  Or  FORESTRY 

CLDVERDALE   11  W 

1840 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

123 

13 

1820 

c 

CLOSED  9/30/72 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

n  1  1  1  u  A  c 

PLUMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

s 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

C  D AL I NGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRF  DEPT 

CDALINGA  1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

OB 

120 

21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA  14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CUHAbSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

U  S  F  e  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

YUBA  COi  WATER  AGENCY 

COLUSA  1  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1995 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

W  B  threlkel 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC  POWER  t  LIGHT  CQ 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 

CORNING  HuUGHTUN  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  PIRE  DEPT 

CORRALITQS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

tUITUNWUUU  CREcK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

s 

DtPi    WAiEK  KEbUUKtcd 

C  OVE  LO 

2081 

01 

ME  NUUC I NU 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8A 

84 

H 

GKANT   W  HANt,Ut^ 

CQVELG   EcL   RIVER  RS 

2084 

01 

MENDQC INO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

MILO  C  CUMMINGS 

tOVINA   TEMPLE    rZ    193  B 

2090 

06 

LUS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TfcMrLE 

CRABTREE  Meadow 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

118 

21 

10700 

s 

ST  OF   CALJr   SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  Ranch 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  t  LIGHT  CQ 

CRESCENT  CITY  7  £NE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

8A 

DEPT  OF  PARKS  C  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE   STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

1 5 

117 

1 5 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

eA 

8A 

CfcH   SUGAR   REFINING  LO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

s 

CALIFORNIA  DWR 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 

2198 

oe 

LOS  ANGELES 

2« 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

#CULVER  CITY 

2214 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDDC INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  St  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

oe 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

84 

JOHN  S  RDWELL 

CUY AMAC  A 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

84 

C  H 

HELIX   IRRIGATION  IJIaT 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

C 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

2 1 

06 

121 

3  I 

3320 

A  A 
0  A 

DALE  S.  eOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS   2   WSW   EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CALIFORNIA  DWR 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

AP 

US   NAT   rARK  scRVILc 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

2333 

02 

TEHAMA 

23 

40 

01 

121 

50 

1910 

s 

CALIFORNIA  DWR 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  C  ELEC.  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

84 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

C 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CD.   PARK  0. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BR4TTDN 

OE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  e   E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

Ot 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  31  - 
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SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DIAMOND  BAR 

£  *f  P  £. 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

680 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

164C 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

Z'*b7 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF  OIV  BEACH  C  PKS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

05 

TULARE 

10 

35 

57 

118 

36 

6200 

S 

r 1  nccn  1077 

DOWNEY  FO  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

6A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7  A 

7A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

0  = 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

300C 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

ydlq 

23 

38 

53 

121 

58 

7A 

MRS,   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

12 

122 

16 

242C 

8  A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

2C 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CHtcK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

s 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8A 

8A 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

8A 

8A 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRD  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  £  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

5P 

c 

EUGENE  R.  BROWN 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MIC 

SO.  CALIF.  EDISON  CD. 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7; 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

29 IC 

8A 

8A 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

CI     lui  n  r\  c  M  A 
cL  MUDcNA 

2775 

06 

no  A  M  r  c 
U  K  tt  N  b  t 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

c 

UriMCn      C  IIAKIKIAMAl/fD 

HUncK    p  WANNAMAKEK 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

ESCONOIPO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDQ  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

60C 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ETIWANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

3 1 

1  390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

295C 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

#EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

40 

48 

124 

10 

43 

MIC 

MIC 

C  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

1 4 

X  ^ 

37 

1  20 

A  V 

1  ft 

44  7 

8  A 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2 1 

119 

04 

43S 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

1  6 

12  7 

0? 

w  C 

3  0 

S  A 

8  A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

CATDCTCt   n     a  MkiC 

pAlRpIfcLU   3  NNt 

2935 

02 

c  n  1  AMD 

23 

38 

17 

122 

02 

no 

c 

SUuANQ  COUNTY  SURVEiUR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7A 

7A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

295£ 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

i 

39 

36 

121 

16 

296£ 

CAROL   4  BJDRGUM 

FERGUSON  RANCH 

302C 

02 

TEHAMA 

23 

40 

2 1 

122 

27 

80C 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNOALE  2  NW 

303C 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5  p 

5P 

!  P 

ROLLIN  Z  BOYTON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

303£ 

O; 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

7  1  4n 

8  A 

WENTWQRTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3046 

06 

SN^A  BARBARA 

32 

34 

44 

1  £  V 

nn 
uu 

r 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

8  A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

22 

120 

09 

285 

5  P 

5P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

3087 

03 

1   A  C  C  C  M 

L AbokN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

3P 

BP 

CAL    DE"1    PliH   £  GAMt 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

so  CALlf=  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

6  A 

8  A 

S  A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1 1 

117 

27 

1977 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

3n 

J  u 

1  noo 

L  D 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

t  J  H  U 

ft  A 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

^  U  i  7 

n  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

^  1  m 

^  1  ?  i 

SISKIYOU 

1  o 
1  ^ 

L.  1 

16 

123 

19 

1240 

4P 

STEPHANIE  DENONCOURT 

FORT  BIDWElL 

3157 

03 

MODOC 

1  n 

1  o 

4  1 

R  1 

lev 

&     O  Q 
*t  *t  7  0 

<^  D 

7  r 

u 
pi 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

1  1 

39 

5  7 
4  ' 

17-1 
ICS 

4  Q 

8  0 

8  A 

n  A 
OA 

CALIF  £  WESTERN  R  R 

CnOT     DDAPf*  A\/TATTnM 

rUKI    dKaIjU  AVIATlUN 

3164 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

24 

123 

49 

61 

UP 

UP 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MtD 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  PARKS  £  REC. 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

GLEN  M  HENSON 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

HOC 

7A 

MRS  PATRICA  a  CLARY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PRTANT    rxn\/ C  D  MM  P  KJT  TAMD 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

43 

340 

8A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

01 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

1  GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

32 
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i-J  _ 

a  ^ 

^  i 

&«  ^ 

CO  - 

OBSERVER 

GERBER  RANCH 

^ '?H7 
s so  t 

w  ■ 

SANTA  CLARA 

37 

7  7 
£  £ 

kC  L 

7  O 

C  7 

2  1 4C 

A  A 

MQ^    utiDa    ADAT. MT 

GERLE  CREEK  CAMP 

33SE 

02 

EL  DORADO 

] 

38 

59 

^  £  U 

7  5 
£  S 

7  H 

nPDT  uATcR  Dr^niiQrp^ 

UCrl     naic>>  r\tjUUKL.CJ 

GIBRALTAR  QAM  NO  2 

3^02 

06 

SNTA  BARBARA 

P  C 

34 

"X  1 
9  i 

1  1  Q 

L.  1 

l77\. 

ft  A 

C 

qamta   qadqada   utd  acd 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

w  c. 

SHASTA 

4 1 

1  ££ 

7  i. 

1  071, 

ft  A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

5P 

3P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILRQY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1  n  R  n 

r 

HFNR V    MAMTF 1  1  I 

GILRDY   1^  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

2C 

37 

06 

121 

20 

1  5 

8/ 

PHILIP    J  GnN7A[F'; 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

ft  9  7 

O  £  £ 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

42 

5  1^^ 

5  P 

8/ 

H 

KERN   rO   FSTRY   £   F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

KERN 

1  n 

35 

L.L. 

lift 

110 

ur\ 
*tu 

GOLD  RQCK  RANCH 

4  A  Q 
5    0  ~ 

IMPERIAL 

O 

?  J 

1  1  L 
lit 

3  2 

/.  fl  c 

O  r 

0  r 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

1 0 

120 

52 

332  C 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

^  ^  V  £ 

\J 

SAN  BENITO 

5  L 
C  H 

36 

9  £ 

1  7  1 
1^1 

1  7 
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DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CREICENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS  GLADYS  W  CLARE 
OEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 
USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

CLOSED  7/11/72 
HELIX   IRRIGATION  DIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  G  £  E  COMPANY 

ESCDNDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
E,   M.  NEWTON 
T  L  GOULD 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  PIPE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 

JEANNE  D  HAND 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 
CALIF   DEPT  OF  WATER  RES 
FRANK  DE  CHAINE 
DEPT  DF  WTR  RESOURCES 
DEPT.  WATER  RESOURCES 
MRS.  CLOVERINE  CORDER 
LIVERMORE  ALMDA  CTY  F 
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LDCKWOQD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

8A 

C 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LDDI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

SP 

CITY  OF  LDDI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

SP 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

LONE  PINE  CTNWQDD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

c 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

5080 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

47 

118 

12 

10 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  DEPT. 

LONG  BEiCH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MDDOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MDDOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

BA 

S  BARBARA  CO  F   STA  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LA  CO  AIR   PQL   CON  DIST 

LOS  BANOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

4P 

8A 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 

DEPT.  WATER  RESOURCES 

LOS  GATDS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GATDS 

LOS  GATDS  '*  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

11 

122 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETDS  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

41 

286 

c 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

SIERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

s 

INTERMDUNTAIN  F  E  RES 

LOWER  DTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOYALTDN 

5171 

02 

SIERRA 

8 

39 

41 

120 

15 

4936 

8A 

CLOSED  12/27/72 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINQ 

6 

34 

27 

116 

57 

2957 

5P 

5P 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLQW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  DIV  DF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

LYTLE  CR  FQOTHlLL  BLVD 

5212 

06 

SAN  BERDINQ 

28 

34 

06 

117 

20 

1160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  2  SW 

5231 

02 

LASSEN 

18 

41 

01 

120 

30 

5280 

SS 

L  R  REUCK 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8A 

STATE  DiV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

2 1 

119 

19 

339C 

s 

SO.  CALIF,   EDISON  CO. 

MANTEC A 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SALAND 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

MID 

SAN  FRAN  BAY  NAVAL  SYD 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

58 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5546 

c 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  CQSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CDNTRA  COSTA 

4i 

36 

n  1 
\j  i 

i  ^  ^ 

07 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA  C,   FLOOD  CDNT. 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

121 

41 

3800 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

16 

122 

08 

3300 

8A 

8A 

C  H 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

74 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04 

-  180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIC  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

Placer 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  PQWELL 

MIDOLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1130 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

562^ 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILD  5  NE 

5669 

oS 

TULARE 

9 

36 

17 

118 

46 

3300 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4911 

8A 

BA 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA   H  St 

5711 

01 

HUMBOL  DT 

7 

40 

11 

123 

47 

263 

c 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

320 

c 

ROBERT  CRERAR 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL  OIV  BEACH  C  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STA'IISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MIO 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

3d 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8A 

SA 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
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MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  AP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

C 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTERF V 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5  »  7  O 

MONTEREY 

36 

1  ?  1 

X  C  X 

S  1 

5  ^  1? 

D  r 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

116 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

58*0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

C 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

C 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRQ  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

5P 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT. 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPD 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MIO 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

S 

U  S   ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5  89C 

07 

SAN  BERDINO 

^ 

35 

C  0 

s  c 

H  f 

B  A 

O  li 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

c 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8A 

c 

STATE   DIV  OF  FSTPY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL  -DIV  BEACH  £  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

02 

PLUMAS 

8 

40 

02 

120 

53 

6760 

S 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

c 

JACK  I  SCHELL 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  R 

R  Q  a  ? 

ft  5 

SISKIYOU 

C  D 

ice 

1  o 

3544 

MIC 

M  T  n 

r 

U 

U  1 
M  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CALIF  DIV  BEACH  E  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

116 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBQ  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

SA 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

#NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP^FIRE  DEPT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

e 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINn 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

NEVADA  CITY 

A  1  If. 
0  1 

■J  C 

NEVADA 

1 6 

HI 

0 1 

2520 

8  A 

Q  A 

OA 

CIT/  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 

NEWMAN  2  NW 

616Q 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

i^ 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.  HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

36 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILANO 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPD 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLDOKFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MAI  AknPP    riTfiftTW^    ^T  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

w  3 

MADERA 

27 

3  f 

14 

119 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

c 

MARIN  COUNTY  FTHP  HEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S   FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

OAKVILLE       SW  #  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIOE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIFC.D 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

nrcAKicTr\c    liatcd  r\cDT 
□LtANSlUc    WATcR  Dbrl 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

0 

09 

11^ 
116 

08 

180 

8  A 

EARL  G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

43 

116 

00 

410 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEBT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

c 

DAVID  J  RUIZ 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CAL   DIV  BEACH  C  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

UA 

UA 

CITY  QF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

a 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

37 

38 

119 

33 

8600 

DWR  6  NATL  PARK  SERVICE 
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□XNARO 

^  f\  AC 
O  30" 

n  A 

VENTURA 

34 

1  A 

i  1 

4S 

8  A 

A  A 

OZENA  GUARD  STATION 

DA 

VENTURA 

3C 

34 

L  1 
•t  i 

1  1  Q 

7  1 
A  1 

"3  (\  A  n 
35  o  U 

n  R 
y  D 

MERCED 

7  7 
A  f 

37 

C\L 

u  t 

1  7  1 

1  1 

Q  Q  rt 

TAI  TC    AFDT    flF    WATFR  DFQ 

PACIFIC  HOUSE 

A  ^  O  7 
0  J  T  ' 

EL  DORADO 

L 

5  O 

A  S 

I  aU 

3  U 

344C 

7  A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  0AM  FC   33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROVSTON-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

palmdale 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

34 

35 

118 

06 

2596 

5  p 

3P 

PALMDAlE    IRRIG  DIST 

PAl MDAI E    FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

34 

118 

05 

9  R  1  7 
A  9  1  f 

MIC 

M 1  [ 

FED   A\/IATI0N  AGENCY 

PALM   SPR INGS 

O  O  J  ^ 

07 

RIVERSIDE 

33 

AQ 

1  1  A 
110 

Pc. 

A  1  1 
H  1  i 

D  r 

E  C 

PALM  SPGS  FIRE  OEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

66^6 

u  *t 

SANTA  CLARA 

37 

5  7 
A  1 

\  77 
1  A  & 

Ci  A 

9  C 
A  3 

A  A 

n  A 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

DAI  HM  A 
r  H  L  u  n  M 

6650 

04 

MHNTFRFV 
1  1  u  1^  1  u  f\  c  ■ 

A'^ 

^  A 
30 

A  1 

1  ^  i 

30 

1635 

1  A  M  F  C    A    A  F  1  1 

PAiriMAtJ    MT  nR^ERWATPIRV 

A 
UO 

SAN  DIFGD 

3  3 

A  I 

1  1  A 
1  i  0 

0  i. 

c  c  c  r\ 

C  □ 

5  r 

S  D 

PAl DMAR  HBSFRVATHRY 

PALOS  VERGES  EST  FCA3D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

32 

33 

48 

1  1  A 

1  i  O 

23 

9  1  A 
A  1  O 

7A 

SUPT.   OF  STREETS  G  PKS, 

PANOCHE 

A  A  7  *> 

n  R 

U  3 

SAN  BENITO 

?  7 

C  f 

36 

?  A 

1  9  A  K 
1  A  0  7 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

parkfield 

MONTEREY 

7  L 
C  f 

35 

1  70 
1  A  V 

?  A 
A  0 

^  A  A  9 

7  A 

ROBERT  H,  DURHAM 

PASADFNA 

a7  1  Q 

A  A 

yo 

LOS  ANGELES 

1 

34 

U  V 

1  1  A 
110 

U  7 

AAA 
0  Otf 

A  D 

H  r 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

A7  5  A 

TEHAMA 

C  -3 

39 

1  7  7 
1  A  A 

^  ^£ 

7  S  <\ 

8^ 

r 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  RQBLES 

A7  a  r 

0  ^ 

SN  LUIS  OBPO 

7  L 

'3  A 
3  0 

1  7  A 
1  A  U 

A  1 
H  1 

7  A  A 

K  0 

^  D 

3  r 

CITY  QF  PASO  ROBLES 

6736 

0^ 

CM  iiiTC  nRon 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

C 

f    1  UP vfi  T  r  k 

PA^n    RHRl  FC    FAA  AP 

6742 

0^ 

SN    LUIS  DRPD 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MIC 

MIC 

FFD   AWIATinN  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

A7  R  1 

MODOC 

7  1 

1  1 
1 1 

A  t  y 

1  7 
1  ^ 

7  AAA 

5 

DEPT  QF  WATER  RESOURCES 

PATTIWAY 

A7R^ 

05 

KERN 

10 

34 

5  A 

1  1  9 
11" 

2  3 

^  A  A  ft 

J  O  o  □ 

7  A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

S 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

PERR  I  S 

6816 

06 

RIVERSIDE 

26 

33 

47 

117 

14 

147C 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALIIMA   FIRF    STA  2 

A  A  7  A 

u  i 

SONOMA 

1  7 

38 

1  7  7 
1  ^  A 

"k  A 

1  A 
1  0 

R  D 

5  P 

r 

L> 

P6TALUMA  FIRE  STA  #  2 

PTFnRA    ni  ANITA   Gpn  ^TA 

A  a  A  7 

n  A 

veil  1  U  r\  M 

5  Q 
A  T 

34 

1  1  Q 

1  1  7 

1 U 

"3  n  A  c 

VENTURA  fOUNTY  FCD 

PTNFfRFST   SUMMIT   R  S 

0  0  7  5 

IJ  D 

1  U  U  U  U  '  1 11 1 

7  1 
A  i 

A 

1  7  n 
i  aU 

1!  A  A  A 

ijsfs»  district  ranger 

DTMP    PI  AT  HAM 

6896 

05 

C  R  F  CNn 

27 

1  A 

30 

49 

119 

20 

6 IC 

7  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE   MOUNTAIN  INN 

6910 

0  6 

VENTURA 

A  7 

"2  A 

36 

1  1  Q 
A  1  7 

A  1 

4200 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

i..  O  O  A 

04 

SAN  BENITO 

c.  u 

^  A 
JO 

o 

1  7  1 

1  1 

1  a  rt  T 

1 30  r 

A  A 

A  A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

0  7  HU 

DA 

VENTURA 

A  7 

34 

1  1  A 
110 

A  I^ 

7  t»  A 

7  A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

C 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMG  BEACH 

69<,3 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVFR  PH  1 

6944 

SHASTA 

2  3 

4 1 

00 

1  ?  1 

30 

2  8  8C 

4P 

PACIFIC  GAS  C  ELECTRIC 

PIT   RIVER   P   H  5 

A  O  A  A 

6V40 

02 

SHASTA 

A  1 

E  0 

1458 

J  r 

P  G  £  E  COMPANY 

PI AfFRVll LF 

696C 

02 

CL     LI  U  T\  a  u  u 

1 

Q  Q 

44 

120 

48 

1890 

8  A 

a  A 
OA 

H 

P  G  e  E  COMPANY 

PIATFRVTIIF  TFG 

6962 

02 

F I    DRR  A  nn 

1 

3  0 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4  F 

4  r 

INST  FST  GENETICS 

Dt  ArCD\/Tl  1  C     r\TCD     Dl  AMT 

6964 

02 

CI    n n D  A ri n 

1 

30 

44 

120 

5 1 

1546 

• 

C 

rTTV   nF  PLATFRVILLF 

PI  A  C  K  F  TT 
r  L  A  J  r\  c  1  1 

697E 

0 1 

f^l  PNN 
VI  L  C  1^  1^ 

7 

3  7 

44 

122 

c  \ 

7  1 

65  8C 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WTR 

P  L AT  I NA 

02 

SHASTA 

A  3 

A  C\ 

22 

J  3 

226C 

Q  A 

n  A 
OA 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

fi 

3  7 

45 

120 

42 

5165 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDQC INQ 

17 

38 

55 

123 

42 

2ld 

5P 

5P 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLQ   Ll GHT  STA 

7016 

Ofi 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BlANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35 

40 

i  ^  i 

59 

1  1  P 
1  1  r 

i  A  ~ 

U  S  COAST  GUARD 

PflMflNIA    TAI  DniV 
rUnUI'IA     vAL  rUL' 

7050 

06 

I  nc    ANT.  Pipe 

26 

1  L. 
5  H 

04 

11' 

4  9 

740 

Q  A 

o  A 

°  A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT    fHlCAGH    NAVAl  OFP 

7070 

04 

CnNTRA  fOSTA 

4 

0 1 

122 

0 1 

50 

5  P 

E  D 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTER  V  I L  L  F 

7077 

05 

TUL  ARF 

9 

36 

04 

119 

0 1 

393 

6  A 

P  A 

OA 

JOHN  H  DAYBELL 

D  np  TPl  1  A 

7085 

02 

Pi  1  im  A  c 
r  u  u  n  A  J 

a 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

c 

F«  W.  CQLE 

7093 

05 

Till  ARF 

f  U  L  "  C 

ic 

35 

48 

118 

34 

7000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

ic 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

'  A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER   VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

C 

P  G  C  E  COMPANY 

PDWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN   D I  EGG 

32 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADQ  DAM 

7123 

U6 

RI  \/FRSinF 

2S 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT   OF   THE  ARMY 

PQTCCT  V/AllFV 

7150 

04 

MflKlTFR  FY 

n  u  N  1  c    c  ' 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QU I NC  Y 

7195 

02 

pi  1  IM  A  C 

a 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

BA 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAMflNA    CPAlil  nTNft 

7231 

06 

Can  niFT, n 

OAli  UiCOU 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULOING 

K ANUoBUKb 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

l/CQISJ   rn    CIRF  DPPT 

7259 

05 

c  D  c  c  u  n 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RFn  ni  iiFF  ucn  &p  q 

7292 

02 

T  C  u  A  M  A 
1  c  n  A  n  A 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MIO 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  FIKE   STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDOING  FIRE  OEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FDLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

CALIF  OIV  BEACH  t  PKS 

^RICHMOND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  JF  RICHMOND 
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7446 

02 

^  U  U  ^  '-J 

23 

a 

i  0 

09 

121 

42 

40 

M  I  U 

IJ    S    ARMY  DFpnT 

7470 

06 

28 

ii 

57 

117 

23 

840 

5  P 

R  D 

"  r 

RIVFRSTDF    FIRF  DFPT 

7473 

06 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8  A 

8  A 

A 

r  r 

STATFWTDF    A    Pni     RFS  TFN 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

L 

SAC   MUNIC  UTL  DIST 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

7S10 

07 

INYD 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

7516 

02 

Dl ACER 

1 

3  0 

A  0 

1  A 

14 

242 

OA 

A  A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

7533 

05 

Till  AD  p 

10 

30 

06 

118 

3  0 

6240 

c 

fDRP<;   nF  ENGINFERS 

7560 

05 

p  r\  C    1"  "J 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

0  r 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

7600 

07 

5AN  BERDINQ 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

c 

^Al    TC     ATI/     nC  UTAUUAVC 

CALIF    DiV   Ur  nlbHWAYS 

7614 

01 

T  D  T  W  T  T  V 

I  K  1  IN  1  It 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

7630 

02 

^  AT  RAMP  NTH 

23 

3  8 

3 1 

121 

30 

17 

MID 

M  I  U 

L  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7641 

03 

WC  w A n A 
lit  V  **  w 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

[INIVFRSITY   OF  CALIF 

7643 

NAPA 

^  ft 

"x  r\ 
i\i 

5  Q 

•5  ^  K 

o  r 

o  r 

7646 

0  1 

M  A  D  A 
Pi  A  r  A 

1 7 

3  0 

30 

122 

pZ 

1780 

FHUTM    M    1  FARNFn 

7649 

02 

M  A  D  A 

23 

36 

33 

122 

23 

1000 

c 

1  AfK   wnDRHT  FS 

7661 

04 

4 

a  7 

50 

122 

06 

623 

7P 

7  D 

RRnTHER    11  RFNFnTTT 

7668 

04 

rlUIN  1  C  K  t  T 

24 

40 

121 

36 

85 

5P 

3  P 

II   c    ricDT   ne    A(^    1  AHS 

7669 

04 

MflNlT  C  D  V 
n  U  IN  1  C  K  Y 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MIC 

CFn    AWTATinN  Af^FNCV 
rCU    AVlAliUIN  MuCl^UT 

7672 

04 

20 

1^0 

aO 

1375 

ft  A 
0  A 

SAI INAS    nAM  nPFRATORS 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

"XL. 

35 

120 

24 

250 

ft  A 

JOE  CABRAL  JR 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  C  E  COMPANY 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

36 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

7  7  1? 

(lie. 

SAN  BERNDINin 

9  A 

3^ 

1  C\ 

117 

r 

US   CriRPS   OF  FNGINEER5 

77  1  ft 

CiL. 

MflMlP  R  F  V 
11  u  IN  1  c  r\  c  1 

7  L. 

\J  c 

1  Ot\ 

A  i(  A 
H  3  U 

ft  A 
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TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS  L.  ACKERMAN 

TAHDE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

lie 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

19 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 
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STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

THE  CEDARS 

6881 

02 

PLACER 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

S 

ncDT   nc   LiATCD  Dccniiurcc 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

C  n  M  ."1  U  A 

SUNUnA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

mrc   cavp  ncucv 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MID 

PCU    AVIATiUI^  AGtNtY 

THERMAL  FIRE   STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

XI 

118 

51 

810 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  D£PT 

thkec  mile  valley 

8909 

02 

D  1  1  IM  A  Q 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

t L\  IP    nPPT    WATPR  RPS 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

5 1 

2200 

c 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

c 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

a  u  A  n  n  n 

AMAUUR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

r    Ij    L    c  LU^rAlN" 

TDPANGA  patrol  STA  FC6 

8967 

06 

1  nc    AM/^ci  cc 
LOo  ANliELcs 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

1    A   rn  PTRP  nPDT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

lie 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  A I RPDRT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

ORANGE          PARK  UEKT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

C  A  k1        1  n  A  A  1  1  T  Al 

aAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAPC     O  TllPCl 

AAOc    R    1 Uv b  L 

TRACY  CARBQNA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9024 

01 

T  D  T  M  T  T  V 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

8A 

II    C    miR     DPri  AMATTHM 

TRONA 

9035 

07 

CAM  Dcor\TMP"i 

dAN  DcRDiND 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8  A 

KtRK    nCwEt    tnbn  CUK" 

TROUGH  SPKJNG 

9037 

02 

C  DLUS A 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

rRDDtf     nc  CMTTMCCDC 

CUKrS   QP  cNblNccKb 

^n>ifi/rr     riAfci^r-rt  CTa^ptom 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

9043 

03 

k1  C  V  J  A  n  A 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

8A 

c 

II    c    ehdcct  ccD\/Trc 
U    b    rQKtSI  icKViLb 

Til  1  1  1  Kl  ^  A 

TUJUNGA 

9047 

06 

1 nc    AMTCi  cc 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

lAMCC     n  DADDA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKc  R 

9053 

01 

C  T  CI/  T  vn  1  1 

d  I       I YUU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

C  H 

Till   Cl    AL/C      TBDTP  r\TCT 

TULbLAKb    IRKIU   U I  3 T 

TIIWWCl      PAfviriCD  ^TATTflW 
lUlNlNCL    KftMtitK  SiftTlUIN 

9061 

05 

Till  ARC 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

s 

MATl      UCATHCD  ^CBV/TrP 

IN  MIL    wcMinci\  ocrsvi^.c 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TucKiTv   mti  c   uni  I  nu 

IntiNlY    nlLt  HULLUW 

9097 

02 

T  C  U  A  M  A 

1 t  n An A 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

s 

nCDT  nc   uATCD  RCCniiBrpc 

TUCUTVMTUC     DAI  MC 

9099 

07 

Cam  DConTMn 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

incuiiA    tdcc    mat  mhm 
JUoMUA    IRCC    NAfa  nUiN, 

9105 

02 

A  1   D  T  U  C 

AL r  i  iN t 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

DAricT/*    rAC    p  cicrTBtr 
PACiFIC    oAb    t  cLcLTML 

TWITCHcLL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

r*AMTA      uAnTA      V/IV/  l.lpn 

SANTA   MARIA   VLY  WCU 

UHL   RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

c 

U5F5   C/U  DI5T  RANGER 

#UK  I  AH 

9122 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

1  (  L/  T  A  (-1      /       l.l  C  1  1 

UKIAH  4  WbW 

9124 

01 

MENOOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UU  C  L  A 

9152 

06 

LU5  ANocLcS 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

IIDDCD     MATTm  C 

9177 

01 

ui  1 M  Q  n  1  n  T 

17 

40 

15 

124 

11 

255 

5P 

WtbLEY   V.  KUSCUE 

iiDD    Cam    I  CAkirNnn    cti  tcb 

9185 

04 

A  1     A  M  C  r\  A 

AL AMt  DA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

IIDOCO     TDCC  DTkiflC 

UrHcR   TRfci  PINU5 

9189 

04 

iAN  BENITU 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

1  1  C  nKI  A     1  KI 

UbUNA   c  vi 

9193 

05 

nAR I KU5 A 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

vALAvILLC 

9200 

02 

c  n  I  A  Ki  rt 
aUL AND 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETON  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

1/  A  1  1  C  V     ^  C  Kl  T  C  Q     "J     VI  kl  C 

VALLcY   CfcNTER   c  NNE 

9232 

06 

oAN  IJltGU 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

\/AIVCDMn     CTBC     ^TA  7Q 
VALTCKnLi    rlKt  3TA 

9250 

07 

1 nc    AM PCI  cc 
LUb   ANUE  L  c  S 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CFC  AND  WTR  CD 

VENTURA 

9285 

06 

U P  NlTllR  A 
veil  1  wr\  M 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

rn      Cl  n^f^   rnMTDni  nicT 
LU*    rLuUD   CUINIKUL    u  1  0  1 

VCrvniLiUli  VAL.LCT 

9301 

05 

CD  c  c  M  n 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

uTrxriRv/Ti  1  c  ommd  di  amt 

9325 

07 

CAkI  DconTMn 

gAN  DtRDlNU 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CD  WATER  DIST 

UTncTTC  MCAnnui 
ViUtllc  nCAUUW 

9328 

05 

C  n  r  C  ki  r\ 

11 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WTurcwT   CTDc    cta  crion 

9345 

06 

1  nc     Aki/»r*i  c  f 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V I NTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DQTTA 

V I  S  A  L  I A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

9378 

06 

aAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VDLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

1  ?  1 

5  7 

L  D 

^  r 

P  G  C  E  COMPANY 

WALMAR  SCRQDL 

9420 

04 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

5P 

UDC          iflAM  TLinMAC 

MRSt    JUAN  THDnttb 

9423 

04 

tUNTRA  CDoTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

5P 

5P 

JOHN  F.  TERRY 

U&l  NtIT    r  D  P  C  L/     0  CMC 

■y426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.  BETTY  FAIRCLOUGH 

UAi  KJilT   DTI    Cta  crinor 

9431 

06 

LCS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WAKINtK  irKlNbS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

U  A  c  r  n 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CD  FSTRY  C  F  D 

9458 

06 

CklTA  QAQDArtA 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

BA 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELOON  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
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STATION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTTNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

v./DD£in  V  £<n 

TEMP. 

PRECIP. 

< 
u 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

WESTHAVEN 

U5 

FRESNO 

1  1 

^A     1  ^ 

1  1  O 

i  i  7 

3  7 

285 

7  A 

UF5T  POINT 

95  82 

D  S 

V  3 

CALAVERAS 

1  A 

38  24 

1  9  n 

1  c  u 

3  9 
5  C 

9  fl  9 
^  0  £  U 

R  A 

STATP    nTv/    nc  pnRFSTHV 

plac  er 

X 

39   1  1 

5  7  11 

5  7 

R  9  Oo 

e 

nPPT    UJATPR  RPSnilRfPS 

WET  MEADOW 

9602 

TULARE 

1  n 
i  \j 

•3  V      C  1 

1  1  R 
1  1  o 

5  *♦ 

A  0  R  n 

O  7  9  U 

e 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

3^ 

39  02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  IDKONO 

WHISKEYTQWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40  37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37  30 

116 

\  \ 

A  w  i  J  U 

8  A 

8  A 

H 

UNIVERSITY   OF   TAI  IF 

WHITE    MDUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

37  35 

118 

1  4 
1  *♦ 

1 1  *♦  *  u 

O  A 

UNIVERSITY   HE   TAL  IF 

WHITTIER   CTY   H   PC  106C 

9660 

LOS  ANGELES 

2  6 

33  58 

1  1  A 

110 

n  9 

5*tU 

5P 

WHTTTTER    WATER    D-l  AfFfn 

WHITTIER   NARRnWS  DAM 

7  O  O  w 

uo 

LOS  ANGELES 

7  A 
fcO 

t    y  1 

1  1  A 
X  1  0 

v3 

9 

1 5Tr 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

O  A.  ?  1 

07 

I N  VO 

o 

^A   1  i; 
■70    1 7 

1  1  "7 

14 

4  100 

5  P 

R  D 

MATTnwAI      D  A  D  1/     C  E  D  W  T  T  C 

vO  f  f 

Uii: 

COLUSA 

c  3 

57      U  7 

1  9  "5 

ice. 

U7 

86 

9  A 

Q  A 
7  A 

r I  TV    nP  UTIITAMS 

WILLITS   1  NE 

9  6  8  A 

MENDOC INO 

1  7 

1  9  3 
1  £  5 

7 

1     A  A 
1  5*f  0 

A  P 

•t  r 

HENRY  Ct  WADE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39  21 

123 

19 

1925 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK  1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40  57 

123 

36 

461 

8A 

8A 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39  32 

122 

12 

8  A 

6  A 

. HOWARD  R  ALLARO 

WINTERS 

YOLO 

■^fl  "19 

1  9  1 

3  0 

A  A 
O  A 

A  A 
O  A 

J  NEWTON  WALLACE 

wnFFDRD  HEIGHTS 

07  A 

up 

KERN 

1  n 
i  u 

5  3     *♦  5 

1  i  0 

9  7 

9  7  ^  r\ 

4  D 

GEORGE    R  WENZFL 

077  S 

ALPINE 

3  fi  A7 
5  0  r 

1  1  0 

i  i  7 

H7 

56/1 

R  D 

<^  D 

n 

MR^    UtTlMA    r  AARR 

07  Q  1 

YOLO 

Ls 

5  0     *t  1 

19  1 

69 

O  A 
7  A 

Q  A 
7  A 

II  r   AflR   PXTPN  <;pR\/ 

9792 

04 

CAM  MATCn 
0  AN    n A  I  t  U 

4 

37  26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

981^^ 

04 

SANTA  riARA 

4 

37  08 

121 

57 

1600 

5P 

MARV/TM    F  UARP 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120 

14 

6950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YDR8A  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKVILLE 

9851 

0 1 

MENDOC INO 

17 

38  54 

123 

14 

1100 

c 

MRS,   Vt   SYLVIA  HULBERT 

O  fi  R 

MAR  T  PnSA 

1  A 
l*t 

^  7    i  R 
3  1  *iO 

1  1  o 

1  I  7 

a  ■ 

f  U 

7  A 

7  A 

t  n 

II   S   NAT   PARK  SERVICE 

YREKA 

O  Q  A  A 
7  0  OO 

Ci  1 

S I SK I  YOU 

19  9 

^  o 

9  A  9  C 

A  A 
0  A 

A  A 
OA 

U   S    FOREST  SERVICE 

ZENI A-KETTENPDM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40  10 

123 

27 

3600 

c 

ARCHIE  B  FUGATE 

CLHSFD  STATIONS 

BUENA  VISTA 

1170 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121 

11 

1640 

c 

CLOSED  7/1/71 

CLOVERDALE  11  W 

1840 

01 

SONOMA 

22 

38  46 

123 

13 

1820 

c 

CLOSED  9/30/72 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

05 

TULARE 

10 

35  57 

118 

36 

6200 

S 

CLOSED  1972 

LAKESHORE 

4709 

02 

SHASTA 

23 

40  53 

122 

23 

1075 

8P 

8P 

BP 

CLOSED  7/11/72 

LOYALTQN 

5171 

02 

SIERRA 

8 

39  41 

120 

15 

4936 

8A 

CLOSED  12/27/72 

searsville  lake 

8068 

04 

SAN  MATEO 

4 

37  24 

122 

14 

350 

8A 

CLOSED  1/1/73 

8173 

02 

1 

38  40 

120 

55 

1375 

7A 

Cl OSED    12/ 1/72 

NEW  STATIONS 

CLOVERDALE   1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

36  48 

123 

00 

320 

c 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40  52 

122 

23 

1075 

c 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40  43 

122 

58 

3825 

C 

DAVID  J  RUIZ 

WODDSIOE   FIRE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37  26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO      6-DESERT  7-EEL 
8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     J2-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 
15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17~N0RTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT     22-RUSSIAN     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 
27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 
32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER  39-YUBA-BEAR 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Tomnerature  In  °F.  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
DIMENSIONAL  UKITS      Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  "-^^  "^'^^^.^-li^^^^^/rverale  5"ir^e.peratirL  frSm  es'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
"oS'ln  Till.     Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  o    the  nega  ive^departures^o  ^^^^  3^,,,,  ,,„,,ed  by  the  number  of  observations, 

directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  ,     ,    ,    ,  ,,„e      Durin.  the  summer  months  some  observers  ta.e  the  observations 

— Xl™^     I^--^-:  r-o-nnThr-llii-aliTnd^Snr^i  tl  r-ls  at  oLervatlon  time  .r  all^e.cept         io„a^eat her  .rv.^ 

on  daylight  saving  time.     Snow  °"  ^ro       ,  ground  values  are  at  4.00  a  m      "^l^-t-  ',.  ..  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 

SlJl^rhl^ch-a^f  t^i:r:rs  "^d*     n^lrbie^'-fnrsrffll^irth-.-.SnLVaVl  ^IrZ  ^  Or^ui^table ,  whin  published,  are  .or  the  hours 

Temperature"  table,  "Evaporation  and  wind    xao  , 

ending  at  time  of  observation.  rtiameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

|S^Lra-«?n;vaJ^™^ 

^^S^^es  published  .  the  .nowfall  .d  ^  ^J^' J^^^^ J^^^^^^^^.-^  and^tb^r  ^sls^r loc^eirla^-lty 
TiTiA  measurements  are  "-^en  from  different  pM^^^    ^  th^  record .  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

in  the  snowpac.  may  ^^^^^  ^^^^^  ,ne  "Snowfall  and  Snow  on  Oround"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

iS^sleeJ'ln^riinrsioronlround  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  „  ^^^^^^^^^  ^^^^         ^^^^  ^^^^^^ 

^X^I^^     Figures  and  letters  following  the  ^^^   ^^^  ^    ^  ^^^^^^  ....  ,,,,        .„led  in  the  .uly  issue 

SKASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days 
of  this  bulletin . 

•     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
EVAPORATION  ANn  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  .     Pan        °;^5°PPt3'<ie  gray  enamel. 

Sairsprlngs  Pwr  House   ■.     Pan  ?s  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

Brawley  a  SW                    :     Holtville  silty  clay,  -el grass-covered  ^^-ace^e.^osed^to  ^l^sun.^  iTll^ltAlt  at 
Davis  .  WS.  E.P  .          :    L^d^  lor^Tnd^^  LriVruL'surfrc-rafrn^-^n'ra-Trr  sol  1  thermograph  for  .  hours 
ending  at  8  a.m   „„„„rf_   drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in 


Fresr 


und"  table,  "Dally 


enaing  av  o  ,„„„j     Hroinarjp  to  south-   late  afternoon  snaae  in  sujnmei 

■  ^^^s  -r30!-nr40^I  P  h       .ambrecht  --ance  soil  thermograph 

Riverside  E.p  Sta     '      :  J^^X^^^^  ^  ^  ^ 

Hiversiae  t.xp  o  mograph  for  24  hours  ending  at  midnight. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily' Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  . 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 


H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soil  Temperature"  table. 

E    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801 .       Attn:  Publications. 


i  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Cllnatlc  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  /  / 

Director,  National  Climatic  Center 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
El    CENTRQ  2  SSW 

LDUFST  TEMPERATURE 
BDDIE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
iDLEWILi^  HWY  MNTNC  STA 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
83  STATIONS 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
iDLEWlLi)  HWY  MNTNC  STA 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE   M'UNTAIN  2 

GREATEST  DEPTH  DP  SNOW 
LQDGEPOLE 


103 


-  7 


DATE 
DATE 


28 

02 


2.80 
.00 
1.75  DATE 
19.5 

114  DATE 


01 


02  + 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
APRIL  1973 


Temperature 


Precipitation 


SUUoo 

'4 

>  ji 
<t 

ft! 

a 

•  ^ 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

S 
a 

lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Noraial 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

0 
0 

0 

1.00  or  More 

s< 

°  I 

hi 

g  » 

Total 

*       *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

71 

I 

37.5 

54.3 

84 

11  + 

30 

18 

316 

0 

0 

3 

0 

1 .33 

.61 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

ANCHIN   PAC   UNION  COL 

6B 

3 

45.7 

57.0 

83 

27  + 

32 

1 

249 

0 

0 

1 

0 

.26 

.23 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

71 

9M 

36.3m 

54  .  IM 

91 

27 

28 

18 

322 

1 

0 

5 

0 

.85 

.47 

2 

,  0 

0 

3 

0 

0 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

66 

1 

3B.2 

52.2 

60 

11  + 

31 

4  + 

377 

0 

0 

3 

0 

1.98 

.66 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

C  ALL  AHAN 

64 

1 

31.3 

47.7 

60 

26 

22 

1 

512 

0 

0 

16 

0 

•  63 

.46 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

66 

IM 

33. OM 

49. 6M 

62 

26 

23 

2 

456 

0 

0 

12 

0 

.96 

.56 

13 

T 

0 

3 

1 

0 

CLOVEROALE  3  SSE 

74 

5 

45.0 

59.6 

1.5 

66 

26 

37 

2 

163 

0 

0 

0 

0 

.21 

2.58 

.21 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 

61 

9M 

42. 6M 

52, 3M 

72 

10 

34 

9+ 

374 

0 

0 

0 

0 

1.65 

.71 

1 

.0 

0 

0 

OUTTONS  LANDING 

69 

2 

45.5 

57.4 

61 

5 

38 

16 

223 

0 

0 

0 

0 

.16 

.15 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELK  VALLEY 

65 

4 

32.8 

49,  1 

81 

26 

26 

3 

469 

0 

0 

18 

0 

2  .63 

1 .00 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

EUREKA  WSO  CI 

R 

55 

7 

44.5 

50, 1 

-  .3 

69 

4 

37 

2 

439 

0 

0 

0 

0 

.35 

2.32 

.14 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

FERNDALE   2  NW 

59 

1 

41,3 

50.2 

72 

32 

2 

437 

0 

0 

1 

0 

.76 

,27 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

FOREST  GLEN 

68 

1 

32.0 

50, 1 

.5 

85 

27 

25 

3 

442 

0 

0 

19 

0 

1.41 

2.40 

.61 

19 

T 

T 

1 

4 

1 

0 

FORT  BRAGG 

60 

4 

43.5 

52,0 

71 

5 

35 

2  + 

365 

0 

° 

0 

" 

.92 

1.85 

.43 

13 

.  0 

0 

4 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT   JONES  RANGER  STA 

68 

3M 

30. BM 

49, 6M 

63 

26 

20 

2 

454 

0 

0 

0 

.78 

.62 

13 

.  0 

0 

2 

1 

0 

FORT  ROSS 

61 

IM 

52,  IM 

74 

36 

28  + 

382 

0 

0 

0 

0 

.29 

2.88 

.  12 

1 3 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRATON 

73 

6 

39)0 

56,3 

1,0 

67 

25 

32 

2 

256 

0 

0 

1 

0 

.11 

2.90 

.06 

13 

.  c 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

72 

4 

36.7 

54,6 

,0 

90 

27 

30 

3  + 

306 

1 

0 

8 

0 

.50 

2.22 

.29 

1 

,  c 

0 

2 

0 

0 

HEALDSBURG 

76 

7 

45.7 

61.2 

3,8 

69 

24 

39 

1 

120 

0 

0 

0 

0 

.15 

■ 

2.76 

.  14 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUTS 

62 

7 

31.9 

47.3 

61 

27 

25 

3+ 

521 

0 

0 

17 

0 

.56 

,42 

.  0 

0 

1 

0 

0 

HOOPA 

70 

8 

39.6 

55.3 

67 

27  + 

33 

7 

284 

0 

0 

0 

0 

.98 

.52 

1 

,c 

0 

3 

1 

0 

KENTFIELD 

74 

3 

44.6 

59.5 

3,0 

64 

25 

40 

1 

163 

0 

0 

0 

0 

.  06 

3.13 

.06 

13 

.  c 

0 

0 

0 

0 

KLAfiATH 

R 

62 

BM 

40, OM 

51 .4M 

77 

4 

32 

2 

400 

0 

0 

1 

0 

1  .96 

.71 

17 

.  c 

0 

6 

2 

0 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

59 

9 

31,0 

45.5 

77 

27 

19 

7+ 

560 

0 

0 

18 

0 

.45 

.30 

17 

,5 

1 

1 

1 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

60 

5 

22,5 

41,5 

78 

27 

15 

2  + 

699 

0 

0 

27 

0 

.27 

,22 

13 

T 

T 

17 

1 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

72 

5 

56,4 

1.9 

84 

35 

1 

192 

0 

0 

0 

0 

.11 

1 .62 

.11 

1 3 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pk 

62 

7 

37!6 

50.2 

78 

4 

29 

2 

439 

0 

0 

5 

0 

1 .75 

,88 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

ORLEANS 

75 

3 

41,2 

56,3 

88 

26  + 

33 

3 

200 

0 

Q 

° 

° 

.69 

2.39 

,25 

1 

.  0 

0 

3 

0 

0 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

71 

4 

43.9 

57,7 

2.1 

82 

25 

39 

16 

213 

0 

0 

0 

0 

.08 

- 

1.69 

.06 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

60 

5M 

42. 5M 

51, 5M 

66 

9 

36 

2 

399 

0 

0 

0 

0 

.43 

.28 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

74 

4M 

40 . 2 M 

57, 3M 

91 

26 

32 

18 

229 

2 

0 

1 

0 

.  36 

2.51 

.30 

1 3 

.  0 

0 

1 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

68 

7 

41.2 

55.0 

64 

11 

33 

2 

293 

0 

0 

0 

0 

1.85 

,97 

13 

.  0 

0 

3 

2 

0 

SAINT  HELENA 

74 

2 

41.9 

56.1 

1.4 

86 

24 

34 

1 

202 

0 

0 

0 

0 

.05 

2.37 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

73 

2 

47.7 

60.5 

84 

4 

37 

18 

133 

Q 

0 

0 

0 

.16 

.16 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  ROSA 

74 

2 

42.9 

58,6 

2.6 

85 

4 

37 

16  + 

189 

0 

0 

0 

0 

.65 

- 

1.68 

.63 

13 

,0 

0 

1 

1 

0 

CAUVPQ^    RAD    DANfXCD  CTa 
ABM' CIO    DAK    K/iniot'*    o  '  A 

70 

2 

35.5 

52.9 

27  + 

26 

2 

357 

0 

0 

7 

0 

.61 

.20 

1 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SCOT  I  A 

60 

3 

43.4 

52,1 

*  .8 

77 

5 

36 

0 

0 

0 

0 

1.97 

1 

.  0 

0 

SHELTER  COVE 

57 

3M 

46. 9M 

52,  IM 

66 

25  + 

40 

30 

377 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.60 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

SONOMA 

77 

2 

43. 2M 

60 ,  2M 

87 

27  + 

36 

J 

133 

0 

0 

0 

0 

.  03 

.02 

14 

0 

Q 

0 

y 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

66 

IM 

37 .  6M 

51, 9M 

62 

27  + 

26 

2 

390 

Q 

Q 

5 

Q 

.  49 

.42 

13 

,  0 

0 

1 

0 

0 

TULELAKE 

lit. 

62 

6M 

28,  IM 

45  ■  4M 

80 

26 

20 

34. 

580 

0 

0 

24 

0 

.  09 

.69 

.05 

17 

0 

Q 

UKIAH 

74 

7 

42,0 

58,4 

1.7 

90 

25 

33 

2 

202 

1 

0 

0 

0 

.22 

2.15 

.  12 

13 

0 

0 

2 

Q 

0 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

71 

7M 

32  .OM 

51  .9M 

.7 

87 

27 

22 

2 

386 

0 

0 

17 

0 

.78 

1.62 

.45 

1 

2 

0 

0 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

61 

3 

32,2 

46 .  6 

79 

27 

23 

2 

538 

0 

0 

17 

0 

.33 

.17 

13 

.  0 

0 

1 

0 

0 

WILLITS   1  NE 

70 

2 

37,2 

53.7 

85 

25 

29 

2 

332 

0 

0 

6 

0 

.52 

.42 

13 

■  0 

0 

1 

0 

0 

WILLOW  CREEK   1  NW 

72 

1 

39,0 

55.6 

90 

27 

32 

7 

262 

1 

0 

1 

0 

1.66 

1.23 

2 

0 

3 

1 

1 

YREKA 

66 

2 

33,3 

49.8 

.0 

83 

27 

22 

2 

448 

0 

0 

13 

0 

.30 

,62 

.18 

13 

J 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

53.3 

.1 

.72 

- 

1.88 

T 

*       *  * 

Sacramento 

DRAINAGE  02 

AfilN  RANGER  STATION 

61 

6 

31.5 

46.6 

78 

26 

21 

Z 

547 

0 

0 

17 

Q 

.92 

.57 

15 

,0 

0 

3 

1 

0 

ALTURAS   RANGER  STATION 

58 

4 

26,0 

42.2 

-  3.2 

78 

27 

14 

2 

677 

Q 

Q 

27 

Q 

1  •  6 1 

•  5  8 

•  45 

2 

7  ft 

Q 

Q 

AUBURN 

71 

0 

58.7 

1.6 

85 

27 

35 

1  B  + 

193 

0 

0 

0 

0 

fl  1^ 

2.89 

,05 

14 

,  0 

Q 

0 

Q 

AUBURN  DAM  PROJECT 

69 

5 

43.3 

56.4 

82 

27 

33 

16  + 

256 

0 

0 

0 

0 

•  1 3 

17 

.  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

BLUE  CANYON  WSD  AP 

IIR 

53 

6 

36.5 

45 . 1 

.5 

70 

26 

20 

590 

0 

0 

9 

0 

1*55 

_ 

3.27 

"44 

13 

5,2 

0 

BOWMAN  DAM 

55 

1 

32.9 

44.0 

-  1.2 

69 

25 

17 

1 

623 

Q 

1 4 

Q 

1.11 

- 

4.04 

.42 

13 

7,0 

61 

1 

5 

0 

0 

BRANNAN  ISLAND 

73 

7M 

46. OM 

59. 9M 

66 

27  + 

39 

1 

166 

0 

0 

0 

0 

.11 

15 

,  0 

0 

1 

0 

Q 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

76i 

CM 

43. 5M 

59 .  8M 

1.6 

69 

27  + 

3 1 

1 

164 

Q 

0 

1 

*  ^  t 

.16 

1.15 

,16 

14 

,  0 

0 

1 

Q 

0 

BURNEY 

64, 

5M 

26. 6M 

45. 6M 

81 

27 

18 

3 

573 

0 

0 

26 

0 

.35 

,  14 

15 

,0 

0 

2 

0 

0 

CANVQN  DAM 

60, 

4 

28.6 

44.5 

-  .3 

74 

27  + 

16 

1 

607 

0 

0 

24 

0 

.14 

- 

2.69 

.06 

1 

1.0 

23 

3 

0 

0 

CHESTER 

61. 

8 

26,9 

44.4 

76 

26  + 

9 

1 

610 

Q 

2  6 

Q 

.22 

2.0s 

4.0 

20 

1 

J 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

76. 

8 

43,3 

60.1 

1.2 

90 

26 

30 

2 

161 

1 

0 

2 

0 

.01 

2.30 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

"(H. 

7 

46.2 

60.5 

68 

27  + 

36 

1 

147 

0 

0 

0 

0 

.06 

.03 

14* 

.0 

0 

0 

Q 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

73. 

1 

39.4 

66.3 

89 

26 

34 

22+ 

258 

0 

0 

0 

0 

.16 

.12 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

COLUSA   1  SSW 

76. 

7 

46,2 

61.5 

1.5 

89 

26+ 

34 

1 

129 

0 

0 

0 

0 

.18 

1  .06 

.16 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

DAvis  2  hSw  Exp  farm 

75. 

0 

45,6 

60.3 

1 .4 

89 

27 

35 

1 

150 

0 

0 

0 

0 

.06 

1.28 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  FOREBAY 

61. 

5 

36,0 

49.8 

77 

27 

24 

2 

450 

0 

0 

7 

0 

1.37 

.42 

14 

2.0 

7 

1 

5 

0 

0 

DE  SABLA 

67. 

8 

39.2 

53.5 

1.5 

79 

27+ 

27 

1 

336 

0 

0 

3 

0 

.54 

4.64 

.29 

13 

,0 

0 

2 

0 

0 

DOBBINS  1  S 

70. 

2M 

40, 8M 

55. 5M 

84 

26 

30 

1 

277 

0 

0 

3 

0 

.40 

.16 

14 

,0 

0 

2 

0 

0 

DOwMEVlLLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

66. 

3 

35.7 

51.0 

80 

26  + 

30 

8+ 

413 

0 

0 

6 

0 

1.06 

.47 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

71. 

5 

42,4 

57.0 

.9 

66 

26 

31 

18 

236 

0 

0 

2 

0 

.16 

1.15 

.18 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

72. 

6 

47.7 

60.2 

64 

26 

41 

14 

146 

0 

0 

0 

0 

.19 

,15 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
APRIL  1973 


Temperature 


SlaUoQ 

•  1 

«  1 

*  3 
<Z 

•  1 

>  Sl 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

e 

Q 

o 
S 

J3 

Dale 

\ 
a 
• 

1 

Q 

No.  of  Dayt 

3 
■S 

|l 
ll 

1 

? 

O 

e 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

■3 

i  9 

&l 

i  S 

e 

Q 

e 

c 
2 

e 

0 

o 

t 

0 

o 

•si 

o  » 

tj 

fIlSOm  dap 

72.7 

47.9 

60.3 

27 

36 

16  + 

159 

0 

0 

0 

0 

.83 

.45 

18 

,0 

0 

2 

0 

0 

GEORCETDWN  RANGER  STA 

M 

M 

H 

79 

27 

31 

18  + 

0 

0 

2 

0 

1.63 

.60 

1 

.  0 

0 

1 

0 

r.  DA^^    ^411  FY   Nn.  7 

66  •  8 

40.5 

53.7 

82 

27 

29 

I 

334 

0 

0 

2 

0 

.  24 

•  09 

^  7 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

73.1 

45.4 

59.3 

87 

26 

37 

18 

170 

0 

0 

0 

0 

.37 

.30 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

68.0 

29.7 

48.9 

-  1.5 

86 

27 

20 

3 

476 

° 

Q 

2  1 

.47 

.88 

.27 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

JESS  VALLEV 

55.7 

27.2 

*1 . 5 

75 

26 

12 

2 

700 

0 

0 

26 

0 

2.01 

•  37 

.80 

14 

14.0 

2 

1 

5 

1 

0 

LAkEPORT 

7*.0 

37.7 

55.9 

87 

26  + 

26 

2 

267 

0 

0 

4 

0 

.07 

1.96 

,05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

59.  IM 

26 .  5M 

42. 8M 

-  ,9 

73 

26  + 

16 

1 

657 

0 

0 

26 

0 

1 . 37 

4.16 

,54 

13 

6.0 

58 

1 

5 

1 

0 

MANZANITA   LAKE  // 

51.2 

27.5 

39.4 

69 

27 

11 

1 

760 

0 

1 

f-t 

0 

.65 

.24 

18 

5.5 

34 

1 

4 

0 

0 

MARKLEY  COVE 

72.8 

43.7 

58.3 

88 

26 

37 

1 

201 

0 

.25 

.20 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

marysville 

77.7 

48.7 

63.  2 

2.6 

90 

28  + 

37 

1 

94 

3 

0 

0 

0 

.16 

1.58 

.15 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  CLOUD 

6;.') 

31.0 

48.2 

.9 

82 

27 

21 

2 

494 

0 

0 

20 

0 

.52 

3.29 

.22 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

mineral 

56.8 

28  .6 

42,7 

.6 

75 

27 

18 

1 

659 

0 

0 

25 

0 

.92 

3.07 

•  55 

l7 

2.5 

36 

1 

2 

1 

0 

MOUNT   SHASTA  WSO  C!  119. 

62.2 

34.8 

48,5 

1.0 

82 

26 

26 

3 

488 

0 

0 

10 

0 

.37 

2.40 

.17 

13 

1.3 

T 

19  + 

2 

0 

0 

NEVADA  CITY 

66. <> 

35.9 

51.2 

1.0 

80 

27 

28 

18  + 

410 

0 

Q 

.64 

3.85 

.37 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

crlano 

75.8 

47.1 

61,5 

1 . 5 

92 

26 

32 

1 

132 

2 

0 

1 

0 

.10 

1 .54 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

75.2 

49.  1 

62.2 

90 

27 

36 

1 

115 

1 

0 

0 

0 

.12 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.2 

47.6 

58.4 

83 

27 

33 

1 

207 

0 

0 

0 

0 

.25 

.  19 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

placerville 

67.9 

40.2 

54.1 

1.0 

83 

27 

29 

2 

321 

0 

0 

3 

0 

.84 

• 

2.65 

.32 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

placervillE  ifg 

66.7 

45.8 

56.3 

79 

26 

33 

2 

261 

0 

Q 

1.11 

.63 

13 

T 

0 

2 

1 

0 

platina 

69. OM 

37. 4M 

53.2M 

83 

26 

26 

2 

0 

0 

6 

0 

.62 

.0 

0 

0 

PORTDLA 

M 

M 

M 

71 

25 

22 

20 

0 

0 

0 

.12 

1.35 

.07 

14 

1.0 

0 

0 

0 

0 

QU I NC  Y 

65.9 

29.5 

47.7 

-  .5 

82 

27 

2 1 

2 

903 

0 

0 

21 

0 

.71 

2.50 

*  53 

1 

1.0 

1 

1 

2 

1 

0 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

74.9 

'i7.2 

61.1 

.7 

90 

25 

36 

I 

139 

1 

0 

0 

0 

.10 

• 

1.73 

.06 

13 

.0 

0 

0 

0 

u 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

77.8 

SO. 6 

64.2 

3.8 

94 

25 

34 

I 

85 

Q 

Q 

p 

.11 

2.84 

.11 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKLIN 

74.0 

44.4 

59.2 

1.8 

90 

27 

33 

1 

161 

1 

0 

0 

0 

.50 

1.48 

.40 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SACRAMENTO  WSD  AP  R 

74.8 

46.7 

60.8 

2.4 

88 

26 

38 

1 

141 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

1.35 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

76. 1 

49.4 

3.5 

26  + 

42 

1 

100 

2 

0 

0 

0 

•  41 

1.21 

.40 

13 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

71.4 

49.6 

60.5 

68 

26 

35 

1 

158 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  CITY 

62.9 

34.8 

46.9 

80 

26 

25 

1 

479 

Q 

9 

Q 

1.40 

.42 

17 

T 

T 

17 

5 

0 

0 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

61. 3M 

25. 6M 

43. 6M 

-  1.2 

77 

27 

14 

1 

637 

Q 

2  8 

.23 

1  .40 

.15 

1 

2.0 

2 

1 

1 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

72.3 

43.5 

57.9 

.8 

88 

27+ 

31 

16 

212 

0 

0 

1 

0 

.01 

- 

1.49 

,01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.7 

31.5 

47.6 

78 

26 

2  1 

20 

513 

0 

0 

15 

0 

.70 

,  26 

13 

T 

0 

0 

TWIN  LAKES 

1.70 

2.13 

.55 

13 

7.0 

5 

1 

0 

VACAVlLLE 

75.8 

45.3 

60.6 

2.3 

69 

26+ 

35 

19 

135 

0 

0 

0 

0 

.04 

• 

1.75 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOlTA  power  HOUSE 

71.1 

42.5 

56.8 

65 

25 

25 

2 

255 

0 

2 

0 

1.26 

1 .69 

.94 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

71.7 

47.6 

59.7 

87 

26 

38 

19 

175 

0 

0 

0 

0 

.13 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

76. 2M 

47. OM 

61 .6M 

90 

27 

35 

1 

129 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

WILLOWS 

75.4 

44.7 

60.1 

.5 

91 

26 

31 

1 

167 

1 

0 

1 

0 

.01 

1.38 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

77 . 5 

46 . 2 

62.9 

92 

26 

35 

20 

100 

2 

0 

0 

e 

•  02 

.  02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

76.7 

46,5 

61.6 

.9 

91 

27 

36 

1 

120 

1 

0 

0 

0 

.33 

.33 

14 

.0 

0 

I 

0 

0 

DIVISION 

54.5 

1.5 

.52 

2 . 36 

1. 1 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

56.9 

24.0 

40.5 

74 

27 

4 

1 

727 

0 

0 

30 

0 

.59 

.25 

27 

3.0 

1 

14  + 

2 

0 

0 

BnolE 

46. 6M 

14. 5M 

30. 6M 

61 

27 

-  7 

2 

1025 

0 

3 

30 

1 

1.15 

.29 

2 

26 

3+ 

5 

0 

0 

BRIDGEPORT 

55.2 

18,4 

36.8 

70 

26 

3 

836 

0 

0 

29 

1 

.  12 

.05 

30 

1.5 

T 

3+ 

0 

0 

0 

CEOARVILLE 

58.0 

31.5 

44.8 

-  3.6 

76 

27 

20 

7 

601 

0 

0 

17 

0 

1.01 

.02 

.40 

17 

2.0 

1 

1 

3 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

54.1 

24,3 

39.2 

72 

27 

10 

1 

767 

0 

1.12 

.35 

27 

6.0 

43 

1 

5 

0 

0 

DOYLE   5  SSE 

61.6 

32.0 

46.8 

78 

26 

22 

18  + 

540 

0 

.53 

.19 

13 

4.? 

0 

3 

0 

0 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

64.5 

32.6 

48.6 

79 

26 

22 

18 

487 

0 

0 

13 

0 

.26 

.07 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FDOT  RTnyFIt 

62  •  6 

30 . 4 

46.5 

—  ,7 

79 

26 

19 

8  + 

548 

0 

0 

19 

0 

.46 

.55 

.  17 

16 

.  c 

Q 

2 

Q 

Q 

MONO  LAKE 

57.1 

29!6 

43.4 

72 

26 

20 

18 

643 

0 

0 

19 

0 

.20 

.15 

30 

T 

0 

1 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

54.2 

24.2 

39.  2 

72 

27 

1 1 

2 

767 

0 

0 

29 

0 

D  .81 

.28 

1 

7.0 

59 

2 

4 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

63.3 

32.8 

48. 1 

,  1 

80 

26 

21 

18 

501 

0 

1 6 

.00 

.62 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHDE  CITY 

51.2 

25.7 

38.5 

-  .3 

65 

27 

18 

2 

789 

0 

1 

30 

0 

.96 

- 

1.14 

,29 

27 

4.0 

9 

1 

6 

0 

0 

TAHCE   VALLEY  FAA  AP 

51.8 

26.2 

39.0 

65 

28  + 

5 

1 

773 

0 

0 

29 

0 

TERMD 

58. IM 

25. 3M 

41. 7M 

75 

26 

16 

3 

690 

0 

0 

30 

0 

.92 

.41 

27 

6.5 

0 

3 

0 

0 

truckee  ranger  station 

54. 1 

25.5 

39.8 

.1 

71 

27 

1 1 

1 

747 

0 

0 

30 

0 

.79 

• 

1.48 

.22 

1 

6.0 

4 

1 

5 

0 

0 

HOODFORDS 

60.2 

31.9 

46.  1 

77 

26 

19 

1 

561 

0 

° 

1 7 

° 

•  09 

.05 

30 

T 

0 

0 

0 

0 

division 

41.9 

-  1.7 

.60 

.71 

2 . 9 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

74.2 

40.5 

57.4 

85 

22 

33 

3+ 

221 

0 

0 

0 

0 

.13 

.11 

13 

.  0 

0 

1 

c 

0 

BERKELEY 

65.4 

50.3 

57.9 

2.0 

77 

6 

44 

18  + 

211 

0 

0 

0 

0 

.14 

1.54 

,14 

13 

.0 

0 

1 

c 

0 

BURL  I NGAME 

68 .  4M 

47 .  OM 

57. 7M 

78 

10 

43 

30+ 

213 

0 

0 

0 

0 

.30 

.3C 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

CARHEL  VALLEY 

68.0 

42.4 

55.2 

80 

8 

34 

2 

286 

0 

0 

0 

0 

.16 

,05 

17  + 

•  c 

0 

c 

c 

0 

CROCKETT 

71. OM 

47. 3M 

59. 2M 

84 

26 

42 

4+ 

171 

0 

0 

0 

0 

.27 

1.03 

,22 

13 

.C 

0 

1 

c 

0 

GUROY 

73.7 

44.0 

58.9 

86 

26 

35 

2 

180 

0 

0 

0 

0 

.36 

.19 

14 

.0 

0 

2 

c 

0 

HALF   MOON  BAY 

62.1 

45.3 

53.7 

74 

3 

39 

21  + 

331 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

13 

.0 

c 

1 

c 

0 

HOLLISTER   1  SW 

70.7 

37,0 

53.9 

-  4.5 

8? 

22 

25 

3 

326 

0 

0 

6 

0 

.25 

.68 

.25 

14 

.0 

0 

1 

c 

0 

KING  CITY 

76. 5M 

40. 6M 

56. 7M 

.8 

86 

26  + 

30 

3 

190 

0 

0 

1 

0 

•  00 

.92 

.00 

.0 

c 

C 

c 

0 

IIVERMORE  COUNTY  F  0 

74.5 

41.8 

5B.2 

1.3 

87 

26+ 

34 

18 

202 

0 

0 

0 

0 

.29 

.64 

.24 

13 

.0 

0 

1 

c 

0 

LOS  CATOS 

74.1 

43.6 

58.9 

1.7 

88 

25 

35 

3 

178 

0 

0 

0 

0 

T 

2.08 

T 

13 

.0 

0 

c 

0 

0 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

75.8 

45.8 

60.8 

87 

25 

41 

1 

124 

0 

0 

0 

0 

.  14 

.12 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  3  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUtiOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Gteateat  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1. 00  or  More 

•si 

s  * 

s » 

So 

Tolal 

MONTEREY 

65  1 0 

46,3 

55.7 

80 

2  2 

42 

2 

276 

0 

0 

0 

0 

.  C 

^ 

MONTEREY  FAA  AP 

63. 6M 

46. 8M 

55, 2M 

77 

8 

41 

21 

286 

0 

0 

0 

0 

.13 

.  12 

13 

.0 

0 

1 

c 

0 

MQRRQ  BAY  FIRE  DEPT 

63.3 

54.4 

75 

3 

35 

312 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

66.5 

42.2 

55,4 

83 

26 

33 

2 

290 

0 

0 

0 

0 

.15 

.10 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

58.8 

42.8 

50.8 

2.8 

74 

25 

27 

1 

421 

Q 

5 

Q 

.50 

•  1.75 

.35 

13 

.0 

0 

I 

0 

0 

NACIMIENTO  DAH 

73.7 

40. 5 

57.1 

89 

26 

32 

3 

235 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

1 4 

.  0 

c 

c 

0 

0 

NEWARK 

67.9 

49.8 

58.9 

80 

26 

43 

1 

180 

0 

0 

0 

0 

.39 

.22 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

65.3 

49  9 

57.6 

1.0 

75 

22  + 

44 

1 6 

212 

0 

0 

0 

0 

.05 

•  1,33 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

71.3 

52!8 

62.1 

84 

4 

46 

20 

112 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAlD  ALTO  JR.  MUSEUM 

70.0 

46.3 

58,2 

82 

26 

41 

16 

201 

Q 

Q 

Q 

.16 

.13 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASC  ROBLES 

74.4 

38.8 

56.6 

89 

26 

30 

3 

249 

0 

0 

4 

0 

•  01 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

72.0 

40.9 

56.5 

86 

27+ 

32 

3 

253 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

14  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

71. 6M 

55. 6M 

89 

27 

32 

1 6 

279 

0 

0 

1 

0 

.16 

.16 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

67.4 

45.3 

66,4 

79 

22 

40 

20+ 

253 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

D 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

62.8 

46.6 

54,7 

75 

4 

40 

16 

302 

0 

0 

.07 

.06 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

73.9 

43. 5M 

58  •  7M 

65 

24 

35 

19 

193 

0 

0 

0 

0 

.46 

.46 

14 

.  0 

c 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

69.4 

34.4 

51.9 

85 

26 

22 

3 

366 

0 

0 

10 

8 

.17 

-  1.58 

.17 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDHODD  CITY 

73.7 

45  6 

59.8 

2.6 

85 

25 

40 

1 6 

154 

0 

0 

0 

0 

.11 

-  1.22 

.11 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICHMOND 

68. 3M 

49. 2M 

58. eM 

61 

4 

44 

14 

182 

0 

D 

0 

0 

.14 

.14 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

70.3 

42.3 

56.3 

83 

26  + 

34 

2 

252 

0 

Q 

.09 

.09 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   3  E 

67.4 

45.7 

56.6 

.9 

81 

Zi 

38 

19  + 

247 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  1.18 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

68. IM 

46.3 

57. 2M 

82 

22 

38 

3 

230 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

62,8 

47  3 

55.1 

75 

10  + 

43 

292 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

R 

65.9 

47!5 

56.7 

1.0 

76 

25  + 

44 

30  + 

241 

0 

.11 

.  1.19 

.11 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

R 

64.1 

50.3 

57,2 

1.5 

77 

10+ 

45 

1 

225 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  1.42 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

D 

SAN  CREGORIO  2  SE 

64.1 

42.1 

53.1 

75 

4 

34 

3* 

351 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

72.9 

60.2 

2.2 

64 

25 

42 

20+ 

147 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  1.01 

.04 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67,5 

45  !l 

56.3 

-  .7 

80 

23 

39 

20 

254 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  1.91 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

71,0 

47.7 

59.4 

85 

25 

41 

18 

173 

0 

0 

0 

0 

.  ,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

68.6 

42.8 

55.7 

.4 

79 

4 

37 

21  + 

271 

0 

0 

0 

0 

,05 

-  2.06 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

68.7 

45.1 

56.9 

79 

5 

36 

16 

236 

0 

0 

0 

0 

.09 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

76. 4M 

42. 4M 

59. 4M 

90 

26 

35 

18+ 

173 

1 

0 

0 

0 

,15 

.  1.29 

.  14 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

66.5 

45.0 

55.6 

76 

23 

37 

1 

269 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

DI V I S I  ON 

56,9 

1.1 

.  13 

•  1 .38 

T 

*      *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

73.4 

48.2 

60.8 

1 .6 

85 

26 

41 

14 

118 

0 

0 

0 

0 

.17 

>  .86 

.  1 1 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

74.2 

47.3 

60.8 

88 

26 

41 

14  + 

140 

0 

0 

0 

0 

.  16 

.  14 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

70.0 

58.3 

-  .7 

87 

27 

33 

2 

217 

0 

0 

0 

0 

.91 

-  2.09 

.39 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

AUBERRY   1  NW 

67.1 

46.0 

56.6 

.7 

63 

27+ 

32 

1 

266 

0 

0 

1 

0 

.52 

-  1,84 

.36 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

8AKERSFIEL0  MSQ  AP 

R 

77.9 

51.0 

64.5 

1.5 

94 

27+ 

39 

2 

67 

3 

0 

0 

0 

.18 

•  .63 

.16 

13 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

69.3 

44. IM 

56 .  7M 

86 

26 

34 

2 

261 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.50 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

73.8 

46,4 

60. 1 

92 

27 

36 

1 

170 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BUTTDNWILLOW 

76,2 

45  3 

61.8 

94 

28+ 

34 

2 

130 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

57.8 

32.2 

45.0 

-  1.8 

85 

27 

24 

18 

590 

0 

0 

18 

0 

1.67 

.  2.96 

.77 

14 

7.5 

36 

1 

4 

1 

0 

CAMP  PARDEE 

72.6 

46.3 

59.5 

1.0 

68 

27 

36 

18  + 

176 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  1.36 

.33 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

CATHEYS   VY  BULL  RUN  RH 

69.2 

42.8 

56.0 

85 

27 

32 

2 

268 

0 

0 

1 

0 

.29 

.29 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

61. IM 

32. 6M 

46. 9M 

77 

27 

21 

1 

535 

0 

0 

15 

0 

.87 

.41 

14 

4.5 

3 

1 

3 

0 

0 

COALINGA 

77,2 

60.7 

-  .2 

95 

27 

34 

3 

155 

2 

0 

0 

0 

,00 

.  .59 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

78,1 

43!o 

60.6 

100 

26 

34 

3 

165 

4 

0 

0 

0 

,05 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

74,8 

42.3 

58.6 

-  1.2 

90 

26 

33 

3 

193 

1 

0 

0 

0 

.  16 

•  1.11 

.16 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

DUDLEYS 

65.0 

29.9 

47.5 

-  1,9 

76 

26 

22 

2 

518 

0 

0 

22 

0 

.66 

-  2.78 

.49 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

74.0 

42.4 

58.2 

-  .1 

87 

26 

31 

2 

203 

0 

0 

1 

0 

.93 

-  1.71 

.45 

16 

•  0 

0 

3 

0 

0 

FIVE   POINTS  5  SSW 

78, 5M 

43  •  DM 

60.  8M 

95 

27+ 

33 

3+ 

163 

2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WSO  AP 

R 

75,6 

46.7 

61.2 

-  .1 

93 

26 

37 

2 

140 

2 

0 

0 

0 

.09 

«  1 .04 

.  09 

X3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

72,8 

43.3 

56.1 

90 

27 

32 

20  + 

214 

1 

0 

2 

0 

«  39 

.39 

14 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CLENNVILLE 

65,2 

34.6 

49.9 

81 

27+ 

26 

2 

446 

0 

0 

7 

0 

.83 

.41 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRANT  GROVE 

49. 1 

29.3 

39.2 

64 

28  + 

14 

2 

766 

0 

1 

21 

0 

1 .06 

.  36 

30 

7.0 

97 

2 

3 

0 

0 

HANFORD 

76.0 

44.7 

60.4 

-  1.0 

91 

27  + 

36 

3  + 

155 

2 

0 

0 

0 

•  12 

•  .65 

.  12 

14 

.  0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

63.9 

38.6 

51.3 

.6 

79 

27 

28 

2 

406 

0 

0 

3 

0 

•  87 

-  2.22 

.32 

1 4 

1.5 

2 

1 

4 

Q 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

47.4 

25.4 

36.4 

-  1.7 

62 

26 

14 

2 

854 

0 

0 

29 

0 

I DR  t  A 

66. 7M 

44.9m 

55. 8M 

-  .9 

64 

28 

34 

280 

0 

0 

0 

0 

.  14 

•  1.33 

.14 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

77. 4M 

53. 4M 

65. 4M 

.6 

93 

27  + 

41 

2 

78 

4 

0 

0 

0 

.30 

-  1.12 

.20 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERN   RIVER  PH  NO  3 

71.3 

57.4 

67 

26 

33 

20  + 

1 

245 

0 

0 

0 

0 

.13 

.  10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

75.8 

45!3 

60.6 

93 

28  + 

33 

158 

2 

0 

0 

0 

.29 

.29 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

77.2 

50.0 

63.6 

93 

26 

37 

2 

100 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

72.4 

43.1 

57.6 

68 

27 

32 

20 

220 

0 

0 

1 

0 

•  20 

.16 

14 

.0 

D 

1 

0 

0 

LE  GRAND 

73.3 

43.2 

58.3 

-  1.7 

68 

27  + 

35 

2 

211 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  1.05 

.14 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEMON  COVE 

74.5 

47,9 

61.2 

-  1.2 

92 

27 

36 

2 

142 

2 

0 

0 

0 

•  23 

-  1.26 

.  14 

3D 

.0 

0 

1 

0 

0 

LINDSAY 

76.3 

45.1 

60,7 

-  .5 

93 

27+ 

35 

2 

154 

3 

0 

0 

0 

•  44 

-  .78 

.32 

3D 

.0 

0 

2 

0 

0 

LITTLE   PANDCHE   DET  DAM 

73,4 

46.8 

60.1 

89 

27 

40 

8  + 

160 

0 

0 

0 

0 

•  04 

.04 

14 

.0 

0 

Q 

0 

0 

LOOGEPOLE 

46,3 

23.6 

35,0 

62 

27 

8 

2 

894 

0 

1 

30 

0 

.77 

.28 

14 

7.0 

114 

2  + 

4 

0 

0 

LOOI 

77.1 

45.6 

61.4 

3.3 

91 

26 

39 

4 

126 

2 

0 

0 

0 

.09 

•  1.38 

.07 

13 

.c 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

76.3 

46.7 

61,5 

.6 

91 

26 

36 

3 

124 

2 

0 

0 

0 

.05 

.  .82 

.05 

14 

.G 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

72.8 

50.0 

61,4 

66 

27 

42 

3 

129 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

14 

.C 

0 

0 

C 

0 

MADERA 

75.6 

46,5 

61,1 

.2 

94 

27 

36 

2 

138 

3 

0 

0 

0 

.39 

.  .78 

.39 

14 

.C 

0 

1 

c 

0 

MANTECA 

76.1 

46.1 

61.1 

90 

27 

39 

4+ 

134 

1 

0 

0 

0 

.15 

.15 

14 

.0 

0 

1 

c 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUUou 

Temperature 

Precipitation 

ct| 
►  ^ 

<  z 

*  d 
<  A 

> 
< 

Departure 
FromNonnil 

e 

M 

a 

e 

Q 

t 
o 
•ij 

« 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

Deparlure 
From  Noma] 

>. 

a 
■3 

e 

(J 

• 

& 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

1 

0 

.50  or  More 

I.MarMor* 

■li 

s » 

si 

°  o 

ss 

M&RICQPA 

75.5 

48,4 

62.0 

-  2.5 

93 

27 

33 

20 

133 

2 

0 

0 

0 

.00 

.64 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

77.5 

44.7 

61.1 

1 .  1 

91 

26* 

36 

1 

141 

2 

0 

0 

0 

.11 

1,13 

.11 

13 

.0 

0 

0 

0 

MdOESTQ 

76,2 

46.8 

61.5 

1.9 

91 

26 

39 

1 

123 

1 

0 

0 

0 

.20 

.20 

13 

•  0 

Q 

I 

NEWMAN  2  NW 

76.2 

44,3 

60.3 

-  1 

90 

26 

36 

1 

152 

1 

0 

0 

0 

J 

1 , 03 

T 

13 

•  0 

0 

Q 

0 

NORTH  FORK  RANOER  STA 

67  •  DM 

38.  IM 

52  *  6M 

82 

27 

28 

20  + 

0 

0 

0 

,  52 

2 , 53 

.35 

14 

•  0 

Q 

g 

Q 

ORANGE  COVE 

75.5 

45.7 

60,6 

.2 

93 

28 

34 

2 

159 

2 

0 

0 

0 

,  30 

- 

1,01 

.  2  1 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTERV I LLE 

77. 1 

48, a 

63,0 

1 . 4 

94 

28  + 

39 

2 

113 

3 

0 

0 

0 

,39 

,80 

.32 

30 

Q 

Q 

I 

Q 

Q 

POSEY   3  E 

55.0 

31.5 

43.3 

75 

27 

25 

2 

642 

0 

0 

15 

0 

1 .59 

.90 

15 

1.0 

20 

1 

2 

2 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

65.1 

40.6 

52.9 

78 

26  + 

30 

18* 

360 

0 

0 

3 

0 

1 , 87 

.90 

13 

B  •  5 

1 

13 

5 

1 

0 

SAN  LUIS  OAH 

72.  1 

49.8 

61.0 

89 

27 

43 

8 

141 

0 

0 

0 

0 

,  16 

.  16 

14 

•  0 

0 

I 

0 

0 

SONORA  RS 

69.0 

40.2 

54.6 

•  2.0 

84 

27 

32 

18 

309 

Q 

0 

1 

0 

,76 

2.07 

■  43 

14 

.0 

0 

2 

£ 

Q 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

59. 9M 

32. 5M 

46. 2M 

74 

28* 

557 

0 

0 

0 

,51 

.30 

14 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  WSO  AP 

76.5 

47.0 

61.8 

2 . 1 

91 

26 

40 

3  + 

119 

1 

0 

0 

0 

,23 

,91 

.23 

13 

■  0 

0 

I 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

75.'. 

43.9 

59.7 

1.1 

89 

26 

34 

4 

161 

0 

0 

0 

0 

,  10 

1,16 

.  10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEHACHAP I 

62,1 

37.5 

49.8 

80 

27  + 

28 

20  + 

451 

0 

0 

7 

0 

,  67 

•  54 

1 4 

.0 

0 

1 

1 

0 

TEJON  RANCHD 

71,4 

49.5 

60.5 

_  ^^tt 

86 

27  + 

39 

20+ 

169 

0 

0 

0 

0 

.88 

,73 

.83 

14 

•  0 

0 

1 

1 

Q 

THREE  R'/RS  EOISON  PH  1 

75. 6M 

45. 2M 

60. 4M 

93 

27 

32 

2 

161 

3 

0 

I 

0 

,69 

.22 

30 

.0 

4 

c 

TIGER  CREEK  PH 

69.5 

38,9 

54.2 

.6 

81 

27  + 

27 

2 

318 

0 

0 

5 

0 

1.90 

1 ,95 

.  80 

13 

■  0 

0 

5 

1 

0 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

7*,8 

46.0 

60.4 

88 

26 

40 

20  + 

146 

0 

0 

0 

0 

.41 

.41 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

VISALIA 

75.2 

48.7 

62.0 

•  ,9 

92 

28  + 

38 

2 

125 

2 

0 

0 

0 

.09 

,94 

.05 

30 

Q 

Q 

Q 

WASCO 

77.3 

46.9 

63.1 

1,1 

94 

28+ 

39 

2 

107 

3 

0 

0 

0 

,02 

,81 

.02 

14 

0 

Q 

0 

YOSEMITE   PARK  HEAOQTRS 

70.2 

34.6 

52,4 

,6 

85 

26  + 

26 

2 

372 

0 

0 

13 

0 

,  35 

2.94 

.  30 

14 

•  0 

0 

1 

c 

0 

DIVISION 

57. 1 

.1 

.  44 

1 ,44 

.6 

*       •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

71.2 

43,4 

57.3 

83 

26 

31 

3 

225 

Q 

0 

1 

0 

.  34 

.  17 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

66,2 

46.5 

56,4 

-  1,5 

79 

22 

39 

30 

249 

Q 

0 

0 

0 

.00 

1 ,08 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

68,5 

43.1 

55,8 

_  2.6 

85 

27 

33 

2 

275 

0 

0 

0 

0 

.31 

1 , 36 

.24 

30 

a  0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

69.7 

37.4 

53,6 

86 

27 

32 

20+ 

342 

0 

0 

3 

0 

.38 

1,61 

.  38 

30 

0 

1 

Q 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

54.7 

26.5 

40,6 

69 

26 

21 

2  + 

724 

0 

0 

30 

0 

.13 

,13 

30 

1 

0 

0 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

74.6 

48.7 

61.7 

.5 

8  5 

26  + 

43 

14  + 

106 

0 

Q 

Q 

J 

- 

1,21 

J 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

70,9 

43,4 

57.2 

80 

27 

36 

3 

225 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

6B.5 

34,0 

51.3 

88 

26 

25 

21 

405 

0 

0 

15 

0 

.29 

.15 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  CQL 

75.7 

45,9 

60,8 

92 

26 

39 

19 

130 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 

70.3 

45.5 

57,9 

-  1.2 

82 

27 

36 

2 

208 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

1,56 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

73.0 

45  ,0 

59.0 

_ 

83 

22 

36 

2 

174 

0 

0 

0 

0 

,00 

1.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

70. 1 

51.8 

61.0 

81 

22  + 

45 

1 

119 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

69, 5M 

36,  3M 

52. 9M 

87 

27 

25 

3 

358 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

58.8 

34  •  4H 

46 .  6M 

_ 

76 

28 

25 

2 

546 

0 

0 

0 

1.24 

2 , 56 

.77 

30 

T 

0 

3 

1 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

71.7 

41,0 

56.4 

90 

27 

35 

14  + 

252 

1 

0 

0 

0 

- 

1.07 

7 

30+ 

.0 

0 

D 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

72.4 

45.9 

59.2 

83 

23  + 

39 

2 

173 

0 

0 

0 

0 

,22 

.12 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

74.1 

43.7 

56.9 

_ 

92 

26 

37 

15 

183 

1 

0 

0 

0 

.02 

•  82 

.02 

30 

•  G 

0 

0 

c 

0 

ESCONOIOO 

70.5 

45.6 

58.1 

_  1,5 

6 1 

22  + 

36 

2 

201 

0 

0 

0 

0 

.36 

1.00 

.24 

30 

•  G 

0 

1 

c 

0 

FONTANA  KAISER 

74.2 

50.4 

62,3 

85 

8 

43 

2 

105 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

30+ 

•  0 

Q 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

71.7 

46.8 

59.3 

83 

38 

3+ 

167 

Q 

0 

Q 

Q 

.12 

■  10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

hensham  dam 

69.3 

35.0 

52.2 

85 

28  + 

25 

2 

378 

Q 

Q 

10 

Q 

.40 

.28 

30 

0 

1 

0 

0 

lOYLLWILO   FIRE  DEPT 

6D.7 

33.1 

46.9 

78 

26 

21 

2 

536 

Q 

0 

16 

0 

.47 

.39 

30 

T 

1 

1 

c 

0 

JULIAN  WYNOLA 

LACUNA  BEACH 

68.6 

42.9 

55.8 

_  3,2 

BO 

35 

6 

271 

0 

0 

0 

0 

.10 

1,01 

,  10 

14 

0 

I 

0 

0 

LA  MESA 

70. 9M 

49 . 1 

60 .  OM 

82 

22 

38 

2 

145 

Q 

0 

0 

0 

29 

.19 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

lompdc 

67.9 

44.6 

56.3 

80 

9+ 

37 

21  + 

253 

Q 

0 

0 

0 

.07 

.04 

30 

,  Q 

0 

0 

Q 

0 

LONG   BEACH  PUB  SVC 

M 

M 

46 

3 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WSO  AP 

72.9 

Si. 6 

62.3 

_ 

2,3 

66 

22 

42 

3 

77 

0 

0 

0 

0 

T 

.  77 

T 

28 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES   WSO  AP  R 

67.  8 

32. 3 

60. 1 

60 

4 

46 

21  + 

l<i»6 

0 

0 

0 

0 

T 

1.05 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

71.9 

54.2 

63. 1 

1.3 

65 

22 

51 

21  + 

77 

0 

0 

0 

0 

.  00 

- 

1.17 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  2 

59,2 

40.5 

49.9 

73 

27  + 

26 

2 

447 

0 

0 

6 

0 

.13 

.  10 

30 

.  0 

0 

I 

0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

65.6 

SI, 9m 

58. BM 

_  ,2 

78 

3 

44 

2 

192 

0 

0 

0 

0 

,03 

1 . 15 

.03 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIOE 

6B,6M 

48. 8M 

58. 7M 

79 

5 

40 

2 

183 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

,  0 

0 

0 

0 

0 

Ojai 

71. 8M 

44. 4M 

58 .  IM 

_  ,7 

8 1 

22 

39 

14  + 

199 

0 

0 

0 

0 

,02 

1 .83 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

PAlOMAR   MT  OBSERVATORY 

61.0 

37,8 

49.4 

77 

28 

27 

2 

463 

Q 

0 

7 

0 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

73.6 

48,9 

61.3 

.9 

84 

22 

45 

20+ 

111 

0 

0 

0 

0 

.03 

- 

1,70 

.03 

13 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

POMONA  CAL  POLY 

71,6 

44.7 

58.2 

_  1.1 

63 

23 

37 

2 

201 

0 

0 

0 

0 

.01 

1 ,54 

.01 

30 

.  0 

C 

0 

c 

0 

RAMCNA  SPAULDING 

69, 1 

39. 1 

54 . 1 

83 

26 

29 

2 

321 

0 

0 

3 

0 

.  30 

.  17 

30 

.0 

0 

I 

c 

0 

REDLANDS 

73.3 

44,4 

56.9 

-  1.0 

91 

27 

35 

2 

180 

1 

0 

0 

0 

.12 

1,24 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  «3 

74.0 

45,9 

60  .0 

-  .5 

88 

26 

36 

2 

148 

0 

0 

0 

0 

.00 

,97 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

72.7 

46.4 

59.6 

87 

27 

38 

2 

161 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSp 

74.3 

47.8 

61.1 

,2 

91 

26 

38 

2 

120 

1 

0 

0 

0 

.08 

1.53 

.06 

30 

.0 

0 

C 

c 

0 

SANDBERG  WSd  //R 

57.3 

39.5 

46.4 

-  2.4 

76 

27  + 

27 

1 

493 

0 

0 

7 

0 

.05 

.92 

.03 

1 

.3 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  MSO  AP  R 

67.8 

55,1 

61.5 

.0 

81 

9 

49 

3  + 

107 

0 

0 

0 

0 

.05 

.74 

.02 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

74.6 

46,6 

60,6 

-  .2 

90 

26 

40 

15  + 

136 

1 

0 

0 

0 

.00 

1.47 

.00 

,0 

0 

c 

c 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

73.7 

48,2 

61.0 

84 

22 

43 

21 

115 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

,c 

c 

c 

c 

0 

SAN  JACINTO 

74.4 

40.6 

57.5 

-  1.7 

94 

26 

30 

2 

226 

3 

0 

2 

0 

.05 

1.10 

.05 

30 

.c 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

62.7 

49.1 

55.9 

76 

5 

46 

8 

266 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

28 

.c 

0 

c 

c 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

72,0 

$0.7 

61.4 

.8 

87 

22 

44 

2 

110 

0 

0 

0 

0 

.00 

1.33 

.00 

,0 

0 

0 

c 

0 

Se«  Reference  Notes  FoUowtng  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
APRIL  1973 


Temperature 


4 
il 

<s 

A7erage 
MiDlmiiin 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Nonnal 

Greatest  Day 

0 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

e 

0 

z 

o 
o 

1.00  or  More 

"£ 

0  ft 

"* 

Total 

JUNTA  O't'^OHr^M 

67,6 

47,4 

57.5 

-  1.1 

79 

23 

33 

2 

217 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

1 .44 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

Santa  Barbara  faa  ap 

65.2 

46,4 

55.8 

74 

21  + 

41 

18  + 

273 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

65.9 

42.3 

54.1 

-  1.5 

78 

22 

33 

2 

320 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

1.19 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

CAUfA    DA11I  A 

'  i  .  t 

44, 7M 

58. OM 

84 

22 

38 

2 

203 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

69.1 

49  8 

5  9 » 5 

y 

82 

6 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.  94 

•  00 

0 

Q 

0 

Q 

TUJUNGA 

71.5 

46  0 

56*6 

88 

26 

39 

14 

185 

0 

0 

0 

0 

*  1 2 

.11 

30 

.  c 

0 

1 

0 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

71.7 

47.5 

59*6 

-  .6 

88 

23 

37 

4 

159 

0 

0 

0 

0 

.03 

1  ■  24 

.03 

30 

.  c 

0 

c 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

70. 7M 

45  •  7M 

80 

3 

3  6 

3 

198 

0 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

,  C 

0 

c 

0 

0 

UCLA 

68.0 

5l!6 

59.8 

82 

5 

46 

14 

162 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

70.8 

57  •  4 

86 

26 

2 

223 

0 

0 

0 

•  1 8 

•  15 

30 

.  c 

Q 

^ 

Q 

VISTA  2  NNE 

68. 2M 

46  I  9M 

79 

3 

40 

21 

222 

0 

0 

0 

0 

•  20 

.20 

30 

.  0 

0 

1 

c 

Q 

WARNER  SPRINGS 

70.  BM 

32,8 

5  1  •  8  M 

-  1.6 

97 

26 

25 

2 

396 

1 

0 

!<> 

0 

.18 

1.11 

.13 

1 

•  0 

0 

1 

c 

0 

YDR6A  LINDA 

72.8 

45  4 

5  9  •  1 

-  1.4 

86 

2  2 

35 

2 

169 

0 

0 

0 

0 

J 

1.26 

J 

28 

Q 

0 

Q 

nT\MCTnM 

U  1  V  1  d  I  UlN 

57.1 

-  1.0 

.11 

- 

1.36 

T 

*      *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

80.0 

50.9 

65.5 

96 

27 

38 

2 

67 

0 

0 

0 

•  08 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

75.3 

44 .  3M 

59 .  8M 

9 1 

27 

33 

19+ 

171 

0 

0 

0 

•  07 

.07 

30 

.  c 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

69. IM 

4 1  •  1 M 

35  •  1 M 

32 

21 

290 

0 

0 

I 

0 

J 

J 

19  + 

•  5 

Q 

Q 

c 

Q 

BISHOP  WSO  AP  R 

68  .5 

35  9 

52.2 

"  2.9 

27  + 

2  7 

20+ 

^Ic 

0 

0 

9 

0 

•  46 

.  c 

Q 

Q 

c 

Q 

B  L  Y  T  H  E 

85, 1 

50,8 

6  8  •  0 

_  2.9 

100 

2  7 

40 

9 

25 

7 

0 

0 

0 

•  00 

•  1 3 

.00 

.  c 

ni VTUP    PAA  AIRDRBT 

OLTinC     rMA  Mif^rURI 

84,7 

55.6 

70.2 

100 

27 

45 

9 

6 

g 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

83,4 

55,2 

69  •  3 

28 

45 

9 

1 6 

7 

0 

J 

J 

14 

•  S 

Q 

Q 

0 

Q 

BRAWLEY  2  SW 

82,9 

49,8 

66.4 

_  ^  ,1 

97 

28 

40 

9 

44 

0 

0 

0 

•  00 

•  06 

Q 

Q 

c 

Q 

CANT  I L 

75.7 

94 

27 

35 

5  + 

2 

0 

0 

0 

04 

30 

'r 

Q 

Q 

Q 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

75. 1 

51,5 

63*3 

9  3 

27 

4  1 

5 

113 

2 

0 

0 

0 

•  1 4 

14 

30 

0 

Q 

^ 

Q 

T>CaTU    V/At  1  CV 
UCAin  VALLCT 

88,5 

61.4 

75.0 

-  2.0 

102 

28 

53 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

.09 

- 

•  07 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

63. 2M 

8  0 

27 

26 

9 

436 

0 

0 

•  08 

•  06 

30 

Q 

Q 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

81,2 

58,9 

70.1 

96 

2  8 

49 

9 

1 4 

5 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

'0 

0 

0 

0 

Q 

EL  CENTRO  2  SSW 

85.6 

48,3 

67.0 

-  3,8 

103 

26 

9 

36 

10 

0 

0 

0 

•  1 2 

'  n 
'  S 

Q 

Q 

Q 

Q 

EL  MIRAGE  FIELD 

69.3 

39,6 

54.5 

8  6 

28  + 

32 

2  1 

312 

0 

0 

1 

0 

*00 

'00 

.  Q 

Q 

Q 

0 

Q 

FAIRMONT 

64.4 

44,1 

54.3 

-  1.8 

83 

28 

35 

2 

327 

0 

0 

0 

0 

.20 

- 

.93 

.17 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

84.7 

55,7 

70 . 2 

101 

27 

46 

HO 

2 

14 

7 

0 

0 

Q 

0 

0 

HAIWEE 

67.6 

42.6 

55.1 

_  3 , 

83 

28 

-35 

8 

294 

0 

0 

0 

0 

.  00 

•  46 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

79,7 

51.3 

65.5 

95 

28 

42 

9 

49 

4 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

0 

0 

Q 

IMPERIAL 

83.5 

53.6 

66*6 

.  2.3 

97 

27 

46 

9 

1 4 

6 

0 

0 

0 

•  00 

•  1 4 

'0 

Q 

Q 

0 

Q 

IMPERIAL   FAA  AP 

82.7 

50.6 

66.7 

97 

27 

42 

9 

49 

7 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

70.2 

41.2 

55.7 

85 

26 

33 

20  + 

277 

0 

0 

0 

0 

•  35 

Q 

Q 

0 

Q 

iNDio  u  s  DATE  Garden 

84.0 

56,7 

70  .4 

_  ^  ,  9 

99 

2  8  + 

45 

8+ 

9 

7 

0 

0 

0 

*00 

* 

•  10 

•  00 

"  n 

Q 

Q 

0 

Q 

inyokern 

77.6 

42 ,  IM 

59 .  9M 

92 

27 

32 

8  + 

171 

2 

0 

2 

0 

i  00 

.00 

*n 
*S 

0 

Q 

0 

Q 

IRON  MOUNTAIN 

81,9 

57,5 

69.7 

9 

17 

7 

0 

0 

0 

•  00 

*  Of^ 

.  0 

Q 

LAKE  ARROWHEAD 

53,5 

34.5 

46.5 

74 

26 

28 

546 

0 

Q 

.22 

.22 

30 

T 

0 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

72.1 

42  a  6M 

57 ,  4M 

85 

25  + 

32 

6 

Ziy 

Q 

0 

T 

30 

.  0 

9 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

86,6M 

52*8 

69 .  7M 

100 

27  + 

4 1 

6 

6 

10 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

66, 5M 

44*5'^ 

56, OM 

6  2 

27 

35 

2 

287 

0 

0 

0 

0 

.51 

.51 

30 

.0 

^ 

]t 

1 

^ 

MOJAVE 

69,4 

57,0 

89 

28 

26 

21 

262 

0 

0 

2 

0 

.  06 

.  04 

30 

.  0 

0 

Q 

MOUNTAIN  PASS 

62.6 

35.3 

49.0 

86 

26 

27 

1 9 

474 

0 

0 

14 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  W   S  PK 

47.8 

22.8 

35.3 

58 

28 

15 

20+ 

885 

0 

0 

30 

0 

T 

T 

14  + 

T 

49 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

81,4 

54. ■• 

68. 1 

97 

27 

42 

9 

37 

.06 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

PALfDALE 

72.0 

42,0 

57.0 

-  1.7 

88 

26 

32 

5 

244 

0 

0 

1 

0 

.00 

.57 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

71 . 2 

40.2 

55.7 

90 

27 

28 

281 

1 

0 

2 

0 

T 

T 

•  0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

85,3 

52.6 

69.0 

-  ,7 

101 

27 

42 

1 

18 

8 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

82.2 

57.1 

69.7 

98 

28 

49 

9 

24 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

69.7 

45.3 

57.5 

86 

27  + 

30 

5 

258 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

84.7 

53.0 

68.9 

101 

27 

40 

9 

12 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

trona 

78.5 

49,9 

64.2 

-  1.6 

93 

27 

38 

5 

78 

3 

0 

0 

0 

.13 

.07 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

TKENTYNINE  PALMS 

79.1 

47.3 

63.2 

94 

27 

34 

2 

108 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

69.9 

36.8 

53.4 

86 

27  + 

28 

2 

343 

0 

0 

7 

0 

.00 

.61 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

71,6 

40.6 

56.1 

89 

27 

32 

5 

270 

0 

0 

1 

0 

.04 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

37. 8M 

12. 9M 

25. 4M 

50 

30  + 

-  3 

2 

1184 

0 

9 

30 

2 

.90 

.44 

30 

11.4 

33 

4  + 

3 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

29.5 

8.8 

19.2 

40 

26 

-  6 

2  + 

1367 

0 

19 

30 

5 

1.81 

.48 

16 

19.5 

34 

2  + 

5 

0 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

67.6 

43.8 

55.7 

82 

27 

35 

20  + 

272 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

59.5 

-  2.7 

.10 

.47 

.7 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 
'  1 

18 

19  1  20  I 
13  1  «l  1 

.>1 

.25 

T 

.05 

T 

.06 

<03 

.23 

■  11 

.09 

.15 

.05 

.02 

■  12 

■  03 

.07 

.TO 

.23 

.02 

.15 

.11 

.2S 

.09 

.51 

.17 

.18  .30 

•  1 1 

.09 

.16 

.17 

.04 

i36 

.08 

.49 

.23 

.16 

•  OS 

.02 

.«« 

.07 

.17 

■  96 

.09 

T 

.13 

.22 

•  10 

.09 

T 

.10 

■  21 

.22 

.02 

.36 

T 

• 

• 

• 

.67 

.12 

.04 

.11 

.08 

.92 

.19 

.20 

.96 

.02 

.13 

.06 

.01 

•  01 

.19 

.15 

.55 

.83 

.  10 

.02 

.  14 

.04 

.04 

.09 

.25 

T 

.22 

.04 

.22 

T 

.07 

.13 

.61 

.*3 

•  1 1 

.03 

.10 

.09 

.17 

.79 

.18 

.62 

.02 

.01 

.12 

10 

.02 

.02 

•  10 

.06 

.05 

T 

.04 

.74 

.28 

.24 

.06 

.09 

.10 

.09 

.10 

.15 

.03 

.03 

.27 

.12 

.04 

.02 

.01 

*  1* 

.01 

T 

T 

■  12 

.05 

T 

■  *2 

05 

.02 

T 

T 

.19 

.09 

.19 

.30 

.20 

.30 

.29  T 

■  05 

.12 

T 

.12 

.06 

.13 

96 

.  15 

.13 

.35 

.22 

.16 

.03 

.03 

T 

.30 

.02 

.02 

.30 

.32 

.17 

.10 

.07 

.03 

.03 

T 

.22 

.01 

.0 

T 

.16 

.11 

T 

.6! 

.03 

.03 

.25 

T 

T 

.14 

.19 

.89 

.10 

.17 

.08 

.19 

.14 

.07 

.09 

T 

.26 

.02 

.03 

.30 

.97 

.10. 

.02 

.02 

.06 

.02 

.03 

T 

.16 

.63 

.14 

'l7 

•  OE 

02 

.26 

.04 

.01 

.23 

.07 

.  12 

.60 

.19 

.11 

.09 

.02 

.31 

.06 

.07 

.02 

.01 

1.03 

.25 

.02 

.04 

.04 

!o3 

T 

!05 

T 

T 

.12 

.05 

.10 

.09 

.52 

.19 

.09 

.03 

.26 

.01 

.06 

.17 

.02 

T 

.07 

.07 

T 

.42 

T 

.03 

• 

.08 

!ll 

.09 

.12  T 

.19 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.20 

■  57 

.02 

.11 

T 

T 

■  02 

.30 

■  20 

.05 

.39 

T 

T  T 

■  0« 

.05 

.02 

.02 

.02 

.03 

■  01 

.03 

■  39 

■j? 

.42 

.11 

.11 

.25 

.11 

.16 

T 

T 

T 

.  12 

.04 

.07 

.30 

.90 

.14 

.10 

.09 

T 

.04 

.03 

.01 

.09 

.  03 

.03 

.01 

.68 

.13 

.08 

T 

T 

.15 

T 

.01 

.20 

T 

T 

.09 

■  03 

.03 

T 

■  12 

.06 

.12 

.36 

.07 

.03 

.20 

omixicE  01 

ALOEKPOINT 

ANCHIN  PAC   UNION  COL 
BIG  9AR  HANCER  STATION 
800NVILIE   HNTNC  STA 
•  HANSCOI-B  3  NNW 

SKIDCFVUlE  4  NNH 
BURNT  RANCH  1  S 
BUTLER  UALLEy  RANCH 
CACISTOCA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  3  U 
CECILVIllE   '  SE 
CLEAR  C«E!« 
CLOVEROALE   3  SSE 
COPCO  NO   1  OAH 

coveio 

CRESCENT  CITY  1  K 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUHHINCS 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  KSIl  CI 
FERNDAlE  2  NH 
FOREST  CLEN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OICk 

FORT  JONES  RANGER  S'A 
FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 
CRATQH 
CREENVIEH 
GUERNEVILLE  2 

HAPPY  CAHP  RANGER  STA 
HAYFORK   RANGER  STATION 
HEALDSBURG 
HEALDSBL'RG  NO  2 
HILTS 

HOOPA 

lOLEMILO  HWY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAHATH 

KORBEL 

LAVA  BEOS  NAT  HONUHENT 
HAD  RIVER  RANGER  STA 
HARE  ISLAND 
MOUNT  HEBRON  RS 

HUIR  MOCDS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  R  S  2 

OAKVILLE    1  HNH 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  RCSA 

SAMYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

Shelter  cove 

skaggs  spgs  las  lomas 

SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAkE  / 
UKIAH 

UKIAH  4  USH 
UPPER  HATTOLE 

NBAVERVILLE   ranger  STA 
HEED  FIRE  DEPARTMENT 
UILLITS   1  NE 
MILLOM  CREEK  1  NM 
VREKA 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
AlTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  CAM  PROJECT 

BLUE  CANYON  MSO  AP  //R 

BOWMAN  0AM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CAMPTQNVILLF  RS 

CANBY   U  Sk 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  CAM 

CARIBOU  POKER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 
CLEARlakE  HIGHLANDS 
COHASSET   I  NNE 


.89 
.28 

1.55 

2.30 
1.20 
1.98 


1.69 
2.09 
1.18 
.16 


.33 

.45 

T 

.07 


Sm  ratat*ac«  nMM  IoUowibq  Station  laOmt. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  { 

20 

.24 

.41 

.05 

.05 

.ta 

.03 

.01 

.07 

.01 

.22 

.42 

.15 

.07 

.36 

T 

.25 

.01 

,06 

.08 

.15 

.16 

.06 

.03 

.21 

.  20 

•  20 

.05 

.03 

.11 

T 

.37 

T 

T 

.18 

.15 

.04 

.01 

.07 

.45 

.19 

■  24 

T 

.12 

.35 

T 

.13 

• 

• 

.28 

.26 

.06 

.24 

• 

• 

.21 

.47 

.08 

•  11 

.43 

.07 

.05 

.02 

.09 

.02 

« 

« 

.05 

.02 

.30 

.07 

.03 

• 

.20 

.01 

•^^ 

T 

.01 

.27 

.  10 

.02 

!o3 

.10 

.01 

.13 

.15 

■ 

.29 

.  03 

.25 

.80 

.04 

.10 

.25 

.05 

.07 

.0 

.l<i 

.42 

.03 

.27 

.08 

.04 

T 

.91 

.03 

.66 

05 

.14 

.16 

'' 

.28 

T 

.11 

.27 

.10 

.12 

,28 

.04 

.14 

T 

.02 

.03 

.12 

,24 

.09 

T 

.04 

,16 

.04 

.18 

.24 

.05 

.20 

.15 

.01 

.22 

.07 

.02 

.17 

.03 

.02 

T 

,05 

T 

.5! 

.03 

.02 

.17 

.03 

.10 

T 

T 

.06 

.37 

,07 

T 

.09 

T 

.  1 3 

.02 

.08 

.08 

,03 

.01 

.07 

,07 

.02 

.20 

.72 

.05 

.20 

.16 

.18 

.04 

.02 

T 

.23 

.06 

.20 

T 

.04 

.04 

.19 

.08 

.06 

.  14 

.24 

.32 

.24 

.04 

• 

,09 

.17 

.02 

• 

* 

,60 

.02 

.07 

,05 

.03 

.02 

,01 

.12 

,08 

T 

.02 

T 

T 

.11 

.26 

.02 

.42 

.09 

T 

.10 

.40 

.22 

,19 

.34 

T 

.03 

.02 

.40 

.02 

.18 

■ 

.74 

.41 

.27 

.19 

.42 

T 

T 

.08 

T 

.13 

.01 

.28 

.02 

.11 

.22 

,08 

.10 

.55 

.10 

.06 

.08 

T 

T 

.15 

.02 

.08 

T 

.13 

T 

T 

T 

T 

T 

.13 

.06 

T 

T 

.05 

.10 

.03 

.17 

.02 

.94 

.03 

.03 

.02 

.01 

T 

.02 

T 

.33 

T 

T 

.06 

.08 

.05 

.23 

,02 

T 

.22 

.09 

T 

T 

T 

.03 

.02 

.09 

.22 

,01 

.07 

.40 

.02 

.02 

T 

.11 

T 

.01 

.17 

.19 

.02 

.15 

T 

.04 

T 

T 

T 

.19 

.13 

.06 

T 

T 

.03 

T 

T 

.12 

.04 

.06 

.06 

.07 

.07 

.05 

.03 

.06 

.17 

.12 

.03 

.06 

.08 

,!0 

T 

T 

T 

.30 

T 

T 

T 

.090 

.10 

T 

T 

.13 

.11 

T 

T 

T 

.18 

.11 

.03 

.11 

29     30  31 


COLCftTP  PQMER  HOUSE 

CDLUS>  1  SSu 

COOL 

CGRNISC  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  USH  EXP  FARM 
DEER  CREEK  F0RE8AY 
OE  SAIL* 
OOBBINS  1  S 

OOWNIEVIllE  RANGE"  STA 
DUNNICAN 

DUNSKJIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSDH  OA" 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HKV  HNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEV  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
CaII2L¥  ISLAND  REFUGE 
H&RRISQN  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE6RI0HT  DAM 

HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEV  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
lOHA  HILL 

JESS  VALLEY 
KELSEY  1  N 
KELSiYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPQRT 

LAKE  SPAULOINC 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  MSH 
MADELINE  2  SM 

HANZANITA  LAKE  // 

MARKLEV  COVE 

HARYSVILLE 

HC  CLOUD 

MIOOLETOWN 

HtNERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NICDLAUS  2 

ONO 
ORLANO 
OROVIllE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PaSKENTA  ranger  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 

PLACERvlLLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
PCRTOlA 
QUINCY 

RED  eLUFF  WSO  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESa 

RIO  VISTA 

ROCXLIN 

ROUND  MT  p  G  AND  E 
SACRAMENTO  MSO  AP  R 
SACRAHENTO  WSO  C I  R 
SHASTA  DAM 
SHINOLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 
STONYFQRO  COOLEY  RANCH 
STDNYFDRO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  w 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
HHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 


03 

BOCA 
6UDIE 

6RIDCEPCRT 
CEDARVULE 

CONNER  »E"0«UL  ST  »K 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  CAME 
FORT  BIOWELL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

STANDISH   1  E 
SUSANVILLF  AIRPORT 
TAHOE  CITY 


.80 
.06 


1.09 
1.40 


.14 

T 

.14 
.23 


.03  .13 
.02 


S*«  relei«ac«  notM  (oUowmg  Suiiori  Ind«K. 


CoDtinued 


TIHXO 

TtuCKEE  IINCEK  STITION 
aENOEL  10  SE 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

13  I  H  I  IS 


16     17  18 


22    23  24 


28  [  29  I  X  I  31 

.0* 

■  01  . 
.09 


ALAMQ   I  N 
A«)tOY3  GRANDE 
BEN  t.3M0N0  4 
BEIKELET 

BIS  suit  STATE  PAK 

BLACK  HCUHTAIN  2  SH 
BUII1.1HCAIIE 
BURTQH  AANCH 
CAIAVEIIAS  DESEKvalll 

cakkel  vallbt 

CHlTTfHDtN  PASS 
CONCaiO  3  E 
CADChETT 
DAVEN»0«T 

POUT  am 

CEtBEA  AASCH 
CUlO* 

CIL«OY  1«  EKE 
HALE  OQCH  BAY 
HERNANOEZ  2  NW 

HOLLISTER  1  SH 
RING  CtTT 
LAEAVETTE  2  NIIE 
LA  HONDA 

LIVERHORE  COUNTY  f  D 

LOCRHOOO  2  N 

LDS  CATOS 

LOS  GATCS  A  Sa 

HARTINEZ   3  SSE 

HARTINEZ   HATER  RLANT 

MDNTEREY 
MONTEREY  RAA  AP 
RORCAH  HILL  2  E 
aORRO  BAY  FIRE  DEFT 
KORRQ  RAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEHARK 

OAKLAND  USO  AP 

OAKLAND  MJSEUM 
PAICINES  QHRUALL  RANCH 
PALO  AlTO  JR.  NUSEU" 
PalQma 

parkfield 

paso  robles 

paso  robles  faa  ap 

pinnacles  nat  monument 

pismo  beach 

point  piedras  blancas 

port  chicago  naval  dep 
priest  valley 
reomood  city 

RtCHMONC 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
Salinas  FAA  AP 

SALINAS  DAN 
SAN  ARDC 

SAN  CLEMENTE  DAN 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN    FRANCISCO    MSO  AP 
SAN  FRANCISCO  MSO  d 
SAN  CRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LJIS  OIISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRU2 

SANTA  MARGARITA  2  SH 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOlEDAD 

SPRECKELS  HMY  BRIDGE 

URR  SAN  leanorq  filter 

VALMAR  SCHOOL 
■ALNUT  creek  2  ESE 

valnut  creek  a  E 

MTSONVILLE  NATERIIDRKS 
miCHTS 


.OS     .17  T 


.31 

.1' 
.47 


0«AINaGE  09 
AMGIOla 

MTIQCM  EIBREBOARO  Ml 
MTIOCh  pumping  PL  3 
AIM  MOUNTAIN 
•UtERRY  1  N» 

tUERSFIELD  aSO  AP 
■ALCH  PCmER  house 
•IRCRNELLS  CORNER  2IINH 
•UTTONHILLOM 
CRLAVERAS  BIG  TREES 

CU>  PARDEE 

CtSTLE  ROCR  RAD  LAt 

CATHiYI  VY  BULL  RUN  RH 

CHtRRY  VALLEY  OAR 

CIUIIN«A 

COALINCA   14  MNM 
CMCORAN   IRRIC  OIST 
DELANO 

DfL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DfNAIR  3  NNE 

Dudleys 

(LCCTRa  PONER  HOUSE 
IlLIOTT 

tRCHfOuER  RESERVOIR 


I  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


10     11  12 


Day  oi  Month 
13  1  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


29     30  31 


FIODIETCHN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  S  SSW 
FRESNO  NSO  tP  ^ 
FRIANT  COVERNHENT  CAHR 
ClENNVULE 

ORANT  CROVE 
CRDVELANO  RANGER  STA 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  OAH 

IDRIA 
lONE 

JOHNSONOALE 
KERLINOER 

KERN  RIVER  l>H  NO  1 

KERN  RIVER  RH  NO  5 
KETTUEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNICMTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 

lEhbam  ranch 
lehon  cove 

LINDSAY 

LITTLE  PANDCHE  DET  OAH 

LODCEPQLE 
LOOI 

LOS  BANCS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  8AN0S  OET  RESV 

HAOERA 

HANTECA 

HARICOPA 

HARIPOSA 

HATHER 

HEADOU  LAKE 

HENDOTA  DAH 

HERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWHAN  2  NM 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIUAY 

PINE  FLAT  OAH 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  H'lS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 
SPRINCVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  A 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 

VISALIA 
WASCO 

HESTHAVEN 
WEST  POINT 
UOFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 


.30 
.40 
.12 


.51 
1.20 
l.H 


DRAINAGE  06 

ACTON.ESOO  CYN  fC261F 

ALISO  CN  OAT  HT  FC  »»6 

ALPINE 

ALTADENA 

AN2A 

ARROYO  SECO  RS  FC  SOtD 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-IOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  DAlTON  DAH  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  dam  FCA60E 
SOUaUET  CANYON 
6URBASK  VALLEY  PHP  PLT 

CACHUMA  LAKE 

CAHP  Ml  HILL  OPIDS  57E 

CAHPO 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSUORTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
CLAREMDNT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193  B 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
GUYANA 
CUYAMACA 

OESCANSD  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCONOIDO 

FILLMORF    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FUILERTON  HILLCREST  Rv 


.30  •Ol| 


.07 
.02 


.12 
.02 
.02  .2A 


S««  leterenc*  nM«s  following  Station  lodoi. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


CIBRALTIR  DAM  NO  Z 

GILLESPIE  FIELD 

clendor*  mest  fc  le? 

HAINES  CVN  UP»E«  FC367 
MfMET 

henshaw  dan 

HOECEES  FC  to  A 
lOyLLHILD  FIRE  OE'T 
JULIAI  HVNOLA 
JUNCAL  DAN 

LA  CRE5CENTA  FC  251  > 
LACUNA  tEACU 
LAKESIDE  2  E 
LA  NESA 

LECNUIA  PT  STA  FC  3:2t 
LONPQC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  USD  AP 
LOS  ALINOS 
LOS  ANGELES  WSO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LDS  PRIETOS  RANCER  STA 

LVTLE  CREEK  RANGER  STA 

NOORPARK 

HT  BALOV  PC  B9G 

NT  UICSON  2 

NENHALL  SOLEDAD  FC32CE 
NCMPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOND  2  Nil 
□CEANSICE 

OJAI 
OXNARD 

PACOINA  DAN  FC  33  A  E 
PALONAR  HT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC»3D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  8LANCA  GRD  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  IRCUELLO  LIGHT  STA 

POMONA  CAL  POLT 
PONAV  VALLEV 
RANONA  SPAULDINC 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA. 


■  3 


RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SAlSIPUEOES  gaging  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC13DB 
SANDBERG  USD  //R 

SAN  DIEGO  USO  AP 

SAN  DINAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANVON  PH 

SAN  GABRIEL  DN  FCA29BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA   MARIA    MSO  AP 
SANTA  HCNICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SAUeUS  PUR  PL  NO  1 
SONIS  3  NN 
SUET  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGa 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
THITCHELL  OAK 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALIEV  CENTER  2  NNE 

VAN  NUTS  PC  ISA 

VINTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
KALNUT  PTt  5T»  FC102C 
DARNER  SPRINGS 
VHITTIER  CTT  H  FC  106C 

VORBA  LINDA 


Day  ol  Month 
13  I  14  I  IS 


22    23    24     25    2S  27 


.11 

.27 
.00 


.37> 
.03  .lol 


AOELANTO 
APPLE  VALLEV 
BAKER 
SARSTOn 
BEAUMONT   1  E 

SENTON    INSPECTION  S'A 
t]i  PINES  PARK   FC  B3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  /: 
6:  SHOP  mSO  AP 

«.»THE 

Sl*THE   FAi  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAMLEV  2  Sa 
CABAZON 

CALEIICO  2  NE 
CANT  I L 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEV 

DEEP  CANVON  LABORATORV 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

El  centro  2  SSa 

El  MIRtCE  FIELD 


Sm  ralm«n  KM  laUewlBg  SuiKM 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10     11  12 


13 


14  IS 
TTt  


16     17  18 


2S     26  27 


f  «II<ltOHT 

COLD  ftOCK  RANCH 

HtlWEE 

HlVflELO  PUMPINC  PLANT 
HESPOK 

inPEPttL 

IHPEKIAI.   FAA  'P 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  r.lPDEN 

INYDKERN 

INYOKERN  ARMITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 

LUCERNE  VALLEV 
H6CCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

HOUNTAIN  PASS 

NT  San  JACINTO  W  S  Pk 
NEEDLES  PAA  AIRPORT 
NILAND 

OCOTlLLn  HELLS 
OCOTILlD  2 

PALHDAlE 

PALHOALE  PAA  AIRPORT 
PALH  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSSURG 

SHOSHONE 

SNOM  CREEK  UPPER 
THERHAL    FAA  AP 
TRQNA 

TMENTYNINE  PALMS 

VALVERhO  PIRE  STA  79 
VICTORVIILE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WtLOROSE  RANOER  STA 


.90 

i.ai 

.23 


S««  releianc*  ooim  foUowing  Suiio: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

 't''n)k 

Day  ol  Month 

kyi3 

• 

m 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

•  6 

17 

18 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Armt 

•         •  • 

NORTH  C04ST 

DDAINIGE  01 

4L0EKP0INT 

MAX 

MIN 

56 
34 

59 
31 

67 
33 

79 

33 

84 

36 

83 
3" 

75 

3! 

62 
37 

61 
39 

76 
39 

64 

40 

63 
40 

65 

40 

53 
37 

64 
39 

70 
43 

62 
40 

56 
30 

56 
36 

62 
32 

75 
36 

74 

77 
35 

69 

3( 

79 
37 

62 

Bl 
4! 

69 

66 

42 

69 

71.1 
37.9 

ANOmIN  PiC  UNION  COL 

MAX 

MIN 

55 
32 

51 

61 
4t 

66 
52 

75 
52 

73 
4< 

74 

70 
56 

75 
43 

70 
5C 

77 
50 

78 

4C 

64 
4  1 

5! 

3T 

62 
4< 

62 

91 

43 

66 
37 

60 
34 

62 

62 

5[ 

71 

78 

7( 

se 

63 

81 

77 

56 

68 
44 

66,3 
49,7 

BIG  84a  RiNCeH  ST1TI0^ 

MAX 
MIN 

50 
33 

5< 

6e 

2^ 

75 
29 

82 
32 

81 
3! 

77 
33 

76 
33 

82 
40 

79 
41 

81 
39 

79 

3T 

69 

59 

67 

61 

59 
39 

52 
21 

55 

62 

7( 

63 

88 

9] 

S2 

77 

72 
34 

71.9 
36.3 

BUTLER  V4LLEV  RANCH 

MAX 
MIN 

5! 

5( 

62 

76 
31 

80 
34 

77 
3' 

67 
35 

76 
38 

76 
37 

78 
39 

8C 

71 

60 

54 

5; 

6S 

59 

9; 

52 

58 
34 

62 
3! 

72 
39 

66 
42 

64 

31 

69 
38 

72 
41 

61 

67 
35 

67 
34 

63 
33 

66.1 
3S.2 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

47 
22 

54 
23 

62 
23 

70 
28 

72 
30 

69 
32 

68 
27 

71 
26 

70 
35 

69 
35 

69 
29 

63 
36 

53 
36 

62 
29 

61 
3* 

60 
42 

54 
34 

91 
29 

51 
27 

93 
33 

69 
27 

71 
39 

67 
32 

69 
29 

79 
32 

SO 
39 

71 
39 

69 
36 

63 
32 

63 
28 

64.1 
31.3 

CECILVILLE  5  5E 

MAX 
MIN 

44 
3f 

51 

6e 

26 

74 
30 

73 
34 

7C 
3' 

72 
30 

75 
33 

7^ 
36 

73 
36 

72 
37 

66 

92 
35 

62 
35 

6: 

56 

90 
35 

47 
2" 

60 

71 
2' 

69 

70 

7< 

61 

82 

7i 

69 
35 

62 

66 
29 

66. 1 
33.0 

CLDVERD4LE  3  SSE 

MAX 

MIN 

60 
39 

61 

71 

77 
46 

84 
44 

76 
43 

79 
47 

84 
47 

80 
43 

73 
48 

65 

4G 

62 

41 

70 
45 

57 

6; 

69 

64 

49 

6; 

62 

64 
39 

74 

61 

66 

s; 

s; 

88 

6' 

79 

7S 

75 

74.9 
45.0 

COVELO 

MAX 
MIN 

CRESCENT  CITY  I  M 

MAX 
MIN 

51 

6i 

71 
40 

66 
41 

58 
43 

67 
34 

72 
45 

69 
45 

63 

59 

60 

92 

92 
35 

55 

96 

62 

y 

60 

60 

6' 

69 

61.9 
42.6 

BUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

40 

6: 

6< 
5C 

74 
4fl 

81 
45 

6f 
47 

68 
43 

78 
43 

77 
4< 

72 
51 

79 
46 

73 
47 

65 
48 

61 

62 
4' 

65 
47 

61 
47 

64 

3{ 

63 

67 
49 

69 
41 

78 

78 

71 

77 

76 

72 

60 

98 
49 

67 
43 

69,2 
45,9 

Elk  vallev 

MAX 
MIN 

46 

33 

57 
25 

6« 
2( 

74 
28 

73 
30 

70 
31 

70 
27 

73 
29 

71 
32 

74 
34 

75 
32 

68 
39 

58 

60 

33 

6; 

96 

50 
37 

45 
3( 

55 
3 1 

58 
36 

6< 

66 

64 

7; 

79 

81 

7! 

64 

61 
29 

69 

65,4 
32.6 

Eureka  wso  ci 

MAX 
MIN 

51 

53 

63 
35 

69 
44 

58 
44 

53 
45 

55 
43 

56 
43 

63 
45 

63 

50 

65 
46 

58 

55 

53 

51 

55 

52 

5< 

53 

92 

9! 

59 

53 

54 

55 

93 

53 

91 

51 

53 

55.7 
44.5 

FERNDALE  2  NM 

MAX 

MIN 

54 
38 

55 
32 

63 
35 

72 
40 

63 
37 

59 
40 

61 
39 

60 
37 

6S 
43 

67 
50 

67 
40 

61 
43 

59 
45 

55 
46 

62 
44 

60 
47 

57 
43 

59 
39 

55 
41 

55 

43 

60 
35 

57 
39 

56 
43 

56 
42 

58 
45 

56 
41 

56 
46 

94 

43 

55 
42 

56 

59.1 
41.3 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

5C 

4? 

6C 

68 
26 

75 
30 

71 
30 

74 
29 

72 
26 

78 
31 

74 
40 

77 
35 

76 

64 
37 

52 

6! 

65 

59 

5! 

50 

57 

6! 

74 

73 

73 

78 

84 

6! 

77 

74 
26 

66 
29 

68.1 
32,0 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

58 
33 

5( 

6( 
3{ 

68 
42 

71 
42 

6C 
47 

60 
36 

59 
41 

61 

4i 

67 
50 

65 

59 

64 

55 

60 

61 

57 

5i 

56 

97 
4  5 

60 
39 

63 

60 

6( 

61 

59 

5? 

99 

56 
49 

60 

60.4 
43,9 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 
MIN 

FORT  JONES  RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

51 

6S 

75 
24 

74 
28 

74 
28 

76 
26 

75 

33 

71 
33 

66 

60 
39 

64 

55 

52 
27 

53 
32 

60 
27 

72 
27 

7< 

60 

S3 

76 
35 

70 

68.3 
30.6 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

5: 

63 

74 

70 
45 

57 
42 

57 
4« 

60 
43 

62 
42 

61 
42 

70 
48 

60 

5i 

96 
37 

58 

53 

4l 

56 
43 

62 

7: 

62 

99 

63 

61 

64 

5E 

56 

59 

99 

61.1 
43.0 

GR4T0N 

MAX 
MIN 

63 
33 

6< 

6f 
35 

76 
38 

65 
38 

6! 
4; 

76 
38 

60 
37 

7S 
3? 

75 
43 

84 

78 

70 

65 

61 

70 

65 

70 
35 

71 

72 
37 

73 

81 
36 

60 
37 

76 
35 

67 

81 

73 

70 

67 
35 

69 

73.6 
39.0 

H4PPV   C4HP   R4NGER  ST4 

MAX 
MIN 

54 

35 

5! 

66 

74 
31 

82 
36 

8t 
4C 

79 
32 

78 
31 

7? 
32 

75 
38 

82 
39 

81 

71 

65 

7( 

71 

58 

59 

54 

62 

6! 

78 

78 

7! 

81 
37 

68 

9C 

76 

72 
34 

69 

72.4 
36.7 

HE4L0SBURG 

MAX 
MIN 

65 
3^ 

72 

79 

86 
43 

76 
43 

79 
47 

85 
46 

83 
44 

7! 
44 

67 
50 

80 

71 

61 

71 
42 

7; 

65 

52 

67 

66 

69 

75 

S< 

S3 
48 

62 

SS 

88 

61 

7! 

72 

75 

82 

76.7 
45.7 

HILTS 

MAX 
MIN 

46 

4e 

54 

64 

27 

72 
30 

70 
32 

66 
32 

73 
32 

73 
30 

70 
36 

72 

71 

66 

53 

5< 

63 
34 

57 

9C 

49 

90 

59 
Zi 

66 

2  ' 

69 

6C 

70 

76 

61 

64 

59 

60 

62.7 
31.9 

H00P4 

MAX 
MIN 

50 

56 
35 

66 
35 

73 
36 

80 
39 

81 
39 

75 
33 

80 
38 

78 
43 

60 
43 

83 

81 

66 

60 

ti 

70 

58 

92 

51 

61 
37 

68 
36 

70 
37 

76 
37 

7! 

60 
4 1 

87 

81 

71 
36 

75 
37 

70 

70.8 
39,8 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

6e 

7C 

74 

83 

50 

75 
43 

73 
44 

60 
42 

78 
42 

72 
47 

83 
47 

77 

73 

68 

72 

70 

68 

66 

66 

70 

72 

81 

S3 

76 

63 

84 

79 

71 

66 

70 

79 

74,3 
44,6 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

61 

67 

77 
37 

65 
41 

6« 
39 

66 
34 

61 
37 

73 
39 

74 
44 

70 

64 

64 

56 

60 

56 

53 

92 
33 

56 
37 

60 
35 

61 

60 

62 
38 

64 
39 

60 

59 

64 
47 

62 
39 

63 
36 

60 
37 

62.6 
40.0 

LAVA  9E0S  N4T  MONUMENT 

MAX 
MIN 

43 
25 

43 

49 

56 
30 

65 
36 

7t 
3! 

69 
19 

64 
26 

70 
39 

65 
38 

65 
36 

66 
38 

57 

55 

59 
31 

97 
39 

97 

46 
22 

45 
24 

46 
25 

54 
2; 

62 
39 

68 
30 

6! 

66 
36 

71 

77 

66 
35 

64 
29 

96 

99.9 
31.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

45 

1  5 

41 

49 

58 
17 

66 
17 

67 
19 

66 
16 

68 
18 

6'! 
21 

64 
24 

65 

*s 

61 

62 

60 

97 

57 

47 

45 

45 

46 

57 

66 
19 

6C 

67 
19 

73 

78 

68 

69 
2 1 

67 

60.9 
22.9 

N4P4   ST4TE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

66 
35 

6^ 

7! 
45 

B4 
49 

75 
44 

7C 
46 

80 
42 

78 
42 

7< 
4; 

81 
51 

74 
46 

67 

63 
48 

67 

66 

62 

68 
48 

67 
36 

69 

70 
49 

79 
46 

79 

79 

6C 

82 

77 
46 

70 
45 

64 
47 

68 
48 

75 

72.5 
44.3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

50 

5? 

71 

78 
40 

74 
36 

61 
37 

69 
31 

71 
33 

70 
36 

76 
40 

74 

69 

56 

54 

61 

57 

53 

53 

59 

56 

67 

62 
38 

59 

6C 

69 

60 

60 
4  5 

59 

56 

32 

62 

62.7 
37.6 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

58 
3{ 

69 

7f 

81 
35 

82 

40 

77 
4t 

78 
36 

61 
38 

7^ 
43 

84 
43 

64 

so 

77 

66 

46 

69 

53 

52 
36 

65 
39 

72 

82 
35 

76 

76 
45 

64 

BS 

68 
48 

79 
54 

77 

75 
36 

76 

79.3 
41.2 

PET4LUH4  FIRE   ST4  2 

MAX 
MIN 

6; 

72 

77 

81 
42 

76 
41 

7i 
4l 

76 
41 

78 
40 

71 
4: 

81 
49 

74 

63 

61 

64 
40 

63 

63 
5 1 

63 

62 
39 

69 

73 

So 

79 

74 

61 

62 

74 

69 

66 

66 
40 

73 
40 

71.4 
43.9 

POINT  4REN4 

MAX 
MIN 

5! 

59 
36 

61 
4C 

64 
41 

59 
44 

60 
42 

63 
40 

64 
38 

66 
3! 

65 

42 

63 

62 

57 

57 

60 

62 

56 

96 

57 

62 

59 

61 

56 

58 
44 

60.9 
42.9 

POTTER  VALLEV  PH 

MAX 
MIN 

58 
34 

84 
36 

64 
38 

7e 

3! 

82 
40 

80 
38 

77 
4C 

61 
48 

81 

69 
41 

51 

65 
42 

66 
4! 

62 
45 

98 

60 

62 

73 
33 

SO 
35 

63 

40 

81 

65 

90 

91 

63 

75 

72 
38 

74,4 
40.2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PI 

MAX 
MIN 

56 
39 

56 
33 

6! 
3! 

75 
36 

82 
39 

82 
41 

75 
37 

79 
39 

8C 
4C 

69 
44 

64 
43 

8C 
4! 

61 
43 

92 
44 

61 
4" 

66 
46 

59 
43 

55 
3« 

57 
39 

60 
39 

66 
38 

76 
42 

70 
45 

69 
42 

72 
43 

81 
46 

79 
47 

64 

43 

65 
42 

69 
44 

66.7 
41.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

MIN 

63 
34 

68 
41 

7! 
42 

83 
39 

76 
36 

76 
46 

80 
41 

61 
39 

7< 
4C 

65 
46 

82 
43 

70 
44 

59 
46 

68 
37 

67 
44 

62 
45 

66 
46 

66 
39 

65 
37 

70 
46 

79 
40 

61 
41 

60 
40 

68 
41 

67 
43 

86 
43 

77 
46 

69 
49 

73 
44 

79 
37 

74.2 
41.9 

San  RAFAEL 

MAX 

MIN 

60 
43 

70 
45 

7« 
S« 

84 

54 

SO 
47 

7! 
41 

80 
45 

79 
46 

82 
47 

76 
51 

7* 
52 

63 
49 

66 

50 

66 
49 

65 
50 

62 
51 

60 
37 

69 
40 

71 
50 

77 
90 

81 
51 

79 
46 

61 
48 

S3 

50 

76 
46 

71 
49 

71 
43 

69 
46 

76 
46 

73.2 
47.7 

Santa  rosa 

MAX 
MIN 

65 
37 

71 
37 

71 
46 

85 
40 

79 
41 

73 
41 

SO 
42 

60 
40 

77 
45 

S3     79     61    61     68  61 
4»     44     46{    45     39  46 
S*«  R*Ur«DC«  NoU»  ToUowtng  SUU 

64  66 
46  45 
on  Ind*i 

67 
31 

69 
43 

72 
43 

61 
49 

81 
43 

76 
42 

82 
43 

S3 
44 

76 
43 

76 
46 

70 
43 

70 
40 

79 
39 

74.2 
42.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s  1 

'  

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

2S  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

samvers  bar  ranger  sri 

52 

52 

62 

72 

80 

79 

76 

76 

78 

77 

77 

77 

68 

67 

66 

67 

54 

49 

52 

57 

69 

73 

79 

79 

90 

87 

87 

80 

69 

70.2 

MIN 

33 

26 

27 

30 

35 

36 

33 

34 

40 

39 

40 

40 

4  1 

42 

41 

41 

37 

29 

30 

28 

30 

39 

34 

39 

36 

42 

42 

38 

33 

33 

36.5 

SCOTIA 

MAX 

5* 

52 

55 

70 

77 

70 

61 

70 

65 

71 

73 

73 

59 

54 

54 

63 

61 

53 

58 

54 

56 

62 

57 

62 

59 

64 

55 

55 

54 

MIN 

«0 

36 

3< 

38 

41 

43 

39 

40 

44 

49 

44 

46 

48 

46 

44 

49 

45 

4C 

43 

44 

41 

42 

46 

46 

4  5 

44 

46 

46 

45 

47 

43.4 

SHELTER  COVE 

58 

67 

58 

57 

56 

49 

59 

61 

53 

52 

53 

51 

51 

49 

51 

50 

53 

63 

64 

60 

68 

69 

53 

60 

61 

61 

57.3 

MIN 

41 

50 

45 

44 

47 

44 

4: 

52 

4! 

50 

46 

46 

46 

45 

46 

43 

44 

4" 

50 

49 

94 

57 

49 

49 

52 

48 

40 

46.9 

SONOMA 

68 

76 

7S 

84 

78 

79 

67 

81 

79 

83 

81 

71 

62 

66 

69 

64 

70 

69 

74 

76 

89 

83 

83 

85 

87 

66 

67 

75 

71 

77.? 

MIN 

38 

41 

41 

45 

40 

49 

41 

39 

45 

48 

44 

43 

45 

46 

45 

40 

42 

48 

45 

41 

41 

41 

44 

42 

46 

42 

40 

41 

43.2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

52 

50 

5e 

63 

71 

74 

72 

70 

72 

71 

72 

73 

52 

64 

59 

54 

54 

55 

55 

60 

69 

79 

73 

73 

82 

82 

76 

73 

MIN 

29 

26 

32 

35 

37 

39 

38 

36 

40 

43 

4  1 

4  1 

36 

41 

37 

2^ 

3 1 

33 

36 

37 

36 

4 1 

42 

46 

46 

43 

39 

36 

37!6 

TULELAKE 

A3 

52 

67 

69 

6« 

61 

70 

69 

67 

67 

62 

59 

59 

59 

58 

48 

46 

50 

58 

67 

66 

69 

69 

79 

80 

72 

68 

63 

MIN 

25 

21 

20 

24 

27 

22 

20 

33 

28 

28 

33 

31 

29 

36 

39 

27 

23 

26 

26 

28 

29 

24 

28 

30 

36 

40 

27 

26 

30 

26!l 

UKIAH 

MAX 

60 

70 

71 

83 

82 

78 

81 

81 

76 

84 

83 

68 

60 

64 

68 

65 

60 

61 

62 

71 

79 

79 

78 

84 

90 

69 

83 

77 

73 

MIN 

38 

33 

3! 

37 

4  1 

42 

42 

42 

4J 

42 

46 

43 

45 

44 

44 

47 

49 

3^ 

38 

37 

3^ 

41 

4  1 

44 

46 

49 

49 

44 

41 

40 

42.0 

HEAVERVILLE   RANGER  ST£ 

54 

63 

70 

78 

7f 

78 

78 

8C 

75 

79 

75 

69 

66 

66 

66 

67 

52 

55 

62 

73 

76 

76 

77 

90 

86 

87 

68 

74 

72 

71.7 

MIN 

22 

2: 

25 

30 

3! 

40 

38 

21 

39 

35 

35 

40 

37 

40 

32 

40 

29 

32 

25 

29 

36 

26 

32 

34 

38 

3E 

28 

24 

29 

32.0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

47 

44 

52 

60 

67 

70 

65 

67 

69 

68 

68 

68 

62 

50 

60 

61 

56 

48 

50 

49 

53 

63 

69 

69 

67 

73 

79 

68 

63 

58 

61.3 

MIN 

21 

23 

24 

26 

30 

32 

27 

29 

44 

33 

33 

48 

34 

30 

34 

44 

33 

25 

31 

31 

29 

39 

38 

31 

32 

36 

39 

34 

28 

27 

32.2 

WILLITS   I  NE 

56 

63 

74 

78 

77 

74 

77 

77 

73 

80 

78 

71 

99 

58 

63 

62 

55 

57 

58 

67 

73 

75 

71 

79 

65 

64 

77 

69 

67 

70.2 

MIN 

30 

29 

30 

31 

36 

36 

35 

36 

36 

4* 

42 

44 

41 

36 

43 

43 

42 

32 

36 

32 

33 

37 

36 

39 

42 

44 

42 

38 

34 

35 

37.2 

HlLlOH  CREEK   I  Nri 

*9 

56 

67 

76 

81 

7! 

76 

77 

79 

81 

89 

85 

69 

57 

69 

70 

59 

52 

52 

65 

70 

78 

76 

76 

95 

89 

90 

72 

74 

72 

72 . 1 

MIN 

36 

34 

33 

34 

37 

37 

32 

36 

42 

38 

4  1 

43 

47 

47 

45 

50 

43 

34 

36 

39 

35 

42 

39 

39 

40 

44 

4  1 

37 

35 

34 

39.0 

VREKA 

49 

50 

56 

66 

74 

74 

71 

65 

T: 

71 

75 

73 

70 

56 

65 

66 

60 

52 

53 

53 

58 

70 

74 

68 

79 

81 

83 

72 

69 

*           *  * 

MIN 

2i 

22 

30 

2E 

32 

34 

31 

3C 

3S 

36 

42 

39 

3 1 

34 

42 

39 

27 

34 

29 

29 

39 

34 

33 

34 

39 

42 

33 

30 

30 

33!! 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  Ranger  station 

AS 

54 

58 

66 

68 

67 

64 

70 

69 

65 

68 

65 

61 

58 

52 

52 

48 

46 

49 

52 

60 

67 

69 

67 

74 

79 

71 

67 

60 

59 

MIN 

2A 

21 

23 

25 

33 

30 

27 

26 

35 

32 

33 

39 

34 

38 

32 

36 

36 

29 

35 

27 

30 

31 

3 1 

29 

34 

41 

42 

36 

28 

31 

31.9 

AtTURAS  RANGER  STATI□^ 

49 

35 

46 

55 

64 

68 

64 

70 

68 

65 

66 

69 

61 

45 

41 

56 

50 

46 

46 

49 

48 

60 

69 

62 

65 

72 

78 

70 

65 

55 

58.4 

MIN 

25 

14 

21 

19 

Z  I 

29 

15 

30 

31 

25 

24 

34 

26 

26 

25 

33 

32 

22 

27 

28 

28 

30 

20 

28 

29 

29 

33 

30 

28 

26 

26.0 

AUBURN 

58 

59 

67 

71 

76 

75 

75 

74 

74 

72 

78 

76 

70 

59 

64 

63 

62 

64 

64 

63 

69 

71 

77 

80 

82 

63 

85 

64 

68 

69 

71.0 

MIN 

35 

36 

41 

45 

45 

51 

50 

47 

50 

53 

52 

49 

45 

42 

45 

44 

47 

35 

39 

41 

46 

52 

50 

51 

52 

55 

56 

46 

45 

45 

46.3 

AUBURN  DAH  PROJECT 

58 

57 

6! 

71 

75 

73 

72 

72 

72 

69 

76 

73 

67 

54 

62 

62 

62 

61 

62 

69 

69 

75 

7! 

77 

80 

81 

82 

60 

68 

67 

69 .  5 

MIN 

33 

35 

3^ 

43 

43 

4J 

46 

44 

4  1 

50 

48 

49 

44 

40 

44 

41 

47 

33 

36 

39 

41 

45 

46 

47 

49 

54 

51 

45 

4  1 

42 

43.3 

Blue  canyon  wso  &p 

39 

44 

51 

58 

60 

57 

53 

58 

54 

61 

60 

50 

35 

45 

41 

48 

42 

41 

45 

47 

56 

61 

63 

66 

69 

70 

66 

61 

51 

57 

53.6 

MIN 

20 

25 

33 

40 

43 

43 

36 

39 

42 

42 

43 

34 

28 

28 

32 

34 

30 

27 

27 

28 

34 

40 

43 

45 

48 

50 

48 

40 

39 

35 

36.5 

Bowman  dam 

38 

42 

49 

56 

61 

60 

56 

62 

58 

62 

61 

56 

52 

51 

47 

49 

49 

46 

43 

44 

52 

62 

64 

62 

69 

68 

65 

62 

55 

55 

55.1 

MIN 

17 

25 

31 

39 

33 

32 

32 

33 

36 

36 

37 

31 

31 

28 

32 

31 

32 

23 

27 

28 

34 

36 

37 

39 

42 

43 

37 

36 

34 

34 

32.9 

brannan  island 

61 

62 

65 

71 

77 

78 

73 

76 

75 

81 

79 

68 

66 

69 

69 

66 

70 

78 

83 

63 

66 

66 

72 

73.7 

MIN 

39 

43 

44 

48 

43 

47 

43 

48 

49 

49 

48 

42 

49 

49 

41 

42 

48 

50 

48 

49 

50 

48 

42 

46.0 

brooks  farnham  ranch 

65 

62 

66 

74 

79 

79 

80 

73 

79 

74 

82 

83 

75 

64 

70 

69 

70 

70 

67 

69 

79 

85 

94 

63 

99 

69 

87 

78 

78 

76.0 

MIN 

31 

41 

41 

46 

38 

43 

45 

35 

4  1 

49 

43 

48 

47 

36 

45 

49 

38 

34 

48 

43 

38 

49 

47 

51 

46 

49 

44 

45 

52 

43.9 

BURNE  Y 

50 

52 

55 

63 

72 

71 

73 

69 

71 

72 

66 

50 

62 

56 

99 

52 

53 

54 

59 

66 

71 

71 

71 

79 

61 

75 

71 

63 

MIN 

Z: 

21 

IB 

22 

26 

26 

26 

26 

25 

31 

31 

26 

30 

39 

39 

19 

20 

19 

27 

24 

J4 

29 

25 

30 

36 

36 

26 

23 

26.6 

Canyon  dam 

A3 

46 

53 

60 

60 

64 

55 

54 

59 

64 

64 

66 

59 

56 

55 

92 

53 

60 

50 

51 

60 

69 

68 

68 

72 

74 

74 

72 

69 

6 1 

60  •  4 

MIN 

16 

22 

24 

25 

25 

27 

27 

23 

29 

28 

29 

29 

29 

32 

32 

29 

34 

23 

26 

27 

29 

27 

30 

32 

30 

35 

36 

35 

35 

34 

28.6 

CHESTER 

A' 

43 

55 

59 

67 

69 

66 

65 

64 

66 

67 

65 

57 

60 

58 

52 

50 

53 

50 

53 

63 

68 

72 

69 

76 

76 

73 

70 

63 

62 

61  .9 

MIN 

17 

20 

26 

23 

25 

28 

2  1 

27 

27 

28 

28 

32 

34 

33 

29 

36 

18 

27 

29 

27 

26 

30 

28 

27 

31 

32 

33 

29 

28 

26.9 

CMTrn    CyBEBTuCMT  CTA 
*-rfit,u    EArCKinerii  slA 

6A 

68 

73 

80 

78 

7V 

74 

77 

76 

80 

82 

79 

64 

69 

68 

67 

69 

68 

69 

79 

79 

85 

89 

67 

69 

90 

89 

84 

78 

79 

76.8 

MIN 

33 

30 

35 

39 

45 

46 

44 

37 

46 

4! 

47 

52 

48 

42 

48 

49 

48 

32 

36 

36 

39 

42 

49 

43 

46 

54 

52 

50 

45 

42 

43.3 

Clark  s  buRC 

62 

63 

67 

74 

80 

78 

78 

75 

76 

73 

82 

80 

68 

63 

67 

67 

66 

70 

68 

69 

72 

79 

83 

83 

86 

89 

66 

62 

80 

75 

74.7 

MIN 

36 

42 

46 

46 

46 

44 

47 

41 

46 

52 

50 

49 

49 

43 

42 

49 

49 

45 

38 

49 

47 

44 

49 

62 

50 

53 

50 

47 

46 

43 

46.2 

CLE&RLAKE  HICHL ANnS 

58 

5S 

69 

70 

78 

79 

78 

73 

76 

74 

80 

78 

70 

60 

69 

69 

68 

60 

62 

69 

70 

79 

82 

80 

83 

89 

69 

66 

77 

75 

73.1 

MIN 

3' 

36 

4C 

36 

34 

37 

40 

34 

34 

46 

39 

46 

42 

38 

46 

41 

47 

36 

42 

37 

35 

34 

40 

42 

39 

41 

45 

39 

38 

42 

39.4 

C0LF4X 

MIN 

cniii^A  1  ecu 

64 

67 

73 

80 

79 

81 

75 

79 

74 

84 

83 

78 

66 

68 

69 

72 

70 

68 

67 

71 

77 

89 

84 

64 

89 

69 

66 

81 

77 

78 

76.7 

MIN 

34 

42 

4! 

44 

43 

4! 

50 

46 

44 

50 

45 

45 

45 

40 

46 

48 

46 

40 

36 

46 

49 

46 

47 

55 

59 

51 

52 

46 

45 

93 

46.2 

w«Vi3    i    »( 5  M    CAf  ^AKn 

63 

63 

6i 

73 

79 

79 

78 

73 

79 

79 

83 

83 

74 

60 

69 

71 

68 

73 

69 

67 

70 

77 

84 

99 

64 

98 

69 

92 

69 

78 

75.0 

MIN 

35 

43 

4! 

44 

43 

43 

46 

45 

44 

51 

44 

47 

46 

40 

47 

47 

47 

45 

40 

48 

50 

49 

45 

53 

54 

46 

48 

47 

45 

44 

45.6 

DEER  CREEK  FOREBAY 

45 

46 

69 

52 

67 

69 

68 

63 

68 

65 

68 

71 

62 

40 

53 

49 

55 

52 

50 

93 

53 

60 

68 

70 

74 

76 

77 

74 

68 

50 

61.9 

MIN 

25 

24 

33 

38 

42 

43 

35 

40 

43 

42 

45 

45 

32 

30 

34 

39 

38 

27 

29 

30 

34 

38 

40 

42 

49 

53 

50 

49 

40 

34 

39.0 

DE  SABla 

52 

60 

67 

74 

73 

70 

70 

68 

68 

73 

72 

71 

64 

58 

56 

59 

59 

56 

59 

61 

71 

73 

72 

79 

79 

79 

79 

76 

75 

67 

67.  9 

MIN 

27 

29 

33 

37 

41 

37 

39 

38 

43 

39 

42 

45 

39 

34 

41 

39 

43 

28 

34 

39 

37 

44 

42 

40 

49 

46 

52 

43 

40 

40 

39.2 

DOBBINS  1  S 

57 

64 

70 

78 

73 

73 

72 

72 

75 

69 

63 

61 

62 

62 

61 

60 

62 

69 

73 

74 

76 

80 

81 

84 

62 

70 

77 

70.2 

MIN 

30 

32 

39 

39 

40 

42 

42 

39 

42 

45 

49 

43 

42 

40 

47 

33 

32 

42 

38 

38 

43 

43 

46 

47 

47 

43 

43 

40.9 

DOHNIE\/ILl.E  RANGER  SJ6 

46  53 

9t 

64 

71 

71 

71 

68 

79 

71 

75 

73 

67 

50 

6! 

60 

50 

56 

53 

58 

63 

73 

76 

76 

77 

77 

80 

60 

77 

66 

66.3 

Mm 

30 

34 

34 

31 

35 

35 

36 

30 

35 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

32 

33 

36 

32 

31 

39 

45 

42 

43 

43 

37 

39 

33 

39.7 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

61 

60 

62 

69 

77 

73 

75 

70 

75 

72 

79 

79 

74 

57 

69 

62 

69 

66 

69 

63 

65 

73 

79 

78 

60 

66 

85 

62 

74 

74 

71.9 

MIN 

35 

39 

48 

39 

40 

41 

44 

35 

41 

48 

43 

41 

47 

35 

49 

45 

44 

31 

32 

46 

41 

39 

45 

47 

43 

46 

50 

45 

47 

46 

42.4 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

61 

64 

68 

73 

81 

74 

74 

77 

81 

73 

83 

76 

67 

63 

67 

66 

67 

67 

69 

70 

77 

60 

76 

62 

64 

63 

74 

64 

69 

72.6 

MIN 

42 

49 

53 

53 

55 

46 

45 

42 

49 

53 

51 

46 

46 

41 

11 

49 

49 

44 

49 

53 

53 

49 

45 

46 

49 

48 

47 

49 

47 

42 

47.7 

FQLSOH  DAH 

MAX 

61 

61 

69 

72 

78 

76 

77 

74 

75 

72 

80 

79 

70 

60 

69 

69 

65 

65 

66 

69 

70 

79 

79 

82 

65 

64 

67 

84 

70 

72 

72.7 

MIN 

36 

41 

45 

50 

52 

49 

48 

46 

51 

54 

53 

47 

47 

44 

46 

46 

49 

36 

39 

46 

50 

54 

48 

58 

54 

61 

54 

45 

45 

47 

47.9 

CEORGErauN  RANGER  STA 

MAX 

31 

52 

63 

72 

70 

7e 

69 

71 

72 

65 

96 

59 

53 

54 

59 

70 

73 

74 

77 

79 

78 

MIN 

39 

46 

44 

43 

47 

49 

44 

37 

39 

41 

31 

34 

33 

40 

48 

53 

56 

53 

39 

5«a  R«{«r«oc«  Noica  FoUowtng  SUUon  Index 
-  14  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

1 — ^-^-^ 
• 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

SRASS  VtLLEV  NO.  2 

MAX 

MIN 

52 

29 

54 
36 

61 
33 

68 
38 

74 
39 

73 
42 

72 
43 

73 
37 

69 
44 

68 

44 

73 
43 

73 
49 

64 

4  1 

49 

4  3 

59 
42 

97 

39 

60 
44 

57 
3 1 

57 
33 

60 
37 

62 
37 

71 

73 

7S 

78 

79 

82 
48 

76 

70 
43 

63 
38 

66.6 
40.9 

CRIZtLV  ISLiMO  RFFUCE 

MAX 
MIN 

62 
36 

65 
^7 

67 
45 

73 
47 

79 
44 

77 
46 

74 
46 

75 
39 

76 
46 

76 
49 

81 
49 

78 
47 

66 
49 

63 
38 

67 
47 

68 

66 
47 

66 
37 

67 

69 

70 

77 

81 

79 

82 

67 

66 

74 

66 

71 

73.1 
49.4 

H4T  CRE6K  »H  NO  1 

MAX 
MIN 

53 

22 

56 

57 

20 

65 
24 

73 
26 

75 
30 

74 
24 

65 
23 

77 
33 

72 
31 

74 

31 

75 
37 

68 
35 

58 
28 

70 

59 
37 

61 
36 

55 
23 

55 

56 
23 

61 
29 

69 

79 

74 

74 

62 

66 

60 

79 

66 
26 

66.0 
29.7 

JESS  ViLLEV 

MAX 
MIN 

22 

42 

51 
17 

60 
24 

63 
31 

60 
30 

52 
22 

65 
27 

61 
24 

61 
30 

65 
30 

99 

31 

54 

31 

51 
28 

48 

30 

46 

42 

35 
24 

42 

47 

59 

63 

29 

60 

61 

69 

79 

70 

61 

98 

95 

27 

59.7 
27.2 

L4KEP0RT 

MAX 
MIN 

60 
32 

67 

6B 
33 

75 
33 

61 
36 

79 
37 

72 
39 

78 
34 

72 
37 

76 
47 

79 
40 

79 

69 
39 

67 
36 

69 

64 

62 
45 

63 
29 

69 
37 

69 

73 
37 

67 

61 
36 

83 

85 

67 

64 

81 

75 
38 

79 

74.0 
37.7 

LIKE  SPlULOir^C 

MAX 
MIN 

42 
16 

49 

54 

62 
25 

65 
26 

64 

25 

59 
26 

66 
27 

61 

30 

65 
26 

66 
27 

61 
26 

54 
27 

52 
26 

45 

52 

48 
19 

48 

49 

99 

64 

66 

67 

73 

73 

69 

64 
28 

59 
29 

59 
26 

99.1 
26.9 

HANZ4NIT4  LAKE 

MAX 
MIN 

32 

39 
1 B 

44 
23 

50 
30 

57 
27 

57 
27 

57 
22 

49 
26 

59 
26 

59 

29 

57 
29 

51 
33 

52 
29 

39 
30 

49 
30 

40 
29 

46 

3 1 

40 
17 

41 
1 7 

39 

43 

52 

59 

59 

99 

63 

69 

63 

62 

51 
28 

51.2 
27.9 

markley  cove 

MAX 
MIN 

61 
37 

60 

64 

70 
40 

78 
41 

79 
44 

60 
46 

74 
40 

78 
44 

73 
49 

SO 
45 

81 

69 
45 

60 

67 

67 

62 
46 

67 
39 

66 
39 

65 
49 

67 

79 

60 

81 

82 

88 

66 

62 

67 

74 

72.8 
43.7 

MARVSVIULE 

MAX 
MIN 

69 
37 

65 

69 

76 
48 

81 
49 

61 
48 

82 
51 

76 
45 

82 
50 

77 
53 

85 
53 

65 
5 1 

77 
46 

68 

71 
49 

71 
46 

70 
49 

72 
43 

70 
45 

69 
47 

74 
47 

80 

65 
52 

87 

86 

90 

90 
55 

90 

75 
49 

79 

77.7 
46.7 

MC  CLOUO 

MAX 

MIN 

*8 
29 

50 

56 
25 

65 
27 

73 
26 

72 
33 

71 
27 

65 
28 

72 
33 

70 
32 

72 
31 

72 
37 

63 
37 

64 
30 

63 
29 

56 

47 

SO 
22 

53 

55 

28 

60 
27 

69 

73 

70 

79 

80 

62 
39 

76 

70 
26 

71 
27 

65.4 

31.0 

MINERAL 

MAX 
MIN 

<>« 
IB 

41 
19 

47 
32 

53 
28 

61 
28 

60 
27 

61 
28 

53 
26 

65 
29 

59 
28 

63 
29 

64 
26 

56 
32 

48 
30 

62 
3 1 

46 

46 
33 

44 
19 

45 
26 

45 
26 

60 
27 

49 
2  6 

65 
29 

67 

66 

74 

75 

70 

65 
33 

60 
29 

56.8 
28.6 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

MAX 
MIN 

A4 
29 

53 
29 

63 
26 

66 
29 

71 
33 

69 
44 

64 
30 

70 
32 

68 
35 

69 
35 

72 
37 

60 
40 

50 
35 

61 
34 

58 
35 

47 

49 
3 1 

51 
27 

46 
33 

54 

32 

64 

30 

71 

64 
37 

68 
36 

79 
36 

82 

69 

44 

64 
36 

57 
34 

63 

62.2 
34.6 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

53 
29 

52 

57 
2B 

65 
31 

72 
34 

70 
37 

69 

37 

70 
32 

69 
41 

67 
39 

72 
36 

73 
40 

65 
42 

50 
37 

56 
41 

54 
36 

61 
45 

56 
28 

56 
3 1 

58 

32 

61 
30 

71 
33 

72 
33 

73 
37 

77 
40 

76 
43 

60 

42 

79 
39 

78 
36 

75 

66.4 
35.9 

ORLAND 

MAX 

MIN 

65 

32 

64 

67 
47 

74 
52 

60 
42 

77 
45 

73 
45 

80 
47 

79 
46 

75 

50 

63 
45 

62 
46 

77 
48 

64 

70 
4  6 

68 
49 

69 
49 

67 
40 

67 
42 

68 
46 

70 
^  5 

80 
4B 

84 
47 

84 
58 

89 
62 

92 
52 

90 
55 

89 
49 

79 
46 

77 

75.8 
47.1 

OROVlLLE 

MAX 

Mm 

64 
36 

64 

69 

75 
47 

eo 

50 

77 
52 

76 
56 

71 
46 

77 
52 

75 
55 

83 

81 

74 

61 

67 

67 

67 

66 
39 

67 

68 

74 

79 

62 

65 

89 

89 

90 

67 

75 
49 

79 

75.2 
49.1 

PARADISE 

MAX 
MIN 

57 

57 

6! 

72 
46 

75 
49 

71 
49 

72 
51 

71 
52 

72 
52 

71 
48 

77 

74 

68 

57 

57 

61 

60 

59 
36 

60 
39 

63 

67 
48 

72 

7! 
5 1 

76 

82 

82 

83 
59 

80 

70 
46 

70 

69.2 
47.6 

placerville 

MAX 

MIN 

55 
36 

54 

62 

69 
36 

74 
39 

73 
42 

72 
41 

72 
37 

72 
44 

69 
49 

74 

79 

68 

59 

60 

61 

63 
4  5 

56 
32 

58 
35 

59 

65 
37 

70 
38 

73 

74 

73 

80 
49 

83 
48 

60 

66 
50 

65 

67.9 
40.2 

placervills  IPC 

MAX 

MIN 

53 

57 

65 

73 
50 

71 
49 

71 
50 

71 
50 

69 
46 

65 
49 

74 
54 

74 
53 

68 
46 

62 

58 
39 

52 
37 

60 
39 

58 

55 

58 
36 

59 
39 

69 
4  5 

71 

74 
5  5 

75 
49 

78 
55 

79 
57 

76 
56 

72 
90 

63 
44 

68 

66.7 
45.8 

PLATINA 

MAX 
MIN 

53 
26 

61 

67 

75 
39 

75 
39 

76 
32 

69 
4  1 

77 
44 

76 
39 

60 

58 

52 

54 

55 
36 

66 

76 

79 
43 

78 

62 
45 

63 

82 

36 

70 
38 

69.0 
37.4 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

52 

50 

51 

57 
2  5 

58 

54 

63 

68 
27 

66 

71 
27 

69 
3  1 

70 
2  6 

67 
27 

65 
28 

63 

dUINCV 

MAX 
MIN 

53 
26 

49 

56 

62 
23 

69 
26 

73 
29 

75 
27 

62 
23 

74 
35 

70 
31 

72 
30 

72 

66 
36 

54 
34 

65 
35 

50 

62 
40 

56 
23 

54 
2  4 

55 

29 

58 
28 

67 
26 

73 
31 

75 
29 

74 

29 

eo 

34 

82 
35 

77 
34 

74 
34 

67 
27 

65.9 
29.5 

RED  BLUFF  WSO  AP 

MAX 
MIN 

63 
36 

69 

7! 

81 
45 

73 
46 

77 
47 

75 
47 

75 
45 

73 
46 

82 
49 

76 
49 

73 
48 

62 
48 

66 

66 

63 

65 

66 

4 1 

69 

71 
39 

79 
49 

82 
47 

63 

50 

89 
56 

90 
54 

66 
53 

84 
54 

76 
53 

77 
51 

76 

74.9 
47.2 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

64 

70 

7B 

86 
51 

81 
52 

81 
50 

77 
51 

79 
48 

78 
52 

66 
53 

81 
57 

76 

69 

72 

69 

66 

65 

67 
46 

69 

73 

81 

83 

69 

86 

94 

91 

67 

60 

84 

77 
52 

80 

77.8 
50.6 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

64 

61 

66 

71 
44 

77 
46 

77 
43 

78 
45 

73 
40 

77 
47 

74 
50 

79 

82 

73 

61 

67 

67 

67 

69 

66 

65 

70 

76 

82 

81 

64 

88 

90 
50 

87 

73 
46 

74 

74.0 
44.4 

SACRAMENTO  WSD  AP 

MAX 
MIN 

62 
36 

67 

73 

80 
46 

77 
46 

77 
46 

74 
46 

76 
40 

72 
49 

82 
53 

80 

69 

61 

66 

67 

65 

70 
48 

68 

68 

72 
48 

80 

82 

83 
47 

S6 
49 

87 
49 

68 
54 

85 
50 

71 
47 

75 
47 

80 
^5 

74.6 

46,7 

SACRAHEMTO  wSQ  CI 

MAX 
MIN 

63 

6B 

74 

81 
46 

80 
52 

80 
46 

75 
50 

78 
47 

76 
53 

82 
55 

82 

70 

64 

46 

68 

70 
50 

68 

71 
49 

68 
45 

67 

71 
48 

79 
48 

85 

85 
50 

86 
52 

90 
56 

90 
56 

66 
54 

70 
48 

77 
48 

76 
50 

76.1 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

60 
35 

60 

69 

70 
50 

77 
51 

73 
47 

76 
50 

72 
52 

75 
49 

72 
51 

77 

76 

67 

59 

67 

63 

62 

63 

64 

61 
49 

68 

76 

79 
54 

76 

78 
58 

86 
59 

86 
58 

61 
57 

77 
51 

72 
52 

71.4 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

47 
25 

51 

58 
31 

66 
42 

69 
35 

70 
34 

97 

37 

71 
39 

66 
37 

71 
35 

71 
38 

63 
35 

54 

58 

51 
35 

55 

50 
36 

53 
29 

50 
26 

94 
34 

61 
32 

70 

72 
35 

70 
38 

79 
42 

60 
44 

73 
38 

70 
38 

64 
35 

63 

62.9 

SIERRAUILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

49 
14 

43 
IB 

4B 

21 

57 
24 

65 
23 

69 
26 

69 

20 

65 
29 

66 
27 

67 
27 

61 

30 

56 
26 

55 
37 

49 
19 

51 

23 

49 
24 

23 

68 

23 

68 
31 

66 
27 

74 
32 

77 
33 

72 
30 

67 

61.3 

STONY  GORCE  RESERvCIR 

MAX 
MIN 

60 

60 
33 

64 

71 
40 

78 
43 

74 
44 

77 
44 

70 
37 

73 
43 

71 
48 

80 

77 
43 

73 

60 

66 

63 

69 

65 

66 

64 

67 

74 

60 
49 

60 
49 

81 
45 

86 

68 
48 

82 
48 

76 
47 

75 

72.3 
43.5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

49 

55 
26 

62 
2B 

69 
26 

69 
35 

67 
33 

64 
29 

68 
34 

65 
36 

69 
29 

70 
29 

65 
36 

56 
34 

57 

51 

55 
32 

51 
37 

52 

55 

58 

68 
2  6 

70 
26 

70 

79 

75 

78 

73 

68 

61 
26 

65 
32 

63.7 
31.5 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

VACAVILLE 

MAX 

MIN 

63 

67 
43 

72 
52 

79 
52 

76 
39 

77 
42 

74 
42 

80 
38 

74 
44 

62 
51 

83 

79 
47 

65 
46 

66 
37 

71 
48 

67 
44 

70 
47 

70 

68 

70 

77 

83 

63 

89 

89 

69 

82 

78 

74 
45 

76 

79.8 
49.3 

VOITA  POWER  HOUSE 

MAX 

MIN 

5! 

62 
29 

71 

76 
41 

75 
46 

76 
46 

75 
37 

72 
42 

72 
45 

77 
45 

76 

70 

68 

64 

63 

60 

56 

57 
35 

59 

58 

74 

76 

76 
^7 

60 

89 
56 

64 
52 

64 

5 1 

84 

90 

74 
41 

72 

71.1 
42  •  5 

nhiskeytomn  res 

MAX 

MIN 

53 

5B 

46 

63 

71 
47 

79 
50 

74 
46 

78 
46 

73 
46 

75 
47 

75 
49 

81 

77 

60 
4 1 

66 

64 
50 

56 

59 

63 

63 

67 

77 

61 

79 

79 

87 

66 
j5 

64 

60 
47 

72 
47 

7U7 
47  ■  6 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

65 
3! 

63 
43 

67 
44 

73 
46 

81 
46 

76 
47 

80 
46 

75 
46 

76 
45 

73 
49 

84 

83 
47 

78 
46 

63 
42 

70 
45 

69 
46 

72 

71 
4 1 

69 
38 

69 

74 

78 

84 

84 

69 

69 

90 
5^ 

66 
46 

78 
46 

76. J 
47.0 

WILLOWS 

MAX 

MIN 

65 
31 

62 
40 

68 
46 

74 
43 

80 
41 

77 
45 

80 
46 

75 
40 

79 
43 

74 
49 

83 
49 

81 
44 

76 
45 

92 
38 

69 
43 

66 
46 

70 
44 

69 
37 

69 
37 

66 
44 

71 
47 

79 
44 

83 
47 

84 

96 

69 

54 

91 
50 

69 
52 

89 

46 

78 
42 

79 
94 

79.4 

WINTERS 

MAX 

MIN 

67 
42 

65 
47 

69 
51 

75 
54 

82 
45 

60 
47 

81 
51 

77 
46 

60 
50 

61 

50 

89 
49 

85 

53 

77 
46 

69 
40 

70 
49 

71 
49 

71 
49 

73 
46 

71 
41 

70 
39 

72 
40 

80 
45 

63 
90 

89 
59 

87 

56 

92 
53 

90 
92 

66 
48 

75 
47 

79 
95 

77.5 
48.2 

WOOnLAND  1  WNW 

MAX 

MIN 

67 
36 

64 

42 

67 
44 

74 
46 

60 
44 

ai 

45 

•  2 
4S 

75 
♦  7 

81 
45 

76 
52 

83 
47 

89 
47 

76 
46 

66 

42 

69 
46 

71 
46 

70 
47 

70 
47 

71 
39 

68 
47 

72 
90 

79 
47 

66 
40 

83 
57 

B9 
55 

89 
50 

91 
90 

66 
44 

75 
45 

76 
49 

76.7 
46.9 

S««  n«f«r«se«  Nol*a  FeUowUtg  SUUon  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

S 

7  1  e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

IS 

is| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  * 

NORTHEAST  INTERIO" 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 

MIM 

«; 

3B 
22 

42 
27 

50 
23 

58 
19 

65 
22 

64 
27 

53 
15 

66 
25 

63 
23 

64 

22 

65 
26 

58 

43 
26 

53 
2  6 

50 

52 
3 1 

48 
1 8 

47 

44 
26 

47 

55 

22 

66 

67 

65 

72 

74 

70 

67 

57 

24 

55.9 
24.0 

BOOIE 

MAX 

Mm 

26 
5 

24 
-  7 

35 
16 

44 
14 

53 
3 

51 

10 

43 
2 

50 
2 

53 
14 

52 

30 

56 
17 

59 
15 

35 
14 

34 
14 

46 
21 

41 
24 

34 
19 

30 
12 

40 
19 

44 
1 8 

54 

10 

50 
29 

52 
28 

57 
1  8 

60 
17 

61 
1 5 

60 
14 

48 

19 

46.6 
14,5 

BRIOOEPDKT 

MAX 
MIN 

38 

11 

38 

9 

46 
-  I 

51 
15 

56 
13 

62 
18 

55 

11 

59 
15 

64 
2 1 

55 
33 

62 
22 

60 
19 

50 
30 

46 

23 

50 
23 

62 
19 

52 
29 

47 

43 
10 

42 
16 

51 
24 

63 
16 

63 
27 

63 
21 

69 
16 

70 
20 

67 
26 

63 
26 

53 
1 2 

53 
22 

55.2 
16.4 

CEOiRVILLE 

MAX 
MIN 

47 
26 

41 
21 

45 
27 

54 
26 

63 

30 

69 
29 

63 
20 

51 
24 

65 
35 

67 
30 

65 
37 

66 
36 

62 
34 

47 
33 

54 
39 

53 
39 

47 
32 

45 
24 

43 
29 

46 
27 

52 
27 

58 
34 

67 
32 

64 
34 

65 

72 
41 

76 

71 
37 

65 

54 
26 

56.0 
31.5 

OONNER  HEHQRIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

43 
10 

37 
16 

40 
24 

47 
20 

54 
20 

61 
23 

60 
26 

47 
17 

63 
26 

59 
25 

60 
25 

62 
26 

55 
29 

40 
27 

51 
28 

48 
24 

51 
34 

45 
16 

46 
24 

42 
25 

43 
25 

52 
23 

63 
27 

64 
26 

62 
2  5 

70 

72 

66 
27 

63 

56 

24 

54.1 
24.3 

DDVLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

44 

2? 

49 
27 

54 
24 

62 
24 

70 
30 

69 
32 

61 
25 

65 
24 

69 
38 

65 
35 

69 
32 

62 
36 

52 
34 

55 
32 

56 
35 

61 
32 

54 
4 1 

49 
22 

47 

50 
3 1 

56 
28 

69 
29 

66 

66 
36 

74 

78 

75 

72 
35 

63 

60 
35 

61.6 
32.0 

FLEM1N5  FISH  AND  CANE 

MAX 
MIN 

48 

24 

53 
23 

56 
30 

64 

25 

72 
30 

71 
32 

67 

30 

65 
23 

68 
38 

69 
36 

71 
33 

66 
35 

61 
37 

60 
35 

60 
42 

58 
34 

56 
35 

52 
22 

51 
25 

54 
30 

61 
30 

71 
31 

71 
38 

66 
35 

75 
34 

79 
36 

77 
40 

76 
40 

69 

63 
34 

64.5 
32.5 

FDRT  BIOHELL 

MAX 
MIN 

43 
2T 

49 
25 

57 
24 

67 
22 

73 
27 

66 
36 

63 
19 

66 
19 

71 
38 

67 
34 

70 
33 

66 
36 

50 
32 

60 
33 

62 
39 

53 
40 

50 
34 

50 
24 

49 
2  8 

53 
28 

65 

25 

71 
3 1 

68 
28 

66 
29 

74 
30 

79 
37 

75 
42 

71 
32 

57 

62 
31 

62.6 
30.4 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

40 
2 1 

39 

22 

45 

23 

54 
25 

61 
25 

64 
28 

57 
28 

57 
24 

62 
28 

54 
41 

63 
33 

56 
29 

46 
3 1 

50 
26 

53 
3 1 

64 
26 

55 
37 

53 
20 

47 
26 

45 
25 

54 
33 

64 
25 

65 
37 

65 
33 

66 
35 

72 
37 

70 
36 

67 
37 

51 

60 
30 

57.1 
29.6 

SeUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

42 
18 

37 
11 

39 
14 

45 

15 

51 
21 

63 
25 

61 
25 

46 
19 

63 
26 

60 
27 

60 
26 

62 
27 

55 

30 

39 
26 

52 
26 

46 
25 

54 
34 

45 
12 

45 
23 

40 
25 

43 
22 

52 
22 

63 
26 

67 
27 

63 
26 

69 
29 

72 
30 

67 
28 

65 

59 
24 

54.2 
24.2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
24 

51 
30 

5B 

27 

64 
24 

74 
26 

72 
32 

53 
27 

64 

25 

69 
38 

71 
33 

73 
3 1 

64 
33 

54 
35 

60 

54 
42 

58 
34 

55 

50 

49 

53 
28 

62 
30 

73 
32 

72 
32 

71 

75 
30 

80 
40 

76 
42 

74 
40 

62 

64 

30 

63.3 
32.8 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

46 
19 

32 
18 

36 
22 

48 

24 

53 
23 

53 

27 

54 
25 

51 
21 

60 
29 

54 
30 

55 
26 

55 
27 

52 
26 

45 
25 

49 

2  6 

44 
26 

51 
30 

46 
19 

46 
2 1 

40 
21 

45 
22 

49 

28 

62 
30 

57 
32 

58 
26 

60 
28 

65 
31 

62 
30 

61 

48 
25 

51.2 
25.7 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

MIN 

36 
5 

36 
20 

43 
29 

54 
27 

56 
25 

56 
24 

54 
24 

52 
18 

55 
27 

52 
30 

55 
27 

52 
26 

50 
29 

45 
26 

45 

29 

51 
2! 

46 
37 

44 

22 

38 
28 

42 
26 

50 
29 

61 
27 

61 
30 

59 
26 

64 
25 

65 
29 

65 
30 

65 
29 

54 
31 

25 

51.6 
25.2 

terho 

MAX 
MIN 

38 
20 

45 
19 

53 
16 

61 

66 
20 

66 

20 

63 
32 

65 

30 

66 
23 

59 
25 

54 
29 

54 

32 

50 
32 

55 

48 
30 

43 
20 

46 
24 

46 
23 

55 

66 

20 

65 
24 

65 
29 

73 
25 

75 
28 

70 
29 

65 

30 

55 
29 

57 
24 

58.1 
25.3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

41 
11 

34 
19 

39 
26 

47 
24 

54 

22 

62 
25 

60 
28 

50 
16 

63 
28 

60 
27 

60 
26 

62 
26 

56 
2' 

40 
27 

50 
29 

48 
25 

51 
32 

47 
16 

46 
25 

41 
25 

45 

26 

53 
25 

63 
28 

64 

27 

54 
26 

69 
28 

71 
30 

65 
28 

63 
3 1 

54 
25 

54.1 
25,5 

HODDFDROS 

.          .  . 

MAX 
MIN 

48 
19 

59 
20 

50 
27 

57 
25 

69 
32 

67 
36 

56 

30 

63 
27 

67 
40 

63 
40 

69 
37 

61 
37 

54 
32 

58 
31 

56 
26 

62 
28 

55 
34 

51 
2 1 

45 
28 

41 
26 

54 
27 

67 
30 

65 
39 

64 
36 

72 
35 

77 
4  1 

70 
4? 

72 
36 

59 
39 

54 
29 

60.2 
31.9 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0« 

BEN  LOhOND  4 

MAX 
MIN 

65 

67 
33 

74 
33 

80 
36 

79 
37 

76 
45 

83 
41 

80 
35 

72 
4  I 

84 
44 

81 
4  1 

76 
40 

65 
46 

68 
45 

72 
44 

74 
38 

65 
48 

66 

34 

69 
4  2 

70 
35 

79 
36 

85 
37 

81 
42 

78 
39 

78 
4  1 

77 
42 

7  0 
46 

69 
45 

65 

77 
43 

74.2 
40.5 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

61 
44 

67 
48 

72 
52 

74 
59 

65 
50 

62 
49 

73 
47 

77 
49 

70 
56 

74 
57 

64 
52 

59 
49 

58 
49 

61 
47 

57 
49 

57 

51 

59 
51 

63 
44 

64 
49 

70 
52 

75 
56 

74 
54 

65 
49 

69 

52 

""1 
51 

61 
49 

59 
47 

56 
49 

60 
49 

65 
48 

65.4 
50.3 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

58 
45 

65 
44 

69 
50 

77 
44 

76 
44 

65 
45 

73 
44 

76 
43 

70 
50 

78 
56 

71 
46 

66 
51 

61 
46 

60 
50 

60 
50 

63 
46 

60 
45 

60 
48 

66 
49 

73 
43 

75 
45 

75 
45 

76 
45 

77 
47 

70 
47 

67 

50 

63 
49 

64 
45 

69 
43 

68,4 
47,0 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

57 

40 

63 
34 

74 
38 

76 
41 

72 
45 

71 
36 

76 
37 

80 
42 

72 
46 

77 
50 

76 
48 

69 
39 

61 
44 

57 
47 

62 
45 

68 
39 

61 
49 

58 
39 

60 
45 

67 
36 

74 
39 

79 
44 

68 
46 

70 
42 

73 
46 

66 
40 

61 
43 

50 
41 

63 
43 

65 
45 

66,0 
42.4 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

58 

61 
42 

69 
49 

73 
42 

79 
45 

74 
50 

72 
45 

79 
45 

77 
50 

72 
53 

79 
50 

75 
49 

64 
49 

60 
48 

65 

52 

64 
48 

62 
51 

63 
43 

62 
46 

66 

50 

70 
46 

72 
46 

61 
45 

76 
46 

82 
48 

64 
49 

75 
49 

72 
43 

71.0 
47.3 

CURDY 

MAX 
MIN 

64 
38 

62 
35 

68 
37 

77 
39 

79 
4  1 

80 
46 

77 
41 

78 
39 

60 
45 

72 
51 

63 
45 

63 
47 

74 
49 

63 
46 

66 
48 

67 
42 

74 
52 

67 
40 

64 
44 

67 
43 

70 
39 

78 
42 

83 
46 

77 
43 

64 
45 

66 
45 

83 
49 

74 
45 

63 
47 

66 
49 

73.7 
44  ,  0 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

55 

61 
41 

74 

42 

73 
45 

65 
42 

64 
41 

63 
42 

67 
39 

66 
46 

67 
5 1 

64 
45 

61 
48 

59 
49 

58 

50 

60 
49 

61 
51 

57 

50 

58 
51 

57 
46 

66 
42 

70 
39 

65 
40 

60 
46 

60 
41 

59 
41 

56 
46 

59 
47 

58 
47 

59 
48 

61 
48 

52.1 
45,3 

HOLLISTER  1  SH 

MAX 
MIN 

6C 

67 
27 

72 
25 

77 
30 

74 
33 

72 
39 

77 
33 

77 
32 

70 
4  1 

81 
46 

79 
36 

69 
34 

63 
45 

63 
42 

64 
43 

72 
34 

64 
46 

65 
29 

66 
40 

72 
49 

77 
30 

82 
34 

70 
34 

77 
35 

70 
35 

74 
36 

71 
40 

60 
34 

67 
49 

70 
44 

70.7 
37,0 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

66 
40 

75 
30 

62 
34 

81 
37 

77 
42 

72 
40 

85 
48 

85 
4  1 

75 
45 

66 
40 

77 
34 

69 
49 

67 
37 

67 
47 

74 
44 

76 
33 

62 
38 

65 
41 

65 
45 

76 
46 

76 
44 

76,5 
40,8 

LIVERMDRE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

61 
36 

67 
36 

74 
47 

60 
38 

79 
39 

75 
44 

77 
39 

78 
38 

77 
42 

80 
52 

80 
43 

76 
41 

65 
46 

63 

42 

63 
44 

69 
43 

64 
46 

64 
34 

68 
40 

71 
41 

77 
38 

62 
39 

79 
38 

84 
44 

87 
44 

87 
45 

84 
45 

7! 
44 

72 
41 

76 
40 

74.5 
41,8 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

60 
40 

66 
39 

75 
35 

79 
40 

81 
44 

77 
45 

76 
42 

62 
39 

74 
47 

82 
51 

60 
45 

61 
49 

65 
49 

67 
47 

69 
44 

71 
44 

63 

50 

63 
38 

65 
42 

69 
40 

77 
35 

63 
41 

75 
44 

83 
44 

88 
45 

82 
47 

80 
49 

57 
46 

66 
45 

75 
40 

74.1 
43.5 

l-ARTINEZ   HATER  PLANT 

MAX 

Mm 

6< 

70 
4f 

75 

61 

79 
44 

76 
47 

79 
43 

79 
42 

79 
46 

81 
53 

79 
48 

76 
45 

66 
47 

69 
44 

66 
45 

68 
50 

68 

50 

66 
42 

72 
46 

72 
48 

78 
44 

85 
44 

81 
44 

65 
45 

87 
46 

64 

50 

78 
48 

75 
46 

73 
43 

60 
43 

75,8 
45, e 

"ONTEREY 

MAX 
MIN 

56 

63 
42 

72 
44 

77 
51 

69 
47 

63 
47 

70 
44 

75 
45 

66 
50 

75 
51 

72 
49 

61 
46 

59 
47 

59 
46 

60 
48 

66 
47 

59 
49 

57 
43 

59 
46 

66 
44 

73 
43 

80 
47 

61 
46 

69 
43 

67 
43 

62 
45 

57 
48 

55 

47 

59 
47 

62 
48 

65,0 
45.3 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

5! 

60 
5C 

72 
44 

72 
45 

59 

46 

64 
45 

77 
43 

67 
49 

74 
51 

67 
48 

60 
46 

56 
49 

59 
49 

62 
54 

58 
49 

58 
46 

56 
44 

62 
44 

67 
41 

74 
46 

65 
48 

69 
43 

66 
45 

64 
46 

61 
49 

56 
48 

59 
47 

61 
48 

63.6 
46,8 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

5T 

65 
36 

7J 

71 
40 

67 
47 

59 
41 

63 
45 

71 
50 

71 
50 

70 
46 

65 
48 

62 
49 

65 
52 

60 
47 

60 
44 

65 
40 

60 
50 

58 
35 

60 
41 

62 
48 

65 
44 

73 
43 

60 
48 

59 
48 

60 
46 

58 
48 

56 
49 

59 
49 

61 
49 

62 
43 

63,3 
45,4 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

Mm 

5C 

55 

33 

60 
34 

67 
36 

72 
50 

75 
37 

75 
38 

74 
39 

69 
40 

68 
50 

77 
53 

75 
49 

62 
40 

54 
39 

59 
43 

60 
40 

61 
40 

60 
43 

60 
42 

65 
43 

63 
37 

72 
36 

76 
36 

76 
56 

80 
48 

83 
53 

62 
47 

78 
44 

75 
40 

68 
36 

68,5 
42,2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

52 
27 

47 
30 

56 
40 

62 
49 

63 
52 

66 
50 

61 
47 

65 
49 

61 
48 

67 
51 

65 
51 

56 
45 

50 
34 

45 
33 

50 
30 

54 
38 

50 
35 

44 

30 

47 
31 

49 

33 

59 

40 

66 
48 

65 
46 

68 
51 

74 
56 

72 
58 

71 
58 

62 
44 

54 
40 

60 
40 

58.6 
42.6 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

Mm 

67 
37 

60 
34 

65 
32 

71 
35 

77 
40 

79 
41 

77 
39 

77 
40 

75 
42 

69 
48 

60 
44 

83 
42 

75 
42 

61 
39 

66 
40 

66 
39 

74 
45 

66 
35 

66 
42 

66 
36 

70 
34 

75 
40 

80 
41 

78 
40 

83 
43 

67 
44 

86 
46 

69 
45 

76 
45 

65 
44 

73.7 
40.5 

NEWARK 

MAX 

Mm 

54 
43 

57 
45 

67 
50 

75 
49 

76 
50 

70 
50 

66 
4B 

73 
48 

76 
52 

70 
57 

72 
52 

71 
50 

63 
51 

61 

52 

63 

51 

60 
53 

61 

51 

60 
44 

58 
48 

63 
46 

70 
48 

76 
51 

79 
48 

69 

51 

77 
55 

60 
52 

73 
52 

67 
51 

60 
49 

66 
48 

67.9 
49. S 

St*  R*l*rasc«  Nol«B  FoUowiag  SuUon  Ind«i 


DAILY  TEMPERATURES 


Slatlon 

 —  UAIL  

Day  of  Month 

1973 
• 

1 

2 

3 

4 

5  1  B 

'i 

8 

9 

loj 

11 

12 

13 

14 

li 

16 

17 

18 

.sj 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

OAKLAND  WSO  AP 

MAX 
MIN 

58 
^5 

6B 

74 

52 

73 
54 

62 
49 

60 
SO 

70 
49 

75 
49 

65 

71 

63 
53 

60 

60 

61 

59 

60 
52 

60 

58 

62 

70 
51 

75 

75 
49 

65 
50 

73 
50 

74 
52 

64 
49 

61 
50 

98 

50 

61 
50 

65 
49 

69.3 
49.9 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

63 
*7 

71 

78 
57 

84 

71 
54 

66 
52 

80 

81 
52 

75 

82 

72 

65 

63 

65 

64 
52 

63 
54 

65 
55 

63 

67 
5 1 

69 
46 

61 
57 

62 
54 

73 
5 1 

81 
53 

78 
55 

69 
52 

66 
51 

60 
52 

66 
52 

73 
49 

71.3 
52.6 

PALO  ALTC  JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

60 
42 

66 

74 
43 

79 
44 

70 
50 

70 

75 

75 

69 
54 

60 

74 
47 

66 

50 

64 

46 

65 
49 

64 
47 

66 
52 

63 
41 

61 
47 

65 
43 

69 
43 

76 
44 

81 
46 

71 
46 

80 
48 

82 
50 

72 
53 

69 
47 

65 
43 

68 

42 

70.0 
46.3 

PASO  ROSLES 

MAX 

MIN 

!>'> 

67 
31 

72 
30 

77 
33 

76 
36 

76 
41 

78 

74 

76 

60 

83 

76 
42 

66 
41 

66 
38 

67 
44 

73 
36 

73 
45 

67 
37 

67 
40 

69 
32 

75 
32 

61 
36 

75 
42 

84 
38 

84 
42 

89 
43 

88 
45 

71 
41 

99 
45 

70 
42 

74.4 
38.8 

PASO  ROBLES  FAA  4P 

MAX 

MIN 

58 
40 

64 
3fl 

70 
32 

75 
33 

77 
36 

76 
43 

76 
38 

75 
38 

70 
4  1 

76 
46 

79 
4  1 

72 
41 

63 
45 

66 
39 

72 
45 

75 
36 

65 
46 

66 
40 

65 
44 

70 
39 

73 
33 

78 
36 

74 
45 

61 
39 

85 
43 

86 
45 

86 
47 

99 
45 

57 

46 

68 
44 

72.0 
40.9 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

60 

56 
33 

63 

70 

76 
36 

79 
36 

77 
39 

77 
36 

78 
4  1 

69 
46 

76 

82 

4 1 

59 
43 

58 
42 

63 
35 

73 
46 

59 
32 

60 
43 

62 
41 

68 
34 

75 
36 

61 
36 

76 
41 

84 
43 

86 
46 

89 
44 

84 
41 

65 
41 

64 
40 

71.6 
39,6 

PISMO  9E4CH 

MAX 
MIN 

62 

69 
43 

77 

75 

75 
46 

62 
43 

73 

73 

73 

68 

70 

69 
4  6 

65 
49 

67 
42 

69 
44 

66 
43 

68 
46 

66 

66 
46 

70 
40 

70 
42 

79 
43 

67 
47 

61 
44 

59 
46 

57 
47 

59 
49 

60 
50 

62 
49 

62 
45 

67.4 
45.3 

POINT  PIEORAS  8L4NCAS 

MAX 
MIN 

56 

64 

4 1 

67 

75 

67 
49 

60 
48 

70 

71 

64 

70 
50 

64 

62 
50 

65 

50 

60 

62 
47 

64 

45 

59 
46 

57 

40 

58 
4  1 

62 
46 

68 
43 

66 
44 

60 
48 

59 
47 

56 
46 

56 
47 

60 
48 

61 
49 

56 
49 

64 
49 

62.8 
46.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

MIN 

63 
37 

67 
38 

73 
43 

60 
49 

79 
39 

75 
41 

78 
40 

60 
37 

73 
43 

82 

76 
44 

74 
46 

64 
41 

66 
46 

66 

41 

66 
46 

65 
49 

65 
47 

65 
35 

70 
43 

76 
38 

63 
39 

77 
44 

65 
48 

63 
52 

62 
50 

76 
45 

74 
55 

72 
42 

77 
44 

73.9 
43.9 

PRIEST  VALLEV 

MAX 

55 
33 

61 
26 

65 

22 

72 
30 

74 
32 

74 
30 

75 
33 

71 
30 

67 
36 

75 
43 

75 
36 

70 
36 

62 
40 

59 
40 

61 
40 

69 
30 

62 
40 

62 
27 

61 
33 

64 
27 

71 
28 

75 
33 

74 
33 

79 
36 

82 
38 

85 
40 

83 
40 

68 
35 

60 
40 

70 
40 

69.4 
34.4 

REDWOOO  CITY 

MAX 

62 

69 
44 

76 

82 
43 

76 
43 

75 
50 

79 
43 

79 
42 

74 

62 
54 

79 

71 
46 

65 
49 

67 
49 

66 
49 

67 
45 

64 
51 

63 

40 

65 
47 

71 
44 

77 
42 

63 
43 

77 
44 

83 
45 

85 
49 

80 
46 

77 
54 

66 
44 

70 
4  1 

77 
42 

73.7 
49.8 

RICHMOND 

MAX 

61 

68 

74 

61 

66 
51 

72 

80 

72 

80 
54 

71 

65 

50 

61 

65 

64 

63 
52 

63 
51 

61 

63 

66 
50 

75 
49 

77 
47 

66 
49 

72 
50 

72 
5 1 

67 
50 

59 
49 

57 
49 

65 
50 

71 
49 

68.3 
49.2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

60 
36 

65 

34 

70 
38 

77 
4  1 

72 
41 

74 

47 

75 
42 

76 
35 

70 

77 

51 

75 

62 
47 

63 
42 

63 
36 

60 
46 

59 
48 

63 
48 

62 

40 

66 

41 

67 
36 

75 
37 

79 
42 

73 
44 

82 
4  1 

83 
44 

63 
42 

68 
42 

66 
44 

67 

75 
45 

70.3 
42  •  3 

SALINAS   3  E 

MAX 

59 

67 
39 

74 
38 

79 

73 
45 

65 
48 

74 

77 
42 

70 

79 

5 1 

71 

63 

50 

62 

58 
51 

61 
50 

67 
45 

62 
50 

64 
41 

62 
36 

72 
43 

75 
39 

81 
45 

70 
50 

65 
49 

65 
44 

63 
49 

60 
52 

57 
49 

62 

64 
90 

67.4 
45  ( 7 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

60 

66 
40 

74 
38 

79 
41 

74 
46 

66 

50 

75 
46 

78 
42 

69 

60 
5 1 

71 
46 

65 
5 1 

62 
49 

61 
5 1 

61 
50 

66 
44 

62 
43 

62 

40 

63 
46 

72 
45 

75 
40 

62 
45 

64 

50 

47 

68 
47 

65 

51 

62 
51 

59 
51 

64 

50 

67 
49 

6S.1 
46.  3 

S  P  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

55 
4  5 

61 
49 

71 
46 

75 
47 

65 
46 

60 
45 

61 
45 

71 
44 

66 
43 

75 
43 

65 
43 

59 

50 

65 
49 

57 
49 

58 
48 

59 

51 

61 
46 

61 
51 

56 
52 

62 
51 

72 
54 

72 
53 

69 
44 

62 
45 

60 
43 

53 
46 

57 
47 

56 
48 

58 
46 

60 
45 

62.8 
47.3 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

MAX 

58 

65 
46 

71 
5 1 

76 

64 
48 

62 
46 

73 
45 

76 
44 

67 
51 

74 
54 

66 
5 1 

60 
46 

60 
49 

60 
49 

60 
49 

62 
5 1 

60 
4P 

58 
44 

61 

68 
48 

73 
45 

74 
47 

65 
46 

73 
46 

76 
49 

65 
47 

65 

59 
48 

62 

65 
44 

65.9 
47  .  S 

SAN  FRANCISCn  USD  CI 

MAX 

56 

67 
52 

73 
57 

77 
54 

63 
50 

60 
49 

71 
49 

73 
52 

70 
53 

77 
54 

60 
5 1 

59 

50 

58 

50 

60 

56 
49 

59 
52 

56 
50 

56 
47 

60 
49 

67 
53 

71 
56 

75 
50 

63 
46 

69 
50 

70 
49 

57 
48 

56 
48 

55 
49 

61 

63 
49 

64.1 

50  •  3 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

55 

62 
34 

71 
34 

75 
42 

67 
37 

60 

69 
38 

73 
37 

67 

73 

67 
4 1 

61 
4  1 

62 

57 

60 
46 

62 
47 

58 
47 

56 
40 

56 

66 
36 

73 
35 

73 
37 

63 

65 
38 

69 
38 

65 
43 

60 

59 
47 

61 

63 
45 

64.1 
42.1 

SAN  JOSE 

MAX 

60 

66 
42 

74 
45 

77 
43 

77 
50 

72 
47 

74 
44 

77 
45 

76 
51 

79 
57 

78 
49 

74 
50 

64 
51 

66 
50 

65 
47 

70 
47 

66 
52 

62 

42 

65 
48 

71 
42 

76 
43 

82 
46 

79 
47 

80 
47 

84 

51 

63 
51 

77 
52 

69 
48 

69 
45 

74 
45 

72.9 

SAN  LUIS  OSISPO  POLY 

MAX 
MIN 

61 

60 
41 

65 
42 

72 
45 

77 
45 

76 
46 

64 

44 

79 
45 

75 
47 

74 
47 

72 
47 

75 
47 

63 
49 

62 
42 

63 
46 

61 
44 

72 
46 

64 

43 

62 
45 

62 
39 

67 
47 

75 
45 

80 
45 

60 
45 

66 
46 

68 
48 

70 
48 

65 
47 

59 

97 

43 

67.9 
45.1 

SAN  HATED 

MAX 

SI 

64 
43 

75 
51 

60 
47 

77 
51 

72 
46 

76 
46 

79 
45 

72 

82 
56 

76 
49 

66 
46 

62 
49 

62 
48 

63 
49 

67 
49 

60 
46 

59 
41 

60 
47 

69 
46 

76 
46 

82 
52 

75 
46 

62 
4  5 

85 
49 

76 
46 

67 

67 
49 

66 

73 
47 

47*7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

SANTA  CRU2 

MAX 

63 
39 

67 
38 

75 
37 

79 
41 

47 

45 

76 
43 

77 
38 

70 

76 
50 

76 
42 

73 
42 

63 
48 

67 
44 

65 
44 

70 
42 

65 
44 

67 
36 

68 
38 

70 
43 

75 
37 

76 
40 

67 
44 

62 
41 

62 
40 

61 
47 

61 
46 

60 
46 

61 
47 

65 
46 

68.6 

UPR  SAN  LEANTRO  FILTER 

MAX 
MIN 

5B 
39 

60 
40 

67 
46 

74 
49 

79 
49 

70 
47 

66 
44 

77 
45 

76 
46 

73 
50 

77 
47 

71 
47 

63 
47 

64 
44 

62 
45 

62 
46 

60 
47 

62 
36 

61 
40 

65 

44 

68 
48 

76 
47 

77 
45 

70 
44 

75 
45 

78 
46 

72 
45 

67 
46 

65 
48 

63 
42 

68.7 
45.1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

67 
35 

73 
40 

79 
40 

74 
40 

81 
48 

77 
42 

83 
37 

73 
43 

83 

5 1 

85 
44 

70 
44 

65 

47 

71 
40 

76 
45 

69 
44 

70 
50 

69 
35 

70 
38 

69 
36 

77 
37 

87 
41 

82 
45 

87 

87 
44 

90 
44 

80 
43 

67 
47 

74 
43 

80 
44 

76.4 
42.4 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
•          •  • 

MAX 

62 
37 

64 
38 

63 
42 

76 
42 

75 
44 

71 
48 

62 
46 

70 
42 

75 
47 

70 
52 

77 
45 

67 

50 

65 
46 

62 
43 

62 
48 

60 
49 

65 

52 

67 
38 

67 
38 

68 

4  1 

71 
39 

73 
44 

78 

63 
45 

62 
4  2 

61 
4  8 

62 

60 
46 

57 

61 
49 

66.5 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

antioch  fibreboard  ml 

MAX 

MIN 

63 
43 

63 
49 

67 
51 

74 
53 

82 
44 

78 
47 

76 
53 

78 
43 

76 
50 

71 
56 

60 
49 

60 
47 

69 
48 

64 
4 1 

65 
47 

66 
48 

66 
5 1 

66 
45 

65 

69 
54 

73 
54 

60 
49 

83 

78 

83 

85 

82 

79 
46 

70 

71 
52 

73.4 

ANTIOCH  PUMPING  Pl  3 

MAX 

MIN 

62 
42 

62 
43 

64 
45 

72 
49 

80 
41 

80 
43 

79 
44 

78 
42 

78 
48 

72 
50 

83 
46 

62 
42 

70 
50 

64 
41 

69 
49 

67 
45 

70 
51 

65 
45 

64 
47 

67 

52 

71 
52 

80 
46 

84 
54 

60 
54 

84 

50 

86 
54 

86 
50 

82 
92 

69 

74 
46 

74.2 
47.3 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

62 
41 

51 
33 

59 
37 

67 
42 

70 
46 

74 
46 

74 
43 

72 
49 

73 
50 

70 
50 

72 
49 

76 
46 

73 
48 

65 
42 

55 
44 

62 
42 

69 
5 1 

62 
42 

57 
36 

57 
41 

75 
42 

71 
44 

76 
52 

78 
53 

77 
54 

83 
59 

67 
6 1 

86 
56 

61 

67 
46 

70.0 

AUBERRv  1  NW 

MAX 

MIN 

54 

32 

60 
35 

62 
38 

66 
46 

66 
45 

69 

50 

64 
50 

69 
47 

64 
49 

69 

50 

70 
49 

71 
50 

66 
44 

55 
39 

56 
45 

65 
41 

60 
48 

58 
35 

56 
35 

61 
41 

66 
44 

71 
51 

72 
51 

74 
52 

60 
54 

63 
59 

83 
57 

82 
57 

69 

65 
43 

67.1 

BAKERSFIElD  wSO  iP 

MAX 
MIN 

63 
46 

66 
39 

73 
45 

76 
47 

81 
47 

82 
52 

76 
53 

84 

55 

78 
54 

79 
55 

65 
53 

62 
56 

73 
48 

65 
48 

69 
51 

75 
45 

72 
51 

69 
42 

69 
41 

73 
41 

79 
46 

63 
53 

65 

56 

86 
57 

91 
59 

94 
61 

94 

89 
56 

71 

79 
96 

77.9 
51.0 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

MIN 

59 
40 

56 
34 

65 
37 

68 
42 

70 
44 

71 
47 

70 
49 

72 
47 

70 
48 

70 
48 

74 
48 

73 
50 

69 
46 

61 
42 

56 
42 

66 
41 

67 
51 

59 
39 

56 
36 

61 
35 

66 
41 

73 
47 

74 
50 

75 

82 

86 

89 

81 

74 

65 
48 

69.3 

BlACKNELLS  corner  2WNN 

MAX 

MIN 

61 
36 

62 
37 

68 
37 

70 
40 

80 
46 

71 
50 

75 
50 

76 
45 

74 
50 

77 
50 

62 
51 

79 
51 

67 
45 

62 
43 

66 
45 

73 
42 

69 
42 

67 
39 

67 
39 

66 
42 

74 
43 

79 
48 

80 
56 

62 

53 

86 
54 

91 
55 

92 
58 

75 
52 

67 
45 

74 

47 

73.8 

BUTTONwILLOW 

MAX 

MIN 

69 
43 

63 
34 

67 
35 

72 
36 

76 
39 

83 
42 

64 

46 

80 
42 

64 
46 

78 
49 

79 
46 

86 
51 

82 
47 

73 
46 

67 
42 

70 
45 

76 
SO 

73 
40 

70 
39 

70 
36 

72 
41 

60 
47 

84 
47 

85 

SO 

85 
52 

91 
57 

94 
58 

94 
95 

84 

46 

73 
49 

78.2 
45.3 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

MIN 

42 

25 

41 
28 

49 

32 

56 
29 

65 
30 

63 
35 

63 
32 

65 
29 

62 
34 

62 
34 

64 
33 

65 
34 

60 
31 

37 
28 

45 

30 

43 

30 

52 
32 

4* 

24 

46 
29 

50 
26 

56 
31 

56 

32 

63 
36 

66 
36 

69 
38 

72 
41 

85 

40 

73 
40 

65 
33 

54 

32 

57.8 
32.2 

CAMP  P4R3EE 

MAX 
MIN 

56 
37 

59 
36 

66 

37 

73 
46 

76 
48 

79 
46 

74 
47 

73 
50 

77 
49 

71     7B  81 
52     53  47 
S«*  R«l*r«DC*  N 

72     56  63 
46     43  44 
dUb  FoUowlBg  SUU 

66  67 
44  46 
911  Indai 

63 
36 

64 
36 

64 

42 

70 
46 

74 
53 

80 
47 

79 
51 

82 
54 

66 
57 

88 

56 

83 
43 

80 
47 

71 
49 

72.6 
46. J 
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DAILY  TEMPERATURES 


APHIl.  197? 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

"i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

C4THEYS  VY  BULL  RUN 

RH 

MAX 
MIN 

60 
36 

53 
32 

61 
38 

65 
39 

70 
45 

72 
44 

70 
43 

68 
48 

72 
45 

71 
50 

74 
47 

75 
46 

72 
42 

62 
40 

58 
45 

63 

39 

68 
50 

61 
36 

58 
42 

61 
35 

65 

35 

71 
42 

75 
42 

74 
46 

76 
49 

81 
49 

85 

51 

84 
48 

75 
40 

75 
39 

69.2 
42>3 

CHERRY  V4LLEV  DAH 

MAX 
MIN 

50 
21 

44 
27 

47 
31 

57 
38 

63 
31 

67 
33 

68 
32 

71 
32 

65 
40 

70 
34 

63 
33 

40 
27 

45 
30 

57 
27 

58 
37 

54 

23 

50 
27 

55 
28 

54 
31 

63 
33 

69 
36 

71 
37 

72 
38 

76 
41 

77 
42 

75 
39 

69 
34 

62 
32 

61.1 
32.6 

COALINCA 

MAX 

Mm 

62 
39 

67 
44 

70 
34 

77 
37 

82 
42 

80 
43 

78 
42 

80 
42 

78 
45 

80 
50 

85 
46 

76 
50 

67 
48 

64 
44 

66 
44 

75 
43 

73 
41 

69 
39 

69 
38 

76 
38 

80 
41 

86 
48 

81 
41 

86 
48 

88 
51 

92 
52 

95 
54 

84 

51 

76 
46 

74 
42 

77.2 
44.2 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

MAX 
MIN 

62 
35 

64 
36 

70 
34 

74 
36 

80 
41 

79 
40 

77 
43 

80 
41 

76 
42 

76 
48 

83 
45 

81 
45 

75 
44 

70 
44 

70 
44 

75 
36 

71 
49 

69 
37 

68 
38 

71 
37 

78 
38 

83 
44 

84 

45 

86 
47 

91 
50 

100 
50 

94 
53 

91 
51 

87 
49 

75 
45 

73.1 
43.0 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

61 

36 

68 
40 

73 
33 

77 
38 

78 
40 

75 
42 

73 
45 

78 
37 

72 
43 

76 
52 

83 
44 

74 
45 

68 
45 

65 
44 

68 
44 

74 
38 

68 
50 

66 
43 

67 
38 

72 
40 

76 
35 

82 
39 

80 
48 

81 
43 

87 
43 

90 
45 

87 
51 

76 
46 

70 
40 

78 
42 

74.8 
42.3 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

50 
25 

57 
22 

64 
23 

66 
26 

68 
27 

69 
30 

69 
31 

68 
29 

70 
39 

72 
31 

69 

31 

67 
32 

60 
35 

57 
29 

53 
32 

63 
28 

56 
37 

54 
24 

54 
29 

60 
23 

64 
25 

69 
27 

70 
31 

71 
33 

75 
34 

73 
36 

77 
37 

71 
33 

61 
29 

65 
29 

65.0 
29.9 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

59 
38 

69 
31 

75 
35 

78 
44 

77 
43 

75 
42 

74 
42 

77 
42 

77 
45 

80 
50 

79 
46 

78 
44 

71 
47 

63 
40 

65 
44 

67 
40 

65 
50 

62 
35 

63 
41 

70 
34 

73 
40 

78 
41 

78 
43 

79 
45 

34 
44 

37 

50 

35 
49 

63 
46 

72 
42 

76 
40 

74.0 
42.4 

FIVE  POINTS  5  SSU 

MAX 
MIN 

67 
33 

70 
33 

76 
37 

81 
42 

80 
45 

76 
40 

83 
39 

64 
49 

61 
49 

76 
44 

65 
45 

75 
42 

74 
41 

68 
41 

67 
38 

71 
43 

82 
39 

83 
49 

89 
50 

95 
51 

95 
56 

89 

41 

78.5 
43.0 

FRESNO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

60 
*0 

68 
37 

70 
40 

75 
40 

79 
46 

78 
46 

75 
47 

79 
48 

73 
46 

77 
51 

63 
51 

80 
49 

65 
48 

65 
48 

69 
51 

73 
43 

66 
49 

66 
42 

67 
43 

72 
38 

75 
42 

81 
47 

82 
47 

83 

51 

89 
55 

93 
54 

92 
57 

63 
50 

72 
46 

76 
49 

75.6 
46.7 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

6<i 
36 

58 
32 

65 
33 

67 
41 

72 
41 

78 
48 

74 
47 

72 
47 

77 
46 

70 
49 

74 
49 

80 
47 

75 
42 

66 

45 

64 
47 

66 

42 

71 
42 

65 
36 

64 
35 

65 

32 

69 
36 

75 
45 

78 
46 

79 
48 

80 
50 

66 
53 

90 
51 

69 
49 

61 
42 

70 
41 

72.8 
43.3 

glennville 

MAX 
MIN 

<|9 
33 

51 
26 

58 
27 

64 
30 

67 
31 

66 
34 

65 
36 

68 
37 

67 
37 

67 
34 

71 
37 

70 
39 

67 
37 

56 
36 

55 
35 

63 
33 

62 
36 

54 
35 

51 
33 

57 
27 

65 
29 

69 
34 

72 
34 

71 
36 

78 
37 

81 
41 

81 
43 

80 
42 

72 
32 

58 
38 

65.2 
34.6 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIM 

43 
19 

30 
14 

40 
25 

47 
34 

53 
29 

54 
32 

55 
32 

54 
30 

54 
32 

55 
34 

58 

34 

57 
32 

49 
28 

37 
23 

35 
23 

38 
27 

50 
33 

47 
22 

35 

22 

33 
16 

42 
25 

48 
30 

53 
32 

56 
34 

56 
35 

63 
38 

64 
38 

64 
38 

56 
30 

43 

30 

49.  I 
29.3 

HANFQRD 

MAX 
MIN 

59 
36 

65 
36 

69 
36 

74 
38 

79 
42 

79 
44 

77 
46 

79 
43 

79 
46 

73 
49 

75 
46 

82 
47 

79 
47 

72 
45 

64 
49 

77 
40 

74 
51 

69 
40 

67 
40 

71 
49 

76 
33 

80 
37 

81 
47 

82 
46 

83 
50 

91 
51 

91 
56 

84 
56 

69 
43 

74 
47 

76.0 
44.7 

H6TCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

53 
30 

51 
28 

55 
38 

59 
41 

70 
38 

69 
39 

70 
38 

72 
35 

68 
40 

66 
46 

67 
43 

69 
45 

64 
37 

53 
33 

52 
36 

54 
33 

61 
43 

53 
30 

55 
33 

56 
39 

59 
35 

63 
38 

70 
41 

71 
41 

72 
44 

77 
46 

79 
46 

76 
47 

73 
39 

60 
35 

63.9 
38.6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

35 
17 

41 
14 

43 
19 

49 
31 

49 
27 

51 
27 

51 
27 

50 
25 

56 
28 

55 
31 

53 
29 

49 
27 

43 
26 

33 
19 

35 
21 

46 
22 

42 
31 

34 
20 

35 
17 

40 
22 

45 
23 

50 
24 

53 
28 

54 
29 

60 
31 

62 
34 

60 
32 

56 
32 

45 
27 

46 

23 

47.4 
25.4 

IDRIA 

MAX 
MIN 

58 
34 

51 
37 

56 
39 

60 
45 

67 

50 

73 
50 

72 
49 

71 
47 

67 
50 

71 
52 

75 
50 

69 
42 

56 
39 

55 

40 

59 
41 

67 
45 

61 
37 

58 
35 

57 
36 

62 
43 

67 
47 

73 
50 

73 
52 

81 
56 

83 
57 

84 
54 

74 
37 

63 
44 

66.7 
44.9 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 
MIN 

64 
41 

71 
46 

74 
47 

79 
55 

76 
54 

79 
55 

80 
55 

60 
55 

75 
57 

81 
57 

81 
59 

77 
57 

68 
49 

66 
46 

75 
49 

71 
53 

64 

44 

64 

50 

66 
45 

75 
49 

80 
55 

64 
55 

83 
57 

90 
61 

93 
66 

93 
67 

91 
63 

86 
51 

76 
50 

77.4 
53.4 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

59 
40 

60 
33 

69 
36 

74 
41 

74 
38 

75 
43 

72 
43 

72 
44 

70 
42 

70 
40 

78 
39 

75 
50 

71 
45 

53 
40 

64 
40 

71 
37 

67 

42 

60 
42 

56 
^6 

64 

33 

70 
36 

74 
45 

79 
50 

78 
48 

35 

51 

67 
57 

86 
59 

60 
58 

77 
41 

65 
43 

71.3 
43.4 

KETTL6MAN  CITY 

MAX 
MIN 

67 
33 

62 
37 

67 
36 

71 
40 

75 
39 

80 
45 

80 
44 

72 
45 

79 
49 

73 
52 

60 
48 

63 
59 

80 
43 

66 
45 

63 
45 

68 
42 

73 
53 

71 
42 

69 
40 

68 
40 

72 
39 

77 
46 

83 
46 

82 
49 

85 
50 

69 
52 

93 
58 

93 
51 

64 
45 

70 
45 

75.3 
45.3 

KETTLEmAN  STATION 

MAX 

MIN 

61 
40 

67 
37 

71 
40 

72 
44 

80 
47 

80 
52 

76 
49 

60 
49 

71 
52 

79 
55 

84 
58 

80 
58 

76 
46 

68 
47 

69 
46 

78 
42 

78 
52 

67 
47 

67 
49 

70 
46 

77 
49 

62 

50 

81 
52 

84 
53 

68 
58 

93 
65 

92 
64 

69 
56 

76 
45 

77 
51 

77.2 
50.0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

62 
36 

60 
33 

65 
34 

73 
38 

76 
45 

71 
42 

73 
43 

72 
43 

76 
48 

73 
51 

77 
44 

SO 
45 

72 
48 

62 
45 

65 
44 

66 
42 

70 
51 

66 
36 

65 
40 

66 
32 

70 
37 

75 
46 

79 
44 

76 
46 

60 
45 

84 

50 

83 
57 

86 
46 

73 
42 

69 
39 

72.4 
43.1 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

59 
40 

66 
35 

69 
45 

74 
36 

78 
43 

74 
44 

78 
44 

70 
39 

70 
44 

73 
38 

76 
46 

76 
48 

70 
40 

63 
46 

65 
45 

72 
40 

69 
43 

65 
40 

64 
40 

70 
37 

75 
40 

80 
43 

78 
46 

79 
46 

85 
48 

83 
49 

83 
54 

85 
49 

69 
43 

70 
42 

73.3 
43.2 

LEHON  COVE 

MAX 

Mm 

65 
39 

57 
36 

64 
43 

70 
43 

74 
50 

78 
52 

78 
48 

75 
50 

77 
48 

75 
53 

76 
53 

80 
52 

78 
50 

68 
46 

63 
47 

68 
44 

74 
50 

68 
44 

64 
37 

66 
40 

69 
45 

75 
49 

61 
49 

83 

50 

83 
55 

89 
53 

92 
59 

91 
52 

95 
44 

69 

50 

74.5 
47.9 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

61 
36 

63 
35 

70 
40 

75 
40 

80 
43 

79 
46 

78 
46 

79 
45 

75 
46 

77 
50 

33 
49 

79 
49 

75 
48 

63 
47 

68 
46 

75 
41 

73 
45 

65 
39 

67 
37 

70 
36 

77 
39 

62 
47 

63 
47 

84 
49 

90 
52 

93 
53 

93 
54 

66 
54 

74 
45 

72 
49 

76.3 
45.1 

LITTLE  PANOCHE  OET 

DAM 

MAX 

Mm 

64 
41 

59 
48 

64 
42 

70 
40 

73 
45 

60 
43 

77 
45 

73 
40 

77 
48 

74 
53 

76 
47 

83 
47 

73 
50 

64 
44 

64 
45 

66 
41 

73 
53 

66 
41 

66 
43 

66 
52 

63 
43 

75 
43 

80 
47 

79 
50 

81 
54 

87 
55 

89 
58 

67 
51 

78 
46 

63 
50 

73.4 
46.3 

LODCEPOLE 

MAX 
MIN 

37 
24 

31 
8 

34 
12 

40 
27 

45 
21 

4 
24 

47 
24 

47 
23 

49 
22 

53 
28 

54 
25 

54 
24 

49 
28 

37 
25 

38 
21 

41 
23 

48 
31 

44 
19 

36 
18 

36 
9 

39 
19 

40 
26 

51 
28 

55 
27 

55 
29 

61 
30 

62 
30 

60 
29 

55 
24 

46 
29 

46.3 
23.6 

LODI 

MAX 

Mm 

61 
49 

68 
41 

75 
45 

80 
39 

82 
49 

79 
46 

74 
46 

79 
40 

79 
48 

82 
52 

63 
50 

73 
45 

70 
46 

63 

41 

68 
45 

70 
44 

70 
50 

71 
40 

70 
41 

74 
41 

61 
44 

65 
45 

64 
47 

68 
49 

90 
50 

91 
51 

88 

50 

75 
45 

74 
44 

82 
42 

77.1 
45.6 

LOS  BANOS 

MAX 

Mm 

62 
42 

67 
42 

73 
36 

76 
40 

80 
43 

76 
46 

77 
47 

78 
42 

78 
49 

78 
55 

64 
49 

83 
49 

73 
50 

66 
48 

67 
49 

74 
42 

72 
53 

69 
44 

68 
41 

71 
44 

74 
42 

61 
45 

60 
50 

62 
50 

86 
52 

91 
55 

90 
55 

63 
48 

70 
45 

73 
49 

76.3 
46.7 

LOS  SANDS  DET  RESV 

MAX 

Mm 

63 
4e 

60 
47 

66 
42 

72 
46 

75 
48 

79 
47 

76 
51 

73 
44 

78 
52 

70 
56 

78 
53 

62 
52 

74 

50 

59 
46 

64 
48 

65 
45 

73 
56 

63 
46 

66 
47 

67 
50 

69 
47 

75 
49 

80 
52 

79 
55 

63 
55 

86 
57 

88 
56 

86 
52 

67 
48 

69 
52 

72.8 
50.0 

HADERA 

MAX 

Mm 

66 
39 

65 
36 

69 
41 

69 
40 

75 
45 

79 
46 

78 
46 

75 
48 

74 
49 

74 
50 

77 
51 

82 
47 

76 
47 

70 
45 

65 
48 

68 
44 

74 
51 

69 
44 

65 
41 

69 
38 

74 
41 

76 
47 

82 
48 

82 
50 

84 
51 

90 
53 

94 
56 

92 
51 

61 
51 

73 
49 

75.6 
46.5 

HANTECA 

MAX 

Mm 

63 
41 

63 
41 

69 
39 

76 
39 

81 
40 

81 
43 

60 
47 

77 
44 

79 
46 

74 
55 

83 
52 

84 
49 

74 
49 

64 
47 

69 
46 

68 
43 

74 
52 

68 
42 

63 
43 

70 
45 

74 
45 

79 
45 

84 
48 

81 
50 

86 
49 

89 
52 

90 
53 

67 
50 

73 
43 

74 
44 

76.1 
46.1 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

66 
45 

60 
39 

63 
42 

68 
48 

76 
46 

79 
51 

79 
55 

78 
51 

61 
51 

76 
54 

76 
55 

63 
57 

79 
49 

69 
44 

63 
45 

70 
47 

73 
49 

69 
41 

67 
34 

66 
33 

71 
45 

76 
51 

81 
50 

84 
53 

84 
45 

69 
55 

93 
64 

92 
63 

64 
49 

71 
41 

75.5 
48.4 

HERCfD  FIRE  STATION 

2 

MAX 

Mm 

63 
36 

68 
41 

74 
37 

76 
41 

60 
45 

77 
46 

76 
44 

79 
43 

76 
46 

78 
45 

84 
47 

82 

50 

73 
42 

63 
46 

69 
45 

75 

42 

72 
50 

67 
37 

68 
38 

77 
38 

82 
43 

81 
43 

63 
49 

89 
56 

91 
52 

91 
54 

83 
49 

83 
49 

72 
44 

79 
44 

77.! 
44.7 

MODESTO 

MAX 

Mm 

63 
39 

69 
40 

77 
40 

79 
45 

81 
49 

80 
47 

76 
50 

80 
45 

73 
49 

81 
55 

83 
50 

76 
49 

64 
48 

67 
48 

68 
46 

74 
44 

68 
48 

67 
42 

69 
43 

72 
44 

77 
45 

83 
45 

62 
48 

65 

50 

88 
50 

91 
52 

88 
54 

75 
48 

72 
45 

79 
47 

76.2 
46.3 

NEMMAN  2  NH 

MAX 

Mm 

61 

66 
44 

75 
38 

78 
37 

80 
40 

79 
43 

76 
42 

78 
40 

75 
42 

79 
55 

84 
47 

60 
44 

73 
45 

69 

45 

67 
44 

74 

40 

72 
53 

67 
47 

65 
45 

70 
4" 

76 
41 

82 
40 

81 
45 

82 
47 

67 
48 

90 
52 

87 

52 

84 

45 

71 
42 

78 
43 

76.2 
44.3 

NORTH  FORK  RANGER  ? 

TA 

Mm 

55 
28 

61 
31 

63 
48 

67 
36 

69 
40 

69 
38 

66 
40 

69 
41 

72 
42 

69 
43 

58 
34 

69 
42 

59 
30 

52 
29 

52 
28 

70 
35 

72 
43 

74 
45 

79 
45 

32 
48 

81 

35 

67.0 
33.1 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

66 
37 

59 
34 

64 
40 

71 
40 

74 
46 

79 
47 

79 
47 

76 
48 

78 
47 

78 
4R 

79 
48 

82 
49 

60 
47 

77 
45 

68 
46 

66 
43 

66 
40 

74 
41 

64 
38 

66 
38 

69 
40 

76 
46 

81 
48 

81 
51 

84 
53 

89 
58 

91 
59 

93 
54 

84 
44 

68 
49 

75.5 
45.7 

PORTERVULE 

MAX 

Mm 

67 
41 

61 
39 

66 
44 

71 
43 

77 
47 

81 
50 

61 
60 

78 
49 

81 
51 

76 
52 

79 
53 

64 
53 

80 
49 

71 
48 

64 
48 

70 
44 

76 
50 

71 
41 

68 
40 

68 
43 

72 
45 

78 
49 

83 
53 

85 
53 

86 
56 

91 
57 

94 
60 

94 
59 

88 
47 

72 
50 

77.1 
48.3 

POSEY  3  E 

MAX 

Mm 

41 
26 

45 
25 

52 
27 

57 
28 

59 
27 

58 
32 

57 
33 

57 
32 

56 
31 

56     57  56 
30     31  33 
S««  R«f«r«oc«  N 

47     38  39 
28     29  33 
otcB  FoUowl&g  Stall 

56 
33 
on  Index 

51 
30 

45 
29 

43 
28 

S3 
33 

55 
34 

58 
33 

61 
34 

63 
34 

64 
35 

71 
36 

75 
38 

65 
34 

63 
35 

50 
35 

55.0 
31.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slalloa 

Day  ol  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  j  8  1  3 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17  j 

18 

■•i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av« 

SALT  SPRtNCS  PMR  HOUSE 

MAX 
MIN 

*9 

30 

53 

36 

59 

42 

67 
43 

70 
44 

71 
46 

70 
45 

70 
45 

67 
43 

70 
46 

71 
41 

69 

43 

69 

33 

53 

32 

51 
37 

58 

34 

57 
39 

92 

30 

54 

36 

96 
37 

64 
35 

69 
37 

72 
46 

79 
47 

78 
4t 

78 
47 

76 
52 

75 
47 

69 
41 

64 

36 

65.1 
^0.6 

SAN  LUIS  DtH 

MAX 

MIN 

62 
47 

61 
44 

64 
48 

72 
45 

75 
47 

76 
46 

75 
53 

74 
43 

77 
48 

70 
55 

78 
57 

60 
56 

72 
61 

61 
49 

61 
49 

64 

49 

72 
53 

65 
49 

66 
48 

67 
93 

70 
47 

75 
48 

80 
50 

77 
53 

63 
54 

66 
48 

89 
59 

83 
48 

60 
48 

66 
49 

72.1 
49,8 

SONOKA  RS 

MAX 
MIN 

56 
36 

54 
35 

63 
33 

70 
35 

73 
39 

72 
42 

73 
41 

71 
41 

71 
43 

70 
49 

76 
44 

75 
43 

71 
44 

71 
35 

57 
41 

61 
37 

65 

47 

97 
32 

56 
34 

59 
34 

64 
40 

68 
39 

74 
39 

62 
44 

77 
44 

78 
48 

84 
48 

82 
40 

72 
40 

63 
38 

69,0 
40,2 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 
MIN 

57 
36 

72 
34 

68 
34 

60 
35 

47 
26 

42 
30 

42 
32 

61 
28 

56 
27 

50 
29 

47 
29 

47 
25 

64 

32 

65 
39 

66 
36 

67 
32 

74 
39 

72 
40 

74 
37 

66 
34 

59 

31 

59.9 
32.5 

STOCKTON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

63 
♦0 

68 
43 

75 
40 

80 
41 

eo 

46 

78 
46 

76 
49 

78 
42 

73 
46 

82 
54 

63 
48 

74 
50 

64 
49 

68 
46 

68 
46 

73 
44 

70 
48 

68 
45 

70 
45 

74 
48 

79 
43 

85 

43 

62 

50 

66 
53 

69 

51 

91 
51 

86 
94 

74 
50 

79 
47 

82 
49 

76.5 
47.0 

STOCKTON  FIRt  STl  ND  <. 

MAX 
MIN 

65 
41 

64 
40 

68 
39 

76 
34 

81 
49 

61 
45 

79 
46 

71 
38 

78 
48 

74 
49 

83 
49 

82 
44 

74 

42 

63 
42 

66 
45 

68 
43 

72 
50 

69 
42 

67 
44 

69 
45 

73 
44 

79 
40 

63 
47 

61 
41 

66 
45 

89 
46 

88 
49 

85 
43 

73 
43 

74 
45 

75.4 
43.9 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

*7 
30 

47 
30 

60 
28 

62 
37 

64 
32 

63 
49 

62 
46 

62 
44 

67 
34 

67 
39 

68 
36 

65 
42 

62 
38 

51 
33 

50 
34 

60 
37 

56 
44 

51 
30 

48 

36 

52 

28 

61 
30 

66 
34 

68 
44 

68 
44 

79 
39 

60 
42 

60 
42 

75 
46 

67 
35 

54 

41 

62.1 
37.5 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

58 
39 

65 
42 

68 
46 

73 
46 

74 
55 

73 
50 

80 
52 

75 
47 

72 
48 

70 
50 

77 
57 

74 
55 

70 
45 

60 
43 

65 
45 

70 
43 

68 
49 

59 
43 

59 
42 

64 
39 

67 
45 

69 
47 

78 
54 

77 
56 

85 

60 

86 
61 

86 
62 

63 
63 

70 
55 

67 
45 

71.4 
49,5 

THREE  kVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

65 
43 

63 
32 

68 
35 

72 

76 

78 

77 
46 

77 
46 

80 
49 

80 
49 

77 
50 

68 
44 

64 
46 

73 
40 

75 
52 

66 
44 

63 
38 

66 
39 

73 
40 

79 
54 

81 
47 

81 
45 

88 
51 

91 
52 

93 
96 

90 
93 

85 
44 

67 
46 

75.6 
45.2 

TICER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

53 
33 

62 
27 

68 
32 

74 
32 

74 
38 

73 
41 

75 
42 

73 
37 

68 

42 

74 
47 

74 
43 

74 

40 

6S 
36 

58 
35 

59 
40 

62 
36 

61 
45 

56 

32 

61 
37 

64 
29 

66 
35 

71 
36 

74 
42 

76 
42 

80 
43 

61 
48 

61 
46 

79 
46 

68 
40 

76 
40 

69.5 
38.9 

TRACV  CARBDNA 

MAX 

MIN 

TRACV  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

62 
41 

68 
46 

76 
40 

80 
42 

80 
40 

76 
50 

75 
50 

76 
40 

76 
47 

79 
54 

82 
55 

69 
50 

63 
48 

66 
46 

66 
48 

70 
40 

62 
51 

66 
43 

68 
43 

73 
40 

77 
43 

82 
45 

79 
48 

64 
49 

66 
46 

88 
49 

83 
52 

78 
43 

72 
42 

78 
48 

74.8 
46,0 

VISALIA 

MAX 
MIN 

41 

38 

44 

71 
45 

74 
50 

79 
50 

79 
50 

76 
51 

79 
52 

74 
51 

53 

52 

50 

48 

49 

45 

45 

41 

41 

40 

45 

77 
52 

52 

54 

56 

59 

92 
60 

92 
91 

47 

69 
90 

75,2 
48,7 

HASCO 

MIN 

68 
43 

62 
39 

65 
41 

71 
43 

77 
45 

63 
49 

60 
50 

79 
49 

64 
51 

77 
54 

79 
52 

85 
53 

81 
50 

72 
47 

62 
47 

70 
45 

76 
52 

72 
42 

69 
43 

68 
43 

72 
43 

80 
49 

83 
52 

65 
53 

66 
54 

91 
56 

94 
62 

94 
98 

62 
48 

72 
92 

77,3 
48.9 

VOSEMITE  PARK  HEADOTRS 
•          *  • 

MAX 
MIN 

61 
31 

54 
26 

57 
36 

62 
32 

75 
32 

76 
33 

78 
37 

79 
31 

76 
35 

71 
35 

76 
40 

79 
36 

67 
39 

47 
32 

56 
33 

55 
31 

70 
31 

69 
29 

60 
29 

61 
31 

65 

32 

73 
31 

76 
36 

79 
40 

79 
39 

84 
4! 

85 
43 

85 

41 

79 
35 

72 
34 

70.2 
34.6 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

5'' 
42 

67 
34 

74 
31 

72 
33 

76 
43 

75 
46 

70 
45 

79 
51 

78 
51 

78 
48 

74 
37 

75 
39 

74 
48 

64 

45 

64 
35 

7) 

45 

67 
44 

63 
47 

66 
34 

66 
39 

76 
48 

80 
48 

76 
48 

73 
45 

77 
45 

63 
50 

78 
45 

65 
51 

56 
42 

93 
44 

71.2 
43.4 

AVALUN  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

62 
45 

67 
46 

73 
46 

69 

54 

78 
49 

71 
49 

62 
51 

77 
48 

76 
46 

67 
45 

59 
46 

61 
49 

63 

51 

64 
45 

62 
45 

61 
44 

61 
44 

67 
44 

67 
43 

68 
42 

73 
43 

79 
51 

74 

51 

60 
51 

61 
48 

60 
51 

62 
43 

62 
45 

63 
41 

96 
39 

66.2 
46.5 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

58 
42 

59 
33 

62 
36 

69 
40 

66 
49 

74 
36 

72 
46 

69 
49 

71 
36 

76 
4 1 

72 
42 

74 
46 

75 
46 

65 
46 

58 
37 

63 
41 

69 
46 

67 
47 

61 
42 

62 
39 

61 
35 

73 
36 

76 
42 

75 
43 

73 
44 

75 
47 

65 
54 

76 
54 

65 
50 

93 
41 

68,5 
43.1 

BEAUMONT  PUMPINO  PLANT 

MAX 
MIN 

52 
33 

60 
34 

70 
34 

65 
32 

62 
38 

68 
37 

72 
36 

72 
38 

74 
39 

73 
39 

75 
40 

75 
39 

77 

40 

65 
37 

61 
33 

67 
37 

70 
36 

66 
45 

60 

32 

59 

32 

61 
37 

71 
44 

79 
34 

76 
35 

78 
36 

81 
39 

88 

52 

82 
37 

72 
34 

62 
40 

69.7 
37.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

41 
21 

43 
21 

42 
25 

41 

30 

51 
28 

56 
23 

53 
24 

52 
26 

57 

23 

56 
23 

60 
25 

58 
26 

54 
26 

54 
26 

49 

22 

55 
22 

56 
30 

46 
26 

59 

32 

42 
25 

90 
26 

55 
25 

59 
28 

64 

31 

66 
30 

69 
31 

67 
32 

63 
32 

59 
29 

59 
28 

54.7 
26.5 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

65 
45 

72 
50 

79 
54 

77 
58 

84 

4  3 

78 
46 

75 
54 

81 
45 

82 
52 

61 
5 1 

76 
46 

77 
46 

69 
52 

70 
43 

67 
45 

75 
45 

69 
51 

71 
49 

70 
45 

74 
50 

79 
44 

85 
49 

80 
46 

73 
52 

78 
48 

85 
48 

76 
52 

63 
52 

63 
51 

63 
50 

74.6 
48.7 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

66 

40 

60 
41 

67 
36 

73 
42 

78 
44 

76 
46 

70 
47 

78 
45 

78 
45 

78 
45 

76 
43 

77 
46 

69 
46 

64 
42 

63 
41 

66 
47 

73 
48 

63 
42 

65 
42 

69 
37 

71 
36 

75 
41 

78 
41 

67 
45 

71 
45 

79 
42 

80 
47 

75 
48 

60 
46 

63 
45 

70.9 
43.4 

CAHPn 

MAX 
MIN 

56 
39 

60 
26 

64 
27 

62 

67 

71 
28 

74 
27 

68 
45 

70 
27 

78 

78 
29 

81 
34 

64 
32 

56 
40 

65 

31 

72 
38 

67 
35 

60 
43 

61 
30 

62 
30 

66 
25 

72 
29 

73 
31 

73 
31 

63 
34 

88 
38 

86 
38 

68 
34 

98 
49 

49 

40 

68.3 
34.0 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

62 
40 

70 
44 

75 
51 

74 
54 

81 
55 

78 
42 

61 
47 

80 

50 

83 
41 

80 
44 

82 
41 

83 
44 

75 
52 

68 
40 

66 
41 

77 
40 

74 
45 

72 
47 

71 
39 

73 

50 

80 
40 

84 
44 

79 
45 

76 
48 

84 
44 

92 
48 

77 
49 

71 
52 

61 
51 

61 
49 

75.7 
45.9 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

57 
43 

64 
36 

69 
42 

75 
50 

71 
47 

77 
45 

77 
45 

70 
46 

77 
46 

76 
50 

75 
45 

74 
46 

75 
51 

65 
43 

60 
39 

59 
47 

72 
44 

60 
43 

66 
44 

64 
39 

69 
41 

75 
46 

81 
49 

75 
48 

70 
45 

77 
46 

82 
50 

75 
50 

60 
50 

60 
47 

70.3 
45.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

65 
42 

70 
36 

77 
50 

75 
50 

80 
44 

76 
41 

71 
43 

80 
53 

78 
42 

7? 
48 

74 
42 

77 
43 

68 
51 

66 
47 

64 
39 

73 
47 

67 
45 

70 
45 

68 
40 

72 
40 

76 
40 

83 
46 

81 
46 

72 
46 

76 
43 

82 
45 

75 
50 

66 
50 

63 
52 

t: 

73.0 
45.0 

CULVtR  CITV 

MAX 
MIN 

64 
45 

7! 
46 

79 
53 

79 
55 

81 
5i 

75 
50 

64 
54 

79 
50 

75 
52 

78 
52 

67 
53 

64 
51 

65 
54 

67 
48 

64 
52 

70 
49 

62 
53 

66 
51 

71 
49 

74 
55 

73 
50 

61 
54 

75 
54 

67 
54 

66 
53 

66 
53 

63 
53 

63 
93 

63 
54 

70.1 
51.8 

CUVAMA 

MAX 
MIN 

60 
37 

60 
35 

55 
25 

58 
26 

62 
32 

60 
36 

71 
42 

72 
34 

76 
38 

70 
37 

75 
40 

78 
42 

75 
40 

63 
39 

56 
36 

68 
35 

70 
34 

64 
26 

65 
29 

60 
34 

79 
35 

75 
40 

80 
45 

87 
44 

80 
37 

72 
40 

39 

69.5 
36.3 

CUVAMACA 

MAX 
MIN 

46 
35 

40 
25 

48 

31 

55 
4  1 

52 
40 

61 
36 

64 
36 

65 

65 
31 

64 
35 

66 
32 

70 
36 

69 
36 

58 
32 

43 
32 

44 

32 

63 
30 

59 
35 

42 
29 

46 
28 

54 
27 

61 
30 

63 
38 

61 
38 

66 
39 

74 
41 

75 
40 

76 
42 

66 
36 

11 

58.8 
34.4 

ORV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

66 
35 

55 
44 

63 
41 

71 
46 

70 
35 

79 
36 

77 
43 

80 
44 

72 
37 

76 
4  1 

76 
39 

79 
40 

79 
45 

66 
35 

63 
37 

63 
36 

73 
38 

64 

45 

64 
47 

60 
39 

69 
36 

74 

37 

79 
41 

78 
40 

75 
40 

84 
43 

90 
44 

64 
47 

62 
49 

v. 

71.7 
41.0 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 
MIN 

63 
43 

62 
39 

68 
42 

77 

72 

79 
^5 

74 
49 

73 
43 

81 
46 

83 
49 

75 
44 

75 
46 

75 
51 

67 
48 

64 
42 

67 
46 

76 
45 

68 
51 

62 
41 

65 
41 

69 
43 

79 
48 

63 
49 

77 
50 

79 

42 

78 
46 

61 
52 

79 
53 

63 
53 

t\ 

72.4 
45.9 

ELSINORE 

MAX 

64 
44 

68 
38 

74 

46 

71 
55 

79 
39 

78 

75 
47 

77 
42 

81 
39 

79 

60 
42 

84 
43 

69 
47 

64 
>6 

65 

37 

76 
46 

70 
47 

68 
46 

64 

39 

70 
36 

77 
39 

83 
40 

60 
43 

79 
49 

67 
44 

92 
48 

85 
40 

67 
50 

61 
50 

74.1 
43.7 

ESCONDIDO 

MAX 
MIN 

61 
45 

66 
36 

77 
38 

75 
44 

61 
45 

75 
42 

70 
52 

80 
45 

76 
42 

74 

71 
47 

73 
45 

67 

53 

64 
47 

66 
40 

71 
47 

67 
50 

65 
48 

64 

46 

69 
43 

76 
38 

81 
42 

76 
43 

71 
52 

71 
45 

78 
51 

72 
53 

62 
53 

58 
53 

70.5 
49,6 

FONTANA  KAISER 

MAX 

67 
48 

74 
43 

78 
59 

78 

81 

77 
49 

72 
50 

85 
64 

79 
51 

78 

76 
46 

78 
49 

68 
52 

66 
48 

67 
47 

73 
50 

70 
48 

70 
48 

66 
45 

73 
44 

83 
47 

76 
47 

78 
46 

74 
48 

81 
48 

84 
50 

80 
51 

67 
53 

66 
52 

74.2 
50.4 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

64 
45 

70 
38 

77 
38 

76 
40 

80 
49 

76 
41 

71 
54 

81 
43 

63 
41 

75 
43 

74 

48 

71 
50 

66 
55 

65 
47 

66 
41 

73 
47 

67 
51 

66 
52 

66 
48 

68 
44 

77 
39 

82 
42 

77 
49 

71 
54 

74 
49 

76 
51 

75 
56 

62 
94 

61 
55 

71.7 
46,8 

HENSHAw  DAM 

MAX 

Mm 

59 
32 

58 
23 

61 
31 

67 
31 

61 
32 

75 
31 

70 
35 

71 
39 

67 

74 
34 

73 
33 

74 
38 

60 
36 

63 
39 

53 
33 

62 
36 

69 
37 

66 
39 

59 
38 

99 
32 

60 
30 

71 
31 

77 
39 

72 
36 

73 
40 

84 
41 

89 
38 

65 
38 

64 
41 

40 

69.3 
35.0 

5««  R«f«r«Dc«  NoUi  roUewtcg  SibUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Suiion 

Day  of  Month 

o 
Ol 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

'i 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

IDYLLNILD  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

AS 

26 

49 

21 

53 
29 

51 
37 

61 
39 

60 
30 

69 
32 

65 
32 

61 
31 

67 
32 

70 
35 

68 
36 

64 
33 

50 
31 

54 
27 

62 
27 

57 
28 

51 
29 

51 
34 

52 
25 

59 
28 

64 
34 

63 
46 

69 
35 

74 
41 

78 
43 

74 
42 

71 
35 

62 
44 

46 

30 

60.7 
33.1 

JULIAN  HVNOLl 

MAX 
MIN 

LtGUNi  BEACH 

MAX 
MIN 

67 
AO 

7B 
42 

'  76 
37 

80 
38 

78 
36 

74 
35 

75 
42 

74 
44 

74 
43 

72 
43 

65 
43 

63 
42 

64 
41 

63 
41 

64 
44 

66 
43 

63 
43 

66 
42 

6! 

42 

66 

40 

66 
40 

79 
43 

75 
45 

64 
45 

65 
45 

65 
45 

60 
46 

61 
54 

64 
54 

64 
48 

68.6 
42.9 

LA  HESA 

MAX 
MIN 

6* 
*7 

68 
38 

78 
43 

76 
46 

79 
52 

73 
43 

70 
52 

81 
51 

61 
48 

76 
49 

72 
51 

72 
51 

66 
54 

60 
49 

67 
45 

72 
49 

67 
53 

69 
51 

66 

50 

67 
46 

76 
45 

82 

50 

73 
50 

52 

72 
4B 

74 
51 

73 

50 

62 
57 

59 

54 

62 
49 

70.9 
49.1 

LOMPQC 

MAX 
MIN 

59 
42 

67 
38 

77 
37 

60 
41 

78 
42 

71 
42 

67 
47 

79 
46 

80 
46 

78 
44 

69 
46 

63 
50 

65 
47 

63 
45 

63 
48 

67 
44 

64 

50 

63 
42 

62 
45 

65 
38 

73 
37 

78 
41 

67 
44 

65 
48 

67 
49 

64 
47 

61 
48 

60 
48 

61 
48 

62 
48 

67.9 
44,6 

LONG  BEACH  PUB  SVr 

MAX 
MIN 

65 
AS 

70 

80 
46 

79 
52 

80 
51 

73 
52 

69 
51 

62 
50 

80 
51 

77 
53 

69 
52 

LONG  BEACH  WSO  AP 

MAX 
MIN 

65 
45 

71 
49 

81 
42 

80 
49 

63 
47 

68 
50 

70 
53 

63 
45 

81 
50 

76 
54 

69 
52 

72 
56 

69 
57 

71 
50 

67 
52 

74 
46 

66 
54 

74 
54 

72 
53 

73 
47 

61 
44 

66 
47 

72 
53 

68 
57 

74 
55 

73 
56 

67 
57 

6! 
58 

69 

58 

67 

56 

72.9 
51.6 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

MAX 

MIN 

66 
51 

70 
52 

73 
48 

80 
54 

75 
49 

71 
50 

65 
55 

76 
50 

72 
51 

74 
54 

63 
53 

62 
54 

64 
54 

65 
50 

63 
52 

66 
49 

61 
52 

67 
52 

67 
50 

69 
52 

70 
48 

79 
55 

69 
53 

66 
54 

63 
53 

64 
54 

63 
54 

61 
56 

66 
55 

64 
54 

67.8 
52.3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTP 

MAX 
MIN 

6! 
51 

75 
54 

80 
52 

79 
60 

81 
54 

75 
55 

72 
55 

80 
55 

80 
56 

80 
56 

73 
51 

71 
55 

67 
55 

68 
51 

66 
52 

70 
53 

61 
55 

69 

54 

69 

53 

70 
52 

76 
51 

85 
55 

75 
56 

69 
55 

69 
55 

75 
54 

71 
55 

61 
55 

62 
55 

63 
54 

71.9 
54.2 

MT  WILSON  2 

MAX 
MIN 

47 
32 

45 
26 

54 
33 

50 
40 

61 
42 

63 
46 

65 
45 

65 
42 

62 
46 

62 
48 

67 
45 

66 
49 

61 
37 

45 
27 

56 
33 

58 
36 

57 
43 

55 
30 

52 
37 

51 

30 

57 
36 

61 
40 

61 
47 

70 
46 

72 
52 

73 
56 

73 
56 

70 
51 

52 
33 

44 
30 

59.2 
40.5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

65 

63 
44 

78 

77 
55 

76 
55 

73 
50 

63 
51 

69 

68 
50 

67 
51 

73 
52 

63 
52 

63 
55 

60 
54 

63 
53 

62 
49 

62 
49 

64 
51 

63 
51 

63 
51 

66 
48 

71 
49 

68 
55 

61 
54 

62 
53 

61 
54 

58 
54 

60 
54 

65 
55 

60 
52 

65.6 
51.9 

oceanside 

MAX 
MIN 

66 
46 

68 
40 

74 
42 

76 
47 

79 
47 

71 
45 

65 
54 

77 
48 

77 
46 

73 
47 

67 
50 

65 
48 

68 
54 

66 
53 

68 
46 

65 
54 

67 
53 

67 
49 

67 
45 

72 
48 

68 
48 

67 
44 

66 
47 

63 
54 

61 
54 

63 
53 

68 

54 

66 
50 

66,6 
46.8 

OJAI 

MAX 
MIN 

67 
41 

68 
39 

75 
40 

76 
42 

77 
40 

75 
41 

78 
42 

76 
45 

74 
42 

73 
44 

72 
45 

65 
51 

68 
39 

69 
45 

70 
41 

72 
47 

70 
44 

75 
42 

75 
42 

31 
47 

75 
47 

68 
45 

75 
43 

60 
49 

77 
50 

64 
50 

58 
51 

57 
49 

71.8 
44,4 

OXNARD 

MAX 
MIN 

PALOMAR  m  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

47 
32 

41 
27 

56 

34 

54 
37 

54 
36 

60 
36 

64 
42 

69 
35 

60 
39 

65 
43 

68 
40 

71 
47 

73 
38 

60 
29 

45 
33 

55 
33 

61 
41 

60 
32 

54 
33 

54 
29 

54 
29 

58 
37 

64 
42 

66 
41 

66 
41 

75 
51 

76 
52 

77 
57 

71 
39 

53 

30 

61.0 
37.8 

PASADENA 

MAX 
MIN 

65 
45 

74 
45 

77 
49 

76 
58 

80 
49 

80 
48 

73 
52 

79 
50 

81 
50 

80 
51 

76 
46 

75 
47 

68 
51 

67 
45 

65 
45 

74 
49 

70 
50 

72 
47 

71 
48 

72 
45 

77 
46 

84 
50 

78 
51 

73 
51 

75 
46 

82 
49 

75 
52 

65 
51 

61 
51 

62 
49 

73.6 
48.9 

PERRIS 

MAX 
MIN 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 
MIN 

59 
42 

63 
37 

71 
40 

78 
58 

76 
40 

78 
42 

75 
48 

70 
44 

79 
44 

78 
46 

76 
45 

74 
43 

75 
50 

68 
41 

64 

40 

61 
47 

72 
43 

59 
44 

71 
42 

67 
38 

70 
41 

78 
46 

63 
49 

76 
47 

71 
42 

77 
46 

82 
49 

7! 
50 

60 
51 

61 
47 

71.6 
44.7 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

60 
36 

65 
29 

70 
33 

67 
39 

75 
38 

72 
35 

69 
47 

71 
37 

78 
35 

75 
37 

72 
34 

74 
37 

67 

50 

61 
43 

62 
32 

71 
39 

67 
41 

63 
47 

62 
38 

64 

36 

75 
31 

78 
33 

75 
36 

72 
45 

75 
36 

83 
39 

76 
45 

62 
52 

57 
49 

53 
44 

69.1 
39.1 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

63 
45 

69 
35 

75 
44 

73 
48 

60 
40 

77 
42 

75 
46 

77 
47 

79 
40 

73 
47 

77 
43 

80 
45 

67 

50 

64 
45 

62 
39 

72 
47 

67 
44 

69 
43 

67 
43 

71 
39 

78 
40 

81 
44 

80 
45 

76 
47 

82 
45 

83 
47 

VI 
48 

70 
51 

61 
48 

55 
44 

73.3 
44.4 

RIVERSIDE  FIRE  5T4.  #3 

MAX 
MIN 

67 
45 

70 
36 

76 
51 

73 
46 

81 
40 

78 
44 

71 
49 

78 
44 

80 
42 

78 
53 

77 
43 

60 
45 

70 
52 

66 
47 

66 
40 

74 
48 

66 
44 

71 
44 

69 
44 

72 
40 

79 
43 

62 
43 

80 
47 

75 
50 

61 
46 

68 
48 

79 
50 

68 
53 

65 

52 

56 
46 

74.0 
45.9 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

62 
49 

65 
38 

69 
50 

75 
48 

72 
41 

79 
44 

77 
50 

72 
44 

77 
42 

79 
50 

78 
44 

72 
47 

78 
53 

67 
47 

62 
41 

64 
41 

72 
45 

66 
44 

70 
44 

66 
44 

72 
42 

77 
44 

63 
48 

79 
51 

7'- 
45 

79 
48 

87 
5? 

79 
53 

67 
53 

64 
49 

72.7 
46.4 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

MAX 
MIN 

63 
4B 

69 
38 

74 
52 

72 
55 

80 
43 

78 
45 

80 
52 

79 
50 

79 
44 

79 
50 

78 
46 

81 
47 

70 
53 

62 
49 

65 
41 

74 
50 

69 
45 

70 
49 

67 
44 

72 
42 

78 
44 

84 
46 

81 
47 

76 
51 

84 
46 

91 
50 

82 
52 

69 

54 

64 
52 

60 
47 

74.3 
47.8 

SANDBERC  MSO 

MAX 

MIN 

36 
27 

47 
29 

56 
34 

56 
40 

62 
39 

61 
46 

60 
43 

57 
37 

63 
45 

63 
47 

70 
47 

66 
44 

47 
32 

40 
32 

49 

35 

61 
37 

51 
34 

44 
29 

44 

30 

52 
30 

60 
38 

65 
43 

65 
48 

66 
47 

74 
51 

76 
57 

76 
56 

61 
40 

40 
35 

52 
34 

57.3 
39.5 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

64 
55 

67 
49 

75 
49 

78 
55 

79 
58 

66 
56 

66 
57 

77 
54 

61 
54 

74 
55 

66 
55 

66 
56 

65 
57 

64 
56 

66 
52 

67 
56 

64 
57 

65 

56 

64 
55 

67 
54 

72 
51 

75 
55 

66 
57 

64 
57 

65 
56 

64 
57 

63 
57 

62 
57 

60 
56 

63 
53 

67,8 
55.1 

San  FERNANDO 

MAX 
MIN 

67 
43 

70 
40 

76 
44 

74 
45 

82 
48 

91 
46 

80 
47 

77 
42 

80 
49 

76 
47 

76 
44 

79 
45 

67 

50 

67 
46 

67 
40 

75 
48 

78 
48 

70 
44 

67 
44 

73 
43 

76 
42 

83 
60 

84 

48 

73 
50 

80 
45 

90 
46 

80 
50 

61 
52 

60 
52 

62 
49 

74.6 
46,6 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

65 
47 

74 
46 

79 
44 

77 
53 

81 
44 

77 
45 

73 
53 

80 
47 

61 
48 

79 
49 

76 
46 

75 
48 

67 
53 

63 
45 

64 
44 

74 

50 

70 
49 

74 
46 

72 
46 

72 
44 

77 
43 

84 
46 

60 
49 

73 
52 

74 
49 

80 
50 

75 
53 

65 
52 

63 
53 

63 

51 

73,7 
48,2 

SAN  JACINTO 

MAX 

MIN 

63 
40 

65 

30 

73 
32 

72 
41 

78 
46 

77 
37 

75 
47 

78 
45 

79 
35 

78 
41 

80 
37 

63 
40 

69 
38 

62 
44 

66 
35 

75 
47 

69 
43 

70 
44 

67 
37 

72 
37 

78 
33 

82 
37 

79 
40 

80 
42 

90 
42 

94 
45 

90 
44 

70 
42 

60 
50 

57 
45 

74,4 
40,6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

56 
48 

61 
48 

67 
51 

71 
54 

76 
50 

57 
48 

66 
49 

71 
46 

74 
50 

65 
47 

63 
50 

61 
49 

61 
49 

59 
49 

58 
48 

63 
50 

59 
49 

56 
48 

55 
46 

62 
»T 

72 
47 

73 
51 

60 
47 

58 
47 

58 
48 

66 
48 

56 
51 

5! 
51 

61 
52 

61 
52 

62.7 
49.1 

SANTA  AN»  FIRE  ST4TI0N 

MAX 
MIN 

67 
47 

72 
44 

79 
47 

79 
48 

79 
51 

76 
49 

69 
53 

76 
54 

80 
51 

60 
54 

70 
49 

70 
53 

67 
53 

68 
49 

64 

51 

70 
49 

67 
52 

68 
51 

68 
49 

72 
45 

76 
45 

67 

51 

75 
51 

73 
55 

70 
54 

73 
55 

70 
54 

66 
54 

68 
52 

60 
51 

72.0 
50.7 

Santa  karbara 

MAX 
MIN 

61 
45 

67 
33 

72 
47 

75 
44 

77 
46 

71 
44 

62 
51 

67 
47 

74 
45 

71 
49 

70 
50 

62 
50 

61 

50 

67 
50 

70 
49 

61 
46 

66 
46 

61 
46 

76 
49 

73 
44 

71 
49 

76 
47 

79 

64 
48 

63 

62 
5  J 

65 

50 

61 

56 
50 

64 
48 

67.6 
47.4 

Santa  Barbara  faa  ap 

MAX 
MIN 

64 
44 

69 
41 

70 
41 

72 
48 

74 
42 

62 
44 

63 
49 

71 
43 

69 
49 

6! 
48 

61 
47 

60 
51 

64 
46 

69 
49 

61 
46 

63 
43 

61 
46 

69 

41 

72 
48 

69 
43 

74 
45 

73 
47 

66 
48 

58 
48 

60 
52 

60 
51 

56 
50 

56 

52 

60 
46 

62 
42 

65.2 
46.4 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

56 
35 

64 
33 

72 
34 

75 
38 

74 
39 

60 
46 

68 
46 

75 
41 

74 
44 

70 
45 

70 
42 

60 
46 

61 
46 

60 
41 

60 
44 

70 
39 

63 
44 

61 
39 

61 
42 

66 
36 

74 
35 

78 
38 

61 
43 

65 
47 

66 
48 

65 
46 

63 
49 

60 
50 

61 
46 

65 
44 

65.9 
42.3 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

SANTA  PAULA 

MAX 

MIN 

6B 
40 

68 
38 

78 
40 

79 
51 

82 
43 

72 
42 

73 
45 

76 
44 

80 
46 

76 
45 

70 
42 

67 
47 

70 
45 

68 
40 

65 

45 

71 
43 

64 

72 
41 

69 
46 

73 
41 

76 
43 

84 
41 

76 
45 

67 
46 

69 
43 

68 

50 

68 
49 

59 
52 

62 
52 

61 
50 

71.2 
44.7 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

65 
46 

66 
48 

76 
49 

77 
44 

78 
51 

72 
43 

69 
54 

6r 
49 

76 
50 

75 
52 

66 
48 

65 
51 

64 
52 

64 
50 

65 
47 

66 
49 

68 
50 

65 
46 

64 
46 

70 
49 

72 
49 

82 

50 

73 
51 

70 
54 

64 
51 

64 
54 

65 
53 

62 
54 

66 
53 

63 
51 

69.1 
49,8 

tujunga 

MAX 
MIN 

56 
41 

67 
40 

73 
48 

71 
62 

81 
47 

77 
47 

76 
48 

79 
50 

77 
45 

76 
50 

78 
43 

78 
46 

66 
49 

66 
39 

59 
40 

74 
41 

59 
42 

67 
45 

66 
42 

71 
41 

76 
45 

81 
51 

76 
49 

73 
45 

81 
46 

88 
48 

60 
48 

60 
51 

55 
47 

58 
45 

71.5 
46.0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

67 
45 

67 
38 

71 
43 

79 
37 

77 
47 

82 
44 

74 
54 

71 
43 

80 
45 

81 
49 

77 
46 

69 
50 

72 
51 

66 
51 

66 

50 

64 
44 

71 
47 

63 
49 

70 
48 

68 
43 

71 
41 

75 
44 

88 
48 

7! 
55 

71 

»e 

71 
53 

75 
55 

67 
54 

61 
54 

62 
50 

71.7 
47.5 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

MIN 

65 
39 

67 
40 

74 
38 

71 
42 

72 
46 

60 
48 

77 
49 

75 
44 

76 
47 

72 
49 

68 
48 

69 
47 

71 
49 

74 
50 

70 
42 

72 
44 

75 
46 

77 
49 

76 
40 

72 
44| 

69 
49 

66 
47 

65 
46 

67 
48 

57 
47 

61 
46 

70.7 
45.7 

Sc*  ft»l«r«ac«  NolffS  Following  Sutlon  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

 APRIL  

Day  ol  Month 

1971 

• 

a 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

16 

19 

1 

20 

21 

22  1 

23  j 

24 

26 

29 

30 

31 

Avar 

UCLA 

MAX 
MIN 

61 
«S 

70 
52 

75 
57 

76 
61 

82 
58 

77 
90 

62 
90 

73 
90 

77 
93 

77 
52 

65 
46 

62 
49 

63 
52 

63 
46 

63 
50 

66 
49 

62 
50 

6B 
49 

67 
47 

70 
53 

74 
47 

79 
99 

78 
96 

" 

51 

52 

50 

93 

52 

59 

SO 

68.0 
91.6 

UPLAND  3  N 

MAX 

MIN 

63 
«5 

67 
34 

75 
40 

72 
56 

77 
44 

74 
44 

70 
46 

77 
45 

76 
46 

75 
49 

76 
40 

77 
44 

63 
45 

61 
42 

59 
38 

72 
40 

71 
40 

69 
42 

63 
40 

68 
9B 

75 
43 

81 
49 

75 
50 

72 
48 

78 
43 

66 
47 

77 
45 

61 
SO 

se 

47 

44 

70.8 
44,0 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

6: 

«5 

66 
46 

76 
43 

74 

78 
4B 

73 
42 

67 
53 

79 
46 

76 
44 

74 
44 

66 
46 

68 
48 

64 
52 

64 
46 

64 
41 

67 
47 

66 
51 

69 
46 

65 
48 

66 
44 

74 
40 

67 
49 

67 
44 

71 
50 

74 
52 

98 
92 

se 

52 

48 

68. 2 
46.9 

HARNEB  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
35 

5B 
25 

64 
2T 

63 
2B 

65 
30 

66 
26 

72 
33 

76 
32 

74 
31 

75 
34 

77 
36 

78 
32 

72 
36 

64 
33 

68 
31 

70 
36 

79 
34 

72 
34 

57 
32 

98 

32 

76 
28 

26 

71 
33 

72 
34 

83 
39 

92 
40 

89 

41 

42 

33 

32 

70.8 
32.8 

YORBA  LINDA 

•          *  « 

MAX 

Mm 

67 

72 
35 

78 

41 

76 
54 

82 
42 

74 

42 

74 
52 

BO 
39 

80 
45 

76 
47 

73 
42 

74 
48 

67 

51 

66 
46 

64 

42 

74 
45 

72 
43 

69 

41 

72 
43 

74 
39 

82 

40 

86 
43 

76 
45 

7 1 
52 

74 
45 

78 
50 

69 

53 

52 

53 

48 

72.8 
45,4 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

71 
«3 

70 
38 

75 
52 

73 
52 

77 
41 

83 
48 

SO 
43 

75 
50 

78 
43 

62 
48 

87 
51 

89 
56 

63 
55 

74 
46 

74 
47 

77 
48 

76 
55 

74 
52 

70 
47 

68 
46 

74 
45 

75 
59 

64 
93 

90 
57 

90 
59 

93 
58 

96 

60 

93 
62 

90 
56 

54 

80.0 
50.9 

BARSTOW 

MAX 

min' 

64 

50 

64 
39 

67 
44 

66 
37 

75 
33 

62 
46 

74 
47 

70 
44 

73 
36 

79 
48 

83 
44 

64 
47 

78 
48 

65 
44 

71 
40 

76 

75 

65 

65 
33 

66 
38 

69 
40 

44 

62 
42 

65 
46 

66 
49 

89 
52 

9 1 
55 

59 

8 1 
46 

46 

75.3 
44.3 

BEAUMONT  I  E 

MAX 

MIN 

55 
43 

63 
38 

66 
35 

66 
46 

73 
43 

72 
41 

74 
43 

74 
49 

71 
38 

74 
43 

76 
36 

79 
42 

73 
44 

57 
43 

60 
36 

70 
45 

67 
43 

65 
43 

62 
40 

66 
35 

72 
32 

79 
41 

74 
42 

75 
43 

69.1 
41,1 

eiSHGP  WSO  AP 

MAX 
MIN 

«9 
32 

53 

30 

61 
28 

65 
34 

76 
32 

75 
35 

63 
42 

70 
27 

70 
31 

70 
43 

75 
34 

74 
36 

62 
35 

58 
36 

65 
35 

72 
30 

72 
38 

61 
35 

52 
34 

56 
27 

64 
40 

72 
31 

76 
42 

78 
39 

61 
38 

83 
40 

B3 

43 

80 

91 

76 
38 

63 
42 

68.5 
35.9 

BLVTHE 

MAX 
MIN 

76 
45 

73 
47 

76 
48 

79 
53 

80 
49 

87 
44 

84 
50 

75 
47 

80 
40 

89 
44 

92 
55 

92 
53 

69 
52 

84 
50 

62 
46 

64 
54 

67 
54 

80 
58 

78 
57 

76 
52 

64 
42 

69 
42 

89 
49 

92 
55 

97 

56 

99 
54 

100 
54 

97 

60 

65 

60 

83 

53 

85.1 
90.8 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
50 

7* 
S2 

79 
57 

76 
55 

80 
54 

88 
49 

86 
53 

74 
53 

80 
45 

88 
48 

91 
60 

91 
56 

90 
61 

78 
52 

82 
50 

83 
55 

69 

54 

61 
62 

76 
55 

76 
53 

79 
46 

85 

56 

89 
57 

92 
60 

96 
62 

96 
60 

100 
63 

96 
69 

87 
63 

78 
56 

84.7 
55.6 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

77 
56 

68 
54 

76 
58 

81 
59 

79 
56 

82 

50 

62 
56 

68 

57 

74 
45 

61 
49 

88 
52 

91 
61 

90 
56 

82 
52 

70 
55 

8 1 
49 

84 
54 

85 
52 

79 
49 

75 
55 

77 
48 

80 
53 

85 
64 

87 
64 

92 
57 

95 
66 

99 
67 

100 
61 

95 

50 

83 
51 

83.4 
55.2 

BRAhLEv  2  SW 

MAX 
MIN 

73 
A8 

70 
50 

71 
45 

79 
46 

78 
47 

79 
42 

66 
47 

83 
46 

75 
40 

79 
42 

86 

53 

90 
50 

69 
47 

6S 
51 

75 
46 

79 

50 

62 

50 

68 
58 

77 

50 

78 
53 

75 
45 

80 
50 

64 

54 

90 
53 

89 
52 

94 
55 

96 

56 

97 
97 

93 
54 

64 
55 

82.9 
49.8 

CANTIL 

MAX 
MIN 

56 
45 

65 
37 

70 
35 

70 
40 

77 
35 

81 
42 

79 
42 

72 
41 

77 
38 

82 
44 

84 
40 

64 
46 

66 
51 

62 
43 

66 
38 

79 
42 

66 
55 

65 
44 

65 
46 

68 
39 

73 
51 

78 
42 

65 
54 

87 
48 

89 
49 

92 
52 

94 
53 

88 
64 

78 
44 

7 1 
48 

75.7 
44.9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
47 

65 
44 

68 

50 

68 
48 

74 
41 

80 
52 

73 
54 

68 
42 

74 
46 

78 
55 

63 
52 

65 
55 

72 
52 

65 
50 

71 
47 

78 
48 

75 
56 

66 
50 

65 
51 

67 
46 

70 
46 

76 
50 

62 
95 

68 
57 

89 
59 

90 
64 

93 
64 

89 

60 

77 
53 

67 
51 

75.1 
51.5 

DEATh  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
57 

75 
55 

82 
59 

82 
63 

85 
53 

90 
56 

89 
63 

62 
54 

81 
59 

90 
58 

93 

61 

94 
62 

91 
62 

63 
61 

65 

59 

86 
58 

90 
65 

87 
60 

61 
61 

79 
55 

63 
63 

66 
63 

94 
61 

96 
74 

97 
76 

99 
64 

100 
64 

102 
77 

101 
65 

91 
94 

86.9 
61.4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

45 

47 

54 
31 

60 
34 

66 
29 

72 
34 

65 

66 
26 

66 
35 

69 
34 

67 
37 

62 
34 

56 
29 

60 
34 

69 
33 

54 
30 

55 

35 

47 

51 

59 
39 

65 

30 

70 
40 

71 
40 

73 
38 

76 
36 

80 
43 

76 
43 

70 
31 

98 
39 

63.2 
34.6 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

75 
52 

67 
52 

69 
57 

75 
58 

73 
58 

77 
55 

65 

63 

84 

52 

72 
49 

78 
56 

85 

61 

89 
65 

88 
64 

84 
53 

74 
54 

79 

60 

82 

60 

63 
58 

77 
56 

75 
54 

72 
56 

76 
57 

64 
64 

87 
65 

90 
66 

93 
67 

94 
69 

96 
70 

92 

60 

80 
57 

61.2 
98.9 

El  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

76 
43 

76 
45 

77 
42 

76 
44 

60 
47 

69 
43 

65 
48 

79 
46 

80 
40 

89 
44 

92 
50 

91 
55 

89 
50 

76 
52 

81 
44 

84 

50 

68 
49 

79 
50 

79 
45 

76 
51 

80 
43 

87 
45 

90 
44 

90 
53 

95 

52 

99 
53 

100 
57 

103 
58 

90 
50 

90 
55 

65.6 
48.3 

El  MIRAGE  FIELD 

MAX 
MIN 

65 
35 

50 
35 

60 
37 

58 
3B 

63 
36 

78 
42 

72 
51 

72 
35 

65 
34 

73 
44 

74 
39 

78 
44 

77 
37 

66 
36 

64 
34 

53 
36 

72 
46 

67 
36 

59 
42 

96 
36 

62 
32 

65 
39 

71 
46 

79 
42 

9  1 
44 

62 
44 

66 
49 

86 
46 

76 
38 

66 
36 

69.3 
39.6 

Fairmont 

MAX 

MIN 

54 
36 

44 
35 

52 
37 

6  1 
40 

61 
43 

68 
44 

68 
53 

71 
41 

72 
42 

72 
43 

70 
48 

75 
52 

72 
44 

55 
39 

49 
41 

57 
44 

69 
45 

56 
37 

53 
39 

90 
41 

60 
36 

66 
41 

70 
53 

71 
49 

79 
51 

6o 

57 

82 
60 

83 
50 

63 
43 

90 
39 

64.4 
44.1 

COLO  ROCK  ranch 

MAX 

MIN 

73 
46 

71 
46 

76 
52 

73 
58 

78 
56 

87 
51 

87 
57 

77 
54 

81 
47 

89 
53 

91 
58 

89 
57 

89 
61 

84 
60 

60 
59 

63 
55 

88 
56 

89 
94 

77 
49 

61 
49 

61 
49 

85 
56 

90 
56 

91 
58 

96 
61 

99 
63 

101 
67 

99 

65 

68 
62 

79 
94 

64.7 
55.7 

haihee 

MAX 
MIN 

63 
37 

49 
37 

53 
37 

57 
41 

60 
43 

7i 
40 

75 
44 

65 
35 

65 
37 

66 
43 

66 
42 

75 
42 

72 
49 

64 
40 

59 
40 

63 
39 

70 
45 

72 
43 

65 
39 

96 
39 

57 
42 

63 
41 

70 
44 

75 
46 

76 
50 

60 
48 

81 
51 

83 
52 

80 
45 

76 
46 

67.6 
42,6 

hayfiEld  pumping  plant 

MAX 
MIN 

74 
46 

69 
52 

67 
56 

72 
57 

70 
58 

77 
43 

64 
49 

60 
48 

72 
42 

77 
44 

84 
44 

88 
51 

86 
53 

62 
49 

71 
44 

77 
54 

60 
52 

81 
54 

75 
57 

7* 
54 

70 
47 

75 
49 

62 
52 

66 
54 

69 
54 

92 
57 

94 
55 

95 
58 

90 
55 

78 
52 

79.7 
51,3 

Imperial 

MAX 
MIN 

75 
49 

73 
47 

79 
53 

76 
51 

79 
52 

87 
47 

66 
92 

76 
52 

60 
46 

87 
49 

90 
58 

69 
54 

69 
54 

75 
53 

61 
51 

82 
49 

89 
56 

79 
99 

77 
51 

74 
55 

80 
49 

85 

51 

91 
58 

69 
56 

93 
58 

96 
61 

97 
65 

94 
62 

62 
57 

74 
96 

63.5 
53.6 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
46 

73 
43 

79 
47 

77 
49 

79 
49 

67 
47 

66 

50 

73 
48 

61 
42 

85 
43 

89 
54 

90 
53 

89 
53 

75 
51 

8 1 
47 

83 
50 

69 
53 

79 
57 

77 
51 

74 

50 

80 
44 

84 
47 

92 
95 

90 
55 

93 
57 

95 
57 

97 
59 

93 
60 

62 
53 

72 
48 

82.7 
50*6 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

69 
40 

52 
33 

55 
38 

62 
39 

67 
38 

75 
41 

77 
46 

63 
34 

66 
36 

69 
45 

71 
39 

76 
42 

75 
44 

67 
41 

61 
41 

67 
36 

71 
42 

73 
37 

65 
37 

59 
33 

60 
43 

68 
39 

73 
45 

79 
44 

60 
47 

82 
48 

63 
49 

85 

50 

64 

44 

76 
44 

70.2 
41.2 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

74 
59 

7 1 
53 

74 
58 

79 
54 

75 
52 

83 
45 

89 
61 

68 
45 

77 
47 

62 
46 

66 
64 

92 
59 

68 
61 

86 
50 

74 
57 

83 
58 

85 
61 

86 
97 

76 
56 

78 
92 

77 
51 

83 
59 

87 

60 

90 
63 

91 
66 

96 
61 

99 

70 

99 
64 

93 
59 

78 
55 

84.0 
96.7 

INVOKERN 

MAX 
MIN 

62 
33 

32 

70 
47 

69 
33 

76 
34 

83 
39 

61 
39 

78 
32 

76 
34 

60 
43 

87 
42 

42 

43 

76 
45 

73 
38 

34 

72 

68 
42 

67 
41 

73 
49 

78 
52 

64 

44 

86 
45 

87 
49 

90 
51 

92 
55 

89 
95 

81 
43 

74 
42 

77.6 
42.1 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

76 
56 

68 
55 

70 
56 

7^ 

57 

72 
55 

78 
52 

B6 
51 

60 
52 

72 
47 

60 
54 

88 
58 

63 

9 1 
63 

8  9 
55 

74 
52 

56 

60 

66 
59 

76 
57 

75 
95 

73 
52 

77 
57 

64 

60 

68 

61 

92 
66 

93 
63 

97 
68 

99 
69 

95 
62 

53 

81.9 
57.9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

53 
31 

48 
28 

53 
32 

SO 
36 

61 
33 

62 
33 

60 
35 

58 
34 

61 
33 

62 
37 

67 
34 

65 
36 

59 
37 

5 1 
38 

50 
29 

99 

31 

56 
38 

59 

31 

52 
31 

91 
32 

95 

30 

57 
31 

61 
39 

67 
34 

72 
40 

74 
41 

72 
44 

63 
43 

55 
36 

45 

32 

58.9 
34.5 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 
43 

47 

70 
38 

44 

66 

70 
32 

75 
41 

75 
40 

73 

72 
45 

75 
45 

43 

48 

42 

39 

40 

38 

62 
40 

66 
36 

70 
39 

69 
38 

75 
40 

69 
45 

79 
44 

65 

50 

84 

52 

62 
50 

79 
51 

78 
45 

67 

72.1 
42.6 

MECCA   FIRE  STATION 

MIN 

76 
55 

50 

54 

52 

53 

85 
41 

91 
53 

82 
48 

42 

42 

56 

57 

53 

80 
53 

49 

54 

88 
50 

B3 
94 

82 
54 

BO 
91 

65 
91 

93 

95 
56 

90 
60 

91 
60 

1 00 
59 

100 
60 

99 
59 

86 
56 

81 
54 

86.6 
52.8 

MITCHELL  CAVERNS 

MIN 

54 

52 
35 

64 

55 
4  1 

44 

73 
44 

65 
44 

56 

36 

59 
37 

68 
44 

71 
48 

72 
52 

64 
42 

67 

69 

61 

54 

56 

62 

68 

70 

79 

76 

81 
57 

82 
57 

79 

73 
52 

65 
39 

66.9 
45.4 

MOjAVe 

MAX 

5B 
35 

49 
33 

58 
34 

66 
47 

66 
37 

73 

73 
55 

74 
37 

65 

73 
48 

77 
46 

60 
54 

80 
47 

61 
40 

52 
41 

59 
44 

74 
46 

62 
39 

56 
40 

60 
36 

63 
28 

68 
31 

73 
97 

76 
9B 

70 
51 

85 
53 

86 
66 

89 

60 

63 
45 

72 
49 

69.4 
44.9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

MIN 

46 

30 

52 
28 

92 
31 

50 
34 

62 
30 

64 

33 

63 
39 

66 
32 

62 
26 

65 

31 

68 
40 

70 
43 

66 
45 

63 
41 

60 
29 

60 
30 

60 
30 

S3 
34 

51 
27 

92 
29 

SB 

31 

62 
32 

70 
33 

70 
37 

71 
46 

86 
43 

78 
45 

73 
48 

72 
47 

90 
33 

62.6 
39.3 

MT    SAN   JACINTO   W   S  PK 

MAX 

MIN 

39 

23 

37 
16 

37 

20 

35 

22 

45 

15 

54 

22 

SO 
25 

46 

22 

51 
21 

53     52  52 
25     22  25 
S««  R«Ur*BC«  N 

46     46  45 
29     19  18 
!(•■  ToUowlag  Sutl 

45 

19 

46 

27 

44 

2» 

44 
32 

>6 
19 

42 
18 

44 

21 

92 

22 

55 

56 
28 

57 
27 

97 
27 

58 
11 

54 
26 

91 
24 

47.8 
22.8 

-  21  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CiLIPORNIA 
 APRIL 


1973 


Day  ol  Month 


Station 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

T  

16 

17 

IS 

19! 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

67 

69 

74 

73 

77 

86 

74 

70 

60 

65 

90 

90 

68 

72 

79 

64 

67 

77 

75 

72 

76 

85 

88 

90 

91 

96 

97 

95 

86 

69 

52 

53 

53 

55 

46 

48 

56 

50 

42 

55 

56 

56 

60 

53 

46 

54 

56 

56 

55 

52 

46 

59 

53 

60 

61 

57 

59 

66 

65 

52 

56 

61 

66 

65 

71 

75 

75 

71 

73 

75 

79 

77 

70 

56 

64 

73 

70 

61 

60 

65 

70 

75 

79 

82 

6! 

68 

67 

79 

7B 

74 

33 

35 

35 

34 

32 

42 

36 

34 

37 

48 

43 

44 

47 

43 

40 

38 

46 

44 

34 

36 

38 

42 

49 

49 

47 

50 

54 

52 

44 

49 

51 

62 

65 

65 

72 

76 

75 

61 

73 

76 

82 

60 

64 

58 

64 

75 

70 

61 

57 

64 

69 

74 

61 

84 

86 

89 

90 

60 

65 

64 

39 

33 

32 

37 

28 

39 

40 

37 

34 

46 

39 

41 

44 

38 

37 

35 

47 

41 

43 

39 

33 

36 

42 

45 

44 

49 

50 

49 

46 

43 

71 

75 

78 

76 

85 

68 

68 

62 

61 

68 

94 

89 

86 

76 

78 

66 

91 

60 

79 

77 

83 

86 

91 

92 

99 

99 

101 

97 

86 

76 

42 

52 

55 

56 

56 

56 

53 

47 

45 

49 

55 

54 

55 

50 

47 

46 

54 

57 

51 

51 

49 

50 

55 

56 

58 

61 

60 

52 

53 

50 

74 

70 

66 

76 

74 

76 

85 

78 

71 

80 

88 

92 

90 

67 

73 

78 

64 

64 

77 

76 

73 

78 

66 

68 

92 

92 

97 

98 

94 

85 

50 

52 

53 

55 

52 

52 

56 

50 

49 

55 

59 

61 

62 

53 

51 

57 

59 

58 

56 

54 

52 

56 

68 

63 

64 

67 

70 

68 

66 

55 

52 

56 

61 

61 

65 

75 

68 

66 

70 

76 

78 

78 

64 

60 

63 

71 

62 

60 

61 

61 

67 

71 

86 

83 

83 

66 

86 

83 

70 

68 

36 

40 

35 

40 

30 

40 

35 

44 

46 

50 

53 

58 

4C 

38 

42 

36 

53 

41 

44 

37 

41 

49 

55 

52 

50 

56 

65 

64 

45 

44 

75 

76 

60 

77 

83 

89 

90 

77 

81 

65 

91 

68 

88 

77 

80 

68 

65 

60 

79 

76 

81 

87 

91 

90 

94 

99 

101 

93 

82 

77 

53 

52 

58 

49 

49 

41 

49 

40 

42 

57 

51 

54 

51 

55 

55 

53 

57 

56 

52 

49 

50 

51 

53 

60 

54 

65 

62 

59 

54 

65 

70 

70 

75 

77 

83 

63 

72 

77 

62 

84 

83 

74 

71 

73 

82 

78 

72 

69 

68 

75 

79 

85 

87 

88 

92 

93 

92 

82 

73 

*0 

46 

59 

59 

38 

46 

49 

48 

42 

49 

48 

51 

55 

48 

45 

43 

45 

46 

47 

45 

49 

55 

51 

57 

54 

58 

59 

62 

51 

50 

67 

64 

71 

68 

73 

84 

81 

73 

76 

82 

85 

86 

87 

74 

77 

79 

61 

77 

70 

67 

73 

78 

84 

89 

89 

91 

94 

90 

83 

81 

35 

34 

49 

46 

41 

45 

43 

40 

47 

52 

49 

47 

42 

44 

50 

50 

43 

47 

45 

46 

44 

50 

53 

56 

59 

59 

57 

54 

48 

53 

59 

63 

60 

69 

74 

72 

65 

71 

74 

76 

76 

68 

58 

64 

70 

71 

60 

58 

64 

65 

71 

75 

79 

83 

86 

86 

81 

75 

72 

31 

2a 

32 

33 

30 

37 

41 

32 

37 

39 

39 

39 

38 

36 

32 

32 

33 

35 

38 

35 

35 

36 

40 

36 

44 

46 

49 

45 

34 

41 

65 

51 

61 

66 

64 

71 

79 

74 

66 

75 

76 

61 

78 

65 

62 

66 

75 

72 

62 

60 

63 

66 

74 

80 

83 

86 

89 

89 

80 

64 

38 

35 

35 

41 

32 

40 

44 

39 

35 

44 

40 

44 

47 

42 

35 

35 

47 

40 

38 

36 

35 

36 

43 

43 

45 

49 

50 

48 

43 

38 

32 

IS 

22 

25 

31 

45 

42 

37 

43 

45 

45 

42 

41 

38 

30 

37 

45 

45 

30 

24 

24 

35 

41 

45 

46 

49 

50 

50 

•  2 

-  3 

8 

12 

7 

17 

27 

8 

17 

22 

12 

14 

19 

7 

8 

6 

28 

5 

12 

8 

11 

6 

23 

19 

14 

19 

25 

10 

17 

7 

30 

25 

30 

36 

32 

28 

34 

32 

30 

38 

31 

17 

24 

22 

31 

26 

26 

30 

15 

30 

39 

33 

35 

40 

39 

36 

37 

36 

-  6 

-  6 

-  2 

2 

10 

16 

7 

6 

14 

16 

10 

12 

8 

2 

6 

5 

19 

0 

3 

-  4 

1 

6 

18 

20 

20 

21 

20 

22 

16 

3 

60 

51 

58 

59 

66 

72 

69 

63 

64 

68 

72 

72 

73 

59 

62 

67 

70 

64 

60 

57 

62 

66 

75 

79 

79 

60 

82 

79 

70 

68 

35 

35 

42 

44 

47 

45 

49 

39 

40 

40 

48 

47 

45 

39 

39 

39 

45 

59 

50 

35 

41 

47 

42 

46 

48 

49 

50 

50 

41 

36 

NEEDLES  FA4  4IRP0RT 
PiLHOilE 

P4LMD4LE   Fti  4IRPDBT 
PALM  SPR1N5S 
P4RKER  RESERVOIR 
R4N0SBURG 
THERMAL   FAA  4P 
TRONA 

TWEHTYNIN6  PALMS 
VALYERMO  FIRE  STA  79 
VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILDROSE  RANGER  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
Mm 


S»*  R»l*r*iic*  Notes  FoUowUig  SItUon  Indftx 


SUPPLEMENTAL  DATA 

APRIL  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

jnset 

tont 
lion 

c 

5-n 

Average 

tion  of 
if  mile 

of 

>t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o- 

o. 

0^ 

&■ 

iver 

Percent  of 
Possible  sun 

VI 

u  0 

a,  (1) 

0)  >  IB 

Resull 
Direcl 

Resuil 
Spee( 

Fasfe; 
mile 

Direcl 
fosfes 

Dote 
fastes 

10 

7  ? 
c  c 

Trace 

o 
o 

.10-. 4 

O; 

o 

>o 

o 
o 

2.00 
and  c 

Total 

Avera 
sky  cc 
sunns 

BAKERSFIELD  WSD  AP 

1 

3.4 

8.6 

24++ 

14 

38  + 

70 

43 

26 

58 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

2.6 

BISHGP  WSO  AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

BLUE  CANyCN  WSO  AP 

- 

- 

m 

17++ 

5 

20+ 

44 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

- 

4.3 

EUREKA  WSO  CI 

- 

- 

m 

33 

N 

20 

2 

5 

1 

0 

0 

0 

8 

76 

5.0 

FRESNO  WSO  AP 

32 

4.1 

7.5 

36 

NW 

n 

90 

53 

34 

70 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

2.7 

LONG  BEACH   WSO  AP 

25 

2.B 

B.l 

36++ 

32 

Dl 

65 

46 

42 

60 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

4.2 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

25 

4.8 

8.9 

43  X 

44 

D4 

74 

55 

6 1 

76 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

4.6 

LOS  ANGEl  ES  CIVIC  CENTER 

- 

- 

- 

33 

NW 

01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67 

43 

32 

55 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

- 

- 

OAKLAND  WSD  AP 

29 

7.1 

10.7 

25++ 

3 

03 

77 

65 

60 

77 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

3.0 

RED  BLUFF  WSO  AP 

34 

4.5 

10.3 

28 

N 

07 

65 

41 

32 

54 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

96 

3.8 

SACRAMENTO  WSO  AP 

29 

3.2 

9.6 

29 

N 

07 

65 

46 

32 

57 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

2.9 

SANDBERG  WSO 

34 

9.5 

15.3 

54++ 

32 

14 

68 

58 

53 

63 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

4.5 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

28 

4.2 

8.4 

26 

N 

04 

64 

53 

52 

62 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

63 

5.0 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

29 

9.0 

11.3 

39++ 

29 

17 

79 

61 

56 

76 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

3.1 

S  F  FEDERAL  BLDG.   WSO  CI 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

84 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

64 

63 

90 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.9 

STOCKTON  wSO  AP 

30 

6.4 

9.0 

29++ 

28 

17 

70 

45 

31 

59 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

3.3 

%  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


C4LIF0RNIA 
APRIL  1973 


t 

Day  of  month 

« 

Station 

a 
Q 

(CM) 

Timi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

BR&WLEY  2  SH 

10 

MAX 
HIS 

64 
59 

61 
56 

65 
55 

64 
57 

67 
57 

69 
57 

71 
60 

70 
59 

67 
58 

69 
58 

72 
61 

72 
61 

71 
63 

70 
62 

72 
62 

72 
64 

72 
63 

71 
64 

72 
63 

71 
63 

72 
61 

72 
62 

74 
64 

75 
65 

77 
65 

77 
66 

77 
65 

79 
68 

77 
67 

73 
67 

71.1 

61.7 

20 

MAX 

Mlh 

64 

61 

63 

59 

64 
58 

64 
60 

65 
59 

66 
60 

67 
62 

67 
62 

67 
61 

67 
62 

69 
63 

69 
64 

70 
65 

66 
65 

69 
64 

70 
65 

70 
65 

70 
66 

70 
65 

71 
66 

71 
65 

71 
65 

72 

67 

73 
68 

74 
69 

75 
69 

76 

70 

75 
71 

74 
70 

71 
66 

69.4 
64.5 

50 

9A(. 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

65.2 

100 

9A^ 

6a 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

61 

6! 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

6' 

6" 

65. 1 

OAVIS   2  HSW  EXP  PARM 

(  IN) 

MAX 

64 
49 

64 
50 

65 
52 

68 
54 

71 
55 

74 
57 

76 
60 

72 
57 

76 
60 

72 
62 

7( 
62 

8C 
62 

76 
61 

66 
56 

73 
59 

74 
60 

7] 
60 

75 
59 

74 
56 

72 
58 

72 
59 

74 
60 

79 
63 

80 
66 

8( 
66 

Si 
67 

S4 
68 

6: 
66 

79 
64 

7^ 
64 

74.5 
59.8 

FRESNO  HSQ 

2 

MAX 
MU 

75 

46 

es 

44 

90 
47 

91 
49 

95 
54 

97 
56 

95 
57 

96 
58 

81 
56 

96 
58 

100 
59 

94 
61 

85 
59 

62 
54 

85 
57 

97 
54 

84 
61 

•  6 
51 

83 
52 

93 
50 

97 
54 

101 
57 

102 
61 

104 
63 

108 
65 

109 
66 

109 
69 

102 
68 

98 
60 

99 
62 

94.0 
57.0 

4 

MAX 

nn 

68 
54 

73 
53 

76 
55 

79 
58 

82 
61 

84 
64 

83 
65 

84 
65 

75 
66 

S3 
65 

87 
66 

84 
68 

76 
67 

74 
62 

77 

64 

66 

62 

70 
66 

77 

62 

77 
62 

81 
60 

84 
63 

88 
66 

90 
69 

91 
71 

93 
73 

96 
74 

97 
77 

92 
77 

86 
71 

89 
71 

82.2 
65.3 

e 

MAX 
MIS 

61 
55 

64 
54 

66 
56 

69 
58 

72 
62 

73 
64 

74 
65 

75 
65 

71 
65 

73 
64 

77 
66 

76 
68 

71 
68 

69 
63 

70 
64 

74 
63 

72 
67 

71 
63 

70 
63 

73 
63 

74 
64 

76 
67 

79 

70 

91 
72 

S3 
73 

85 
75 

86 
77 

64 
77 

SO 
73 

61 
72 

74.4 
65.9 

20 

8AS 

58 

58 

59 

60 

62 

63 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

69 

70 

71 

73 

74 

75 

75 

74 

67.1 

40 

SAf 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

60 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

68 

66 

62.5 

See  Relerence  Notes  Following 
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StAlion  Index 


EVAPORATION  AND  WIND  c.u.o..,. 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

Is? 

NQHTH  C04ST 

ORilNAGE  01 

1 

BUTLER  VALLEV  RANCH 

EVAP 

.01 

.10 

.12 

.15 

.18 

.19 

.15 

.15 

.14 

.13 

.17 

.17 

.09 

!.02 

.04 

.10 

.03 

.01 

.0: 

.1< 

.11 

.u 

.14 

.11 

.le 

.U 

.16 

.09 

•  15 

•  le 

• 

3.64 

3 

13 

3 

4 

9 

1 1 

14 

12 

1 3 

11 

14  1  17 

9 

6 

e 

5 

11 

1 

n 

s 

10  le 

131  n 

U 

19 

10 

18 

23 

349 

MAX 

95 

69 

73 

77 

79 

78 

76 

78 

76 

1  74 

82 

1  80 

62 

1  54 

99 

72 

58 

56 

53 

71 

7« 

79;  7i 

79 

6C 

81 

78 

1  65 

76 

7« 

71.6 

HIN 

42 

42 

43 

42 

44 

46 

46 

49 

t  *' 

49 

48 

49 

!  49 

1  47 

47 

41 

47 

40 

40 

49 

4< 

47  49 

48 

44 

50 

51 

47 

45 

49 

46. 1 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

.21 

.17 

.29 

.27 

.22 

.20 

.27 

.29 

.21 

•  11 

.24 

i.24 

.20 

1.10 

.21 

.20 

.10 

.32 

.32 

.36 

.31 

.36'  .22 

.23 

.26 

.30 

.26 

.21 

•  22 

•  25 

7.15 

WIND 

119 

83 

74 

65 

27 

77 

401  43 

26 

15 

45 

92 

99 

82 

199 

81 

148 

221 

229 

1931  141 

98 

89  68 

64 

75 

99 

130 

192 

111 

2947 

MAX 

69 

71 

76 

80 

83 

78 

1 

80 

83 

74 

86 

82 

66 

70 

70 

76  62 

6' 

69 

72 

74 

82 

80 

61 

'  85 

84  83 

77 

70 

78 

76.2 

MIN 

40 

42 

44 

48 

48 

50 

46 

48 

50 

50 

52 

46 

49 

44 

42 

47;  48 

38 

43 

45:    48|  50 

47|  49 

5; 

53 

51 

90 

49 

46, 

47.2 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

.09 

.12 

.12 

.  19 

.13 

.13 

.12 

.11 

.12 

.14 

.17 

.19 

.10 

.10 

.10 

.12 

.08 

.10 

.14 

.20 

1  .15  .12 

.15 

.19 

.13 

.13  .10 

.16 

.16 

.18 

3.94 

WIND 

'2 

1  ?! 

33 

36 

22 

14 

22 

20 

!  34 

26 

26 

21 

33 

45 

29 

24 

42 

44 

64 

119 

43 

23 

66 

1  41 

29 

22 

60 

96 

61 

41 

1202 

MAX 

70 

77 

79 

80 

78 

77 

77 

75 

83 

83 

79 

70 

67 

77 

76 

6S 

72 

73 

72 

71 

75 

75  74 

78 

76 

75 

74 

73 

76 

79.3 

MIN 

49 

44 

49 

49 

SO 

54 

51 

50 

54 

1  35 

53 

55 

54 

91 

52 

97 

50 

47 

50 

46 

47 

53 

1  99 

1 

91 

54 

54 

51 

90 

49 

92 

90.9 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.15 

.16 

.13 

.18 

.16 

.15 

.19 

.20 

.17 

.16 

.19 

* 

.29 

.04 

.20 

.16 

.02 

.18 

.19 

.21 

.2] 

.22 

1  .20 

.23 

.27 

.21 

.  2i 

.26 

.30 

9.52 

WIND 

39 

41 

42 

39 

26 

29 

43 

39 

24 

27 

27 

• 

68 

29 

27 

23 

35 

39 

43 

61 

49 

49 

1 

29 

4; 

32 

25 

37 

I'll 

46 

1095 

tulElake 

EVAP 

.14 

* 

.36 

.25 

.29 

.29 

.20 

.25 

.20 

.22 

•  19 

.09 

•  13 

.22 

.12 

.08 

.11 

.12 

.24 

.  26 

.  24 

.22 

.25 

.27 

.2' 

.29 

.25 

.26 

.29 

6.318 

HILLOM  CREEK  1  NW 

EVAP 

• 

.23 

.00 

.  10 

.12 

.12 

• 

* 

.35 

.10 

.11 

.15 

.09 

* 

• 

•  22 

* 

.01 

.15 

* 

• 

.39 

.11 

.14 

.15 

i  -13 

* 

.47 

3.256 

WIND 

• 

8 

6 

2 

3 

6 

* 

• 

22 

7 

4 

6 

15 

• 

* 

29 

2 

9 

2 

13 

* 

* 

26 

10 

10 

6 

11 

1 : 

• 

42 

241 

MAX 

_ 

60 

68 

72 

77 

76 

75 

74 

79 

78 

75 

73 

60 

56 

65 

70 

; 

79 

7! 

80 

82 

85 

79 

73.2 

MIN 

_ 

42 

44 

44 

45 

44 

- 

- 

44 

51 

51 

92 

93 

90 

50 

42 

42 

45 

4! 

4' 

50 

52 

92 

_ 

46 

47.2 

•       •  • 

sacrsnentd 

DRAINAGE  02 

AUBURN  0AM  PROJECT 

EVAP 

.14 

.13 

.26 

.21 

.24 

.21 

.  16 

.21 

.15 

.12 

.20 

•  22 

.12 

.07 

.10 

•  15 

.08 

.  0^ 

.14 

.37 

.28 

.24 

.21 

.21 

.24 

•  22 

.27 

.23 

.16 

.26 

5.73 

WIND 

49 

45 

51 

52 

42 

38 

40 

54 

36 

29 

30 

33 

41 

20 

27 

29 

37 

26 

34 

40 

36 

40 

39 

34 

31 

29 

31 

32 

30 

29 

1078 

MAX 

65 

68 

71 

74 

76 

76 

79 

76 

76 

71 

80 

81 

73 

62 

68 

74 

68 

68 

7 1 

74 

71 

77 

81 

83 

84 

86 

88 

85 

80 

80 

75.7 

MIN 

39 

39 

39 

43 

47 

49 

51 

49 

47 

92 

52 

51 

46 

47 

91 

48 

SO 

41 

43 

43 

45 

48 

49 

53 

92 

95 

96 

51 

SO 

90 

47.6 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.30 

.20 

.27 

.30 

.27 

• 

.50 

.29 

.22 

.09 

.30 

.30 

• 

* 

.98 

•  21 

.22 

.30 

.23 

* 

•  64 

.30 

.30 

* 

.73 

.  32 

* 

.72 

• 

.49 

8.06 

WIND 

170 

99 

129 

109 

60 

• 

235 

75 

55 

10 

65 

120 

• 

* 

289 

120 

120 

135 

135 

• 

219 

20 

135 

* 

189 

70 

* 

290 

* 

225 

3010 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

* 

.22 

.22 

.15 

.16 

.18 

* 

• 

.92 

* 

•  43 

.44 

* 

* 

• 

.52 

.23 

.24 

.22 

* 

• 

.72 

.28 

.26 

.25 

.32 

* 

• 

.77 

6*15 

WIND 

• 

70 

39 

26 

27 

21 

* 

* 

Bl 

* 

54 

• 

167 

* 

* 

123 

60 

52 

48 

39 

• 

* 

80 

33 

24 

25 

33 

• 

* 

127 

1129 

DAVIS  2  WSW  EXP  PARM 

EVAP 

.06 

.27 

.33 

.43 

.35 

.24 

.27 

.43 

.27 

.  16 

.32 

.34 

.27 

.09 

.27 

•  19 

.18 

.36 

.34 

.46 

.50 

.41 

.32 

.39 

.  49 

.38 

.38 

.35 

.33 

.36 

9.50 

WIND 

90 

245 

272 

210 

107 

77 

120 

210 

S3 

47 

76 

136 

143 

51 

128 

94 

128 

183 

142 

290 

250 

121 

90 

143 

121 

57 

68 

160 

leo 

155: 

4167 

MAX 

67 

66 

64 

67 

73 

77 

80 

77 

SO 

72 

78 

80 

75 

64 

74 

79 

69 

73 

71 

66 

67 

73 

91 

82 

78 

62 

85 

82 

74 

77 

74.3 

MIN 

39 

36 

38 

41 

45 

49 

47 

39 

43 

42 

50 

49 

44 

41 

49 

45 

46 

39 

41 

40 

42 

47 

47 

90 

49 

54 

49 

45 

43 

46 

44.0 

PDLSnn  DAM 

EVAP 

.08 

.07 

.32 

.24 

.21 

.16 

.16 

.27 

.21 

.18 

.18 

.24 

.19 

.06 

.19 

.15 

.04 

.18 

.19 

.22 

.27 

.30 

.22 

.20 

.29 

.27 

.26 

.29 

.29 

.19 

6.04 

WIND 

44 

59 

86 

54 

30 

31 

IS 

64 

37 

39 

13 

61 

81 

46 

38 

43 

67 

41 

IS 

56 

63 

41 

30 

11 

19 

15 

6 

40 

57 

37 

1253 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.27 

.18 

.36 

.32 

.21 

.13 

.26 

.27 

.13 

.12 

.23 

.20 

•  20 

.13 

.20 

.13 

.  15 

.21 

.20 

.27 

•  35 

.  25 

.27 

.22 

.23 

27 

.26 

.24 

.16 

6.71 

WIND 

44 

87 

142 

98 

36 

41 

91 

51 

29 

12 

105 

7 

36 

39 

61 

7 

50 

40 

60 

117 

92 

46 

67 

49 

48 

'38 

'40 

101 

100 

41 

1773 

MAX 

79 

72 

72 

79 

80 

84 

81 

79 

82 

76 

87 

85 

76 

71 

77 

77 

72 

60 

77 

76 

74 

80 

83 

84 

89 

87 

89 

63 

76 

80 

79.3 

MIN 

42 

43 

44 

47 

46 

90 

49 

48 

49 

53 

54 

91 

92 

46 

46 

50 

53 

44 

45 

46 

47 

49 

50 

91 

99 

55 

54 

50 

47 

48 

46.9 

MARKLEV  COVE 

EVAP 

.17 

.23 

.29 

.22 

.21 

.  19 

.23 

.28 

.20 

.  13 

.21 

•  24 

•  20 

.08 

•  16 

.16 

.13 

.21 

.19 

.35 

•  26 

■  23 

.23 

.23 

.20 

.22 

.  28 

.26 

.22 

.23 

6.40 

WIND 

74 

110 

90 

56 

33 

42 

57 

56 

43 

27 

37 

55 

63 

42 

40 

71 

44 

65 

147 

44 

96 

53 

42 

37 

32 

90 

68 

77 

51 

1749 

MAX 

67 

66 

69 

73 

78 

78 

79 

75 

77 

71 

82 

80 

76 

63 

74 

69 

65 

73 

71 

68 

70 

78 

76 

84 

79 

65 

63 

82 

79 

77 

74.6 

MIN 

39 

38 

41 

43 

43 

45 

48 

43 

43 

46 

50 

48 

48 

45 

47 

48 

43 

42 

41 

42 

44 

45 

46 

91 

49 

50 

91 

49 

48 

47 

45.9 

PLACERVILLE  IPC 

EVAP 

• 

.17 

.20 

.26 

.23 

.  13 

• 

* 

.40 

.20 

.22 

•  10 

•  06 

* 

•  09 

.10 

.02 

.11 

•  17 

.  23 

* 

• 

.62 

.22 

.23 

.21 

.24 

41 

.41 

4*64 

WIND 

* 

119 

72 

73 

73 

46 

* 

* 

132 

56 

49 

19 

23 

« 

* 

79 

26 

42 

38 

101 

* 

• 

174 

52 

59 

27 

33 

* 

• 

110 

1401 

SHASTA  DAM 

EVAP 

,08 

.13 

.19 

.16 

.22 

.15 

.13 

.22 

.30 

.17 

.20 

•  15 

•  16 

.02 

.15 

.13 

.12 

.11 

•  13 

.15 

•  20 

.17 

.19 

.22 

.24 

.15 

•  23 

.32 

.29 

.21 

5.23 

WIND 

32 

51 

49 

49 

54 

47 

67 

60 

48 

55 

47 

36 

56 

29 

92 

44 

33 

38 

40 

56 

57 

43 

49 

66 

62 

48 

48 

89 

69 

66 

1546 

KHISKEVTOWN  RES 

EVAP 

.10 

.14 

.19 

.22 

.20 

.21 

.23 

.19 

.23 

•  15 

.16 

.03 

•  17 

•  16 

.04 

•  19 

•  17 

.21 

•  19 

.24 

.26 

.29 

.26 

.26 

•  26 

•  24 

•  30 

.26 

9.91 

WIND 

33 

24 

90 

93 

30 

36 

'31 

"39 

29 

27 

22 

21 

34 

24 

29 

23 

22 

33 

26 

26 

33 

31 

27 

20 

22 

23 

22 

19 

22 

22 

893 

•      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.14 

.11 

.23 

.17 

.17 

.25 

.16 

.25 

.16 

.21 

18 

•  14 

.12 

•  13 

.18 

•  21 

•  16 

.20 

.22 

•  20 

.20 

.27 

.26 

.  22 

.26 

.29 

.30 

•  26 

.25 

6.19 

WIND 

69 

71 

80 

31 

22 

97 

83 

16 

19 

49 

'35 

*43 

47 

62 

60 

21 

100 

71 

95 

81 

43 

25 

41 

42 

19 

17 

26 

35 

54 

55 

1469 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0« 

BURLINGAME 

EVAP 

.20 

.28 

.28 

.23 

.20 

.21 

.24 

.35 

.13 

.25 

.21 

•  22 

.24 

•  24 

•  19 

.21 

• 

•  26 

.25 

.30 

•  30 

•  28 

.16 

.29 

.29 

'I' 

23 

•  15 

•  19 

.20 

6.83 

WIND 

141 

136 

104 

63 

62 

60 

88 

60 

36 

53 

81 

77 

99 

145 

114 

69 

* 

371 

198 

176 

75 

*57 

104 

93 

63 

'bI 

101 

74 

69 

2677 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.16 

.17 

.18 

.16 

.16 

.15 

.11 

.11 

.33 

.08 

.18 

•  22 

.13 

•  17 

•  11 

.15 

•  16 

•  15 

.20 

.21 

•  19 

.18 

.29 

.20 

.24 

.24 

.23 

•  25 

•  20 

.07 

5.40 

NEWARK 

EVAP 

.23 

.34 

.30 

.27 

• 

• 

.66 

.16 

.26 

•  23 

.23 

• 

• 

.56 

•  21 

•  35 

.32 

.31 

• 

* 

.91 

.24 

.32 

.32 

•  27 

* 

• 

.75 

7.768 

WIND 

; 

I 

84 

99 

60 

80 

• 

• 

248 

67 

77 

99 

149 

• 

• 

418 

56 

327 

276 

197 

• 

• 

292 

89 

187 

104 

* 

* 

402 

35696 

SAN  JQAOUIN 

DRAINAGE  09 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.24 

.22 

.23 

.27 

.22 

.23 

.16 

.28 

.20 

.10 

.21 

•  28 

.24 

•  10 

.23 

.15 

.15 

.30 

.30 

.28 

•  38 

.27 

.21 

.30 

.30 

.30 

•  30 

•  26 

•  29 

.25 

7^29 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.  10 

.  10 

•  19 

.  16 

.  18 

•  18 

.18 

.21 

.  15 

.12 

.16 

•  16 

•  16! 

•  03 

.  10 

.10 

.12 

.  10 

.15 

.21 

•  26 

.20 

.18 

.23 

.23 

.21 

•  29 

•  21 

•  27 

.15 

S^ll 

WIND 

20 

26 

30 

26 

22 

17 

11 

24 

15 

g 

13 

12  • 

15  ' 

19 

13 

12 

19| 

17 

21 

30 

37 

13 

7 

19 

12 

10 

10 

10 

6 

22 

510 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.11 

.19 

.19 

.14 

.15 

.17 

.17 

.14 

.19 

.10 

.10 

.17 

.17 

.  14 

.12 

.10 

.12 

.20 

.17 

.23 

.21 

.16 

.20 

.21 

.21 

.24[ 

.22 

•  26 

.27 

.16 

9^19 

WIND 

S3 

1 10 

68 

36 

45 

40 

27 

31 

36 

22 

25 

27 

36 

44 

28 

16 

14 

88 

53 

61 

32 

26 

24 

26 

30 

20 

17 

21 

37 

26 

1141 

MAX 

59 

92 

98 

60 

64 

78 

69 

69 

66 

67 

68 

69 

66 

61 

67 

63 

69 

56 

58 

55 

56 

65 

67 

66 

76 

76 

76 

77 

70 

71 

69^6 

MIN 

43 

40 

40 

45 

47 

49 

55 

96 

95 

59 

56 

56 

55 

49 

49  , 

91 

91 

451 

45| 

44 

44 

48 

93 

96 

57 

601 

61 

61 

94: 

53 

9U1 

KETTlEMAN  CITY 

EVAP 

.19 

.42 

.19 

.28 

.28 

.24 

.25 

.26 

.34 

.19 

.30 

.29 

.30 

.11 

.19 

.06 

.23 

.22 

.32 

.36 

.29 

.30 

.301 

.27 

.36 

.34] 

.37 

.301 

.37 

.39 

6^11 

WIND 

46 

121 

76 

46 

43 

34 

44 

56 

51 

30 

41 

49 

39 

45 

2> 

30 

40 

75 

77 

115| 

63 

39 

32 

49 

41 

36; 

90 

39 

69 

105 

1996 

MAX 

75 

68 

72 

76 

80 

83 

64 

61 

60 

73 

82 

89 

82 

68 

66  1 

73 

82 

78 

74 

" 

76 

62 

66 

86 

68 

9i; 

92| 

92 

69 

80 

60^0 

MIN 

44 

41 

43 

46 

90 

52 

54 

50 

93 

54 

55 

96 

53 

90 

92  [ 

90 

93 

45 

47 

44 

47 

90 

99 

66 

57 

601 

62 

59 

51 

SO 

91^6 

KNIGHTS  FERRY  J  SE 

EVAP 

.12 

.18 

.18 

.16 

.15 

.15 

.16 

.21 

.16 

.10 

.10 

.18 

.17 

.06 

.12 

.14 

.14 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

.61 

.22 

.24 

.23 

.16 

9.UB 

WIND 

20 

33 

39 

22 

8 

14 

16 

26 

17 

16 

2 

6 

22 

17 

19 

12 

16 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

177 

9 

6 

14 

17 

14 

940 

S««  Rolaronc*  Nol*i  Following  Sitllon  lnd«x 
-  25  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1V73 


Day 

Oi  Month 

•a 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

$ 

7 

e 

3 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

•      «  • 

SAN  jQAQUIN 

LITTLE  PANOCHE  OET  DAM 

EVAP 

.30 

.34 

.30 

.27 

.29 

.34 

.32 

.37 

.24 

.16 

.27 

.30 

.29 

.19 

.23 

.15 

.29 

.40 

.35 

.43 

.44 

.42 

.32 

.36 

.45 

.44 

.35 

.56 

.44 

.30 

9.91 

WIND 

126 

144 

147 

81 

90 

81 

89 

113 

72 

46 

73 

66 

122 

88 

109 

62 

73 

170 

150 

18f 

120 

53 

133 

96 

102 

77 

82 

128 

207 

155 

3265 

MAX 

76 

65 

67 

74 

75 

81 

79 

79 

79 

76 

75 

64 

76 

66 

70 

70 

78 

74 

72 

69 

70 

79 

80 

80 

81 

85 

86 

86 

66 

86 

76.6 

HIN 

39 

39 

42 

43 

45 

45 

46 

41 

41 

52 

5 1 

49 

47 

46 

46 

44 

53 

40 

42 

42 

43 

43 

SO 

51 

SI 

53 

56 

90 

43 

43 

45.9 

LOO  I 

EVAP 

.27 

.23 

.37 

.26 

.17 

.23 

.30 

.21 

.20 

.22 

.29 

.18 

.22 

.22 

.20 

.13 

.24 

.26 

.36 

.32 

.36 

.27 

.26 

.33 

.21 

.34 

.36 

.10 

.25 

.35 

7.73 

NINO 

122 

105 

101 

64 

26 

34 

77 

39 

7 

20 

47 

25 

78 

36 

41 

40 

80 

95 

141 

105 

73 

26 

39 

44 

24 

19 

52 

16 

34 

54 

1668 

MAX 

64 

66 

69 

74 

80 

79 

71 

79 

70 

1  80 

83 

74 

64 

1  70 

70 

72 

68 

69 

66 

71 

80 

82 

81 

83 

86 

86 

81 

79 

72 

75 

74.9 

MIN 

38 

36 

40 

42 

48 

50 

51 

44 

48 

'  50 

49 

46 

1  49 

1  46 

48 

46 

51 

40 

41 

40 

42 

46 

SO 

SO 

SO 

53 

S2 

9] 

45 

47 

46 . 4 

LOS  BANDS  OET  RESV 

EVAP 

.27 

.35 

.31 

.28 

.28 

.30 

.33 

.35 

.30 

.15 

.27 

1.32 

1.30 

1.17 

1.23 

.22 

.25 

.45 

.36 

.45 

.40 

.31 

.41 

.30 

.48 

.42 

.38 

.96 

.43 

.33 

9.96 

WIND 

323 

229 

183 

121 

133 

111 

177 

173 

136 

79 

116 

144 

i200 

253 

229 

156 

172 

470 

367 

269 

208 

141 

164 

157 

155 

120 

117 

266 

398 

271 

6040 

MAX 

6B 

66 

76 

76 

82 

86 

88 

66 

72 

84 

89 

82 

68 

74 

76 

65 

73 

78 

76 

76 

77 

88 

88 

88 

91 

92 

90 

90 

90 

81.3 

MIN 

38 

45 

~ 

45 

47 

49 

54 

46 

49 

56 

57 

56 

94 

52 

52 

51 

55 

46 

49 

49 

51 

51 

56 

56 

59 

51 

63 

96 

49 

49 

51.6 

hanteca 

EVAP 

>  20 

.21 

.23 

.  24 

.31 

.  24 

.  20 

•  28 

■  20 

.15 

.  25 

•  31 

.20 

.21 

.20 

.14 

.20 

.25 

.31 

•  26 

.31 

.22 

.27 

.31 

.  2E 

.  26 

.31 

.33 

.  2C 

20 

7.40 

WIND 

65 

73 

56 

49 

47 

46 

46 

46 

32 

26 

46 

45 

63 

45 

46 

49 

58 

96 

87 

76 

60 

28 

41 

50 

4] 

2"; 

30 

66 

6' 

'54 

1591 

MAX 

62 

67 

70 

74 

78 

60 

80 

76 

78 

71 

81 

83 

74 

64 

69 

72 

77 

72 

68 

70 

74 

80 

82 

82 

84 

87 

89 

87 

80 

73 

76.1 

HIN 

<>l 

40 

42 

45 

41 

43 

45 

46 

51 

52 

54 

49 

49 

47 

47 

46 

51 

42 

44 

45 

45 

47 

52 

53 

47 

51 

51 

SO 

42 

43 

46.6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.07 

.19 

.31 

.31 

.27 

.24 

.27 

.30 

.17 

.16 

.20 

.24 

.03 

.04 

.02 

.07 

.11 

.14 

.14 

.25 

.23 

.22 

.21 

.26 

.31 

.30 

.16 

.18 

.21 

.17 

9.80 

SAN  LUIS  OAH 

EVAP 

.2<i 

.22 

.32 

.25 

.29 

.39 

.33 

.34 

.31 

.15 

.30 

.36 

.34 

.16 

.18 

.23 

.25 

.40 

.33 

.44 

.41 

.39 

.34 

.38 

.40 

.40 

.37 

.48 

.39 

.33 

9.74 

WIND 

214 

162 

152 

63 

81 

144 

156 

89 

104 

57 

94 

124 

171 

137 

184 

146 

142 

239 

202 

168 

163 

62 

165 

161 

103 

79 

94 

248 

313 

219 

4498 

MAX 

73 

70 

71 

79 

81 

62 

63 

78 

62 

68 

65 

85 

76 

71 

70 

72 

81 

74 

75 

74 

90 

90 

87 

83 

69 

91 

93 

84 

70 

80 

79.6 

MIN 

'•2 

43 

46 

44 

46 

49 

50 

47 

51 

51 

55 

53 

50 

49 

46 

46 

50 

43 

45 

46 

52 

56 

50 

51 

55 

57 

S3 

46 

45 

47 

49.1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

•  22 

.27 

.  27 

.27 

.30 

.30 

.  36 

.  26 

.  19 

.23 

.45 

.30 

.41 

.  25 

.22 

.34 

.37 

.36 

.30 

•  37 

.37 

.37 

.43 

.4C 

.41 

.45 

.41 

.26 

.36 

9.56 

WIND 

153 

132 

90 

66 

66 

149 

172 

61 

64 

64 

62 

237 

139 

95 

225 

139 

193 

163 

161 

142 

100 

76 

186 

132 

102 

7S 

132 

275 

186 

193 

4077 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACHUHA  LAKE 

EVAP 

.17 

.21 

.22 

.19 

.23 

.25 

.14 

.16 

.24 

.19 

.16 

.19 

.15 

.23 

.20 

.14 

.  15 

.  15 

.30 

.24 

•  24 

.26 

.26 

.15 

.18 

.18 

.16 

.16 

.19 

.08 

5.79 

WIND 

120 

130 

47 

43 

49 

57 

28 

43 

38 

33 

40 

32 

59 

102 

105 

64 

41 

151 

163 

86 

63 

55 

43 

36 

34 

32 

33 

29 

28 

34 

1620 

MAX 

68 

65 

72 

74 

77 

75 

76 

79 

79 

72 

76 

60 

75 

73 

72 

66 

78 

65 

70 

73 

73 

75 

78 

75 

78 

83 

84 

80 

63 

64 

73.9 

HIN 

40 

39 

41 

44 

45 

47 

52 

46 

49 

49 

49 

54 

49 

44 

46 

49 

51 

40 

42 

41 

42 

45 

49 

50 

52 

54 

54 

55 

49 

46 

47.3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.27 

.40 

.42 

.46 

.36 

.24 

.16 

.25 

.26 

.20 

.22 

.29 

.22 

.16 

.17 

.19 

.16 

.28 

.27 

.34 

.37 

.34 

.32 

.21 

.24 

.32 

.19 

.15 

.13 

.10 

7.73 

WIND 

88 

109 

115 

113 

61 

43 

33 

28 

30 

36 

38 

62 

82 

57 

55 

43 

59 

91 

85 

91 

69 

53 

64 

45 

49 

47 

58 

141 

14 

1923B 

MAX 

66 

68 

72 

74 

70 

78 

80 

74 

80 

76 

76 

74 

82 

75 

65 

69 

76 

74 

76 

76 

75 

80 

82 

83 

80 

83 

86 

80 

73 

67 

76.7 

HIN 

52 

40 

47 

50 

44 

49 

52 

46 

46 

50 

50 

53 

15 

5 1 

45 

42 

52 

51 

46 

46 

45 

49 

51 

55 

53 

53 

57 

57 

54 

51 

49.9 

TMITCHELL  DAH. 

EVAP 

.11 

.14 

.16 

.  14 

.14 

• 

• 

.39 

.16 

.16 

.17 

.15 

.12 

.13 

.15 

« 

.41 

.13 

.17 

.20 

.16 

.16 

.15 

.11 

.12 

.10 

.11 

.10 

.13 

4,23 

WIND 

58 

64 

56 

43 

62 

* 

* 

190 

41 

63 

56 

41 

43 

76 

53 

* 

* 

178 

91 

77 

67 

73 

74 

67 

32 

26 

44 

51 

37 

31 

1696 

MAX 

66 

68 

81 

73 

74 

68 

60 

78 

79 

75 

69 

70 

71 

76 

72 

75 

77 

77 

79 

74 

70 

69 

69 

69 

61 

65 

73.3 

HIN 

41 

42 

40 

44 

49 

49 

51 

47 

48 

53 

90 

49 

51 

52 

43 

46 

53 

S3 

44 

47 

S3 

50 

51 

49 

50 

52 

48.3 

*      *  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEy 

EVAP 

.59 

.59 

.56 

.67 

.36 

.40 

.66 

.49 

.27 

.21 

.36 

.45 

.69 

.45 

.43 

.36 

.46 

.75 

.70 

.51 

.55 

.53 

.43 

.55 

.58 

.45 

.57 

.60 

.64 

.56 

15.46 

HIND 

164 

209 

197 

150 

63 

51 

148 

109 

34 

17 

33 

57 

195 

133 

70 

59 

74 

192 

164 

156 

116 

132 

49 

51 

88 

51 

94 

81 

114 

131 

3104 

MAX 

81 

72 

79 

75 

85 

87 

86 

89 

83 

89 

90 

94 

85 

85 

92 

68 

65 

S5 

89 

91 

93 

95 

96 

97 

97 

95 

90 

87.9 

HIN 

52 

48 

46 

66 

56 

43 

51 

54 

57 

59 

52 

53 

_ 

56 

59 

63 

62 

62 

64 

68 

61 

57 

56.9 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.30 

.45 

.41 

.30 

.33 

.31 

.34 

.43 

.30 

.23 

.31 

.39 

.33 

.36 

.35 

.36 

.30 

.43 

.45 

.35 

.38 

.41 

.40 

.45 

.39 

.37 

.33 

.46 

.37 

.45 

11. iO 

WIND 

95 

119 

75 

46 

63 

30 

67 

43 

24 

16 

51 

46 

42 

67 

97 

64 

45 

79 

105 

104 

55 

53 

47 

T) 

61 

32 

49 

81 

74 

77 

1909 

HAX 

80 

71 

77 

84 

75 

S3 

86 

66 

83 

79 

84 

89 

89 

87 

80 

84 

88 

69 

82 

62 

82 

87 

87 

92 

93 

95 

96 

95 

95 

86 

85.6 

HIN 

52 

45 

50 

53 

46 

52 

56 

51 

50 

56 

56 

56 

58 

51 

51 

S3 

57 

52 

50 

50 

50 

53 

56 

56 

60 

62 

61 

59 

55 

52 

53.9 

HDJAVE 

EVAP 

.30 

.32 

.36 

.60 

.30 

.33 

.48 

.40 

.15 

.24 

.23 

.35 

.33 

.27 

.43 

.23 

.30 

.35 

.26 

.30 

.35 

,  12 

.37 

.46 

.43 

.32 

.34 

.45 

.60 

.04 

10.23 

WIND 

242 

245 

94 

194 

159 

129 

182 

71 

37 

46 

65 

95 

94 

186 

186 

164 

160 

169 

126 

150 

120 

85 

116 

145 

113 

68 

113 

72 

121 

157 

3908 

MAX 

66 

60 

68 

70 

66 

70 

77 

78 

75 

60 

92 

84 

76 

71 

62 

64 

78 

79 

79 

77 

76 

79 

75 

80 

83 

79 

77 

77 

82 

70 

74.8 

MIN 

37 

37 

39 

36 

39 

39 

51 
• 

42 

41 

46 

46 

46 

47 

40 

40 

42 

45 

40 

39 

39 

39 

36 

40 

50 

50 

51 

55 

54 

45 

42 

43.3 

% 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


APRIL  1973 


Stallon 

Day  ol  month 

2 

3 

g 

J 

g 

g 

10 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  CD4ST 

ORtlNiCE  01 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

TULELlKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

YREK* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

*      «  • 

Sacramento 

drainage  02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

2,0 

2.0 

2 .  C 

T 

1  .C 

bLUE  CANVON  USa  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

«6 

16.6 

45 
16.5 

44 
16.5 

42 
15.9 

39 
14.2 

36 
12.4 

34 
12.4 

31 
12.1 

2B 
LI. 7 

25 
11.4 

23 
10.7 

20 
8.3 

3.1 
19 
8.3 

.8 

21 
8.7 

1.3 
19 
8.4 

17 
7.7 

13 
5.8 

12 
5.4 

10 
4.2 

9 

3.9 

7 

3.2 

5 

2.2 

3 

1.3 

1 

T 

T 

T 

CANVQN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

23 

21 

19 

15 

13 

12 

10 

7 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

20 

IB 

16 

15 

13 

10 

9 

6 

2 

T 

T 

T 

JESS  VILLEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

2 

T 

T 
T 

8.0 
T 

T 

T 
T 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
5B 

57 

55 

54 

52 

50 

4B 

46 

44 

38 

37 

36 

3.0 

38 

1.0 

37 

T 

36 

35 

33 

32 

31 

29 

27 

23 

20 

16 

12 

9 

T 

T 

T 

T 

MANZANITA  LA<E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
34 

33 

32 

31 

29 

27 

26 

25 

23 

22 

19 

18 

15 

.5 

14 

1.0 
14 

13 

1.0 

13 

2.0 

15 

15 

1* 

12 

10 

9 

5 

T 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

36 

35 

34 

32 

29 

26 

22 

20 

IB 

15 

12 

5 

4 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  hSO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 
WTR  EOUIV 

.3 
T 

T 

1.0 

T 
T 

T 
T 

9UINCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

5TRANBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

tmin  lakes 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

99 

- 

- 

- 

90 

- 

- 

- 

- 

T 

85 

- 

3.0 
62 

- 

- 

BO 

- 

- 

- 

78 

- 

- 

- 

- 

70 

- 

- 

65 

" 

60 

•      •  ■ 

northeast  interior 

BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

1.0 
1 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 

1 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

DOYLE  !  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 

T 

.5 

.5 

T 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOUAH  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
39 

T 

59 

56 

53 

50 

4B 

43 

41 

38 

33 

30 

27 

3.0 

27 

1 .  C 

28 

T 

24 

T 

21 

17 

1.0 

15 

12 

11 

10 

5 

TAHDE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
9 

T 

B 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 

3 

3 

2 

T 

T 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

•      •  • 

SAN  JOAaUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
36 

.5 

3.0 

3.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

96 

2.0 
97 

96 

96 

95 

93 

90 

89 

87 

84 

83 

60 

y 

60 

3.0 

83 

60 

60 

79 

78 

77 

T 

77 

76 

76 

73 

72 

69 

66 

64 

60 

57 

2.0 
56 

METCM  HETCMY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
2 

T 
T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

B4 

78 

73 

70 

71 

63 

53 

•      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CUYAHACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

lOYLLWUO  FIRE  DBPT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

SANDBERG  MSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

.1 

T 

Sm  R*l<r*ne*  Noln  Following  Station  Indox 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ConHoued 


CSLif  DRNU 
iPKIL  1973 


Day  of  month 


9     10     11     12     13     U     IS    16    17    18    19    20    21    22    23    24  2$ 


27    28    29    30  31 


SOUTHEAST  OSSERT 
BASINS  07 


MHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOHPALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


Sae  Reforence  Notes  Following  Station  lnd«x 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
APRIL  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

RAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEC  NOTES) 

ACTDN-ESDD  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

296C 

sp 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELANTQ 

0024 

07 

SAN  BEROIND 

15 

34 

35 

117 

25 

284! 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

2 1 

41 

1 2 

120 

57 

•t  1  7  3 

5  p 

U  S   PnREST  SFRVICE 

ALAMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

122 

02 

4 1 C 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPDINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

10 

123 

37 

460 

8A 

8A 

MRS  BARBARA  WILLBURN 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALISD  CN  OAT  mT  FC  '*'tt> 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTAOENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  LCW  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8  A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

0 1 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

angiola 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

8  A 

ANGIOLA  ELEV  £  WHSE 

ANCWIN  PAC   UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

36 

34 

122 

26 

1815 

8  A 

8; 

c 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREROARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

26 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH  PUmPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  CQSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8A 

CONTRA  COSTA  WATER  OIST 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINQ 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

BOO 

MRS,   CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

jp 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

ft  A 

8  A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

0  X 

NAPA 

\^ 

3S 

26 

122 

1  5 

166C 

0 

MRS,  GLADYS  A,  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

2 1 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

BADGER  PASS  R 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

;p 

c 

L.   E.  METHENY 

BAKERSFIELO  MSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

1  0 

35 

1  1  9 

V  5 

MIC 

r  1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

balch  power  house 

0449 

05 

FRESNO 

1  \ 

36 

55 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

0 

P  G  6  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

barstow 

0519 

07 

SAN  BERDINQ 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

bates  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  AOR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4 1 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7  A 

7A 

7A 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

07 

RIVERSIDE 

33 

J  o 

^  o 

4  P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

0  5 

1  1  ft 

27 

5P 

J 

LACFCD 

BEN  LOMOND  U 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

SP 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

1 9 

37 

2  9 

C  7 

5461 

MIO 

BUR. OF  PlT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

X22 

13 

345 

BP 

MID 

C 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

0 1 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

1 3 

1260 

8  A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BEROIND 

28 

34 

1 

i  ^ 

lift 

55 

6745 

7  f 

4p 

BIG  SEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINQ 

7  ft 

34 

1  L 

1  1  fi 

if  □ 

0  0  13 

r 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTDN  DAM  FC223BE 

Pi  A 

wo 

LOS  ANGELES 

c  o 

34 

1  n 

•t  7 

1  S  7  K 

a  A 

L  A  CO  Flood  cont  dist 

BIG  PINE  CREEK 

\J  t  0  f 

ri7 

INYO 

1  o 

•1  7 

t\  fi 
uts 

lift 

10060 

e 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

n  7  T  Q 

A7 

LOS  ANGELES 

6 

"XL. 

c  i 

1  1  T 
ill 

*»  1 

6  862 

S  D 

m 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

U  '  7  u 

MONTEREY 

4 

DQ 

1  -> 

H  f 

■5  ^  K 

ft  A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC't6DE 

n  7Q  ft 

u  o 

LOS  ANGELES 

34 

1  A 

1  1  A 

1  1 

coll 

8  A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

illD 

SO.  CALIF,   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS   MARY  INCERPI 

BLACKS   MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

BP 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  D. 

BLOOGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

C 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE  PIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

01 

HUMBOLDT 

25 

40 

42 

123 

42 

4500 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

SA 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

SP 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

342 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

29  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

OS 
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MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 
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BURNT  RANCH  1  S 

n  1 
w  i 

TRINITY 

SO 

t  u 

A  R 
*♦  0 

ICS 

9  n 

Z  IPC 

ft  A 
O  A 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 
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05 
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CAMPO 

1424 
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33 

32 
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28 
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5P 

5P 
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05 
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16 
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c 

E   BAY  MUN  UTL  DIST 
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02 
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39 
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27 
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03 
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c 
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1475 

02 

MODOC 

21 

41 

22 
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03 

4500 

3P 
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CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 
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52 
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3P 
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1484 

06 

13 
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34 
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4P 

4P 
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07 
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6 

35 

18 
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58 
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6P 
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1497 

02 
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8 

40 

10 

121 

05 
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5P 

H 
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CARBON  CANYON  0AM 
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06 
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26 

33 

55 
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50 
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c 
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CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 
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26 

33 

55 

117 

47 
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c 
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1520 

06 
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26 

33 

58 

117 

47 

1180 

c 
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CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 
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09 
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4P 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 
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5P 

5P 
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CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 
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c 
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CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 
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30 
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8A 

1  AWRPM^P    R&n  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 
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27 

37 

24 
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03 
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8A 

8A 

c 
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CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONQMA 

22 

38 

32 
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08 
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5P 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 
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03 

2980 

6P 

6P 

MR^ -    RUBY   L •  ROSE 

CEOARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 
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8A 
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CHAMPS  FLAT  WEST  MDW 

1656 

02 
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18 

40 

42 
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58 
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s 
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CHATSWORTH  FC2AF 

1630 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 
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5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 
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37 
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r 
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CHERRY  VALLEY  DAM 
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05 
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37 

37 

58 
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55 
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8A 

8A 
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02 
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18 
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14 
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5P 

5P 
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06 
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33 

32 

36 
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06 

9 

6A 
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8A 
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CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 
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23 

38 
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18 
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9P 
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CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

22  IB 

0 1 

MFNDOCI^JD 

7 

^0 

5  0 

lei 

^  □ 
3^ 

1285 

R  D 
7  r 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  RARBARA 

30 

1  L. 

34 

56 

119 

37 

2255 

8  A 

fl  A 

0  A 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMAC A 

2239 

06 

San  difgd 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8  A 

Q  A 

OA 

L  n 

HELiX   IRRIGATION  DIST 

DACr.  ETT    1  FNF 

2255 

07 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

COOL  WATFR  RANCH 

DAf.r.FTT    FAA  ATRPDHT 

2257 

07 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA   ?    S  F 

2269 

02 

SHASTA 

2 1 

41 

06 

121 

3 1 

3320 

A  A 
OA 

DALE   S.  BDSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

0 1 

122 

1 2 

273 

Q  A 
7  A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS   2   WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YfiLQ 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

8A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MOOOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

HERMAN  L  LORFNZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MDDOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

I  N  YO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP   CANYON  IABORATDRY 

2327 

07 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  80YD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2333 

02 

T  r  u  A  M  A 

23 

40 

01 

121 

50 

1910 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

2338 

02 

M  c  vy  A  n  A 
ll  C  V  A  u  A 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  C  ELEC.  CO. 

DELANO 

23<»6 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

C 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  RQAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CD.   PARK  D. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTDN 

de  sabla 

2'.02 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  C  E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

0^ 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  Li  RDYAT 

31  - 


STATION  INDEX 


CALIF=0RNIA 
APRIL  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 
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DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2^67 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  E  PKS 

DOWNEY  FO  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

U6 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

OOWNIEVlLLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DiXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

rDAkiiy     M    nni.ii  Akin 

FKANK   M  RUWL'VND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

U6 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

7A 

L  A  WTR  f.  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTGNS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGD 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

8A 

8A 

c 

SAN  DIEGD  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL   CENTKLl  WATER   Dtr  \ 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  C  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

5P 

c 

EUGENE  R.  BROWN 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

36 

1 17 

36 

2910 

8A 

8A 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1 17 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONOIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONDIDD  FIRE  DEPT 

ETIWANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

c 

CURPS   Or  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

#EUREKA  WSD  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2 1 

119 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

47 

122 

02 

110 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7A 

7A 

L  A  WTR  R  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

B 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

C-ARUL  A  SdORGUM 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

Bi.)REAU  UF  RECLAMATIUN 

FERNDALE  2  NW 

3030 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5P 

!P 

5P 

ROLLIN  Z  BOYTON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

9A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

SA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

u 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

3P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

SP 

CAL  DEPT  FISH  6  GAME 

FLORENCE  LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

1 1 

117 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

Cn  hi  TAMA  1/ATCPO 

rONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  B  E  FSLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

16 

123 

19 

1240 

4P 

STEPHANIE  DENQNCOURT 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

5 1 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDDCIND 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIF  C  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

74 

123 

49 

^  1 

UP 

1 1 P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  DICK 

3173 

0 1 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

L/^ 
t  o 

8  A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

4P 

-4? 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  n  D  T     n  D  PI 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

36 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CALIF  DtPT  PARKS  £  REC. 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

33 

217 

c 

GLEN  M  HENSON 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

7A 

MRS  PATRICA  A  CLAR« 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

^6 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTQN  DfM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

□RANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

'♦8 

340 

8A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CD. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3367 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  ORAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

32 
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GIBSQN  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

aA 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILRQY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILRQY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

C 

HENRY  MANTELLI 

GILRQY   14  ENE 

J  ^  fc  t 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

1  5  7  U 

8  A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDORA  WEST  PC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

lie 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  £  F  0 

GLENNVILLE  PULTGN  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RQCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

5^. 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

11 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITQ 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

C 

E.  F.  CHITTENDEN 

GRANITE  SPRINGS 

3549 

02 

PLUMAS 

8 

40 

06 

120 

21 

5765 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

11 

36 

44 

118 

53 

6600 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

C 

CITY  QF  GRASS  VALLEY 

GRATQN 

3578 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7  A 

7A 

MISS   LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  £  GAME 

GRDVELANO  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

C 

ROBERT  A.  SKELTON 

GRDVELANO  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  C  "WR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

OEPT  OF  PARKS  6  REC 

HAMILTON   BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

s 

40 

16 

121 

05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

3747 

05 

KINGS 

11 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT, 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1150 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FQREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRICHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

SA 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NQ  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8A 

P  G  C  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3355 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3663 

04 

ALAMEDA 

37 

39 

121 

59 

7  1  S 

EUGENE  D.  PETTENCOURT 

HE ALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALD5BURG  NQ  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

8A 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  ClORENE  AXERS 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

8A 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

n  J 
\J  c 

NEVADA 

39 

\)C 

wo 

8  A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

SA 

FRUIT  GROWERS   SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

8A 

HOBERGS  RESORT 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOGBACK  ROAO 

4019 

02 

TEHAMA 

23 

40 

13 

122 

00 

1320 

s 

CALIFORNIA  DWR 

HOLLISTER  1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER   10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2578 

c 

MRS  JULIA  A  ANDRADE 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HODPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

8A 

8A 

c 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA   TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

L.   T.  RANCH 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  DBPD 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS   JOANNA  M  JONES 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

122 

33 

770 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  C  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

C  H 

SO  CALIP  EDISON  CO 

4181 

06 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

lOLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW  lORlA  MINE  C  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

C  H 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

K  64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIC  DIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

b  58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSFRVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

<r4 

116 

15 

11 

8A 

8A 

SA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CD  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE   DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSUN  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

8A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAr 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MDNTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CD 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

MRS   RUTH   F  RUBINUW 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

kelseyville 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CU   FARM   E   nUMt  AOV 

KENTFIELD 

4500 

01 

MAR  I N 

17 

37 

57 

122 

33 

120 

4P 

4P 

RAYMDND   J>  MULLEN 

KERL INGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LUNE   STAR  INDUSTRIES 

#kern  river  ph  no  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

Z703 

5P 

!P 

H 

SO  CALiF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  t  E  COMPANY 

KILARC  PDRER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

4 1 

121 

52 

2648 

HA 

P  G  £  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

3P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS.   EDRA  Li  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANI SLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

K0R8EL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

C 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CD  W  D 

LArAYETT t   Z  NNt 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

#LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDQC INO 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

C 

COYOTE  DAM  PRQJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

IN^  0 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANQ 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

12  2 

00 

1  An 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  6  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

C 

E.  M.  NEWTON 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  uPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

8A 

KERN  CD  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

4867 

LOS  ANGELES 

34 

Kf  J 

lift 

?  o 

1  jt  n 

*♦  r 

L 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JEANNE  0  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CD  FIRfc  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

s 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  LAST  CHANCE 

VY 

4977 

02 

PLUMAS 

8 

39 

50 

12C 

13 

5730 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  PANDCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

18A 

c 

DEPT.   WATER  RESOURCES 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

11 

4170 

8A 

MRS.   CLOVERINE  CORDER 

LIVERMORE  COUNTY  F 

D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVERMORE  ALMDA  CTY  F  D 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

8A 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

BP 

CITY  OF  LDOI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVFR 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

1  n  M  D  n  (" 

5064 

06 

ckjta  baqdada 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LOMPOC  water  treat,  PL. 

inwe   DTMP  rTMu/finn  du 

UUiiC    rliNC    LINWUUU  rn 

5067 

07 

T  M  vn 

19 

36 

27 

113 

03 

3790 

C 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

LUlNO    DCMLn    r'Jn  jvt. 

5080 

06 

in^  ant. PI  P^ 

1 3 

33 

47 

118 

12 

10 

5P 

5P 

PUBLIC   SERVICE  DEPT, 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

116 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

5093 

02 

M  n  n  □  c 

1 1  u  u  u  ^ 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

ruADi  cc  cucoucort 

U  LJf\  H  i  11  C 

K  n  0  n 

ri  c 

KERN 

1  r\ 

■93 

IB 

118 

26 

2720 

c 

DIIDDCi  1  DCCn 

1  n ^    A  1  A  Mn  c 

5107 

UO 

^WTA  RARRADA 

"X  1 
33 

Q  L. 
3  H 

45 

120 

17 

565 

8  A 

c    daddada           c  cta 

b     DAKoAr\A     LU     r     b'A  £H 

in^  AKir, piF^  u/^n  ap  h 

LU^     Hi'lU^L^^     nj«     Mr  ^^ 

511* 

06 

in^  ANf. FiF<; 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

C  J 

MATI      liCATUCD  CCDV/T^C 
INAIL    WtAintK  bcHViLt 

5115 

06 

inC  AWf^FlF^ 
UUj  MINuCUCj 

1 3 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

c 

lA    rn    aTd    oni     rnM  ^^IcT 
LA   Lu   AIR   PUL   CUN   L*  1 5  1 

r  n  c    Q  A  M  n  c 
LOb  oaNUo 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

4P 

8A 

ROGER  C  PICE 

1  nc    QAKinc    adqiiDma  is^lj 
LUi    oANub   AKBUt>UA  KCn 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

5  120 

05 

M  p  D  r  p  n 
n  c  r\  L  c  u 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 

IJCPT.    WmTcR  RfcbUUKCtb 

LDS  GATPS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

56 

365 

5P 

5P 

CITY  OF  LQS  GATOS 

LOS  GATOS  h  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

11 

122 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

IQS    PRIFTDS   HaNGFR  STA 

5U7 

06 

SNTA  RARRARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

5P 

II    C    cnHFCT  'sPRV/TCF 

Kiel 

05 

k  P  R  M 

1 0 

"X  c 

35 

37 

119 

4 1 

268 

c 

kPDM  rniiKiTv  CTDP  ncDT 

5161 

03 

C  T  r  R  0  A 
D  1  t  "  ^  A 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

s 

TMTCDunilKlTATM     C     C  DEC 

lINitRnUwNIAlN    r    t,  KCb 

5162 

06 

CAM  ntpr.n 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

c 

CAM    HTCr,  n    UTD  ftPDT 
SAP*    UlCU'J    Win.  L/C"' 

tlirPRMP  WAMCV 

5182 

07 

Qam  RFDnTISin 
JAIN  OCf\Ui>iU 

6 

34 

27 

116 

57 

2957 

5P 

5P 

iiirPDMC  \/Aiicv  CTOP  nTc 
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13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

riTY    PTRF  DFPARTMFNT 

SAN   GRFGORin  ? 

7807 

04 

CAM  MATPn 
J  A 1^    n  M  1  C  U 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

rADV     1  adata 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

R  T  VERS  I DF 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

SAN  JACINTQ  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

5  8 

1560 

c 

<;tatf  niv  np  f^try 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

toil 

MADERA 

27 

^7 

05 

119 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE  R 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS,   SANDRA  J,  KNOLL 

SAN  LUIS  DAM 

78'»6 

MERCED 

■517 

n  ^ 
U  5 

1  <^  1 

04 

■5  7  7 

Q  A 
OA 

R  A 
0  A 

a  A 

0  A 

c 

DEPT  WATFR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7  fl  S  1 

vt 

SN  LUIS  OBPO 

*♦ 

^4 

120 

Art 
40 

315 

7  A 

7  A 

c 

TAL    ^TATF    POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

■7  fl  t;  c 

*  0  3  7 

(JO 

SAN  BARBARA 

32 

J4 

3 1 

119 

49 

2300 

c 

rTY  nc  Santa  fiARBARA 

«SAN  MATEa 

f  OOH 

n  z.. 

SAN  MATEO 

4 

^17 

32 

122 

18 

21 

5  P 

5  P 

CITY  FlRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

1  0  f  V 

Uo 

VENTURA 

33 

■a 
^3 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

c 

^JATI     UPATHPB  ^FttVirF 
MAIL    nCMincn  oc(^viut 

#SAN  RAFAEL 

7  p  D  n 

n  1 

MAR  I  N 

17 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7B8fi 

06 

□R ANGF 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

^AMTA    ANA    CTRP  OPPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

Q  Q  1 

06 

SAN  BEF.DIND 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISUN  CD 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8A 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED   A\/TATIDN  A^^ENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

TV   STATION  KFYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

IINIV   nF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT   E  BURTDN 

SANTA  FE  DAM  R 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

c 

rORPS   nF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

^M  1  II T ^  nnon 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

inccnu   r  L/iicTrt^ 
JUjCPH   W  nt 

SANTA  MARGa.<ITA  BOOST 

7933 

04 

CM  iiiTc  nDDn 

24 

35 

22 

120 

38 

1100 

8A 

c 

DT^uAon    c    DTi  c  r  U  1 
RICMAKD   S  rlLcCNl 

SANTA  MARIA  WSD  AP  R 

79<,6 

06 

SNTA    RARRAR  A 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

c 

J 

^JATI      UCATHPO  ^iPRUirP 

WSANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

WILLIAM  D  SAPPINGTGN 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

801't 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

US 

27 

2105 

6A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
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o  i 
u  „ 

M  - 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYQU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MIO 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

«SCQTIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEBASTOPQL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  QF  SEBASTDPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

31 

120 

16 

4440 

6A 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

8092 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

rORP^   (IF  FNCTNFFRS 

SHASTA  DAH 

0  i  5 

0? 

V  C 

SHASTA 

2  3 

40 

43 

122 

25 

ft  A 
O  A 

8  A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

no 

5P 

5P 

TONY  H.  MACHI 

SHINGLETQWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.  GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.   JEANNE  W.  MCMAHAN 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

BA 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS   SPGS   LAS  LDMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

H 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLAfK  fflNYDN 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

STATF    nl\l   OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

07 

\J  f 

RIVERSIDE 

?  c. 

1  1  /^ 

J. 

i  7  *t  U 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS  1  E  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HASELEY 

SDMIS   3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

510 

8A 

WAYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  t  REC 

SONQRA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8A 

H 

STATE   DIV.OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8376 

04 

SAN  FRANCISC 

4 

37 

42 

123 

00 

35 

c 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

ft  ^  fl  n 

n  s 

MARIPOSA 

37 

V  1  9  ri 

A  A 

8  A 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

S 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

8436 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

J.   E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

84i,6 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

P  G  6  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

BA 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANDISH  1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8A 

RAY  C  FRALEY 

STANDI'iH   HITKFY    ST  PK 

8490 

01 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  t  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

84  99 

05 

TUOLUMNE 

ft 

ri  Q 
U  o 

ion 

1060 

1  D 
1  r 

P  G  6  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

11 

36 

56 

118 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE  DiV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  aP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

BA 

8A 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFQRD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORO  RANGER  STA 

8580 

02 

CCLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

858t 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8A 

c 

DRLANU  WATER  USERS  ASSN 

STOUTI  MEAnnw 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

J  7 

34 

121 

U6 

3808 

5  r 

S  D 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  DBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

86<,8 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CAL  DIV  BEACH  6  PARK 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNCLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

IB 

40 

23 

120 

34 

4146 

MID 

MID 

H 

DAVID  PARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

S'JTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

4G 

1586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

^WA  T  N    MnilKlTA  T  M 

8716 

C2 

PI  ( IM A  ^ 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  t  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS  L.  ACKERMAN 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

BA 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJQN  RANCHD 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMD 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULD  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

s 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

MRS    FAYt  DEWEY 

THERMAL   PAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL   FIRE   STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  DAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE   MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

THREE   RIVERS   6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 
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SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

C 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  £  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  ST4  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

3P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

ICS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

no 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCD  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

a  o  o  "7 

SAN  JOAQUIN 

5  T 
4  ' 

J  f 

1  9  1 
i  ^  i 

C  J 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBQNA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.  ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  ViSTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

SA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D,  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  '*70 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

23 

4035 

5P 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE   IRRIC  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

O  n  A  1 

TULARE 

i  V 

5  0 

i  c 

1  1  fl 

1  i  0 

o  T  5  U 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

9097 

02 

TEHAMA 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

S 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  E  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

532 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

C 

USPS  C/0  DIST  RANGER 

#UKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

#U  C  L  A 

uo 

LOS  ANGELES 

34 

r\L. 

1  1  Q 

C  7 

43C 

^  D 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTQLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCQE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E   BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINQS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYOER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETON  WQLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A,  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMD  FIRE  STA  79 

7  ^  5  U 

U  f 

LOS  ANGELES 

1 5 

"XL. 

27 

117 

3  2 

3600 

5  P 

R  D 

5  r 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT,  WTR.   AND  POWER 

VENAOD 

9273 

01 

SONOMA 

22 

33 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CFC  AND  WTR  CD 

VENTURA 

9283 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.  FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALL'EY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CQ  WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LD:.  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRF  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

aA 

VISALIA  PIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

y  3  f  0 

SAN  DIEGO 

33 

3  9 

14 

117 

14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

3A 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  power  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

5P 

MRS.   JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

5P 

5P 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

SA 

L  A  CQ  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CD 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

3A 

KERN  CO  FSTRY  t  F  D 

WASIQJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVlLLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

"5 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVlLLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

S 

COUNTY  iJF   SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

fit  AVPDA^ 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

3A 

CTATff     r>7W     nC  CnDCCTDV 

SIAIc    L/lv    Up  rUKtiTf\T 

WESTVILLE 

9597 

0^ 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

lis 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  lOKONO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
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►J  _ 


OBSERVER 


WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

WHITTIER  NARROWS  fiAM 

HILDRGSE  PaNGER  STA 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWARD  PQR  RS 

WILLOW  CREEK  1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFDROS 
WOODLAND  1  WNW 
WOQOSIDE   FIRE  STA  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
Y0R8A  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEAOQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 


9633 
9660 
9666 
9671 
9677 
968A 
9635 
9694 
9699 
9742 

9754 
9775 
9781 
9792 
9814 
9816 
9847 
9851 
9855 
9866 

9953 


MONO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOC INO 

MENDOCINO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SAN  MATED 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOC INO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 

TRINTY 


37  35 

33  58 

34  01 
36  15 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 
39  32 

38  32 


35 
38 
38 
37 
37 
38 
33 
38 
37 
41 


40  10 


118  14 

118  02 

118  05 

117  14 

122  09 

123  20 
123  19 
123  38 
122  12 
121  58 

118  27 

119  49 

121  48 

122  15 

121  57 

120  14 
117  49 

123  14 
119  35 

122  38 

123  27 


12470 
340 
239 
4100 
86 
1348 
1925 
461 
140 
135 

2730 
5671 
69 

380 
1600 
6950 

350 
1100 
3970 
2625 

3600 


8A 


8A 
5P 

5P 
9A 
4P 

8A 
8A 
SA 

4P 
5P 
9A 
5P 
5P 

6P 

7A 
8A 


H 


8A 


C 

C  H 
H 


UNIVERSITY  OF  CALIF 
WHITTIER  WATER  D-LACFCD 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  WILLIAMS 
HENRY  C.  WADE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLARD 
J  NEWTON  WALLACE 

GEORGE  R.  WENZEL 

MRS  WILMA  C  BARR 

U  C   AGR  EXTEN  SERV 

WOOOSIDE  FIRE  DEPT 

MARVIN  E  WARE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 

MRS.  Vi  SYLVIA  HULSERT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCHIE  B  FUGATE 


*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO      6-DESERT  7-EEL 
8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     I2-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 
15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT     22-RUSSIAN     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 
27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 
32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  6/1/73-2700 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

PIMEMSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Uontbly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  Id  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME*     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 


■pe 

ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  tho  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  ibis  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending 


.tville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.       

'igated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth,     Larabrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4~,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Riverside  Exp  Sta  :     Ramona  sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LgTTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

■     ToilTeZeiltTes-'T.l^^^^^^^^^  "■Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  "Dally 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    ADd  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    water  equivalent  of  sao.tall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  Is  partially  estimated. 

-  ^^^^^'i^^^^^^^jiAZ^  ^^J^^'^^^t^^'^^^z     -  -r-!ue  ^:r  7^  -:?h--- — " 

"    PrlXttiironT^tir'  ^"""'^  ""^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  smajl  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IM  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWrKr.. 
AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  nrecloltation  v!,l„o=  - 

bfref*""''"?.,    "  ^""-'^  aJe  pubUshed  ?J  "C UmatoIogfcarKt^'  b;ne«i''Jh''"""''°^^^  P"b"Bhed  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

by  reference  Such  amounts  may  differ  from  amounts  ^^^ntttl\Tol\.l''lltl^^^^^^^^^^  indicated 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  H,t,  i„  ,„„  .  . 

,    ...       ,  "  °'  ""^  '°  '""i'^^'^B  ■><>  ^--owf all  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J      Supplemental  Data"  table. 

'    St':Ll:-SagriJa?i"L""'B:ILt;„.'^"^'''""'°"  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
SS    T1.1S  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

are  exposed  in  a  8helte"lo"teron'the  ?oo"of  a°bulldlng'*''  ^""""^  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 

"n"ar.eat^rr'cLlltirnsTlh  "  "  '''' 

JJll'b'Su':I°??^"jr'"""^^"^"P'^'°"'^  "^i'^iVlfTi"'  T'h"'  ?"«*T0"»ICAL  data  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 

fro.  the  National  climatic  Center,  Federal  Building,  AsheviUei  N  C  Si.  ^  Office,  Washington,  D.   C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 

1^mu'ar"lnfo?:ttlorfor?:guUr  Na^onaf  J"^""^"  ""^  ^°  publication  "Sub- 

of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  miy  be  obta^JeS  ?rom  ?he  Na^^o^^i  '°''"<'  ^"  ^"""^l 

Subscription  Price-    $2  50  a  f  '  /  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

s'^r  "5?^"?  Payable"o  Depa??menrof"?om^:rcr'SEAr""sennavi;;,?' '  '"^  """'"^^   ^Of  single  copy;   20f  annual 

Asheville.   N.  C.   28801.       Attn:     Publlcatlonc  '  payme.its  and  orders  to:     National  Climatic  Center.   Federal  r,m1H<„„ 


CU^Iu^'ceMerrtehevllL^'^o^h'caroL'nr^MSW.''"  ^'n-Pheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at   the  National 


ij,  f/.^  j/ jZ  / 
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I 


I 
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MAUTICAL  CHARTS 


ire  available  for  purchase  from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and 
Geodetic  Survey)  and  its  more  than  900  authorized  Sales  Agents  throughout 
tie  United  States. 

or  information  and  free  catalogs,  write  to:    Request  free  chart  catalogs  by  number.  Num- 


Distribution  Division,  C-44 
National  Ocean  Survey  (NOAA) 
Riverdale,  Md.  20840 


ber  1  lists  Atlantic  and  Gulf  Coast  charts; 
Number  2,  Pacific  Coast  and  U.S.  Pacific  Is- 
lands; and  Number  3,  Alaska.  Catalogs  con- 
tain lists  of  authorized  Sales  Agents  and 
their  addresses. 
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UNITED  STATES 

TmmOG  ^  \TLANTIC  AND 

Mn\cM  ^^^^^  ULF  COASTS 

H^"  ^  _  ^-r    ludlng  Puerto  Rico  and  th«  Virjiii  Islasds 


U  S  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
El  CENTRD  2  SSl^^ 

LOWEST  TFKPf RATURE 
WHITE   Mf:UNTAliN  I 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SHINGLETDWN  2  E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
99  STATIONS 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
SHINGLE  TOWN  2  E 

GREATEST  TOTaL  SNOWFALL 
WHITE   MlIUNTaIN  2 

GREATEST  DEP'lH  OF  SNOW 
TWIN  LAKES 


116       DATF  29 
0       DATE  01 
3.72 
.00 


2.84     DATE  25 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Sit'"'''\,73 


Temperature 


Station 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

Mas. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Data 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  t 

S  k 

*       *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

79.5 

43,6 

61.6 

97 

29 

35 

26 

137 

6 

0 

0 

0 

.31 

.  17 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

79.3 

49,5 

64.4 

95 

29 

36 

26 

113 

3 

0 

0 

0 

.07 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

84.0 

43.1 

63.6 

103 

30  + 

33 

2  ^ 

121 

10 

0 

0 

0 

.50 

.  17 

1 8 

.0 

0 

3 

0 

0 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

69.? 

43.4 

56.3 

63 

29 

35 

21 

262 

0 

0 

0 

0 

.94 

.36 

4 

.0 

0 

3 

0 

u 

CALLAHAN 

76. 1 

41.1 

58.6 

90 

29 

31 

25  + 

221 

1 

0 

3 

0 

.12 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE   5  St 

7*. 8 

40.9 

57.9 

90 

29  + 

30 

26 

239 

2 

0 

4 

0 

.69 

.58 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

82,7 

48.7 

65.7 

2.2 

102 

29 

42 

1 

61 

7 

0 

0 

0 

.07 

1.16 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

U 

COVE LO 

CRESCENT  CITY   1  N 

61 .  IM 

45. 9M 

53. 5M 

72 

29 

39 

21  + 

348 

0 

0 

0 

0 

1 .93 

1.26 

24 

.  0 

0 

4 

1 

I 

DUTTONS  LANDING 

71,5 

49.2 

60.4 

93 

29 

40 

21 

163 

1 

0 

0 

.04 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

u 

ELK  VALLEY 

75,0 

39.6 

57.3 

93 

29 

30 

26+ 

245 

3 

0 

5 

0 

1.23 

.75 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

EUREKA  WSO  CI 

R 

56.6 

47.4 

52.0 

-  1.0 

63 

23 

42 

26  + 

393 

0 

0 

0 

0 

.85 

1 . 33 

.35 

23 

.0 

0 

3 

0 

u 

FERNDALE   2  NW 

60.') 

44.6 

52.5 

68 

15 

36 

1 1 

379 

0 

0 

0 

0 

.43 

.30 

24 

.0 

0 

2 

0 

1) 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

61.6 

44.5 

53.1 

67 

16 

39 

1 

355 

0 

0 

0 

.49 

1 .06 

.27 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT   BRAGG  AVIATION 

FORT   JONES  RANGER  STA 

80. 3M 

40. 8M 

60. 6M 

95 

30 

30 

10 

171 

0 

3 

0 

.34 

.15 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  ROSS 

60. 1 

45. 3M 

52. 7M 

68 

26 

372 

0 

0 

0 

0 

.33 

1 .24 

.28 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

GRATON 

77,9 

41.9 

59.9 

.7 

99 

29 

35 

5 

172 

3 

0 

0 

0 

.  03 

1,24 

.03 

24 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

8<i,  1 

45.0 

64.6 

3.4 

102 

30 

35 

10  + 

103 

12 

0 

0 

0 

.32 

1,84 

.  18 

24 

.  0 

0 

2 

0 

0 

HEALD5BURG 

82.7 

49.2 

66.0 

3.7 

103 

26 

42 

6 

39 

a 

0 

0 

0 

.03 

• 

1,17 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUTS 

77.3 

41.1 

59,2 

93 

30 

32 

26+ 

211 

6 

0 

2 

0 

.63 

.31 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOOPA 

79. 5M 

45, 2M 

62  .4M 

37 

1 

132 

7 

0 

0 

0 

.60 

.31 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

KENTFIELD 

78.8 

46,8 

62,8 

2.7 

96 

26 

40 

5  + 

91 

2 

0 

0 

0 

.02 

1 ,39 

.02 

24 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH 

R 

60.7 

45,5 

53,1 

70 

31 

37 

26 

362 

0 

1.93 

1.22 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

71.9 

40.6 

56.3 

87 

31  + 

30 

5 

277 

0 

0 

3 

0 

1.49 

.76 

16 

1.2 

1 

4 

4 

1 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

72, OM 

33, 2M 

52. 6M 

67 

30 

20 

1 

373 

0 

0 

13 

0 

.54 

.  19 

25 

,  1 

0 

3 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

76,9 

49,3 

63. 1 

2.5 

96 

28 

40 

5 

105 

2 

0 

0 

0 

.02 

.85 

.02 

24 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

63, 5M 

43. 9M 

53. 7M 

78 

28 

34 

25  + 

341 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.94 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

ORLEANS 

81  ,0M 

48. OM 

64. 5M 

96 

28 

39 

25 

93 

0 

0 

0 

.55 

1 . 95 

.  35 

24 

.  0 

0 

2 

0 

0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

75.3 

47.2 

61.3 

1.8 

93 

28 

40 

1 

134 

1 

0 

0 

0 

.02 

.61 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

61.8 

45.3 

53.5 

67 

28  + 

42 

25+ 

346 

0 

0 

0 

0 

.40 

.29 

24 

.  0 

0 

2 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

82. BM 

45. 5M 

64. 2M 

101 

18 

34 

107 

10 

0 

0 

0 

.20 

_ 

1.47 

.20 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

77.4 

46,5 

62.0 

95 

29 

39 

26 

134 

4 

0 

0 

0 

.48 

.18 

25  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  HELENA 

81.2 

47.3 

64.3 

2.5 

100 

26 

39 

5 

61 

8 

0 

0 

0 

.04 

- 

,92 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

77.3 

49.9 

63.6 

95 

11 

40 

5 

83 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

78 . 7 

46.  1 

62.4 

2.5 

95 

26 

40 

27+ 

107 

3 

0 

0 

0 

.03 

- 

.95 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

41.8 

33 

5  + 

167 

9 

0 

0 

0 

.20 

24 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SCOTIA 

63 .  1 

47 ,  1 

55.1 

.  9 

76 

29 

40 

26 

299 

0 

0 

0 

0 

.36 

1,61 

.  17 

24 

0 

SHELTER  COVE 

59. 3M 

47. 9M 

53. 6M 

43 

3 

345 

0 

0 

0 

0 

1 .38 

1.23 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

SONOMA 

84.0 

46.3 

65 . 2 

99 

29  + 

36 

5 

74 

9 

0 

0 

0 

.05 

•  0  5 

24 

■  0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

78.4 

46.9 

62.7 

94 

18 

37 

26+ 

140 

6 

0 

0 

0 

.18 

•  1 1 

25 

•  0 

0 

I 

0 

0 

tulelake 

//R 

75.2 

39 .  IM 

57. 2M 

88 

29  + 

26 

1 

247 

0 

0 

3 

0 

.91 

.29 

•  32 

4 

0 

0 

UKIAH 

83.2 

47.9 

65.6 

3.6 

101 

17 

38 

6 

B6 

9 

0 

0 

0 

.10 

.08 

24 

'  0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE   ranger  STA 

81.6 

41.2 

61.4 

3.5 

97 

30 

30 

7 

]61 

9 

0 

4 

0 

.32 

1.29 

.17 

1 8 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

73.6 

40.4 

57.0 

91 

31 

29 

26+ 

272 

2 

0 

7 

0 

.36 

•  1 5 

25 

■f 

0 

3 

0 

0 

WILLITS   I  NE 

77  *  7 

42,4 

60*1 

9  5 

29  + 

5 

184 

5 

0 

I 

0 

.26 

•  24 

24 

•  0 

1 

0 

0 

WILLOW  CREEK   1  NW 

83,0 

44.4 

63.7 

101 

30  + 

35 

26 

109 

10 

0 

0 

0 

.53 

•  2  3 

24 

'  ? 

0 

3 

Q 

YREKA 

78,9 

44 .  1 

61.5 

4.9 

95 

30 

34 

10+ 

1 6  B 

7 

0 

0 

0 

.88 

,15 

31 

•  0 

2 

^ 

DI V  I S I  ON 

59.7 

1.9 

.50 

1.18 

T 

DRAINAGE  02 

ADIN   RANGER  STATION 

74,2 

41,9 

58.1 

90 

30  + 

28 

1 

227 

2 

0 

1 

0 

1.12 

.26 

25  + 

.0 

0 

5 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

72,6 

35.  1 

53.9 

1.6 

88 

30+ 

23 

1 

336 

0 

0 

1 1 

0 

.68 

•  63 

•  24 

5 

J 

T 

2  4 

3 

0 

0 

AUBURN 

81.6 

54.0 

67.8 

4.7 

96 

30 

40 

5 

65 

8 

0 

0 

0 

.08 

- 

1.39 

,04 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN  DAM  PROJECT 

80.2 

52.6 

66.4 

96 

30 

38 

5 

83 

6 

0 

0 

0 

.  06 

•  03 

25  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  wSO  AP 

//R 

67. 1 

47.8 

57.5 

5.3 

81 

29+ 

27 

4 

266 

0 

0 

2 

0 

1.37 

1.73 

•  56 

24 

2.6 

2 

5 

3 

0 

BOWMAN  DAM 

69.1 

42.4 

55.8 

4.1 

63 

28 

28 

4 

293 

0 

0 

3 

0 

1.48 

2.13 

.57 

4 

4.0 

4 

4 

4 

1 

0 

BRANNAN  ISLAND 

78. 9M 

52, 2M 

65. 6M 

99 

29 

45 

7 

68 

4 

0 

0 

0 

.14 

.11 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

87. 8M 

51. 9M 

69. 9M 

4,6 

101 

19 

38 

5 

25 

11 

0 

0 

0 

.07 

- 

.53 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

74.6 

38.5 

56.6 

91 

30 

27 

12  + 

262 

1 

0 

9 

0 

.79 

.23 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANYON  DAM 

72.2 

40.2 

56.2 

4.3 

86 

29 

29 

1 

269 

0 

0 

3 

0 

1.31 

.59 

.73 

15 

T 

0 

3 

1 

0 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

74.4 

36.4 

55.4 

66 

29+ 

26 

1 

294 

0 

0 

8 

0 

1.35 

.35 

.53 

19 

T 

0 

3 

2 

0 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

64.0 

47.4 

65.7 

99 

30+ 

35 

1 

76 

0 

0 

Q 

.03 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA   1  SSW 

87.5 

53.9 

70.7 

4.1 

100 

29+ 

39 

5 

18 

12 

0 

0 

0 

.15 

.50 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAVIS   2   WSW  EXP  FARM 
DEER  CREEK  FOREbAY 
DE  SABLA 
DOBBINS  1  S 

84.7 
73.7 

51.4 
47.1 

68.1 
60.4 

3.4 

101 
68 

30 
30  + 

39 
29 

5 
5 

42 
188 

6 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

.04 
.82 

.53 

.04 
.38 

5 

.0 
1.0 

0 

T 

5 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

78. 4M 

48. 3M 

63. 4M 

5.3 

92 

29 

34 

5 

129 

5 

0 

0 

0 

.43 

2.32 

.21 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

8D.8M 

49. 3M 

65. IM 

96 

29 

37 

5  + 

91 

6 

0 

0 

8 

.66 

.45 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST   PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

77.5 
83.2 
78.4 

42.9 
51.1 
51.9 

60.2 
67.2 
65.2 

4.1 

94 
96 
96 

12 

30+ 

29 

34 
38 
44 

1 
5 
1 

180 
74 
71 

2 
9 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.50 
.11 
.14 

.55 

.30 
.11 
.07 

25 
24 
5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Precipitalion 


See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 


-  2  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
MAY  1973 


Susan 

Temperature 

Precipitation 

|| 

>  ^ 
<* 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

LoitresI 

e 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

1 

Deparliire 
from  Noimal 

Greatest  Day 

e 

& 

Snow.  Steel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  1 

.so  or  More  1 

1. 00  or  More 

S  * 

1 1 

Crii  CRM  nAM 
rULjUn  UAH 

84(6 

53.5 

69.  1 

101 

18 

42 

5 

40 

9 

0 

0 

0 

.05 

,05 

Jl 

.0 

0 

0 

0 

0 

77. 2M 

49. IM 

63. 2M 

92 

30 

36 

26 

129 

3 

0 

0 

0 

.56 

,38 

25 

.  0 

2 

0 

0 

GRASS   VALLEY  NO.  2 

76i  1 

49.5 

62.8 

91 

30 

36 

5 

134 

2 

0 

0 

0 

.74 

,53 

5 

■  0 

0 

2 

1 

0 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

80.0 

51.0 

65.5 

96 

30 

43 

5 

62 

4 

0 

0 

0 

,24 

•  19 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

SO.S 

40.6 

60.6 

3.6 

96 

30 

29 

1 

178 

7 

0 

2 

0 

,60 

.66 

,20 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

1  e  c  c    V/  A  1  1  c  V 
Jcsj  VflLLcY 

70 . 4 

38.6 

54.5 

84 

29 

25 

2 

321 

0 

0 

6 

0 

1,71 

- 

.31 

.45 

4,0 

0 

5 

0 

0 

L  AK  ^  r  UK  T 

85.3 

44  .4 

64  . 9 

98 

17 

34 

5 

88 

12 

0 

0 

0 

,30 

.58 

.15 

31 

0 

2 

0 

0 

70 ,  9M 

35  .  IM 

53. OM 

2.9 

86 

29 

23 

1 

369 

0 

0 

12 

0 

1  ,00 

2  .60 

.47 

4 

3.0 

2 

4 

3 

0 

0 

MANZANITA   LAKE  // 

66.4 

38.7 

52.6 

81 

30 

30 

5  + 

377 

0 

0 

6 

0 

1.31 

.  34 

16 

4 , 0 

3 

5 

4 

0 

0 

MARKLEY  COVE 

82.2 

50.2 

66.2 

96 

30+ 

41 

2 

63 

8 

0 

0 

0 

,20 

.  13 

25 

,  0 

0 

1 

0 

0 

88.1 

56.8 

72.5 

5.7 

104 

30 

43 

5 

13 

13 

0 

0 

0 

,06 

• 

.74 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.5 

40 . 3 

58.4 

4.8 

93 

30+ 

30 

9+ 

236 

5 

0 

3 

0 

,55 

2.07 

.26 

25 

,  0 

0 

2 

0 

0 

H I R A  L 

70.9 

36.9 

53.9 

5.2 

84 

30  + 

27 

1 

337 

0 

0 

8 

0 

,97 

1 .73 

.38 

24 

T 

0 

3 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WSO  CI        / /H 

74.7 

42 , 3 

58.5 

4.7 

91 

29  + 

32 

1 

227 

2 

0 

1 

0 

.34 

1 .65 

.  17 

4 

1 . 0 

0 

2 

0 

0 

NEVADA  CITY 

76.8 

45  .7 

61.3 

5 . 1 

92 

30 

33 

5 

161 

1 

0 

0 

0 

,39 

2.06 

.22 

25 

.  0 

0 

2 

0 

0 

n  D  1  A  Ki  n 

U  K  L  u  ni  U 

87.5 

55.6 

71.6 

4.2 

102 

29 

43 

5 

24 

14 

0 

0 

0 

.51 

■ 

.18 

.26 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

QRQV I L  L  E 

86.3 

58,6 

72.5 

101 

30  + 

45 

5 

13 

13 

0 

0 

0 

.23 

.  20 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DADAnT  CP 

79 . 7 

56,5 

68.1 

94 

30 

39 

5 

65 

5 

0 

0 

0 

.42 

,40 

5 

T 

0 

1 

0 

0 

PLACERVILLE 

78. 8 

49,0 

63.9 

4.7 

95 

30 

35 

5 

117 

3 

0 

0 

0 

.40 

1.38 

,  25 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

78.7 

55.9 

67.3 

95 

29 

38 

5 

79 

3 

0 

0 

0 

.77 

.  0 

0 

0 

0 

D  1  A  T  T  W  A 

81 .9M 

46, 5M 

64. 2M 

95 

29 

35 

26 

0 

0 

0 

.08 

.08 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

D no  TO  1  A 
r  UK  I U  L  B 

72. IM 

32. OM 

52. IM 

1.9 

23 

5 

396 

0 

0 

0 

1.52 

.39 

.60 

31 

T 

0 

5 

1 

0 

RFO  BLUFF   WSO  AP  R 

86.6 

56.4 

71.5 

3.2 

103 

17 

47 

9+ 

19 

13 

0 

0 

0 

.26 

.87 

.  17 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

89.9 

59.7 

74.8 

7.5 

104 

17 

48 

4 

4 

16 

0 

0 

0 

.94 

,80 

.93 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

K  UL  K  L  I 

86.2 

52.5 

69.4 

5.0 

102 

30 

40 

5 

31 

1 1 

0 

0 

0 

,01 

,94 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

CArDAucMTn   ucn   ad  d 

85.1 

53,6 

69.4 

5.4 

102 

29 

45 

5 

15 

11 

0 

0 

0 

.13 

,46 

.11 

4 

.0 

0 

1 

0 

I 

84.9 

55,4 

70.2 

6.0 

101 

29 

46 

5 

13 

8 

0 

0 

0 

.06 

•  56 

.05 

4 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

83.3 

59.2 

71.3 

107 

19 

50 

5 

23 

10 

0 

0 

0 

,66 

.52 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

SIERRA  CITY 

76.1 

42,7 

59.4 

89 

29  + 

32 

26+ 

202 

0 

0 

z 

0 

1,07 

T 

T 

4 

0 

CTcQPAUTi  1  P    DAKir.  CD  CTA// 

71.7M 

38,  SM 

55.  IM 

4.1 

87 

30 

25 

1 

304 

0 

0 

5 

0 

,72 

,53 

.22 

31  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

CTnNv  mor.P  occFDuniD 

jIUI^T    uUKuC  KCiCKVUlK 

84.6 

53,0 

68.8 

4.1 

101 

18 

40 

5 

49 

10 

0 

0 

0 

,19 

,50 

.19 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

74.9 

39.8 

57.4 

89 

28+ 

26 

4 

255 

0 

0 

8 

0 

1,45 

.58 

4 

1 . 5 

T 

4 

4 

1 

0 

TWIN  LAKES 

0 

0 

0 

1,86 

.44 

.71 

31 

T 

60 

1 

5 

2 

0 

VACAVILLE 

66  *  2H 

47. 3M 

66. 8M 

2.2 

99 

29 

34 

1 6 

44 

12 

0 

0 

0 

,07 

_ 

.57 

.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

VDlTA  power  HOUSE 

82.7 

52.6 

67.7 

97 

18  + 

40 

5 

67 

11 

0 

0 

0 

2,10 

•  32 

1.24 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

WHISKEYTQWN  RES 

82.7 

55.9 

69.3 

100 

18 

46 

26 

42 

8 

0 

0 

0 

,66 

.48 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLI AMS 

M 

M 

M 

101 

18 

44 

1 

0 

0 

0 

.21 

.21 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

WILLOWS 

86. S 

53,9 

70.2 

3.7 

102 

29 

41 

5 

30 

13 

0 

0 

0 

.23 

.43 

.19 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

WINTERS 

87.6 

55.0 

71.3 

102 

30 

43 

5 

15 

14 

0 

0 

0 

.12 

.  12 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

WODCLAND   1  WNW 

87.6 

52.7 

70.2 

3  •  6 

30 

41 

e 

24 

13 

0 

0 

0 

.32 

.26 

.25 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

D I  V  I  S I uN 

63.9 

4.5 

.59 

■ 

1. 10 

.4 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

70.3 

34.9 

52.6 

85 

30 

21 

378 

0 

0 

13 

0 

1.16 

.35 

14 

3.0 

1 

5 

5 

0 

0 

B  jD  I  c 

61.2 

27.2 

44.2 

75 

29 

18 

2 

636 

Q 

I 

22 

0 

1.55 

.33 

14 

0 

5 

0 

0 

on  1  UwCrUK 1 

69.3 

27.5 

48.4 

81 

29 

6 

3 

507 

0 

0 

21 

0 

.  65 

.28 

18 

1,0 

1 

4 

3 

0 

0 

cedarville 

72.2 

45.0 

58,6 

3.3 

87 

18 

31 

220 

0 

0 

2 

0 

.81 

- 

.23 

.45 

5 

,0 

0 

2 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

68.5 

33.3 

50.9 

84 

30 

24 

431 

0 

0 

16 

0 

1 .10 

.40 

19 

3,0 

3 

5 

3 

0 

0 

75  .4H 

42 .  2M 

58 .  6M 

88 

17 

26 

203 

0 

0 

2 

0 

1.80 

.94 

30 

1,6 

0 

4 

1 

0 

77. 4M 

42. 7M 

60.  IM 

91 

29 

32 

178 

2 

0 

1 

0 

.71 

.43 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

priD T  n  T  nwP  1  1 

75.9 

41.7 

58.8 

4.9 

88 

29  + 

28 

194 

0 

0 

1 

0 

.  90 

.24 

.57 

4 

,0 

0 

4 

I 

0 

MONC  LAKE 

70.7 

38.9 

54.8 

8 1 

29 

25 

5 

308 

0 

0 

4 

0 

.94 

.  33 

30 

T 

0 

5 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

69.2 

33.5 

51.4 

84 

18 

22 

416 

0 

0 

13 

0 

1 . 55 

,49 

19 

2.0 

2 

5 

4 

0 

0 

SUSiNVlLLE  AIRPORT 

76.3 

42  0 

59.2 

4.2 

92 

17 

27 

193 

3 

0 

1 

0 

.77 

.06 

•  36 

30 

3 

0 

0 

TAHCE  CITY 

63.6 

35.4 

49.5 

3.8 

76 

30 

24 

473 

Q 

0 

e 

.96 

.39 

.30 

5 

2.0 

2 

5 

u 

0 

0 

TAHCE   VALLEY  FAA  AP 

65.0 

35.0 

50.0 

76 

17 

23 

6  + 

456 

0 

0 

11 

0 

TERHO 

71. 3M 

34. 8M 

53.  IM 

85 

17 

19 

1 

361 

0 

0 

11 

0 

1.11 

.48 

25 

T 

0 

3 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

7o.4M 

34 , 1 H 

52 .  3M 

5.7 

84 

30 

2  ^ 

386 

0 

0 

13 

0 

1  .08 

.38 

.55 

31 

2 . 0 

3 

1 

0 

WOOCFORDS 

72.2 

43.0 

5  7.6 

84 

29 

2  8 

5 

- 

229 

0 

0 

4 

0 

,51 

.  39 

30 

J 

0 

„ 

0 

DIVISION 

53.8 

3.5 

1.05 

.00 

1.1 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

79.4 

45.9 

62.7 

102 

28 

37 

2  + 

106 

5 

0 

0 

■  0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

c 

3 

0 

DCKKCLCT 

66.0 

51.6 

58.8 

.5 

82 

28 

47 

2 

193 

0 

0 

0 

0 

.01 

.80 

.01 

24 

.0 

0 

0 

71. 4M 

50.0 

60. 7M 

88 

28 

43 

5 

138 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

CROCKETT 

76. 2M 

51, IM 

63. 7M 

93 

30 

46 

1 

84 

2 

0 

0 

0 

.06 

,49 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  GIlROY 

79.9 

48.8 

64,4 

100 

29 

38 

5 

75 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

1         HALF   MOON  BAY 

60.6 

48.0 

54.3 

68 

28 

42 

15  + 

324 

0 

0 

0 

0 

.21 

.21 

24 

,0 

0 

1 

0 

0 

HDLLISTER  1  SW 

76.7 

41,0 

58.9 

-  2.7 

101 

28 

33 

5 

204 

4 

0 

0 

0 

.03 

.32 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

83. IM 

46, OM 

64. 6M 

2.6 

106 

29* 

38 

2 

64 

7 

0 

0 

0 

.00 

,23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

UIVERMORE  COUNTY  F  D 

82.4 

47.9 

65.2 

3.3 

99 

17 

38 

5  + 

85 

10 

0 

0 

0 

.03 

.46 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

L9S  GATOS 

79.6 

48.3 

64.0 

2.4 

96 

28 

40 

6+ 

92 

3 

0 

0 

0 

.01 

.70 

.01 

2* 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

82.8 

50.5 

66.7 

99 

29 

43 

5+ 

42 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  s:t'"''^'%,73 


Sutloa 

Temperature 

Precipitation 

1 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Depajlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More  1 

V 
0 

s 

0 

° 

1.00  or  More 

S  ? 

s » 

hi 

o  k 

si 

Tola] 

MONTEREY 

bi, 

,9 

47,7 

56 . 3 

33 

28 

42 

2 

264 

0 

0 

0 

6 

■  06 

•  02 

31  + 

•  0 

0 

0 

C 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

64 

iOM 

48, 6M 

56. 3M 

72 

29  + 

43 

2 

260 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63 

.2 

49.4 

56.3 

85 

28 

40 

6 

266 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  19 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

77 

.2 

48,0 

62.6 

94 

16 

38 

1 

155 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

69 

,9 

52.5 

61.2 

7 

.3 

85 

18 

33 

4 

196 

Q 

0 

Q 

Q 

,10 

• 

.82 

•  10 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

NACIMIENTD  0AM 

85 

■  4 

45  .6 

65.5 

101 

29 

37 

5 

74 

11 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

70 

.6 

52.8 

61.7 

89 

29 

47 

5 

125 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

66 

.8 

53.  1 

60.0 

.3 

91 

28 

48 

8  + 

159 

1 

0 

0 

0 

,05 

.60 

•  03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

71 

,7 

54.8 

63.3 

96 

26 

50 

8+ 

86 

1 

0 

0 

0 

.04 

•  02 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO   ALTO  JR.  MUSEUM 

74 

.6 

49,8 

62.2 

93 

29 

42 

5 

112 

2 

Q 

Q 

Q 

,00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

83 

•  7 

43,8 

63.8 

101 

28 

32 

1 

81 

8 

0 

1 

0 

.06 

•  05 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

80 

.8 

47.9 

64.4 

102 

17 

39 

5  + 

80 

6 

0 

0 

0 

.04 

•  04 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

83 

2 

45.1 

64.2 

100 

35 

1 

109 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

69 

.8M 

49. 5M 

59. 7M 

92 

28  + 

42 

26 

180 

2 

0 

0 

8 

.09 

•  04 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

62 

6 

48,5 

55.6 

71 

29 

42 

5 

285 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

81 

4 

49,  1 

65.3 

96 

29+ 

41 

5 

54 

6 

0 

0 

0 

.84 

.84 

24 

•  0 

0 

1 

1 

0 

PRIEST  VALLEY 

B2 

2 

42.9 

62.6 

99 

29 

31 

1 

126 

5 

0 

1 

0 

.07 

.43 

.07 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

78 

1 

49. 1 

63.6 

2 

.3 

95 

2  8 

40 

5 

89 

3 

0 

0 

0 

T 

.52 

T 

24  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

68 

8 

52,0 

60.4 

88 

28 

43 

9 

147 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

75 

4 

49,9 

62.7 

92 

29  + 

44 

B  + 

126 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   3  E 

67 

2 

49,8 

58.5 

.0 

84 

28 

42 

2 

199 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  39 

.02 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  A" 

69 

6 

51.4 

60.5 

86 

28 

42 

2 

147 

0 

0 

0 

e 

.02 

.01 

31  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

60 

54.5 

28 

42 

6  + 

317 

0 

0 

0 

0 

.06 

•  04 

24+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WSQ  AP 

R 

67 

1 

50.2 

58 . 7 

.  4 

89 

28 

45 

5 

197 

0 

0 

0 

0 

.  07 

.41 

•  05 

•  0 

Q 

0 

Q 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

R 

62 

1 

50.5 

56.3 

-  1 

.1 

83 

28 

47 

2 

267 

0 

.08 

.55 

•  05 

24 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

65 

3 

45.8 

55.6 

76 

28 

37 

11  + 

286 

0 

0 

.16 

.08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

77 

6 

51.3 

64.5 

2 

.7 

94 

29  + 

42 

5 

SO 

2 

0 

0 

0 

.01 

.42 

•  01 

24 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

71 

6 

49,4 

60.5 

1 

.2 

96 

40 

5 

165 

3 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.38 

•  02 

31 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

72 

0 

51.0 

61.5 

95 

28 

46 

10 

130 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

71 

9 

45.8 

58.9 

•  6 

96 

28 

35 

3 

192 

1 

0 

0 

0 

.04 

.97 

.04 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

WAlNUT  CREEK   2  ESE 

82 

3M 

4B.4M 

65. 4M 

100 

17 

40 

2 

65 

8 

0 

0 

0 

.00 

.67 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

67 

6 

46.3 

58.0 

93 

29 

41 

5 

218 

1 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WOODSIDE   FIRE   STA  1 

79 

B 

45.8 

62.8 

96 

29+ 

37 

1 

106 

6 

0 

0 

0 

.03 

•  02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.1 

1 

.8 

.06 

.53 

.0 

*       «  « 

San  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

ANtIOCH  pumping  PL  3 

8l 

5 

50.5 

66.0 

97 

30 

40 

6+ 

67 

9 

0 

0 

0 

J 

24 

•  0 

0 

0 

0  j 

ASH  MOUNTAIN 

84 

3 

57,1 

70.7 

4 

.7 

100 

30 

44 

5 

34 

12 

0 

0 

0 

.  34 

.83 

.34 

31 

.  0 

0 

1 

0 

Q 

AURERRY   1  NW 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

R 

90 

9 

62.5 

76.7 

6 

,3 

107 

28 

51 

26 

3 

16 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

30+ 

Q 

0 

0  ] 

balch  power  house 

82 

3 

56. 1 

69.2 

94 

30  + 

43 

6 

34 

6 

0 

0 

0 

.36 

.36 

15 

.0 

0 

1 

0 

0  j 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

87 

1 

56,3 

71.7 

101 

29 

45 

5 

1 1 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.  0 

0 

0 

Q 

0  1 

BUTTONWILLOW 

90 

6 

56.2 

73.4 

105 

30 

46 

5  + 

8 

17 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

70 

5 

42.0 

56.3 

2 

86 

30 

22 

5 

276 

0 

0 

4 

0 

.60 

1 

.81 

•  27 

15 

2.0 

1 

6  + 

2 

0 

CAMP  PARDEE 

84. 

7 

53.0 

68.9 

4 

.  1 

103 

30 

42 

5 

42 

11 

0 

0 

0 

.04 

.67 

.03 

5 

.  0 

0 

0  1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

84 

0 

51.5 

67.8 

100 

30 

36 

5 

64 

11 

0 

0 

0 

T 

T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CDaLINGA 

89. 

5 

55.6 

72.6 

5 

.0 

103 

29 

45 

26+ 

Q 

15 

0 

0 

0 

.  05 

•  23 

_ 

•  0" 

I  w 

•  0 

- 

0 

n  1 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

91. 

5 

53,4 

72.5 

106 

29 

4  1 

5 

1* 

18 

0 

0 

0 

•  00 

•  0 

0 

0 

n  1 
1 

DENAIR   3  NNE 

84. 

B 

49.6 

67.2 

1 

,  2 

99 

29 

39 

1 

33 

1 1 

0 

0 

0 

'  00 

_ 

.52 

•  00 

•  0 

0 

0 

0  1 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

86. 

0 

50.2 

68.  1 

3 

.3 

100 

30+ 

39 

5 

49 

13 

0 

0 

0 

.13 

•  1  8 

•  1 2 

Q 

1 

0 

0  1 

FIVE   POINTS   5  SSW 

92. 

OM 

53. IM 

72. 6M 

105 

29 

41 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,'o 

0 

0 

0 

0  I 

FRESNO  WSO  AP 

R 

88. 

9 

56.9 

72.9 

4 

7 

10* 

29 

43 

5 

12 

I* 

0 

0 

0 

T 

.  30 

T 

30  + 

•  0 

0 

Q 

0 

0  1 

FRI4NT  GOVERNMENT  CAMP 

88, 

5 

51.3 

69.9 

105 

30 

38 

6 

44 

14 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0  1 

ULcNNVlLLc 

78  ■ 

8 

'il.S 

60.1 

93 

29 

33 

177 

4 

0 

0 

0 

.16 

•  11 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0  J 

GRANT  GROVE 
HANFORD 

61. 

a 

39.2 

50.5 

77 

30  + 

24 

5 

444 

0 

0 

4 

0 

.33 

•  1 1 

15 

T 

56 

1 

2 

0 

0  I 

HETCH  HETCHY 

74, 

3 

46.6 

60.5 

4 

0 

86 

30  + 

32 

5 

169 

0 

0 

1 

0 

1.06 

- 

.95 

.40 

19 

•  0 

0 

4 

0 

0  1 

HUNTINGTON  LAKE 

59. 

OM 

34. 7M 

46. 9M 

2 

2 

72 

29 

21 

5 

556 

0 

0 

9 

0 

IDRIA 

80. 

9 

56.2 

68.6 

4 

B 

95 

30 

41 

5 

56 

6 

0 

0 

e 

.02 

.44 

.02 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0  1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

89, 

OM 

63. 9M 

76. 5M 

4 

9 

104 

30  + 

50 

6+ 

3 

15 

0 

0 

0 

.33 

.04 

.33 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0  ' 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

84, 

7 

54.6 

69.7 

98 

29 

39 

1 

35 

7 

0 

0 

8 

.18 

.  06 

•  0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

90. 

0 

57.1 

73.6 

105 

30 

44 

5 

13 

16 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

89, 

8 

60.1 

75.0 

104 

29 

47 

6  + 

5 

14 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 
LE  GRAND 

lemcn  cove 

LINDSAY 

LITTLE   PANOCHF   DET  DAM 

65. 

6M 

52. 2M 

68. 9M 

101 

30 

40 

5 

52 

1 1 

0 

Q 

Q 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

85, 
87. 

5 
7 

53.0 
56.6 

69.3 
72.2 

2 
2 

4 
8 

99 

103 

29 
30 

43 
45 

5 
26 

32 
17 

12 
13 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

T 

•  00 

•  41 
.51 

T 

.00 

24  + 

•  0 

•  0 

0 
0 

0 
0 

0 

Q 

0 
0 

89, 
85. 

3 
3 

5<..l 
56.5 

71.7 
70.9 

4 

0 

104 
100 

29 
30  + 

36 
43 

6 
6 

19 
25 

14 
12 

0 
0 

0 
0 

0 
8 

.00 
.00 

.46 

.00 
.00 

•  0 

•  0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

LDDCEPOLE 
L3DI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  DET  RESV 
MADERA 

60. 

3 

32.0 

46.2 

77 

30 

21 

6+ 

578 

0 

0 

15 

8 

.90 

•  20 

31  + 

•  5 

so 

1 

4 

0 

0 

86. 
86, 
83, 

6 
4 

a 

52.9 
55.0 
58.7 

69.9 
70.7 
71.3 

6 
3 

5 
9 

100 
102 
99 

29  + 

29 

19 

42 
45 
47 

5 

5  + 

5 

27 
11 
19 

14 
U 
B 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
8 

.02 

T 

.00 

.59 
.31 

•  01 
T 

.00 

24+ 
30 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

88. 

9 

54.6 

71.9 

4 

3 

104 

30  + 

41 

1 

19 

15 

0 

0 

0 

.00 

.40 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  californu 

     MAY 


StaHoB 

Temperature 

Precipitation 

•i 

*  a 
<X 

ll 
«  J 

<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

LowesI 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Normal 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Ma«. 

Mln. 

— 

■s 

« 

a 

on  Ground 

e 

s 

1 

o 

. 

s 

0 

o 

e 

o 

o 

s 

o  1 

"i 

s  > 

.  k 

%t 

MANTEC4 

85.0 

53,1 

69.1 

100 

30 

44 

1 

33 

10 

0 

0 

0 

.02 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

88.1 

56,1 

72.1 

.  5 

104 

30 

38 

5+ 

22 

13 

0 

0 

0 

T 

- 

.25 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

86. S 

54,2 

71.4 

4.7 

102 

29 

44 

5 

13 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

85.8 

54.0 

69.9 

4.4 

101 

29 

45 

26  + 

24 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

• 

.49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWI-AN  2  NW 

88*3 

51.2 

69.8 

2.4 

103 

29 

40 

5 

31 

14 

0 

0 

0 

T 

- 

.36 

T 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  ST4 

81. 8M 

46, 2M 

64. OM 

96 

31  + 

33 

5 

0 

0 

0 

.14 

1.28 

.  10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

orance  cove 

PORTERVILLE 

89,8 

59.1 

74.5 

6.5 

103 

30  + 

48 

26+ 

9 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.41 

.on 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

71,6 

'tl  ,9 

56.8 

87 

28 

32 

4  + 

250 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

75,5 

50.4 

63.0 

87 

17 

33 

5 

121 

0 

0 

0 

0 

1.15 

■  43 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

San   LUIS  DAM 

82,3 

55,9 

69.1 

99 

18 

45 

2 

33 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

81,7 

49,2 

65.5 

2.6 

98 

30 

36 

5 

94 

7 

0 

0 

0 

.15 

1.12 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

69, <i 

39,2 

54.3 

86 

30 

26 

5 

329 

0 

0 

5 

0 

1.67 

.80 

31 

T 

0 

4 

1 

0 

STOCKTON  WSO  AP 

86 , 5 

56.0 

71.3 

5.1 

103 

29 

45 

5 

12 

12 

0 

0 

0 

.04 

.40 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO 

83 , 7 

51,1 

67.4 

3.3 

99 

30 

41 

26 

45 

8 

0 

0 

0 

.03 

.93 

.03 

5 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

76.3 

47.2 

61.8 

93 

29 

34 

5  + 

138 

2 

0 

0 

0 

2.06 

.90 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

TEjON  RANCHO 

83.2 

56.5 

69.9 

1.6 

98 

28 

45 

26  + 

29 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

89.'! 

54.2 

71.8 

103 

30 

43 

1 

15 

15 

0 

0 

0 

.14 

.09 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

80,5 

48,5 

64,5 

5.1 

94 

30  + 

39 

26+ 

88 

6 

0 

0 

0 

.49 

1.70 

.25 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACY  CARBDNA 

86,5 

51,4 

69.0 

103 

30 

43 

Z+ 

34 

12 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

83,0 

55,4 

69.2 

100 

29+ 

47 

20 

32 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VI  SAL  I  A 

87.6 

57,3 

72.5 

3.3 

102 

30 

48 

6 

11 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MASCO 

90.6 

59.5 

75. 1 

6.0 

105 

3C 

49 

5 

2 

16 

0 

0 

0 

T 

.23 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE   PARK  HEAOOTRS 

79.2 

42 , 3 

60.8 

3.3 

88 

29  + 

31 

5 

146 

0 

0 

1 

0 

2.20 

.72 

.66 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

67.8 

4.4 

.22 

- 

.59 

T 

«       *  « 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINF 

8o,n 

49.6 

64.8 

103 

28 

39 

4 

59 

3 

0 

0 

0 

.21 

.  14 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

65.0 

51.5 

58.3 

-  2.3 

79 

28 

36 

1 

202 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.17 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

77.6 

48.9 

63.3 

.  1 

97 

29 

41 

1 

94 

2 

0 

0 

0 

.09 

• 

.36 

.07 

5 

.  0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

77 .  ^ 

46.2 

61.8 

97 

29 

38 

6+ 

132 

4 

0 

0 

0 

.50 

• 

.15 

.22 

26 

.0 

BIG  BEAR  LAKE 

69,  I 

36.  1 

52.6 

78 

30  + 

26 

2  + 

376 

0 

0 

7 

0 

.37 

.30 

14 

T 

0 

' 

0 

BUR8ANK  VALLEY  PMP  PLT 

80,  1 

53,3 

66.7 

2.3 

104 

28 

46 

7 

26 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

78,3 

48,8 

63.6 

101 

29 

40 

8 

91 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  AMPO 

80.5 

39.7 

60. 1 

93 

29  + 

29 

4 

160 

4 

0 

4 

0 

.09 

.08 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

83,  it 

51,2 

67,3 

103 

28 

42 

1 

24 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

64.2 

55,6 

59.9 

.9 

76 

3 

49 

2  + 

153 

0 

0 

0 

0 

.04 

- 

.16 

.02 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMQNT   POMONA  COL 

75,9 

52.0 

64.0 

.9 

100 

29 

45 

7  + 

81 

2 

0 

0 

0 

T 

.24 

T 

31 

.0 

CORCNA 

Bo, 8 

50.7 

65.8 

1.5 

105 

28 

42 

7 

37 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

70,9 

55,1 

63,0 

87 

29  + 

46 

1 

81 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

CUYAHACA 

70.1 

43,1 

56.6 

1.1 

87 

30 

30 

6+ 

269 

0 

0 

3 

0 

.91 

* 

.17 

.47 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

80,4 

45. S 

63.1 

101 

29 

38 

2 

104 

6 

0 

0 

0 

T 

.34 

T 

31  + 

.0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

ELSINORE 

84, 9M 

50. 8M 

67. 9M 

2.8 

104 

29  + 

40 

7 

28 

8 

0 

0 

0 

.00 

* 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCCNOIDO 

75,7 

52.6 

64.2 

1.0 

101 

28 

45 

7  + 

59 

1 

0 

0 

0 

.05 

• 

.27 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

82,5 

54 ,  1 

68.3 

105 

28 

44 

2 

16 

7 

0 

0 

0 

.02 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

76,1 

54.1 

65.1 

100 

28 

46 

2 

31 

1 

0 

0 

0 

.04 

.04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

henShaw  dam 

76,5 

41.9 

59.2 

95 

29 

35 

6+ 

IBB 

1 

0 

0 

0 

.38 

.20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDYLLWILO  FIRE  OEPT 

75.0 

40.1 

57.6 

88 

28 

28 

1 

236 

0 

0 

3 

0 

.31 

.21 

5 

T 

0 

2 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

75,3 

42  . 4 

58.9 

89 

29  + 

35 

22  + 

202 

0 

0 

0 

0 

.34 

.27 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

68.3 

49.7 

59.0 

-  2.9 

79 

29  + 

43 

3+ 

178 

0 

0 

0 

0 

.10 

.15 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

74.0 

53. 9M 

64. DM 

96 

28 

49 

5  + 

59 

1 

0 

0 

0 

.06 

.03 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

6B.9 

49.7 

59.3 

86 

28 

42 

2 

173 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WSO  *P 

73.7 

57.6 

65.7 

2.2 

100 

28 

50 

7 

29 

2 

0 

0 

0 

T 

.11 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES   MSG  AP  R 

68,4 

56.4 

62.4 

.4 

84 

28 

52 

6  + 

89 

Q 

0 

0 

0 

.01 

•  12 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   CIVIC   CTR  R 

74,1 

57.4 

65.8 

1.0 

101 

28 

53 

5 

32 

2 

0 

0 

0 

T 

.16 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  KILSON  2 

72.5 

52.8 

62.7 

B4 

28 

31 

5 

130 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

64.  5 

56,  1 

60.3 

-  1.4 

76 

28 

49 

2  + 

147 

0 

0 

0 

e 

T 

.20 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

OC  E ANS I DE 

67. 9M 

53, 5M 

60. 7M 

46 

8 

129 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

□jai 

76, 7M 

50, 6M 

63. 7M 

l.l 

102 

28 

43 

7+ 

84 

3 

0 

0 

0 

T 

.36 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARO 

69.9 

51.3 

60.6 

1.2 

89 

29 

45 

6+ 

145 

0 

0 

0 

0 

.03 

.10 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

74.1 

46.9 

60.5 

86 

30 

29 

6+ 

170 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

79.6 

53.6 

66.6 

3.1 

101 

28 

47 

7 

26 

3 

0 

0 

0 

.07 

.23 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

76.9 

50.2 

63.6 

.4 

102 

29 

43 

7+ 

83 

3 

0 

0 

0 

•  01 

.27 

•  01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULOING 

79.9 

46.3 

63.1 

102 

28 

35 

4 

89 

3 

0 

0 

0 

.19 

.11 

5 

•  0 

1 

0 

0 

REOLANDS 

Bq.B 

49.8 

65.3 

1 .  1 

105 

29 

42 

8 

66 

6 

0 

0 

0 

•  10 

.22 

.08 

5 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  1(3 

82.3 

52.2 

67.3 

2.5 

106 

28 

44 

7 

28 

5 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

79 , 5 

53  •  1 

66.3 

107 

29 

45 

7 

49 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SaN  BERNARDINO  CO  HOSp 

83,3 

53.1 

68.2 

3.0 

103 

28 

45 

7 

18 

6 

0 

0 

0 

.04 

•  39 

.02 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WSO  //R 

71,2 

50.0 

60.6 

4.0 

87 

28 

31 

5 

IBB 

0 

0 

1 

0 

.04 

.27 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

68,0 

58.7 

63.4 

-  .6 

81 

28  + 

55 

5  + 

61 

0 

0 

0 

0 

T 

.15 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

80,6 

50.7 

65.7 

1.6 

99 

27 

45 

26+ 

44 

6 

0 

0 

0 

.00 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

79.5 

54.0 

66.8 

102 

28 

46 

7 

24 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

San  JACINTO 

87.6 

48.8 

68.2 

3.6 

106 

28 

40 

7 

23 

11 

0 

0 

0 

.00 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

74. 6M 

55. OM 

64. BM 

1.0 

96 

28 

48 

2 

45 

2 

0 

0 

0 

T 

.25 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

67.2 

52.5 

59.9 

-  1.2 

87 

29 

45 

1 

173 

0 

0 

0 

0 

.03 

.30 

.03 

14 

•"1 

0 

0 

1 

0 

0 

See  Belt 

»renc 

e  No 

es  Follow 

ng  Si 

slloi 

1  In 

dex 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  SS^'^°^'^'\„3 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximujn 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highent 

9 

a 

Lowest 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

a 

Sttow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

Date 

t.  e 

•°i 

« 1 

.°l 

Tolal 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

66.5 

51.2 

58.9 

86 

27 

44 

7  + 

192 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA  WSQ  AP 

69  •  7 

49.2 

59,5 

1 .9 

93 

27 

4 1 

26+ 

160 

2 

0 

0 

•  03 

■  19 

.  02 

31 

Q 

Q 

Q 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

73  §  0 

50 1  6 

61,8 

93 

28 

43 

7^ 

115 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

14 

•  0 

SUN  CITY 

87.2 

4ei8 

66,0 

104 

26 

40 

5 

31 

U 

0 

0 

0 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORR ANC  E 

7l  t  5 

54.1 

62,8 

1.2 

88 

28 

4  8 

1 

0 

0 

0 

0 

•  00 

■ 

.12 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TU JUNGA 

79  I  6 

50-9 

65,3 

100 

26 

44 

22  + 

63 

if 

0 

Q 

0 

.03 

•  02 

31 

.  0 

0 

0 

c 

0 

TilCTTM     TDtfTMC     D  A  Kir  U 

TUSTiN    iKVlNb  Kflnftn 

73  1 4 

53  7 

.0 

^94 

29 

45 

76 

1 

0 

0 

0 

•  04 

• 

•  0  2 

31  + 

.  0 

0 

c 

TWITCHELL  DAM 

76 1 5M 

62 'sM 

29 

4* 

130 

4 

0 

0 

0 

,03 

3 1 

.  0 

0 

0 

0 

UCLA 

69.3 

61,6 

92 

28 

46 

5 

132 

1 

0 

0 

0 

.02 

.01 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

78  •  6 

49  •  8 

64,2 

100 

28 

42 

7 

75 

_ 

.  10 

•  10 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

7  1 1  7M 

52 .  3M 

62  .OM 

91 

28 

45 

7 

106 

1 

^ 

^ 

.10 

•  10 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

85  t5 

39 . 8 

62,7 

4 . 1 

102 

30 

33 

3 

101 

10 

0 

0 

0 

.24 

■ 

•  05 

•  24 

.0 

0 

I 

0 

0 

YORS A   L I NDA 

76  •  4 

52(0 

64.2 

104 

28 

7 

64 

3 

0 

0 

0 

.  06 

.19 

•  04 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63.0 

1.3 

.06 

- 

.24 

T 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

96.8 

63,2 

60.0 

109 

18 

48 

1 

0 

25 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ft  A  D  c  Tnu 
DAKS  1 UW 

9o  •  0 

53.6 

7 1  R 

99 

29 

4 1 

1 

16 

2  ^ 

Q 

.03 

,  03 

30 

.0 

9 

0 

0 

0 

□  CallunMT     ^  C 

5  1  •  OM 

67. 7M 

29  + 

45 

22  + 

23 

0 

Q 

.10 

•  10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

QTcunD   u^n  ad 

83  » 9 

46.9 

t  •  0 

95 

9Q 
6~ 

3 1 

1 

66 

8 

0 

1 

0 

.  09 

•  1 1 

•  04 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

98.* 

60  •  3 

79  4 

1,8 

109 

1 6 

44 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

.  00 

•  02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

98.6 

66.9 

82,8 

109 

18 

51 

6 

0 

2  8 

^ 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

95  •  8 

63.1 

79,5 

109 

31  + 

1 

14 

25 

Q 

•  00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BR AM  LEY  2   S W 

95*0 

59*0 

77.0 

-  1.6 

107 

19 

46 

7 

26 

0 

0 

0 

'^fl 

.01 

*2« 

.  0 

^ 

~  I  •  ^ 

56.8 

74  •  2 

» 2^ 

31  + 

1 1 

19 

0 

0 

0 

•  38 

■  20 

30 

.  0 

0 

2 

0 

0 

UmUuCIi      run    n  I        Un.  1 

90  »b 

63.4 

100 

30  + 

49 

1 

20 

0 

0 

0 

.10 

•  10 

3 1 

.  0 

0 

I 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

78  •  7M 

44  • 

6  1 .  8M 

88 

30 

30 

1 

120 

0 

0 

.  36 

•  27 

31 
1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CA^I   C  unHklTATKI 

CAGLC  nUU'NIAlrN 

94 1 2 

82,5 

107 

30 

54 

1 

1 

24 

Q 

.03 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

60  •  I 

80  •  0 

2  ■  0 

116 

29 

49 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Pi    mtratp  PTPin 

t  J 

48*8 

30 

38 

2  + 

68 

7 

0 

0 

0 

.  60 

•  2  1 

19 

•  0 

0 

3 

0 

0 

FAIRMONT 

77.9 

54.4 

66.2 

4,2 

95 

30 

36 

6 

90 

4 

0 

0 

0 

•  07 

- 

.  16 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

golc  rock  Ranch 

96.5 

65,6 

81.2 

1  n7 

29  + 

50 

2  6 

Q 

•  00 

.00 

.  0 

0 

0 

H  A  I M  E  E 

(;  9  s 

?  ^  •  7 

2.1 

95 

30  + 

38 

1 

60 

5 

Q 

.31 

•  19 

■  17 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

hayfielo  pumping  Plant 

92.7 

61.1 

76*9 

105 

30 

46 

1 

1 1 

23 

0 

0 

0 

T 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

T  MD  P  0  T  A  I 

95.8 

00*2 

2*4 

107 

29 

54 

6+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

imperial   FAA  AP 

96.0 

62,0 

79.0 

107 

29  + 

50 

6  + 

1 

26 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

52.6 

68.7 

95 

30  + 

32 

1 

48 

10 

0 

1 

0 

•  30 

.19 

.  13 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

INDIO  U   S   DATE  GARDEN 

66,9 

61.5 

2.4 

109 

30 

5  2 

2 

.  00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

T  MvPk  P  D  N 

'0  •  5" 

55  •  OM 

72 ,  8M 

103 

29 

7 

0 

0 

6 

.50 

.  4': 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

TPnN  MnilWTATM 

96  ■  4 

69,9 

83.2 

106 

19 

53 

1 

2 

26 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

73.2 

'><>.2 

58.7 

67 

30 

30 

1 

202 

0 

.53 

.53 

5 

T 

0 

1 

1 

0 

LULtKr>(C  VALLCT 

MCrCA     CTDC  CTATTnw 
ncH.A    plKt  OIAIIUN 

99. 1 

61,5 

80.3 

111 

28 

50 

4 

0 

2  6 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

61.9 

56.3 

69.1 

92 

29 

41 

6+ 

40 

4 

0 

0 

0 

.64 

.64 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

MO J  AVE 

B3.5 

57.1 

70.3 

98 

30 

37 

6 

49 

9 

0 

0 

0 

.20 

.  14 

16 

.0 

0 

1 

0 

0  J 

MOUNTAIN  PASS 

77.3 

51.0 

64.2 

68 

19  + 

32 

1 

90 

0 

0 

1 

0 

.04 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

HT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

62  ,0M 

33, 8M 

47. 9M 

71 

28 

24 

5  + 

521 

0 

0 

13 

0 

T 

T 

6+ 

T 

0 

0 

0 

0  1 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

96.9 

67, B 

82.4 

109 

18 

46 

1 

2 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0  I 

PALMDALE 

86.2 

52,6 

69.4 

4.2 

99 

29 

30 

5 

36 

12 

0 

1 

0 

.00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  J 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

66.6 

51,3 

69.0 

99 

29 

38 

1 

32 

13 

0 

0 

6 

.07 

.07 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0  1 

PALP  SPRINGS 

98.7 

62,3 

80.5 

4.7 

110 

29  + 

49 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

96.2 

69,8 

63.0 

110 

19 

52 

6 

3 

26 

0 

0 

0 

.13 

.13 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

85.3 

5*. 8 

70.1 

99 

29 

43 

14  + 

33 

12 

0 

0 

0 

.28 

.22 

14 

.0 

0 

I 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

96.7 

63,6 

60.2 

109 

29  + 

50 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

TRONA 

92.6 

61.5 

77.1 

3.5 

105 

29 

46 

1 

6 

21 

0 

0 

0 

.39 

.32 

.30 

15 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

TWFNTYNINE  PALMS 

94.2 

59,1 

76.7 

104 

29 

43 

5 

5 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

VAlYERMO  FIRE   STA  79 

etf.oM 

'i'i,9M 

64. 5M 

98 

29 

32 

24 

79 

9 

0 

1 

0 

.00 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

85.8 

50.3 

68.1 

99 

30 

37 

1 

47 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

51. 7M 

27, IM 

39. 4M 

65 

18 

10 

5  + 

786 

0 

0 

20 

0 

.35 

.18 

31 

1.0 

17 

1 

2 

0 

0  1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

''0.4 

23.3 

31.9 

52 

29 

0 

1 

1020 

0 

6 

29 

1 

.91 

.29 

23 

7.0 

16 

1 

4 

0 

0  1 

WILCROSE  RANGER  STA 

82, 7M 

53, 8M 

68. 3M 

91 

30+ 

36 

1 

39 

5 

0 

0 

0 

.41 

.23 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

71.7 

2.4 

.16 

.01 

.2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


25     26  27 


DKAI^ACE  01 

ALDERPQINT 
ANCNIN  PAC   UNtJN  COl 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOOhVULE   MNThC  STA 
BRANSCUMB   3  NNM 

BRIOCEVILIE  NNW 
flUKNT  RANCH  I  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CALISTDCA 
CALLAHAN 

CAZAOEKO  3  H 
CEClLVlLLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
ClDVEROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 

COVElO 

CRESCENT  CITY    I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMHl»)CS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEV 
EUREKA  WSO  CI 
FERSDAlE  2  NM 
FOREST  CLEN 
Fl^RKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FQRT  ROSS 

CARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRATON 
GREENVIFH 
GUERNEVILLE  Z 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEAlDSBMRG 
HEALOSHURC  NO  2 
HUTS 


HOOPA 

iDlEhIld  h 
kellogg 

KENTFIELD 
KLAKATH 


MNTNC  STA 


korbel 

lava  beds  nat  monument 
nao  river  ranger  sta 
hare  island 
mount  hebron  rs 

muir  moods 

napa  state  hospital 

oak  knoll  r  s  2 

oakville  1  mnm 

occidental 

orick  prairie  creek  PK 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  Ph 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SArtTERS  BAR  RANGER  STA 
SCOT  lA 

SHtLTER  COVE 

SRACCS  SPGS  LAS  lOmaS 

SONOHA 

STANOISH  MICKEY  ST  PK 

TRINITY  DAH  ViSTA  P1 
TULELAKE  / 
URIAH 

UKUH  t,  wSH 
UPPER  MATTOLE 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 
MEED  FIRE  DEPARTMENT 
NILLITS   1  NE 
MlLLOM  CREEK   1  NH 
YREKA 


.10 
.29 


.U 
.5B 
.23 


.75 
.30 


.03 
.01 


.15 

.10 
.15 
.0« 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 

BLUE  CANYON  MSO  AP  //R 

BOMHAN  OAH 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHA*4  RANCH 
BRUSH  CREEK  KS 
BUCKHOKN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEv 

CAHPTONVlLLE  RS 

CANBV  n  SN 

CAN6V  RANGER  STATION 

CANYON  OAH 

CARIBOU  POHER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CMICO  EXPERIMENT  STa 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARkS  VALLEY  MUOD  RCH 
CLEARlakE  HIGHLANDS 
COHASSET   I  NHE 


.13 
.03 
.Ifl 

.10  : 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

COOL 

CORMNC  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  MSH  EXP  FARM 
DEER  CREEK  POREBAY 
OE  SABLA 
DOBBISS   1  S 

DOwMfVlLLE  RANGER  STA 
DUNMCAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
fAlRFIELD  FIRF  STATION 
FOlSOH  DAI 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
CEOKCETOMN  RAnCER  STA 
GIBSON  HHY  HNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

CRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 
HARRISON  CULCH  RS 
HARRY  ENGLE6RICHT  DAH 

HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERCS 

HUNTER  DIST  CRAVES  RCH 
lOMA  HILL 

JESS  VALLEY 
KElSEY   1  N 

kelSeyville 
kilarc  pomer  house 
lakeport 

LAKE  SPAULDtNC 
LEESVILLE  KEECAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  HSM 
KAOELINE  2  5H 

HANZANITA  LAKE  // 

MARKLEY  COVE 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

HIDOLETOMN 

MINERAL 

MOUNT  OAHAHER 

MOUNT  SHASTA  hSO  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NICDIAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  M  5 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUPF  MSO  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  HQ  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  HT  P  C  AND  E 
SACRAHENTO  MSO  AP  ft 
SACRAMENTO  MSO  CI  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOMN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 
STONYFQRD  CODlEY  RANCH 
STONYFORD  RAf*GER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VAlLEy 
TMIN  LAKES 
UPPER  LAKE   7  M 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLLMERS 

VOlTA  POMER  HOUSE 
MMISKEYTOMN  RES 
MiLLlAMS 
MILLOMS 


03 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CE0*RVILL£ 

DCNNER  MEHORIAL  ST  PK 
DOYLE 

doyle  s  sse 

ellEry  lake  / 
fleming  fish  and  came 
fort  biomell 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAM  VALLEY 

STANDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAMOE  CITY 


.77 

.oa 


1.41 
.68 
1.S9 


6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20  21 


.07  .02 
T  T 
.12  .22 


.18     .22  T 


.30]     .15  .12 
.37  T 


.02     ,19  .02 


22     23  24 


25     26  27 


.06 
.09 


.12    .06  .oa 


.06 
.24 
.11 


.17 
.21 
*19 


,06  .06  .04 
.10 


.04 
.04 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


T€RMO 

THUCKEE  KANCER  STATION 
KENOEL    10  SE 


10     U  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19    20  21 


22     23  24 


28  29 


ALAMO   1  N 
ARROYO  CRANOE 
BEN  LOhOND  tf 
BERKELEY 

BIC  SJR  STATE  PARK 

BLACK  HHUNTAIN  2  SH 
BURIINCAMF 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  kESFRVQlR 

Carnel  valley 

cmittenoen  pass 
cgncdro  3  e 

CROCKfTT 
DAVENPORT 
FORT  3RD 

CERBER 
CIlROY 

CIlROY  1*  ENE 
HALF  "^aOK  BAY 
HERNANDEZ   2  NM 

HQlLISTER    I  SN 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERHORE  COUNTY 


.03 
T 

.01 


F  D 


LQCKHOQD  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  *  SW 

PARTINE2   3  SSE 

HART1NE2   WATER  PLANT 

MONTEREY 
HONTEREY  FAA  AP 
HCIRCAN  HILL   2  E 
HORRO  BAY  FIRE  DEPT 
HGRRO  BAY  3  N 

MOUNT  CIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIHIENT3  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAtCINES  QHRitALL  RANCH 

palo  alto  jr.  museum 
palCma 

PARKPIE<  0 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAi  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REOhOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  F 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  AROn 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F   PICHHO'IO  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  riSU  AP 
SAN  FRANCISCO  MSO  CI 
SAN  GREGQRIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPU  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  ClARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

santa  margarita  boost 
soledad 

spreckels  huy  bridge 
upr  san  leandro  filter 
halhar  school 

walnut  creek  2  ese 
malnut  creek  <.  e 
watsonville  waterworks 
woodside  fire  sta  i 

WRIGHTS 


.04 
.00 
.00 


T  T 

.02 


DSAINAr.E  05 
ANCIDLA 

ANTtOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  1 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    1  NW 

BAKERSFIElD  MSO  AP 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACkwELLS  CORNER  2WNM 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CASTlE  hock  RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  0AM 

COALINGA 

COALINGA    14  HNM 
CORCORAN   IRRIG  OlST 
OiLANO 

OIL  PUERTO  ROAO  CAMP 
DENAIR   )  NNE 

DUDLEYS 

electra  power  house 
Elliott 


.42 
.00 
.00 

t 

.00 


•  toUowing  Stattoa  b(l«L 


DAILY  PRECIPITA  TION 


EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETQHN   LYNCH  RANCH 
FUE   POINTS   5  SSH 
FRESNO  hSO 

FRUNT  GOVERNMENT  CfiMP 

CLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GROVELAND  RANGER  STt 
HANFORD 
HETCM  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

tONE 

jomnsonpale 
kerlincer 

kern  river  ph  no  1 
kern  river  ph  no  3 
kettleman  c i ty 
kettlfman  station 
knights  ferry  2  se 

LEdEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEHGN  COVE 
LINOS&Y 

little  panoche  det  dam 
lodcepole 

LQOI 

LOS  8AN0S 

LOS  BANOS  AR8URUA  RCH 

LOS  bANOS  DET  RESV 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  0AM 

MERCeO  FIRE   STATIC'*  Z 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANQCHE 

PATTIWAY 

PINE  Flat  oam 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  OAM 
SONQRA  RS 

SO  ENTRANCE  rOSEMlTE 
SPRINCVILLE  7  ENE 

STANISLAUS  POHEB  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TURLOCK 
VISALIA 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 


1.06 
.16 


.10 
.00 
.00 


.09 
.00 
.00 
1.15 


,00 
.  15 
1.67 


.14 
.00 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.16  .02 
.08  T 


.16 

.20  T 


.05      .02  .05 


.01      .37  .04 


19     20  21 


22     23  24 


.12      .03  T 


ORAINACE  06 

ACTON-ESOO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4«6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  306D 
AVALQN  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  OAlTON  OAH  FC223BE 
BIG  TUJUNCA  DAM  FC4&0E 
BOUOUET  CANYCjN 
BURBANK  VALLEY  PhP  PlT 

CACHUMA  LAKE 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 

CAMPQ 

candca  park  pierce  col 
cmatsworth  fc24f 

chula  vista 
claremont  pomona  col 
colbys  fc  53  0 

CORONA 

CQVINA  TEMPLE  FC    193  6 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUYAHA 
CUYAHACA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FC107C 
ORY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCGNDIDQ 

FILLMORE   1  WNtf 
FONTANA  5  N 
FOHTANA  KAISER 


.02 
.09 
.00 


.00 
.00 
.00 


><•■  loUowing  Suuon  1 
10  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

7  18  19      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  IB     19l20|21     22l23|24     2sl26|  27  28 


FUHEKTON  H1I.LOEST  BV 
CIS>>I.TAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIFlQ 
GLENDORA  MEST  FC  Iti 
HAINES  CYN  OPI>E«  FC367 

HEHET 

henSham  dam 
hdecees  fc  60  a 

lOYlLUlLO  FIRE  DEFT 
JULIAN  MVNOLA 

JUNCAL  DAH 

L<  C*ESCENTA  FC  2>I  i 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  HESA 

LECHUZA  ft  STA  FC  352B 
LOHPOC 

LONG  BEACH  HSO  AP 

LOS  ALAHDS 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIFTOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

HQORPARK 

MT  BALOY  FC  eSG 

HT  KUSON  2 

NEHHALL  SOLEDAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPDMD  2  NM 
DCEANSIDE 

OJAl 
□XNARD 

PACOIMA  DAH  FC  33  A  E 
PALQHAR  HT  OBSERVATORY 
PAlOS  VEROES  EST  FC430 

PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  CRD  S1A 
PIRU  2  FSE 

PT  ARGUELLO  light  STA 
POMONA  CAL  POLY 


pqmav  valley 

RAHONA  SPAULDING 
REOLAHOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA 
RIVERSIDE  CIT  EXP  SIA 


•  3 


SalSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  H[ISP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WSO  //R 
SAN  OIECO  MSO  AP 

SAN  OIHAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DH  FC«2SBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  HARU  WSO  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUCUS  PHR  PL  NO  I 

SOMIS  3  NW 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANCA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
THITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NHE 

VAN  NUYS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRF  STA  FCI20 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  loBC 

YORBA  LINOA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOw 
BEAUMONT   I  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  B3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //• 
BISHUP  WSO  AP 
BlYTHt 

BLVTHE    FAA  AIRPORT 
BORREGU  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAWLET  2  SW 
CABA20N 

CALiXICO  2  NE 
CANTIi 

DACCETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 
EL  MIRAGE  FIElO 


-  11  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 

HAINEE 

H*YFIfLP  POMPINC  PlfiNT 
HESPE^U 

INPERI&L 

IHPERl&L   PAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  V  S  DATE  GARDEN 

INYOkCRN 

INVOkERN  ARHITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 

LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NUAND 

OCOTlLLO  WELLS 
OCOTILLO  2 

PALMOAlE 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSQURC 

SH0SH3NE 

SNDM  CREEK  UPPER 
THERMAL   FAA  AP 
TRONA 

twentynine  palms 

valvermo  fire  sta  79 
victdrville  pump  plant 
mhite  mountain  1 
white  mountain  2 

HIlDRDSE  ranger  STA 


10        11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


T  .13 
.22 

.03  .07 


•  loLIowing  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


MAY  1973 


Slatlon 

Day  oi  Month 

• 

01 
m 

I 

2 

3 

4 

5 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

le 

17 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

*         •  « 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

7« 
31 

80 
40 

73 
37 

74 

64 

70 
45 

73 
46 

71 
37 

76 
41 

75 
42 

76 
39 

69 

40 

90 
44 

91 
46 

87 
44 

86 
46 

94 
49 

93 
46 

87 
50 

76 
41 

72 
39 

84 

43 

81 
48 

75 
51 

63 

69 
35 

77 
39 

84 

97 
50 

92 
5 1 

69 
48 

79.5 
43.6 

ANCMIN   PAC   UMION  CCL 

MAX 
MJN 

73 
40 

70 
40 

70 
44 

70 

68 

72 

71 
42 

72 
41 

79 
47 

81 
56 

83 

60 

88 
57 

88 
56 

86 
56 

80 
54 

82 
57 

69 
62 

92 
62 

69 
48 

76 
43 

72 
42 

78 
45 

76 
45 

75 
50 

78 
45 

70 
38 

73 

86 

95 
67 

94 
62 

80 
48 

79.3 
49.5 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

76 
34 

83 
40 

82 
38 

72 

63 

76 
40 

72 
40 

72 
38 

79 
35 

80 
37 

84 
39 

92 
42 

95 
47 

99 
54 

93 
46 

94 
47 

97 
50 

99 
49 

95 

45 

82 
41 

82 
44 

B8 

42 

85 
45 

77 
52 

64 
4 1 

69 
33 

76 
42 

64 

103 
43 

103 
55 

87 
55 

84,0 

43.1 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

65 
40 

66 

63 
38 

65 

57 

63 

66 
48 

59 
37 

69 
50 

66 
36 

70 
37 

77 
36 

76 
40 

76 
45 

80 
38 

80 
43 

75 
47 

76 
49 

70 
50 

60 
45 

66 
35 

70 

70 

72 
54 

62 

62 

69 

74 

83 
47 

74 

62 

69.2 
43.4 

CALLAHAN 

MAX 

71 

71 

64 

61 
36 

66 
36 

67 
34 

68 
34 

73 
39 

71 

70 

81 

84 
35 

86 

86 

84 

68 

88 
5 1 

87 

83 

75 

78 

77 
42 

77 

64 
50 

61 
37 

68 
31 

74 
35 

64 
41 

90 

89 

73 
5 1 

76.1 
41.1 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

72 
33 

67 
36 

62 
34 

54 
36 

67 
31 

64 
35 

64 
36 

70 
41 

67 
31 

75 
32 

61 
37 

94 
42 

65 
46 

84 
50 

84 
48 

85 
46 

89 
50 

86 

50 

76 
40 

74 
36 

78 
39 

78 

70 
42 

59 
47 

60 
35 

68 
30 

75 
42 

90 

90 
50 

62 
55 

76 
5 1 

74.6 
40.9 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

7! 

42 

75 
44 

73 
46 

75 

62 

77 

74 
46 

72 
48 

81 
49 

85 

5 1 

89 
54 

92 
53 

93 
49 

9l 
47 

83 
46 

87 

52 

93 
52 

96 

50 

89 
46 

85 

47 

83 
45 

82 
45 

81 
47 

81 
5 1 

67 
49 

75 

79 
46 

63 
52 

102 
60 

98 
57 

84 
5 1 

62.7 
48.7 

COVELO 

MAX 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 

56 
41 

57 
46 

57 
42 

55 

60 
45 

61 
47 

62 
49 

60 

40 

65 
39 

69 

46 

63 
49 

60 
46 

64 

5 1 

59 

5 1 

59 
39 

62 
47 

60 
52 

57 
50 

59 

72 
41 

64 
52 

64 
49 

61.1 
45.9 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

75 
46 

63 
46 

68 
47 

67 

62 

70 

66 
48 

69 
42 

76 
45 

76 
49 

86 
51 

80 
48 

72 
49 

71 
54 

64 

52 

67 
52 

76 
52 

82 
52 

69 
52 

70 
47 

64 

40 

65 
49 

64 
48 

69 
54 

62 
50 

69 
47 

70 
47 

85 
56 

93 
59 

62 
57 

64 
52 

71.5 
49.2 

ELK  VALLEY 

MAX 

72 
30 

66 
37 

62 
33 

56 

70 

65 

62 
45 

66 
41 

67 
42 

71 

84 
30 

86 

90 

83 
5  1 

83 

89 
39 

91 

45 

67 
44 

61 

70 
35 

80 

76 
37 

71 
45 

55 

62 
37 

66 

75 

85 

93 
44 

85 
54 

73 
50 

75.0 
39.6 

EUREKA  WSO  CI 

MAX 

52 
46 

54 
46 

57 
42 

53 

53 
47 

58 

55 
48 

60 
47 

57 
49 

56 
45 

55 
44 

55 
46 

56 
47 

58 
47 

60 
47 

56 
46 

57 
50 

54 
49 

56 
48 

55 
49 

55 
45 

57 
48 

63 
49 

58 
50 

55 
46 

58 
42 

62 
52 

61 
50 

57 
50 

58 
5 1 

55 
48 

56.6 
47.4 

FERNOALE  2  NW 

MAX 

56 
45 

58 
45 

61 
38 

57 

57 

62 

61 
48 

62 
42 

61 
49 

61 
44 

60 
36 

59 
40 

60 
41 

63 
42 

68 
42 

62 
46 

58 
49 

56 

48 

57 
48 

59 
46 

58 
40 

61 
42 

67 
42 

60 
52 

59 
45 

62 
38 

64 
49 

64 
50 

63 
45 

56 

50 

59 
48 

60.4 
44.6 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

FORT  BRAGG 

MAX 

60 
39 

58 
42 

58 
4  1 

60 

60 

60 

61 
45 

61 
41 

61 
47 

63 

40 

62 
4  1 

62 
42 

61 
42 

61 
43 

65 

45 

67 
47 

58 
47 

64 
46 

64 
43 

62 
48 

62 
4  2 

62 
42 

63 
47 

60 
52 

61 
46 

60 
40 

60 
45 

63 
47 

64 
46 

65 

51 

62 
48 

61.6 
44.5 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

73 
50 

76 
39 

75 
35 

68 

71 
32 

72 
37 

74 
3 1 

74 
30 

61 
33 

39 

91 

66 
36 

89 
45 

91 
50 

93 
5 1 

90 
43 

79 
35 

82 
43 

61 
45 

69 
50 

62 
33 

33 

76 

63 
40 

93 
44 

95 
56 

81 
50 

80.3 
40.6 

FORT  ROSS 

MAX 

55 
41 

56 
41 

60 
3$ 

56 
5  2 

56 
50 

56 

56 
50 

60 
46 

63 
42 

63 
46 

65 
42 

62 
50 

59 
43 

58 
44 

60 
4 1 

61 
49 

61 

46 

60 
49 

58 
47 

63 
40 

60 
44 

60 
4 1 

61 
44 

58 
49 

57 
42 

58 
42 

66 
44 

68 
48 

67 
49 

58 
50 

62 
50 

60. 1 
45.3 

GRATON 

MAX 

83 
36 

67 
38 

67 
4 1 

75 
4  I 

71 
35 

77 
37 

78 
42 

76 
36 

83 
38 

83 

87 
4  1 

86 
39 

72 
42 

78 
45 

69 
40 

74 
45 

80 
47 

86 
46 

73 
47 

81 

40 

74 
39 

69 
4 1 

74 

40 

76 
45 

65 
46 

76 
36 

76 
40 

91 
45 

99 
51 

93 
49 

75 
51 

77.9 
41.9 

HAPPY   CAMP    RANGES  STA 

MAX 

76 
35 

82 
4 1 

80 

73 

66 
39 

76 
38 

77 
40 

75 
46 

77 
3  3 

78 
35 

62 
38 

90 

95 
47 

97 
52 

94 
49 

93 
46 

97 

100 
53 

94 

47 

92 
43 

81 

88 

85 

47 

71 
53 

64 
40 

75 

42 

73 
43 

85 

98 
51 

102 
60 

92 
54 

64.1 
45.0 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

74 
43 

73 
46 

78 

68 

81 

80 
4  2 

78 
52 

86 
49 

84 
47 

92 

92 
48 

83 

90 

79 
5 1 

83 

46 

91 

95 

84 

50 

81 

50 

79 
46 

79 
46 

78 
48 

62 
47 

71 
57 

77 
51 

78 
43 

»2 
46 

103 
58 

99 
58 

60 
54 

74 
53 

82.7 
49.2 

HILTS 

MAX 
MIN 

67 
32 

74 
36 

72 

66 
37 

64 
39 

64 
34 

65 
34 

70 
40 

72 

70 

72 

82 

87 

50 

88 

68 

90 

91 
5 1 

63 

86 

90 

40 

79 

72 

64 

60 
32 

69 
40 

76 
39 

90 
45 

93 
58 

79 
50 

77.3 
41.1 

HOOPA 

MAX 
MIN 

76 
37 

80 

39 

70 
45 

61 
4  1 

74 
46 

72 
47 

67 
47 

75 

73 

79 

89 

91 

94 

89 

89 

95 

95 

97 
57 

74 

76 

84 

81 

64 

66 

74 

81 

79 
53 

79.5 
45.2 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

74 

69 

79 

70 
46 

78 
40 

76 
43 

75 
52 

80 
44 

80 

86 

86 
47 

79 

78 

77 
50 

47 

85 

85 
48 

63 
47 

63 
43 

75 
45 

70 
45 

74 
45 

79 
47 

73 
55 

75 
46 

79 
46 

79 
47 

96 
50 

93 
56 

86 
53 

69 
51 

76.8 
46.6 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

55 
43 

56 
45 

58 
40 

57 

60 

61 

58 
47 

62 
43 

60 
48 

65 
39 

62 
39 

57 
42 

57 
45 

62 
48 

61 
45 

56 
49 

60 
50 

59 

50 

61 
49 

63 
44 

59 
41 

60 
40 

63 

52 

59 
51 

59 
44 

60 
37 

65 
47 

69 
48 

60 
46 

64 

52 

70 
51 

60.7 
45.5 

LAVA   BEDS   NAT  "ONUCENT 

MAX 
MIN 

59 
31 

68 
48 

66 
38 

64 

44 

30 

60 

64 
36 

65 
35 

69 
34 

69 
34 

70 
35 

76 
43 

83 

50 

84 
49 

83 
iff 

63 

46 

64 
45 

83 
46 

84 
47 

78 
39 

69 
39 

73 
43 

74 

42 

68 
48 

59 
33 

57 
33 

64 
36 

74 
36 

62 

45 

87 

54 

87 
46 

71.9 
40.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

60 
20 

68 
3S 

67 

62 
30 

65 
33 

66 
32 

64 
29 

67 
36 

67 
27 

66 
25 

67 
26 

83 
35 

84 

85 
38 

41 

78 

61 

83 
42 

81 
39 

74 

29 

68 
27 

74 

29 

74 
30 

67 
32 

60 
33 

56 
27 

62 
35 

82 
33 

67 
34 

81 

37 

72.0 
33.2 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

73 
46 

70 
45 

70 
47 

''e 

71 

70 
45 

72 
44 

79 
41 

77 

88 
48 

66 
46 

80 
5  3 

77 
5 1 

77 
54 

72 
50 

83 

88 
53 

86 

52 

71 
5 1 

71 
47 

70 
49 

68 
49 

72 
50 

69 
55 

70 
49 

71 
45 

87 
46 

96 
53 

95 
56 

64 

60 

72 
52 

76.9 
49.3 

□RICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

59 

57 
45 

34 

59 
45 

59 

37 

55 
46 

62 
46 

63 
44 

63 
47 

64 

65 

67 

44 

67 

62 

63 
49 

63 
50 

59 
48 

60 
49 

62 

62 
48 

65 
49 

58 
53 

60 

64 
34 

66 
47 

76 
49 

77 
46 

68 
43 

66 
49 

63.5 
43.9 

ORLEANS 

MAX 

MIN 

80 
42 

75 
47 

71 
44 

68 
45 

74 
47 

72 
49 

68 
52 

75 
43 

75 
43 

82 

95 
45 

88 

56 

86 

50 

94 

97 
54 

92 
59 

84 
56 

76 
46 

83 
45 

61 
45 

76 
46 

64 
56 

61 
47 

73 
39 

82 
42 

98 
42 

97 
42 

89 
58 

89 

56 

81.0 
48.0 

PETALUMA  FIRE  STA  ? 

MAX 
MIN 

71 
40 

64 
47 

65 
4 1 

63 

70 

^2 

65 
42 

75 
45 

74 

84 
47 

87 

83 

60 
45 

76 
50 

80 
47 

83 
49 

87 
49 

62 

50 

70 
48 

72 
48 

72 
44 

72 
SO 

67 
49 

68 
55 

67 
49 

67 
45 

81 
48 

93 
52 

89 
54 

82 
52 

77 
53 

75.3 
47.2 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

59 

50 

59 
47 

60 

59 

43 

60 
42 

60 
43 

61 
44 

62 
43 

61 
45 

62 

63 
45 

62 
45 

64 

65 

67 

63 
47 

60 
45 

63 
46 

63 
47 

61 
45 

60 

62 
44 

67 
44 

60 
52 

60 
46 

62 
42 

64 
44 

67 
46 

62 
49 

60 
47 

59 
46 

61.8 
45. J 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

MIN 

76 
38 

73 

61 
45 

74 
34 

74 
39 

72 
40 

71 
37 

60 
39 

87 

92 
42 

95 

92 
48 

90 
49 

90 
46 

95 

100 
54 

101 
53 

81 
46 

78 
44 

85 
45 

84 
45 

7) 
44 

64 
54 

68 

47 

76 
37 

85 
42 

98 
49 

100 
54 

88 
60 

78 
56 

62.6 
45.5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

71 
A3 

77 
43 

71 

70 
44 

61 
45 

69 
47 

69 
46 

71 
42 

76 
43 

74 

74 
42 

86 
43 

69 

90 
47 

86 
49 

89 
5 1 

92 
52 

84 

51 

84 
5 1 

69 
49 

69 
43 

88 
45 

78 
49 

72 
53 

61 
45 

67 
39 

74 
42 

81 
48 

95 
54 

91 
53 

69 
52 

77.4 
46.5 

SAINT  HELENA 

MAX 

MIN 

74 
40 

76 
41 

73 
46 

67 
42 

75 
39 

73 
41 

75 
50 

83 
41 

84 
44 

«0 
50 

91 
46 

B6 
45 

91 
47 

79 
51 

81 
48 

92 
49 

96 
52 

85 

52 

82 
53 

72 
43 

81 
49 

76 
45 

77 
44 

65 
55 

74 
51 

76 
42 

»1 
43 

100 
51 

95 
56 

83 

57 

72 
53 

81.2 
47. » 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

76 
44 

67 
47 

72 
45 

65 
45 

76 
40 

69 
48 

67 
55 

78 
50 

79 
48 

86 
50 

67 
50 

82 
48 

81 
49 

80 
51 

76 
50 

80 
51 

83 

50 

63 
50 

76 
48 

73 
31 

71 
49 

72 
49 

79 
52 

70 
52 

67 
50 

70 
48 

84 
54 

95 
56 

90 
60 

68 

52 

69 
55 

77.3 
49.9 

Santa  rosa 

MAX 
MIN 

76 
40 

68 
45 

71 
44 

68 
42 

74 
40 

74 
41 

75 
48 

80 
42 

78 
44 

87 
48 

69 
45 

BO 
44 

84 
44 

77 
49 

80 
46 

84 

47 

90 
49 

67 
48 

75 
49 

77 
44 

74 
43 

75 
45 

72 
45 

68 

55 

75 
49 

74 
♦  I 

87 
40 

»5 

34 

92 
55 

82 

52 

72 
52 

78.7 
46.1 

S**  R«l«r«ac*  Not**  roUowtng  SuUon  lnd« 
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DAILY  TEMPERATURES 

  M4Y  H73 


SUtlOD 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'i  = 

9 

10 

1 1  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAHVERS  BAK  RANGER  STA 

MAX 

79 

74 

68 

60 

75 

70 

71 

73 

74 

80 

65 

92 

95 

91 

90 

9 1 

8 1 

80.2 

MIN 

33 

41 

36 

40 

33 

39 

39 

43 

35 

35 

36 

35 

47 

46 

50 

49 

51 

43 

44 

42 

43 

43 

45 

52 

40 

34 

41 

42 

43 

46 

49 

41  .6 

SCOTIA 

MAX 

58 

59 

59 

62 

56 

56 

61 

59 

66 

61 

60 

70 

69 

67 

74 

75 

64 

65 

61 

56 

5  8 

62 

63 

69 

64 

5  8 

64 

67 

6  1 

5  5 

63.1 

MIN 

45 

41 

46 

46 

47 

48 

44 

51 

47 

41 

44 

46 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

51 

44 

47 

49 

54 

48 

40 

49 

50 

48 

50 

48 

47.1 

SHELTER  COVE 

MAX 

56 

52 

54 

52 

55 

55 

52 

54 

57 

64 

58 

56 

5  7 

69 

59.3 

MIN 

*5 

48 

43 

45 

49 

45 

46 

45 

46 

51 

48 

46 

47 

47 

49 

47 

48 

47 

48 

52 

46 

44 

49 

55 

52 

54 

51 

47.9 

SONOMA 

MAX 

75 

79 

77 

70 

75 

74 

75 

Bl 

83 

89 

92 

89 

91 

89 

65 

93 

97 

98 

89 

73 

65 

84 

7  5 

72 

71 

73 

93 

99 

64 

84.0 

MIN 

39 

42 

45 

43 

38 

40 

53 

41 

42 

47 

45 

44 

44 

52 

48 

49 

49 

48 

51 

42 

43 

45 

44 

56 

49 

40 

45 

52 

55 

54 

52 

46. J 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

68 

68 

59 

70 

72 

71 

84 

90 

94 

83 

70 

90 

81 

78.4 

MIN 

39 

45 

43 

43 

37 

41 

43 

43 

39 

41 

43 

48 

51 

58 

53 

54 

55 

56 

49 

45 

47 

47 

50 

50 

40 

37 

46 

39 

53 

60 

56 

46.9 

TULELAKE 

MAX 

68 

68 

68 

58 

64 

65 

67 

68 

67 

67 

85 

87 

85 

85 

87 

86 

88 

83 

63 

76 

78 

74 

66 

5  8 

65 

73 

63 

75.2 

MIN 

26 

34 

36 

33 

36 

38 

38 

28 

34 

33 

39 

47 

47 

44 

45 

47 

49 

43 

37 

33 

37 

39 

46 

34 

32 

37 

37 

42 

51 

51 

39.1 

UK  I  AH 

MAX 

72 

6 1 

70 

76 

9  1 

101 

98 

86 

76 

64 

'58 

99 

63.2 

MIN 

44 

41 

44 

43 

40 

38 

45 

40 

44 

45 

45 

46 

50 

52 

51 

47 

56 

57 

51 

48 

47 

46 

47 

46 

46 

40 

56 

52 

63 

53 

47.9 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

73 

79 

75 

70 

61 

75 

72 

73 

72 

79 

83 

89 

92 

94 

92 

91 

92 

62 

6  2 

6  3 

64 

62 

81.6 

MIN 

31 

37 

37 

42 

40 

40 

30 

43 

32 

34 

34 

39 

45 

49 

46 

47 

49 

48 

40 

36 

40 

42 

43 

51 

40 

31 

41 

40 

43 

54 

52 

41.2 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

62 

7  1 

65 

61 

49 

64 

66 

64 

7 1 

70 

65 

91 

73.6 

MIN 

29 

42 

37 

32 

32 

32 

31 

34 

32 

33 

33 

40 

54 

54 

49 

49 

50 

51 

44 

36 

33 

41 

54 

49 

36 

29 

39 

39 

41 

42 

52 

40.4 

UILLITS   1  NE 

MAX 

69 

61 

67 

66 

65 

70 

7 1 

87 

64 

89 

92 

71 

62 

94 

77.7 

MIN 

35 

39 

41 

44 

32 

40 

41 

34 

44 

37 

37 

39 

42 

44 

43 

47 

49 

48 

42 

41 

41 

40 

46 

51 

43 

36 

36 

44 

47 

57 

54 

42.4 

WILLOW  CREEK  1  NW 

MAX 

82 

59 

72 

71 

91 

93 

92 

101 

'47 

101 

83.0 

MIN 

36 

41 

38 

44 

40 

46 

44 

45 

45 

40 

40 

39 

44 

45 

45 

46 

50 

SO 

46 

41 

40 

41 

45 

53 

42 

35 

45 

50 

se 

54 

44.4 

VREKA 

MAX 

75 

75 

68 

58 

71 

71 

74 

74 

85 

90 

93 

90 

90 

91 

89 

74 

82 

83 

74 

66 

65 

7  1 

79 

9 1 

76.9 

*          »  • 

MIN 

34 

42 

40 

39 

37 

37 

36 

39 

34 

34 

37 

42 

49 

56 

51 

53 

55 

52 

47 

40 

37 

46 

49 

52 

37 

36 

46 

45 

51 

61 

53 

44.1 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADiN  Ranger  station 

MAX 

64 

68 

60 

62 

8  3 

60 

86 

74.2 

MIN 

28 

41 

41 

35 

35 

36 

39 

41 

36 

36 

34 

41 

55 

51 

50 

45 

48 

47 

50 

39 

36 

42 

44 

48 

44 

37 

39 

36 

37 

58 

49 

41.9 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

65 

4  3 

64 

65 

65 

69 

84 

84 

63 

65 

70 

75 

76 

59 

56 

63 

72 

8  3 

72.6 

MIN 

23 

31 

35 

32 

31 

33 

30 

36 

26 

27 

28 

33 

34 

46 

37 

40 

40 

41 

42 

38 

28 

30 

36 

49 

36 

36 

34 

31 

36 

43 

45 

35.1 

AUtURN 

MAX 

ll 

76 

75 

75 

59 

73 

73 

74 

79 

84 

86 

89 

90 

92 

86 

90 

91 

94 

62 

75 

62 

60 

78 

67 

69 

74 

85 

8  8 

81.6 

MIN 

48 

49 

47 

40 

41 

48 

46 

50 

54 

58 

59 

62 

61 

61 

64 

65 

67 

61 

50 

50 

50 

50 

52 

53 

43 

46 

58 

62 

71 

60 

54.0 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 

74 

73 

72 

60 

72 

71 

73 

77 

82 

84 

87 

89 

9o 

86 

66 

90 

93 

92 

60 

74 

80 

78 

78 

67 

69 

73 

65 

94 

96 

87 

60.2 

MIN 

43 

44 

48 

46 

38 

45 

45 

43 

49 

52 

54 

57 

60 

65 

56 

61 

62 

65 

57 

53 

47 

49 

47 

52 

51 

44 

50 

56 

64 

70 

57 

52.6 

BLUE  CANYON  WSD  AP 

MAX 

60 

60 

SB 

4  1 

50 

57 

59 

65 

68 

72 

77 

81 

78 

73 

78 

81 

79 

71 

65 

69 

66 

66 

48 

52 

58 

71 

81 

8  1 

70 

6  1 

67.1 

MIN 

39 

43 

39 

27 

30 

39 

41 

41 

47 

50 

52 

57 

59 

56 

56 

56 

62 

59 

49 

48 

49 

50 

47 

42 

37 

36 

44 

60 

62 

56 

47 

47. B 

BOWMAN  DAM 

MAX 

62 

67 

7 1 

78 

78 

77 

78 

82 

79 

70 

68 

70 

69 

68 

67 

57 

62 

74 

63 

82 

6  2 

63 

69.1 

MIN 

31 

34 

36 

28 

30 

33 

36 

34 

37 

39 

43 

44 

53 

47 

46 

47 

52 

50 

47 

43 

41 

42 

44 

44 

39 

38 

40 

56 

53 

55 

51 

42.4 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

78 

75 

72 

70 

72 

73 

78.9 

MIN 

49 

46 

50 

49 

48 

46 

45 

50 

52 

57 

55 

57 

59 

58 

55 

51 

50 

50 

52 

50 

53 

50 

53 

59 

60 

53 

52.2 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

78 

80 

81 

81 

92 

98 

93 

98 

100 

101 

67 

8 1 

88 

65 

83 

69 

77 

79 

89 

1 00 

87.6 

MIN 

41 

40 

54 

38 

45 

47 

44 

47 

53 

45 

50 

52 

58 

54 

56 

60 

64 

56 

51 

49 

49 

51 

58 

54 

45 

49 

56 

60 

67 

63 

51.9 

BURNEY 

MAX 

64 

69 

69 

62 

50 

61 

67 

67 

69 

71 

75 

79 

86 

88 

84 

84 

67 

68 

66 

79 

74 

76 

76 

75 

61 

62 

64 

77 

88 

91 

63 

74.6 

MIN 

33 

31 

30 

39 

34 

30 

39 

42 

31 

29 

27 

27 

45 

46 

43 

42 

44 

44 

49 

42 

32 

49 

39 

50 

43 

41 

32 

36 

37 

38 

50 

38.5 

CANYON  DAM 

MAX 

68 

68 

62 

57 

64 

65 

69 

73 

72 

76 

79 

84 

78 

75 

78 

61 

83 

75 

69 

73 

75 

75 

72 

59 

63 

69 

64 

86 

77 

61 

72.2 

MIN 

29 

32 

36 

32 

34 

33 

37 

37 

33 

37 

38 

37 

47 

47 

45 

44 

46 

49 

46 

4  1 

40 

40 

40 

47 

4  1 

35 

36 

4  2 

45 

52 

48 

40.2 

CHESTER 

MAX 

61 

5  8 

65 

71 

72 

7  5 

85 

80 

33 

60 

64 

68 

64 

79 

73 

75 

74 

73 

70 

59 

63 

76 

66 

84 

76 

74.4 

MIN 

26 

30 

32 

34 

29 

30 

29 

34 

29 

32 

33 

35 

44 

44 

41 

39 

42 

34 

43 

37 

35 

36 

36 

37 

41 

37 

33 

38 

40 

49 

48 

36.4 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

CLARKSBURG 

MAX 

MIN 

CLEARLAkE  HIGHLANDS 

MAX 

6  1 

77 

76 

80 

84 

86 

90 

92 

93 

92 

91 

94 

99 

99 

63 

62 

85 

65 

82 

66 

7o 

76 

86 

97 

99 

95 

64.0 

MIN 

35 

36 

47 

46 

44 

48 

49 

48 

39 

43 

40 

43 

44 

49 

50 

48 

52 

51 

60 

51 

43 

43 

55 

54 

49 

44 

42 

46 

51 

58 

58 

47.4 

COLFAX 

MAX 

MIN 

COLUSA  1  SSw 

MAX 

81 

80 

81 

82 

93 

95 

94 

'1 

95 

100 

97 

95 

67 

67 

84 

65 

80 

76 

76 

87 

97 

100 

95 

6  8 

67.3 

MIN 

45 

43 

50 

49 

39 

48 

SO 

45 

47 

56 

49 

55 

62 

64 

56 

58 

64 

68 

56 

51 

50 

49 

51 

56 

55 

47 

50 

60 

69 

70 

56 

53.9 

Davis  I  WSH  EXP  FARM 

MAX 

79 

80 

76 

79 

84 

87 

86 

91 

94 

93 

86 

69 

95 

99 

95 

63 

75 

85 

60 

86 

70 

77 

77 

89 

97 

101 

68 

64.7 

MIN 

42 

44 

51 

48 

39 

49 

47 

42 

47 

50 

49 

48 

54 

61 

53 

54 

59 

60 

54 

50 

47 

50 

5  I 

56 

52 

46 

46 

63 

60 

64 

57 

51.4 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 

4 1 

59 

66 

66 

7  1 

75 

76 

80 

83 

83 

83 

79 

64 

68 

65 

76 

75 

75 

74 

74 

53 

58 

80 

83 

86 

86 

65 

73.7 

MIN 

39 

42 

43 

39 

29 

38 

42 

42 

44 

46 

48 

53 

58 

54 

55 

54 

58 

60 

59 

49 

47 

46 

49 

45 

42 

38 

41 

43 

43 

60 

54 

47.1 

DE  SABLA 

MAX 

68 

70 

69 

68 

71 

75 

79 

62 

86 

87 

86 

85 

87 

90 

90 

89 

60 

77 

78 

76 

76 

64 

66 

79 

92 

90 

66 

78.4 

MIN 

38 

46 

47 

41 

34 

42 

44 

43 

40 

47 

46 

48 

57 

57 

53 

53 

55 

58 

58 

46 

45 

47 

48 

49 

48 

39 

42 

55 

65 

53 

48.3 

DOBBINS   1  S 

MAX 

69 

69 

73 

76 

80 

83 

87 

88 

90 

86 

88 

90 

91 

87 

80 

80 

80 

76 

68 

7] 

6o 

92 

96 

92 

79 

Bo.R 

MIN 

37 

41 

47 

38 

37 

42 

48 

44 

43 

46 

47 

48 

55 

58 

56 

57 

59 

56 

45 

49 

46 

54 

54 

41 

44 

54 

58 

65 

59 

49.3 

DOMNIEVILLE  ranger  STA 

MAX 

70 

66 

67 

70 

71 

77 

80 

94 

88 

89 

86 

86 

65 

68 

89 

61 

76 

78 

87 

77 

60 

63 

66 

63 

86 

91 

6  8 

77.? 

MIN 

34 

37 

39 

36 

36 

36 

41 

40 

37 

3° 

43 

44 

49 

45 

46 

47 

46 

48 

48 

41 

41 

42 

43 

47 

49 

36 

38 

46 

48 

56 

52 

42.9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

75 

74 

76 

82 

8  5 

68 

93 

95 

92 

87 

94 

98 

98 

66 

77 

65 

62 

80 

71 

70 

73 

62 

83.2 

MIN 

40 

42 

49 

47 

38 

45 

44 

42 

43 

48 

45 

50 

57 

59 

57 

56 

60 

59 

55 

52 

47 

51 

52 

58 

50 

41 

46 

57 

59 

68 

66 

51.1 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

78 

70 

73 

73 

65 

74 

70 

72 

79 

82 

88 

68 

85 

88 

75 

79 

69 

92 

63 

72 

71 

75 

72 

73 

69 

72 

72 

66 

96 

94 

75 

78.4 

MIN 

44 

45 

48 

47 

46 

49 

52 

48 

47 

51 

52 

53 

53 

57 

55 

55 

56 

58 

53 

46 

50 

56 

52 

53 

52 

46 

50 

56 

62 

59 

54 

51.9 

folsom  dam 

MAX 

78 

78 

78 

76 

66 

76 

74 

77 

83 

87 

88 

92 

95 

97 

97 

69 

93 

101 

98 

61 

77 

65 

62 

81 

70 

74 

77 

87 

97 

100 

86 

64.6 

MIN 

49 

45 

46 

48 

42 

47 

SO 

48 

51 

55 

59 

55 

59 

63 

56 

59 

63 

66 

55 

51 

50 

48 

52 

52 

53 

46 

49 

58 

67 

62 

54 

53.5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

68 

69 

71 

69 

68 

68 

74 

79 

81 

64 

86 

84 

63 

64 

90 

86 

81 

76 

76 

75 

58 

61 

72 

90 

92 

61 

77.2 

MM 

44 

44 

48 

41 

44 

45 

43 

52 

56 

57 

60 

57 

55 

57 

45 

52 

49 

44 

44 

50 

45 

36 

46 

66 

52 

45 

49.  1 

5««  R«(«r«DC«  NotAS  FoUowlsg  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


H4Y  1973 


Slation 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

'I' 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

CRASS  ViLLEY  NO  2 

MAX 

MIN 

69 

40 

70 
42 

70 
47 

68 
43 

49 
36 

66 

43 

67 

48 

69 
44 

73 
42 

76 
47 

61 
48 

83 
90 

85 

91 

87 
59 

69 

98 

62 
57 

89 

51 

90 
60 

88 
57 

78 
48 

73 
46 

78 
SO 

77 
49 

79 
52 

99 
90 

61 
40 

67 
44 

79 
32 

99 

99 

91 
64 

88 
99 

76.1 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

79 
46 

74 
47 

74 
48 

74 
48 

67 

75 
48 

71 
50 

74 
45 

81 

83 

68 

51 

89 

49 

87 

52 

87 
54 

75 
52 

63 
53 

92 
56 

99 
95 

87 
52 

74 
49 

71 
47 

79 
49 

74 

52 

76 
55 

69 
51 

72 
47 

75 
49 

89 
99 

92 
99 

96 
59 

79 
53 

90.0 
91.0 

HAT  CREEK   PH  ND  1 

MAX 
MIM 

69 
29 

73 
35 

74 
36 

69 

60 
34 

69 

33 

72 
38 

73 
40 

75 

78 
33 

79 
31 

86 
35 

93 
47 

92 
49 

87 
45 

89 
45 

93 
47 

94 
46 

93 
49 

89 
43 

80 
39 

83 
39 

62 
41 

79 
50 

69 
43 

66 
If  1 

73 
35 

87 
4 1 

93 
41 

96 
5  1 

67 
90 

80.9 
40.6 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

63 
27 

61 
25 

64 
40 

54 

53 

59 

63 
37 

63 
39 

65 
33 

68 

76 
35 

80 
46 

81 
47 

80 
35 

79 
40 

81 

43 

83 
46 

79 
46 

76 
46 

72 
36 

72 
31 

71 
46 

71 
42 

65 
46 

92 
36 

99 
35 

76 
34 

60 
37 

94 
44 

83 
90 

71 
49 

70.4 
30*6 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

79 
37 

78 
37 

75 
40 

73 

76 

77 
39 

74 
38 

80 
38 

85 
36 

83 

91 
42 

93 
43 

93 
46 

91 
48 

91 
48 

95 
48 

98 
53 

97 
52 

99 
48 

80 
43 

89 
44 

84 
44 

69 
43 

77 
52 

70 
43 

77 
36 

86 
42 

95 
49 

97 
93 

96 

60 

88 
57 

89.3 

LAKE  SPAUlDINC 

MAX 
MIN 

63 
23 

64 
27 

61 
29 

57 

46 

59 

62 
29 

66 
28 

71 
27 

74 

77 
35 

81 
36 

62 
49 

79 
42 

79 
41 

63 
42 

83 
43 

82 
42 

74 
40 

72 
36 

72 
33 

72 
33 

72 
34 

70 
42 

99 

36 

61 
25 

79 
31 

86 
45 

63 
49 

67 
46 

70.9 
35.1 

MANZANIT4  LAKE 

MAX 
MIN 

53 
30 

60 
33 

61 
34 

58 

30 

51 
32 

57 
32 

59 
36 

64 
36 

66 

69 
32 

74 
40 

76 
47 

76 
45 

78 
45 

74 
43 

76 
46 

80 
46 

80 
44 

73 
39 

67 
37 

71 
39 

70 
39 

69 
41 

91 
39 

50 
39 

96 
36 

69 
36 

77 
49 

61 
49 

73 
50 

66.4 

MARKLEY  COVE 

MAX 
MIN 

76 
42 

76 
41 

76 
45 

74 
48 

65 
43 

76 
45 

74 
49 

75 
46 

82 
47 

83 
5  2 

86 
49 

91 
49 

93 
53 

92 
58 

87 
54 

87 
54 

92 
57 

96 
60 

99 

52 

78 
46 

77 
47 

82 
47 

61 
48 

79 
51 

65 
51 

73 
45 

76 
49 

66 
96 

93 
57 

96 
62 

65 
94 

92.2 

30  •  z 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
48 

84 
48 

83 
54 

82 

67 

80 

79 
53 

83 
49 

84 

90 

89 
56 

95 
60 

97 
63 

99 
68 

99 

60 

94 
64 

96 
69 

101 
70 

100 
58 

90 
52 

62 
51 

89 
52 

87 
94 

88 
96 

73 
56 

78 
48 

79 
54 

99 

62 

97 
69 

104 
74 

97 
99 

66. 1 

MC  CLDUD 

MAX 
MIN 

67 

30 

70 
36 

68 
38 

67 

56 
35 

64 
32 

70 
33 

68 
35 

72 

74 

75 
35 

63 
38 

68 
39 

92 
51 

89 
47 

65 
48 

90 
48 

93 

51 

69 
46 

82 
36 

77 
35 

80 
41 

78 
44 

71 
49 

93 
36 

62 
33 

69 
36 

90 
40 

92 
46 

93 
53 

79 
91 

76.9 

MINERAL 

MAX 

61 
27 

63 

3  1 

64 

31 

60 

48 

60 

62 
34 

61 
34 

67 
29 

69 

73 
34 

78 
35 

81 
42 

84 
44 

76 
40 

76 
39 

82 

40 

63 
43 

63 
42 

74 
35 

66 
34 

72 
36 

71 
36 

70 
45 

54 
40 

83 
37 

59 

32 

TO 
41 

61 
44 

84 
46 

78 
46 

70.9 
36.9 

MOUNT  SHASTA  hSO  CI 

MAX 

70 
32 

67 
40 

67 
40 

49 
33 

65 
38 

69 
38 

67 

39 

73 
36 

71 
34 

70 
39 

61 
37 

87 

40 

89 

50 

87 
53 

84 
48 

88 
49 

91 
53 

88 
54 

80 
47 

71 
40 

79 
36 

76 
42 

67 
46 

56 
42 

61 
38 

62 
33 

75 
38 

96 
43 

91 
49 

80 
55 

70 
90 

74.7 

*2  •  3 

NEVADA  CITY 

MAX 

68 
34 

73 
36 

72 
42 

70 

48 

64 

69 
44 

74 
40 

74 
38 

79 

79 
49 

79 
44 

85 
48 

86 

53 

86 

53 

83 
5  1 

85 

52 

88 

55 

63 

52 

82 
45 

75 
40 

77 
44 

78 
43 

78 
53 

61 
52 

64 
38 

70 
39 

79 
49 

99 
53 

92 
59 

89 
56 

76.8 

□RLAND 

MAX 

78 
44 

80 
47 

80 
51 

78 

68 

80 

75 
52 

79 
46 

82 
4  7 

65 

89 
51 

93 
57 

99 
68 

97 
63 

97 
61 

91 
62 

98 
67 

101 
66 

100 
62 

100 
51 

68 
53 

90 
55 

84 
55 

B3 
58 

72 
57 

75 
48 

77 
48 

99 
99 

102 
63 

101 
70 

97 
65 

97.9 
55.6 

oroville 

MAX 

79 
50 

80 
49 

80 
55 

78 

66 

78 

76 
53 

79 
49 

63 

66 

90 
59 

93 

60 

96 
67 

95 

75 

94 

63 

92 
65 

95 

71 

99 
73 

99 
62 

69 
55 

79 
50 

67 
54 

85 

56 

69 
59 

70 
58 

75 
50 

78 
56 

91 
61 

101 
74 

101 
75 

95 
63 

66.3 
56.6 

PARADISE 

MAX 

70 
50 

73 
53 

73 
53 

70 

65 
39 

72 

70 
48 

72 
50 

76 

79 

82 
60 

86 
60 

90 
69 

89 
66 

87 
63 

85 

63 

88 
65 

92 
69 

92 
63 

82 
51 

75 
53 

61 
55 

61 
55 

78 
53 

63 
53 

68 
44 

72 
50 

84 
69 

93 
64 

94 
73 

69 
61 

79.7 
56.5 

placerville 

MAX 

69 
37 

72 
42 

75 
44 

72 

57 

69 

70 
44 

71 
43 

75 

61 

83 
49 

86 
51 

66 
54 

87 
58 

86 
56 

85 
57 

89 
57 

86 
55 

93 
56 

62 
47 

75 
46 

76 
46 

79 
48 

77 
53 

65 

51 

67 
36 

70 
44 

82 
52 

92 
56 

95 
65 

69 
56 

78.8 
49.0 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

70 
49 

73 

70 

68 

64 

38 

68 

68 
48 

73 
49 

80 

80 
56 

P4 
59 

86 
57 

87 
67 

65 
67 

85 

66 

89 

89 
68 

88 
6  3 

74 
5  1 

78 
65 

78 
56 

76 
56 

73 

62 
49 

68 
39 

80 
5 1 

90 

95 

69 

90 
70 

64 
57 

78.7 

PLATINi 

MAX 

73 
37 

71 
4  1 

71 
44 

42 

74 

72 
46 

77 
45 

79 
4  5 

80 
46 

46 

91 

90 
50 

85 

52 

92 
57 

94 

53 

93 

42 

83 
47 

81 
44 

75 
51 

72 
43 

35 

94 

95 
58 

87 
53 

72 
46 

81.9 
*6  •  9 

PORTQLA 

MAX 

65 
32 

62 

30 

60 
28 

52 

61 
2  3 

68 
2? 

70 
30 

76 

78 
31 

75 
33 

82 
34 

85 
35 

78 
33 

75 
34 

79 
34 

74 
35 

73 
32 

74 
34 

73 
34 

70 
36 

78 
38 

76 
34 

74 

72.1 
32.0 

auiNCV 

MAX 

RED  BLUFF  NSO  AP 

MAX 

79 
48 

78 
SO 

75 
53 

70 

80 

76 

79 
48 

82 
49 

85 

55 

92 
53 

98 
55 

99 
64 

99 
66 

93 
61 

100 
63 

103 
66 

100 
65 

86 
64 

82 
54 

90 
53 

86 
57 

63 
55 

67 
57 

74 
53 

75 
49 

•  9 

53 

100 
69 

101 
64 

94 

70 

81 
62 

96.6 
56.4 

REOOINC  FIRE  ST4  NO  2 

MAX 

80 
52 

80 
50 

85 
55 

75 

32 

82 

79 
53 

83 
51 

85 

91 

92 
60 

100 
62 

99 
67 

98 
71 

98 
66 

101 
69 

104 

71 

101 
71 

101 
66 

86 
58 

91 
58 

91 
59 

87 
59 

78 
58 

76 
53 

77 
51 

90 
96 

102 
69 

102 
69 

100 
69 

89 
68 

99.9 
59.7 

RQCKLIN 

MAX 

78 
47 

81 
47 

80 
51 

80 

66 

40 

75 

78 
50 

80 
45 

62 

89 
50 

67 

^  1 

93 
50 

96 
56 

98 
63 

92 
56 

93 
58 

96 

100 
68 

98 
55 

64 

5 1 

80 
48 

87 
49 

85 
52 

84 
56 

73 
53 

76 
47 

79 
46 

89 
48 

100 
64 

102 
70 

90 
55 

96.2 
52 . 9 

SACRAHENTQ  MSO  AP 

MAX 
MIN 

80 
49 

79 
46 

81 
51 

71 

78 
45 

76 
51 

81 
52 

86 
50 

90 
53 

91 
55 

93 
55 

95 
53 

94 
54 

69 
62 

66 

60 

93 
56 

96 
57 

97 
61 

80 
54 

74 
52 

64 
49 

81 
51 

82 
54 

74 
57 

60 
54 

78 
48 

90 
51 

99 
60 

102 
66 

78 
94 

77 
53 

89.1 
93.6 

SACRAMENTO  WSO  CI 

MAX 

MIN 

79 
50 

10 
48 

79 
52 

69 

79 

75 
5 1 

79 
52 

82 
50 

88 
5  3 

68 
56 

94 
60 

96 
57 

94 

60 

86 
62 

89 
59 

97 
6  1 

100 
64 

96 
61 

81 
55 

76 
52 

64 
53 

81 
52 

82 
54 

74 
56 

75 
52 

80 
49 

88 
54 

98 
63 

101 
71 

82 
99 

79 
56 

94.9 
99.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

75 
54 

76 
52 

74 
S3 

72 

67 

78 

73 
52 

74 
53 

78 

79 

80 
59 

94 

60 

94 
63 

95 
67 

94 
65 

88 
67 

94 
68 

99 

72 

107 
65 

84 
57 

64 
59 

67 
62 

98 
60 

80 
58 

63 

52 

73 
92 

74 
52 

77 
98 

93 
68 

99 

71 

83 
69 

93.3 
59.2 

SIERPA  CITY 

MAX 

MIN 

68 

33 

69 
35 

67 
35 

61 

33 

66 

70 
40 

74 
35 

79 

79 

81 
43 

66 
46 

88 
50 

85 
49 

81 
49 

88 
49 

88 
51 

86 
92 

78 
48 

74 
40 

77 
41 

77 
41 

79 
40 

69 
48 

61 
49 

66 
32 

82 
39 

89 
93 

89 
93 

63 
92 

65 
52 

76.1 
42.7 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

60 
25 

65 
31 

64 

37 

39 

49 
32 

62 

30 

62 
37 

66 
34 

70 

70 
35 

74 
36 

79 
37 

85 
45 

81 
47 

80 
43 

78 
4  I 

81 
42 

84 
44 

64 
40 

70 
36 

76 
36 

73 
36 

71 
47 

59 
49 

97 
32 

62 
33 

76 
43 

63 
4 1 

87 
5 1 

93 

71.7 
39.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

7? 
43 

77 
44 

76 
50 

74 
53 

66 
40 

77 
45 

75 
47 

77 
44 

61 
47 

65 
48 

87 
48 

90 
52 

94 
59 

96 
6 1 

95 

58 

69 
58 

96 
62 

101 
62 

99 
59 

86 
50 

79 
50 

87 
54 

83 
52 

79 
59 

79 
53 

74 
44 

74 
48 

63 
60 

98 

60 

100 
71 

95 

66 

94.6 
53.0 

STRAHSERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

64 
32 

66 
28 

65 
30 

60 
26 

59 
30 

64 
34 

67 
38 

70 
32 

72 

76 
36 

79 
43 

87 
48 

86 
46 

65 
49 

79 
49 

84 
49 

89 
49 

85 
46 

80 
49 

70 
40 

75 
38 

79 
43 

74 
42 

70 
32 

58 
39 

63 
29 

84 
35 

69 
49 

87 
36 

66 
96 

73 
44 

74.9 
39 . 8 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

vacaville 

MAX 
MIN 

79 

81 
38 

79 

71 
42 

77 
38 

80 
45 

84 
41 

88 
40 

69 
41 

93 
49 

94 
48 

95 

91 

89 
5 1 

94 

98 
57 

97 
96 

94 
58 

79 
49 

85 
45 

82 
49 

79 
51 

79 
40 

75 
52 

79 
52 

91 
46 

98 

90 

99 
99 

99 
95 

93 
95 

96.2 
47.3 

VDLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

73 

74 
45 

75 
46 

69 
4  I 

73 
40 

73 
45 

76 
45 

75 
46 

80 
47 

82 
47 

67 
54 

91 
57 

92 
64 

91 
66 

92 
59 

94 
56 

97 
62 

97 
64 

93 
98 

92 
50 

63 
48 

83 
53 

81 
51 

73 
52 

64 
47 

68 
45 

81 
48 

90 
63 

93 
62 

93 
69 

99 
59 

82.7 
92  .6 

WHISKEYTOwN  RES 

MAX 
MIN 

75 
48 

76 

74 
50 

74 
5 1 

65 
50 

76 
52 

73 
52 

75 
53 

79 
5 1 

81 
93 

85 
55 

69 
58 

94 
62 

94 
64 

94 

60 

69 
64 

95 
65 

100 
66 

95 

62 

66 
59 

81 
53 

86 
59 

62 
94 

77 
50 

61 
50 

71 
46 

71 
51 

96 

60 

95 
65 

98 

67 

97 

64 

82.7 
55.9 

WILLIAMS 

MAX 

MIN 

44 

84 

81 
48 

84 
49 

87 
55 

86 

56 

90 
96 

96 
96 

98 
62 

94 
59 

92 
60 

98 
60 

101 
70 

98 
58 

92 
93 

80 
54 

98 

92 

99 
94 

97 
S» 

49 

98 

92 
63 

98 
60 

WILLOWS 

MAX 

MIN 

79 
43 

81 
45 

80 
49 

80 

67 
4  1 

81 

76 
44 

80 
45 

63 

69 

90 
50 

91 
94 

97 
63 

96 
63 

94 
56 

90 
60 

99 
64 

99 
66 

97 
59 

98 
49 

79 
51 

96 
93 

62 

53 

93 
90 

74 
93 

74 
47 

78 

50 

»1 
69 

102 
64 

99 
70 

97 
99 

96.9 
93.9 

WINTERS 

MAX 

MIN 

81 
46 

82 
44 

82 
S3 

81 
51 

70 
43 

81 

SO 

80 
51 

82 
47 

68 

53 

90 
61 

91 
53 

94 
94 

96 
97 

97 
62 

94 

55 

93 
97 

96 
64 

100 
62 

100 
61 

99 
94 

76 
51 

97 
92 

86 

52 

86 
56 

69 
99 

78 
90 

79 
52 

«3 
67 

100 
64 

102 
68 

95 
60 

97.6 
99.0 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

79 
42 

83 
45 

83 
51 

82 
49 

70 
42 

79 
46 

79 
48 

62 
41 

65 
46 

90 
54 

88 
51 

69 

92 

97 
57 

97 
61 

93 
54 

93 
98 

96 

62 

102 
61 

101 
55 

91 
90 

60 
50 

99 

49 

86 

51 

89 
97 

73 
93 

79 
47 

78 

SO 

90 
60 

99 
63 

103 
65 

94 
99 

97. » 
92.7 

S««  RvImcdc*  Not«B  Followtng  SuUon  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

« 

fl 

Slalion 

1  j 

2 

3 

4 

5  1 

8 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

28  j 

27 

28 

29  j 

30 

31 

> 
< 

•          •  « 

NDRTHElST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

MAX 

45 

61 

65 

70 

74 

78 

8 1 

77 

76 

76 

80 

83 

80 

70 

7 1 

73 

73 

7 1 

59 

58 

63 

78 

83 

85 

79 

70 ,  3 

MIN 

21 

28 

2S 

28 

30 

30 

30 

31 

29 

31 

33 

35 

40 

41 

40 

42 

39 

42 

40 

36 

32 

35 

35 

40 

43 

26 

32 

34 

36 

46 

46 

34.9 

BOOIE 

MAX 

49 

60 

63 

67 

65 

72 

70 

67 

63 

66 

70 

66 

73 

62 

62 

64 

63 

65 

58 

55 

59 

68 

67 

75 

55 

57 

61.2 

MIN 

1° 

18 

19 

20 

19 

21 

29 

27 

27 

27 

24 

37 

30 

32 

33 

37 

35 

22 

35 

34 

36 

24 

23 

22 

23 

20 

34 

22 

28 

40 

25 

27.2 

uBtnrCDnDT 

MAX 

60 

65 

63 

56 

47 

66 

65 

70 

73 

73 

76 

76 

74 

67 

72 

76 

77 

75 

63 

67 

70 

70 

70 

70 

62 

65 

73 

79 

81 

77 

66 

69.  3 

MIN 

15 

18 

6 

14 

16 

16 

26 

24 

16 

26 

26 

19 

32 

34 

32 

31 

36 

36 

34 

46 

30 

24 

26 

30 

38 

24 

19 

33 

36 

45 

40 

27.5 

^cnADV/li  1  C 
^cDAKVlLl-C 

MAX 

57 

65 

68 

47 

56 

64 

66 

67 

69 

68 

77 

63 

64 

81 

83 

65 

87 

64 

76 

70 

74 

77 

76 

6  1 

58 

63 

74 

82 

66 

62 

72.2 

MIN 

31 

43 

45 

36 

32 

40 

41 

44 

45 

41 

40 

45 

53 

50 

47 

5 1 

53 

55 

50 

47 

37 

48 

49 

50 

39 

39 

44 

49 

50 

52 

50 

45.0 

MAX 

54 

61 

62 

59 

44 

44 

60 

63 

68 

69 

72 

73 

60 

6o 

60 

76 

60 

82 

80 

70 

68 

70 

72 

70 

50 

54 

60 

77 

82 

84 

80 

68.5 

MIN 

2* 

27 

27 

31 

27 

28 

30 

28 

27 

30 

32 

34 

36 

42 

38 

38 

38 

39 

38 

34 

30 

34 

32 

41 

40 

27 

26 

30 

35 

45 

43 

33.3 

DOYLE  9  SSE 

MAX 

6B 

71 

68 

65 

52 

69 

69 

73 

76 

76 

86 

85 

64 

63 

66 

88 

63 

60 

77 

60 

78 

70 

63 

69 

78 

89 

85 

65 

75.4 

MIN 

26 

36 

39 

32 

37 

34 

38 

39 

39 

40 

39 

49 

47 

46 

45 

49 

52 

41 

39 

43 

41 

52 

49 

37 

38 

45 

46 

55 

50 

42.2 

El  EHTMr.    FTCU    AMD  ^AMF 

MAX 

6^ 

70 

69 

69 

76 

76 

81 

86 

67 

65 

69 

90 

87 

6 1 

77 

78 

80 

80 

77 

69 

78 

87 

9  I 

69 

67 

77  *  4 

MIN 

33 

38 

35 

33 

36 

32 

41 

44 

35 

40 

40 

44 

50 

48 

46 

49 

50 

47 

41 

43 

40 

41 

55 

45 

40 

38 

49 

44 

54 

49 

42.7 

FORT  BIDWELL 

MAX 

67 

70 

69 

59 

69 

69 

7  1 

7 1 

7 1 

79 

86 

68 

87 

66 

66 

83 

87 

79 

76 

76 

80 

78 

73 

62 

67 

76 

82 

88 

82 

75 

75.9 

MIN 

2S 

40 

46 

35 

38 

38 

39 

45 

39 

35 

35 

41 

47 

45 

44 

47 

47 

49 

45 

43 

34 

40 

46 

50 

40 

36 

42 

40 

41 

47 

48 

41.7 

HGNQ  LAKE 

MAX 

6 1 

67 

65 

53 

47 

65 

69 

7  1 

73 

77 

79 

76 

73 

71 

73 

77 

80 

79 

72 

74 

70 

70 

72 

69 

65 

7o 

75 

60 

81 

72 

65 

70.7 

MIN 

29 

30 

33 

40 

25 

28 

34 

37 

38 

40 

39 

42 

43 

41 

40 

43 

44 

43 

39 

43 

36 

37 

36 

47 

43 

33 

39 

41 

45 

51 

44 

38.9 

^uuan   V 0 L. L  c  I 

MAX 

56 

63 

64 

59 

49 

42 

60 

64 

69 

75 

73 

77 

80 

78 

79 

78 

60 

84 

62 

70 

68 

73 

71 

69 

50 

54 

6 1 

75 

61 

80 

60 

69.2 

MIN 

26 

25 

29 

30 

22 

27 

28 

29 

28 

30 

33 

35 

35 

40 

40 

38 

39 

39 

38 

38 

32 

35 

34 

36 

37 

26 

30 

35 

39 

42 

43 

33.5 

SUS&NVIlLE  AlRPDItT 

MAX 

71 

7 1 

71 

4  8 

58 

7 1 

72 

75 

76 

77 

80 

84 

85 

64 

85 

86 

92 

91 

8 1 

79 

76 

80 

80 

62 

64 

69 

80 

84 

90 

79 

65 

76.3 

MIN 

27 

33 

37 

40 

40 

34 

38 

49 

39 

43 

35 

42 

53 

48 

45 

44 

46 

46 

44 

45 

36 

39 

39 

42 

47 

41 

41 

42 

44 

50 

48 

42.0 

tahoe  city 

MAX 

47 

55 

60 

6 1 

40 

45 

55 

6  3 

6 1 

66 

66 

69 

66 

7  I 

69 

68 

71 

70 

69 

65 

66 

64 

67 

67 

66 

56 

62 

66 

71 

76 

65 

63*6 

MIN 

2"* 

29 

30 

32 

30 

27 

32 

33 

32 

33 

33 

36 

35 

37 

36 

38 

39 

40 

39 

37 

35 

36 

35 

41 

39 

35 

41 

37 

39 

45 

41 

35.4 

tahoe  valley  faa  aP 

MAX 

57 

61 

58 

54 

44 

57 

65 

64 

67 

71 

71 

69 

68 

66 

71 

73 

76 

73 

65 

69 

67 

67 

67 

63 

■  51 

60 

71 

73 

75 

74 

5  1 

65  . 0 

MIN 

25 

28 

38 

29 

23 

23 

31 

31 

26 

36 

32 

36 

37 

40 

36 

39 

39 

40 

39 

39 

33 

34 

34 

45 

43 

30 

32 

36 

40 

43 

43 

35.0 

TERMO 

MAX 

64 

66 

64 

58 

54 

62 

65 

67 

70 

7 1 

79 

6 1 

8 1 

80 

76 

82 

65 

82 

77 

70 

73 

73 

74 

62 

56 

60 

74 

64 

8  1 

64 

71.3 

MIN 

19 

25 

35 

32 

32 

28 

38 

27 

23 

26 

30 

34 

42 

43 

44 

39 

40 

37 

45 

36 

26 

36 

35 

47 

38 

33 

32 

3! 

43 

43 

34.; 

truckee  Ranger  station 

54 

61 

64 

62 

48 

60 

63 

69 

70 

73 

77 

79 

60 

77 

79 

81 

62 

80 

70 

69 

70 

72 

69 

59 

66 

80 

62 

84 

60 

70.4 

MIN 

21 

26 

31 

29 

26 

28 

29 

26 

33 

32 

35 

34 

43 

39 

39 

39 

39 

36 

34 

29 

33 

29 

32 

39 

40 

39 

39 

45 

44 

34.1 

hqodfords 

63 

68 

64 

59 

52 

68 

71 

74 

76 

79 

81 

79 

78 

79 

62 

62 

6 1 

82 

60 

74 

74 

74 

75 

8 1 

84 

76 

57 

72.2 

•      •  . 

MIN 

43 

38 

40 

33 

28 

29 

34 

40 

43 

47 

52 

51 

51 

48 

49 

49 

49 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

31 

32 

33 

41 

42 

51 

50 

48 

43,0 

CENTRAL  COaST 

DRAINAGE  04 

BEN  lOMONQ  4 

MAX 

71 

80 

80 

66 

74 

73 

75 

63 

65 

92 

87 

79 

60 

69 

74 

69 

95 

63 

72 

7 1 

69 

75 

6 1 

77 

74 

79 

90 

102 

97 

78 

62 

79 . 4 

MIN 

37 

37 

42 

46 

40 

47 

41 

39 

38 

41 

46 

47 

48 

50 

46 

45 

49 

47 

51 

42 

46 

49 

50 

53 

50 

40 

44 

50 

55 

53 

51 

45.9 

BERKELEV 

MAX 

57 

59 

64 

64 

64 

63 

62 

70 

71 

77 

74 

62 

66 

64 

63 

70 

74 

62 

6 1 

60 

62 

6 1 

64 

64 

63 

63 

75 

62 

74 

68 

63 

66.0 

MIN 

50 

47 

51 

50 

49 

49 

52 

48 

51 

55 

55 

51 

50 

51 

53 

52 

50 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

54 

51 

49 

53 

58 

56 

52 

54 

51.6 

BURLINCAKE 

MAX 

65 

62 

64 

69 

75 

68 

66 

78 

62 

80 

76 

7 1 

73 

63 

74 

74 

74 

70 

64 

68 

68 

65 

70 

68 

64 

74 

86 

65 

74 

69 

71.4 

MIN 

44 

45 

50 

48 

43 

49 

49 

51 

47 

46 

49 

48 

47 

47 

50 

52 

5 1 

51 

49 

51 

48 

51 

52 

55 

52 

50 

53 

53 

58 

56 

54 

50.0 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

MIN 

CROCKETT 

MAX 

76 

68 

69 

70 

62 

74 

70 

69 

77 

60 

65 

66 

79 

65 

79 

78 

84 

69 

76 

70 

70 

69 

70 

90 

93 

70 

76 . 2 

MIN 

46 

48 

49 

49 

48 

48 

52 

49 

51 

54 

52 

55 

54 

50 

5  3 

54 

52 

52 

50 

49 

49 

52 

54 

52 

50 

55 

52 

51.1 

CILROV 

MAX 

76 

76 

79 

78 

65 

7 1 

69 

74 

60 

85 

89 

69 

80 

60 

75 

60 

94 

98 

82 

69 

76 

76 

100 

96 

79.9 

MIN 

41 

45 

45 

45 

36 

1  > 

43 

41 

43 

46 

50 

48 

49 

52 

51 

49 

54 

51 

52 

51 

50 

51 

52 

52 

55 

43 

50 

55 

60 

52 

50 

48.3 

HALP  MOON  BAV 

MAX 

58 

57 

58 

56 

58 

57 

60 

6  I 

59 

63 

6 1 

59 

63 

60 

62 

61 

63 

59 

5  8 

5  7 

58 

58 

63 

64 

68 

67 

6 1 

60 

60.6 

MIN 

49 

47 

50 

49 

45 

49 

49 

44 

46 

42 

42 

43 

49 

49 

42 

44 

49 

49 

51 

51 

50 

50 

51 

52 

50 

46 

48 

48 

49 

52 

53 

48,0 

HOLLISTER  1  5M 

MAX 

69 

74 

74 

65 

67 

66 

73 

77 

79 

91 

86 

74 

79 

69 

73 

86 

94 

80 

71 

66 

68 

69 

74 

79 

7 1 

73 

87 

93 

84 

63 

76.7 

MIN 

34 

34 

34 

42 

33 

39 

34 

35 

34 

39 

39 

45 

45 

49 

44 

39 

44 

45 

49 

37 

36 

44 

38 

39 

49 

36 

41 

'47 

90 

46 

50 

41.0 

KING  CITY 

MAX 

76 

90 

75 

74 

75 

76 

80 

83 

97 

68 

78 

82 

80 

82 

94 

98 

88 

79 

72 

76 

75 

76 

78 

76 

78 

92 

106 

106 

66 

77 

83.1 

MIN 

40 

38 

40 

45 

41 

40 

40 

39 

39 

49 

49 

51 

47 

48 

47 

48 

46 

46 

41 

47 

48 

51 

53 

44 

48 

48 

55 

51 

52 

46.0 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 

MAX 

76 

74 

74 

72 

74 

To 

70 

79 

82 

90 

92 

91 

89 

63 

64 

93 

99 

97 

91 

60 

7 1 

7 1 

67 

98 

98 

99 

80 

62  4 

MIN 

3B 

42 

44 

46 

38 

46 

46 

43 

42 

44 

46 

48 

49 

55 

50 

48 

54 

55 

50 

47 

44 

47 

50 

54 

4? 

46 

46 

53 

58 

57 

50 

47.9 

LOS  GATOS 

MAX 

73 

72 

72 

66 

70 

73 

72 

78 

80 

87 

89 

65 

84 

8o 

85 

69 

93 

89 

81 

75 

78 

72 

73 

7  5 

70 

7  1 

65 

96 

95 

89 

7 1 

79.6 

MIN 

40 

48 

45 

44 

41 

40 

44 

41 

43 

44 

49 

46 

48 

53 

52 

56 

52 

54 

51 

46 

44 

52 

46 

55 

52 

42 

45 

53 

59 

57 

52 

48.3 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 

79 

74 

77 

70 

77 

75 

75 

63 

62 

90 

91 

90 

87 

67 

83 

89 

92 

92 

66 

74 

79 

78 

77 

75 

75 

75 

69 

95 

99 

97 

75 

62  . 8 

MIN 

43 

45 

48 

48 

43 

46 

52 

4V 

48 

52 

52 

50 

51 

55 

52 

52 

49 

49 

46 

47 

48 

56 

52 

46 

53 

58 

62 

57 

53 

50.9 

MONTEREY 

MAX 

62 

60 

62 

62 

57 

59 

62 

64 

63 

74 

62 

62 

65 

63 

66 

71 

75 

63 

5  9 

64 

76 

83 

77 

65 

59 

64.9 

MIN 

47 

42 

45 

46 

46 

47 

46 

43 

44 

45 

47 

48 

47 

49 

48 

46 

51 

49 

48 

49 

50 

51 

50 

44 

48 

50 

51 

50 

51 

47.7 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

61 

58 

60 

60 

59 

56 

64 

62 

62 

68 

64 

66 

60 

69 

72 

63 

62 

64 

MIN 

48 

43 

45 

48 

49 

48 

49 

44 

44 

44 

47 

49 

49 

50 

*8 

48 

49 

52 

51 

50 

50 

52 

53 

46 

46 

51 

51 

52 

53 

48.6 

MORRO   BAV    FIRE  DEPT 

MAX 

61 

62 

62 

61 

60 

60 

62 

62 

61 

68 

62 

60 

65 

60 

60 

6 1 

62 

70 

65 

71 

64 

58 

63.2 

MIN 

50 

54 

46 

49 

49 

40 

41 

46 

46 

45 

48 

50 

52 

52 

50 

51 

52 

51 

50 

52 

51 

50 

53 

45 

43 

91 

53 

52 

55 

49.4 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

73 

69 

72 

73 

71 

70 

64 

68 

76 

80 

85 

89 

88 

66 

78 

61 

89 

94 

72 

93 

87 

79 

77  •  2 

MIN 

38 

39 

40 

39 

41 

40 

39 

44 

44 

44 

56 

44 

65 

63 

57 

56 

42 

42 

42 

42 

50 

42 

39 

45 

49 

69 

46 

50 

48.0 

MOUNT  HAHUTON 

MAX 

60 

63 

61 

54 

56 

60 

55 

68 

75 

75 

76 

82 

82 

83 

80 

72 

69.9 

MIN 

46 

49 

49 

33 

34 

43 

40 

41 

52 

58 

61 

61 

64 

62 

62 

60 

66 

68 

61 

42 

51 

54 

52 

44 

37 

35 

46 

60 

69 

71 

58 

52.5 

NACIMIENTO  DAH 

MAX 

75 

79 

63 

82 

72 

73 

76 

78 

63 

90 

93 

93 

93 

89 

77 

91 

93 

100 

97 

67 

79 

80 

64 

85 

82 

78 

80 

91 

101 

99 

65 

89.4 

MIN 

3B 

39 

41 

39 

37 

39 

40 

36 

41 

42 

51 

48 

48 

46 

48 

49 

52 

53 

51 

43 

41 

47 

44 

47 

50 

40 

45 

52 

56 

55 

5! 

45.6 

NEWARK 

MAX 

60 

63 

64 

64 

60 

65 

63 

64 

70 

68 

60 

82 

74 

72 

72 

75 

78 

63 

75 

63 

65 

70 

64 

67 

71 

62 

69 

81 

89 

83 

73 

70.6 

MIN 

48 

49 

50 

52 

47 

51 

51 

50 

50 

52 

55 

52 

53 

52 

55 

55 

54 

53 

54 

52 

51 

52 

55 

54 

51 

54 

57 

63 

56 

56 

52.8 

R«fM«nc«  Nolci  Following  SuUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


HAY  1973 


Slalion 

Day  ol  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

u 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

OtKLiND  WSa  AP 

MAX 
MW 

60 
<i9 

59 
48 

60 
5 1 

56 

62 
49 

59 

60 

31 

66 
46 

63 

50 

77 
5 1 

76 
53 

67 
3 1 

67 

50 

66 
55 

69 
55 

66 

72 

6i 
33 

60 

60 

68 

61 

66 

71 

63 

69 

93 

75 

91 
60 

74 

71 

69 

66.6 
33.1 

aAKLANO  MUSEUM 

MAX 

MIN 

63 
52 

66 
5 1 

65 
51 

60 

51 

66 

66 
53 

75 
50 

73 
52 

86 
56 

79 
58 

69 
53 

77 
54 

72 
57 

72 
56 

74 
57 

64 

71 
56 

66 
53 

99 

32 

69 

69 

71 

69 

67 

63 

96 
63 

79 

72 

70 

71.7 
94*6 

PALO  ALTO  JR.  MUSELM 

MAX 

MIN 

76 
*ii 

63 
47 

64 
46 

70 

64 
42 

73 
49 

66 
47 

69 
43 

76 
45 

73 
48 

84 
50 

61 
5 1 

74 
5 1 

75 
55 

75 
5 1 

75 

78 

63 
93 

79 

74 
49 

69 

71 

71 

71 

69 

66 

76 

92 
59 

93 

65 

76 

74.6 
49.6 

PASO  RUBLES 

MAX 

MIN 

79 
32 

83 
37 

83 
39 

62 

75 

78 

79 
43 

83 
41 

90 
44 

92 
43 

93 
37 

86 

45 

SO 

76 
50 

63 

iff 

96 

99 
47 

97 
42 

79 
49 

73 

44 

79 

46 

63 

79 

•  0 
41 

^6 

101 
90 

99 

67 

50 

•  3.7 
43.8 

Paso  pobles  ^aa  ap 

MAX 

76 
39 

81 

eo 

67 

69 
39 

73 

76 
44 

61 
43 

68 
46 

92 

67 
46 

62 
49 

84 
49 

70 
5  2 

82 
50 

94 

102 

94 

33 

72 
5 1 

73 
47 

73 

78 

63 

61 

79 

76 

69 

101 
92 

93 

70 

62 

60.6 
47.9 

PINNACLES   NAT  MONUHENT 

MAX 

7". 

35 

71 
39 

93 

79 
40 

61 
38 

69 
36 

73 
38 

73 
38 

63 
40 

90 

92 
49 

'2 

91 
45 

91 

5  ^ 

79 
49 

88 
49 

97 

98 

97 
49 

63 

75 

76 

61 
4  1 

82 
5 1 

79 

36 

76 

69 
9 1 

^38 

96 

•6 

5 1 

63.2 
45.1 

PISMO  BEACH 

MAX 

63 
<,7 

64 
45 

69 
45 

69 

65 

75 
43 

78 
47 

81 
48 

79 
45 

62 
49 

60 
5 1 

63 
53 

62 
52 

66 

52 

66 

60 

62 
41 

60 
4  5 

67 
32 

64 
50 

66 
52 

66 
90 

77 

74 
57 

75 

51 

96 

75 
55 

74 

69 

69.6 
49.5 

POINT  PIEDPAS  BLANCAS 

MAX 

61 

63 
46 

60 
46 

49 

60 

^6 

61 
49 

62 
49 

60 
45 

64 
45 

59 
48 

99 
49 

60 
50 

65 
50 

61 
50 

62 

62 
49 

62 
49 

62 
5  1 

61 
50 

66 
90 

63 
90 

63 
49 

66 
49 

63 
SO 

63 

66 
46 

66 

71 
90 

65 
50 

62 
90 

62.6 
48.9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

79 

71 
45 

75 
49 

69 

79 
4  1 

74 
49 

70 
45 

75 
44 

81 

88 

89 
45 

90 

69 

84 

5^ 

82 

68 

93 

93 
53 

61 

71 

77 

77 

79 

77 

76 

49 

65 

96 

96 

94 

73 

81.4 

49»  1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

73 
31 

79 
35 

76 
40 

66 
39 

68 
39 

70 
33 

74 
34 

60 
35 

68 
33 

69 
39 

88 
43 

68 
45 

68 

50 

82 
55 

85 
47 

92 
48 

99 

48 

94 

50 

84 
48 

76 
40 

79 
39 

80 
4 1 

62 
40 

78 
46 

74 
49 

77 

69 
4 1 

98 
47 

99 
53 

84 
57 

72 
46 

»2.2 

42*9 

REDWOOD  CITY 

MAX 

75 
42 

70 
46 

71 
43 

64 

74 

^8 

70 
50 

78 
43 

77 
43 

67 
47 

91 
49 

88 
50 

78 
49 

78 
54 

80 
49 

82 

89 

64 

51 

77 
52 

70 
48 

79 

76 
49 

71 
46 

73 
37 

69 
5 1 

71 

69 
48 

99 

94 
98 

88 
56 

76 
36 

78.1 

49,  1 

RICHMOND 

MAX 

69 
50 

64 
49 

66 
51 

63 

''t 

67 

69 
51 

74 
49 

71 
43 

63 
53 

77 
53 

65 
52 

66 
51 

64 
52 

69 
54 

70 
56 

71 
53 

65 
93 

63 
54 

61 
52 

65 

51 

62 
91 

68 

53 

66 
56 

69 

52 

70 
90 

76 
53 

68 
57 

77 
97 

63 
94 

65 
92 

68.0 

52  •  0 

SAINT  maRyS  college 

MAX 

67 
46 

65 
46 

61 
46 

59 

63 
45 

64 
45 

69 
44 

76 
44 

81 
45 

86 
45 

87 
45 

85 
52 

82 
54 

73 
55 

84 
57 

66 
57 

92 
55 

86 
60 

72 
5 1 

69 

50 

71 
49 

63 
49 

67 
30 

64 
54 

65 
50 

68 
47 

65 

50 

92 
3 1 

92 
96 

64 
51 

64 
30 

79.4 

Salinas  j  e 

MAX 

63 
46 

68 
42 

62 
46 

63 
49 

60 
48 

59 

64 

50 

68 
45 

67 
48 

76 
45 

70 
49 

62 
50 

66 
50 

64 

52 

67 
5  1 

71 
49 

79 
49 

69 

60 

61 

52 

60 
32 

62 
51 

60 
So 

66 
55 

71 
54 

68 
53 

69 
47 

77 
49 

64 
53 

79 
53 

67 
52 

66 
33 

67.2 
49  .  6 

Salinas  faa  ap 

MAX 

6". 
45 

68 

67 
50 

64 

5  1 

63 
5 1 

62 
52 

67 
51 

70 
46 

69 

5  0 

80 
47 

69 

5 1 

65 

71 
5 1 

67 
54 

69 
52 

75 

82 

67 
52 

64 
54 

63 
5  3 

65 

52 

69 

68 
54 

75 

66 

68 
49 

81 

5  2 

68 

62 
55 

66 
55 

67 
53 

69.6 
5 1 » 4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

58 
4  8 

56 

57 

57 
46 

59 
42 

58 
42 

58 
42 

62 
42 

60 
47 

63 

61 

99 

61 

60 

62 

59 

59 

62 

59 

59 

99 

60 
9 1 

61 

60 
50 

62 

63 
9 1 

64 

69 

65 

62 

63 

60.6 
48  . 4 

San  FRANCISCO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

61 
47 

59 
46 

62 
50 

59 
49 

63 
45 

59 
49 

60 
49 

66 
49 

62 
47 

77 
48 

74 
50 

68 
49 

70 
50 

69 
53 

74 
53 

67 

72 
49 

71 
90 

61 
5 1 

63 
51 

67 
46 

60 
50 

65 

52 

71 
5  3 

61 
5 1 

62 
50 

71 
53 

89 
55 

74 
33 

73 
53 

71 
53 

67.1 
50.2 

San  FRANCISCO  WSO  CI 

MAX 

55 
48 

56 
47 

57 

57 
49 

61 
48 

97 
48 

57 
50 

65 
49 

63 
48 

73 

69 

90 

63 

63 

65 

61 

67 
49 

99 

57 

38 

61 

97 

60 
52 

64 

56 

60 

66 
53 

69 

66 
52 

62 
32 

69 
52 

62.1 

San  cregorio  2  SE 

MAX 
MIN 

62 
^,7 

59 
45 

61 
48 

60 
46 

62 
46 

61 
47 

60 
48 

63 

37 

60 

68 
39 

69 
37 

68 
46 

68 

68 

71 

66 

67 
47 

69 
46 

63 

50 

60 

50 

69 
47 

62 
49 

69 

50 

72 
53 

62 
47 

63 

67 
44 

76 

73 
45 

66 
90 

65 
52 

65.3 

San  JOSE 

MAX 
MIN 

74 
45 

66 
49 

69 
48 

65 
49 

71 
42 

67 
90 

70 
46 

74 

44 

75 
46 

84 
49 

86 

52 

86 
49 

79 
50 

78 
55 

81 
55 

84 
55 

88 

55 

66 
56 

79 
54 

69 
51 

75 
50 

73 
93 

71 
50 

72 
96 

70 
54 

70 
45 

81 
51 

94 
56 

94 
63 

69 
97 

62 
99 

77.6 
51.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

63 
48 

65 
45 

78 
45 

69 
48 

63 
40 

61 
43 

69 
45 

72 
49 

76 
50 

82 
48 

92 
49 

69 
49 

61 
5 1 

70 
5 1 

60 
50 

71 
5 1 

79 
90 

76 
50 

73 
5 1 

67 
51 

67 
49 

66 

50 

69 
50 

67 
90 

69 
52 

64 
45 

70 
46 

90 
60 

96 

60 

84 
52 

70 
53 

71.6 
49.4 

San  MATEO 

MAX 
MIN 

68 
48 

67 
47 

67 
49 

59 
50 

67 
47 

63 
9 1 

66 
50 

74 
48 

70 
47 

84 
46 

82 
49 

77 
49 

78 
50 

74 
51 

73 
53 

67 
50 

82 
56 

77 
92 

64 
58 

61 
30 

69 
47 

62 
52 

69 
32 

69 
56 

63 
52 

68 
50 

81 
53 

95 
55 

90 
59 

79 
91 

71 
52 

72.0 
5  1  •  0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

65 

71 

72 

66 

41 

66 
38 

66 
44 

74 
50 

74 
40 

74 
3^ 

82 

70 

69 
46 

65 

67 
50 

68 

75 

79 

71 

6! 

66 

66 

67 

73 

73 
50 

75 

73 
42 

83 

98 

83 

72 
49 

62 
5  3 

71.9 

UPR  SAN  LEANORD  FILTER 

MAX 
MIN 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

75 
44 

78 
40 

78 
48 

67 
46 

77 
41 

75 
45 

84 
44 

64 
42 

87 
45 

93 
48 

94 
46 

91 
48 

60 
53 

84 
51 

93 
50 

100 
52 

93 
94 

75 
55 

72 
49 

80 
44 

72 
42 

77 
49 

72 
55 

72 
50 

75 
44 

68 
46 

94 
54 

99 
57 

64 
99 

76 
52 

82.3 
46.4 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

62 
48 

60 
43 

69 
43 

69 
48 

68 
41 

60 
48 

63 
44 

71 
42 

70 
43 

68 
46 

81 
46 

66 
49 

61 
49 

66 
49 

62 
52 

65 
47 

70 
50 

79 
90 

64 
51 

56 
30 

61 
90 

61 
90 

62 
49 

70 
54 

66 
55 

68 
43 

70 
47 

80 
52 

93 
53 

77 
92 

62 
53 

67,6 
46.3 

WOODSIDE  FIRE  STA  1 
•          *  « 

MAX 
MIN 

75 
37 

71 
41 

74 
41 

67 

74 
52 

69 
4  2 

67 
45 

78 
38 

84 
42 

89 
42 

93 
43 

67 
43 

33 
42 

79 
55 

84 
45 

86 
46 

92 
46 

90 
49 

82 
48 

66 
43 

79 
40 

75 
40 

79 
44 

72 
54 

65 

52 

74 
42 

65 
45 

96 
51 

96 
94 

92 
99 

79 
54 

79.6 
49.6 

SAN  JOASUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 
MIN 

ANTIUCH  PUMPING  Pi  3 

MAX 
MIN 

79 

80 

71 

78 
41 

62 
41 

73 

40 

71 
52 

72 
42 

80 

62 

90 

'9 

90 

84 

86 

92 

92 
56 

90 

84 

5  2 

76 
47 

60 
50 

78 
54 

78 
54 

70 
55 

72 
48 

75 
55 

67 

60 

96 
61 

97 
62 

82 
56 

81.9 
50.5 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

62 
47 

76 

ao 

61 
50 

72 
44 

62 
46 

75 
51 

75 
52 

76 

84 

87 

90 

90 

90 

91 

92 

93 
67 

94 

69 

97 
54 

91 
58 

64 

53 

63 
96 

85 

62 

86 
56 

80 
57 

78 
48 

82 
50 

64 

32 

96 
68 

100 
70 

92 
63 

84.3 
57.1 

AUSERRY  1  NW 

MAX 

MIN 

BAKERSFIElD  wso  ap 

MAX 
MIN 

84 

89 

68 

79 
54 

71 
92 

62 
6U 

60 
53 

81 
55 

87 

92 
62 

97 

97 
68 

97 

95 

7  1 

100 

99 

101 
7 1 

102 

98 

90 

87 

90 

91 

89 
59 

84 

61 
3  1 

87 
53 

107 

106 
73 

101 
74 

89 
63 

90.9 

BALCH  POWER  HOUSF 

MAX 

MIN 

72 
45 

79 

79 

76 
92 

63 
45 

72 
43 

72 
51 

74 
51 

60 

63 

65 
59 

68 

68 
63 

89 
64 

87 
56 

69 

90 
62 

93 
65 

93 
64 

•  6 
58 

79 
57 

80 
96 

60 
36 

60 
56 

73 
37 

72 
49 

61 

32 

94 
99 

94 
61 

94 
62 

65 

63 

•  2.1 
96. 1 

BLACKWElLS  corner  2WNW 

MAX 
MIN 

BO 
51 

85 
49 

69 
90 

79 
50 

71 
45 

79 
92 

79 
49 

60 
47 

87 

50 

90 
52 

93 
58 

94 

61 

94 
65 

90 
67 

93 

62 

99 

62 

96 
69 

99 
67 

91 
65 

84 

57 

63 
48 

86 

57 

69 
39 

82 
95 

62 
98 

79 
50 

66 
50 

98 
98 

101 
68 

86 

63 

76 
34 

87.1 
56.3 

euTTONwULOW 

MAX 
MIN 

77 
46 

84 
49 

66 

32 

87 
51 

80 
46 

7* 

92 

63 
51 

61 
47 

62 
91 

90 
53 

93 
56 

97 
99 

97 
65 

96 
70 

96 
57 

97 
69 

99 
63 

101 
66 

103 
62 

98 
47 

91 
47 

86 
59 

90 
38 

91 
57 

69 
59 

85 

90 

61 
94 

66 

97 

102 
67 

109 
69 

99 
60 

90.6 
56.2 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 
MIN 

58 
31 

63 
35 

67 
J9 

63 
39 

47 
22 

52 
30 

62 
36 

64 
36 

67 
35 

76 
38 

79 
45 

78 
46 

79 
49 

79 
92 

77 
46 

79 
47 

77 
50 

63 
49 

61 
51 

74 
42 

69 
40 

73 
44 

72 
44 

72 
46 

57 
46 

37 
32 

63 
35 

76 
44 

65 

51 

66 
35 

76 
32 

70.5 
42.0 

S*«  R«I*f*ac*  Nol«a  FoCawtBQ  Suuon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,]. 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CIHP  PIROEE 

MAX 
MIN 

78 

79 

80 

78 

65 

73 

76 
48 

78 
47 

61 

87 

89 

56 

60 

94 

62 

93 
59 

60 

97 
66 

96 

85 

80 
50 

64 
49 

63 
49 

81 

72 
5  5 

73 

76 
50 

66 
59 

100 
99 

103 
66 

91 
55 

64.7 
53.0 

CATHEYS  VV  BULL  RUN 

RH 

MAX 
MIN 

72 

76 
44 

82 
46 

79 
43 

65 
36 

68 
44 

74 
45 

75 
44 

77 

65 
49 

87 

90 
54 

90 

93 

56 

92 
58 

93 

95 

97 

68 

62 

62 

65 

83 

77 

73 

75 

66 

99 

100 

93 

64.0 
51.5 

CHERRY  VALLEY  OAH 

MAX 
MIN 

C0ALINC4 

MAX 
MIN 

iz 

86 
47 

87 

50 

81 
47 

80 
46 

81 
46 

63 
48 

80 
46 

91 
49 

91 
53 

96 
55 

97 
59 

93 
65 

91 
65 

96 
63 

95 
63 

99 
64 

100 
65 

96 

62 

90 
55 

66 
56 

67 
56 

89 
54 

85 
58 

79 
55 

82 
45 

86 

99 
57 

^6^ 

96 
70 

88 
6  1 

89.5 
55.6 

CORCORAN  IRRIC  DIST 

MAX 
MIN 

83 

87 
44 

8S 

82 
45 

72 
4  1 

62 
51 

81 
46 

82 
44 

90 

92 

96 

96 
53 

93 

69 

97 
63 

98 
59 

100 
6 1 

^62 

104 

97 

87 

51 

50 

87 

83 

83 

89 

102 

106 

102 

95 

91.5 
53.4 

DEN4IR  3  NNE 

MAX 
MIN 

81 
39 

83 
43 

78 
50 

68 

74 
40 

72 
41 

78 
42 

81 
42 

86 
4  1 

61 
4 1 

92 

91 

93 
60 

91 
62 

57 

93 
57 

95 

98 

*6 

69 

8| 

62 
50 

60 

75 

74 

76 
42 

65 

96 
53 

99 

95 

58 

84.6 
49.6 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

electra  power  house 

MAX 
MIN 

77 

30 
43 

79 
45 

76 

72 
39 

74 
43 

75 
44 

79 
42 

66 
44 

68 

91 

93 
49 

93 
53 

92 
58 

58 

93 
57 

96 
60 

97 

95 

64 

47 

49 

83 

80 

74 

75 
40 

87 

99 
5  5 

100 

100 

60 

66.0 
50.2 

FIVE  POIMS  5  5Sw 

MAX 
MIN 

89 

83 

87 

88 
5 1 

4  3 

82 

82 
45 

°9 

89 
5  2 

96 

96 

57 

98 
59 

100 

102 

69 

69 

88 
52 

88 

86 

104 

105 

93 

92.0 
53.1 

FRESMO  WSO  AP 

MAX 

MIN 

81 

86 

84 
52 

72 

70 

81 

80 
49 

63 
49 

90 

93 
53 

95 

96 
56 

94 

94 

95 

97 
63 

100 

95 

85 

86 

69 

69 

61 

60 

6! 
50 

68 

100 

104 

97 

89 

66.9 
56.9 

FRUNT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

7* 

80 
45 

86 
45 

83 
45 

70 
39 

70 
36 

79 
44 

80 
43 

63 
46 

90 
5 1 

91 
5 1 

95 
55 

97 
56 

93 
60 

94 
59 

97 
57 

97 
58 

100 
62 

102 
63 

95 

52 

86 
47 

87 
47 

89 
5 1 

89 
53 

82 
57 

80 
42 

80 
42 

89 
47 

105 
64 

97 
62 

86.9 
51.3 

5LENNVUL6 

MAX 
MIN 

68 

75 

74 

69 

62 

67 

68 
37 

70 
36 

77 

60 

85 

84 

82 

83 

79 

85 

87 

90 
47 

88 

61 

75 

78 

76 

77 

70 

68 

79 

92 

93 

'I 

66 

78.8 

41.3 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

43 

51 

58 

58 

46 

36 

57 
33 

54 
34 

61 

67 

69 

68 

71 

68 

63 

66 

67 

46 

72 

65 

58 

59 

63 

64 

56 

54 

57 

70 

77 

77 

69 

61.8 
39,2 

HANFORD 

MAX 
MIN 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

64 

66 
4 1 

71 
42 

67 
41 

57 
32 

52 
35 

66 
40 

69 
43 

74 

79 
4  1 

83 

80 
50 

83 
5  5 

82 
52 

76 

79 
50 

61 
53 

89 

51 

84 

77 
46 

73 
4  5 

73 
46 

76 

76 
50 

64 
5 1 

62 
38 

68 
42 

79 
50 

86 

86 
5  7 

80 
54 

74.3 
46.6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

50 

55 

55 

48 

45 
2 1 

46 
24 

51 
29 

56 
31 

63 

68 
36 

63 

67 
37 

66 

61 

60 

62 
37 

68 
39 

66 

65 

54 

56 

54 
35 

47 
38 

52 
30 

63 
34 

71 
42 

72 

65 

59 

59.0 
34.7 

IDRIA 

MAX 
MIN 

67 
48 

73 

78 

75 

65 

66 

74 
47 

73 
47 

76 

83 

83 

87 

89 

86 

62 

86 

'2 

'1 

93 

66 

78 

79 

61 

82 

74 

74 

74 

61 
6 1 

93 

95 

59 

60.9 
56.2 

KERN  RIVER  PH  NQ  i 

MAX 
MIN 

81 

85 
59 

85 
62 

86 
58 

76 
50 

77 
50 

80 
55 

79 
57 

83 
60 

67 
63 

93 
67 

95 
69 

94 

72 

95 

75 

91 
66 

94 
69 

96 
71 

99 
74 

97 

94 

67 

87 

60 

85 
64 

88 
67 

90 
64 

82 
64 

60 
54 

84 
56 

104 
73 

104 
75 

99 
69 

89.0 
63.9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

74 

80 

80 

78 

68 

74 

74 
46 

78 
50 

83 

86 

5  1 

91 

93 
63 

69 
66 

62 
62 

65 
49 

86 
62 

94 
62 

94 

66 

66 
58 

63 

34 
56 

85 
59 

81 

53 

76 
63 

69 
57 

66 
48 

96 
5 1 

98 

96 
67 

69 
60 

84.7 
54.6 

KETTLEHAN  CITY 

MAX 

Mm 

77 

82 
46 

86 

86 

75 
44 

74 

47 

83 
46 

82 
48 

84 
49 

90 
51 

92 
56 

96 
62 

96 
66 

95 
71 

95 

65 

97 

62 

99 
65 

101 
66 

104 
65 

97 
55 

89 
53 

87 
59 

91 
56 

91 
59 

84 

59 

82 

50 

82 
55 

68 
59 

102 
63 

105 
71 

97 
65 

90.0 
57.1 

KETTLEmAN  STATION 

MAX 

Mm 

62 

86 

89 

76 

72 

61 
5 1 

80 
50 

62 
47 

89 

91 
58 

95 

96 
60 

96 

70 

94 

73 

96 

67 

97 
65 

100 
72 

102 
73 

96 
68 

87 
58 

87 
57 

89 
63 

89 
58 

64 
56 

80 
60 

62 
5 1 

67 
58 

100 
66 

104 

'7° 

97 

69.8 
60.1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

76 

79 

82 

67 

74 
4 1 

76 
43 

77 
42 

81 

65. 

88 

91 
55 

94 
56 

93 
64 

91 
5  B 

91 
58 

94 
63 

96 
66 

97 
59 

65 
52 

79 
48 

84 
51 

64 
4  8 

83 

77 
56 

77 
46 

88 
54 

99 

65 

101 
67 

92 
58 

85.6 
52.2 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

79 

84 

80 

46 

69 

77 

77 
48 

79 
44 

85 

87 

92 

91 
54 

91 
5  6 

92 
5  S 

90 
60 

92 
59 

94 
63 

96 

92 
62 

86 

50 

81 
50 

83 
53 

83 
52 

61 
59 

75 
53 

76 
45 

65 
52 

94 
57 

99 
60 

98 
65 

88 
5  5 

85.5 

53.0 

LEMON  COVE 

MAX 

MIN 

71 
50 

80 

85 

5  ^ 

85 

47 

75 

68 

79 
48 

60 
47 

81 

87 

90 

94 

95 

69 

92 

61 

9! 
61 

96 
66 

97 

70 

100 

95 
58 

66 
5 1 

85 
54 

86 
56 

88 
56 

83 

60 

81 
45 

60 
47 

67 
62 

101 

103 

99 

87.7 
56,6 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

81 

86 

85 

48 

69 

80 
38 

60 
48 

81 
47 

88 

91 
5  2 

95 
5  5 

96 
55 

69 
62 

95 
68 

97 
56 

98 
59 

99 
61 

101 
63 

95 

62 

90 
58 

65 

49 

90 
52 

69 
53 

63 
53 

83 
59 

81 
42 

68 
45 

101 
55 

104 
65 

100 
65 

86 
64 

69.3 
54.1 

LITTLE  PANDCHE  DET 

DAM 

MAX 
MIN 

75 
49 

79 

50 

78 

67 

72 

78 
54 

78 
48 

81 

68 

88 

91 
58 

93 

93 
67 

92 
66 

91 
64 

93 
67 

97 
63 

100 
63 

91 
55 

60 
52 

62 
54 

86 
53 

66 
56 

77 
55 

76 
5 1 

83 
5 1 

84 
61 

94 
69 

100 
7 1 

90 
57 

85.3 
56.5 

lodgepole 

MAX 

Mm 

39 

49 

56 

56 
28 

46 
25 

47 
2 1 

50 
26 

51 
30 

56 
30 

63 
32 

66 
32 

64 
32 

67 
35 

64 
35 

56 
33 

61 
33 

65 
33 

71 
34 

67 
35 

64 
36 

59 
32 

59 
32 

65 

33 

63 
35 

56 
37 

57 
33 

59 
29 

67 
38 

75 
40 

77 
39 

69 
42 

60.3 
32.0 

LODI 

MAX 

MIN 

82 
46 

80 

78 

68 

76 

78 

78 
48 

84 
45 

66 

91 
54 

92 

94 
52 

93 
59 

96 
5  8 

98 

99 
60 

100 
59 

98 
63 

90 
5  8 

85 
5 1 

66 

50 

82 
49 

79 
50 

76 
57 

74 
54 

76 
47 

90 
5 1 

99 
57 

100 
64 

95 

66 
54 

86.8 
52.9 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

81 
45 

82 

83 

79 

73 

74 

60 
52 

61 
50 

87 

88 
53 

92 
55 

95 
57 

94 

60 

93 
62 

90 
60 

95 
59 

98 
62 

96 
68 

63 
56 

81 
53 

81 
51 

61 
52 

84 
57 

66 
56 

77 
58 

60 
50 

86 
50 

96 
59 

102 
67 

98 
66 

79 

57 

66.4 
55.0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 

Mm 

76 
5 1 

78 

52 

78 

61 

72 

75 
51 

73 
55 

81 
55 

88 
5  8 

°o 

92 
60 

92 
59 

95 
64 

se 

63 

69 
61 

95 
67 

98 

70 

99 
62 

83 
54 

63 
56 

61 
55 

60 
61 

81 
58 

78 
59 

71 
59 

77 
54 

84 
65 

95 

72 

97 
71 

69 
63 

83.8 
58.7 

HADERA 

MAX 

Mm 

75 

84 

87 

85 

74 

73 

84 
44 

81 
45 

84 

91 

91 

96 
55 

95 

60 

96 
65 

93 
63 

96 
60 

98 
64 

99 
67 

104 
63 

94 
52 

67 
50 

86 
54 

89 
59 

87 
57 

80 
56 

80 
47 

61 
50 

90 
61 

99 
66 

104 
69 

93 
62 

88.9 
54.6 

MANTECa 

MAX 

Mm 

79 
44 

80 
46 

82 
50 

80 

66 

76 

74 
48 

77 
48 

e| 

88 

89 

93 
5  2 

93 
56 

94 
59 

89 
5  6 

91 
59 

96 
60 

99 
63 

99 
57 

82 
53 

77 
50 

86 
52 

61 
47 

80 
58 

76 
56 

73 
46 

78 
50 

89 
97 

97 
64 

100 
64 

90 
5  7 

85.0 
53.1 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

74 
38 

81 
52 

86 
54 

85 
48 

77 
38 

71 
47 

80 
53 

78 
52 

79 
55 

87 
49 

91 
55 

94 
66 

94 
61 

94 
60 

92 
63 

96 
61 

96 
58 

101 
56 

102 
58 

96 
48 

69 
49 

81 
61 

88 
62 

63 
57 

64 
54 

33 
52 

78 
53 

84 

63 

101 
75 

104 
77 

98 
63 

68.1 
56.1 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

Mm 

82 

85 

84 
52 

81 
46 

75 
44 

79 
46 

80 
47 

82 
46 

89 
49 

89 
50 

93 
55 

92 
56 

95 
53 

94 
63 

94 
63 

97 
59 

98 
56 

100 
64 

100 
55 

67 
51 

65 
59 

85 
52 

65 
52 

82 
57 

78 
56 

79 
46 

87 
52 

97 
64 

102 
65 

100 
68 

87 
60 

88.9 
54.2 

MODESTO 

MAX 

Mm 

82 
45 

81 
46 

79 
51 

68 
45 

75 
45 

77 
47 

78 
48 

63 
46 

68 
52 

89 
53 

94 

53 

92 
55 

95 
59 

92 
64 

91 
59 

9! 
59 

98 
62 

99 
64 

65 
56 

76 
52 

65 
52 

83 
52 

81 
52 

76 
58 

7! 

53 

78 
45 

88 
52 

98 
59 

101 
65 

93 
66 

83 
57 

65.8 
54.0 

NEWMAN  2  NH 

MAX 

Mm 

84 
42 

82 
44 

80 
46 

78 
42 

75 
40 

80 
44 

79 
43 

62 
42 

id 
45 

67 
50 

93 
52 

93 
54 

96 
5  3 

93 
63 

93 
5  8 

94 
57 

99 
58 

100 
6 1 

98 
56 

67 

86 
46 

65 

63 
49 

82 

78 

79 

67 
47 

96 

103 
64 

102 
60 

93 
57 

68.3 
51.2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

81 
36 

70 
41 

76 
41 

73 
41 

33 

69 

71 
42 

75 
46 

81 
47 

64 
50 

88 
49 

49 

66 

88 
49 

86 
50 

87 
50 

92 

44 

77 
47 

62 
49 

82 
49 

71 
39 

74 
43 

81 
51 

94 
53 

96 
55 

96 
54 

81.8 
46.2 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

PORTERVILLE 

MAX 

Mm 

73 
51 

82 
53 

87 
55 

87 
50 

77 
48 

72 
50 

81 
51 

81 
49 

62 
54 

90 
56 

92 
58 

97 
64 

96 
6fl 

92 
73 

97 
62 

97 
65 

96 
67 

100 
71 

103 
70 

97 
62 

69 
54 

87 
57 

91 
58 

90 
55 

69 
60 

62 
>4e 

81 
57 

89 
61 

102 
67 

103 
72 

102 
65 

89.8 
59.1 

5««  R«l*i*ac«  Notaa  Following  Stallon  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slitlon 

Dayol  Month 

• 

01 
t 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

.9| 

1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

PQS6V  3  E 

MAX 
MIN 

5S 

32 

68 
35 

62 

61 
32 

62 
33 

61 
35 

'9 

65 

70 
40 

75 
39 

76 

75 

69 

68 

45 

75 
49 

76 

90 

79 
9 1 

60 
51 

78 
47 

76 
49 

79 
42 

7J 
43 

69 

46 

63 
47 

72 
40 

65 
43 

•  7 
49 

69 
48 

78 
41 

72 
40 

71.6 
41.9 

SALT  SPRINGS  PBR  HDUSE 

MAX 
MIN 

67 
♦  'I 

71 
47 

69 

67 
39 

53 
33 

66 
39 

68 

74 

79 
46 

80 
53 

56 

11 

85 

56 

79 

62 

87 

60 

62 

76 

75 

76 

79 
94 

46 

59 
46 

66 
40 

78 

69 
5 1 

69 

60 

81 
99 

72 
94 

79.5 
90.4 

Sin  LUtS 

MAX 

MIN 

7« 
53 

75 
45 

52 

77 
52 

65 
49 

71 
48 

67 

74 

62 
54 

68 
60 

88 

91 

92 

57 

|6 

84 
62 

95 
6 1 

99 

53 

85 
92 

79 

74 
91 

74 
50 

77 
96 

76 
59 

73 
94 

75 
95 

66 
61 

94 
60 

96 
68 

64 
96 

62.3 
55.9 

SONQRi  RS 

MAX 

MIN 

72 
W 

75 
43 

77 

75 
40 

58 
36 

65 
40 

42 

73 

77 
45 

8! 
48 

86 
49 

89 

91 

58 

67 

68 

56 

94 
96 

56 

67 

78 

61 
91 

49 

63 
93 

54 

71 
36 

74 

89 

53 

96 

96 

69 

60 

61. 7 
«9.2 

SO  6NTR1NCE  VQ5EMITE 

MAX 
MIN 

56 
30 

53 
33 

67 

62 
33 

51 
26 

43 
26 

58 

64 

69 
37 

74 

40 

79 

78 

80 

70 

70 

*  1 

75 

42 

76 

61 

80 

73 
42 

64 

38 

70 
41 

72 
43 

73 
43 

62 
42 

96 

33 

67 

32 

78 
31 

63 

66 
91 

78 
90 

69.4 
39.2 

STDCKTJN  uSQ  4P 

MAX 
MIN 

62 
46 

82 
48 

82 

69 
51 

78 
45 

76 
49 

52 

84 

69 
50 

91 
54 

95 

95 

95 

90 

91 
61 

97 
61 

100 
65 

100 
66 

84 
57 

79 
96 

66 
53 

63 
54 

81 
99 

77 
60 

79 
53 

79 
92 

91 
53 

97 
60 

103 
69 

89 

63 

61 
99 

66.5 
56.0 

STOCKTON  FIRE  ST4  NO  (, 

MAX 
MIN 

79 
<.3 

81 
42 

79 

78 
47 

69 
44 

77 
45 

75 

77 

63 
49 

65 
53 

89 

94 

90 

90 

86 

87 
57 

94 

5 1 

96 

6 1 

96 
53 

64 
90 

75 
49 

82 
47 

79 
48 

60 
55 

79 
52 

74 
41 

74 
51 

86 
96 

96 
69 

99 
61 

61 
94 

83.7 
51.1 

TEH4CH4PI 

MAX 
MIN 

67 
34 

73 
35 

74 

69 
45 

58 
34 

63 
45 

63 

67 
42 

73 
36 

78 
48 

82 

82 
5  3 

86 

80 

79 
5 1 

84 
49 

67 
5 1 

91 
96 

60 
91 

76 
41 

73 
44 

75 
51 

75 
94 

72 
92 

65 
53 

62 
97 

76 
47 

69 
49 

93 
97 

89 
93 

83 
90 

76.3 
47.2 

TEJQN  RANCHD 

MAX 

MIN 

78 
50 

82 
51 

81 

79 
50 

68 
45 

70 
45 

74 

75 

82 
56 

85 
59 

90 

88 
65 

87 

76 
55 

90 
58 

90 
65 

95 

72 

95 

70 

90 
98 

76 
96 

79 
52 

63 
56 

82 
60 

76 
96 

75 

60 

71 
45 

80 
50 

98 
59 

97 
61 

99 

61 

87 
97 

63.2 
56.9 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

MAX 
MIN 

77 
43 

63 
48 

85 

64 
49 

74 
46 

79 
45 

79 

79 

86 
51 

88 
53 

91 

94 
57 

92 

93 

93 
56 

95 
59 

97 
60 

99 
62 

100 
60 

93 
58 

67 
5 1 

86 
54 

98 
95 

64 
99 

82 
98 

86 
57 

65 
46 

100 
93 

102 
47 

103 
63 

96 
67 

69.4 
94.2 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

76 
39 

74 
43 

74 

71 
41 

63 
46 

69 
40 

70 

75 

63 
42 

63 
46 

84 

67 

67 

83 

84 

86 

90 

90 

90 

61 

77 

79 

79 

77 
91 

65 

92 

69 
39 

63 
42 

94 
47 

93 

94 

79 

60.9 
46.9 

TR4CV  C4RBDN4 

MAX 
MIN 

80 
46 

82 
43 

61 

60 
46 

67 
49 

76 
45 

79 

77 

84 
47 

90 
50 

89 

95 

94 

94 

58 

90 
55 

96 

100 

99 

68 

78 

66 

89 

63 

78 

76 

78 

69 
92 

100 

103 

93 

66.5 
Si. 4 

TR4CV    PUMPING  PL4NT 

MAX 
MIN 

76 
50 

77 
53 

75 
50 

66 
49 

76 
48 

68 
48 

73 
50 

82 
49 

66 
52 

95 
57 

94 
53 

93 
54 

91 
63 

83 
63 

87 
58 

95 

61 

100 
60 

96 
62 

68 

90 

72 
47 

82 
51 

76 
92 

74 
51 

73 
57 

70 
61 

73 
99 

88 
58 

96 
99 

100 
66 

68 
66 

79 
97 

59!° 

VIS4LU 

MAX 
MIN 

76 
51 

81 
52 

84 
52 

85 

50 

74 
48 

68 
50 

79 
50 

80 
50 

61 
49 

67 
51 

90 
59 

93 
55 

95 
65 

92 
69 

93 
64 

91 
63 

95 
66 

98 
66 

100 
65 

9* 

60 

85 
53 

85 
58 

69 
57 

89 
58 

62 
60 

61 
90 

84 

96 

67 
55 

100 
62 

102 
67 

97 
64 

87.6 
97.3 

WASCO 

MAX 
MIN 

76 
51 

84 
52 

88 

67 
54 

78 
49 

76 
53 

84 
5  5 

61 
5  2 

63 
55 

89 
57 

92 
60 

96 
62 

97 
69 

92 
72 

96 
59 

97 

62 

93 
68 

101 
70 

103 

97 
60 

90 
54 

67 
5  8 

90 
61 

91 
59 

86 
62 

88 
57 

68 
5  2 

89 
60 

101 
70 

109 
70 

100 

90.6 
99.5 

VOSBMITE   P4RK  HE4D0TRS 
1           •  • 

MAX 
MIN 

71 
37 

76 
39 

80 
38 

74 
36 

60 
31 

60 
34 

74 
3  5 

79 
39 

81 
40 

65 
42 

88 

86 
46 

87 
4  7 

87 

76 

87 
45 

66 
46 

86 

64 

72 
43 

75 
42 

80 
44 

82 

84 
46 

66 
47 

69 
35 

75 
35 

85 
4  1 

88 
4 1 

85 
5 1 

86 
5 1 

79.2 
42.3 

SOUTH  CD4ST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

75 
47 

83 
51 

85 

79 
39 

70 
45 

69 
45 

77 

60 

85 
55 

87 
51 

60 

79 

74 

59 

80 
52 

76 
52 

80 

84 

82 

81 

80 

77 

60 

76 

74 

75 

94 

103 

99 

80 

73 

80.0 
49.6 

4V4L0N  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

62 
36 

70 
45 

69 

64 
49 

64 
46 

63 
48 

61 

61 

62 
54 

62 
49 

63 

62 

62 
52 

64 

64 
53 

63 
50 

62 

62 

62 

65 

65 

64 

63 

64 

66 

66 

72 

79 

73 

70 

67 

69.0 
51.9 

e4RRETT  DAM 

MAX 
MIN 

53 
41 

74 
43 

4° 

63 
42 

75 
45 

55 
45 

67 

77 

60 
51 

69 
49 

88 

75 
5 1 

77 

68 
52 

5* 

81 

60 

82 
9 1 

85 

79 

78 
5 1 

79 

78 

46 

76 

72 
50 

75 

92 

97 
98 

68 

77 
56 

77.6 
46.9 

BE4UM0NT   PUMPING  PL4NT 

MAX 
MIN 

45 

3a 

70 
41 

79 
49 

62 
50 

60 
40 

45 
36 

62 
40 

75 
44 

82 
47 

84 
48 

87 
49 

90 
45 

76 
49 

86 
46 

ei 

46 

78 
48 

60 
49 

62 
90 

91 
46 

60 
47 

75 
44 

75 
41 

77 
43 

76 
43 

71 
48 

68 
42 

71 
47 

77 
47 

97 
60 

94 
54 

62 
50 

77.4 
46.2 

SIG  BEAR  l4kE 

MAX 
MIN 

58 
26 

62 
26 

66 
29 

58 
33 

57 
29 

60 
27 

64 
29 

68 
33 

74 
36 

73 
37 

73 
37 

76 
36 

74 
33 

72 
42 

6S 
36 

69 
36 

72 
39 

74 

70 
40 

68 
39 

69 
39 

69 
34 

69 
35 

69 
36 

66 
28 

65 
43 

75 
5  2 

78 
41 

78 

76 

40 

69.1 
36.  1 

BURB4NK  V4LLEY  PHP  PIT 

MAX 
MIN 

76 
49 

88 
48 

67 
51 

60 
50 

70 
49 

71 
50 

75 
46 

81 
49 

87 
52 

89 
52 

81 
54 

75 
55 

68 
52 

73 
54 

80 
55 

83 
55 

60 
56 

60 
56 

74 
57 

73 
97 

75 
57 

76 
51 

78 
52 

76 
53 

70 
95 

77 
48 

100 
52 

104 
99 

98 

6  1 

84 
58 

74 
58 

60.1 
93.3 

C4CHUM4  LAKE 

MAX 
MIN 

67 
48 

73 
42 

63 
41 

79 
47 

67 
43 

63 
48 

66 
45 

76 
40 

81 
42 

67 
42 

90 

82 
5 1 

69 
53 

75 

78 

79 
50 

61 
50 

86 
9 1 

51 

72 
52 

74 

73 

46 

75 
5 1 

75 

44 

76 

99 

101 

93 

80 
56 

76.3 
48.6 

CAHPO 

MAX 
MIN 

73 
41 

76 
33 

62 
33 

77 
29 

63 
41 

68 
41 

77 
31 

62 
35 

89 

41 

90 
41 

85 

40 

78 
41 

78 
34 

71 
49 

81 
48 

87 
40 

90 
44 

67 

45 

64 
42 

76 
36 

79 
36 

79 
31 

63 
30 

79 
35 

72 
37 

77 
46 

89 
39 

93 
46 

93 

83 

71 

60.9 
39.7 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

79 
42 

88 
44 

89 

82 
48 

70 
45 

73 
47 

78 
43 

85 

92 
49 

92 
50 

88 
52 

78 
53 

74 
51 

75 

65 
53 

90 
55 

66 
53 

84 

76 

76 
56 

76 

60 

61 

78 
51 

75 
53 

64 

102 
52 

103 

98 

92 

75 

63.4 
91.2 

Chula  vista 

MAX 
MIN 

59 
49 

63 
49 

76 
5 1 

65 
53 

62 
55 

60 
53 

62 
55 

62 
55 

62 
55 

62 
53 

64 
56 

63 
56 

64 
58 

61 
57 

62 
56 

66 
53 

65 
57 

64 
97 

63 
57 

63 
57 

63 
56 

63 
57 

63 

57 

63 
58 

64 
58 

65 
56 

66 

70 
50 

73 

67 

64 

64.2 
55.6 

CL4REM3NT  P0M0N4  CCL 

MAX 
MIN 

54 

45 

74 
49 

85 

82 
47 

73 
48 

56 
46 

67 

74 

80 
53 

86 
53 

87 

76 

52 

67 
53 

54 

77 
50 

61 
52 

93 

79 

73 

66 

73 

76 

77 
5 1 

73 

64 

76 

94 

100 
60 

87 
56 

77 
56 

75.9 
52.0 

CaR0N4 

MAX 
MIN 

76 
50 

88 
46 

68 

63 
47 

71 
46 

70 
45 

75 
42 

60 
4  8 

89 
48 

90 
48 

79 

74 
55 

70 
53 

72 
53 

60 
52 

82 

50 

83 
52 

64 

93 

76 

70 
55 

75 

77 

5 1 

79 

76 

74 

77 

99 

109 

96 

66 

77 
57 

60.6 

90.7 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

67 
46 

77 
50 

77 

74 
54 

65 
50 

67 
52 

66 
50 

69 
5 1 

72 
54 

73 
53 

72 

69 
96 

63 

55 

72 

57 

56 

66 

57 

67 

70 

69 

56 

70 

66 

70 

71 

87 

87 
66 

73 
63 

70 
59 

70.9 
55.1 

CUV4M4 

MAX 
MIN 

CUY41ACA 

MAX 
MIN 

46 

30 

61 
35 

66 
35 

70 
44 

64 
31 

43 

30 

57 
36 

64 

37 

73 
43 

75 
44 

73 
45 

78 
44 

73 
40 

61 
5l 

74 
49 

71 
43 

78 
48 

62 
96 

79 
58 

73 
44 

69 
44 

66 
38 

68 
38 

70 
44 

67 
47 

60 
40 

66 

78 
53 

63 

87 

75 

70.1 
*3.l 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

59 
45 

75 
38 

85 
39 

66 

42 

74 
42 

66 
39 

69 
39 

78 
40 

86 
44 

91 
46 

90 
44 

64 
45 

73 
47 

79 
47 

76 
50 

60 
47 

92 

50 

89 
50 

68 
52 

79 
54 

72 
54 

75 
42 

76 
42 

79 
4  4 

76 
46 

60 
45 

81 
44 

98 

5 1 

101 

93 

49 

60.4 
45.8 

EL  C4PITAN  DAM 

MAX 
MIN 

ElSINORE 

MAX 
MIN 

80 
48 

87 
43 

88 

82 
43 

61 
51 

71 
41 

80 
40 

86 
46 

93 
60 

85 

79 
55 

79 
52 

66 

5 1 

85 
54 

95 
50 

93 
52 

91 
5 1 

63 

60 
56 

so 

62 

84 

50 

82 

100 

104 

104 

86 

74 

84.9 
50.8 

ESCOMOIDO 

MAX 

MIN 

73 
47 

67 
45 

62 
47 

74 
46 

60 
50 

68 

50 

75 
45 

76 
48 

63 
50 

64 
50 

69 
55 

73 
96 

68 
56 

62 
54 

76 
55 

72 
52 

76 
55 

79 
56 

75 
55 

75 
96 

74 
56 

79 
53 

78 
46 

79 
93 

69 
56 

7! 
55 

67 

50 

101 
97 

85 
96 

74 
59 

64 
56 

75.7 
92.6 

F0NT4NA  KAISER 

MAX 

MIN 

76 
49 

92 
44 

68 
55 

67 
53 

81 
52 

71 
50 

76 
93 

85 
57 

92 
56 

92 
61 

86 
55 

77 
97 

70 
54 

73 
53 

81 
53 

64 
53 

80 
54 

7* 

93 

72 
52 

79 
92 

78 
93 

61 
94 

61 
92 

76 
51 

75 
53 

74 
57 

92 
59 

109 
60 

100 
93 

91 
65 

66 
99 

62.5 
54.1 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

75 
48 

86 
46 

62 
47 

76 
51 

63 
51 

69 
52 

76 
91 

77 
48 

81 
50 

79 
50 

76 
57 

76 
57 

69 
56 

63 
56 

76 
57 

75 
53 

78 
55 

77 
56 

75 
58 

72 
96 

74 
97 

73 
96 

76 
91 

74 
59 

70 
97 

75 
96 

68 

92 

100 
96 

83 
99 

79 
60 

69 
99 

76.1 
94.1 

S««  R*f«r«Be«  Not**  FoUowlag  Sutlon  Ind»K 
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DAILY  TEMPERATURES 

 M4V  1973 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2  1 

3 

4 

s  1 

6 

7  j  8 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

.9  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HENSHAW  OAH 

MAX 

AB 

70 

72 

82 

72 

50 

65 

74 

65 

82 

80 

76 

76 

81 

62 

86 

86 

64 

75 

75 

78 

79 

79 

74 

69 

66 

74 

89 

95 

89 

60 

76.5 

MIN 

41 

37 

36 

35 

39 

35 

38 

38 

42 

41 

45 

42 

38 

41 

43 

42 

46 

47 

42 

39 

39 

41 

42 

44 

46 

40 

44 

46 

51 

48 

52 

4  1.9 

idvllwilo  fire  DEPT 

MAX 

60 

69 

71 

69 

60 

59 

67 

74 

79 

79 

80 

79 

82 

76 

76 

78 

83 

61 

79 

75 

70 

71 

73 

72 

69 

75 

85 

88 

87 

62 

76 

75.0 

MIN 

2> 

34 

33 

36 

29 

29 

33 

33 

42 

43 

42 

46 

36 

39 

44 

45 

42 

53 

52 

45 

36 

36 

34 

37 

40 

44 

47 

56 

44 

42 

40 

40.1 

JULIAN  WVNOlA 

MAX 

66 

70 

75 

78 

55 

61 

69 

74 

81 

81 

79 

76 

63 

77 

75 

82 

86 

64 

60 

73 

71 

73 

75 

71 

61 

72 

83 

89 

89 

79 

65 

75.3 

MIN 

35 

3B 

39 

36 

37 

36 

35 

40 

47 

46 

45 

46 

43 

42 

39 

45 

49 

50 

49 

41 

40 

35 

37 

41 

42 

45 

39 

46 

55 

49 

45 

42.4 

LACUNA  BEACH 

MAX 

65 

79 

79 

70 

63 

65 

65 

64 

65 

65 

64 

62 

66 

67 

70 

69 

66 

69 

65 

68 

67 

67 

67 

68 

67 

66 

72 

79 

79 

69 

68 

68,3 

MIN 

44 

43 

43 

51 

50 

49 

45 

46 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

56 

49 

49 

48 

49 

49 

47 

56 

46 

55 

52 

50 

48 

47 

46 

46 

57 

49.7 

LA  HESA 

MAX 

73 

81 

82 

76 

61 

68 

74 

73 

76 

75 

71 

74 

67 

62 

74 

76 

77 

76 

73 

70 

72 

72 

75 

73 

69 

75 

84 

96 

80 

74 

65 

74.0 

MIN 

49 

50 

54 

52 

49 

51 

52 

51 

52 

52 

56 

51 

63 

55 

52 

57 

57 

55 

54 

56 

59 

54 

56 

56 

54 

54 

61 

60 

59 

50 

53.9 

LOMPOC 

MAX 

66 

65 

65 

64 

61 

61 

67 

69 

70 

78 

80 

72 

66 

65 

71 

70 

69 

66 

66 

65 

65 

61 

65 

71 

67 

68 

79 

86 

30 

72 

66 

68.9 

MIN 

49 

42 

46 

49 

48 

50 

43 

52 

44 

52 

45 

52 

48 

53 

54 

53 

50 

50 

49 

48 

50 

49 

51 

52 

55 

47 

50 

51 

53 

51 

54 

49.7 

LQNC  BEACH  HSO  AP 

MAX 

74 

88 

87 

68 

68 

66 

74 

76 

78 

74 

68 

68 

65 

68 

76 

73 

70 

71 

67 

67 

71 

71 

72 

70 

67 

73 

''I 

100 

79 

72 

70 

73.7 

MIN 

53 

52 

54 

58 

54 

52 

50 

56 

58 

59 

60 

59 

60 

59 

60 

60 

59 

58 

59 

59 

57 

56 

57 

56 

59 

56 

54 

60 

62 

63 

63 

57.6 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

MAX 

66 

72 

73 

70 

64 

66 

65 

67 

67 

68 

66 

65 

62 

68 

To 

62 

66 

67 

65 

69 

67 

68 

70 

69 

69 

70 

76 

84 

77 

71 

66 

66.4 

MIN 

53 

53 

56 

55 

52 

52 

53 

54 

56 

56 

58 

57 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

59 

56 

55 

59 

56 

57 

56 

54 

56 

61 

61 

61 

60 

56.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

70 

86 

83 

71 

64 

68 

70 

74 

80 

83 

73 

66 

65 

69 

74 

72 

75 

75 

72 

65 

71 

71 

75 

72 

67 

73 

90 

101 

83 

74 

66 

74.  1 

MIN 

55 

55 

60 

56 

53 

55 

54 

54 

56 

57 

56 

57 

57 

57 

58 

56 

57 

59 

58 

58 

58 

56 

56 

57 

58 

57 

57 

65 

61 

62 

61 

57.4 

MT  WILSON  2 

MAX 

60 

68 

66 

62 

50 

62 

67 

71 

76 

75 

76 

79 

79 

79 

75 

77 

80 

80 

77 

72 

67 

69 

76 

71 

69 

67 

81 

84 

82 

82 

70 

72.9 

MIN 

35 

47 

51 

47 

31 

35 

46 

51 

58 

59 

57 

61 

59 

59 

54 

58 

60 

65 

60 

55 

48 

48 

61 

53 

48 

42 

53 

65 

66 

62 

52 

52.6 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

69 

67 

64 

60 

62 

62 

60 

63 

62 

61 

61 

60 

62 

64 

64 

63 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

68 

66 

64 

69 

76 

74 

71 

67 

64.  5 

MIN 

49 

49 

53 

56 

54 

52 

51 

56 

54 

55 

57 

56 

56 

56 

58 

58 

56 

56 

57 

57 

68 

57 

58 

57 

60 

56 

55 

59 

60 

61 

59 

56.1 

QCEANSIDE 

MAX 

67 

70 

71 

70 

64 

66 

66 

66 

65 

61 

64 

66 

66 

67 

70 

69 

66 

69 

70 

69 

70 

69 

71 

70 

73 

67.9 

MIN 

50 

47 

51 

56 

52 

52 

47 

46 

53 

53 

53 

54 

56 

55 

57 

55 

56 

56 

56 

54 

59 

54 

56 

56 

57 

52 

53.5 

OJAI 

MAX 

70 

83 

84 

79 

67 

65 

71 

78 

85 

85 

83 

70 

67 

66 

72 

80 

80 

75 

72 

69 

71 

69 

61 

77 

95 

102 

94 

83 

70 

76.7 

MIN 

44 

43 

44 

47 

45 

43 

46 

48 

50 

50 

54 

54 

53 

55 

52 

53 

55 

55 

54 

46 

47 

48 

54 

50 

56 

60 

55 

56 

50.6 

OXNARO 

MAX 

66 

67 

73 

76 

67 

64 

69 

69 

72 

72 

73 

69 

64 

63 

67 

70 

63 

69 

67 

64 

68 

69 

69 

69 

68 

66 

72 

BO 

89 

60 

72 

69.9 

Mm 

45 

45 

50 

50 

46 

45 

46 

47 

50 

52 

52 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

52 

48 

49 

50 

52 

50 

50 

55 

60 

55 

56 

51.3 

palomar  ht  observatory 

MAX 

50 

61 

69 

73 

69 

69 

58 

70 

77 

80 

82 

82 

79 

83 

66 

74 

76 

80 

81 

77 

77 

71 

75 

73 

70 

66 

77 

63 

84 

86 

77 

74.1 

MIN 

32 

33 

33 

41 

29 

29 

42 

47 

47 

55 

54 

53 

52 

52 

52 

50 

5  1 

54 

58 

49 

49 

43 

43 

46 

49 

39 

48 

52 

57 

59 

53 

46.9 

PASADENA 

MAX 

75 

86 

86 

61 

71 

66 

74 

80 

66 

88 

82 

75 

69 

71 

78 

81 

80 

80 

76 

72 

74 

76 

78 

74 

73 

77 

99 

101 

99 

85 

76 

79.6 

MIN 

51 

51 

56 

52 

50 

51 

47 

49 

53 

53 

52 

55 

52 

54 

55 

54 

55 

56 

56 

55 

50 

5 1 

5  3 

5  5 

5  2 

53 

6 1 

6  1 

56 

56 

53.6 

POMONA  CAL  POLV 

MAX 

5B 

76 

90 

85 

85 

61 

68 

74 

79 

88 

86 

75 

66 

64 

70 

78 

60 

79 

79 

73 

65 

74 

76 

76 

73 

65 

77 

95 

102 

67 

77 

76.9 

MIN 

48 

47 

45 

44 

43 

47 

43 

46 

43 

52 

48 

52 

52 

54 

52 

51 

51 

52 

52 

59 

55 

47 

48 

49 

51 

54 

49 

59 

55 

57 

53 

50.2 

RAHONA  SPAULDING 

MAX 

74 

83 

84 

79 

68 

67 

76 

80 

87 

89 

79 

76 

74 

63 

Bo 

79 

83 

84 

82 

76 

73 

78 

60 

79 

76 

76 

97 

102 

95 

65 

73 

79.9 

MIN 

46 

38 

39 

35 

44 

44 

43 

39 

45 

43 

43 

51 

52 

52 

53 

42 

46 

48 

54 

54 

49 

46 

36 

4  1 

48 

51 

42 

50 

53 

52 

56 

46.3 

REDLANDS 

MAX 

55 

73 

88 

68 

80 

55 

67 

78 

85 

92 

94 

84 

75 

73 

76 

7B 

90 

86 

87 

80 

74 

76 

80 

62 

77 

64 

79 

101 

105 

95 

64 

60.8 

MIN 

44 

45 

44 

50 

45 

46 

45 

42 

43 

50 

52 

49 

53 

49 

53 

5 1 

50 

52 

51 

54 

55 

54 

50 

47 

48 

52 

51 

49 

58 

58 

54 

49.8 

RIVERSIDE  FIRE  STa  (13 

MAX 

77 

89 

88 

82 

68 

70 

79 

84 

91 

93 

84 

74 

72 

73 

81 

86 

85 

84 

82 

72 

78 

81 

81 

76 

72 

80 

101 

106 

98 

86 

77 

62.3 

MIN 

49 

46 

50 

47 

50 

46 

44 

49 

5 1 

52 

50 

5 1 

53 

55 

53 

5 1 

53 

55 

56 

57 

57 

52 

5 1 

50 

50 

56 

5  1 

58 

59 

57 

58 

52.2 

RIVERSIDE  CIT  ExP  STA 

MAX 

55 

76 

87 

87 

78 

57 

69 

78 

88 

90 

92 

79 

72 

70 

72 

79 

86 

85 

84 

77 

71 

72 

79 

81 

76 

66 

76 

101 

107 

92 

82 

79.  5 

MIN 

51 

47 

52 

48 

50 

49 

45 

49 

52 

53 

49 

57 

54 

55 

53 

5 1 

53 

55 

56 

96 

56 

62 

61 

50 

54 

57 

5  1 

60 

56 

58 

59 

53.1 

SAN  BERNARDINO  CO  HDSP 

MAX 

77 

88 

87 

80 

69 

68 

80 

86 

92 

94 

65 

77 

75 

78 

83 

90 

86 

86 

82 

76 

79 

82 

62 

79 

75 

90 

101 

103 

95 

86 

78 

83.3 

MIN 

46 

46 

51 

48 

48 

50 

45 

47 

53 

55 

53 

56 

54 

55 

53 

53 

55 

55 

57 

57 

56 

52 

50 

52 

55 

55 

5  1 

60 

62 

58 

56 

53.1 

SANDBERG  WSO 

MAX 

64 

71 

71 

61 

49 

60 

61 

66 

75 

78 

76 

81 

83 

77 

77 

82 

84 

82 

73 

71 

63 

69 

72 

65 

57 

60 

80 

87 

86 

73 

54 

71.2 

MIN 

41 

48 

51 

35 

3  1 

41 

43 

44 

49 

52 

57 

59 

59 

52 

54 

59 

59 

5  3 

49 

50 

53 

47 

4  5 

67 

5 1 

44 

50.0 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 

67 

81 

72 

64 

61 

65 

67 

65 

68 

65 

63 

63 

64 

66 

66 

67 

66 

67 

68 

66 

68 

67 

71 

76 

81 

71 

66 

68 

68.0 

55 

55 

57 

57 

55 

57 

56 

57 

5  7 

57 

58 

'9 

59 

59 

59 

'9 

58.7 

SAN  FERNANDO 

MAX 

76 

B8 

90 

80 

70 

69 

77 

83 

90 

91 

80 

70 

70 

74 

82 

88 

64 

83 

77 

72 

74 

77 

76 

79 

66 

85 

99 

98 

95 

95 

72 

60.6 

MIN 

45 

49 

49 

46 

48 

50 

45 

45 

46 

49 

51 

49 

58 

53 

50 

50 

52 

50 

55 

56 

56 

49 

46 

50 

54 

45 

56 

55 

97 

55 

56 

50.7 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

75 

87 

85 

82 

69 

71 

74 

60 

65 

87 

81 

75 

67 

73 

80 

77 

79 

79 

77 

73 

75 

79 

76 

79 

72 

76 

95 

102 

100 

85 

74 

79.5 

MIN 

52 

47 

52 

53 

51 

52 

46 

49 

52 

52 

55 

57 

55 

55 

56 

5  1 

56 

57 

56 

56 

57 

5 1 

52 

54 

54 

56 

52 

56 

60 

60 

69 

54.0 

SAN  JACINTO 

MAX 

89 

89 

85 

70 

72 

84 

90 

95 

98 

94 

83 

83 

81 

92 

96 

98 

94 

88 

86 

84 

86 

86 

63 

71 

82 

103 

106 

101 

89 

77 

67.6 

MIN 

46 

41 

47 

42 

46 

45 

40 

44 

48 

50 

46 

52 

50 

53 

50 

46 

60 

51 

54 

45 

51 

46 

43 

48 

5 1 

54 

46 

55 

55 

50 

65 

46.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

MIN 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

MAX 

70 

84 

84 

77 

67 

66 

70 

72 

77 

78 

77 

68 

67 

64 

75 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

73 

73 

72 

71 

83 

96 

95 

78 

72 

74.6 

49 

48 

54 

52 

50 

49 

50 

53 

53 

56 

57 

57 

57 

59 

SANTA  BARBARA 

MAX 

62 

67 

76 

74 

63 

70 

65 

62 

64 

63 

62 

64 

61 

60 

62 

66 

69 

67 

67 

66 

67 

62 

63 

66 

68 

69 

69 

85 

87 

74 

62 

67,2 

MIN 

45 

47 

49 

57 

47 

46 

47 

47 

47 

46 

46 

54 

55 

55 

55 

54 

55 

54 

54 

56 

51 

52 

52 

51 

53 

59 

59 

59 

62 

60 

51 

52.9 

Santa  Barbara  faa  ap 

MAX 

62 

69 

^^ 

68 

67 

63 

63 

65 

67 

63 

63 

60 

58 

63 

63 

64 

65 

63 

62 

66 

65 

69 

63 

64 

67 

61 

86 

73 

67 

64 

66.  5 

MIN 

44 

46 

49 

45 

46 

44 

44 

46 

49 

57 

51.2 

Santa  maRIa  wso  ap 

MAX 

65 

69 

69 

64 

61 

63 

67 

70 

76 

81 

68 

61 

70 

60 

7l 

71 

73 

71 

62 

67 

66 

66 

70 

70 

68 

68 

93 

92 

61 

66 

60 

69,7 

Mm 

45 

44 

45 

49 

45 

46 

42 

46 

4  1 

42 

46 

52 

53 

53 

55 

5  2 

52 

53 

53 

50 

50 

5 1 

5 1 

5  2 

47 

4 1 

50 

5  3 

55 

55 

56 

49.2 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

Santa  paul' 

MAX 

69 

82 

62 

69 

70 

65 

72 

75 

77 

62 

73 

67 

64 

65 

T3 

69 

Tl 

67 

64 

71 

70 

69 

65 

75 

86 

84 

79 

72 

73.0 

Mm 

43 

44 

51 

47 

49 

43 

43 

46 

49 

46 

47 

55 

55 

50 

54 

54 

55 

55 

55 

53 

44 

52 

5  4 

52 

56 

55 

58 

50.6 

SUN  CITY 

MAX 

85 

66 

84 

68 

69 

80 

88 

93 

96 

101 

93 

62 

60 

87 

95 

95 

94 

85 

85 

81 

63 

82 

82 

60 

80 

96 

104 

103 

96 

65 

87.2 

Mm 

45 

41 

44 

43 

40 

42 

41 

45 

49 

46 

42 

52 

54 

57 

46.8 

TORRANCE 

MAX 

75 

82 

82 

70 

70 

65 

68 

"2 

71 

70 

67 

63 

65 

66 

66 

69 

72 

70 

69 

65 

68 

67 

70 

70 

73 

79 

83 

86 

75 

70 

71.5 

Mm 

48 

49 

56 

55 

52 

SO 

50 

52 

52 

52 

55 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

56 

50 

50 

51 

56 

53 

54 

56 

55 

54 

98 

59 

60 

59 

54.1 

TUJUNGA 

MAX 

75 

85 

86 

77 

60 

70 

76 

83 

90 

89 

82 

70 

74 

73 

80 

KB 

67 

69 

60 

67 

75 

76 

77 

75 

63 

79 

98 

100 

92 

63 

71 

79.6 

Mm 

47 

47 

52 

48 

47 

47 

44 

46 

53 

54 

50 

54 

47 

52 

50 

53 

54 

53 

54 

64 

53 

44 

46 

47 

52 

46 

52 

61 

60 

53 

56 

50.9 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

59 

72 

86 

60 

72 

64 

69 

71 

73 

60 

82 

71 

65 

65 

63 

76 

73 

74 

73 

67 

67 

72 

73 

75 

7! 

65 

73 

66 

100 

82 

73 

73.4 

Mm 

47 

45 

49 

52 

53 

45 

46 

46 

52 

52 

57 

56 

57 

55 

58 

50 

57 

57 

57 

67 

59 

57 

51 

52 

57 

56 

50 

93 

56 

60 

59 

53.7 

TWITCHELL  0AM 

MAX 

66 

65 

69 

73 

75 

76 

81 

65 

87 

69 

77 

74 

66 

65 

71 

74 

69 

72 

75 

66 

69 

70 

83 

87 

92 

93 

94 

76.5 

Mm 

43 

45 

43 

40 

44 

46 

42 

41 

45 

43 

45 

44 

49 

51 

53 

50 

46 

47 

49 

49 

49 

44 

54 

57 

50 

69 

68 

52 

48.5 

5««  R*f*r*oc*  Not«B  FoUowlng  Sl«Uon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAltFOIlNU 


Day  ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

1 

g 

9 

10 
10 

1 J 

12 

13 

16 
lb 

17 

16 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

i 

MAX 
MIN 

63 
48 

80 
51 

61 
61 

69 

50 

60 
46 

63 
49 

64 

49 

69 
51 

74 
54 

79 
52 

68 
53 

63 
55 

61 
53 

66 
55 

68 
54 

65 
54 

68 
54 

66 
54 

65 
57 

57 

57 

51 

52 

56 

54 

SO 

53 

92 
66 

59 

56 

56 

'  69 1 3 
53.8 

UPLAND  3  N 

MAX 

MIN 

75 
*3 

85 
46 

86 
51 

77 
46 

66 
48 

65 
47 

75 
42 

80 
46 

67 
50 

89 
54 

80 
49 

70 
46 

69 
48 

72 
52 

79 
51 

83 
50 

82 
52 

63 
52 

74 
55 

70 
54 

73 
55 

76 
45 

78 
44 

74 
46 

70 
46 

76 
51 

96 
48 

100 
60 

92 
60 

63 
51 

73 
55 

78,6 
49, e 

VISTA   2  NNE 

MAX 

MIN 

6B 
46 

62 

61 
49 

76 
46 

60 
46 

70 
45 

70 
49 

75 
51 

74 

49 

69 
54 

66 
55 

66 
55 

64 
53 

69 
49 

71 
54 

72 
54 

66 
55 

69 
>4 

69 

56 

69 
53 

71 
48 

70 
51 

68 
56 

70 
53 

79 
51 

91 
57 

S3 
56 

74 
58 

66 
57 

71.7 
52,3 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

MIN 

86 
39 

86 
34 

Bo 
33 

Bo 
35 

67 
39 

65 
38 

76 
36 

62 
38 

85 
44 

67 
45 

89 
46 

90 
43 

90 
39 

88 

40 

90 
42 

36 

35 

94 

42 

92 
40 

37 

40 

82 
39 

36 

36 

82 
36 

80 
40 

39 

94 
42 

54 

102 
46 

38 

ll'.l 

VnB  B  A     1    T  PU  n  A 

MAX 
MIN 

*7 

45 

53 

45 

49 

45 

44 

47 

49 

51 

54 

56 

55 

54 

54 

48 

54 

56 

7 1 
57 

54 

57 

75 
53 

49 

7  9 
90 

65 
54 

75 
56 

93 
49 

104 
55 

55 

59 

69 
56 

76.4 
52.0 

eniiTucAtT  PteceoT 

B4S1NS  07 

MAX 
MIN 

48 

50 

58 

59 

56 

57 

86 
57 

94 

58 

99 
62 

65 

97 
67 

105 
60 

93 
68 

98 
61 

62 

^63 

109 
70 

'70 

104 

64 

'43 

'm 

66 

66 

63 

62 

'71 

'72 

64 

63!2 

B  AR  S  70 w 

MAX 
MIN 

73 
41 

44 

47 

86 
53 

79 
44 

44 

84 

51 

49 

54 

56 

95 
54 

58 

57 

93 
59 

90 
53 

56 

59 

98 
62 

60 

65 

53 

49 

50 

50 

49 

50 

51 

S6 

63 

64 

58 

53!6 

BEAU'^Q^7  1  E 

MAX 
MIN 

51 

87 
49 

50 

79 
45 

62 
50 

85 

50 

51 

53 

89 
52 

52 

53 

51 

45 

47 

46 

49 

50 

49 

59 

59 

55 

53 

5l!o 

MIN 

31 

35 

38 

38 

38 

39 

40 

46 

46 

46 

48 

50 

54 

8 1 
50 

48 

46 

93 
48 

56 

50 

54 

48 

82 
46 

45 

49 

52 

46 

47 

92 
53 

55 

52 

58 

46!9 

MAX 
MIN 

83 
48 

69 
44 

97 
5! 

93 
57 

77 
56 

85 

50 

9 1 
55 

96 
58 

'56 

^62 

102 
64 

62 

105 
57 

98 
66 

97 
62 

98 
66 

105 
66 

109 
67 

^69 

^66 

99 
64 

99 
59 

'm 

'55 

95 
52 

96 
63 

'm 

'69 

'66 

105 
68 

99 
67 

98.4 
60.3 

BLY7HE  FAA  AIRPORT 

MIN 

63 
52 

56 

95 
58 

95 
65 

7  5 
60 

66 
51 

92 
61 

95 
62 

'Ss 

^66 

'70 

"^66 

105 
63 

98 
70 

97 
66 

96 
72 

105 
72 

109 
75 

'79 

103 
72 

'70 

99 
64 

'44 

'66 

96 
70 

96 
65 

104 

107 
72 

107 
74 

104 
75 

97 
74 

98 . 6 
66,9 

PORRECQ  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

70 
46 

86 
57 

86 
64 

95 

58 

9 1 
53 

66 
48 

88 
54 

89 
61 

95 
62 

_  67 

103 
66 

101 
64 

96 
67 

103 
66 

95 

60 

9 1 
67 

101 
72 

109 
73 

109 
72 

101 
67 

98 

72 

92 
55 

98 
56 

98 
56 

96 
65 

90 
62 

97 
63 

100 

105 
74 

109 
71 

109 
66 

95, B 
63.1 

BRAWlEv  2  5h 

MAX 

Mm 

75 
48 

63 

52 

90 
52 

93 
57 

90 
52 

75 
46 

85 
52 

89 
54 

92 
57 

98 
60 

99 
59 

96 
56 

95 
57 

99 

58 

93 
54 

90 
58 

100 
64 

104 

70 

107 
70 

105 
65 

99 
63 

100 
56 

99 

58 

96 

60 

96 
66 

94 
66 

94 
60 

100 
62 

106 
66 

106 
65 

99 
66 

95.0 
59.0 

Mm 

60 
45 

44 

8  8 
46 

79 
58 

69 
45 

60 
54 

85 
61 

90 
50 

95 
50 

97 
50 

99 
49 

'59 

97 
62 

9o 
63 

91 
56 

95 

58 

^60 

102 
68 

97 
63 

68 
66 

86 
57 

92 
53 

94 

56 

66 
64 

79 
62 

63 
57 

95 
57 

'So 

104 
65 

'« 

104 
55 

91.5 
56.6 

MIN 

49 

57 

58 

59 

54 

53 

57 

90 
57 

61 

65 

97 
66 

66 

95 
65 

9 1 
68 

92 
62 

66 

69 

100 

98 
70 

9 1 
72 

66 
61 

92 
60 

93 
64 

90 
69 

6 1 
66 

85 
61 

93 
60 

97 
64 

100 
74 

1 00 
73 

89 
65 

90 . 6 
63.4 

DEATH  VALLEY 

Mm 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

Mm 

30 

32 

37 

37 

34 

7 1 
33 

42 

44 

44 

48 

46 

4I 

48 

42 

46 

45 

67 
51 

51 

51 

49 

41 

48 

51 

46 

62 
51 

55 

87 
50 

88 
52 

77 
49 

78.7 
44.9 

EAGLE  MOUNTAIN 

Mm 

74 
54 

59 

86 
62 

9 1 
67 

86 

59 

59 

64 
63 

88 
66 

93 
71 

97 
74 

100 

99 

73 

96 

70 

100 

95 

72 

70 

98 
75 

102 
81 

105 
80 

'77 

97 
75 

94 

71 

95 

71 

96 
79 

95 

73 

92 
69 

93 
70 

99 
76 

105 
76 

107 
80 

104 
78 

94.2 
70.6 

Mm 

50 

50 

49 

53 

60 

60 

90 
54 

54 

''60 

101 
62 

'58 

'56 

101 
59 

101 
58 

101 
55 

100 
56 

105 
62 

'67 

^69 

'64 

'68 

56 

98 
61 

'59 

97 
66 

94 
63 

'64 

'm 

116 
64 

lis 

69 

'67 

99.6 
60.1 

CL   nlKAljC  FIELD 

Mm 

38 

36 

41 

8 1 
43 

40 

44 

70 
45 

45 

46 

45 

45 

91 
52 

9 1 
49 

8 1 
53 

63 
48 

50 

57 

57 

54 

58 

44 

43 

47 

58 

54 

50 

51 

51 

88 
52 

95 
56 

92 
57 

82.5 
46.6 

P  A  I RHONT 

Mm 

58 
39 

73 
47 

46 

76 
51 

66 
39 

56 
36 

67 
50 

70 
53 

53 

84 
60 

61 

63 
61 

62 

89 
61 

54 

8 1 
57 

87 
62 

69 

90 
62 

61 

48 

69 
50 

54 

58 

55 

6 1 
49 

50 

59 

65 

63 

50 

77.9 
54.4 

golo  roc*  Ranch 

MAX 

Mm 

52 

90 
57 

96 
61 

9  1 
61 

67 
54 

83 
50 

9o 
59 

95 
61 

63 

101 
69 

101 
69 

96 
65 

100 
65 

67 

92 
63 

100 
71 

105 
73 

107 
74 

103 
79 

67 

70 

96 
66 

65 

66 

66 

93 
62 

102 
66 

106 
77 

10' 
77 

72 

9 1 
70 

96 . 9 
65.6 

Mm 

36 

41 

44 

49 

39 

39 

46 

49 

51 

56 

55 

56 

60 

57 

82 
54 

60 
53 

56 

56 

57 

59 

55 

6 1 
52 

54 

57 

59 

44 

78 
53 

56 

92 
61 

95 
63 

92 
57 

62  .7 
52.9 

havfield  pumpjng  Plant 

MAX 

Mm 

7 1 
46 

82 
49 

65 
52 

9o 
55 

54 

72 
46 

82 
53 

56 

92 
58 

61 

61 

100 
65 

56 

68 

94 
64 

91 
61 

68 

1 00 
70 

104 
68 

100 
63 

69 

92 
57 

58 

93 
60 

64 

63 

92 
67 

72 

'49 

lOS 
70 

99 
69 

92.7 
61.1 

MAX 

Mm 

54 

56 

60 

62 

56 

54 

55 

61 

62 

66 

64 

62 

64 

63 

56 

65 

'73 

106 

103 
76 

99 
70 

98 
72 

96 
65 

97 
63 

97 
68 

91 
66 

93 
67 

'm 

104 
69 

107 
73 

102 
69 

94 
66 

99.8 
64,9 

luOCDIAl      CAA  AD 

MAX 

Mm 

50 

51 

52 

57 

54 

50 

54 

58 

59 

64 

65 

59 

101 
61 

64 

59 

62 

103 
69 

107 
69 

'n 

101 
69 

96 
70 

96 
62 

97 
62 

98 
64 

92 
67 

95 
66 

'« 

65 

107 
68 

102 
69 

95 
67 

96  •  0 
62.0 

Tlar\CBC^JnClJrc 

jriDfcPC^DtriLc 

MAX 

Mm 

32 

41 

44 

82 
49 

80 
38 

61 
45 

47 

60 
49 

51 

53 

57 

91 
56 

61 

56 

57 

53 

55 

56 

94 
55 

86 
65 

86 
54 

63 
52 

64 

51 

66 
55 

66 
56 

65 
49 

63 
53 

92 
59 

95 
62 

95 
61 

94 
56 

64.6 
52.6 

INDID  U  S  DATE  GARDEN 

Mm 

74 
57 

86 
56 

91 
62 

95 
62 

56 

74 
52 

B6 
61 

90 
64 

94 
67 

97 
73 

98 

71 

102 
67 

95 
66 

104 
64 

96 
61 

93 
66 

103 
73 

107 
79 

107 
70 

103 
70 

99 
68 

99 

66 

97 

70 

97 
72 

96 
70 

86 
66 

94 
69 

104 
69 

106 
79 

109 
76 

102 
69 

96.0 
66.9 

INVOkERN 

MAX 

Mm 

84 
41 

63 
44 

86 
39 

81 

69 

80 
46 

64 
45 

89 
48 

95 

51 

96 
54 

96 
53 

98 
56 

95 
63 

89 
60 

87 
57 

93 
56 

97 
59 

96 

95 
61 

91 
66 

66 
55 

90 
56 

91 
56 

66 
69 

86 
62 

9* 
54 

99 
59 

103 
63 

102 
S3 

90 

90.5 
55.0 

Iron  mountain 

MAX 

Mm 

53 

56 

63 

67 

92 
61 

59 

61 

9o 
63 

66 

100 
72 

103 
72 

103 
73 

70 

102 
75 

72 

70 

71 

'76 

'eo 

105 
74 

'76 

69 

96 
69 

98 
72 

96 
71 

95 

70 

93 
73 

99 
77 

103 
80 

107 
77 

105 
76 

96.4 
69.9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

Mm 

64 
30 

70 
34 

69 
38 

67 
43 

54 
32 

65 
32 

66 
35 

72 
40 

74 
45 

76 
49 

50 

77 
51 

44 

49 

73 
45 

46 

80 
48 

51 

49 

46 

44 

40 

7  J 
42 

43 

47 

67 
48 

64 
47 

85 
50 

64 
S3 

87 
52 

76 
46 

73.2 
44.2 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

Mm 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

85 
53 

95 
59 

96 
59 

95 

50 

9 1 
53 

86 
56 

69 
53 

93 
60 

58 

100 
63 

103 
62 

97 
60 

103 
56 

60 

93 
60 

101 
60 

106 
69 

'7° 

107 
71 

102 
63 

'67 

96 
59 

97 
61 

97 
63 

96 
63 

96 

S7 

104 
63 

'ii 

109 
72 

109 
69 

102 
66 

99.1 
61.9 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

65 
41 

72 
48 

76 
54 

74 
52 

72 
42 

72 
41 

74 
51 

79 
55 

83 
59 

86 
59 

66 
59 

66 
59 

86 
59 

79 
64 

79 
56 

82 
56 

67 
65 

74 

71 

66 

61 

61 

60 

60 

59 

46 

69 
46 

90 
46 

92 
44 

91 
70 

86 
62 

81.9 
56.3 

MOJAVE 

MAX 

MIN 

62 
45 

76 
48 

76 
55 

82 
55 

75 
39 

58 
37 

72 
53 

73 
57 

62 
56 

86 
60 

94 
59 

93 
54 

93 
57 

92 
58 

67 
53 

85 
58 

89 
64 

92 
72 

95 
70 

68 

67 

62 
54 

83 
61 

67 
62 

87 

61 

76 
57 

71 
SO 

72 
49 

68 
56 

95 
69 

96 

71 

96 
62 

63.5 
57.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

67 
32 

70 
37 

74 
40 

75 
50 

71 
47 

70 
42 

72 
45 

76 
46 

82 
54 

85 
57 

84 
60 

86 
6S 

78 
64 

71 
64 

74 
52 

60 
32 

86 
52 

88 
58 

68 
57 

76 
57 

75 
S3 

80 
46 

61 
54 

76 
52 

66 
50 

76 
45 

78 
SO 

84 

46 

86 
54 

60 
50 

76 
50 

77.3 
51. 0 

MT  SAN  JACINTQ  H  S  PK 

MAX 
MIN 

48 
27 

52 
25 

57 
24 

57 
28 

46 
2« 

53 

27 

57 
27 

60 
29 

64 

31 

68 

33 

66 
36 

64 

38 

65 

JO 

64 
35 

59 

36 

62 
32 

67 
35 

68 
37 

67 
<>4 

64 

33 

59 
41 

62 

32 

63 

32 

65 
43 

69 
52 

66 

40 

71 
39 

69 
37 

62.0 
33.6 

S«*  RvlwvDca  Nor««  Tollowlng  Slatlon  Ind«K 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Month 

0 
D) 
n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NEEDLES  FA4  AIRPORT 

MAX 

87 

92 

95 

104 

101 

96 

96 

99 

103 

109 

105 

100 

96 

97 

100 

98 

95 

94 

96 

108 

107 

97 

96.9 

MIN 

46 

54 

56 

65 

62 

55 

62 

63 

^66 

'St 

70 

'72 

72 

74 

69 

68 

68 

71 

77 

75 

74 

69 

68 

69 

75 

71 

67 

'76 

74 

75 

71 

67,8 

PtLHOALE 

MAX 

81 

85 

90 

90 

89 

95 

94 

6  8 

6  G 

92 

96 

95 

90 

82 

78 

84 

89 

82 

79 

78 

93 

98 

99 

93 

80 

66.2 

MIN 

ll 

42 

4; 

53 

30 

43 

47 

45 

46 

51 

56 

56 

65 

55 

53 

57 

59 

64 

63 

57 

53 

54 

55 

54 

46 

45 

51 

57 

65 

65 

58 

52.6 

PAIMOILE  FAA  AIRPORT 

MAX 

8  I 

61 

67 

98 

99 

86.6 

MIN 

It 

40 

45 

49 

44 

41 

44 

44 

45 

47 

51 

54 

54 

55 

48 

53 

58 

63 

62 

55 

50 

51 

54 

52 

56 

53 

52 

51 

63 

64 

55 

51.3 

PALM  SPRINGS 

MAX 

90 

95 

|q7 

98 

93 

1  nO 

10' 

109 

105 

96 

97 

97 

95 

110 

108 

99 

98,7 

MIN 

11 

56 

57 

60 

55 

51 

54 

58 

'59 

^64 

'6< 

64 

62 

64 

^64 

71 

71 

70 

^60 

57 

59 

59 

60 

59 

68 

'« 

71 

'74 

71 

72 

62.3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

85 

90 

100 

'75 

102 

'74 

99 

100 

106 

104 

98 

96 

94 

105 

107 

'78 

96,2 

MIN 

53 

60 

6J 

66 

59 

52 

60 

66 

6S 

72 

73 

72 

76 

'78 

75 

74 

69 

70 

70 

72 

66 

69 

74 

78 

79 

69.8 

RANDSBURC 

MAX 

79 

82 

74 

61 

85 

90 

92 

92 

95 

80 

75 

85 

69 

96 

90 

83 

84 

93 

69 

85 

90 

99 

96 

65.3 

MIN 

45 

49 

48 

53 

44 

43 

52 

51 

54 

57 

59 

62 

44 

43 

59 

62 

48 

52 

54 

52 

56 

55 

59 

62 

69 

63 

53 

63 

72 

67 

60 

54,8 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

65 

94 

93 

85 

87 

93 

96 

100 

96 

104 

95 

92 

109 

lOS 

99 

99 

96 

97 

97 

89 

95 

109 

93 

96.7 

MIN 

53 

50 

57 

58 

56 

57 

54 

58 

61 

62 

60 

61 

59 

61 

^60 

^68 

76 

76 

68 

71 

67 

69 

70 

68 

67 

^64 

^62 

75 

'70 

69 

63,6 

TRDNA 

MAX 

78 

87 

92 

90 

101 

105 

92,6 

MIN 

46 

50 

53 

65 

51 

46 

54 

58 

60 

65 

63 

^62 

71 

69 

56 

63 

67 

^66 

66 

70 

59 

63 

64 

64 

70 

60 

59 

61 

65 

'75 

65 

61,5 

TWENTVNINE  PALMS 

MAX 

78 

67 

90 

96 

98 

98 

97 

92 

101 

99 

98 

92 

95 

96 

94,2 

MIN 

46 

4I 

51 

54 

43 

45 

51 

56 

61 

64 

^61 

63 

58 

66 

63 

59 

^66 

70 

71 

59 

61 

59 

60 

60 

63 

48 

60 

^68 

^65 

'63 

69 

59.1 

ValYERMO  fire  STA  79 

MAX 

79 

63 

92 

83 

92 

83 

8 1 

8 1 

92 

90 

64.0 

MIN 

37 

41 

38 

36 

37 

36 

59 

43 

44 

44 

44 

49 

52 

45 

60 

51 

55 

38 

51 

47 

35 

46 

32 

54 

50 

43 

49 

40 

51 

victorville  puhp  plant 

MAX 

64 

74 

81 

84 

73 

68 

77 

82 

86 

91 

90 

92 

94 

94 

86 

89 

91 

95 

97 

90 

86 

79 

87 

88 

85 

76 

81 

93 

97 

99 

91 

85.8 

MIN 

37 

42 

47 

45 

45 

39 

44 

45 

48 

51 

52 

54 

52 

56 

50 

53 

56 

59 

51 

54 

49 

47 

50 

51 

54 

51 

50 

55 

59 

60 

54 

50.3 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

36 

43 

45 

46 

40 

33 

47 

50 

53 

55 

58 

59 

57 

54 

50 

53 

56 

65 

60 

52 

53 

50 

50 

53 

54 

63 

61 

51.7 

MIN 

10 

12 

21 

22 

10 

19 

22 

26 

25 

28 

30 

30 

32 

36 

29 

30 

32 

35 

30 

35 

30 

26 

26 

35 

35 

34 

33 

27.1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

24 

32 

33 

32 

28 

30 

38 

37 

41 

42 

45 

46 

47 

46 

40 

39 

42 

47 

47 

44 

40 

37 

40 

42 

40 

29 

45 

50 

52 

51 

47 

40.4 

MIN 

0 

14 

17 

10 

2 

8 

19 

23 

26 

29 

29 

28 

29 

27 

26 

29 

31 

32 

30 

27 

22 

22 

25 

27 

26 

20 

19 

33 

31 

33 

28 

23.3 

WILDROSE  RANCER  STA 

MAX 

74 

74 

58 

73 

77 

80 

84 

87 

88 

88 

86 

79 

78 

86 

90 

90 

89 

84 

80 

82 

83 

83 

62 

7a 

86 

90 

91 

91 

86 

82.7 

MIN 

38 

55 

41 

41 

41 

42 

55 

55 

58 

58 

65 

60 

53 

54 

56 

64 

63 

58 

52 

53 

54 

52 

55 

47 

52 

60 

61 

62 

55 

53. B 

MAX 
MIN 


MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
MAY  1973 


Wind 

Relative  hum 

dity 

Number 

of  days  vtrith 

0) 

jnset 

(Speed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

_c 
IE 

v> 

a 

Sfandarc 

of  Time 

c 

vt 

1.0 

c 

o 

.of 

^  E 

PACIFIC 

&■ 

« 

u  0 
0)  Q) 

P-n 

0) 

0  ^ 

.50. 99 

> 

Percent 
Possible 

Averag 
sky  cov 
sunrise 

Result 
Direcl 

Result 
Speec 

Averc 

Paste; 
m  ile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

c> 
q 

.10-. 4 

1.00-1 

2.00 
and  0 

Total 

BAL/COCCTCl           t.lCn  AD 

34 

4.6 

9.4 

35  +  + 

9 

14 

55 

35 

23 

40 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.5 

DTCunD      \  1  C  n  AD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

** 

27 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

- 

- 

Diiic   rAMvnw   uQn  ad 

20 

1.9 

5.8 

20++ 

19 

04 

42 

0 

4 

2 

1 

0 

0 

7 

4.9 

cURcKfl    WbD   C 1 

- 

- 

28 

N 

05 

_ 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

10 

66 

7.1 

c  D  c  c  M  n    1.1  c  n  ad 

30 

4.3 

7.1 

23 

NW 

04 

75 

42 

25 

49 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

87 

3.4 

22 

3.2 

6.4 

22++ 

28 

02 

75 

60 

54 

73 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

5.6 

24 

6.0 

7.6 

25  % 

M 

05 

87 

71 

70 

84 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

10 

m 

6.4 

- 

- 

16 

SM 

26 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

60 

4.9 

- 

- 

- 

- 

- 

42 

31 

52 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

- 

n  A  1/  1  A  Ki  n    1.1  c  n  ad 
UAKLANL)    WoU  Ar 

27 

8.8 

10.7 

25++ 

27 

25 

87 

74 

67 

83 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

4.1 

DCn    Diiicc    Ljcn  ad 
KtU    bUUrh    WbU  AP 

16 

1.0 

8.4 

46 

S 

18 

63 

38 

27 

51 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

93 

4.8 

CAroAwcMTn  uQn  ad 

jAtf^AnCiNIU    WoU  Ar 

21 

6.3 

8.3 

27 

SW 

19 

71 

46 

32 

59 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

91 

3.3 

33 

6.9 

13.0 

52++ 

34 

27 

63 

44 

45 

56 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

jAIN    UitoU   WbU  AP 

26 

4.6 

7.8 

20 

W 

01 

77 

65 

64 

73 

11 

0 

0 

0 

c 

0 

11 

47 

6.5 

CAM     CDAMTT^rn     UCCl  AD 
jAPi    Pn-A'NLlOLU    WoU  Ar 

28 

10.3 

12.1 

32++ 

27 

25 

88 

67 

63 

82 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

4.4 

S  F  FEDERAL  BLDG  CI 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

74 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

67 

64 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

5.1 

STOCKTON  WSO  AP 

28 

7.8 

10.0 

28++ 

25 

19 

63 

40 

27 

52 

1 

1 

0 

c 

0 

c 

2 

3.8 

%  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

MAY  1973 


Station 


Day  of  month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28    29     30  31 


SRAWLEY  2  Sh 


DAVIS  2  NSK  EXP  FARM 


IOC   9A^  6! 


H  MA>  lOA 

Hit'  bi 


76  78  75 
65     67  67 


7e     71     Ti  75 
6t    66     69     66     69  70 


<i  HA) 


^  Ml 


8C  7i 
65  62 


IOC  9<  9i 
tt      63  57 


Ti  7; 


8^     Bp  71 
7C 


80  S 
68  69 


76  77 
71 


70  71 
69  69 


Bl  B3 
66  68 


81  81 
70 


76  78 
72 


78 
73|  7 


72  72 
69 


B6  86 


68     70  71 


83  83 
72 


79  80 
73  7* 


73  7* 
71 


87  89 
7".  76 


8<.  93 
7i(     74  75 


73     73     73  73 


82 
76  76 


78.') 
72.". 


77     77  76 


86  87 
70l    69  71 


lO'i   111   113   lU  102  109   1  15  1  15   118  l\9 


66     6£     71  73 


IOC  100 
79  81 


75     77     75     75     77  80 


95  99  102  102  105  106  103  99 
82     83     83     82     84     S7     87  82 


C  96 


95  91 
88  84 


91  91 
82  82 


62 
7fl  76 


102  111  118 
64     66  73 


93  99  104 
75     77  82 


86  90 
78     79  82 


85.0 
70.3 


108.4 
70.3 


97.2 
79.0 


79.8 

79.2 
72.9 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


M*V  197J 


SIauOD 

Day 

01  Month 

!  (J, 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

1  31 

1  i2  < 

•      •  * 

NORTH  COAST 

1 

DRAINAGE  01 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

EVAF 

.n 

.11 

.05 

.12 

.08 

.12 

.11 

.08 

.19 

.18 

.20 

.20 

.22 

.22 

.21 

.21 

.21 

.20 

.20 

.08 

.14 

.19 

.20 

.08 

.02 

.17 

.17 

.29 

.29 

.23 

.01 

1  ( 

1  9.09 

HINt 

n 

le 

t 

12 

12 

19 

11 

1 

13 

19 

19 

19 

17 

19 

19 

19 

16 

18 

11 

6 

10 

19 

13 

13 

4 

9 

7 

19 

14 

11 

MAX 

IS 

61 

74 

64 

7] 

79 

6' 

77 

62 

82 

86 

8! 

gi 

65 

89 

86 

64 

84 

69 

76 

84 

6; 

7S 

62 

71 

B( 

8' 

9] 

1  407 

MIN 

44 

49 

41 

46 

49 

4,^ 

9; 

4: 

4( 

4^ 

4( 

5( 

Si 

5: 

52 

t 

92 

54 

51 

52 

52 

4( 

41 

91 

91 

51 

41 

4^ 

5{ 

51 

51 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

,31 

.23 

.22 

.30 

.29 

.29 

.29 

.32 

.26 

.26 

.31 

.32 

.26 

.29 

.25 

.29 

.27  .27 

.30 

.25 

.26 

.28 

.23 

.30 

.10 

.31 

.33 

.27 

.11 

.24 

.25 

B.41 

HIND 

101 

141 

125 

168 

194 

112 

113 

147 

69 

72 

49 

72 

70 

66 

in 

6E 
83 

5i;  no 

113 

88 

87 

94 

IBS 

no 

129 

49 

32 

42 

U4 

3114 

MAX 

3 ' 

79 

78 

76 

72 

7( 

79 

78 

B! 

B6 

92 

86 

)  91 

94,    781  88 

84 

8  ] 

B] 

81 

66 

^b' 

B  ] 

B . 

63.1 

MIN 

1  «1 

1  48 

1 

48 

1  48 

45 

46 

49 

1  '6 

47 

51 

53 

53 

!3 

55 

1  55 

96 

51 

51 

56 

1  55 

!  51 

51 

53 

54i  53 

48 

41 

5f 

61 

59 

55 

92.2 

fERNOALE   2  NH 

EVAP 

.01 

.12 

.09 

.12 

.19 

.21 

.17 

.1: 

1  .16 

i 

i 

1  -IS 

'  .11 

.12 

.15 

.16 

.Hi  .04 

.09 

.15 

1 

.17 

.12 

.01 

.09 

.17 

;  .21 

.15 

.14 

.11 

!  .16 

1  4.29 

WIND 

24 

23 

18 

27 

52 

38 

26 

2B 

'* 

!  49 

27 

29 

n 

21 

34 

17 

26 

1  27 

90 

74 

36 

28 

16 

27 

32 

31 

5( 

24 

9; 

I  1044 

MAX 

7( 

74 

75 

7( 

7( 

8] 

8] 

62 

1 

'  82 

ti 

62 

70 

1  68 

68 

76 

1 

81 

8( 

71 

79 

2r 

8i 

V 

78. 1 

MIN 

5J 

5] 

5( 

5: 

5j 

51 

91 

52 

sc 

1 

54 

53 

96 

95 

55 

59 

52 

1  5] 

5j 

5j 

99 

95 

5^ 

6( 

54 .  5 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVA) 

.2: 

.22 

.2( 

.2! 

.22 

,21 

.2' 

.2! 

,21 

.23 

.20 

.3C 

.31 

.31 

!  .28 

.26 

.27 

.30 

.35 

.32 

.29 

.25 

.2" 

.18 

.06 

.18 

.2' 

.30 

.34 

.31 

.20 

8.01 

3; 

31 

3S 

2? 

33 

24 

26 

25 

29 

38 

27 

33 

32 

3' 

3] 

24 

28 

968 

tulElakE 

EVAP 

3[ 

.26 

.28 

.19 

.34 

.  36 

.27 

.  3C 

.  IG 

1  •  20 

.30 

34 

34 

.30 

.33 

.  3C 

.  3C 

.  3C 

.19 

.14 

.27 

■  3C 

■  30 

.30 

.32 

.20 

6.25 

WULCIH  CKEEK  I  NH 

EVAP 

.19 

.19 

.18 

.14 

« 

» 

.37 

.19 

.15 

.24 

.15 

• 

* 

.73 

.28 

.  19 

.12 

.18 

* 

.56 

.15 

.26 

.23 

.09 

.03 

.15 

.12 

* 

.6( 

1  -2' 

.15 

9.68 

WINE 

IJ 

13 

12 

12 

13 

2 

-2 

* 

7 

7 

7 

* 

23 

1( 

1  ] 

c 

5 

3 

* 

25  3 

MAX 

7^ 

75 

6C 

76 

8S 

71 

B1 

91 

Q7 

66 

64 

96 

84 

Q^ 

85 

B{ 

72  69 

6( 

6] 

9( 

9- 

8< 

MIN 

4{ 

41 

45 

45 

52 

95 

53 

57 

52 

56 

59 

51 

52 

51 

41 

93 

90 

5i 

91 

62 

•       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

.24 

.  2S 

.22 

20 

.09 

14 

•  15 

27 

25 

* 

*  f  5 

•  30 

.30 

.31 

.2" 

.24 

.26 

29 

•  33 

3( 

.20 

.11 

*  It 

•  4  ] 

*  ^■ 

.  2( 

1 

7'68 

WIN[ 

3j 

34 

3( 

42 

23 

21 

2; 

30 

•  J* 

1 8 

27 

24 

18 

25 

42 

34 

3 1 

36 

32 

*  3" 

*  28 

2  ] 

21 

MAX 

8C 

8 1 

8  ] 

75 

6C 

79 

63 

84 

86 

87 

90 

90 

91 

9  1 

92 

94 

99 

95 

90 

83 

Be 

9C 

88  72 

60 

62 

86 

9£ 

86  1 

MIN 

50 

50 

52 

51 

45 

46 

91 

51 

92 

94 

54 

97 

59 

63 

64 

64 

64 

65 

63 

54 

52 

55 

57 

6C 

55 

50 

49 

S7 

62 

66 

62 

55!9 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.  3C 

.44 

.  3C 

.32 

.42 

.31 

.  3C 

■  40 

1.64 

.89 

43 

.44 

.42 

.41 

.53 

.92 

■  37 

.  38 

.45 

.39 

42 

12.43 

WIND 

119 

170 

190 

200 

175 

110 

170 

220 

* 

* 

* 

470 

• 

30C 

180 

130 

100 

IOC 

180 

209 

135 

160 

190 

22c 

120 

205 

195 

80 

16! 

20! 

4650 

Davis  2  wsm  Exp  farm 

EVAP 

.31 

.37 

.39 

.  37 

.23 

.  37 

.  38 

•  36 

.29 

.39 

.49 

.41 

.40 

39 

.36 

35 

.49|  .48 

•  29 

.38 

.  33 

.41 

.30 

32 

.37 

WINC 

75 

129 

14C 

156 

123 

173 

131 

120 

68 

60 

75 

91 

70 

"74 

65 

I35I  260 

90 

153 

147 

150 

1  ?« 

90 

*4a 

'  01 

1  AJ 

MAX 

73 

77 

77 

78 

72 

79 

78 

81 

82 

89 

^81 

87 

89 

89 

^86 

87 

91 

92 

80 

82 

89 

83 

82 

71 

82 

82 

^83 

92 

95 

81 

83  2 

MIN 

47 

43 

47 

49 

43 

49 

47 

45 

49 

54 

54 

54 

57 

60 

52 

56 

98 

60 

51 

47 

49 

48 

50 

56 

52 

49 

90 

60 

69 

61 

53 

9l!7 

folSom  dam 

EVAP 

.24 

.20 

.  26 

.27 

.  09 

.23 

.  30 

•  2 1 

•  24 

38 

.32 

.30 

.36 

.36 

.36 

•  25 

.29 

.27 

.27 

2 1 

WIND 

16 

37 

39 

84 

69 

30 

60 

61 

11 

'16 

'2? 

'16 

•'5 

*16 

'23 

9 

11 

11 

41 

98 

33 

46 

43 

"82 

'It 

'85 

"34 

*16 

'2! 

'l4 

'63 

1192 

CR1Z2LV  ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.26 

.22 

.27 

.26 

.17 

.  29 

.26 

.28 

94 

.26 

.36 

.28 

.28 

.32 

.30 

.28 

.28 

.34 

.12 

.31 

.23 

30 

.43 

WIND 

4 1 

48 

81 

74 

49 

86 

95 

62 

96 

62 

*f  7 

54 

32 

48 

*  34 

111 

63 

53 

64 

57 

36 

32 

'  ^  J 

*^ 

"  ^  fi 

MAX 

64 

84 

63 

63 

78 

83 

61 

B3 

88 

90 

90 

88 

80 

89 

92 

94 

94 

86 

82 

86 

64 

86 

72 

84 

69 

99 

96 

93 

86 

66  1 

MIN 

50 

50 

49 

50 

51 

93 

49 

48 

49 

54 

56 

57 

17 

58 

57 

97 

98 

59 

56 

51 

53 

93 

53 

54 

56 

50 

54 

57 

63 

64 

57 

54.3 

LAKE  SPAULDING 

EVAP 

WIND 

22 

36 

'20 

'16 

* 

91 

"l6 

'16 

_ 

HARKLEV  COVE 

eVAP 

•  27 

25 

.  32 

.28 

.33 

•  29 

.29 

.30 

.32 

.33 

.36 

.36 

.32 

29 

•  1 8 

30 

WIND 

44 

'S2 

'47 

'ei 

'it 

"49 

"66 

'49 

*46 

57 

29 

'40 

38 

35 

4S 

41 

37 

40 

93 

*50 

'52 

*46 

"32 

"67 

44 

'33 

'25 

36 

70 

1551 

MAX 

BO 

79 

78 

79 

71 

79 

80 

79 

85 

83 

89 

88 

91 

90 

88 

90 

97 

95 

94 

83 

84 

85 

67 

83 

66 

B2 

83 

91 

95 

93 

68 

84.6 

MIN 

46 

46 

46 

48 

45 

45 

49 

49 

48 

53 

56 

58 

58 

57 

61 

57 

50 

50 

52 

53 

54 

53 

47 

48 

92 

58 

61 

56 

51.9 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

■  16 

.  29 

.61 

.26 

.28 

.27 

.30 

* 

* 

.78 

.  22 

.20 

.09 

.09 

.91 

.29 

WIND 

'« 

'30 

'16 

40 

• 

• 

107 

'ie 

'l9 

84 

20 

* 

* 

147 

49 

97 

96 

59 

* 

* 

92 

16 

21 

17 

32 

• 

* 

* 

196 

'46 

60 

1223 

SHASTA  Dam 

EVAP 

.24 

.22 

.22 

.19 

.16 

.20 

.20 

.24 

.23 

.26 

.27 

.30 

.28 

.31 

.29 

.30 

3 1 

27 

.36 

.30 

.28 

.24 

.27 

.18 

.06 

.19 

.20 

.21 

.21 

.29 

.18 

7.36 

WIND 

94 

41 

43 

48 

34 

38 

46 

33 

36 

46 

56 

95 

93 

60 

99 

47 

'40 

'43 

44 

48 

62 

55 

44 

38 

56 

39 

49 

,6 

57 

44 

58 

1478 

hhiskevtdhn  res 

EVAP 

.26 

.22 

.27 

.22 

.19 

.24 

.22 

.22 

.30 

.33 

.30 

.31 

.30 

.32 

.28 

.30 

.33 

.34 

.39 

.33 

.30 

.29 

.30 

.18 

.04 

.24 

.25 

.30 

.32 

.32 

.15 

8.32 

WIND 

25 

30 

34 

20 

26 

38 

19 

20 

1 1 

19 

19 

20 

16 

12 

16 

19 

20 

14 

20 

20 

28 

2 1 

17 

1 8 

" 

•      •  • 

northeast  interior 

basins  03 

BOCA 

EVAP 

- 

.19 

.26 

.31 

.16 

.02 

.18 

.24 

.28 

.30 

.30 

.27 

•  30 

.22 

.20 

.16 

.20 

.21 

.16 

.29 

.39 

.26 

.30 

.32 

.22 

.19 

.28 

.26 

.33 

.26 

.28 

7.46B 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

EVAP 

.20 

.23 

.26 

.14 

.09 

.18 

.21 

.23 

.30 

.30 

.24 

.26 

• 

.94 

.29 

.27 

.24 

.29 

.27 

.28 

.28 

.29 

.17 

.21 

.24 

.29 

.26 

.29 

.10 

7.44 

WIND 

l» 

31 

42 

51 

47 

31 

46 

49 

44 

39 

14 

24 

* 

43 

21 

23 

27 

30 

19 

18 

22 

34 

43 

32 

21 

12 

10 

13 

16 

849 

TAHDE  CITV 

~ 

* 

■ 

" 

~ 

" 

" 

04 

.22 

.24 

.08 

16 

.  g 

_ 

1 9 

_ 

WIND 

26 

28 

'11 

*22 

32 

1 1 

*      •  • 

CEN'RAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

BURLINGAHE 

EVAP 

.24 

.21 

.24 

.22 

.23 

.29 

.22 

.30 

.22 

.30 

.31 

.29 

.22 

.21 

.18 

.29 

.23 

.30 

.30 

.26 

.24 

.23 

.24 

.13 

.19 

.30 

in 

.30 

.36 

.34 

.30 

7.92 

WIND 

77 

79 

128 

129 

169 

139 

127 

70 

77 

66 

66 

79 

91 

98 

70 

99 

127 

78 

92 

146 

60 

70 

99 

146 

3097 

MAX 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

77 

77 

B2 

83 

84 

81 

79 

83 

84 

82 

84 

63 

63 

83 

80 

78 

77 

76 

76 

62 

90 

91 

86 

80 

79.8 

MIN 

46 

49 

46 

44 

44 

49 

52 

49 

49 

9 1 

52 

52 

95 

54 

54 

52 

53 

53 

52 

90 

63 

53 

98 

54 

48 

53 

56 

60 

57 

53 

51.9 

NACIMIENTQ  DAM 

EVAP 

.19 

.22 

.23 

.19 

.19 

.21 

.21 

.24 

.29 

.29 

.24 

.31 

.26 

.23 

.08 

.26 

.39 

.34 

.35 

.26 

.27 

.21 

.21 

.26 

.23 

.29 

.26 

.34. 

.38 

.36 

.21 

7.96 

NEWARK 

EVAP 

.26 

.23 

.24 

.28 

• 

« 

.91 

.33 

.28 

.27 

.37 

* 

• 

.94 

.20| 

.31 

.33 

.30 

« 

• 

1.01 

.21 

.28 

.29 

.20 

« 

* 

• 

• 

.65 

.32 

9.39 

WIND 

104 

124 

122 

181 

* 

522 

199 

117 

106 

97 

* 

262 

69 

100 

99 

• 

* 

416 

199 

160 

139 

130 

155 

3963 

*      •  • 

SAN  JOAQUIN 

1 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.30 

.29  .29 

.30 

.29 

.28!  .30 

.30 

.30 

.34 

.3ll 

.34 

.19' 

.39 

.30 

.30 

.30 

.28 

.30 

.41 

.26 

.30 

.32 

.31 

.18 

.30 

.42 

.30 

.33 

.38 

.30 

9.95 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.28 

.21 

.21 

.23 

.06 

.19 

.20 

.21 

.26 

.26 

.29 

.31 

.28 

.29 

.26 

.30 

.25 

.33 

.38 

.36 

.27 

.26 

.26 

.25 

.101 

.29 

.29 

.32! 

.33 

.36 

.30 

6.13 

WIND 

14 

13 

18 

26 

10 

7 

12 

17 

11 

13 

U 

9 

7 

14 

13 

11 

17 

21 

23 

20 

19 

17 

24 

11 

21 

14 

22 

9 

16 

16 

473 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.17 

.22 

.29 

.23 

.26 

.11 

.29 

.29 

.24 

.31 

.30 

.33 

.34 

.30 

.33 

.31 

.36 

.34 

.40 

.45' 

.30 

.30 

.22 

.36 

.24 

.39 

.36 

.29 

.36 

.45 

.31 

9.39 

WIND 

21 

28 

24 

32 

67 

27 

39 

48 

36 

32 

S3 

29 

43 

30 

47 

21 

32 

25 

34 

56 

33 

36 

34 

53 

51 

70 

64 

36| 

30 

39 

36 

11B6 

MAX 

71 

70 

79 

71 

63 

68 

71. 

69 

73 

74 

77 

78 

78 

82 

60 

89 

90 

92, 

98, 

90 

88 

671 

'2! 

67 

601 

63, 

80, 

89 

94 

95 

66 

81.4 

H|N 

54 

55 

96 

56 

4$ 

47 

94| 

54 

58 

99 

63 

63 

64 

66 

66 

67 

71 

66 

60 

1 

97 

99 

94 

1 

99 

61 

92| 

1 

91| 

1 

94 

"1 

1 

! 
1 

69 

1 

68 

99.0 

S*«  R«f«r«nc«  NoIm  Followtng  Slatton  lnd«x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
HAY  1973 


Day 

Oi  Month 

'•3  6) 

StaUon 

0  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  * 

SAN  JOASUIN 

DRAINAGE  09 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.26 

.22 

.30 

.05 

.09 

.21 

.24 

.26 

.33 

.22 

.25 

.22 

.26 

.26 

.10 

.08 

.26 

.27 

.30 

.29 

.28 

KETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.30 

.42 

.33 

.30 

.20 

.30 

.41 

.36 

.35 

.45 

.46 

.45 

.30 

.40 

.46 

.45 

.45 

.45 

.48 

.43 

.30 

.40 

.48 

.34 

.36 

.40 

.45 

.43 

.46 

.45 

12.03 

WIND 

38 

41 

50 

49 

58 

35 

36 

47 

42 

45 

40 

43 

40 

35 

52 

45 

40 

41 

49 

45 

39 

36 

35 

62 

66 

48 

52 

41 

29 

37 

55 

1371 

MAX 

S3 

87 

68 

87 

62 

77 

67 

67 

86 

89 

90 

96 

93 

87 

90 

93 

94 

95 

97 

93 

89 

91 

92 

92 

89 

67 

86 

89 

97 

97 

91 

89.7 

MIN 

5i 

55 

56 

55 

50 

52 

55 

55 

55 

57 

58 

61 

63 

63 

66 

64 

66 

66 

64 

59 

57 

56 

60 

59 

60 

54 

55 

56 

62 

69 

63 

58.8 

KNIOHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.26 

.30 

« 

« 

.51 

.20 

.23 

.25 

.24 

.31 

.33 

.23 

.30 

.28 

.27 

.31 

.28 

.32 

.38 

.42 

.20 

.27 

.27 

« 

.45 

.30 

.27 

.31 

.31 

.36 

.32 

8.47 

WIND 

19 

14 

7 

• 

98 

16 

17 

27 

28 

30 

26 

14 

23 

16 

14 

17 

15 

14 

21 

32 

21 

25 

23 

* 

56 

27 

36 

32 

8 

14 

32 

681 

LITTLE   PANOCHE   OET  BAM 

EVAP 

.45 

.39 

.36 

.45 

.39 

.34 

.40 

.45 

.42 

.54 

.51 

.55 

.58 

.42 

.44 

.47 

.51 

.59 

.75 

.62 

.45 

.46 

.52 

.46 

.32 

.56 

.56 

.61 

.49 

.60 

.40 

15.08 

WINC 

122 

15C 

122 

133 

144,  106,  94 

103 

97 

63 

92 

100 

123 

149 

95 

10( 

119 

97 

91 

166 

132 

9C 

67;  106 

3441 

MAX 

76 

81 

62 

SO 

73 

76 

61 

81 

81 

83 

85 

88 

88 

86 

84 

88 

90 

91 

92 

86 

82 

84 

83 

64 

76 

8C 

79 

86 

'2 

91 

81 

63.7 

MIN 

46 

50 

51 

48 

42 

42 

43 

46 

50 

90 

56 

96 

92 

56 

60 

56 

59 

61 

59 

51 

49 

93 

52 

56 

55 

45 

SO 

57 

62 

63 

57 

52.6 

LOOI 

EVAP 

.36 

.27 

.36 

.28 

.16 

.27 

.36 

.20 

.39 

.22 

.35 

.48 

.47 

.40 

.46 

.37 

.47 

.42 

.17 

.19 

.26 

.42 

.35 

.23 

.31 

.29 

.37 

.34 

.34 

.34 

.30 

10.19 

WINC 

53 

42 

62 

80 

27 

42 

62 

41 

57 

36 

50 

57 

36 

39 

29 

49 

30 

4C 

35 

3E 

51 

26 

65 

9^ 

52 

72 

26 

14 

40 

MAX 

80 

79 

73 

76 

62 

81 

75 

62 

66 

82 

66 

85 

85 

66 

69 

94 

94 

92 

86 

78 

62 

82 

60 

75 

75 

78 

65 

85 

94 

81 

82 

82.9 

MIN 

48 

47 

50 

40 

46 

48 

46 

45 

50 

94 

56 

55 

56 

»0 

63 

57 

60 

61 

60 

51 

52 

50 

54 

55 

55 

48 

50 

59 

65 

60 

53 

53.4 

LOS  BANDS  OET  RESV 

EVAP 

.44 

.39 

.39 

.45 

.44 

.35 

.47 

.54 

.43 

.46 

.48 

.92 

.60  .49 

.41 

.52 

.47 

.57 

.69 

.66 

.51 

.46 

.57 

.52 

.32 

.52 

.52 

.54 

.S3 

.72 

.44 

15.44 

WINC 

212 

133 

3431  344 

157 

107 

166: 187 

138 

134 

179 

128 

137 

202 

29C 

270 

2 1 E 

301 

25" 

184 

116 

201 

MAX 

64 

86 

88 

87 

72 

64 

64 

64 

68 

91 

92 

94 

95 

96 

91 

92 

97 

98 

97 

65 

86 

89 

83 

68 

8! 

7! 

86 

89 

96 

97 

66 

66.7 

MIN 

" 

50 

52 

55 

98 

60 

62 

62 

63 

65 

54 

63 

68 

64 

56 

55 

58 

58 

60 

62 

51 

56 

63 

70 

70 

b2 

58.6 

MANTECA 

EVAP 

.26 

.28 

.22 

.31 

.19 

.28 

.28 

.28 

.34 

.31 

.36 

.37 

.37 

.36 

.33 

.35 

.32 

.37 

.40 

.37 

.35 

.31 

.32 

.28 

.20 

.34 

.34 

.38 

.28 

.42 

.19 

9.78 

WIND 

54 

42 

34 

76 

85 

53 

62 

76 

54 

43 

35 

43 

90 

42 

41 

46 

35 

39 

52 

92 

66 

60 

81 

90 

59 

89 

64 

49 

31 

40 

39 

1722 

MAX 

79 

79 

62 

61 

65 

76 

74 

74 

60 

84 

86 

90 

90 

91 

88 

86 

93 

95 

96 

62 

76 

86 

79 

60 

76 

73 

78 

89 

92 

96 

88 

83.4 

MIN 

52 

47 

47 

48 

40 

41 

48 

49 

53 

S5 

58 

53 

52 

60 

62 

58 

53 

52 

46 

54 

55 

56 

47 

32 

52 

63 

62 

56 

52.2 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.20 

.28 

.22 

.15 

.06 

.10 

.17 

.16 

.35 

.28 

.24 

.40 

.32 

.26 

.21 

.21 

.35 

.19 

.31 

.30 

.26 

.22 

.30 

.15 

.06 

.14 

.20 

.33 

.33 

.37 

.15 

7.25 

SAN  LUIS  OAH 

EVAP 

.42 

.41 

.35 

.43 

.34 

.36 

•  ^5 

.42 

.91 

.44 

.52 

.62 

.46 

.54 

.45 

.58 

.73 

.56 

.41 

.45 

.46 

.39 

.31 

.50 

.54 

.41 

.42 

.75 

.45 

14.73 

WIND 

202 

172 

110 

221 

235 

237 

281 

237 

137 

119 

66 

146 

Isl 

263 

209 

96 

140 

267 

343 

326 

308 

288 

230 

156 

256 

198 

84 

64 

209 

346 

6323 

MAX 

BO 

60 

65 

60 

63 

79 

75 

80 

67 

90 

91 

92 

92 

91 

78 

94 

95 

80 

90 

76 

75 

80 

80 

83 

81 

80 

80 

89 

98 

95 

76 

83.9 

MIN 

48 

49 

49 

47 

48 

49 

48 

48 

94 

57 

62 

56 

57 

56 

58 

58 

54 

50 

48 

49 

50 

51 

96 

46 

47 

52 

63 

60 

54 

52.6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.42 

.27 

.41 

.16 

.45 

.27 

.55 

.30 

.53 

.45 

.39 

•  48 

.71 

.56 

.54 

.42 

.44 

.60 

.67 

.43 

.47 

.52 

.37 

.23 

.45 

.34 

.36 

.45 

.52 

.57 

.45 

13.76 

WIND 

174 

162 

192 

244 

192 

299 

280 

224 

159 

132 

67 

119 

196 

206 

159 

115 

92 

136 

296 

306 

201 

294 

285 

225 

233 

280 

168 

80 

100 

166 

182 

5966 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.14 

.18 

.20 

.28 

.30 

.30 

.32 

.27 

.24 

.25 

.24 

.28 

.27 

.24 

.28 

.14 

.22 

.38 

.37 

.29 

- 

14 

12 

11 

13 

10 

7 

8 

9 

12 

13 

12 

1 6 

16 

11 

10 

386 

MAX 

81 

SO 

86 

85 

66 

65 

90 

86 

87 

85 

66 

86 

86 

84 

76 

80 

90 

90 

91 

MIN 

52 

51 

50 

50 

51 

51 

50 

55 

46 

50 

48 

48 

44 

50 

50 

50 

51 

51 

SO 

- 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.17 

.20 

.24 

.22 

.21 

.22 

.19 

.26 

.25 

.26 

.30 

.24 

.12 

.19 

.15 

.16 

.24 

.23 

.24 

.18 

.18 

.23 

.20 

.23 

.26 

.30 

.30 

.32 

.39 

.34 

.22 

7.22 

46 

70 

40 

30 

36 

23 

29 

30 

26 

32 

29 

33 

MAX 

76 

80 

64 

82 

73 

70 

76 

78 

61 

85 

66 

87 

73 

84 

76 

85 

84 

66 

86 

62 

79 

79 

60 

82 

80 

78 

78 

68 

94 

93 

87 

81.8 

MIN 

50 

51 

52 

53 

44 

47 

50 

47 

50 

52 

55 

52 

52 

97 

57 

57 

59 

58 

58 

57 

53 

53 

54 

55 

95 

47 

48 

54 

62 

60 

60 

53.5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.12 

.23 

.27 

.22 

.23 

.20 

.19 

.21 

.18 

.12 

.13 

* 

* 

.36 

.09 

.24 

.14 

.16 

* 

.21 

.16 

.21 

.25 

.25 

.21 

.15 

* 

.50 

.29 

.27 

.09 

S.68 

78 

79 

64 

59 

72 

4 

• 

246 

83 

86 

95 

97 

114 

161 

67 

66 

2582 

MAX 

70 

75 

61 

81 

76 

71 

76 

77 

76 

71 

75 

76 

67 

79 

72 

76 

- 

70 

75 

76 

79 

80 

79 

69 

62 

87 

83 

68 

75.7 

MIN 

48 

49 

50 

52 

51 

51 

53 

54 

56 

56 

55 

56 

55 

54 

55 

57 

- 

56 

55 

55 

56 

57 

96 

56 

- 

54 

58 

60 

59 

54.6 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.36 

.44 

.29 

.06 

.18 

.29 

.26 

.32 

.38 

.29 

.14 

.14 

.26 

.23 

.29 

.26 

.27 

.16 

.21 

.28 

.26 

.23 

.25 

.16 

.27 

.39 

.50 

.39 

.32 

.13 

6.27 

WIND 

SO 

51 

60 

91 

48 

37 

45 

48 

48 

56 

62 

43 

68 

97 

48 

57 

46 

63 

56 

69 

53 

53 

45 

53 

61 

90 

51 

45 

65 

78 

56 

1715 

MAX 

80 

S6 

65 

79 

57 

75 

86 

90 

90 

88 

85 

76 

75 

62 

63 

67 

68 

66 

62 

60 

60 

83 

82 

S3 

67 

83 

92 

96 

90 

86 

82.8 

MIN 

52 

52 

55 

53 

52 

49 

51 

56 

58 

58 

52 

60 

96 

96 

58 

61 

61 

59 

57 

56 

56 

58 

98 

56 

63 

64 

62 

61 

57.0 

TwITCHELL  DAM 

.15 

.17 

.18 

.16 

.  19 

.22 

.29 

.28 

.32 

.30 

.28 

.20 

.19 

.16 

.19 

.25 

♦ 

* 

.52 

.  2 1 

.21 

.  20 

.23 

.19 

.30 

.33 

.33 

.35 

.37 

* 

.28 

7.07 

WIND 

49 

33 

44 

61 

48 

52 

55 

70 

66 

44 

45 

43 

18 

9i 

27 

52 

• 

160 

47 

43 

48 

51 

34 

43 

91 

74 

87 

39 

* 

77 

1594 

MAX 

73 

72 

74 

78 

79 

74 

83 

66 

86 

86 

85 

76 

69 

70 

60 

83 

- 

- 

73 

75 

79 

79 

83 

79 

86 

68 

92 

97 

96 

66 

80.4 

MIN 

49 

50 

48 

48 

46 

50 

46 

47 

48 

51 

55 

49 

53 

94 

55 

56 

50 

52 

55 

54 

54 

53 

59 

99 

47 

68 

69 

59 

53.1 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.36 

.30 

.45 

.40 

.44 

.40 

.42 

.37 

.40 

.42 

.45 

.41 

.46 

.55 

.32 

.32 

.48 

.40 

.52 

.56 

.53 

.46 

.40 

.45 

.47 

.45 

.49 

.45 

.46 

.59 

.51 

13.68 

WIND 

90 

35 

36 

33 

53 

95 

65 

48 

36 

44 

42 

53 

65 

60 

39 

36 

56 

70 

68 

79 

66 

90 

73 

71 

74 

122 

62 

23 

39 

65 

67 

1894 

MAX 

S3 

90 

92 

94 

94 

62 

93 

94 

97 

98 

95 

89 

95 

96 

100 

102 

100 

100 

98 

94 

97 

96 

93 

86 

69 

99 

99 

100 

102 

94.6 

MIN 

52 

54 

58 

60 

50 

52 

11 

59 

62 

60 

64 

66 

63 

62 

64 

63 

64 

67 

68 

64 

62 

60 

60 

62 

63 

61 

64 

63 

68 

68 

64 

61.3 

MOJAVE 

EVAP 

.34 

.36 

.33 

.45 

.45 

.34 

.45 

.41 

.42 

.49 

.45 

.56 

.45 

.49 

.21 

.42 

.45 

.48 

.40 

.56 

.55 

.42 

.45 

.44 

.45 

.45 

.44 

.34 

.50 

.53 

.60 

13.65 

WIND 

186 

74 

72 

112 

176 

199 

163 

196 

122 

131 

81 

108 

75 

70 

53 

54 

94 

110 

66 

146 

138 

106 

110 

157 

196 

166 

229 

44 

75 

93 

63 

3707 

MAX 

75 

82 

65 

79 

60 

61 

76 

78 

84 

85 

90 

91 

92 

89 

83 

79 

88 

92 

88 

67 

80 

67 

90 

87 

75 

72 

69 

88 

92 

95 

91 

83.5 

MIN 

34 

45 

48 

41 

40 

41 

44 

51 

90 

91 

52 

53 

97 

56 

55 

57 

60 

65 

58 

93 

50 

48 

52 

54 

57 

45 

46 

52 

98 

58 

60 

51.3 

1 

S«e  Reierence  Nolw  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CtLIFORNU 
M4¥  1973 


Day  of  month 


20     21     22     23     24     25     26     27     28  29 


SiCRi-iENTO 
DRAINAGE 


02 


altur4s  k4nc6r  station 
Blue  canvqn  wsd  ap 

canyon  qam 
CHESTER 
JESS  VALLEV 
LAKE  SPAULDINC 
MAN2ANITA  LAKE 
MINERAL 

mount  shasta  usd  ci 

sierra  city 
strawberry  valley 
tmin  lakes 

*  •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

BRIDCERORT 

DOYLE  5  SSE 

MONO  LAKE 

SaUAk  VALLEY 

SUSANVIlLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

HODDPOROS 

•  •  • 

San  joaouin 

drainage  05 

calaveras  bic  trees 
grant  grove 
huntington  lake 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


IOyLLWILD  FIRE  OEPT 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


HHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND  16 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

r  N 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES) 

ACTON-ESDB  CYN  FC261F 

0014 

06 

LDS  ANGELES 

29 

34 

30 

US 

16 

2960 

5P 

: 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELANTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMU    1  IN 

0064 

04 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

CRAMl/      1  ril77Tlin 

ALDERPOINT 

0088 

0  1 

HUMBOLDT 

•7 

1 0 

i  t  J 

S  f 

460 

a  A 
0  A 

0  A 

MRS   BARBARA  WILLBUPN 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U  S   ARMY  ENGINEERS 

ALISQ  CN  DAT  MT  FC  ^46 

0U5 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

: 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTAOENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

U 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  LCW  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBDY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

: 

STATE   DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  L  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

: 

PACIFIC  UNION  COL 

0227 

05 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

ftrrpbdard  rnRPriRATinN 

ANTIQCH  PUMPING  PL  3 

CONTRA  COSTA 

37 

I  c.  L 

H  *♦ 

o(J 

R  A 
o  A 

fl  A 

0  H 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

8A 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPtE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECQ 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

: 

MRS.  CHRISTY  GIACDMAZZI 

ARROYO  SECQ  RS  FC  508D 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

: 

MRS.  GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0379 

05 

F  R  F  SNn 

r  rv  c  J  1^  u 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

3  1  M  IN  L  C  '      1  U  "  n  A  r| 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

54 

121 

04 

1292 

7A 

1  A 

r  A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  0AM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALGN  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

: 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS  R 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

: 

L.  E.  METHENY 

BAKERSFIELO  WSQ  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

475 

MID 

MID 

: 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

11 

36 

55 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

; 

PG&E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

CAW  DTP  cr\ 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

CAM   nTern   uatcd  ncoT 

BARSTOW 

n  ^  1  0 

\jj  I" 

U  f 

SAN  BERDINO 

1 5 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4  P 

BARSTQW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADP 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

■ 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  Meadow 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

41 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

: 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

1 16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

: 

LACFCO 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON    INSPFTTinN  STA 

0684 

07 

11 U  IN  U 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

BUK.ur    r  L  1  .  y  U  AR  AN  1  I INE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

: 

UNIVERSITY  QF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

: 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK   FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

116 

58 

6815 

: 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

8A 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

c 

U  S   FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

□UNALU   K  WHITt-LALrLD 

BIRMINGHA^^  GEN  HQSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

u850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  D. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSQ  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE   DiV  OF  FSTRY 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

01 

HUMBOLDT 

25 

40 

42 

123 

42 

4500 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

SA 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

09^,3 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC INQ 

17 

39 

01 

123 

22 

342 

8A 

STATE   DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
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BORREGQ  DESERT  PARK 

0983 

07 

CAki  r\Tr-/^n 

5AN   D  I  EGQ 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

: 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

BuULOER  CKecK   G.  Si 

1002 

02 

n  1  1  1  kd  A  c* 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BuULUcK  t    LUCATcLLI  K 

1005 

04 

0 AN  1  A   C  KUl 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

: 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANVQN 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

dHumam  dam 

1018 

02 

M  C  \/  A  n  A 
Pi  t  V  A  U  A 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

: 

NEVADA    IRRIG  DI5T 

1041 

02 

C  U  A  Q  T  A 

snA J  1  A 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

z 

USSR  SHASTA  FIELD  DIV 

DQAklKlAkI       TCl  Akin 

1043 

02 

C  A.  r  D  AMCMTn 

i  AC  K A" t  n  i  U 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

6A 

CALIF   DIV  BEACHES-PARKS 

1046 

01 

nc  NUUC I NU 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS,   DOROTHY  F.  JACK 

Q  D  A  U  1  C  V     O     C  1.1 

1048 

07 

T  M  D  C  D  T  A  1 

IMPtKiAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

9A 

9A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

: 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BR  I OGE  PORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIOGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

DDTn(^r\/TIIC     K  u 
OKlUIJCViLl-C    J  n 

1084 

01 

n  u  n  D  u  L  u  1 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

: 

CALIF    DfePI    PARKS   t  KEC 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CORPS  DF  ENGINEERS 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

U12 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

UA 

UA 

: 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

6A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY   SPRGS   GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  C  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1 194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

21 

655 

5P 

5P 

; 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

O  1  1  p  K]  C  V 
D  U  P\  iN  C  " 

1214 

02 

C  U  A  Q  T  A 
5  n  A  J  1  A 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

mdc    oiitu   r  ccTcc 

DIIDMT     DAUrU     1  C 

1215 

01 

T  D  T  W  T  T  V 

1  K  1  IN  1  IT 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

D  A  1  1 1       C     U  A  1  1  T 
HAUL     r  ^AUI 

DIIDTHKI  DAKI/*LJ 

BJKTUN  KANtH 

1216 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

kiDC     kl     A     n  PTtQTnki 

MRS   MAR  STIRTUN 

BUTLcR   VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

SA 

G.    L.    SPtlER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC   NATL  rK 

BUTTQNWI LLDW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

C ABAZON 

1250 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

116 

47 

1800 

5P 

WILLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINQ 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CG  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8A 

8A 

H 

CAL   DIV  REACH  t  PKS 

TAI  AVeOAQ    DAW  r.  CD  ^TA 

1280 

05 

34 

36 

12 

120 

22 

3343 

c 

TAI    AV/CDAC  DCCCOWriTD 

1281 

04 

At   A  M  c  n  A 

AL  A"c  DA 

1 1 

37 

29 

121 

49 

805 

7  A 

C     C     IJATCO  r*CDT 

CALEXICQ   2  Nt 

1288 

07 

T  kj  n  p  n  T  A  1 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  UIST 

C  AL I STQGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  uF  CALiSTDGA 

^  A  1    1     A  IJ  A  kl 

CALLAHAN 

1316 

01 

5  I SK I  YOU 

12 

41 

X9 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS   MARIAN  HAYDtN 

CAMEL  PEAK 

1348 

02 

PLUMAS 

8 

39 

43 

121 

06 

5560 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINQ 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

/*Aun     LIT     ljTii      nntr\f  e^r* 

CAMP   HI   HILL   DPIDS  57fc 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L.B.    UNIFlELJ   SCH  UIST. 

CAMPQ 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

656 

8A 

8A 

eA 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

TAMO     DTHMCCD     Cl/T  CUlTD 

1433 

02 

S I £RRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

II   c    enoccT  ccdv/ttc 

LAMP    biX  LUOKUUT 

1456 

01 

DEL  NURTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

CTATe     nC     TAI  TCnOMTA 

CAnPlDNViLLE  R5 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

8A 

: 

11    c    enoccT  ccD\/Trc 

CANBY   11  SW 

1475 

02 

MODOC 

21 

41 

22 

121 

03 

4500 

5P 

ELMER  J »  E8ERS0LE 

/*Akinu     nAki^rn  CvAYvnki 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  5   FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CAiNTiL 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENCEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  C  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

: 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

GRANGE 

26 

55 

117 

47 

1625 

■ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBUN   CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINQ 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

: 

CURPS   Or  cNOINtcKo 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUf AS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P   G   C    E  COMPANY 

carmel  valley 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

■ 

COUNTY  Of   SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWRENCE   RAD  LAB 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE   5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS .   RUBY  L .  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S   FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT   WEST  MDW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

946 

5P 

MRS.    PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  0AM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8A 

BA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

9P 

H 

NED  EARL 
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ruirn   cvdpdtmcmt  cta 

1715 

02 

R 1  IT  T  F 

QUI  It 
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42 

1^1 
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5  P 

3  r 

5  P 

L 

11^    ncDT    nF     ATDT.  AD^ 
Uj    Utrl     ur    Abrvl/  AKg 

1737 

05 

M  A  n  F  (3  A 
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0  7 

D  f 

30 

1  1  Q 
1  IV 

7290 
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1739 

04 

CAM  RFNlTTH 
^  A  IN     D  [.  IN  i  1  U 

20 

■a  A. 

JO 

54 

121 

36 

125 

Q  A 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

1  K 

j5 

43 

120 

15 

1753 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S   FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 
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FORT  DRD 

J  1  O  D 

y  *T 

MONTEREY 

36 

L  1 

1  7  1 

46 

1  '^L 
I  3*4 

Ml  0 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CALIF  OEPT  PARKS  C  REC. 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

: 

GLEN  M  HENSON 

FREEDOM   a  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

: 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

7A 

MRS  PATRICA  A  CLARY 

FRESNO  WSn  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

:g 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

uAKdcKV  1  LLC 

3320 

01 

7 

40 

06 

123 

43 

340 

8A 

rARRni 1    A  PANCnA5T 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GER8ER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS   HILDA  ORAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8A 

c 

SANTA   BARBARA   WTR  DEP 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
MAY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3*05 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGQ 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

GILROY 

^'*n 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

GILRUY    IH  cNE 

3422 

04 

camta  r \  ara 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

GLENDDR4  WEST  FC  185 

3452 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

GRANITE  SPRINGS 

3549 

02 

PLUMAS 

8 

40 

06 

120 

21 

5765 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

11 

36 

44 

118 

58 

6600 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

r  D  ATOM 

(jK  AT  UN 

3578 

01 

C  n  wriM  A 
3  U 1 1 U  n  A 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2818 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

15 

3440 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

HALF  MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

UAMTlTnk    RQANirM  DU 

HttniuiLji'   D(\ttiNun  rn 

3725 

02 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

HANFORD 

3747 

05 

KINGS 

1 1 

36 

20 

119 

40 

242 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1150 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

HARRY  ENGLgBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

3863 

04 

A  1  A  M  C  n  A 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

HEALDSBURG  NO  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

?  1  fen 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

HIDDEN   VALLFY  RANTH 

39^6 

02 

ll  C  V  M  u  « 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

H08ERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

HDEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

HOGBACK  ROAD 

4019 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  3 

i  £•  C 

00 

1  3  5  n 

HOLLISTER  1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

1  ?  1 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

5 1 

121 

24 

284 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

36 

55 

121 

14 

2578 

MHNP  V  HP  U    1     C  U 

4074 

01 

MUnbU  L  DT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

HOQPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

HDPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

HOSSACK 

^♦120 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

122 

33 

770 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

UV  A  M  D  n  M 

fi  T  An  r  Un 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


<  a 
u  i 

Cfl  - 


OBSERVER 


5P 


6P 


8A 


6P 


8A 


8A 


8A 


5P 


8A 


4P 


8A 
4P 
6P 
MID 


8A 
8A 
7A 
12M 
8A 
8A 

8A 

8A 
5P 
7A 
5P 

5P 

SA 
8A 
8A 


5P 


8A 


8A 
8A 
4P 
6P 

MID 


:  H 


8A 


:  H 


8A 


:  H 


STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

HENRY  MANTELLI 

PHILIP  J  GONZALES 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CD  FSTRY  t  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 

E.   F.  CHITTENDEN 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  GRASS  VALLEY 
MISS  LDUISE  HALLBERG 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DEPT  FISH  C  GAME 
ROBERT  A.  SKELTON 
U  S  FOREST  SERVICE 

SHERIFFS  OFFICE 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

dept  qf  parks  c  rec 
albion  a  sargent 
kings  co.  fire  dept. 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
u  s  forest  service 
project  manager 

u  s  forest  service 
p  g  e  e  company 
metro  water  district 
u  s  forest  service 
eug:ne  d.  bettencourt 
healdsburg  fire  dept 

ROY  w.  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
VISTA  IRRIG  DIST 

MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  CASSOWAY 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS  RESORT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  LUEBKERT 

CALIFORNIA  DWR 
RADIO  STATION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
GORDAN  W  BDUOREAU 
BEVERLY  R  KOHlER 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 
L.   T.  RANCH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOANNA  M  JONES 

MRS   IRENE  CRAVES 
P  G  C  E  COMPANY 
SO  CALIF   EDISON  CO 
RIVERSIDE  CD  PK  DEPT 
MRS  GAIL  KLQPFER 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  C  CHEM 
IDYLLWILD  FIRE  DEPT 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

UvJUIM  1  Y 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEC  HOTISI 

INDEPENDENCE 

<»232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A 

8A 

ACR  RESEARCH  SERVICE 

INYDKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

INYDKERN  ARMITAGE 

4280 

n  "J 

KERN 

6 

3D 

4 1 

117 

4 1 

2220 

M I  0 

U  S  N  0  T  S 

IDNE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

inwA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

: 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSQNOALg 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

8A 

MT.  WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  OIST 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MDNTECITO  COUNTY  WTR  OP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

TAi  ?F  pniQriM  rn 

KEE  RANCH 

4467 

u  ( 

SAN  BERDINO 

6 

1  n 
lu 

116 

32 

4325 

Q  A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEY  1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FARM  £  HOME  AOV 

KENTFIELO 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

120 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERLINGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

VKERN  RIVER  PH  NO  I 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

U 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

SA 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

K I  NGS 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

kilarc  power  house 

4544 

SHASTA 

C.  i 

15  1 
1^1 

3  Z 

2648 

1  1  A 

P   G  £   E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

* 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

HAROLD  DEL  PDNTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

c 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

BA 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

: 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  PC  251 

B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  Sanborn 

WLAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

i  3 

33 

117 

48 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

S 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

c 

COYOTE  DAM  PRQJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

lie 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHDRE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

: 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIFGQ 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

' 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  E  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

: 

ESCDNDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

: 

E.   M.  NEWTON 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

: 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

1  5 

6775 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

MENDOC IND 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

k  P  D  N 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

8A 

kFRN  rn  PiRF  npPT 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

: 

JEANNE   D  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK  OE  CHAINE 

LITTLE   LAST  CHANCE 

VY 

4977 

02 

PLUMAS 

8 

39 

50 

120 

13 

5730 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LITTLE   PANOCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

loA 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

11 

4170 

9A 

MRS.  CLOVERINE  CORDER 

LIVERMQRE  COUNTY  F 

D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVERMORE   ALMOA  CTY   F  D 

LOCKWQOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

SA 

c 

ARCHIE  M  WEFEKLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

-  33  - 
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UOMPOC 

506^ 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LQMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

LONE  PINE  CTNWQDO  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

: 

L  A  WTR  C  PWR  OEPT 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

5080 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

47 

118 

12 

10 

5P 

3P 

CLOSED  4/12/73 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL    WFATHFR  SFRVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

0 1 

MODOC 

f 

i  c  1 

C  D 

A  ^  7  C 

e 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKQUT  3  WSW 

5093 

02 

MDDOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

: 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMQS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S  BARBARA  CQ  F   STA  24 

LOS  ANGELES  WSU  AP  R 

511* 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

: 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

LOS  BANOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

4P 

8A 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANOS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

3P 

CITY  OF  LQS  GATOS 

LOS  GATOS  it  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

1 1 

122 

02 

2415 

Q  A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5U7 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

41 

288 

: 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

SIERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

S 

INTERMOUNTAIN  F  £  RES 

LOWER  GTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

: 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

27 

116 

57 

2957 

5P 

5P 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FQOTHILU  BLVD 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

1160 

: 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  2  SW 

5231 

02 

LASSEN 

1 8 

A  1 
H  i 

01 

120 

30 

5280 

c  c 

L  R  REUCK 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

52<t4 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

: 

MRS   M   E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

528'> 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  PFIQL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

S 

SO.   CALIF.   EDISON  CQ. 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

SA 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SALANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

MID 

SAN  FRAN  BAY  NAVAL  SYD 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STAf'OARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

29 

119 

5  8 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5546 

: 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA  C.   FLOOD  CONT. 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

121 

41 

3800 

s 

MAT!     UIFATHFR  ^FRVlfP 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

16 

122 

08 

3300 

8A 

8A 

;  H 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

7A 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04 

■  180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDDTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

• 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

MIDDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1 130 

8A 

STATE  nIV  OF  FSTRY 

MILFQRO  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

• 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILD  5  NE  - 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

17 

118 

46 

3300 

c 

MRS.   FLORENCE   S.  WALTER 

MINERAL 

5o79 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4911 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  ^  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

47 

263 

C 

MRS  MARIAf<  P  TnSTEN 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

320 

c 

ROBERT  CRERAR 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL  DIV  BEACH  £  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODFSTn  7 

■  1  l-f  1/  C  'J   i   LJ  fia 

5741 

05 

CTAWTCI  AIIC 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

C 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

KERN  CD  FIRE  OEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

3P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  AP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

z 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 
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MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

: 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

MDRr.AN    H  I  L  1     ?  F 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MORGAN  HILL  6  WSW 

S  R  A  A 
3  o  H  W 

SANTA  CLARA 

?  n 
c  u 

37 

uo 

L  R 
H  3 

■ 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

: 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRQ  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

5P 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT. 

MORRQ  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  DBPG 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

BA 

: 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MOUNT  OANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8A 

: 

STATE  niV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  C  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  DHSFRVATORY 

MOUNT  HEBRUN  RS 

0  1 

SISKIYOU 

4  1 

f 

4250 

Q  A 

0  A 

A  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

02 

PLUMAS 

B 

40 

02 

120 

53 

6760 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

: 

JACK  I  SCHELL 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  StUSTA  SLOPE  R 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

: 

CALIF  OIV  BEACH  C  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

116 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBQ  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

S 

CAL    DEPT   WTR  RFSOURCFS 

NACIMIENTB  DAM 

A.  n  R  A 

SAN  LUIS  OBP 

HO 

■7  ^  A 

(  '0 

D  A 
OA 

A  A 
0  A 

OA 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

l*NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HQSP,FIRE  DEPT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINQ 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDIND 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

: 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT   BEATN  HARRHR 

6175 

06 

OR ANGF 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

HRANr.E   Cn.    HAKBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6 194 

SUTTER 

39 

0  0 

55 

121 

so 

43 

A  A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLDOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

: 

MALAKQFF   DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

: 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSQ  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

\ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

□AKLANH  MUSFUM 

6336 

04 

Al  AMF  DA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE   1  WNW 

0  c  1 
0351 

0  1 

NAPA 

1 7 

"X  A 
D  0 

2  ' 

12  2 

160 

S  D 

MRS   LILLIAN  DEL  BQNOIO 

OAKVILLE  A  SW  »  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

: 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

: 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

EARL  G,  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

: 

DAVID  J  RUIZ 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CAL   DIV  BEACH  £  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G,  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

llA 

lU 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANOER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

S 

DWR  C  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

8A 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA   DAM  FC    33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

lie 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 
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(SEE  NOTES) 

P4ICINES  QHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

P4LM0ALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

6635 

07 

R I  VERS  IDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

9P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

SANTA  CLARA 

37 

?7 

12  2 

08 

25 

8  A 

8  A 

■ 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGQ 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

5P 

5P 

:  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.  OF  STREETS  C  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINQ 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  RQBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

38 

120 

4 1 

700 

5  P 

5p 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  RQBLFS  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

: 

C   J  WEYRICK 

PASn  RQRLES  FAA  AP 

67<»2 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PATTIWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PERRIS 

6816 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

47 

117 

14 

1470 

5P 

5P 

CLOSED  2/28/73 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

36 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

: 

PETALUMA  FIRE   STA  M  2 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA   rOUNTY  FTD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

2 1 

36 

1  s 

i  7 

00 

- 

USFS>   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

: 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

11 

1307 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

69^,0 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

C 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMQ  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVFR  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  6  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

69-i6 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  C  E  COMPANY 

PLACERVI LLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

PLACERVILLE  IPG 

EL  DORADO 

1 

S  0 

44 

2755 

4P 

4  y 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

: 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WTR 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

8A 

8A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

36 

55 

123 

42 

210 

5P 

5P 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLQ  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  .UIS  DBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

II    ^    MAV/AI     MAT.  A7INP 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

ut 

V  1 

Q  A 
OA 

A  A 
0  A 

JOHN  H  OAYBELL 

PORTQL A 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4638 

4P 

4P 

F.   W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  E  E  COMPANY 

PDWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADG  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

1 16 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FJRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSD  AP  R 

:292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINC 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

ZP 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FQLSDM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

ui iMRni  nT 
n  u  ri  o  u  L  u  1 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RICHARDSuN  CRQVE   il  PK 

•(RICHMOND 

7^14 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE   FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

8A 

3A 

:g 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
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a 
1- 

0 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

SA 

BA 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE   MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRE  SNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

cn  Tai  tf  FnTcnw  rn 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

■7  Is  Q  1 

SHASTA 

0  o 

48 

121 

56 

2100 

6P 

* 

PACIFIC   GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

C 

CALIF   DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

: 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  USD  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

: 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WSACRAMENTD  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

: 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

46 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

9P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

: 

EDWIN  H  LEARNED 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

: 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7  A  A  1 
r  OO  i 

n  L. 

\J  H 

CONTRA  COSTA 

A 
*t 

37 

s  n 
3  u 

i.  ^£ 

uo 

623 

T  D 

ir 

f  r 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 

SALINAS   FAA  AP 

7669 

04 

MDNTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  C  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIQ  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ARDD 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

Z 

JOHN  M  Shields 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

tics 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

y  o 

1  1  7 

1  A 

1  1  9  1^ 

o  r 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  0AM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

CALIF  WTR  £  TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CQ  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KSAN  OIEGQ  WSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

MID 

: 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

BA 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

: 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

5P 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN   FFRNANDO    PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

30 

1250 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

o  f 

46 

122 

30 

32 

5  P 

M  I  U 

: 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

: 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

- 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC«25BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

8A 

: 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGQBIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

: 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

7817 

05 

M  A  n  P  Q  A 
n  H  U  u  [\  M 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

: 

II    S    FHRFCT  SFRVIfF 

SAN  JOSE  R 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

■1 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  PAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

: 

MRS.   SANDRA  J.  KNOLL 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

BA 

8A 

8a: 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

34 

31 

120 

40 

315 

7A 

7A 

: 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

: 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

KSAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1 19 

27 

502 

MID 

MID 

* 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MSAN  RAFAEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

7891 

06 

CAM  DCDnTUn 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

: 

cn  TAi  TF  FnisfiM  rn 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8A 

8A 

: 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA   BARBARA  TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM  R 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1100 

8A 

: 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA   WSQ  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MIO 

• 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KSANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

: 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

: 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5636 

: 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUCUS  PWR  PL  NO  1 

B014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6A 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

KSCOTI  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

SEBASTOPQL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

31 

120 

16 

4440 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

SHINGLETQWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

SHDSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

S I ERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

SIGNAL  HILL  PC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

SKAGCS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

R I VcK5 I Dt 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MAR  I PQ5 A 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

SODA  SPRINGS   IE  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

510 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

SONDRA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

S  E  FARALLON 

8376 

04 

SAN  FRANCISC 

37 

42 

123 

00 

35 

SU  ENTRANCE  YUSEMITE 

8380 

05 

MAR  I POS A 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

SPADRA  PAC   FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

STANDISH  1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

8490 

0 1 

MENDOCINO 

7 

39 

X  t  J 

44 

O  D\J 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

11 

36 

56 

118 

35 

10300 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

STOCKTON  WSD  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COL'JSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

2 1 

4  1 

1  0 

1  2  1 
1  &  1 

56 

7  J  U  u 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

SUcY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  QBPD 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

SUMMIT    Mc  ADuH 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

5UN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

oUbANA  KNDLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

TACT 
1  AP  r 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

TAHOE  CITY 

;758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

TEMECUL A 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

TERMQ 

8873 

03 

t  A  C  ^  C  M 
U  r*  O  ^  C  IN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

THERMAL   FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

THERMAL   FIRE   STA  81 

3893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


u  i 

V}  - 


6P 


8A 


8A 


8  A 


MID 

8A 

8A 
5P 

5P 


MID 


5P 
6P 

MID 


MID 
8A 

6A 

8A 
5P 
7A 
7A 
6P 

8A 


8A 


8A 
7A 


MID 

8A 
8A 
8A 
8A 

5P 
5P 

5P 


8A 
MID 

8A 


7A 
8A 

5P 
6P 

MID 
8A 


8a: 


H 

C  H 

c 
: 

H 

t 


7A 


U  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC  LUMBER  CO 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TONY  N.  MACHI 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

R  M  MC  GINTY 

MRS.   JEANNE  W.  MCMAHAN 

U  S  FOREST  SERVICE 
MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHAN 
ALDEN  N  ANDERSON 
JACK  A,  HASELEY 

WAYLAND  0.  WATSON 
CAL  DEPT  PARKS  t  REC 
STATE   DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
J.  E.  STULL 
WALTER  B.  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  C  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  STATE  PK 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  6  PKS 
P  G  £  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  WATER  USERS  ASSN 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  BEACH  t  PARK 

U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
KERN  CD  FSTRY  C  FD 
DORIS  L.  ACKERMAN 
FED  AVIATION  AGENCV 
KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCH  COMPANY 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

SULO  E  LAKSD 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

RIVERSIDE  CD  FIRE  DEPT 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

77 

lift 
X  1  o 

5  1 

CC\J\J 

• 

CLPNN  RAKER 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

lis 

52 

9  D 

2P 

so  CALIF   EDISON  CD 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

1 6 

38 

71 

1  t  u 

70 

4  D 

H  r 

• 

P  G  t  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

• 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

AAGE  R  TUCEL 

TRACY  CARBUNA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

1  40 

X  ~  V 

8  A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

h  1 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

BA 

8A 

S  A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDIND 

35 

47 

1  1  7 
ill 

7  7 

X  0"  7 

ft  A 
0  A 

8  A 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

1 8 

122 

39 

4000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1 1 

5995 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  Dt  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  «70 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

: 

LDS  ANGELES  CD  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

:  H 

TULELAKE  IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANI SLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

9097 

02 

TEHAMA 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TWENTYNINE  PALMS 

n*? 

W  ( 

SAN  BERDINO 

34 

\i  0 

1  1  A 

1  Q7S 
i  7  /  7 

A  D 

*  r 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

0  7 

ALPINE 

1 
i 

38 

L7 

1  7Ci 

07 

7  ft  7  O 

f  0  £  7 

4  D 

4P 

PACIFIC   GAS  C  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

587 
^  "  fc 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCC 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

USPS  C/0  DIST  RANGER 

»UKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

WU  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

t  J  W 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

39 

1  ^ns 

X  W  v  ^ 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9 167 

LAKE 

23 

39 

1  1 

X  £  5 

07 

1  R  5  A 
I  7  c  H 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTQLE 

Q  1  77 

0  1 

HUMBOLDT 

1 1 

40 

1 

k  3 

1  7U 

1  1 

X  X 

7  R 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR   SAN   LEANORD  FIITER 

7  i  0 

ALAMEDA 

37 

HO 

1  7  3 

X  \J 

OA 

A  A 
o  A 

• 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

SAN  BENITO 

7  f\ 

Sv 

lei 

v2 

2050 

ELDON  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

0  5 

MARIPOSA 

27 

37 

79 

1  1  9 

49 

P  X  V 

; 

WILLIAM  P  HYDER 

vacaville 

9200 

02 

SDLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETON  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

; 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

\  5 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

\  \ 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT,   WTR.   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

; 

SONOMA  CFC  AND  WTR  CD 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

119 

17 

105 

BA 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERHILION  VALLEY 

9301 

FRFSNO 

77 

37 

77 

118 

59 

75  70 

1  J  £  V 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  BERDINO 

1  c 

34 

1  1  7 
kit 

1  A 
X  o 

7  ft  1^  A 
c  0  :>  0 

A  A 
O  A 

8  A 

; 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

l  \ 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L   A  CO  PiRE  DtPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8  A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNfc 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

117 

X  H 

5  1  0 

5  P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

23 

40 

57 

12? 

27 

8A 

; 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40 

7  8 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

■ 

P  G  £  E  COMPANY 

WALMAR  SCHOOL 

o  ^  0  n 

Oi 

CONTRA  COSTA 

H 

37 

17  7 

0^ 
U7 

1  9  n 

3P 

MRS.   JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

^  7 

53 

122 

02 

245 

5  P 

JOHN  Fi  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

^7 

A  1 

54 

1  7  o 

0 1 

220 

■ 

TQMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  U  E 

9427 

n  i 
UH 

CONTRA  COSTA 

J. 
t 

li7 

17  1 

i  ^  X 

77 

Q  A 
7  H 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUCH 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

943  1 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

: 

WARNERS  RESORT  CD 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

BA 

KERN  CO  FSTRY  C  F  D 

WASIQJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

: 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

■f 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TR I N I TY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

9499 

01 

S  T  ^ K  T  vni  1 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WFLDON    1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

: 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

BA 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

GEORGE  lOKONO 

WHISKEYTQWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

u 

PRECIP. 

< 
> 

SPECIAL 

{SEE  NOTES) 

Cil 

37  ^0 

Zf  1  s\j 

lis  11 

1  U  i  U 

8  A 

sa 

IlNlT\/CDCTTV    flF    ("Al  TF 

LJWTTP    MnilNTATN  "> 

Q  A  ?  ? 

V  1 

MONO 

37 

■J  (  9^ 

lift     1  <i, 
X  1  O     X  •+ 

1  t  *T  f  U 

8  A 

8  A 

UNIVFRSITY   HP   CAI  TF 

9660 

06 

CO 

118  02 

340 

^  D 

WHTTTTFR    UIATFR    D.l  ACPCn 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

n  t. 
Uo 

CDS  ANGELES 

C  O 

u  J. 

1  1  fi 

X  X  O  \i3 

"D  O  Q 

• 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36  15 

117  14 

4100 

5P 

3P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

u  T  I  1   T  A  M  ^ 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

9A 

9A 

C 

riTY   OF   WILLI AMS 

u  T  1  1    T  T  C     1  MP 

9684 

0  1 

39  25 

123  20 

1 346 

4P 

4P 

HFWft V    f .  WADE 

nC'Nr\T     V«  t  riAUC 

9685 

n  1 
0  1 

MFMnnr  tmh 

rl  C  IN  U  U     1  IN  U 

■^Q    9  1 
£  1 

1925 

• 

^TATF     nT\/    nc  FCTDV 

9694 

01 

TD  T  Nl  T  T  V 

1  f\  1  IN  i  1  T 

35 

40  57 

123  38 

461 

P  A 

8A 

A  A 

n  i  L  L  U  W  O 

9699 

02 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

8A 

8A 

Mfl  U  ARn    R  AIIARn 

W  T  NTF  R  ^ 

9742 

02 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

8A 

8A 

i    NFU/THN   WALI  ATF 

9754 

05 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2730 

4P 

r.  FriRPF    R  UFM7FI 

9775 

03 

A  1  D  T  N  F 
M  L  r  i  IN  C 

3 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

H 

MttC     UTIMA     r  QAOD 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  FIRE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATED 

4 

37  26 

122  15 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

WR  T  (^HT^ 
n     1  o  n  I  0 

9814 

04 

^  AMTA    r 1  AR  A 

4 

37  08 

121  57 

1600 

SP 

MARV/TNI    F  LJADF 
IIArvvl  IN    C  nAr\C 

9816 

02 

c  1    nriR  A nn 

1 

38  51 

120  14 

6950 

S 

MATI      uJCATUCD  CCD\/Trt 
[NAIL    ncATntK  Ob^ViLC 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

□RANGE 

26 

33  53 

117  49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOCINO 

17 

38  54 

123  14 

1100 

: 

MRS.  V.  SYLVIA  HULBERT 

YDSEMITE  PARK  HEADQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3970 

7A 

7A 

t  H 

U   S   NAT   PARK  SPRVITE 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40  10 

123  27 

3600 

: 

ARCHIE  B  FUGATE 

CLOSED  STATIONS 

LONG  PEACH  PUB  SVC 

5080 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  47 

118  12 

10 

5P 

5P 

CLOSED  4/12/73 

PERRIS 

6816 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  47 

117  14 

1470 

5P 

5P 

CLOSED  2/28/73 

NEW  STATIONS 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  43 

117  12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO       6-DESERT  7-EEL 
8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     3  2-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 
15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT     22-RUSSIAN     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 
27--SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 
32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     3.5-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C. 7/3/73-2700 
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REFERENCE  NOTES 
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drtltlonnl  Infornuitlon  reKardlDK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrltlnB  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BuUdlnK,  Ashevllle,  N.C. 
SMl!  or  to  any™ea?Ilerse"lcl  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the   •HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  Slate. 

mFNSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Temperature  in     F.   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
nv^ment  In  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  :iverage  dally  temperatures  from  65  F       In    ■Supplemental  Data"  table 
irectlons  entered  In  figures  are  tons  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
  ■     '   -11   .   1  "-""ther  Service 


and  Sandbcrg 
able,  "Dally 
24  hours 

■emperature"  table,   "Evaporation  ana  wina     vao.e,   -   

ndlr.K  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  IS  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowlnK  the  Evaporation  and 
flnS^table-     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature-  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending-  at 
ume  of  Observation:     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

Inches  above  the  pan.  j„  ,h_  ■•>!nn«fnn  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 

SrSelSitraSfjrerfi-om^Stff^^rnt'Jiln?^  f^°]f^"^^^^^^^^^  """^^  °' 

in  the  sno.pack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10.00  a.m.,  P.s.t. 

<=»owKAlI-     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
sno*  and  sleet      Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cUmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  .ind  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee 

Newark 


Salt  Springs  Pwr  House 
Frlant  Government  Camp 


Pan  is  of  copper,  and  painted  Inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 


n.iiv  .:nil   TFMPERATURES  TABLE-     Brawley  2  SW  :     HoltvlUe  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE.     urawiey  ^  a  irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  mln  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 

9am      Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fn  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  mln  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m.  .  . 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  an  summer 

'  only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermonraph 

for  2-     4-     and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Riverside  Exp  Sla  :     Ramona'sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
£    Amount  is  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


K 


Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourlv 
Precipitation  Data.)  ' 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IH  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data*  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     'Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  arc  described  In  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  PiintinK  Office,  Washington,   D.  C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1,25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-     S2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy:   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Clinatlc  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file-  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEi^PERATURE 

DEATH  Valley 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE   MGUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  DICK 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
299  ST^^TIONS 


123       DATE  28 


17       DATE  15 


1.06 


.00 


GREATEST   1    DAY  PRECIPITATION 
YOSEMITE   PARK  HEAOQTRS 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE  MOUNTAIN  2 


.85     DATE  01 


2.5 


GREATEST  DEPTH  OF  SNQW 
WHI IE   MOUNTAIN  i 


5       DATE  04+ 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  SSfj^^^-^'',,,, 


Temperature 


Precipitation 


Station 

|i 

►  3 

s,i 

>  a 

<A 

Averago 

Deparhm 
From  Nonnal 

Highest 

o 

(3 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

s 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

g< 

^  k 

■=» 

Total 

*    *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

86. 7M 

46. 7M 

66. 7M 

105 

21 

38 

18 

58 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANCWIN  PAC   UNION  CQL 

es.3 

54,2 

69.8 

101 

28  + 

38 

17  + 

55 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

88,5 

48.3 

68.4 

105 

28 

36 

18 

40 

15 

0 

0 

0 

.04 

.04 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

75 1  * 

47,3 

61.4 

93 

21 

38 

2 

143 

2 

0 

0 

0 

.32 

.27 

1 7 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALLAHAN 

80.0 

45.2 

62.6 

94 

27 

33 

18 

112 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE   5  SE 

78. 9M 

46. OM 

62. 5M 

94 

27 

33 

18 

123 

4 

0 

0 

0 

.03 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

89.6 

54.0 

71.8 

2.4 

105 

21 

45 

15  + 

19 

16 

0 

0 

0 

.00 

.46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

86.6 

47,3 

67.0 

102 

29 

39 

19+ 

48 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

65  a  7M 

49 .  6M 

57. 7M 

74 

2  5 

42 

11 

0 

0 

0 

0 

.62 

.36 

1 2 

.0 

0 

0 

0 

OUTTONS  LANDING 

79.3 

53.2 

66,3 

100 

9 

47 

15  + 

77 

8 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

80. OM 

44. 5M 

62, 3M 

95 

27  + 

36 

4 

120 

5 

8 

0 

0 

,55 

.46 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

EUREKA  MSO  CI  R 

59.9 

50.2 

55. 1 

.4 

72 

25 

43 

1 

293 

0 

0 

0 

0 

,23 

-  .51 

.  13 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

FERNDALE   2  NW 

6<i,0 

47.7 

55.9 

75 

25 

40 

18 

271 

0 

0 

0 

0 

,02 

.01 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

83.9 

43.8 

63.9 

2.6 

99 

2  B 

33 

18 

97 

12 

0 

0 

8 

,13 

-  .76 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

64.9 

48.3 

56.6 

73 

26 

42 

20  + 

245 

0 

e 

0 

0 

,06 

-  .60 

.03 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT   JONES  RANGER  STA 

82.9 

44.9 

63.9 

98 

28 

33 

18 

93 

8 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  ROSS 

65.<|M 

48. 3M 

56. 9M 

79 

8 

44 

10 

240 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .61 

.01 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRATON 

86.8 

45,3 

66.  1 

2.5 

106 

9 

39 

30 

72 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

87.0 

M 

M 

104 

28 

41 

1 

12 

0 

0 

0 

.06 

-  1.00 

.06 

1 7 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEALDSBURG 

91.2 

54.5 

72.9 

5.7 

108 

26 

48 

11  + 

5 

15 

0 

0 

0 

T 

-  .46 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

79.0 

45.0 

62.0 

96 

28 

33 

18 

146 

7 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOOPA 

Bii.S 

50.3 

67.6 

102 

21 

41 

18 

47 

11 

0 

0 

0 

.11 

.11 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

KENTFIELD 

86.  IM 

51.0 

68, 6M 

4.5 

105 

8 

45 

30+ 

32 

U 

0 

0 

0 

.00 

-  .34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

66.1 

48.1 

57.1 

77 

25 

40 

11 

234 

0 

0 

0 

8 

.71 

.33 

1 6 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

77.4 

44.6 

61.0 

93 

26 

26 

18 

164 

2 

0 

2 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

75.9 

39.5 

57.7 

92 

28 

25 

18 

234 

2 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

85,8 

53.4 

69.6 

4.7 

106 

21 

45 

17  + 

37 

11 

0 

0 

0 

.00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

69. OM 

46. 3M 

57. 7M 

80 

25  + 

36 

16  + 

218 

0 

8 

0 

0 

.35 

.25 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

86*2 

5 2 .  2M 

69. 2M 

102 

20 

44 

18  + 

36 

13 

0 

0 

0 

.08 

-  .89 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

84.0 

51.4 

67.7 

3.6 

103 

21  + 

46 

11  + 

44 

10 

0 

0 

0 

T 

-  .21 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 

89.4 

50.3 

69.9 

106 

27 

40 

16  + 

34 

15 

8 

0 

0 

.00 

-  .71 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

82. 9M 

50. 2M 

66. 6M 

100 

21 

43 

18 

62 

8 

0 

8 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

Pi.-' 

70.5 

3.4 

107 

26 

44 

30 

16 

13 

8 

0 

0 

T 

-  .29 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

85. IM 

M 

M 

104 

21  + 

48 

2 

U 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

c 

0 

0 

SANTA  ROSA 

88.2 

50.4 

69.3 

4.8 

105 

26  + 

45 

15  + 

25 

13 

0 

0 

0 

T 

-  .32 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

84.8 

48.8 

66.8 

100 

28 

37 

18 

57 

10 

0 

0 

0 

.01 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCOTIA 

67.4 

49.8 

58.6 

.5 

84 

21 

44 

18 

199 

0 

8 

0 

0 

.06 

.  73 

.03 

13 

,  c 

0 

0 

0 

0 

cue I  TP D  r nuc 

51.0 

59.8 

85 

6 

46 

6  + 

160 

0 

0 

0 

8 

.47 

.27 

23 

.c 

0 

2 

c 

0 

SONOMA 

91.8 

51.0 

71.4 

108 

26 

44 

1 1 

1 C 

17 

0 

0 

0 

.  oc 

0 

Q 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

83. 7M 

51. 9M 

67. 8M 

97 

28  + 

39 

14 

56 

11 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

TULELAKE  //R 

79.0 

42.3 

60.7 

90 

28  + 

30 

16 

151 

4 

8 

2 

0 

.  OC 

.92 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

5  3  •  6 

71.6 

4.0 

107 

27 

43 

18 

19 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .4e 

.00 

.  c 

0 

0 

c 

0 

WARM  SPRINGS  DAM 

87!e 

52. IM 

70. OM 

105 

21 

44 

2 

39 

13 

0 

0 

8 

.  oc 

.  OC 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

86.1 

45.6 

65.9 

1.6 

102 

28 

34 

18  + 

65 

10 

8 

0 

0 

.  00 

.  92 

•  00 

,  ( 

0 

Q 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

78.9 

44,6 

61.8 

94 

28 

30 

18 

148 

5 

0 

2 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLITS   I  NE 

83.9 

45,1 

64.5 

100 

27 

35 

16 

87 

1 1 

6 

0 

8 

.  00 

.  OC 

,  0 

0 

Q 

Q 

0 

LI T  1  r  nu   roccu  1 
NILLUW    tKfcCK    1  NW 

88 ,  4M 

50 ,  4M 

69. 4M 

106 

21 

40 

18  + 

34 

14 

0 

0 

0 

.  07 

.  07 

17 

,  0 

0 

0 

c 

0 

YREKA 

83.5 

49,6 

66.6 

3.1 

100 

28 

36 

18 

69 

9 

8 

0 

0 

T 

.66 

T 

23 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.7 

2.0 

.06 

-  .64 

.0 

*       *  « 

C  A  r  D  A  MCNTfl 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

80. 5M 

45, OM 

62. 8M 

94 

28  + 

34 

3 

114 

3 

0 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

ALTURAS   RANGER  STATION 

79,4 

37.5 

58.5 

-  .5 

96 

28 

21 

18 

213 

5 

0 

.00 

-  1.03 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

AUBURN 

88.5 

60.1 

74.3 

3.7 

105 

28 

47 

^7 

1 5 

14 

8 

0 

0 

.05 

_ 

.05 

1 

r 

c 

c 

0 

87.4 

57,5 

72.5 

107 

28 

45 

]_5 

27 

14 

0 

0 

0 

.04 

.  04 

1 

:c 

c 

c 

0 

BLUE  CANYON  WSO  AP  //R 

72,7 

53,4 

63. 1 

3.9 

8<) 

27 

36 

17 

138 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.93 

.  00 

•  c 

c 

c 

0 

BOWMAN  DAM 

73 ,  7M 

49  3 

61. 5M 

2.1 

89 

27 

34 

17 

154 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  1.20 

.03 

14 

.c 

c 

c 

c 

0 

BRANNAN  ISLAND 

87. BM 

56!9M 

73. 4M 

104 

22 

52 

17  + 

10 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.c 

c 

c 

c 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

95. OM 

56, IM 

75. 6M 

3.2 

109 

27 

46 

17 

fj 

17 

0 

0 

0 

J 

_     ^  2C 

T 

23 

( 

c 

? 

0 

BURNEY 

79.2 

40,3 

59.8 

91 

27  + 

27 

18 

173 

5 

6 

6 

0 

.22 

•  1 J 

1 

•  c 

c 

-  0  , 

CANYON  DAM 

79.2 

44,4 

61.8 

2.9 

90 

27 

34 

18 

125 

1 

0 

c 

0 

.OC 

-  .8C 

.OC 

.c 

c 

•  c 

c 

0  1 

CHESTER 

80. 3M 

40, 4M 

93 

27  + 

31 

18 

156 

4 

0 

1 

c 

.00 

.  94 

.OC 

.c 

c 

c 

c 

0  1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

93. 6H 

59, 7M 

76. BM 

4.0 

108 

28  + 

47 

18 

0 

2 1 

0 

0 

c 

.17 

-  .27 

.  17 

1 

.c 

C 

c 

0  1 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

89  8 

33*1 

71.5 

103 

21 

45 

2 

2C 

16 

0 

0 

c 

T 

T 

24 

.c 

c 

c 

c 

0  1 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 

92.4 

58,8 

75.6 

2.2 

103 

26  + 

48 

17 

3 

18 

c 

c 

c 

.OC 

.OC 

.( 

c 

c 

c 

0  1 

DAVIS   2   WSW  EXP  FARM 

91.1 

56,0 

73.6 

2.7 

105 

27 

46 

17* 

7 

14 

c 

c 

c 

.OC 

-     .  12 

.OC 

.c 

c 

f 

c 

0  1 

DEER  CREEK  FOREBAY 

77,8 

50.4 

64.1 

92 

2  8 

35 

17 

121 

2 

c 

c 

c 

.31 

.31 

.c 

c 

c 

0  ■ 

DE  SABLA 

85.9 

52.8 

69.4 

4.1 

99 

27 

41 

18 

4: 

14 

e 

c 

c 

.Of 

-  .9f 

.0! 

1 

.c 

c 

c 

0  ■ 

DOBBINS   1  S 

87. 7M 

52, 8M 

70. 3M 

102 

21 

42 

16 

3C 

13 

c 

c 

c 

.1- 

.1- 

1 

.c 

c 

( 

0  I 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

83,7 

46.7 

65.2 

101 

28 

36 

18 

7S 

9 

0 

c 

c 

.OC 

.OC 

.c 

c 

c 

0  1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

89.7 

56.0 

72.9 

2.3 

105 

28  + 

43 

17 

IS 

16 

0 

c 

c 

.OC 

-  .25 

.OC 

.c 

c 

( 

0  ■ 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

87.1 

56.0 

71.6 

103 

22  + 

42 

2 

IS 

13 

c 

c 

c 

.OC 

.OC 

.( 

c 

c 

0  ■ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 
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CALIFORNIA 

J  JNE  ^1973 


Temperature 


Sutlan 

Average 

Maximum  j 

s.i 

*  a 
<S 

Av«rage 

From  NonnaJ 

s 

M 

s 

Dale 

Loweal 

• 

a 

t 
a 
• 

e 
& 
V 

a 

No.  ol  Daya 

a 

|z 

Q 

s 

s 

o 

• 

Q 

Sdow,  Slaal 

No.  of  Daya 

Max. 

Min. 

•3 

I5 

Q  2 

S  0 

• 

a 

• 

1 

0 

2 

• 

8 

z 

0 

• 

s 

° 

s : 
kl 

Si 

o  k 

hi 

S  o 

li 

■3 

i2 

FIlSOM  OAH 

90f6 

59 , 2 

75 . 0 

107 

28'» 

46 

17+ 

9 

14 

e 

0 

0 

•  02 

.02 

1 

.  c 

0 

Q 

GEORGETOWN  RANGfK  STA 

Bli.O 

56 « 0 

70.0 

100 

29  + 

40 

17+ 

63 

12 

0 

0 

0 

.  00 

■  00 

Id 

0 

c 

0 

0 

GRASS   VALLEY   NO.  2 

83.  1 

53.9 

66  .5 

98 

26 

42 

le 

50 

11 

0 

0 

0 

.07 

.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRIZZLV  ISLAND  REFUGE 

88.0 

55.5 

71.8 

107 

22 

45 

17 

18 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

85.2 

41.8 

63.5 

.1 

100 

27 

30 

1 8 

103 

11 

0 

2 

0 

.18 

-  #59 

.  09 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

76.6 

42.3 

59.5 

9  1 

27* 

28 

16 

165 

3 

0 

2 

0 

,10 

-  1.52 

.  10 

.  c 

0 

I 

0 

0 

LAKEPORT 

90.* 

49.2 

69.8 

26 

36 

1 6 

28 

18 

0 

0 

0 

T 

t45 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAJLOING 

78.6 

40.2 

59.4 

2.5 

92 

27 

25 

17 

166 

4 

0 

3 

0 

.23 

-  .94 

.23 

.0 

0 

1 

0 

0 

MANZANITA   LAKE  // 

72.'. 

43.6 

58.0 

89 

27 

28 

17 

225 

0 

0 

3 

0 

.37 

.37 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARKLEY  COVE 

89,1 

55.9 

72.5 

103 

27 

47 

17 

12 

14 

0 

0 

0 

,  00 

•  OC 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARYSVI LLE 

93,  I 

61.5 

77.3 

3.6 

106 

22 

51 

17 

0 

IS 

0 

0 

0 

T 

•  22 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

81.2 

43.5 

62.4 

2.7 

97 

27 

30 

17 

130 

7 

0 

2 

0 

,  OC 

-  1 .64 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

75.'. 

40.8 

58. 1 

2.4 

91 

27 

28 

17 

216 

1 

0 

2 

0 

.  19 

-  1.30 

.17 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WSO  CI  //R 

78.9 

48.0 

63.5 

3.2 

9-^ 

26 

33 

18 

111 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  1.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

84.0 

48.2 

66. 1 

3.2 

97 

27  + 

36 

16 

68 

11 

0 

0 

0 

.01 

-  .56 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRLANO 

92,8 

61.8 

77.3 

2.5 

110 

27 

49 

17 

2 

18 

0 

0 

0 

.11 

.26 

.11 

.0 

0 

1 

0 

0 

QROVI LLE 

92.8 

63.5 

76.2 

107 

28  + 

45 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

.16 

.  13 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARADISE 

86. 1 

61.8 

74.0 

102 

26 

49 

15 

16 

12 

0 

0 

0 

.30 

.30 

[ 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLACERVILLE 

86.0 

54.3 

70.2 

3.9 

103 

26 

43 

16 

41 

13 

0 

0 

0 

.02 

-  .53 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

rLaCcKVlLLt  lr\j 

89.8 

59. 3M 

72. 6M 

100 

27  + 

42 

1 4 

48 

14 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAT  I NA 

88.SM 

53 .  OM 

70. 8M 

100 

27 

42 

17 

41 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

PORTOL A 

M 

M 

M 

94 

27 

0 

0 

.  00 

-     » 57 

■  OC 

.0 

0 

0 

0 

0 

QUINCY 

RED  BLUFF   WSQ  AP  R 

93.7 

63.4 

76.6 

2.4 

108 

26 

55 

18  + 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

-  .45 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKL I N 

92 .  B 

57.9 

75.4 

3.6 

109 

22 

50 

17+ 

0 

IS 

0 

0 

0 

.02 

.20 

.02 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

91.4 

57.7 

74.6 

4.1 

106 

26  + 

49 

17 

1 

15 

0 

0 

0 

.  00 

•  IC 

•  OC 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

90.6 

60.9 

75.8 

5.8 

106 

26 

50 

17 

2 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

88. 8 

64.6 

76.7 

106 

27 

49 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

,21 

.21 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

ai.4 

47 . 2 

64.3 

94 

26 

34 

17 

99 

6 

0 

0 

0 

J 

J 

2  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE  ranger  STA// 

77.4 

41.8 

59.6 

2.1 

95 

27 

33 

16  + 

166 

2 

0 

0 

0 

,  80 

.26 

.  8C 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

91.4 

58.3 

74.9 

2.4 

106 

27 

46 

17 

8 

16 

0 

0 

0 

,15 

-  .24 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

79.2 

M 

M 

93 

27  + 

S 

6 

0 

0 

T 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

65. 3M 

42. 2M 

53. 6M 

5.6 

77 

26 

28 

15  + 

330 

0 

0 

3 

0 

,28 

-  .83 

.12 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

VACAVILLE 

91.8 

54,5 

73.2 

2.3 

104 

8 

45 

14 

8 

17 

0 

0 

0 

,00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

volta  power  house 

88,0 

57. 2M 

72. 6M 

102 

27 

39 

17 

25 

13 

0 

0 

0 

,00 

-  1,07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTDWN  RES 

69.0 

61.3 

75.2 

102 

29 

49 

1 7 

15 

e 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

92 .  IM 

60.9 

76. 5M 

105 

27 

51 

16 

0 

0 

0 

0 

loo 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

91.4 

75.0 

1.4 

107 

28 

49 

19 

0 

0 

0 

,03 

•  03 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

93.7 

6o!3 

77.0 

106 

27 

50 

14 

0 

17 

0 

0 

0 

,00 

loo 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

93.7 

58.3 

76.0 

3.3 

107 

27 

44 

1 4 

2 

20 

0 

0 

0 

•  00 

"  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69.5 

3.2 

.07 

.61 

.  c 

•       «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

75.7 

36.0 

55.9 

91 

27 

23 

16 

271 

1 

0 

9 

0 

.46 

.3S 

27 

■  0 

0 

1 

0 

0 

BOOIE 

70.2 

32.3 

51.3 

84 

26 

20 

15 

404 

0 

e 

20 

0 

.  19 

.  12 

1 

.0 

0 

1 

c 

0 

BRIDGEPORT 

75,8 

35.3 

55.6 

90 

26 

22 

15 

282 

1 

0 

12 

8 

.18 

.  12 

27 

.0 

0 

1 

G 

0 

CEDARVILLE 

79.0 

48.9 

64.0 

1.5 

95 

28 

32 

18 

126 

4 

0 

1 

0 

.11 

-  .63 

.09 

17 

.0 

0 

0 

c 

0 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 

74,8 

37.8 

56.3 

93 

27 

26 

18 

261 

1 

0 

5 

0 

.45 

.45 

.0 

0 

1 

c 

0 

DOYLE   5  SSE 

82,6 

47,7 

65.2 

96 

26 

37 

16  + 

64 

8 

0 

0 

0 

•  1 1 

•  08 

1 

.0 

0 

c 

c 

0 

Fleming  fish  and  game 

83.8 

45.6 

64.7 

97 

27  + 

33 

1 8 

8 1 

11 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FDRT  BIDHELL 

79.6 

43,8 

61.7 

1.5 

92 

27  + 

26 

18 

125 

3 

0 

1 

0 

.00 

-  ,96 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONO  LAKE 

79.4 

44.4 

61.9 

93 

26 

33 

15 

115 

1 

0 

0 

0 

.19 

.11 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

74,3 

36.4 

56.4 

90 

27 

27 

16 

261 

I 

0 

5 

0 

.92 

.64 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

82,7 

46.0 

64.4 

2.2 

97 

26 

32 

18 

69 

9 

8 

1 

0 

.00 

-  .67 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

TAHOE  CITY 

69.6 

39 . 3 

54.5 

1.5 

83 

27 

28 

15 

311 

0 

0 

3 

0 

.56 

.  02 

•  4fi 

1 

.0 

c 

2 

c 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

72.0 

39.5 

55,8 

83 

26 

28 

16 

271 

0 

0 

4 

0 

TERMO 

78. 8M 

39 .  9M 

59. 4M 

94 

26 

24 

1 6 

167 

3 

0 

2 

0 

.  00 

.C 

c 

c 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

77,1 

36.2 

56.7 

2.6 

92 

27 

24 

18 

252 

2 

0 

9 

0 

.04 

-  ,49 

.04 

1 

.c 

c 

c 

c 

0 

WODOFOROS 

79,7 

49.4 

64.6 

93 

26 

37 

IS 

100 

4 

0 

0 

0 

■  22 

.11 

1 

.c 

c 

c 

0 

DIVISION 

1  •  9 

.23 

.44 

,c 

•      *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

88.7 

50.0 

69.4 

108 

8 

39 

18 

23 

12 

0 

C 

c 

T 

T 

27 

,  e 

c 

( 

( 

0 

BERKELEY 

73.2 

55.9 

64.6 

3.6 

94 

20 

50 

5 

91 

4 

c 

c 

c 

.  OC 

-     .  Ic 

.  OC 

.( 

c 

( 

c 

0 

BURLINGAME 

CARMEL  VALLEY 

78.4 

50.7 

64.6 

100 

20  + 

43 

30+ 

97 

6 

e 

C 

e 

.OC 

.0( 

.( 

c 

( 

c 

0 

L  HUL  K  t  1  ■ 

83. BM 

55 .  9M 

69. 9H 

103 

21 

50 

15 

22 

IC 

c 

c 

c 

.( 

c 

( 

c 

0 

OIlROY 

87,9 

52.9 

70.4 

no 

22 

44 

14 

32 

13 

0 

C 

c 

.OC 

.OC 

.c 

c 

( 

( 

0 

HALF   MOON  BAY 

63.9 

50.7 

57.3 

71 

6 

42 

18 

224 

0 

0 

C 

c 

.OS 

.0! 

12 

.c 

c 

( 

( 

0 

HOLLISTER  1  SW 

85.5 

46.5 

66.0 

1.0 

107 

20 

36 

15 

72 

u 

e 

C 

c 

.OC 

-  .Of 

.0( 

.c 

c 

( 

( 

0 

KING  CITY 

89. 9M 

49. 6M 

69. 6M 

4.4 

111 

21 

41 

19  + 

n 

13 

0 

c 

c 

.OC 

-  .0« 

.0( 

.c 

c 

c 

( 

0 

LIVERMDRt  COUNTY  F  D 

89.1 

51.9 

70.5 

3.5 

108 

21 

44 

18  + 

33 

16 

e 

C 

c 

T 

-    .  1( 

T 

27h 

.( 

c 

( 

( 

0 

LOS  CATOS 

87,1 

52.3 

69.7 

3.7 

106 

21 

42 

14 

31 

13 

t 

c 

c 

.OC 

-  .11 

.0( 

.c 

c 

( 

( 

0 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

91.3 

55.0 

73.2 

108 

26 

46 

15 

1 

n 

c 

c 

c 

,0( 

.0( 

.( 

( 

( 

( 

0 

PrecipilalioQ 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 

  JUNE  197J 


SlaUoD 

Temperature 

Precipitation 

'J 

ll 

<s 

if 

•  3 

<£ 

Averags 

Departur* 
From  Nonas] 

Hlghesl 

0 

a 

« 

» 

a 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Deparluie 
From  Normal 

Greatest  Day 

s 

a 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.so  or  More 

1.00  or  More 

S  k 

^  k 

Total 

MONTEREY 

71,5 

51.2 

61.4 

100 

20 

46 

18 

141 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

70. 3M 

51. 4M 

60. 9M 

87 

26* 

45 

18  + 

142 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  B4Y  FIRE  OEPT 

67.5 

51.2 

59.4 

98 

19 

43 

15 

183 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

64.9 

53.7 

69.3 

101 

27  + 

41 

17+ 

76 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

76, 6M 

58. 4M 

67. 5M 

6.5 

90 

26 

34 

14 

101 

I 

0 

0 

0 

T 

-  .23 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

91.6 

51.0 

71.4 

107 

22 

41 

15  + 

41 

19 

e 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

78  ,4 

56 . 3 

67.4 

100 

5  1 

15 

46 

7 

6 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

72,8 

56,1 

64.5 

1.7 

94 

20  + 

52 

18 

78 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

80. 1 

58.0 

69.1 

107 

8 

52 

30 

24 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

81.4 

54.6 

68.0 

103 

9 

46 

17  + 

40 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

91.6 

46.0 

68.8 

105 

21  + 

31 

15 

42 

20 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

91.3 

52 . 2 

71.8 

106 

27  + 

44 

18  + 

23 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

90.9 

50.5 

70.7 

106 

22* 

42 

15 

38 

IB 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISHQ  BEACH 

72.7 

52.3 

62.5 

95 

18 

44 

16 

109 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  piedras  blancas 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

90.0 

53.6 

71.9 

105 

8 

49 

15 

7 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

90.7 

47.7 

69.2 

105 

27 

35 

15 

45 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

85.6 

53.7 

69.7 

4.4 

103 

26  + 

45 

15 

22 

11 

0 

0 

0 

.00 

-  .11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

74.7 

55. 1 

64.9 

100 

20 

52 

18+ 

74 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

82.4 

53.7 

68,1 

101 

21* 

47 

17 

55 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   3  E 

74,1 

51.6 

62.9 

2.2 

103 

20 

46 

18  + 

104 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

74.8 

52 . 2 

63.5 

104 

20 

46 

18 

68 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

64.5 

51.6 

58.1 

76 

26 

48 

20 

203 

0 

e 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

R 

74.0 

52.9 

63.5 

2.2 

98 

8 

50 

18  + 

103 

4 

0 

0 

0 

T 

-  .11 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

R 

68.4 

52.9 

60.7 

1.6 

93 

20 

49 

5 

167 

2 

0 

0 

0 

.00 

-      .  14 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  CREGORIO  2  SE 

70.2 

46,8 

58.5 

90 

20  + 

37 

18 

197 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

85,0 

56.2 

70.6 

5.0 

102 

20  + 

48 

15 

17 

12 

a 

0 

0 

T 

-  .06 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

78,6 

52.0 

65.3 

3.2 

105 

21 

45 

15 

60 

7 

0 

0 

0 

.00 

-     .  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

79,7 

54.1 

66.9 

103 

6 

49 

18  + 

52 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

79.6 

50,1 

64.9 

3.6 

104 

20 

42 

15 

55 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .21 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

77.9 

49.9 

63.9 

100 

2  1 

44 

17 

110 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

89.2 

52.4 

70.8 

106 

26  + 

44 

IB 

23 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

73.8 

51.6 

62.7 

103 

21 

44 

14 

113 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOOOSIOE  FIRE  STA  1 

87,7 

50.4 

69.1 

105 

21  + 

41 

15 

38 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.4 

3.5 

T 

-  .13 

.0 

*       *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

86.4 

59.8 

73.1 

2.4 

103 

27  + 

50 

14 

7 

U 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

88.3 

56,2 

72.3 

105 

27  + 

4  1 

14 

24 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

92.1 

63.8 

78.0 

3.4 

105 

29  + 

43 

15 

6 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY  1  NW 

89.9 

63.4 

76.7 

6.7 

103 

21 

43 

15  + 

16 

18 

0 

0 

0 

T 

-  .14 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

R 

96.8 

68.0 

82.4 

5.3 

111 

28 

54 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.c 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

86.8 

61,2 

74.0 

100 

27  + 

49 

15 

4 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

93, 7M 

62 ,  IM 

77. 9H 

107 

22  + 

50 

15  + 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

96.3 

61.3 

78.8 

109 

29  + 

50 

15  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

78. BM 

46. 9M 

62. 9M 

2.1 

90 

27  + 

33 

16 

120 

2 

0 

0 

.32 

-  .28 

.30 

?1 

.0 

0 

1 

c 

0 

CAMP  PARDEE 

91,8 

59.0 

75.4 

3.5 

109 

22 

46 

14 

14 

19 

0 

0 

0 

T 

-  .20 

T 

26  + 

.0 

0 

a 

0 

0 

CATHEYS   VY  BULL  RUN  RH 

92,0 

57.2 

74.6 

107 

28  + 

40 

14 

19 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

c 

c 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

81.2 

50.3 

65.8 

95 

28 

37 

15 

82 

8 

0 

0 

0 

.39 

.36 

.0 

c 

1 

c 

0 

COALINGA 

95.2 

60.9 

78.1 

3.4 

109 

28 

48 

15 

1 

22 

0 

0 

0 

,00 

-     .  10 

.00 

.c 

c 

c 

c 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

97.8 

56,6 

77.2 

111 

28 

46 

16  + 

2 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

DENAIR  3  NNE 

89.9 

55.4 

72.7 

.8 

107 

21 

43 

14 

9 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.on 

.c 

c 

0 

c 

0 

DUDLEYS 

86, 5H 

42. IM 

64. 3M 

2.9 

98 

21 

29 

14 

88 

13 

0 

3 

0 

.57 

.21 

.5! 

1 

.C 

0 

1 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

93,  1 

55.3 

74.2 

2.8 

107 

2 1 

44 

15  + 

13 

18 

0 

0 

0 

■  13 

-  .19 

.13 

27 

.c 

0 

1 

c 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

97, 5M 

59. 2M 

78. 4M 

no 

21 

45 

14 

5 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

c 

c 

c 

0 

FRESNO  WSO  AP 

R 

95,2 

61.9 

78.6 

3.9 

108 

28  + 

50 

14 

2 

2  2 

Q 

0 

0 

T 

-  .07 

T 

27  + 

.0 

0 

c 

c 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

95,9 

56,8 

76.4 

UO 

22 

43 

18  + 

8 

23 

0 

0 

0 

.09 

.09 

27 

.c 

0 

c 

c 

0 

GLENNVILLE 

87,3 

43.9 

65.6 

100 

27 

30 

15 

83 

15 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

c 

c 

0 

GRANT  GROVE 

70,6 

47.2 

58.9 

83 

26 

30 

15 

197 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.c 

0 

c 

c 

0 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

80,3 

52.4 

66.4 

3.3 

92 

28 

40 

15 

66 

3 

0 

0 

0 

.43 

-  .32 

.31 

1 

.C 

c 

1 

c 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

67. IM 

40. 9M 

54, OM 

1.3 

78 

21 

28 

15 

317 

0 

6 

2 

0 

.c 

c 

IDRIA 

88.4 

61.1 

74.8 

3.0 

102 

26 

42 

14 

20 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.OC 

.c 

c 

c 

c 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

96,0 

69.9 

83.0 

4.2 

108 

29+ 

55 

14 

0 

23 

0 

0 

c 

.00 

-  .11 

.OC 

.c 

c 

c 

c 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

92.7 

61.2 

77.0 

103 

27 

45 

15 

7 

20 

0 

0 

0 

.oc 

.OC 

.c 

c 

c 

c 

0 

KETTLEMAN  CITY 

96. 1 

61.6 

78,9 

110 

29 

46 

14 

1 

22 

e 

0 

0 

.00 

.OC 

.c 

c 

c 

c 

0 

KBTTLEMAN  STATION 

96. 1 

65.9 

81.0 

110 

21 

51 

15 

0 

22 

0 

0 

e 

.OC 

.oc 

.c 

c 

c 

c 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

92.4 

58,8 

75.6 

111 

22 

45 

15 

10 

17 

e 

0 

c 

T 

T 

27  + 

.c 

( 

c 

( 

0 

LE  GRAND 

91.5 

59.2 

75.4 

1.8 

105 

21 

48 

15  + 

7 

18 

c 

c 

c 

T 

-  .oe 

T 

27 

.c 

c 

c 

( 

0 

LEMON  COVE 

94.7 

60,6 

77.7 

1.9 

107 

22 

45 

15 

• 

21 

e 

c 

C 

.oc 

-  .15 

•  OC 

.( 

c 

( 

( 

0 

LINDSAY 

95,7 

58,8 

77.3 

3.3 

109 

21 

46 

15 

2 

22 

0 

C 

e 

.oc 

-  .12 

.0( 

.c 

c 

c 

( 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

90.9 

61,8 

76.4 

107 

26 

5C 

17 

2 

16 

0 

c 

c 

,oc 

.oc 

.c 

c 

c 

c 

0 

LODGEPOLE 

70.7 

39.5 

55.1 

83 

28 

28 

15 

291 

0 

0 

2 

c 

,03 

.0- 

14 

.c 

c 

c 

0 

LODI 

93.2 

57,0 

75.1 

6.3 

108 

22  + 

48 

17  + 

4 

20 

e 

0 

c 

T 

-  .li 

T 

23 

.c 

c 

c 

c 

0 

LOS  BANDS 

92.0 

61.3 

76.7 

3.9 

106 

27 

51 

17 

C 

18 

c 

c 

c 

.oc 

-  .02 

.0( 

.c 

( 

( 

0 

LOS   BANDS   DET  RESV 

89.8 

64.9 

77.4 

108 

28 

51 

14 

5 

15 

c 

c 

.oc 

.0( 

.c 

( 

( 

( 

0 

MADERA 

96.0 

60.8 

78.4 

4.5 

109 

29  + 

47 

15 

3 

23 

I 

C 

0 

.02 

-  .ot 

.o: 

27 

.( 

( 

c 

( 

0 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c^l.po.n,. 


SUtlOD 

Average 

Temperature 

Precipitation 

B 

1 

^  i 
ts 

Average 

Departure 
From  NonDal 

— 

M 

s 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Daya 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Day* 

Max. 

MiTL 

•3 
0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

e 

z 

0 

e 

0 

z 

0 

s 

° 

0  1 

0  k 

H 

M 4NTE  C  A 

92 

Q 

58,9 

75,5 

109 

22 

46 

14 

8 

IS 

c 

c 

c 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

M4R I C  OP  6 

ft!*  * 

3 

66.6 

80  •  5 

2,0 

108 

29  + 

P  Q 

14 

2C 

.00 

-     ,  I C 

•  OC 

.0 

c 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5 

59  •  IM 

76 .  8M 

109 

2 1 

48 

15  + 

3 

20 

.00 

,06 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

MODESTO 

91  ■ 

9 

59.3 

75  •  6 

109 

2 1 

49 

14 

4 

17 

0 

0 

0 

.  03 

.04 

.03 

27 

.0 

c 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

93  • 

8 

57.3 

75  •  6 

1*9 

109 

2  1 

17 

18 

0 

0 

0 

T 

,05 

T 

26 

.0 

c 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COvE 

95 1 

6 

60.0 

an*? 

108 

22  + 

15 

C 

22 

c 

.00 

,  IC 

,  OC 

•  0 

c 

c 

( 

0 

PQRTERV I LLE 

96 1 

7 

63.4 

5,7 

110 

49 

15 

1 

22 

^ 

^ 

.00 

-     ,  Ol 

•  OC 

•  0 

c 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

7B I 

6 

46.6 

62  •  7 

92 

2 1 

33 

15 

134 

4 

0 

0 

e 

•  OC 

•  OC 

•  0 

c 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS   PHR  HOUSE 

ai. 

9 

54.4 

66.2 

92 

27  + 

39 

15  + 

58 

6 

0 

0 

0 

*  15 

•  12 

27 

•  0 

0 

1 

c 

0 

SAN  LUIS  DAM 

88. 

7 

62 . 1 

75.  <t 

106 

28 

52 

15  + 

9 

19 

•  OC 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQNDRA  RS 

6  8  I 

9M 

53 .  IM 

1,1 

104 

22 

40 

14 

36 

14 

^ 

^ 

.00 

-  .27 

.  OC 

.c 

c 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

77. 

6 

46.9 

62.3 

90 

22 

33 

15 

133 

1 

0 

0 

0 

.23 

.12 

27 

.  0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  WSO  AP 

93 1 

1 

61.1 

77.1 

110 

2 1 

50 

14 

2 

19 

0 

0 

0 

-  .01 

27 

.0 

c 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   SlA  NO  ^ 

90. 

5 

56.0 

73.3 

3)3 

106 

22 

41 

17 

14 

15 

0 

0 

0 

•  OC 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHAC HAP  I 

■ 

3M 

52.9 

68  .6M 

96 

22  + 

40 

15  + 

59 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

c 

0 

0 

0 

TE JON  RANCHD 

93  • 

5 

64.0 

7  8.9 

3  •  5 

108 

2 1 

47 

14 

7 

22 

.00 

.12 

.  00 

.0 

c 

0 

0 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  1 

D  3  * 

2 

58,6 

108 

2b  + 

46 

15 

3 

24 

c 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

c 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

87  • 

1 

51.2 

69.2 

3.1 

100 

22  + 

38 

14 

47 

15 

0 

0 

0 

.  03 

.60 

•  03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

92. 

7 

58.6 

75.7 

107 

22  + 

50 

14 

2 

1 6 

Q 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

91. 

1 

60.2 

75  ■  7 

108 

26  + 

48 

16 

1 1 

17 

c 

c 

c 

.00 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VISAL I A 

. 

3 

62  .6 

78.5 

2.7 

107 

22 

51 

14 

1 

21 

0 

0 

c 

.00 

,06 

.00 

,0 

c 

0 

0 

0 

WASCO 

96 1 

9 

63,3 

80.1 

3.9 

110 

29  + 

5  1 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

.  OC 

,06 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 

84. 

9M 

47, 2M 

66 .  IM 

1.9 

94 

29  + 

33 

18 

61 

U 

0 

0 

0 

.97 

,46 

.  85 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

D I V I S I  ON 

73.9 

3.7 

.06 

-  ,14 

.0 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

88. 

7 

58,0 

73.4 

107 

20 

46 

1 6 

24 

15 

c 

0 

0 

.13 

,07 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

avalon  Pleasure  pie*^ 

69 . 

3 

53,7 

61.5 

-  1.1 

84 

20 

44 

20 

101 

0 

0 

0 

0 

.02 

,04 

,02 

1 

.0 

c 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

88 . 

3 

54.4 

71.4 

3.0 

105 

23  + 

46 

1 6 

3 1 

1 6 

0 

.00 

.05 

,  00 

.0 

c 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PlANT 

87  i 

6 

52.4 

70.0 

104 

23 

43 

20  + 

7 1 

18 

0 

0 

0 

.15 

•  01 

.08 

2 

.0 

c 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

77  f 

7M 

44,  2M 

6 1  •  OM 

90 

27 

35 

15  + 

126 

1 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.0 

c 

0 

0 

0 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

88. 

2 

57,9 

73.1 

5.1 

108 

21 

51 

16  + 

5 

13 

0 

0 

Q 

T 

-  .05 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

c AC huma  lake 

87i 

3 

51.8 

69  .  6 

105 

22  + 

43 

16 

37 

16 

0 

0 

G 

T 

T 

14  + 

.  0 

0 

0 

c 

0 

CAMPO 

q?  ' 

3 

45.6 

102 

34 

16 

58 

19 

c 

.00 

.  OC 

.  0 

0 

c 

0 

canoga  park  pierce  col 

9  1  . 

5 

54.9 

73*2 

109 

2  1 

tl 

16  + 

6 

17 

0 

0 

0 

.  00 

.  OC 

.0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

68 . 

4 

59,9 

6^.2 

1 . 1 

8  5 

2 1 

56 

15  + 

40 

0 

0 

0 

0 

.  00 

•  04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

84. 

9 

57.0 

71.0 

3.4 

104 

21 

47 

18 

33 

13 

c 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

7 

55.5 

72.6 

3.9 

110 

2 1 

46 

17  + 

10 

16 

0 

u 

c 

.00 

-  .03 

,  OC 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

'  6 . 

8 

59.0 

67.9 

99 

20 

55 

15  + 

10 

2 

.00 

,  OC 

.  0 

^ 

0 

c 

0 

CUYAMA 

M 

M 

M 

105 

29  + 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

78 . 

2 

51.6 

65.0 

2.1 

92 

24 

40 

16 

102 

3 

0 

0 

0 

.05 

.13 

,03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

90. 

4 

51.9 

71.2 

107 

22 

42 

15 

26 

_ 

1 7 

0 

° 

.  00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

EL  C  AP I  TAN  DAM 

89 . 

I 

55 . 8 

72,5 

108 

23+ 

49 

5 

17 

16 

0 

0 

0 

.04 

•  04 

1 

.  C 

0 

c 

G 

0 

ELS INQRE 

93. 

4M 

53 .  8M 

73 ,  6M 

2.5 

109 

26 

46 

17 

15 

23 

0 

0 

0 

.00 

.03 

•  00 

.  G 

0 

G 

Q 

0 

ESCDNDIDO 

84 . 

6 

56.9 

70  •  9 

3.5 

104 

20 

5  1 

18 

11 

9 

0 

0 

0 

.01 

•  08 

.01 

1 

.0 

0 

0 

c 

0 

FONTANA  KAISER 

91. 

2M 

60.6 

76 .  OM 

109 

21  + 

54 

17+ 

9 

17 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

cillespie  field 

83. 

B 

58.6 

71.2 

105 

20 

53 

18  + 

7 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.c 

0 

c 

c 

0 

hpn^hau  Dam 

88  a 

Q 

46,6 

67.3 

105 

22 

34 

1 6 

71 

17 

0 

0 

0 

.05 

•  05 

2 

.0 

0 

c 

G 

0 

IDYLLHILD  FIRE  DEPT 

63 . 

46  •  1 M 

64 ,  8M 

93 

27 

33 

15 

90 

12 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

c 

c 

c 

0 

JULIAN  WYNOLA 

65 . 

0 

49,6 

67,4 

98 

2 1 

39 

17 

76 

15 

0 

0 

0 

•  04 

.  04 

14 

.0 

c 

c 

c 

0 

LACUNA  BEACH 

73. 

3M 

53, 3M 

63  .  3M 

-  1.2 

89 

23+ 

47 

6 

64 

0 

0 

0 

0 

.  05 

.03 

.OS 

1 

.c 

G 

c 

c 

0 

LA  MESA 

80, 

4H 

59, 1 

69. 8H 

100 

20 

54 

15 

10 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.c 

0 

c 

c 

0 

L  OMPOC 

75 . 

51,5 

63,3 

98 

20 

44 

1 2 

94 

4 

0 

0 

0 

.00 

.  OC 

.c 

0 

0 

c 

0 

LONG  BEACH  WSO  AP 

81. 

3 

61,6 

71.5 

4.0 

106 

20 

57 

16 

0 

6 

0 

0 

G 

T 

.03 

T 

30-* 

.c 

c 

c 

c 

0 

LOS   ANGELES   HSO  AP  R 

73 . 

7 

59.7 

66,7 

1.9 

92 

20 

55 

15 

12 

2 

0 

0 

0 

-  .05 

22-* 

.c 

c 

c 

c 

0 

LOS   ANGELES   CIVIC   CTR  R 

82 . 

4 

61.6 

72.0 

4.0 

106 

20 

56 

15 

2 

5 

0 

0 

0 

.  OC 

.06 

,  OC 

.  G 

c 

c 

0 

MT  WIlSON  2 

79. 

3 

60,2 

69,8 

90 

27 

38 

14 

72 

1 

0 

^ 

.  00 

,oc 

.c 

c 

c 

c 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

69. 

60,8 

65,2 

.  B 

84 

2 1 

57 

7 

29 

0 

0 

0 

T 

.  oa 

T 

144 

.c 

c 

c 

c 

0 

OCEANS  I DE 

74. 

3M 

59, 8M 

67 . 1 M 

89 

21 

5 

0 

0 

c 

.00 

.OC 

.  c 

c 

c 

( 

0 

OJAI 

86i 

9 

55,7 

71,3 

4.6 

108 

22  + 

46 

15 

20 

IS 

0 

0 

0 

•  05 

.01 

.OS 

1 4 

•  c 

c 

c 

c 

0 

OXNARD 

74. 

7 

54.9 

64 , 8 

3.3 

92 

21 

48 

17+ 

38 

2 

0 

0 

0 

.  00 

.05 

.OC 

.  c 

c 

c 

c 

0 

PAlOMAR  MT  OBSERVATORY 

83. 

Q 

55,7 

69,4 

92 

24  + 

35 

60 

7 

0 

c 

0 

.OC 

,0C 

•  C 

c 

c 

( 

0 

PASADENA 

86. 

5 

59,1 

72,8 

5.3 

105 

21 

51 

16 

13 

14 

0 

0 

0 

.06 

-  .04 

,os 

14 

•  C 

c 

c 

c 

0 

POMONA  CAL  POLY 

85. 

54.5 

69,6 

2.0 

105 

21 

47 

16 

32 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

,oc 

•  C 

c 

c 

c 

0 

RAMONA  SPAULDING 

89. 

7 

50.6 

70.2 

106 

22  + 

42 

16 

25 

18 

0 

0 

G 

.10 

•  06 

1 

•  C 

c 

c 

c 

0 

REOLANDS 

92. 

1 

56.1 

74.1 

4.4 

1 10 

21 

46 

16 

10 

19 

c 

0 

0 

.OC 

-  .10 

•  OC 

•  C 

c 

c 

( 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  tt3 

91. 

56.2 

74.6 

5.0 

109 

21 

51 

1 6 

4 

17 

0 

0 

0 

T 

-  .04 

T 

1 

.c 

c 

c 

t 

0 

RIVERSIDE   CIT  ExP   STA  R 

89. 

Q 

56,2 

73,6 

109 

22 

52 

16 

11 

16 

0 

0 

0 

.00 

•  OC 

.c 

c 

c 

c 

0 

Jttrl    D  C        •*  R  U  i  n  U  PIUSK 

92. 

58,9 

75,8 

5.3 

109 

21 

51 

3 

9 

19 

0 

c 

0 

T 

-  .OS 

T 

14< 

.c 

c 

c 

c 

0 

stNneEKG  mso  //n 

60. 

7 

57)4 

69.1 

4.3 

94 

8 

39 

15 

96 

6 

a 

c 

c 

.OC 

-  .0; 

•  OC 

.c 

c 

( 

t 

0 

S&N  OIEGO  WSO  AP  R 

73. 

4 

62,5 

68.0 

1.8 

90 

20 

59 

9  + 

1 

1 

0 

c 

0 

T 

-  .0; 

T 

144 

•  ( 

c 

( 

c 

0 

S4N  FERNiNDO 

69. 

9 

56, 4M 

73. 2H 

5.0 

109 

21 

47 

15 

1! 

15 

G 

c 

c 

.OC 

-  .Of 

•  0( 

.( 

c 

c 

t 

0 

S4N  C4BBIEL  FIRE  DEPT 

66. 

0 

58,1 

72.1 

108 

20 

51 

16 

7 

11 

c 

c 

G 

.OC 

.OC 

.( 

c 

c 

t 

0 

S4N  JACINTO 

97. 

1 

53,1 

75.1 

4,7 

112 

22  + 

45 

16 

11 

21 

c 

c 

c 

.OC 

-  ,0t 

.OC 

.c 

c 

( 

< 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

81, 

6M 

59. 9M 

70. BM 

3.6 

108 

20 

57 

16  + 

1 

: 

c 

c 

c 

.OC 

-  .0; 

.0( 

.( 

( 

c 

( 

0 

SANTA  BARBARA 

71. 

3 

56,2 

63.8 

.5 

102 

21 

52 

15 

6< 

1 

c 

c 

c 

.0: 

-  .0; 

.0; 

9 

.< 

c 

( 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.u.q.nu 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 

H 

Departure 
From  Noimal 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

1 
0 

.50  or  More 

1.00  or  More 

*  I 
si 

Si 

s2 

k 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

71.2 

54.5 

62.9 

96 

20 

47 

14 

76 

I 

e 

0 

0 

T 

-  .13 

T 

26  + 

.8 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

76.5 

51  .6 

64  . 1 

4  .5 

102 

20 

41 

15 

62 

5 

0 

0 

0 

.81 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

65,8 

58.3 

62.1 

78 

21  + 

54 

15 

96 

0 

0 

0 

0 

.88 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

80. L 

53. 2M 

66. 7M 

106 

20 

45 

15 

26 

4 

0 

0 

8 

.08 

.00 

.8 

0 

0 

0 

0 

ciiu  f  tTY 

95.2 

55.4 

75.3 

109 

21 

48 

16 

7 

21 

0 

0 

0 

.  18 

.  10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

TORRANCE 

77. 4M 

57.7 

67, 6H 

3.2 

97 

20 

53 

15  + 

15 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

88.5 

57,3 

72.9 

105 

2  1 

46 

15 

25 

16 

0 

0 

0 

.09 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

81.0 

57.3 

69.2 

2.2 

100 

22  + 

51 

12 

11 

6 

0 

0 

.01 

-  .04 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

u 

TWITCHELL  DAM 

80. 8M 

52. 6M 

66. 7M 

105 

21 

47 

9 

59 

9 

0 

0 

0 

.06 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

75.0 

57.1 

66.1 

99 

20 

51 

15 

50 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

UPLAND  3  N 

87.8 

55.2 

71.5 

107 

21 

46 

16 

25 

IS 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

78.1 

56.  IM 

67.  IM 

98 

21  + 

51 

18  + 

25 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

91.* 

47. 7M 

69. 6H 

4.5 

103 

27 

40 

18  + 

43 

20 

0 

0 

0 

.80 

-  .06 

.00 

.0 

0 

8 

0 

0 

VORBA  LINDA 

85.5 

55.3 

70.4 

2.7 

111 

20 

49 

16 

9 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .84 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

3.4 

.02 

_  ^ 

•  c 

*       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

105.7 

72  •  3 

115 

27  + 

2 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  oc 

Q 

0 

Q 

Q 

BARSTOW 

97.7 

62.5 

80.  1 

109 

27 

53 

15  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.80 

.00 

!c 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

89.6 

56.6 

73.1 

103 

21 

46 

15 

29 

19 

0 

0 

0 

.12 

.07 

1 

.0 

0 

8 

0 

0 

BISHOP   WSO  AP  R 

92.3 

52.3 

72.3 

2.5 

104 

26 

43 

2 

2 

20 

0 

0 

0 

.14 

.05 

.  14 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLYTHE 

106. IM 

69. 6M 

87. 9M 

2.8 

122 

27 

58 

16  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

8 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

107.1 

76  2 

121 

27 

15 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

105.1 

7o!8 

88.0 

119 

28 

54 

15 

0 

29 

8 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

8 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

103,3 

66.6 

85.0 

-  1.0 

116 

26  + 

55 

15 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  ,81 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

99.8 

65.2 

82.5 

112 

27 

52 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.8 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

100,1 

70.0 

85.1 

113 

27 

59 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

.88 

.00 

.8 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

111.7 

3.9 

123 

28 

2 

30 

0 

0 

0 

T 

J 

1 

Q 

0 

( 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

M 

M 

M 

100 

8 

39 

2 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1 

.C 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

102.9 

79.5 

91.2 

118 

28 

67 

15 

0 

27 

9 

0 

0 

•  00 

.00 

.8 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

107,5 

66.8 

87.2 

1.8 

119 

25 

55 

16  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

91.7 

56.4 

74.1 

105 

26 

43 

15 

10 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

8 

0 

0 

FAIRMONT 

85  3 

6 1  •  2 

73.3 

3*1 

28 

45 

18 

23 

17 

0 

0 

0 

.00 

•  •OS 

•  oc 

0 

0 

( 

Q 

COLD  ROCK  RANCH 

105,0 

74!2 

89.6 

116 

27 

60 

16 

0 

29 

0 

0 

8 

.00 

.00 

!c 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

91.2 

60.7 

76.0 

2.1 

104 

28 

47 

15 

4 

18 

0 

0 

0 

.  24 

.17 

.23 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

101, 8M 

72. 4M 

87.  IM 

116 

26 

60 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

lO*.* 

71.5 

88.0 

2.9 

117 

27 

57 

16 

0 

29 

e 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

1 0* .  5 

118 

27 

54 

16 

28 

0 

0 

0 

.00 

0 

Q 

INDEPENDENCE 

92.9 

59)6 

76!3 

104 

30  + 

50 

15  + 

0 

23 

0 

0 

8 

.00 

-  .06 

.oc 

!c 

0 

0 

c 

0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

lO'i.S 

74.9 

89.6 

3.2 

116 

28 

63 

15 

0 

28 

0 

0 

8 

.  00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

105.4 

79.2 

92.3 

119 

28 

68 

15 

0 

30 

e 

0 

8 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

80.9 

90  •  B 

65.9 

92 

27  + 

15 

5 

0 

0 

0 

.80 

.  c 

0 

LUCERNE  VALLEY 

95.6 

58!4 

77.0 

105 

27  + 

47 

18 

0 

23 

e 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

c 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

90.6 

63.8 

77.2 

103 

26+ 

53 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

.26 

.26 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MQJAVE 

92,0 

62.4 

77.2 

104 

28  + 

40 

18 

14 

21 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

8*  8 

5  8 « 3 

2B  + 

3  6 

15 

22 

11 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.  0 

( 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

72^5 

43!3 

57.9 

83 

27 

32 

15 

212 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

105  1 3 

76.5 

90.9 

27 

1^5 

30 

0 

0 

0 

.06 

13 

0 

0 

PALMOALE 

94,1 

58.6 

76.4 

3.5 

108 

27 

42 

15 

7 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

!g 

0 

G 

c 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

94,9 

57.0 

76.0 

109 

27 

45 

15 

8 

2 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

106,2 

70.9 

88.6 

5.7 

118 

6 

60 

16  + 

0 

28 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

105.5 

78.5 

92.0 

120 

28 

65 

15 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

RANDSBURG 

94,9 

65. 9M 

80. 4M 

111 

g 

49 

0 

23 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

THERMAL   FAA  AP 

104,9 

71.8 

88.4 

121 

27 

63 

20+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.80 

.08 

.0 

0 

c 

c 

0 

TRONA 

101.7 

68.1 

84.9 

3.3 

114 

27 

56 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

102.4 

67.1 

84.8 

115 

27 

55 

15 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

VALYERHO  FIRE   STA  79 

93. 8M 

49. 2M 

71. 5M 

104 

27 

37 

IS 

16 

21 

0 

0 

8 

.80 

-  .02 

.00 

.0 

c 

c 

c 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

94.0 

56.5 

75.3 

107 

26 

46 

15 

9 

20 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.c 

C 

c 

c 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

61.4 

34.5 

48.0 

74 

26 

20 

15 

502 

0 

8 

12 

0 

.21 

.  14 

27 

.3 

c 

c 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

49.6 

30.2 

39.9 

61 

27  + 

17 

15 

745 

0 

0 

15 

8 

.81 

.5C 

26 

2.S 

5 

4  + 

i 

1 

0 

WILOROSE  RANGER  STA 

90.0 

60.6 

75.3 

102 

27 

47 

15 

5 

17 

8 

0 

8 

.05 

.0! 

2 

.c 

c 

c 

c 

0 

DIVISION 

■ 

80.1 

3.0 

.05 

-  .02 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  oi  Month 


10     U  12 


13     14  15 


DRAINAGE  01 
ALOERPQINT 

ANCWIS  PAC   UNION  COL 
8IC  SAR  RANCEH  STATiaN 
BOONVILLE   HNTNC  5TA 
BRANSCOHB  3  NNM 

BRIDCEVlLLE  ^  HNH 
BURNT  RANCH  1  S 
BUTLER  VALLEV  RANCH 
CALISTQCA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  3  M 

CEClLVlLLE  $  5E 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAH 

COVELQ 

CRESCENT  CITY  l  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMHINCS 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WSO  CI  R 
fERNDALE   2  NM 
FOREST  CLEN 
FORT  BRAGG 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

CASOUET  RANGER  STATION 

CRATON 

CREENVIEM 

GUERNEVILLE  2 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALOSBURC 
HEALOSBURC  NO  2 
HUTS 
HOOPA 

IDLEWILD  H«Y  MNTNC  STA 

KELLOGG 
K6NTFIELD 

KtAHATH  R 
KORBEL 

LAVA  BEOS  NfT  MONUMENT 

HAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

HOU'«T  HEBRON  RS 

MUIR  MOODS 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  R  S  2 
OAKVlLLE  1  WNM 
OCCIDENTAL 

OftICK  PRAIRIE   CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALIIMA  FIRE    STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAMVERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SMELTER  COVE 

SKACCS  SPCS   LAS  lOMAS 
SONOMA 

STANDISH  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

UK  I  AH 

UKIAH  M  HSH 
UPPER  MATTOlE 
HARM  SPRINGS  DAH 
MEAVERVILLE  RANGER  STA 

MEED  FIRE  DEPARTMENT 
MiLLITS    I  NE 
mIlLOm  creek  1  NN 
VREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RaNCEP  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

BLUE   CANYON  HSO  AP  //R 

SOhMAN  DAH 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAH  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEy 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY   U  SH 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOuSE 

CHALLENGE   RANGER  STA 

CMiSTER 

cnito  experiment  sta 

citrus  heights 
clarksburg 

claRks  valley  MUDD  rch 
clearlake  higmlands 
cohasset  1  nne 

COLEMAN  FISHERIES  Sta 
COlFax 

COLGATE  POWER  HOUSE 


le     17     18     19    20     21     22    23     24     2S     26     27     28     29     30  31 


T         .07  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


25     26  27 


28     29  30 


COLUSA  I  SSH 
COOI. 

COftMNC  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  WSM  EXl>  FARH 

DEER  CREEK  FOREBAV 
DE  SAtlA 
DOIBINS   1  S 

DOHHIEVULE  RANGER  STA 
OUNHICAN 

DUNSHUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSOH  UAH 

F0RE5TH1LL  RANGER  STA 

FRENCH  GULCH 
GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  HNTNCE  STA 
COLD  RUN 

CRASS  VALLEY  NO.  2 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GR12ZLT   ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRICHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERCS 
lOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
kELSEY  I  N 

kElSEYVILLE 

kilarc  power  HGUSE 
lakeport 

LAKE  SPAULDINC 

lEesville  keegan  ranch 

little  valley 
lookout  3  hsh 
madeline  2  sw 
hanzanita  lake  // 
harkley  cove 

harysville 

HC  CLOUD 
HIDOLETOWN 
MINERAL 
MOUNT  OANAHER 

HOUNT  SHASTA  WSO  CI  l/H 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 
OROVIllE 

oroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 

paynes  creek 
pit  river  ph  i 
pit  river  p  m  5 
placerville 
placerville  ifc 

PLATINA 
PORTDLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  KSO  4P  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  HI  P  C  AND  E 
SACRAHENTO  WSO  AP  R 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 
SHASTA  DAM 
SHIhCLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

STONYFORD  COOlEY  RANCH 
STQNYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  HESERVCIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  w 
VACAVILLE 
VINTON 
VOLIMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WHISKEVTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


■  OS 
.00 
.00 
.00 
.IB 


.02 
.00 
.00 

.00 
.21 
.«7 


03 

BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

OOYLE  5  SSF 

ELLERY  lake  / 

Fleming  fish  and  came 
fort  bidwell 

CEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SACEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

STANOISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCkEE  ranger  STATION 


.38 

.07 
T  .12 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


22    23  24 


25    26  27 


28    29    30  31 


ALAMO   1  N 
AitftOYO  GRANDE 
BEN  LONOND  4 
BERKELEY 

SIC  SJR   STATE  PARK 

BLACK  HOUNTAIN  2  SM 
BURLINCANE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARMEL  VALLEY 

CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 

CERBER  RANCH 
CIlRDY 

CILROY  I*  ENE 
HALF  NOON  BAY 
HERNANDEZ  2  Nm 

HOLLISTER  t  Sw 
KING  CITY 
LAfAYETTE   2  NNE 
LA  MONOA 

LIVERMORE  COUNTY 


f  D 


LOCKHDOO  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  *>  Sm 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ    HATER  PLANT 

MONTEREY 
MONTEREY   Faa  iP 
MORGAN  MILL    2  E 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRQ  BAY   J  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIHIENTO  DAH 
NEMARK 

OAKLAND  MSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOMA 

parkfield 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDMQOD  CITY 
RICHMONO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  OAM 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  HSO  AP 
SAN  FRANCISCO  USD  CI 
SAN  CRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPREC<ElS  Hmy  BRIDGE 
UPft  SAN  LEANORQ  FILTER 
HALMAR  SCHOOL 

MALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  «  F 
MATSONVILLE  WATERWORKS 
MOOOStOE   FIRE    STA  1 
MRIGHTS 


.01 
.00 
.00 


drainage  09 
anciola 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    I  NM 

BAKERSFIElD  HSO  AP 

balch  poher  house 
blackhells  corner  2hNH 

BUTTONHlLLOH 
CALAVERAS  BIG  TXEBS 

CAMP  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RaO  LAB 

CATHEYS  VV  BULL  RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

COALINGA 

CDALtNCA    M  MNM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

CLECTRi  POHER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIOOlETOHN  lynch  RANCH 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


1      2      3      4      5  6 


13     14  IS 


FIVE  POINTS  5  SSK 

FRESNO  WSO  &F 

FRUNT  COVERNHENT  CAMP 

GlENNVULE 

GRANT  CRHVE 

CROVELAND  RANGER  STA 
HANFURD 
HETCH  METCHY 
HUNTERS  DAM 
I  OR  I A 

lONE 

JOHNSQNDALE 

KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  9 


KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY 
lEBEC 
LE  GRAND 


SE 


LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 
LODGEPOLE 

LOOI 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANDS  OET  RESV 
HADERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

HENDOTA  OAH 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIW4Y 
PINE  FLAT  0AM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SONDRA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJDN  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 
VISALIA 

WALLACE   I  NNE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 
WOFFORD  HEIGHTS 

YOSEHITE  PARK  HEADOTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTADFNA 

ANZA 

ARROYO  SeCD  RS  FC  506D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  OAH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  OALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BUR8ANK  VALLEY  PMP  PLT 

CACHUMA  LAKE 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 

CAMPO 

CANCGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWQRTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
CLAREHONT  POHONA  CDl 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  fC   193  B 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FCiOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCONDInO 

FILLMORE  I  WNW 
FONTANt  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 


.00 
.00 
.03 


.00 

.00 
.00 
.03 


.00 
.00 
.13 
.12 


19     20  21 


28     29     30  31 


Se«  i«f«T«nce  nolM  loUowing  Siaiion 
-  10  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13     14  IS 


ClBRALTAft  OAH  NO  2 
CULESPtE  FIELD 
CLENOJRA   WEST  fC  185 
HAINES  CrN  UPPEK  FC367 
HEHET 

henshah  0am 
hoegees  fc  60  a 
id^llwilo  fire  dept 
julian  mynola 
juncal  dah 

LA  CRESCENTA  FC  2Sl  d 
LACUNA  BEACH 
LAKEStOE   2  E 
LA  MESA 

LICHOJA  PT  ST*  FC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH  WSO  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  NSO  AP  R 
LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  5TA 

LYTlE  creek  ranger  5TA 

MOORPARK 

MT  BALDY  PC  85G 

MT  WILSON  2 

NEmHALL   SOlEOaO  F02CE 

nemport  beach  harbor 

NtPOHO  2  NM 

OCEANSIDE 

OJAI 

QXNAftO 

PACOIMA  OAH  FC  33  A  E 
PALOhAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC«30 
PASADENA 

PIEORA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARCUCLLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
PQWAY  VALLEY 

RAMONA  SPAJLDINC 
REDIANOS 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  13 
RIVERSIDE  CIT  EXP   STA  R 
SALSIPUEDES  GaCINC  STA 

SAN  BERNARDINO  CO  HHSP 
SANDBERC  PTL  FC130B 
SANOBERC  HSO  11% 
SAN  DIEGO  MSO  AP  R 
SAN  OIHAS   FIRE  WD  FC9$ 

SAN  FERNANDO 
SAN  GASniEL  CANYON  PH 
SAN  GASBIEL   DM  FC«25BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  HARIA  hSO  AP  R 
SANTA  MONICA  PUR 
SANTA  PAULA 
SAUCUS  PHR  PL  NO  I 
SOMIS   3  NW 

SUEY  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TKITCHELL  DAM 
UCLA 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  2  NHE 
VAN  NUYS  FC  ISA 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FCl20 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTl    STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WMITTIER  CTY  h  FC  106C 
YORBA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEV 
BAKER 

barstoh 
beaumont  1  e 

benton  inspection  st* 

BIG  PINES  PAhx  FC  B3B 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  11% 
BISHOP  mSO  AP  R 
BL*TH€ 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAWLfv  2  SW 
CABAZON 

CAlExICO  2  NE 
CANTIL 

daggett  faa  airport 

OEaTm  valley 

deep  canyon  laboratory 

deep  springs  college 
eagle  mountain 
el  centro  2  ssw 

El  MIRAGE  FIElO 
FAIRMONT 


.09 
.00 


.03 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 


.00 
.  IB 
.00 


.00 
.00 


.00 
.00 
.00 


22    23  24 


25     26     27     2a     29  30 


•  leUewing  SUOoo 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11  12 


13     14  15 


COLO  ROCK  RANCH 
HtlHEE 

HAVFIELO  PUHPINC  PL4NT 
HESPEDU 

imperial 

imperial  paa  ap 

independence 

indio  u  s  date  oarden 

inyokern 

inyokern  armitaoe 

iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  I> 

LAKE  ARROMHEaD 
LUCERNE  VALLEY 

MECCA  EIRE  STATION 
MITCHELL  CAV'RNS 
HOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  w  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NILANO 

OCOTILLO  WELLS 
OCDTILLO  2 
PALKDALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOStURC 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  FIRE  STA  79 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILOROSE  RANGE*  STA 


16       17  18 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  197} 


Stalion 

Day  of  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

|20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«i 

•         »  * 

NDRTM  C04ST 

DRAINAGE  01 

HLOERPOINT 

MAX 

MIN 

71 
46 

75 
4^ 

76 
44 

80 

95 

98 

93 
46 

67 
44 

94 

79 

86 
41 

86 
45 

76 
49 

71 
40 

70 
41 

69 
38 

84 
41 

90 
45 

105 
52 

104 
55 

86 
54 

87 

93 
54 

95 
56 

100 
98 

98 

60 
50 

80 
4  1 

86,7 
46.7 

ANGHIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

MIN 

66 
48 

75 
48 

60 
54 

82 
55 

86 

60 

90 
64 

97 
66 

96 
71 

100 
64 

91 
48 

77 
44 

77 
47 

78 
46 

69 
36 

75 
4  X 

75 
46 

70 
36 

79 
50 

87 
61 

97 
67 

100 
66 

100 
47 

78 
49 

76 

89 

95 

101 

101 

89 

62 
47 

85.3 
54.2 

BIG  eA(>   DANGER  STATiaN 

MAX 
MIN 

67 
^§ 

63 
43 

84 

87 
45 

96 
46 

97 
49 

97 
46 

94 
49 

97 
50 

86 
45 

94 
47 

91 
48 

60 
5  \ 

70 

70 

76 

67 

70 
38 

86 
49 

96 

46 

104 

102 

84 

65 

91 

92 

101 

105 

97 

67 

68  . 1 
48.3 

BUTLER  vAlLEV  ranch 

MAX 
MIN 

69 
39 

70 
36 

71 
45 

74 
43 

64 
43 

62 
42 

78 
44 

60 
50 

83 
49 

71 
50 

76 
39 

77 
45 

64 
48 

65 
39 

62 
42 

72 
53 

60 
47 

69 

74 
40 

78 
47 

93 
5 1 

90 
56 

69 

73 

63 

67 

85 

62 

71 

71 

75.4 
47.3 

Callahan 

MAX 
MIN 

71 
37 

71 
37 

72 

60 
41 

66 
46 

67 
46 

66 
45 

85 
46 

60 
47 

76 
42 

83 
45 

82 
46 

73 
46 

67 
44 

67 

64 

62 

73 

84 
4  1 

90 
48 

69 

85 

74 

81 

85 

91 

94 

92 

86 

ei 

44 

80,0 
45.2 

CECILVILLE  5  5E 

MAX 

MIN 

72 
39 

72 
40 

76 
43 

64 
42 

87 
48 

66 
48 

64 
46 

65 
48 

79 
47 

82 
46 

82 
46 

75 
45 

65 
47 

65 
4  1 

67 

61 
43 

60 
39 

77 
33 

85 
43 

92 
49 

69 
58 

82 
56 

73 
5 1 

61 

84 

92 

94 

82 

76 
4  1 

78,9 
46.0 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

MIN 

74 

76 
47 

66 
5  J 

85 
50 

89 
49 

94 

50 

102 
56 

101 
69 

103 
66 

96 
58 

91 
47 

62 

81 

73 

72 

77 

75 

77 

90 
53 

101 

105 

103 

89 

64 

93 

98 

104 

103 

95 

90 
53 

69,6 
54.0 

COVElO 

MAX 
MIN 

66 
47 

76 

81 
43 

91 
44 

85 
44 

92 
45 

94 
48 

95 
46 

94 
47 

84 
49 

69 
45 

80 
46 

86 

87 

75 

68 
39 

76 
47 

71 

71 
39 

83 

91 

94 

99 

83 

85 

89 

90 

97 

102 

101 
56 

66.6 
47.3 

CRESCENT  CITy  1  N 

MAX 
MIN 

58 
47 

69 

43 

66 
48 

69 

48 

65 
53 

64 
48 

65 

42 

62 

52 

62 
49 

62 
44 

63 
45 

64 

49 

63 
46 

70 
52 

66 
51 

61 
5  3 

74 
52 

73 

70 
57 

69 

64 
52 

65.7 
49.6 

DUTTDNS  LANDING 

MAX 

MIN 

71 
5  1 

66 
46 

70 
53 

69 
52 

71 
49 

81 
51 

94 

55 

94 
62 

100 
60 

87 
54 

63 
47 

60 
49 

75 
53 

71 
49 

73 
47 

73 

5  2 

72 
48 

7* 
46 

67 

55 

91 
55 

99 
61 

96 
54 

77 
53 

72 
54 

79 
57 

93 
64 

96 
61 

64 
5 1 

70 
52 

70 
50 

79.3 
53.2 

ELK  VALLEY 

MAX 

MIN 

73 

75 
39 

76 
4 1 

64 
36 

90 
4  1 

85 
40 

87 
46 

86 
44 

80 
50 

79 
38 

82 
45 

66 
5 1 

63 
42 

61 
39 

65 
39 

64 

59 

67 
4  1 

95 
43 

94 
48 

65 

80 

89 

89 

95 

90 

64 
4  5 

75 
47 

80.0 
44.5 

EUREKA  wSO  CI 

MAX 

MIN 

54 
43 

56 
46 

57 
49 

58 
47 

58 
49 

56 
46 

58 
52 

59 
49 

57 
49 

57 
46 

59 
48 

61 
53 

58 
49 

56 

61 
5  J 

59 

58 
49 

60 
45 

56 
5  2 

62 

63 
50 

60 

63 
54 

70 

72 

66 

62 
5  5 

58 

58 
50 

56 
50 

59.9 
50.2 

PERNDALE   2  NW 

MAX 
MIN 

58 

60 
46 

61 
49 

60 
42 

60 
47 

65 
45 

61 

50 

63 
45 

60 
44 

60 
44 

62 
4  1 

65 

62 

61 

65 

6! 

66 

64 

63 
4  5 

65 

64 

63 

68 

74 

75 

73 

68 

62 

62 

62 
50 

64.0 
47.7 

FOREST  GLEN 

MAX 

MIN 

77 
50 

78 

79 
39 

84 

42 

90 
45 

92 
46 

92 
43 

89 
45 

92 
4  5 

83 
4  1 

91 
43 

66 

77 

66 

65 
37 

70 

65 
39 

65 

81 

91 

97 
47 

96 

80 
53 

82 

89 
48 

95 

95 

99 

90 
45 

86 
37 

83,9 
43.8 

PORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

66 
45 

65 
44 

64 
50 

62 
45 

63 
46 

57 
43 

64 
47 

70 
54 

69 
50 

64 
44 

62 
46 

59 
50 

65 
49 

64 
46 

63 

64 

64 
48 

64 

65 
42 

65 

64 
47 

66 
5 1 

66 
53 

67 
49 

67 

73 
57 

66 
52 

68 

65 

50 

64 
48 

64.9 
48.3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

78 
36 

74 
36 

72 
50 

63 
38 

69 
45 

91 
45 

90 
46 

89 
44 

89 
49 

61 
48 

66 
42 

68 
38 

84 
46 

70 
39 

65 

44 

70 

65 
36 

69 
33 

79 
40 

90 
46 

95 

50 

94 

5 1 

74 

53 

78 

65 
54 

86 
50 

96 
46 

96 
53 

93 
5  1 

86 
44 

82.9 
44.9 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

63 
5  \ 

62 
45 

62 
46 

61 
49 

59 
48 

67 
48 

69 
49 

79 
51 

73 
51 

62 
44 

60 
45 

66 
49 

62 
50 

61 
49 

60 
46 

61 

61 
45 

66 
46 

67 
47 

75 
46 

69 
50 

63 
49 

62 
47 

74 
57 

75 
47 

73 
46 

63 
48 

61 
49 

60 
46 

65.4 
46.3 

GRATON 

MAX 
MIN 

69 
46 

71 
4l 

72 
43 

77 
46 

75 
48 

85 
42 

96 
46 

100 
49 

106 
52 

100 
42 

77 
4  1 

72 
42 

63 
46 

61 
43 

80 
40 

82 

77 
46 

60 
40 

93 
45 

100 
45 

104 
47 

104 
49 

63 
47 

76 
46 

90 
48 

102 
56 

105 
54 

96 
47 

84 
44 

65 
39 

66.8 
45.3 

HAPPY  CAMP  RANGER  ST\ 

MAX 
MIN 

85 
4  1 

82 
4  3 

82 
45 

85 
44 

94 
48 

97 
48 

96 
50 

94 
50 

96 
50 

85 

91 
47 

69 

73 
43 

73 

77 

71 

66 

66 

85 
45 

95 

102 
5  5 

101 
50 

76 
53 

63 

86 

85 
55 

101 

104 

96 
52 

89 
46 

87.0 

HEAlDSBURG 

MAX 
MIN 

77 
So 

62 
46 

85 
50 

86 
50 

96 
5 1 

102 
50 

105 
55 

106 
64 

97 
63 

88 
5 1 

76 
46 

67 
50 

78 
58 

76 
52 

80 
53 

75 

60 
5 1 

9* 

53 

102 
60 

107 
54 

104 
56 

92 
54 

83 
53 

95 
53 

100 
6 1 

108 
75 

103 
60 

95 
55 

88 
52 

87 
49 

91.2 
54.5 

MILTS 

MAX 

Mm 

72 
36 

69 
39 

71 

74 
41 

85 
45 

90 
47 

90 
49 

64 
45 

90 

50 

72 
43 

62 
44 

66 

76 

65 
36 

64 
36 

64 

60 

60 
31 

74 
41 

68 
43 

94 

52 

94 

52 

70 
5 1 

69 

83 
49 

68 
52 

95 
54 

96 
56 

86 
50 

76 
42 

79,0 
45.0 

HOOPS 

MAX 
MIN 

63 
45 

76 
45 

81 

63 
43 

94 
50 

97 
49 

91 
53 

86 
51 

94 
48 

61 
48 

90 
47 

87 

53 

72 
52 

68 

69 

75 

67 
46 

66 

82 
46 

89 
5 1 

102 
56 

100 
60 

74 
57 

82 
50 

90 
56 

89 
60 

98 
57 

99 
57 

91 
53 

61 
45 

84.8 
50.3 

KENTFIElD 

MAX 
MIN 

74 
50 

77 
45 

76 
50 

79 
49 

63 
51 

96 
49 

98 
52 

105 
55 

59 

75 
48 

70 
45 

81 
45 

76 
5 1 

75 
50 

76 
48 

79 

78 
48 

68 

48 

97 
52 

102 
52 

102 
58 

53 

80 
52 

85 
50 

97 
56 

103 
60 

100 
56 

69 
52 

84 
50 

83 
45 

86,1 
51.0 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

67 
4 1 

67 

67 
48 

63 
45 

60 
45 

63 
49 

69 
52 

70 
46 

66 
46 

66 
44 

64 
40 

62 
49 

62 
46 

61 
44 

64 
44 

60 
50 

61 
46 

69 
42 

64 
44 

68 
49 

67 
50 

67 
50 

68 
5 1 

72 
49 

77 
60 

70 
60 

66 
56 

66 
54 

65 
49 

71 
47 

66.1 
48.1 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

70 
43 

69 
4 1 

69 
41 

67 
41 

78 
42 

64 
49 

65 
47 

67 
50 

85 
48 

76 
42 

74 
44 

64 
40 

72 
44 

66 
37 

61 
32 

63 
33 

60 
35 

65 
28 

69 
41 

64 
49 

89 
55 

64 
49 

61 
47 

79 
44 

61 
49 

85 
51 

91 
57 

93 
57 

89 
55 

61 
47 

77.4 
44.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

MIN 

70 
29 

67 
30 

67 
34 

68 
32 

79 
33 

84 
33 

82 
36 

79 
37 

62 
40 

71 
34 

76 
35 

62 

75 

64 
37 

59 
37 

63 

64 

35 

96 
25 

71 
40 

63 
48 

86 
52 

86 
50 

74 
45 

74 
36 

80 
47 

64 
50 

90 
5 1 

92 
49 

65 
42 

79 
43 

75.9 
39.  J 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

73 
55 

73 
49 

74 

77 
50 

87 
50 

98 
52 

99 
56 

102 
60 

100 
64 

82 
53 

66 

76 

75 

75 

75 

73 

74 

89 
49 

96 
54 

109 

106 
59 

96 

76 
53 

61 

99 

101 

100 
62 

68 
58 

79 
53 

74 
49 

85.6 
53.4 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

65 

66 

71 
36 

69 
46 

71 
46 

71 
50 

69 
42 

65 
45 

69 
36 

67 

65 

62 

60 

44 

65 

63 

66 

65 

78 

4° 

73 

71 
52 

74 

80 
59 

78 

74 
55 

68 

65 
49 

67 
49 

69.0 
46.3 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

B5 

80 

65 

94 
49 

94 
52 

90 
54 

90 
52 

94 
54 

86 
56 

90 

86 

78 
53 

69 

70 

70 

66 

73 

64 

90 
49 

102 

99 

92 

83 

68 

86 

97 

99 
58 

95 
99 

87 
59 

80 
48 

66.2 
52.2 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

74 

74 
47 

79 

79 
49 

84 

50 

94 
46 

97 
52 

101 
55 

97 
58 

80 
48 

74 
46 

72 

72 

71 

47 

69 

71 

93 

93 
52 

103 
49 

103 
50 

86 

72 
53 

86 
56 

92 
58 

100 
63 

99 
57 

89 
5 1 

77 
52 

75 
48 

84,0 
51.4 

Point  arena 

MAX 
MIN 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

62 
50 

67 

87 

67 
49 

94 
50 

98 
45 

96 
90 

102 
56 

68 
55 

90 
49 

85 

80 

70 

72 

75 

73 

73 

67 

99 
47 

103 

104 
53 

97 
56 

84 
54 

91 
54 

94 
54 

101 
59 

106 
60 

97 
6 1 

90 
52 

69 
47 

89.4 
50.3 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

70 

72 

76 

77 
48 

91 
52 

95 
53 

90 
55 

63 
54 

93 
54 

76 
46 

82 

67 

73 

69 

66 

74 
53 

6* 

70 

63 
48 

67 

100 

95 

63 

90 

92 
58 

98 
99 

95 

69 

5  1 

62.9 
50.2 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

70 
33 

64 
47 

83 

87 
52 

95 

52 

101 
50 

10* 

53 

105 
57 

97 
60 

86 
49 

76 
45 

62 

76 

77 

80 

77 

78 
47 

94 
^7 

101 
54 

106 
53 

102 
55 

83 
54 

60 
51 

92 
49 

102 
53 

107 
60 

101 
63 

87 
57 

82 
49 

80 
44 

69.5 
91,5 

San  RAFAEL 

MAX 

MIN 

73 
55 

77 
46 

79 
50 

75 
50 

81 
51 

94 
54 

95 
59 

104 
62 

101 

79 

69 

75 

75 

69 

72 

71 

86 
91 

97 
55 

102 
57 

104 
56 

93 
54 

74 

52 

76 
56 

91 

102 
63 

101 
60 

89 

92 

84 
52 

79 
51 

89,1 

Santa  rqSa 

MAX 

MIN 

72 
50 

75 
45 

78 
45 

80 
46 

88 
49 

96 
46 

100 
51 

102 
59 

99 
58 

86 
48 

74 
45 

79 
47 

7B 
52 

77 
50 

81 
45 

77 
91 

60 
47 

92 
46 

97 
53 

109 
SO 

104 
49 

90 
52 

60 
51 

86 
50 

101 
59 

105 
69 

102 
96 

94 

52 

61 
49 

65 

46 

86.2 
90.4 

SAUYERS  bar  ranger  STA 

MAX 
MIN 

61 
43 

82 
43 

81 
45 

62 
45 

89 
51 

93 
SO 

93 
49 

92 
52 

94 
50 

63 
48 

89 
50 

as 

50 

77 
50 

71 
44 

70 
45 

71 
91 

65 
42 

69 
37 

61 
41 

91 
SO 

98 
50 

99 
97 

75 
54 

60 
48 

85 
55 

67 
55 

98 
53 

100 
96 

95 
95 

66 
46 

64.6 
48.6 
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Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

SC0TI4 

MAX 
MIN 

57 
*5 

58 
47 

61 
48 

63 
45 

72 
48 

70 
47 

74 
50 

68 
49 

70 
49 

61 
45 

65 
45 

69 
51 

63 
51 

61 
49 

60 

50 

67 
51 

60 
46 

62 
44 

66 
47 

67 
52 

84 
51 

74 
55 

69 
55 

71 
47 

78 
59 

80 
61 

75 
56 

73 
53 

62 
50 

63 
48 

67.4 
49.8 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

75 
46 

75 
53 

72 
48 

67 
48 

56 
46 

63 
46 

64 
46 

85 
62 

75 
54 

71 
50 

62 
48 

63 
51 

62 
52 

63 
51 

64 
49 

63 
51 

61 

50 

66 
49 

71 
53 

66 
52 

64 
47 

62 
53 

66 
52 

71 
51 

76 
54 

73 
56 

70 
54 

70 
56 

70 
51 

69 
49 

68.6 
51.0 

SONOHA 

MAX 
MIN 

BO 
53 

88 
45 

87 
49 

90 
47 

96 
49 

101 
47 

102 
51 

106 
57 

102 
56 

91 
46 

81 
44 

61 
46 

78 
51 

76 
50 

76 
45 

75 
49 

79 
50 

95 
46 

100 
51 

105 
51 

105 
55 

99 
65 

79 
50 

92 
46 

102 
56 

108 
62 

102 
62 

101 
56 

89 
48 

94 
51 

91.8 
51.0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

74 
49 

78 
47 

78 
49 

78 
50 

85 
53 

86 
56 

92 
53 

89 
55 

92 
55 

86 
51 

86 
53 

86 
52 

60 
49 

70 
39 

70 
41 

72 
49 

69 
41 

67 
41 

79 
49 

90 
54 

93 
58 

93 
63 

81 
61 

89 
57 

90 
56 

97 
59 

97 
61 

95 
59 

83.7 
51.9 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

75 
34 

70 
38 

69 
39 

79 
37 

65 
39 

85 
46 

83 
44 

64 
44 

83 
47 

76 
42 

63 
41 

81 
45 

73 
45 

64 
37 

65 
38 

65 

42 

61 
31 

70 
30 

63 
37 

86 
44 

90 
45 

88 

45 

73 
46 

79 
42 

64 
46 

90 
48 

90 
50 

90 
53 

85 

53 

90 
42 

79.0 
42.3 

UK  I  Ah 

MAX 
MIN 

61 
53 

86 
50 

85 

50 

94 
49 

96 
53 

99 
55 

96 
54 

102 
61 

92 
61 

89 
51 

66 
51 

61 
53 

71 
52 

69 
46 

75 
47 

71 
55 

74 
47 

98 
43 

98 
63 

106 
56 

103 
55 

94 
67 

82 
55 

89 
49 

94 
50 

100 
69 

107 
62 

98 
64 

86 
55 

63 
51 

89.6 
53.6 

HARM  SPRINCS  DAM 

MAX 
MIN 

73 
46 

76 
44 

82 
47 

85 
46 

65 
55 

94 
46 

101 
64 

101 
62 

103 
62 

68 
48 

76 
45 

76 
46 

82 
65 

73 
49 

71 
48 

77 
50 

68 
47 

73 
50 

89 
60 

102 
52 

105 
66 

103 
61 

85 

63 

95 
56 

96 

70 

102 
59 

103 
51 

94 
47 

90 
45 

67.8 
52.1 

heaverville  RANCER  STA 

MAX 
MIN 

7a 

50 

83 
40 

83 
42 

BS 
39 

89 
42 

93 
47 

95 
44 

94 

46 

94 
52 

67 
43 

89 
44 

89 
46 

79 
49 

70 
35 

70 
34 

73 
48 

72 
43 

67 

34 

84 
42 

93 
45 

96 
46 

96 
52 

60 
55 

62 
42 

68 
53 

89 
53 

99 
51 

102 
55 

95 

52 

89 
42 

86  ,  1 
45.6 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

70 
35 

69 
39 

70 
40 

71 
39 

82 
46 

67 
48 

66 
45 

83 
45 

87 
46 

75 
41 

78 
42 

84 
56 

75 
46 

65 
42 

63 
40 

65 

46 

66 
31 

62 
30 

70 
36 

85 
46 

91 
54 

90 
53 

86 
53 

75 
44 

63 
48 

90 
50 

92 
51 

94 
51 

87 
52 

82 
41 

79.9 
44.6 

WILLITS  I  NE 

MAX 
MIN 

75 
47 

79 
42 

80 
43 

87 
44 

90 
45 

92 
45 

91 
45 

97 
51 

92 
50 

64 
43 

83 
46 

75 
43 

72 
44 

65 

42 

68 
36 

65 

46 

66 

38 

60 
35 

92 
42 

99 
46 

96 
47 

88 
51 

76 
46 

64 
41 

87 
46 

92 
55 

100 
52 

98 

53 

63 
46 

78 
41 

83.9 
45.1 

WILLOW  CREEK  1  NW 

MAX 
MIN 

89 
41 

83 
45 

B5 
46 

86 
46 

97 
50 

98 
49 

97 
52 

93 

51 

87 
48 

94 
47 

93 
52 

74 
51 

72 
40 

72 
49 

76 
52 

66 
49 

70 
40 

97 
45 

95 
49 

106 
55 

103 
60 

83 
67 

83 
49 

92 
60 

93 
69 

102 
68 

103 
59 

97 
53 

87 
47 

89.4 
50.4 

YREKA 

*          *  « 

MAX 
MIN 

75 
49 

75 
42 

77 
43 

78 
45 

87 

50 

92 
52 

93 
51 

68 
50 

92 
52 

77 
46 

85 
49 

69 
51 

80 
50 

70 
45 

67 
43 

70 
47 

67 
36 

70 
36 

80 
45 

90 
52 

96 
67 

98 
69 

81 
56 

82 
49 

85 

56 

87 
66 

97 
59 

100 
60 

92 
53 

86 
46 

83.! 
49.6 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANCER  STATION 

MAX 
MIN 

69 
39 

70 
42 

70 
34 

80 
40 

63 
48 

83 
49 

84 

45 

67 
44 

87 

51 

60 
37 

80 
47 

79 
44 

73 
41 

64 

42 

64 

43 

64 
44 

63 
39 

86 
41 

91 
45 

91 
49 

69 
47 

77 
49 

80 
44 

87 
49 

94 

62 

94 
51 

94 
52 

69 

50 

83 

46 

60.! 
45.0 

alturas  Ranger  station 

MAX 
MIN 

70 
33 

70 
32 

69 
30 

64 
27 

79 
33 

67 
36 

83 
37 

65 
37 

87 
40 

62 
36 

79 
36 

84 
38 

76 
50 

72 
43 

64 

39 

65 
35 

59 
25 

60 
21 

73 
30 

64 
36 

91 
38 

93 
40 

82 
43 

78 
37 

62 
37 

89 
48 

95 
47 

96 
47 

93 
46 

89 
45 

79.4 
37.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

72 
52 

78 
53 

63 
57 

85 
59 

91 
62 

94 
65 

96 
66 

100 
67 

101 
69 

97 
65 

85 
55 

82 
54 

82 
57 

74 
48 

72 
49 

77 
52 

76 
47 

75 
52 

67 
56 

96 
65 

101 
69 

104 
62 

86 
58 

79 
61 

91 
65 

97 
68 

103 
73 

10! 

73 

97 
64 

69 
59 

68,5 
60.  1 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 
MIN 

70 
50 

77 

52 

62 
55 

84 
55 

91 
59 

92 
59 

96 
65 

98 
63 

99 
67 

99 
64 

84 
52 

80 
51 

81 
54 

73 
46 

70 
45 

75 

60 

74 
46 

75 
48 

86 

60 

95 
60 

99 
66 

102 
58 

84 
54 

79 
58 

91 
61 

96 
65 

102 
71 

107 
71 

95 
63 

96 
67 

87.4 
57.5 

dLUE  CANYON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

61 
47 

66 
48 

67 
47 

72 
50 

77 
56 

80 
59 

83 
60 

82 
65 

78 
60 

73 
58 

71 
53 

67 
50 

62 
43 

53 
37 

59 
39 

56 
41 

60 
36 

73 
43 

79 
57 

63 
62 

84 
64 

69 
53 

68 
64 

74 
56 

81 
58 

87 
67 

89 
65 

82 
64 

75 
56 

71 
54 

n.i 

53.4 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

64 
43 

64 

43 

65 
44 

75 
50 

78 
51 

80 
50 

81 
52 

84 
62 

65 
52 

54 

76 
50 

74 
48 

65 
48 

54 
37 

56 
37 

54 
37 

58 
34 

73 
41 

61 
53 

64 
54 

83 
65 

70 
52 

69 
49 

75 
48 

82 
53 

88 
60 

89 
60 

63 
60 

77 
55 

71 
49 

73.7 
49.3 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

74 
53 

84 
56 

95 
55 

99 
66 

101 
73 

103 

71 

92 
57 

79 
53 

75 
56 

77 
55 

71 
52 

75 
53 

77 
55 

72 
52 

74 
53 

68 
55 

99 
55 

101 
62 

104 
66 

85 
58 

BO 
61 

91 
64 

98 
71 

103 
66 

102 
62 

91 
59 

80 
68 

87.8 
69.9 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

86 
55 

89 
54 

88 
54 

8! 

53 

95 
56 

96 
54 

101 
56 

104 
64 

105 
60 

100 
59 

92 
53 

89 
52 

87 
59 

78 
43 

78 
47 

46 

90 

103 
56 

106 
56 

105 
6S 

109 

10! 
65 

99 
65 

94 
54 

95.0 
56.1 

BURNEV 

MAX 
MIN 

69 
37 

74 
32 

74 
33 

74 
32 

82 
35 

61 
39 

84 
41 

87 
41 

90 
40 

82 
36 

60 
40 

79 
42 

77 
46 

68 
31 

66 
42 

66 
50 

65 
32 

63 
27 

76 
32 

87 
37 

91 
38 

68 
49 

77 
47 

76 
37 

81 
46 

66 
49 

91 
47 

90 
49 

90 
53 

62 
49 

79.2 
40.3 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

71 
45 

72 
39 

68 
39 

75 
39 

83 
44 

85 
44 

86 
45 

88 
50 

86 
50 

83 
46 

61 
45 

80 
43 

72 
48 

70 
39 

64 
3i 

64 
40 

65 
36 

72 
34 

80 
39 

87 

50 

86 
47 

82 
49 

74 
45 

82 
43 

87 
47 

88 
62 

90 
52 

88 
54 

85 
46 

79 
45 

79.2 
44.4 

CHESTER 

MAX 
MIN 

73 
42 

73 
35 

73 
36 

79 
35 

64 

40 

64 

40 

87 
41 

68 
46 

86 
43 

81 
42 

61 

41 

79 
42 

73 
45 

65 

35 

64 
34 

64 
35 

60 
35 

73 
31 

83 
35 

90 
40 

89 
41 

86 
42 

87 
43 

81 
40 

67 
44 

93 
48 

93 
46 

90 
50 

80.3 
40.4 

CHICn  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

79 
57 

90 
55 

90 
57 

95 
53 

95 
60 

100 
ti 

104 
62 

106 
63 

105 
63 

90 
60 

65 
56 

85 
56 

83 

60 

75 
54 

79 
51 

79 
56 

80 
53 

90 
47 

100 
55 

105 
60 

105 
65 

103 

70 

81 
61 

93 
64 

102 
57 

107 
69 

106 
71 

106 
72 

97 
64 

93.9 
59.7 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

85 
51 

82 
45 

87 
49 

87 
47 

97 
46 

95 
48 

98 
52 

«9 

55 

101 
63 

93 
51 

91 
50 

89 
58 

83 
54 

71 
47 

72 
47 

77 
50 

74 
46 

74 
51 

87 
47 

98 
46 

103 
51 

102 
59 

83 
57 

61 
50 

92 
62 

97 
67 

102 
62 

101 
58 

101 
64 

92 
55 

89.8 
53.1 

COLFAX 

MAX 
MIN 

COLUSA  1  SSW 

MAX 
MIN 

83 
55 

88 
55 

67 
56 

95 
58 

96 
59 

100 
60 

100 
62 

103 
75 

100 
66 

98 
57 

65 
52 

87 
53 

82 
55 

76 
51 

82 
52 

60 
50 

77 
48 

88 
53 

99 
65 

103 
62 

103 
63 

96 
62 

84 
63 

94 
55 

98 
60 

103 
67 

100 
69 

100 
66 

94 
59 

90 
57 

92.4 
58.8 

DAVIS   2  WSW  EXP  FARM 

MAX 

Mm 

82 
57 

84 

50 

68 
54 

87 
55 

95 

55 

96 
55 

101 
58 

102 
69 

103 
67 

102 
55 

84 

51 

81 
52 

87 
52 

77 
46 

76 
48 

60 
52 

81 
46 

79 
53 

88 

62 

101 
56 

103 
60 

104 
66 

68 
56 

79 
56 

93 
59 

100 
66 

105 
65 

104 
60 

95 
56 

99 
52 

91.1 
56.0 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

63 
46 

68 
44 

70 
40 

71 
41 

79 
51 

81 
S3 

84 
57 

67 
60 

89 
59 

74 
40 

77 
46 

79 

50 

75 
49 

69 
39 

66 
36 

65 
42 

65 
35 

66 
40 

76 
45 

66 
68 

89 
60 

69 

64 

73 
60 

75 
63 

81 
57 

66 
60 

91 
64 

92 
63 

68 
63 

81 
54 

77.8 
50.4 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

78 
47 

78 
47 

79 
47 

85 
55 

87 
52 

92 
55 

92 
55 

95 
63 

95 

55 

90 
55 

86 
50 

79 
51 

78 
52 

68 
46 

69 
43 

69 
47 

68 
42 

62 

41 

91 

55 

95 
54 

96 
69 

95 

61 

76 
53 

85 
51 

90 
54 

98 
69 

99 
61 

98 
62 

95 
59 

86 
53 

85.9 
52.8 

OCBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

74 
50 

78 
51 

82 
51 

68 
50 

91 
53 

95 
52 

96 
54 

98 
56 

69 
56 

63 
51 

78 
54 

70 
45 

75 
44 

74 
50 

73 
45 

64 
42 

94 

50 

100 
55 

102 
56 

83 
55 

95 
51 

100 
60 

100 
64 

96 

64 

96 
57 

96 
53 

67.7 
52.9 

UOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

69 
44 

88 
45 

73 
44 

77 
42 

86 
47 

86 
47 

65 
45 

91 
51 

92 
50 

68 
46 

83 
51 

61 
46 

79 

50 

74 
40 

65 
38 

69 
43 

78 
38 

66 
36 

86 
43 

94 
46 

94 
49 

95 
48 

79 
45 

77 
46 

63 
46 

91 
54 

99 
56 

101 
58 

94 
53 

87 
45 

83.7 
46.7 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

82 
55 

85 
49 

87 
52 

85 

50 

92 
52 

91 
56 

96 
59 

98 
62 

102 
56 

95 
57 

69 
57 

85 
54 

87 
56 

75 
49 

73 
45 

78 
56 

77 
43 

74 

45 

67 
51 

97 
57 

100 
59 

98 
69 

90 
61 

83 
53 

90 
59 

97 
67 

105 
67 

105 
67 

97 
60 

90 
54 

B9.7 
56.0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

73 
55 

79 
42 

78 
55 

82 
55 

85 
52 

94 
55 

98 
57 

100 
64 

103 
67 

92 
55 

84 
51 

74 
53 

78 
52 

73 
49 

76 
49 

75 
53 

74 
51 

75 
55 

90 
66 

98 
60 

102 
63 

103 
55 

62 
54 

82 
58 

89 
62 

96 
68 

101 
66 

101 
58 

95 
55 

80 
5  5 

87.1 
56,0 

FOLSDM  DAM 

MAX 
MIN 

75 
52 

SO 
54 

66 
53 

89 
59 

93 
60 

97 
64 

101 
70 

102 
70 

103 
72 

100 
59 

87 
51 

82 
54 

84 
64 

76 
48 

75 
51 

79 
53 

77 
48 

79 
49 

89 
49 

99 
65 

104 
74 

107 
61 

SB 
57 

80 
56 

94 
62 

99 
66 

10! 
73 

107 
70 

98 
62 

69 
59 

90.8 
S9,2 

GEORGETOWN  RANCER  STA 

MAX 
MIN 

67 
44 

69 
49 

75 
54 

80 
54 

85 
58 

86 
61 

91 
60 

94 
64 

94 
65 

92 
59 

92 
57 

85 
52 

79 
50 

65 
41 

65 
40 

72 
43 

70 
40 

71 
45 

83 
58 

91 
63 

95 
69 

99 
61 

61 
56 

7! 
59 

87 
61 

93 
67 

97 
68 

100 
70 

100 
59 

66 
52 

84.0 
56.0 

S*«  R*f*r«ne«  Nol«s  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNt  197} 


Slalion 

Day  oi  Month 

• 

Dl 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'i' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

• 

> 

CRASS   VALLEV  no.  2 

MAX 
MIN 

7* 
49 

70 
50 

75 
51 

79 

50 

85 
53 

87 
54 

92 
55 

93 
59 

94 

90 
61 

83 
57 

79 
52 

77 
55 

71 
45 

66 
45 

71 
49 

66 
43 

68 

61 
52 



91 
55 

96 

97 

79 

78 

66 

93 
6 1 

96 

98 

92 

64 
52 

63.1 
93.9 

SRIZZL*   ISLAND  REFUSE 

MAX 
MIN 

75 
52 

73 
50 

83 
51 

85 
54 

89 
52 

95 
54 

102 
60 

101 
64 

105 
65 

94 
55 

79 
51 

74 
59 

79 
53 

72 
46 

74 

77 
54 

75 

78 

91 
59 

99 

104 

107 

83 

79 

93 

99 

102 

88 

61 

68.0 
55.9 

MAT  CREEk  PH  NO  I 

MAX 
MIN 

72 
39 

79 
36 

79 
37 

77 
35 

87 
39 

89 
42 

91 
43 

92 
44 

95 

42 

89 

86 
41 

87 

82 
46 

75 
34 

72 

71 

69 

30 

61 
35 

'9 

97 

96 

84 

79 

67 

93 

100 

98 
49 

97 

90 

65.2 
41.8 

JESS  VALLEV 

MAX 

MJN 

69 

64 

63 

75 

83 

81 

79 
44 

61 
44 

81 
45 

79 

79 
4  5 

78 

67 

60 

61 

31 

.61 

56 
35 

70 
28 

61 

85 

69 

84 

42 

71 

61 
44 

84 
4  7 

91 
51 

91 

52 

90 
92 

89 

90 

76 

76,6 
42.5 

LAKEPQRT 

MAX 
MIN 

92 

50 

83 
47 

83 
47 

90 
49 

95 
46 

97 
49 

98 
50 

102 
57 

100 
57 

93 
49 

69 
50 

64 
48 

78 
49 

73 

78 
39 

76 

76 

84 

99 

101 

98 

93 

89 

92 

97 

104 

100 

96 
96 

95 

90 

90.4 
49.2 

LAKE  SPAUlDINC 

MAX 
MIN 

6'i 
38 

68 

33 

72 
35 

76 
43 

80 
4 1 

83 

40 

85 
39 

87 
49 

66 

81 

76 
47 

75 
39 

73 
39 

60 
35 

62 

62 

63 
25 

75 

87 

90 

67 

86 

74 

79 

66 

90 

92 

91 
5 1 

89 

79 

78.6 
40.2 

lAMZSNITA  LAKE 

MAX 
MIN 

55 

63 
38 

66 

63 

72 

77 

80 
55 

80 
47 

62 
47 

60 

73 

76 

72 

59 

57 

58 

58 

57 

68 

80 

82 

84 

72 

62 
42 

75 

81 
46 

89 

87 
94 

89 

78 

72.4 
43.6 

marklev  cove 

MAX 
MIN 

78 

76 

85 

87 

94 

94 

99 
59 

101 
63 

102 
63 

98 

64 

80 

82 

74 

76 

78 
57 

74 

77 
50 

89 

98 
56 

102 

102 
56 

64 

57 

76 
55 

92 
63 

100 
68 

103 
68 

101 
63 

96 
96 

89 
50 

89.1 
55.9 

HARYSVILLE 

MAX 

MIN 

8<> 

87 

88 

89 

96 

99 

103 
66 

101 
72 

103 
69 

103 

92 

68 
56 

91 
56 

79 

80 

84 
57 

84 
5 1 

78 
57 

89 

100 

103 

106 
64 

91 
59 

60 
60 

92 
63 

99 
62 

105 
75 

109 

72 

101 
62 

94 

93.1 
61.9 

HC  ClQJO 

MAX 
MIN 

72 

75 

76 

77 

84 

85 

68 
46 

90 
46 

91 
45 

63 

62 

81 

74 

70 

68 

68 

65 

66 
32 

77 

89 

94 

90 

77 

75 
43 

82 

68 
52 

97 

94 
55 

94 

85 

81.2 
43.9 

MINERAL 

MAX 

MIN 

60 

'4 

69 

71 

77 

79 

83 
42 

83 

47 

66 
42 

60 

77 

76 

72 

65 

61 

62 

59 

2  8 

59 
29 

74 

83 

67 

86 

73 

64 

77 

63 

91 
48 

68 
49 

88 

80 

79.4 

40,9 

MOUNT  SHASTA  WSa  CI 

MAX 
MIN 

69 

70 
45 

72 

82 

85 

87 
49 

83 
56 

87 
56 

77 
53 

81 

61 

74 

67 

64 

68 

64 

62 

74 

98 

91 

69 

79 

74 

81 

88 

94 

93 

91 
62 

84 

70 
47 

78.9 
46.0 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

75 

73 
46 

75 
46 

79 
45 

64 

47 

88 
46 

90 
47 

92 
51 

95 
53 

93 

84 

81 

60 

74 

67 

72 

71 

69 

81 
43 

91 

95 

97 

81 

79 

85 

91 

97 

96 

96 

88 

64.0 
46.2 

ORLANO 

MAX 
MIN 

82 
60 

85 

90 
63 

89 

95 

96 

101 
66 

101 

77 

105 
64 

101 

94 
57 

67 
59 

67 
59 

78 

76 

80 

83 
49 

78 

90 
65 

101 

104 

102 

87 

89 

94 

101 

110 

107 

100 

90 

92.6 
61.6 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

60 

83 

86 

99 

95 

97 

100 
70 

103 
71 

106 
7 1 

101 

90 

87 

ee 

77 

77 

61 

81 
5  5 

60 
55 

91 

102 

105 

106 
72 

89 

84 
62 

96 

101 
72 

107 

107 
75 

101 

92 

92.6 
63.9 

PARADISE 

MAX 
MIN 

T, 

76 

82 

82 

89 

90 

94 
69 

95 

71 

98 
68 

93 

66 

82 

82 

71 

49 

74 

53 

73 

71 
93 

66 

94 

98 

98 

81 

72 

89 

94 

101 

102 
72 

97 

87 

66.  1 
61.8 

placerville 

MAX 
MIN 

6B 

74 

79 
5 1 

83 

87 

55 

94 
56 

96 
58 

94 
63 

95 

85 

82 

50 

76 

73 

69 

73 
5 1 

75 
45 

72 
43 

83 

92 

97 
6 1 

102 
57 

86 

62 
60 

86 
56 

93 
62 

100 
67 

103 
66 

98 

90 
53 

66.0 
54.3 

PLACERVULE  IFC 

MAX 
MIN 

68 

68 

74 

85 

90 

97 

95 
64 

97 
65 

94 
69 

62 

81 

79 

77 

67 

48 

72 

67 

63 

92 

97 

100 

100 

60 

86 

94 

98 

100 

96 

95 

66 
57 

89.8 
59.3 

PLATINA 

MAX 
MIN 

62 

68 

90 

93 

94 

58 

94 

64 

46 

74 

72 

43 

76 

74 

93 
58 

96 

93 
54 

99 

92 

98 

100 
69 

97 

96 
66 

66.9 
53.0 

PORTDLA 

MAX 

MIN 

74 
36 

78 
32 

77 
33 

74 
31 

87 
34 

85 
34 

88 
35 

69 
34 

65 
41 

66 

74 
31 

66 
36 

90 
36 

87 
37 

85 
34 

85 
36 

94 

41 

68 

OUINCY 

MAX 
MIN 

RED  BLUFF  WSO  AP 

MAX 
MIN 

69 

92 

89 

96 

98 

102 

103 
66 

107 
78 

100 
70 

93 

86 
59 

65 

78 

76 

80 

63 

77 

91 

102 

105 
65 

107 

87 

67 

96 

102 
67 

108 
74 

106 
73 

102 
72 

92 
69 

90 
62 

93.7 
63.4 

REOOINO  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

BOCKLIN 

MAX 
MIN 

76 
53 

B3 
54 

87 
54 

89 
55 

96 
53 

100 
61 

102 
57 

104 
58 

105 
61 

103 
60 

90 
52 

86 
55 

87 
55 

79 
50 

77 
52 

83 
54 

80 
50 

76 
54 

90 

100 

109 

109 
6 1 

92 
53 

81 

97 

100 

106 

106 

101 

91 
59 

92.8 
57.9 

SACRAMENTO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

79 

65 

51 

87 
52 

91 
52 

96 
6 1 

99 
58 

101 
60 

104 
60 

100 
64 

84 
5  9 

82 

85 
55 

79 

76 
5 1 

81 
52 

60 
53 

81 

90 
53 

101 

105 

106 

89 

82 

95 

102 

106 

104 

96 

89 

66 
56 

91.4 
57.7 

SACRAMENTO  hSO  CI 

MAX 

MIN 

80 

88 
56 

88 

95 

96 
60 

101 
67 

101 
68 

103 
71 

99 
65 

65 
57 

80 

84 
56 

76 
55 

76 
52 

80 

78 
54 

77 

86 
58 

99 

'°9 

104 

89 

78 

99 

98 

106 

103 
73 

94 

88 
99 

86 
58 

90.6 
60.9 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

72 

80 

84 

63 

91 

92 

95 
69 

94 

72 

99 
67 

96 

89 
63 

85 

78 

78 
54 

79 
56 

76 

60 
49 

73 
57 

93 
62 

94 
69 

102 
69 

98 
69 

89 

83 

95 
66 

100 
71 

106 
75 

100 
76 

100 
74 

90 
66 

88.8 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

73 

75 

76 

83 

85 

86 
49 

89 
49 

91 
58 

87 
51 

83 

79 

78 

73 

61 

66 

67 

67 

79 

89 

5 1 

91 
52 

92 
54 

81 
46 

76 
49 

82 

68 

94 
60 

93 
57 

91 
56 

87 

52 

79 
43 

61.4 

SIERRA^ILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

61 

70 

71 
39 

71 
37 

75 
37 

80 
39 

63 
39 

65 
49 

87 
46 

81 

60 

77 
4 1 

76 

70 

60 

64 
38 

63 
33 

65 

33 

74 

83 

68 

88 

74 

72 

79 

69 

95 

90 

87 
52 

83 
37 

77.4 

STONY  COR&E  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

8? 

85 
5 1 

88 

67 
54 

93 
54 

95 
6 1 

99 
61 

100 
69 

103 
65 

97 

91 

84 
55 

83 

76 

75 

79 
56 

80 

77 

69 

100 

103 

99 

87 

87 

94 

100 

108 

106 

100 
63 

92 
55 

91.4 
56.3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

MIN 

69 
52 

71 
42 

74 
41 

79 
40 

82 
48 

65 

87 

90 

65 

83 

76 

74 

72 

56 

69 

6J 

66 

76 

86 

91 

90 

79 

72 

61 

86 

93 

93 

88 

84 
55 

81 

79.2 

TWIN  LAKES 

MAX 

MIN 

45 

64 

66 
40 

69 
39 

67 
38 

73 
47 

73 
42 

66 

63 

63 
38 

61 

53 
28 

50 
28 

47 
34 

53 
33 

64 

31 

72 

73 

72 

69 

64 

67 

73 

77 

74 

72 

70 
56 

68 
39 

65.3 
42.2 

VACAVIllE 

MAX 
MIN 

80 
56 

66 
51 

87 
53 

90 
53 

95 
52 

101 
3* 

103 
56 

104 
52 

102 
65 

88 
55 

65 

53 

83 
55 

61 
5 1 

75 
45 

76 
46 

78 
54 

81 
50 

91 

101 

103 
55 

103 

99 

85 

94 

99 

103 

100 

91 

86 

91.8 
54.9 

VOLTA  POKER  HOUSE 

MAX 

MIN 

80 
5 1 

80 
51 

64 

52 

87 
52 

89 
59 

93 
63 

94 

60 

95 
51 

94 
62 

89 
61 

68 
57 

83 
53 

81 
56 

73 
46 

72 
48 

73 
50 

69 
39 

82 

50 

93 

96 

97 

97 

84 

87 

92 

101 

102 

99 

97 

66 
55 

68.0 
97.  2 

whiskeytokn  res 

MAX 
MIN 

76 
55 

83 
57 

85 
60 

64 
59 

91 
60 

93 
63 

96 
63 

97 
66 

96 
67 

94 
64 

68 
58 

87 
56 

83 
59 

77 
52 

76 
53 

79 
59 

76 
49 

73 
53 

69 

97 
65 

101 

99 

68 

83 

91 

94 

99 

101 

102 
68 

92 
63 

69.0 
61.3 

■^ILLIAHS 

MAX 

MIN 

77 
59 

76 
58 

l" 

61 

68 

88 

93 
68 

102 
70 

96 
63 

90 

64 
55 

52 

54 

55 

52 

51 

62 

101 
65 

104 
66 

103 
66 

91 
59 

80 
59 

94 
64 

98 
69 

105 
73 

103 
70 

99 

60 

92 
59 

92.1 

MILLCMS 

MAX 

MIN 

79 
57 

83 
54 

91 
57 

90 
58 

95 
57 

96 
59 

98 
62 

102 
63 

106 
65 

98 
62 

90 
55 

85 

52 

67 
55 

77 
52 

75 
52 

79 
53 

82 
49 

78 
53 

91 
60 

99 
61 

102 
62 

100 
64 

86 
57 

84 
55 

93 
62 

98 
67 

105 
70 

107 
69 

97 
J9 

90 
57 

91,4 
58 . 6 

WINTERS 

MAX 
MIN 

86 
5B 

83 
56 

89 

57 

90 
62 

96 
58 

99 

6b 

103 
64 

105 
72 

106 
69 

102 
60 

89 
55 

88 
55 

89 
58 

eo 

50 

79 
51 

83 
60 

80 
52 

81 
55 

93 
63 

102 
63 

105 
65 

109 

62 

89 
59 

81 
60 

V6 
62 

103 
71 

108 
71 

109 
69 

102 
62 

95 
59 

93.7 
60.3 

WOODLAND  i  WNN 

MAX 

MIN 

84 
58 

87 
53 

89 
56 

90 
56 

96 
58 

99 
60 

102 
64 

103 
73 

104 
69 

105 
56 

91 
52 

85 
53 

92 
54 

81 
44 

80 
50 

83 
54 

82 
49 

60 
94 

90 
63 

101 
60 

105 
63 

109 
60 

92 
57 

63 

60 

96 
61 

101 
66 

107 
66 

106 
64 

100 
97 

93 
95 

93.7 
58.3 

S««  R«(«r«DC*  NoUt  FoUewlng  SuUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  cauforn,. 


jUNE  1973 


Stalioo 

Day  of  Month 

:age 

I   1  2 

3 

4 

5 

6 

9 

loj 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
tASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

55 
40 

68 
36 

60 
31 

69 
31 

75 
37 

79 
34 

82 
34 

85 
38 

67 
36 

80 
39 

79 
42 

79 
40 

75 
41 

66 
29 

59 
31 

63 
32 

61 
32 

65 
23 

74 
30 

80 
33 

65 
35 

66 
41 

73 
37 

75 
36 

60 
36 

87 
43 

91 
45 

89 
45 

85 
43 

80 
31 

75.7 
36,0 

BOOIb 

MAX 
NQN 

56 
3S 

62 
28 

62 

30 

68 
30 

72 
28 

76 
31 

78 
29 

78 
37 

70 
26 

74 

31 

70 
41 

70 
29 

62 
27 

54 
29 

69 

20 

60 
27 

61 
23 

63 
30 

71 
30 

74 
27 

75 
26 

69 
37 

70 
36 

78 
46 

63 
32 

64 
39 

74 
52 

76 
37 

75 
29 

71 
42 

70.2 
32.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

6<. 
42 

69 
25 

67 
29 

73 
29 

77 
32 

80 
32 

83 
31 

84 
36 

81 
33 

76 
37 

77 
44 

76 
36 

7C 
42 

62 
34 

65 

22 

64 

28 

70 
23 

70 
27 

80 
29 

61 
33 

76 
42 

76 
40 

74 
42 

62 
47 

87 
36 

90 
46 

62 
49 

81 
36 

60 
44 

76 
32 

75.6 
35.3 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

70 
3fl 

76 
40 

69 
41 

67 
38 

77 
44 

B5 
55 

85 
56 

83 
52 

85 
56 

82 
50 

78 
45 

64 
54 

60 
55 

69 
45 

63 
40 

67 
43 

65 
36 

59 
32 

70 
40 

63 
50 

89 
52 

92 
54 

82 
56 

71 
48 

82 
55 

68 
60 

94 
60 

95 

60 

93 
57 

67 
54 

79.1 
48.9 

ODNNER  MEHORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

51 
41 

65 
33 

69 
34 

68 
32 

75 
36 

79 
36 

81 
34 

85 
41 

66 
40 

79 
40 

78 
45 

77 
36 

74 
43 

66 
29 

57 
30 

60 
35 

57 
38 

63 
26 

73 
30 

79 
35 

84 
39 

66 
44 

72 
40 

69 
39 

78 
36 

86 
43 

93 
47 

69 
46 

85 
46 

80 
35 

'4,9 
37.8 

UOVLE  i  SSE 

MAX 

MIN 

72 
46 

73 
46 

70 
44 

79 
37 

86 
45 

89 
44 

89 
48 

92 
55 

90 
55 

86 
55 

86 
53 

62 
47 

73 
55 

65 
40 

70 
40 

67 
45 

70 
38 

7* 

37 

64 
38 

90 
45 

93 
49 

66 
54 

78 
51 

86 
40 

92 
46 

96 
56 

95 
57 

94 
55 

89 
61 

83 
47 

62,6 
47,7 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

74 
43 

75 
44 

75 
43 

79 
39 

87 
43 

88 
45 

90 
44 

92 
52 

91 
41 

85 
47 

85 

54 

64 
44 

73 
54 

68 
42 

70 
40 

70 
44 

69 
41 

74 
33 

66 
37 

91 
44 

94 
46 

92 
48 

60 
44 

85 
43 

91 
46 

97 
53 

97 
58 

94 
57 

91 
53 

66 
43 

83,8 
45,6 

FORT  BIOWELL 

MAX 
MIN 

73 
35 

71 
34 

71 
39 

78 
34 

86 
38 

B6 
45 

85 
46 

86 
45 

81 
43 

82 
44 

84 
43 

79 
52 

68 
55 

67 
43 

71 
39 

68 
46 

65 
34 

72 
28 

82 
36 

69 
44 

86 
45 

78 
48 

71 
52 

80 
50 

88 
43 

92 
51 

92 
53 

91 
51 

89 
51 

77 
48 

79,6 
43,8 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

71 
47 

70 
37 

71 
36 

73 
37 

78 
41 

85 
45 

B6 
43 

88 
45 

88 
47 

82 
46 

80 
46 

76 
49 

77 
48 

66 
40 

68 
33 

69 
37 

72 
41 

77 
37 

77 
38 

60 
41 

65 
47 

78 
48 

62 
48 

85 
54 

88 
45 

93 
48 

67 
56 

66 
47 

83 
50 

80 
54 

79,4 
44,4 

SOUAW  vtLLEV 

MAX 
MIN 

51 
40 

65 

33 

67 
34 

67 
33 

74 
35 

79 
36 

80 
35 

62 
42 

65 
41 

76 
40 

77 
45 

76 
39 

73 
43 

65 
26 

60 
30 

62 
30 

57 
33 

61 
27 

73 
30 

78 
36 

63 
41 

65 
45 

73 
46 

71 
40 

76 
39 

87 
44 

90 
47 

87 
47 

84 
49 

80 
44 

74.3 
38,4 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
40 

77 
38 

73 
40 

78 
37 

87 
40 

89 
40 

92 
48 

94 
48 

68 
49 

64 
49 

85 
45 

79 
52 

69 
55 

66 

41 

70 
40 

69 

50 

69 
44 

73 
32 

65 
36 

91 
42 

94 
47 

61 
52 

74 
46 

66 
47 

93 
48 

97 
55 

96 
57 

95 
59 

91 

57 

83 
47 

62,7 

46.0 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

56 
3B 

56 
34 

63 
35 

65 
35 

65 
34 

71 
37 

77 
36 

78 
43 

61 
41 

76 
41 

72 
44 

72 
40 

70 
5C 

59 
33 

55 
28 

54 

35 

60 
30 

58 
30 

64 
34 

69 
36 

77 
41 

60 
47 

68 
49 

7! 
41 

76 
42 

75 
40 

63 
46 

77 
46 

81 
47 

76 
43 

69,6 
39.3 

TAHOt   VALLEY  FA4  AP 

MAX 
MIN 

62 
42 

64 
34 

65 
34 

66 
33 

75 
36 

76 
35 

76 
37 

82 
40 

79 
39 

74 
40 

73 
45 

72 
39 

67 
51 

55 
32 

59 
29 

57 
39 

61 
40 

67 
28 

71 
31 

77 
34 

61 
40 

78 
49 

70 
45 

75 
45 

80 
37 

83 
45 

78 
49 

82 
46 

79 
51 

75 
39 

72.0 
39.5 

TERMO 

MAX 

MIN 

68 
33 

68 
35 

82 
37 

g4 
37 

66 
41 

60 
36 

6 1 
39 

79 
40 

77 
40 

61 
41 

64 
36 

67 
39 

62 
36 

73 
24 

bl 
30 

85 
35 

69 
40 

77 
43 

72 
46 

62 
45 

87 
43 

94 
50 

92 
53 

92 
46 

86 
47 

78 
46 

78.0 
39.9 

TRUCI'EE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

63 
40 

69 
31 

69 
33 

70 
31 

78 
36 

81 
34 

84 

34 

86 
39 

66 
36 

60 
49 

79 
41 

77 
35 

74 
32 

60 
29 

62 
36 

61 
30 

61 
30 

69 
24 

76 
30 

62 
34 

62 
36 

85 
42 

75 
41 

78 
38 

66 
37 

91 
45 

92 
45 

89 
42 

67 
44 

82 
32 

77.1 
36.2 

MOOOFORDS 

•          *  • 

MAX 
MIN 

68 
46 

71 
43 

73 
42 

73 
41 

73 
47 

86 

SO 

85 
49 

90 
53 

64 
53 

64 

55 

61 

55 

80 
52 

73 
45 

64 

40 

68 
39 

66 
41 

69 
43 

71 
37 

80 
42 

86 
48 

90 
48 

60 
55 

61 
55 

65 

54 

86 
52 

93 
57 

66 
62 

90 
57 

89 
63 

79 
59 

79.7 
49, 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0« 

BEN  LOMOND  <• 

MAX 
MIN 

77 
53 

76 
50 

75 
51 

79 
50 

94 
49 

105 
51 

105 
49 

108 
54 

95 
54 

84 
49 

72 
50 

66 
47 

77 
48 

66 
48 

75 
46 

80 
51 

79 
49 

92 
39 

103 
47 

107 
48 

107 
56 

89 
51 

65 

50 

92 
50 

101 
52 

107 
59 

85 
56 

87 
52 

85 
48 

83 
44 

86.7 
50.0 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

66 
54 

63 
54 

65 
53 

64 
53 

71 
50 

82 
52 

85 
57 

93 
65 

77 
62 

65 
53 

64 
53 

63 
53 

66 
53 

69 
54 

68 
53 

64 
54 

72 
52 

60 
57 

63 
61 

94 
59 

91 
60 

65 
55 

65 
56 

64 
55 

82 
60 

92 
65 

60 
59 

70 
57 

65 
55 

66 
53 

73.2 
55.9 

BURLINCAHE 

MAX 
MIN 

carmel  valley 

MAX 
MIN 

58 
53 

69 
49 

69 
50 

73 
49 

79 
47 

69 
51 

96 

57 

100 
61 

75 
52 

74 
43 

68 

51 

75 
44 

72 
49 

66 
50 

65 
51 

73 
46 

69 
44 

63 
43 

94 
55 

100 
61 

92 
63 

63 
49 

75 
48 

79 
45 

86 
52 

95 
57 

60 
55 

75 
52 

68 

50 

69 
43 

78.4 
50.7 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

70 
55 

70 
53 

76 
54 

80 
53 

80 
52 

84 
54 

95 
58 

98 
62 

102 
67 

88 
52 

70 
54 

75 
54 

70 
52 

71 
50 

73 
55 

72 
53 

73 
52 

67 

60 

97 
57 

103 
62 

99 
55 

78 
58 

74 
55 

ee 

56 

95 
66 

102 
60 

98 
57 

65 
54 

78 
52 

63.6 
55.9 

CILRDY 

MAX 

MIN 

67 
55 

74 

50 

83 
52 

SO 
52 

86 
51 

97 
56 

100 
57 

102 
59 

106 
59 

95 

51 

74 
53 

73 
47 

82 
47 

70 
44 

72 
45 

76 
49 

79 
48 

79 
-46 

90 
53 

101 
57 

107 
64 

110 
52 

86 
55 

67 
53 

93 
53 

97 
63 

105 
62 

90 
54 

86 
51 

86 
49 

87.9 
52.9 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

63 
54 

62 
52 

60 
52 

61 
52 

62 
50 

65 
50 

69 
46 

71 
49 

66 
50 

62 
52 

59 
52 

63 
52 

61 
53 

61 
52 

61 
51 

64 
53 

62 
50 

64 

42 

66 
45 

66 
44 

65 
49 

63 
51 

62 
54 

64 
47 

66 
53 

70 
53 

66 
55 

64 
53 

62 
52 

62 
54 

63.9 
50.7 

HOLLISTER   1  SW 

MAX 
MIN 

72 
52 

74 

44 

72 
45 

79 
48 

89 
44 

98 
46 

102 
48 

105 

48 

96 
46 

83 
48 

70 
49 

80 
40 

68 
52 

68 
45 

70 
36 

75 
42 

76 
39 

90 
39 

100 
49 

107 
49 

105 
52 

92 
46 

83 
46 

66 
45 

94 
50 

104 
52 

86 
56 

61 
49 

79 
44 

78 
41 

85.5 
46.5 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

78 
54 

82 
50 

BO 
50 

85 
50 

92 
50 

98 
48 

103 
52 

107 
56 

94 
52 

66 

45 

78 
49 

65 
49 

77 
53 

67 
44 

75 
44 

61 
47 

91 
41 

102 
41 

109 
49 

111 
49 

95 
51 

87 
50 

89 
48 

96 
47 

107 
55 

98 
56 

88 
54 

85 
52 

81 
51 

89.9 
49,6 

LIVERM3RE  COUNTY  F  0 

MAX 
MD) 

75 
53 

84 
49 

83 
48 

87 
49 

96 
52 

99 
55 

101 
54 

104 
58 

102 
61 

79 
50 

75 
45 

75 
48 

76 
51 

68 
44 

72 
45 

72 
50 

76 
46 

92 
44 

99 
51 

105 
53 

106 
59 

99 
52 

61 
50 

91 
53 

96 
55 

104 
62 

103 
64 

98 
57 

90 
51 

82 
47 

89.1 
51,9 

LOS  CATOS 

MAX 

MIN 

75 
55 

80 
47 

82 
50 

85 
49 

90 
51 

97 
55 

98 
54 

104 
59 

95 
60 

79 
51 

77 
49 

77 
48 

74 
49 

67 
42 

75 
43 

75 
49 

75 
47 

67 
45 

98 
52 

104 
52 

106 
60 

96 
54 

77 
55 

87 
54 

95 
53 

104 
63 

99 
65 

92 
56 

80 
53 

81 
48 

87.1 
52.3 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 

Mm 

74 
54 

84 
54 

B6 
53 

87 
51 

92 
51 

101 
56 

102 
58 

107 
60 

105 
66 

91 
51 

75 
49 

79 
53 

76 
53 

77 
49 

79 
48 

76 
54 

79 
51 

91 

50 

100 
55 

101 
59 

105 
64 

100 
54 

60 
53 

94 
57 

101 
59 

108 
67 

105 
60 

103 
57 

90 
53 

86 
50 

91.3 
55.0 

MONTEREY 

MAX 

MIN 

65 
53 

63 
50 

63 
51 

68 
51 

73 
51 

81 
51 

80 
51 

94 
55 

72 
53 

63 
48 

65 
50 

70 
49 

61 
52 

62 
50 

63 
49 

67 
52 

64 
49 

75 
46 

82 
56 

100 
52 

91 
54 

69 

50 

66 
51 

66 
50 

73 
52 

68 
54 

66 
55 

67 
51 

63 
52 

64 
47 

71.5 
51.2 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

63 
54 

6' 
51 

64 
52 

67 

52 

61 
51 

68 

50 

75 
51 

86 
54 

64 
49 

64 

52 

68 

49 

67 

52 

62 
52 

62 
51 

71 
45 

71 
50 

71 
45 

71 
50 

67 
54 

62 
53 

77 
51 

65 

53 

72 
50 

87 
55 

79 
55 

66 
53 

63 
53 

70.3 
51.4 

KORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

65 
54 

62 
53 

61 
53 

63 
53 

63 
52 

63 
57 

69 
51 

68 
53 

69 
53 

63 
55 

65 
55 

67 
45 

64 
53 

63 
45 

62 
43 

63 
45 

63 
46 

72 
49 

96 

50 

97 
51 

81 
53 

65 

51 

67 
52 

63 
53 

69 

52 

67 
54 

62 
51 

61 
52 

64 
53 

65 
46 

67.5 
51.2 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

Mm 

75 
47 

77 
41 

81 
42 

87 
58 

88 
60 

92 
65 

96 
71 

97 
60 

95 
61 

101 
56 

74 
44 

76 
46 

75 
47 

62 

41 

66 
41 

70 
47 

66 
41 

70 
42 

76 
52 

96 
55 

100 
59 

97 
51 

61 
51 

69 
63 

90 
64 

92 
65 

101 
67 

99 

60 

90 
59 

83 
56 

84.9 
53.7 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

MIN 

62 
45 

71 
51 

73 
57 

74 

59 

80 
64 

84 
69 

86 
69 

69 
71 

64 

71 

74 
63 

73 
55 

70 
52 

66 
44 

52 
34 

59 
42 

62 
42 

62 
35 

73 
50 

65 
63 

68 

70 

69 
73 

84 
59 

75 
58 

78 
59 

84 
60 

90 
69 

68 

76 

86 
76 

79 
57 

76.6 
58.4 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

Mm 

65 
54 

73 
45 

86 
50 

88 

50 

91 
49 

97 
55 

104 
57 

105 
59 

105 
59 

102 
47 

85 
47 

77 
45 

90 
52 

71 
41 

71 
41 

80 
44 

76 
48 

82 
43 

92 
51 

101 
59 

104 
56 

107 
49 

97 
50 

94 
52 

98 
54 

101 
60 

105 
60 

106 
55 

103 
50 

96 
45 

91.8 
51.0 

NEWARK 

MAX 

MIN 

77 
52 

74 
54 

70 
54 

74 
54 

74 
54 

80 
53 

90 
59 

90 
65 

100 
66 

82 
53 

69 
54 

69 
55 

70 
55 

64 

52 

64 

51 

66 
54 

66 
54 

71 
S3 

60 
58 

90 
58 

98 
60 

99 
56 

72 
55 

71 
56 

75 
60 

66 
65 

96 
63 

85 
58 

80 
55 

69 
53 

'8.4 
56.3 

S«»  R«f»r«oc«  Notes  FoCowlng  SuUod  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

01 

m 

1  j  2 

3 

4 

s 

7  j  e 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 
lb 

17 

16 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1  29 

30 

31 

• 

> 
< 

uaklaNu  WSQ  ap 

MAX 

MIN 

55 

67 

69 
54 

68 
54 

73 
53 

81 
56 

63 
58 

94 

73 
57 

67 
55 

66 
55 

67 
57 

64 
56 

66 
54 

65 
53 

64 
55 

68 
54 

71 
52 

80 
58 

94 
56 

89 
56 

66 
56 

65 
57 

66 
56 

78 

60 

89 

63 

6 1 
59 

73 
57 

63 
55 

64 
53 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 

MIN 

70 

70 
56 

74 
56 

7i 
56 

78 
55 

91 
57 

96 
62 

107 
65 

81 
67 

69 
54 

68 
54 

72 
56 

71 
57 

72 
55 

72 
54 

68 
57 

74 

56 

67 
57 

92 
62 

102 
56 

97 
59 

74 
57 

70 
56 

76 
56 

95 
62 

104 
64 

66 
65 

74 
59 

66 
57 

73 
52 

60  ■  1 
59,0 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

MAX 

MIN 

75 

7« 
53 

73 
54 

75 
52 

73 
55 

60 
55 

92 
55 

96 
59 

103 
63 

85 

55 

75 
51 

74 

53 

75 
54 

67 
52 

67 
46 

71 
46 

72 
46 

74 
47 

67 
54 

94 
54 

102 
61 

95 
57 

75 
55 

73 
54 

77 
56 

94 
64 

101 
64 

89 
59 

82 
54 

74 
30 

54!6 

PASO  AOBLES 

MAX 

MIN 

69 
*5 

•  2 

77 
47 

82 
46 

97 
47 

103 
46 

104 

51 

105 
52 

100 
47 

89 
45 

71 
47 

91 
42 

90 

50 

73 
38 

72 
31 

84 

45 

62 
49 

92 
43 

92 
46 

103 
46 

105 
44 

96 
40 

94 
49 

98 

53 

100 
47 

102 
49 

102 
46 

'47 

96 

47 

93 
48 

91.6 
46.0 

Paso  rjbles  paa  ap 

MAX 

MIN 

69 

81 

78 
49 

84 

51 

95 
49 

103 
54 

105 
55 

ICS 
55 

96 
56 

77 
46 

71 
49 

90 
50 

60 
51 

72 
45 

79 
44 

63 
49 

61 
50 

9} 
4* 

99 
49 

103 
56 

106 
56 

95 

50 

94 

56 

96 
58 

101 
59 

104 
60 

106 
59 

102 
60 

95 
53 

93 
51 

91.3 
32.2 

PINN*.CLeS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

7* 

77 

86 
45 

87 
46 

90 
49 

97 
55 

101 

105 
5 1 

106 
58 

98 
47 

86 
46 

60 
44 

86 

53 

71 
47 

63 
42 

74 

43 

80 
44 

79 
44 

90 
52 

100 
54 

104 
59 

106 
49 

93 
52 

90 
50 

97 
56 

99 

61 

102 
61 

105 
56 

103 
50 

95 
47 

90.9 
30.3 

PISMC  BEACH 

MAX 

Mm 

66 

65 
49 

64 
53 

68 
59 

65 

51 

65 
52 

77 
5 1 

69 
52 

65 
55 

67 
54 

65 
55 

72 
47 

72 
59 

70 
49 

70 
50 

72 
44 

79 
49 

95 
54 

94 
56 

85 
56 

61 
57 

72 
50 

72 
50 

83 
60 

63 
49 

73 
51 

65 
51 

69 
51 

69 
51 

66 
SO 

>l',l 

POINT  PIEQXAS  BLANCAS 

MAX 

Mm 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

Mm 

76 
53 

82 
51 

84 
SO 

89 
51 

91 
51 

96 
51 

101 
51 

105 
58 

103 
58 

68 
54 

76 
53 

68 
55 

78 
57 

76 
50 

77 
49 

74 
54 

75 

51 

94 

53 

99 
52 

104 

53 

104 
56 

98 
54 

79 
55 

90 
56 

95 
59 

104 
5(1 

102 
62 

99 
56 

90 
59 

81 
SO 

»3!e 

PRIEST  VALLEV 

MAX 

Mm 

7* 
50 

84 
4* 

84 
47 

69 
45 

95 
49 

loo 

52 

101 
55 

102 
52 

99 
54 

97 
50 

80 
44 

87 
44 

76 
42 

67 
37 

75 
35 

81 
40 

60 
39 

68 
40 

96 
44 

99 
47 

102 
51 

93 
46 

90 
50 

93 
50 

96 
50 

103 
56 

105 
64 

100 
58 

94 
50 

90 
46 

47.7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

Mm 

76 
5B 

77 
52 

80 
53 

79 
52 

64 

53 

96 
53 

99 
53 

103 
5  7 

101 
60 

79 
52 

76 
47 

75 
51 

72 
53 

67 
52 

69 
45 

74 
54 

73 
57 

68 
46 

98 
51 

103 
53 

102 
59 

91 
57 

77 
53 

85 

S3 

94 

56 

103 
62 

101 
62 

65 

58 

61 
52 

79 
49 

33.7 

R  ICHKONO 

MAX 

MIN 

65 

67 

64 
53 

67 
52 

73 
52 

63 
52 

65 

94 

60 
62 

72 
53 

63 
53 

71 
55 

69 
55 

71 
52 

73 
53 

65 

55 

71 
52 

62 
52 

64 
56 

100 
55 

69 
59 

71 
54 

68 
55 

68 
55 

60 
56 

90 
63 

61 
57 

68 
55 

63 
54 

63 
53 

74.7 
55.1 

SAINT  HARvS  COLLECF 

MAX 
MIN 

69 

71 
55 

75 
58 

78 
53 

91 
53 

96 
53 

97 
54 

101 
56 

91 
59 

66 

50 

67 

50 

70 
53 

70 
51 

66 
49 

68 
46 

68 
50 

73 
47 

81 
55 

95 
50 

100 
52 

101 
57 

90 
55 

86 
53 

65 
53 

94 
57 

100 
62 

94 
57 

86 
60 

71 
58 

69 
SO 

82  .4 

33.7 

Salinas  3  E 

MAX 

Mm 

68 

66 

67 
53 

69 
53 

78 
51 

78 
52 

64 

92 

76 
50 

65 
51 

64 
49 

66 
52 

62 
48 

60 
55 

62 
51 

64 
50 

68 
46 

79 
46 

84 
48 

103 
52 

94 
54 

77 
52 

76 
50 

76 
51 

76 
52 

90 
55 

78 
57 

70 
S3 

65 
53 

64 

50 

74.1 
51.6 

Salinas  faa  ap 

MAX 

MIM 

68 

68 
53 

68 
53 

70 
53 

78 
52 

79 
52 

86 
53 

100 
54 

74 
53 

66 
52 

67 
52 

71 
50 

62 
52 

64 
51 

65 
52 

70 
53 

69 
49 

80 
46 

66 
49 

104 
52 

94 
53 

73 
52 

70 
53 

71 
52 

78 
52 

92 
55 

73 
55 

70 
54 

64 
53 

65 
51 

74.6 

52.2 

S  f  RICHMOND  SLNSET 

MAX 

Mm 

62 
53 

60 
52 

61 
52 

61 
51 

60 
49 

64 
50 

66 
50 

73 
53 

70 
55 

62 
51 

60 
52 

62 
52 

60 
52 

60 
51 

59 
50 

60 
50 

59 
51 

63 
51 

62 
52 

68 
48 

68 
49 

62 
52 

62 
52 

63 
53 

70 
55 

76 
55 

70 
53 

70 
53 

70 
51 

69 
50 

64.5 
51.6 

SAN  FRANCISCO  MSD  AP 

Mm 

70 
53 

67 
52 

70 
51 

69 

51 

70 
50 

85 
51 

87 
55 

98 
58 

71 
53 

68 
52 

67 
50 

69 
54 

61 
52 

64 
51 

63 
50 

67 
52 

67 
51 

74 

50 

65 
53 

96 
54 

94 
53 

66 
53 

68 
54 

67 
54 

62 
58 

92 
59 

61 
55 

72 
54 

65 
32 

66 
52 

74,0 
52,9 

San  franciscq  wsi  ci 

Mm 

6« 

53 

59 
53 

62 
52 

59 
50 

65 
49 

75 
51 

82 
57 

92 
62 

66 

52 

59 
52 

56 
52 

63 
53 

60 
51 

62 
51 

62 
51 

60 
52 

63 
51 

71 
53 

61 
55 

93 
55 

84 
52 

63 
52 

61 
63 

62 
54 

78 
55 

69 
58 

75 
53 

64 
53 

60 
SI 

51 

69.4 

32.9 

San  creccrio  z  se 

Mm 

68 
52 

69 
49 

64 

50 

68 
50 

67 
49 

73 
45 

77 
41 

90 
45 

69 
46 

66 
43 

60 
43 

68 
43 

62 
48 

60 
49 

62 
50 

70 
52 

62 
46 

70 
37 

73 
40 

90 
38 

87 
47 

66 
SO 

67 
52 

65 
43 

76 
50 

65 

53 

76 
51 

66 
52 

64 

51 

65 
39 

70.  2 
46. B 

San  jQSe 

Mm 

75 

77 
53 

79 
53 

61 
52 

66 
57 

95 
59 

95 
60 

102 
62 

102 
65 

60 
54 

76 
53 

74 

53 

74 
54 

69 
51 

71 
46 

73 
55 

72 
52 

84 

50 

94 
55 

102 
57 

101 
64 

96 
56 

75 
55 

82 
57 

90 
58 

99 
65 

96 
66 

91 
56 

63 
55 

76 
51 

95.0 
56.2 

SAN   LUIS   OBISPO  PQLV 

MAX 

Mm 

58 
53 

67 
49 

67 
51 

68 
52 

70 
51 

60 
51 

83 
52 

97 
58 

92 
56 

79 
53 

72 
53 

66 
47 

74 
50 

68 
47 

65 
45 

65 
47 

69 
49 

75 
51 

90 
56 

100 
58 

105 
63 

98 
51 

80 
50 

79 
SO 

81 
52 

92 
56 

61 
52 

62 
53 

60 
53 

75 
49 

78. 6 
52.0 

San  hATEC 

MAX 

MIN 

70 
55 

76 
52 

69 

55 

76 
54 

80 
52 

93 
53 

97 
51 

103 
56 

95 
64 

69 
53 

63 
51 

73 
55 

70 
54 

65 
49 

66 
49 

69 
57 

67 
50 

63 
49 

93 
S3 

102 
52 

98 
52 

89 
60 

74 
54 

61 
56 

90 
55 

62 
60 

60 
60 

78 
56 

74 
54 

67 
52 

79.7 
54.1 

Santa  clara  university 

Mm 

SANTA  CRUZ 

Mm 

73 
5* 

67 
52 

67 
52 

70 
52 

76 
51 

77 
51 

66 
49 

103 
49 

52 

71 
49 

71 
52 

79 
54 

68 
53 

66 
44 

79 
42 

78 
48 

79 
48 

90 
47 

87 
47 

104 
46 

92 
52 

82 
52 

78 
49 

79 
46 

86 
50 

94 
52 

79 
55 

73 
52 

75 
51 

74 
47 

79,6 
30.1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MIN 

6!« 
52 

69 
48 

70 
48 

72 
46 

72 
48 

62 
46 

91 
52 

92 
55 

99 
60 

79 
48 

67 
49 

67 
49 

69 
46 

66 
45 

69 
47 

69 
49 

65 
44 

71 
45 

62 
47 

90 
53 

100 
56 

95 

51 

72 
51 

69 
49 

76 
SO 

89 
55 

97 
56 

68 
52 

75 
SO 

67 
43 

77.9 
49.9 

•ALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

MIN 

71 
53 

87 
48 

88 
49 

92 
48 

93 
49 

103 
52 

101 
53 

102 
58 

94 
63 

79 
52 

75 
49 

79 
51 

71 
49 

76 
46 

77 
48 

75 
52 

76 
46 

90 
44 

100 
53 

100 
53 

106 
59 

95 

53 

75 
51 

94 
49 

100 
55 

106 
64 

101 
64 

97 
62 

87 
51 

94 
48 

89.2 
32,4 

hATSONVILLE  materuorks 

MAX 

Mm 

59 
5<* 

68 
53 

64 

52 

64 
52 

67 
53 

72 
52 

76 
52 

64 
54 

97 
54 

72 
52 

62 
53 

63 
52 

75 
55 

66 
44 

66 
46 

69 
46 

68 
45 

72 
46 

80 
51 

64 

52 

103 
56 

65 

52 

73 
52 

71 
51 

70 
53 

83 
56 

92 
54 

69 
52 

66 
52 

67 
SO 

73.9 
31.6 

HQQDSIDE  FIRE  STA  1 

Mm 

73 
55 

81 
49 

84 
48 

64 
47 

90 
50 

52 

101 
49 

104 
54 

100 

87 
48 

73 
45 

76 
44 

75 
51 

67 

51 

66 
41 

73 
55 

72 
47 

86 
42 

99 

48 

105 
50 

105 
55 

96 
54 

89 
51 

88 
49 

92 
S3 

103 
59 

101 
59 

91 
56 

85 

50 

82 
44 

87.7 
30.4 

Cam  inAfliitM 

DRAINAGE  05 

antioch  fibrebcaro  hl 

MAX 

Mm 

7« 
55 

77 
53 

78 
57 

80 
56 

81 
56 

89 
62 

97 
66 

99 
71 

'74 

95 
61 

62 
51 

78 
56 

81 
53 

72 
50 

74 

51 

56 

74 

53 

75 
59 

87 
58 

96 
60 

101 
67 

103 
57 

60 
59 

76 
64 

86 
68 

95 
77 

103 
67 

100 
63 

94 
58 

85 
54 

86*4 
39.9 

antjoch  Pumping  pl  9 

MAX 

Mm 

77 
52 

82 
52 

86 
54 

87 
54 

59 

96 
62 

101 
61 

^68 

98 
64 

83 
54 

62 
52 

80 
54 

71 
41 

72 
43 

72 
42 

79 
54 

90 
60 

100 
61 

101 
62 

102 
61 

81 
54 

80 
62 

94 
62 

98 
60 

105 
56 

98 

60 

94 
37 

66 
54 

98.3 

56.2 

ASH  HOuNTaIN 

MAX 

Mm 

81 

70 
56 

63 

60 

87 
63 

93 
64 

69 

100 
72 

100 
74 

'76 

100 
66 

93 
60 

67 
60 

89 
62 

65 

52 

75 
46 

49 

81 
52 

77 
52 

86 
53 

97 
69 

102 
73 

105 
71 

100 
62 

95 
65 

94 

67 

96 

70 

101 
76 

105 
76 

105 
71 

100 
67 

92.1 
63.9 

AUBEKRY   1  Nki 

MAX 

Mm 

75 

82 
58 

85 
58 

90 
62 

95 
67 

97 
73 

96 

73 

100 
71 

98 
74 

89 

70 

84 
56 

66 

60 

81 

60 

69 
43 

76 
43 

77 
48 

63 

53 

92 
60 

99 

70 

103 
75 

102 
70 

90 
65 

90 
64 

90 
62 

97 
66 

101 
75 

101 
78 

96 

73 

92 
69 

89.9 
63.4 

MAX 

Mm 

62 

87 
67 

93 
66 

96 
66 

lOl 
71 

'75 

106 
75 

107 
75 

'78 

100 
74 

90 
63 

93 
62 

91 
63 

79 
54 

81 
56 

79 
57 

66 

57 

102 
64 

106 
72 

no 

73 

104 

71 

95 
67 

96 
68 

96 

70 

105 
72 

109 
60 

111 
61 

104 
76 

99 
70 

96.9 
68,0 

Baith  bhuer  MniiCE 

"■tL"    'U^C"  nuujc 

MAX 

Mm 

77 
55 

82 

57 

65 
58 

66 

60 

61 

82 
63 

81 
62 

63 

61 
62 

83 
59 

63 
59 

84 

59 

60 
53 

74 
49 

74 

53 

79 
53 

90 
59 

95 
63 

99 
65 

100 
65 

96 
63 

89 
64 

91 
64 

96 
69 

100 
74 

99 
74 

99 
73 

93 
69 

66.9 

61,2 

MAX 

Mm 

85 
58 

90 
59 

92 
59 

97 
63 

101 
66 

104 

67 

104 
74 

92 
72 

84 
54 

69 
59 

87 
59 

77 
50 

81 
50 

78 
52 

66 

52 

97 
57 

105 
65 

107 
69 

107 
66 

92 
62 

94 

61 

95 
65 

101 
69 

106 
72 

105 
77 

100 
71 

96 
62 

93,7 
62,1 

tUTTONtHllOH 

MAX 

Mm 

86 
63 

88 
60 

94 

58 

97 
65 

100 
67 

103 
67 

106 
67 

106 
68 

106 
66 

99 
56 

91 
56 

91 
62 

69 
50 

79 
50 

66 
54 

61 
53 

69 
58 

100 
60 

103 
61 

109 
60 

100 
60 

95 
62 

96 
65 

99 
64 

104 
69 

106 
76 

109 
61 

102 
64 

96. J 
61.3 

CiLtvEKlS  BIG  TREES 

MAX 

Mm 

70 
42 

70 
43 

74 
45 

78 
49 

63 
49 

65 
46 

67 
53 

89 
51 

64     79  79 
52     50  49 
S«*  R*lM«Di;*  N 

75 

alaa  Ft 

65  65 
35  34 

Uowteg  SUU 

64 

36 

67 
37 

76 
43 

89 

50 

68 

53 

90 
46 

77 
53 

60 
48 

66 

53 

90 
56 

89 
57 

69 
32 

94 
46 

79. B 
46.9 

DAILY  TEMPERATURES  calif.rn,. 

 ^  JUN6  H73 


SidUon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CAKP  PARDEE 

MAX 
MIN 

7* 
53 

78 
54 

86 
59 

90 
60 

92 
62 

99 
65 

102 
71 

104 
68 

104 
72 

100 
57 

99 
52 

93 
52 

84 
54 

73 
46 

74 
47 

79 
49 

77 
47 

79 

50 

90 
51 

99 
63 

105 
70 

109 
63 

87 
59 

83 
63 

94 

60 

99 
61 

104 
71 

105 

70 

101 
62 

92 
58 

91.6 
59.0 

CATHtrS  V¥  BULL  RUN 

RH 

MAX 
MIN 

85 
55 

77 
55 

84 
52 

87 
55 

92 
57 

99 
60 

100 
63 

100 
61 

103 
63 

100 
61 

93 
57 

86 
55 

88 
53 

80 
40 

71 
43 

77 
46 

80 
46 

77 
46 

67 
54 

97 
61 

102 
60 

107 
62 

94 
59 

94 
59 

94 
60 

96 
66 

101 
75 

107 
66 

104 
63 

97 
57 

92,0 
57.2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

70 
«6 

64 
43 

73 
45 

75 
47 

81 
51 

82 
52 

88 
53 

90 
50 

91 
55 

87 
54 

81 
55 

79 
50 

60 
48 

72 
39 

61 
37 

67 
41 

70 
42 

71 
43 

61 
49 

86 
52 

90 
50 

92 
56 

83 
54 

79 
55 

84 
53 

90 
58 

93 
62 

95 
59 

92 
57 

89 
53 

81. 2 
50.3 

COALINCA 

MAX 
MIN 

86 
57 

87 
58 

90 
59 

95 
61 

97 
61 

104 
65 

102 
68 

103 
68 

103 
68 

100 
64 

94 

57 

91 
58 

87 
60 

78 
49 

61 
48 

85 
50 

60 
50 

87 
52 

95 

58 

102 
60 

106 
64 

98 
61 

92 
60 

95 

62 

99 

67 

103 
69 

107 

73 

109 
7! 

104 
65 

96 
60 

95.2 
60.9 

CORCORAN  IRRIC  OIST 

MAX 
MIN 

88 
55 

88 
60 

94 
55 

97 
55 

101 
57 

104 
60 

105 
60 

106 
60 

107 
62 

102 
62 

=  4 
53 

92 
53 

88 
55 

79 
46 

86 
46 

87 
46 

82 

50 

89 
46 

99 
52 

107 
57 

110 
59 

104 
59 

96 
55 

98 
55 

99 
57 

105 
65 

109 
70 

Ill 
69 

106 
62 

96 
57 

97.6 
56.6 

UENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

80 
55 

85 
53 

87 
51 

91 
55 

97 
56 

98 
61 

99 
58 

99 
57 

99 
58 

89 
61 

84 
52 

84 
51 

75 
54 

74 
43 

80 
47 

80 
49 

77 
46 

86 
50 

64 
51 

100 
55 

107 
58 

65 

58 

85 
59 

92 
59 

94 
60 

100 
65 

101 
72 

103 
58 

92 
57 

90 
50 

89.9 
55.4 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

78 
51 

75 
41 

78 
40 

82 
42 

89 
42 

93 
43 

93 
45 

95 
44 

92 
44 

95 
45 

80 
46 

82 
40 

73 
31 

7C 
29 

74 
33 

73 
32 

82 
34 

69 
36 

93 
43 

98 
47 

94 
44 

85 
42 

87 
47 

91 
44 

96 
49 

97 

52 

96 
51 

91 
46 

87 
38 

66.5 
42.1 

electra  power  house 

MAX 
MIN 

75 
54 

83 
51 

87 
53 

91 
54 

97 
56 

101 
55 

102 
55 

103 
59 

104 
56 

99 
55 

68 
54 

87 
52 

83 
52 

73 
44 

76 
44 

78 
47 

79 
46 

86 
54 

97 
56 

102 
58 

107 
62 

106 
58 

89 
54 

92 
61 

100 
55 

103 
64 

104 
72 

102 
64 

101 
59 

93 
54 

93.1 
55.3 

FIVE  POINTS  5  SSU 

MAX 
MIN 

89 
60 

95 
56 

100 
62 

103 
66 

104 
69 

105 
55 

92 
54 

91 
56 

91 
60 

76 
45 

83 
49 

86 
52 

87 
47 

98 
56 

107 
63 

110 
64 

105 
60 

97 
57 

105 
66 

109 

72 

106 
70 

105 
64 

97.5 
59.2 

PRESNO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

78 
61 

87 
62 

91 
60 

95 
60 

102 
61 

104 
65 

104 
65 

105 
65 

104 
69 

95 

64 

89 
57 

92 
58 

85 
56 

75 
50 

81 
52 

84 
55 

81 
54 

90 
53 

96 
57 

104 
62 

108 
66 

98 
66 

95 
63 

96 

60 

98 
65 

104 
69 

107 

77 

108 
73 

101 
68 

97 
63 

95.2 
61.9 

FRI4NT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

MIN 

90 
58 

78 
59 

88 
55 

92 
55 

97 
56 

103 
59 

104 
61 

105 
62 

106 
65 

105 
63 

96 

52 

91 
52 

92 
54 

85 
46 

75 
46 

82 
43 

65 
48 

82 
43 

90 
47 

100 
61 

105 
66 

110 
65 

99 
58 

96 
56 

97 
55 

100 
60 

104 
68 

108 
70 

109 
64 

102 
58 

95.9 
56.9 

CLENNVILLE 

MAX 
MIN 

71 
39 

74 
39 

76 
43 

86 

42 

90 
42 

91 
49 

95 
48 

96 
49 

94 

50 

92 
45 

86 
46 

63 
42 

60 
44 

77 
36 

70 
30 

73 
35 

72 
38 

79 
35 

69 
37 

94 
43 

98 
45 

97 
46 

92 
43 

89 

52 

90 
47 

98 
47 

100 
53 

99 
56 

97 
50 

86 
46 

87.3 
43.9 

GRANT  CRCVE 

MAX 
MIN 

6'. 

58 
38 

58 
42 

62 
42 

70 
48 

74 
52 

76 
52 

79 
53 

82 
52 

76 
51 

69 
45 

64 
46 

69 
46 

65 
34 

50 
30 

55 
36 

60 
38 

60 
38 

68 
48 

75 
50 

77 
53 

61 
54 

77 
51 

75 
50 

74 
50 

78 
54 

80 
66 

63 
57 

80 
55 

80 
50 

70.6 
47.2 

HANFORD 

MAX 
MIN 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

72 
52 

64 
44 

72 
47 

75 
48 

80 
51 

84 

57 

87 
58 

88 
55 

90 
57 

86 

57 

80 
56 

77 
51 

78 
49 

71 
44 

63 
40 

68 
43 

70 
44 

71 
4* 

78 
51 

82 
52 

86 
59 

91 
56 

84 
S4 

79 
57 

83 
53 

67 
56 

90 
63 

92 
63 

90 
58 

68 
52 

60.3 
52.4 

HUNTINCTON  LAKE 

MAX 
MIN 

35 

63 
37 

67 
40 

69 
42 

73 
42 

76 
45 

74 
44 

70 
43 

61 
41 

63 
40 

60 
37 

50 
34 

46 
26 

52 
31 

53 
33 

61 
36 

66 
41 

74 
43 

78 
44 

73 
45 

69 
42 

66 
43 

71 
44 

76 
47 

77 
50 

77 
46 

73 
47 

68 
43 

67.1 
40.9 

IDRIA 

MAX 
MIN 

82 
50 

82 
50 

82 
57 

85 
58 

86 
62 

91 
66 

96 

70 

97 
69 

98 

72 

97 
68 

89 
57 

83 
58 

85 
55 

79 
42 

65 
46 

76 
49 

80 
43 

74 
51 

62 
61 

92 
65 

97 
72 

99 
68 

90 
61 

85 
61 

90 
64 

92 

70 

98 
75 

102 
76 

101 
70 

96 
66 

88,4 
61,1 

KERN  RIVER  PH  NO  1. 

MAX 
MIN 

86 
61 

80 
65 

90 
65 

92 
70 

96 
74 

99 
75 

99 
75 

102 
76 

104 

79 

105 
73 

97 
66 

92 
66 

92 
69 

88 
55 

79 
56 

81 
59 

82 
57 

83 
61 

97 
66 

101 
75 

105 

83 

106 
79 

103 
69 

103 
69 

94 
71 

101 
75 

104 
80 

107 
60 

108 
76 

102 
72 

96,0 
69,9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

78 
52 

82 
50 

84 
54 

90 
62 

99 
66 

96 
68 

98 
67 

101 
64 

100 
72 

95 
63 

88 
59 

91 
55 

68 
61 

86 
53 

77 
45 

77 
47 

60 
60 

85 

50 

94 
51 

98 
66 

100 
66 

99 
71 

98 
67 

97 
64 

99 
65 

lOl 
63 

103 
67 

102 
73 

100 
74 

96 
60 

92,7 
61,2 

kettleman  city 

MAX 
MIN 

90 
58 

79 
59 

89 
62 

93 
59 

95 
67 

100 
64 

104 
66 

104 
63 

106 
68 

106 
67 

99 
55 

90 
61 

92 
62 

87 
46 

79 
46 

84 
55 

66 
53 

62 
50 

89 
61 

100 
59 

107 
65 

109 
63 

96 
62 

94 
57 

97 

70 

99 
66 

105 

71 

109 
72 

110 
67 

102 
69 

96,1 
61,6 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

79 
60 

88 
61 

92 
64 

94 
62 

98 

70 

103 
70 

104 
72 

105 
70 

104 
72 

96 
72 

95 
60 

91 
62 

89 
62 

77 
52 

82 
51 

86 
56 

84 
52 

87 
56 

98 
66 

105 
75 

110 
73 

102 

70 

94 
64 

96 
63 

98 
70 

104 
76 

109 
76 

109 
76 

105 
72 

97 
69 

96.1 
65.9 

KNICHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

84 

55 

80 
54 

85 
54 

88 
59 

93 
62 

99 
66 

102 
65 

102 
62 

102 
69 

102 
57 

91 
54 

87 
51 

88 
54 

76 
47 

75 
45 

80 
50 

60 
47 

80 
47 

90 
51 

96 
66 

104 
71 

111 
60 

86 
57 

89 
58 

6^ 

98 
69 

103 
79 

109 
73 

105 
68 

92 
52 

92.4 
58.6 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

81 
65 

83 
57 

87 
56 

90 
57 

92 
58 

98 
60 

98 
62 

99 
64 

99 
65 

96 
61 

86 
55 

86 
55 

64 
68 

72 
48 

76 
46 

82 
52 

SO 
51 

85 
52 

94 
55 

100 
61 

105 
59 

101 
61 

86 
62 

91 
58 

94 
65 

97 
64 

104 

75 

103 
76 

101 
60 

91 
56 

91.5 
59.2 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

86 
59 

77 
63 

90 
60 

91 
55 

96 
66 

100 
63 

103 
66 

104 
67 

104 
66 

104 
61 

94 
53 

69 
55 

91 
57 

86 
50 

76 
45 

81 
48 

85 
53 

80 
48 

87 
60 

97 
63 

104 
70 

107 
68 

101 
57 

96 
60 

96 
61 

98 
73 

103 
74 

106 
71 

106 
65 

101 
60 

94,7 
60,6 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

79 
60 

86 
64 

92 
57 

96 
56 

100 
59 

103 
63 

104 
62 

105 
63 

105 
67 

98 
62 

93 
55 

92 
54 

89 
57 

77 
51 

61 
46 

65 
49 

82 
54 

68 
48 

98 
56 

104 
58 

109 
65 

102 
63 

96 
56 

96 
59 

98 
59 

105 
63 

106 
69 

104 
65 

97 
64 

96 
61 

95.7 
58.6 

LITTLE  PAN0CH6  DET 

DAM 

MAX 
MIN 

81 
60 

79 
54 

85 
55 

88 
58 

90 
62 

93 
67 

99 
68 

99 
68 

101 
68 

102 
61 

90 
53 

82 
56 

86 
58 

79 
52 

71 
54 

79 
51 

63 
50 

77 
54 

65 

60 

96 
67 

102 
66 

105 
63 

68 
61 

87 
58 

92 
65 

95 

71 

102 
80 

107 
71 

105 
71 

96 
69 

90.9 
61.8 

LOOGEPOlE 

MAX 
MIN 

6'> 
40 

58 
35 

59 
36 

63 
36 

69 
38 

74 
40 

77 
40 

78 
42 

81 
42 

76 
41 

71 
38 

69 
37 

64 
37 

64 
37 

46 
26 

56 
30 

59 
33 

60 
35 

67 
39 

74 
40 

77 
40 

82 
44 

78 
40 

76 
43 

75 
47 

77 
45 

82 
50 

63 
46 

81 
45 

78 
42 

70.7 
39.5 

LODI 

MAX 
MW 

78 
55 

88 
52 

90 
55 

92 
54 

98 
57 

100 
62 

103 
61 

104 

62 

104 
73 

100 
56 

94 
50 

84 
52 

62 
52 

76 
48 

80 
49 

80 
52 

80 
48 

90 
50 

98 
55 

104 
60 

106 
63 

106 
56 

66 
55 

94 
60 

96 
60 

104 
67 

100 
71 

96 
64 

90 
56 

66 
55 

93.2 
57.0 

LOS  dANOS 

MAX 
MIN 

80 
56 

87 
57 

89 
58 

93 
58 

94 
61 

99 
64 

100 
65 

101 
64 

101 
68 

91 
60 

81 
54 

89 
57 

79 
59 

74 
57 

79 
52 

84 

52 

76 
51 

86 
52 

97 
56 

103 
64 

105 
69 

89 
68 

90 
64 

94 
59 

97 
62 

102 
70 

106 
79 

104 
71 

95 
67 

92 
61 

92,0 
61,3 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

78 
62 

75 
58 

85 
60 

88 
59 

92 
61 

93 
69 

99 
70 

100 
72 

101 
74 

98 
66 

86 
63 

78 
61 

67 
60 

74 
51 

66 
55 

75 
57 

80 
54 

78 
55 

67 
65 

96 
68 

102 
72 

104 
66 

87 
61 

66 
61 

93 
64 

96 
75 

102 
82 

108 
74 

105 
76 

91 
76 

69,6 
64.9 

HADERA 

MAX 
MIN 

90 
60 

80 
55 

88 
58 

92 
57 

95 
60 

100 
64 

104 
66 

105 
64 

105 
68 

104 
62 

95 
55 

91 
55 

91 
56 

64 
49 

76 
47 

82 
59 

85 
57 

81 
46 

90 
55 

100 
64 

104 
67 

108 
68 

105 
62 

102 
63 

98 
55 

100 
69 

104 
75 

109 
76 

109 
65 

102 
61 

96.0 
60,6 

HANTECA 

MAX 
MIN 

83 
57 

80 
54 

87 
56 

88 
57 

93 
57 

98 
64 

100 
60 

A03 
64 

105 
68 

102 
59 

68 
52 

92 
56 

84 
56 

72 
46 

77 
49 

80 
51 

SO 
52 

79 
55 

89 
56 

96 
62 

105 
65 

109 
62 

89 
59 

67 
60 

94 
62 

98 
65 

104 
74 

105 
68 

101 
62 

39 
56 

92.0 
58.9 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

85 
5B 

74 
54 

86 
65 

92 
64 

94 
62 

98 
74 

100 
76 

104 
76 

103 
79 

104 
75 

97 
58 

69 
63 

91 
62 

88 
52 

79 
56 

60 
56 

S3 
55 

76 
5» 

89 
59 

100 
66 

105 
73 

108 
73 

100 
68 

92 
67 

93 
69 

96 
75 

104 
60 

107 
83 

106 
74 

lOi 
71 

94,3 
66,6 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

Mm 

83 
57 

38 
56 

90 
57 

94 

57 

94 
59 

101 
67 

100 
66 

103 
63 

103 
63 

99 
59 

90 
52 

86 
55 

86 
57 

76 
46 

61 
48 

63 
51 

82 
52 

89 
54 

98 
57 

104 
61 

109 
64 

106 
62 

87 
62 

94 
59 

96 
63 

102 

105 
74 

105 
67 

102 
65 

94 

59 

94.5 
59.1 

MODESTO 

MAX 
MIN 

83 
56 

86 
56 

88 
57 

93 
58 

98 
58 

100 
67 

101 
62 

103 
64 

101 
62 

90 
59 

65 
54 

85 
54 

73 
55 

7! 
49 

80 
51 

79 
52 

78 
51 

88 
55 

98 
56 

104 
63 

109 
65 

69 
61 

87 
59 

94 
62 

97 
64 

104 
69 

103 
73 

104 
68 

92 
61 

91 
55 

91.9 
59.3 

NEMMAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

83 
56 

88 
56 

89 
57 

93 
57 

99 
58 

99 
64 

100 
62 

10? 
62 

102 
66 

99 
57 

86 
52 

66 
53 

85 
54 

78 
49 

80 
48 

62 
48 

80 
45 

66 
48 

97 
55 

104 
61 

109 
65 

105 
60 

86 
56 

94 
55 

97 
57 

103 
66 

105 
74 

104 
62 

95 
60 

92 
5! 

93.8 
57.3 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

102 
59 

79 
60 

86 
59 

91 
58 

95 
61 

103 
63 

102 
62 

103 
65 

108 
68 

102 
62 

102 
63 

94 
56 

91 
57 

79 
50 

86 
47 

81 
49 

84 
54 

80 
49 

66 
57 

96 
58 

104 
60 

108 
64 

100 
58 

95 
60 

95 
60 

97 
69 

103 
74 

10! 
72 

106 
65 

102 
60 

95.6 
60.0 

porterville 

MAX 

Mm 

89 
60 

79 
62 

88 
60 

93 
62 

97 
63 

101 
69 

105 
72 

106 
69 

107 
70 

107 
69 

99 
60 

91 
56 

93 
6C 

90 
51 

79 
49 

83 
51 

86 
54 

81 
54 

89 
60 

100 
64 

106 

70 

110 
71 

103 
60 

97 
64 

98 
66 

99 
67 

105 
73 

109 
76 

109 

71 

103 
65 

96.7 
63.4 

S«»  R«f»r«nc«  Notes  following  Sution  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Stalion 

Day  ol  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PQSfv  3  E 

MAX 
MIN 

65 
*l 

58 
41 

66 
44 

75 
49 

80 
51 

81 
53 

84 
56 

87 
57 

89 
55 

84 
51 

79 
46 

72 
43 

68 
42 

60 
38 

62 
33 

67 
35 

69 

36 

7* 

39 

91 
40 

85 
39 

92 
40 

87 
46 

66 
46 

86 
47 

64 
46 

90 
56 

91 
57 

91 
56 

87 
96 

69 

55 

78,8 
46,6 

S4LT  SPalNCS  PUR  HOUSE 

MAX 
MIN 

70 
JO 

72 
49 

75 
50 

80 
50 

84 
58 

85 
57 

87 
56 

87 
60 

97 
59 

83 
58 

79 
56 

78 
54 

76 
50 

64 
39 

68 
39 

67 
45 

70 
42 

80 
4* 

96 
63 

69 
65 

91 
66 

90 
56 

60 
53 

84 

51 

89 
59 

92 
61 

92 
65 

91 
67 

91 
60 

89 
51 

81,9 
54,4 

San  LUIS  OAH 

MAX 

MIN 

60 
59 

74 

54 

85 

55 

82 
56 

91 
59 

94 
67 

99 
65 

99 
68 

101 
72 

96 
62 

86 
53 

74 
56 

85 
59 

69 
52 

69 
52 

7* 

55 

79 
54 

79 
58 

96 
64 

95 
69 

102 
72 

105 
66 

90 
64 

69 
63 

93 
63 

96 
71 

101 
79 

106 
73 

95 
66 

87 
63 

86,7 
62,1 

SONORt  US 

MAX 
MIN 

8 1 
52 

73 
51 

8 1 
51 

87 
53 

89 
55 

95 
56 

99 
55 

100 
59 

100 
60 

97 
56 

88 
57 

B6 
51 

87 
52 

76 
40 

72 
42 

76 
45 

79 
46 

76 
4* 

76 
44 

96 
53 

100 
56 

104 
58 

69 
99 

87 
59 

90 
56 

97 
56 

100 
70 

102 

38 

94 

51 

88,9 

53.1 

SO  ENTRANCE  yOSEIITE 

MAX 

Mm 

69 
*5 

62 
39 

69 
42 

72 
44 

72 
46 

78 
49 

86 
49 

87 
50 

99 
53 

83 
51 

75 

50 

75 
47 

76 
44 

69 
36 

57 
33 

65 
37 

66 
41 

69 
39 

77 
42 

61 
47 

66 
52 

90 
52 

61 
92 

78 
46 

81 
48 

65 
54 

87 
57 

89 
56 

86 
57 

68 
46 

77.6 
46.9 

STDCkTJN  wSD  4P 

MAX 
MIN 

83 
59 

89 
58 

90 
58 

95 

60 

100 
62 

102 

70 

104 
66 

106 
69 

103 
69 

90 
60 

87 
54 

86 
56 

75 
55 

75 

50 

80 
52 

80 
55 

80 
52 

90 
56 

99 
59 

109 
69 

110 
70 

89 
61 

66 
99 

96 
64 

99 
63 

106 
70 

106 
75 

102 
67 

91 
62 

90 
57 

93.1 
61.1 

STDCHTDN  FIRE  ST4  NO  4 

MAX 
MIN 

73 
53 

75 
52 

82 
53 

SB 
54 

87 
56 

98 
60 

100 
61 

103 
61 

105 
64 

100 
53 

68 
51 

84 
52 

63 
51 

76 
46 

76 
46 

81 
51 

76 
41 

80 
52 

90 
59 

99 
58 

104 
63 

106 
56 

84 

52 

64 

60 

93 
61 

99 
66 

105 

71 

102 
64 

97 
56 

90 
53 

90.5 
56.0 

lEHACHAPI 

MAX 
MIN 

70 
'i7 

72 
55 

75 
45 

87 
51 

92 
52 

93 
54 

94 
60 

96 
56 

58 

88 
56 

83 
50 

79 
53 

80 
56 

75 
40 

66 
40 

68 
43 

65 

43 

75 
46 

87 
47 

91 
50 

51 

96 
57 

91 
52 

85 

51 

68 
59 

95 

52 

95 

70 

94 
67 

93 
66 

66 
59 

84.3 
52.9 

TEJON  RANCHP 

MAX 
MIH 

72 
54 

87 
57 

90 
54 

92 
56 

93 

70 

95 
69 

97 
71 

102 
76 

105 
76 

97 
65 

90 
57 

87 
59 

85 

57 

80 
47 

74 
46 

60 
50 

82 
50 

97 

61 

105 

70 

107 
72 

108 
74 

104 
69 

97 

70 

92 
69 

92 
60 

102 
74 

103 
76 

105 
75 

99 

71 

94 

60 

93.6 
64,0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

85 
57 

86 
57 

88 
58 

91 
58 

99 
60 

103 
62 

104 
66 

103 
66 

103 
65 

106 
64 

95 
52 

95 

52 

93 
52 

89 
53 

76 
46 

91 
52 

84 
52 

94 

49 

97 
50 

97 
51 

100 
53 

108 
55 

lOS 
56 

96 
63 

98 
63 

102 
66 

107 
75 

108 
72 

107 
67 

102 
64 

97.2 
56.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

68 
52 

76 
48 

81 
48 

85 
50 

90 
53 

92 
54 

95 
54 

96 
55 

97 
56 

92 
54 

91 
53 

93 
51 

81 
46 

67 
36 

71 
39 

73 
42 

73 
41 

84 
42 

90 
46 

95 

52 

100 
57 

100 
52 

87 
54 

87 
53 

93 
53 

96 
59 

96 
63 

97 
60 

97 
56 

69 
50 

87.1 
51.2 

TRACr  CARBONA 

MAX 
MIN 

84 
57 

80 
54 

89 
54 

89 
58 

95 
58 

98 
58 

101 
64 

102 
64 

103 
70 

101 
59 

90 
52 

95 

53 

64 
53 

81 
50 

75 
51 

80 
52 

79 
53 

80 
55 

90 
61 

101 
65 

107 
65 

107 
59 

90 
57 

87 
58 

95 

60 

99 
65 

105 
74 

105 
6! 

105 
59 

95 
55 

92.7 
58.6 

TRACV   PUWPINO  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
57 

87 
56 

88 
58 

93 
58 

97 
58 

101 
61 

103 
63 

105 
74 

104 
75 

92 
56 

79 
53 

79 
55 

73 
52 

71 
50- 

75 
52 

74 
48 

79 
53 

91 
55 

100 
73 

103 
61 

106 
68 

96 
59 

86 
58 

95 

64 

100 
65 

106 
75 

105 
72 

96 
65 

84 
56 

55 

91.1 
60.2 

VISALIA 

MAX 

86 
58 

78 
62 

86 

60 

91 

95 

100 
65 

102 
67 

102 
66 

104 
65 

103 

95 
58 

88 
59 

91 
61 

91 
51 

75 
52 

81 
53 

89 
54 

90 
52 

87 
61 

96 
66 

103 
67 

107 
74 

98 
60 

94 
60 

94 
63 

98 
71 

102 
76 

106 
72 

106 
68 

65 

94.3 
62.6 

HASCO 

MAX 
MIN 

84 
59 

76 
62 

92 
64 

94 
61 

97 
67 

100 
69 

106 
68 

106 
68 

106 

71 

102 
63 

98 
58 

90 
60 

93 
62 

91 
51 

79 
52 

87 
56 

86 
55 

91 
53 

89 
60 

99 
66 

107 
68 

110 
67 

102 
63 

96 
66 

97 
66 

108 
70 

1 10 
69 

109 
69 

110 
71 

'56 

96.9 
63.3 

YOSEHITE  PARK  HE4D0TRS 
*          •  * 

MAX 
MIN 

74 
50 

73 
41 

78 
41 

82 
45 

85 
49 

86 
50 

90 
50 

90 
51 

92 
49 

86 
51 

96 
51 

93 
48 

64 
45 

92 
41 

68 
36 

73 
40 

78 
41 

70 
33 

93 
40 

68 
49 

92 
49 

91 
46 

83 
47 

89 
49 

91 
53 

94 
62 

94 
59 

94 
54 

47 

84.9 
47.2 

SOUTH  COAST 

DR4IN4CE  06 

4LPU.E 

MAX 
MW 

60 
53 

60 
52 

76 
46 

83 
52 

93 
55 

100 
66 

98 
68 

97 
67 

98 
65 

88 
52 

90 
54 

80 
52 

60 
56 

79 
55 

75 

50 

60 
46 

61 
52 

89 
50 

103 
62 

107 
67 

105 
69 

105 

70 

99 
69 

97 
59 

93 
62 

95 
56 

91 
59 

89 
57 

86 
99 

92 
56 

88.7 
58.0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

68 
58 

65 
54 

65 
54 

66 
57 

67 
52 

68 
53 

65 
54 

68 

53 

68 
53 

67 
51 

66 
56 

65 
56 

66 
55 

67 
51 

68 
52 

68 
53 

69 
54 

69 
55 

79 
56 

64 
44 

77 
56 

70 
57 

76 
49 

70 
55 

71 
53 

71 
52 

68 
45 

66 
56 

69 
56 

69 
57 

69,3 
53,7 

BARRETT  OAH 

MAX 
MIN 

61 
55 

63 
53 

61 
53 

77 
53 

85 
52 

96 
56 

101 
54 

101 
55 

99 
56 

97 
52 

89 
52 

80 
51 

80 
53 

79 
55 

72 
50 

74 
46 

80 
49 

92 

50 

91 
56 

96 
54 

102 
55 

105 
62 

105 
57 

102 
55 

100 
57 

96 
5B 

96 
56 

94 

60 

92 

60 

69 
55 

86,3 
34.4 

beauhOnt  puhpinc  plant 

MAX 

MIN 

56 
48 

53 
48 

59 
46 

63 

47 

65 
46 

95 
46 

100 
55 

98 
62 

100 
46 

99 

51 

88 
49 

90 

50 

97 
47 

62 
43 

68 
45 

72 
43 

76 
45 

83 
43 

96 
43 

95 
43 

95 
61 

102 
66 

104 
67 

102 
63 

96 
62 

98 
63 

99 
63 

96 

60 

94 
61 

59 

87,6 
52.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

66 
36 

64 
38 

75 
39 

77 
45 

62 
46 

92 
45 

84 
45 

84 
47 

78 
46 

71 
48 

75 
36 

73 
51 

65 
35 

67 
35 

71 
38 

72 
43 

79 

40 

79 
39 

79 
48 

65 
40 

83 
44 

80 
45 

78 
56 

63 
45 

83 
47 

90 
53 

86 
49 

8  1 
50 

46 

77.7 
44.2 

SURBANK  VALLEY  P«P  PLT 

MAX 

Mm 

67 
59 

71 
57 

71 
56 

80 
56 

97 
55 

99 
59 

97 
59 

95 
59 

89 
59 

83 
59 

80 
60 

91 
53 

76 
57 

75 
57 

76 
51 

76 
51 

80 
53 

92 
55 

104 
59 

106 
61 

108 
61 

104 
62 

100 
61 

93 
60 

94 

56 

101 
59 

87 

61 

86 
59 

67 
59 

61 

88.2 
57.9 

CACHUHA  LAKE 

MAX 

Mm 

69 
54 

69 

51 

75 
49 

74 

51 

80 

51 

92 

49 

95 

55 

104 
58 

100 
57 

94 
52 

83 

50 

75 
46 

91 
53 

73 
49 

69 
48 

73 
43 

76 
51 

60 
45 

98 
54 

101 
63 

105 
62 

105 
49 

94 
49 

94 
49 

91 
46 

97 
58 

100 
54 

92 
54 

93 
52 

90 

87.3 
51. B 

CAHPQ 

MAX 

Mm 

59 

50 

68 
49 

77 
40 

85 
42 

94 
43 

99 
48 

100 
52 

99 
46 

96 
46 

91 
39 

80 
41 

80 
41 

80 
41 

70 
50 

76 
41 

92 
34 

82 
37 

93 
39 

93 
49 

95 
43 

100 
47 

101 
51 

102 
51 

99 
46 

100 
49 

97 
50 

94 
49 

94 
51 

97 

53 

49 

89.3 
45.6 

CANDGA  park  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

68 
59 

72 
57 

73 
49 

89 
54 

101 
53 

105 
59 

10* 
57 

100 
57 

93 
56 

88 
57 

84 
59 

86 

50 

82 
53 

73 
56 

76 
47 

62 
47 

83 
49 

97 
50 

103 
56 

107 
56 

109 
55 

107 
55 

103 
54 

100 
57 

98 
54 

100 
56 

91 
58 

88 
58 

91 
96 

61 

91.5 
34.9 

CHULt  VISTA 

MAX 

Mm 

67 
61 

65 
57 

65 
59 

66 
61 

67 
57 

68 
59 

69 
61 

65 
56 

66 
59 

66 
61 

66 
61 

66 
62 

66 
61 

67 
59 

66 
56 

66 
57 

67 
59 

67 
97 

69 
57 

72 
61 

85 
62 

80 
61 

73 
63 

68 
61 

68 
61 

67 
61 

68 
62 

69 

61 

69 
64 

61 

66.4 
39,9 

ClAREHONT  P0H0N4  COL 

MAX 
MIN 

61 
56 

66 
54 

68 
55 

68 
55 

80 
54 

91 
62 

94 

61 

95 
62 

92 
57 

89 
57 

82 
58 

78 
49 

80 
54 

72 
56 

70 
50 

74 
48 

77 
49 

77 
47 

90 
59 

99 
63 

104 
66 

103 
64 

100 
62 

97 
57 

94 
57 

93 
59 

94 

60 

87 
58 

65 
98 

60 

94.9 

57,0 

CORONA 

MAX 

Mm 

67 
57 

72 
55 

74 
53 

83 
53 

94 
54 

99 
59 

99 
58 

96 
55 

92 
55 

87 
56 

65 
58 

83 
54 

80 
56 

76 
57 

76 
51 

78 
46 

82 
46 

93 
92 

105 
56 

109 
60 

110 
64 

102 
60 

102 
57 

96 
55 

95 
55 

99 
56 

90 
59 

87 
56 

86 
53 

58 

89,7 
35.9 

CULVER  CITV 

MAX 

Mm 

68 
55 

70 
58 

69 
57 

73 
59 

73 
58 

73 
57 

73 
58 

76 
58 

75 
58 

74 

60 

74 
56 

71 
57 

69 
59 

71 
59 

71 
55 

72 
57 

73 
58 

77 
57 

87 
60 

99 
63 

94 
69 

86 
60 

88 
60 

79 
59 

60 
59 

82 
59 

74 
59 

77 
62 

61 

62 

76.6 
59.0 

CUVAMA 

MAX 

MIN 

103 

55 

92 
44 

96 
45 

105 
56 

105 
48 

102 
52 

103 
50 

99 
49 

96 
49 

95 

52 

101 
55 

105 
62 

105 
61 

105 
54 

'54 

CUVAHACA 

MAX 

MIN 

61 
42 

59 
50 

58 
43 

69 
47 

60 
46 

83 
51 

83 
93 

85 
52 

97 
57 

91 
58 

76 
51 

71 
44 

90 
55 

74 
51 

57 
41 

64 

40 

69 
50 

70 
42 

83 
53 

83 
44 

61 
45 

91 
49 

90 
51 

92 
56 

86 
57 

67 
64 

86 
64 

61 
65 

89 

67 

66 

76.2 
51.6 

CRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

64 
55 

65 
55 

73 
52 

74 
54 

84 
50 

99 
51 

103 
?8 

1C4 
54 

104 
56 

94 
51 

87 
56 

81 
46 

68 
48 

79 
50 

71 
42 

78 
44 

82 
47 

83 
46 

99 
51 

101 
52 

104 
52 

107 
51 

10* 

52 

102 
52 

98 
55 

102 
55 

99 
55 

95 
96 

93 
56 

53 

90.4 
31.9 

6l  capitan  dam 

MAX 

Mm 

63 
56 

65 
55 

69 
56 

79 
59 

85 
49 

95 
54 

100 
57 

101 
92 

98 
52 

93 
54 

87 
55 

91 
96 

82 
58 

78 
58 

73 
52 

77 
50 

83 
52 

84 

50 

92 
53 

106 
63 

108 
62 

107 
66 

108 
59 

102 
55 

99 
56 

93 
54 

94 

58 

93 
96 

92 
57 

69 
61 

89.1 
55.6 

ELSINORE 

MAX 

Mm 

65 
55 

71 
55 

78 
48 

90 
52 

101 
50 

105 
59 

103 

104 
59 

107 
55 

91 
52 

92 
91 

83 
53 

81 
58 

75 
48 

85 

52 

86 
46 

98 

50 

104 
57 

106 

10* 

55 

103 
51 

109 
53 

99 
96 

92 
95 

98 

99 
60 

93.* 
53.6 

ESCONOIOO 

MAX 

MIN 

64 
57 

64 
56 

n 

56 

79 
57 

95 

56 

91 
57 

95 

57 

92 
55 

87 
56 

81 
56 

77 
56 

77 
98 

77 
56 

71 
57 

74 

53 

77 
53 

79 
55 

69 
91 

100 
54 

104 
58 

103 
57 

98 
61 

9* 

59 

92 
57 

87 
56 

89 
59 

87 

61 

65 
58 

94 

60 

88 

61 

84.6 
36.9 

FONTANA  KAISER 

MAX 

Mm 

67 
57 

69 
56 

72 
56 

86 
55 

99 
58 

101 
65 

100 
66 

99 
66 

92 
60 

86 
57 

82 
59 

82 
95 

79 
57 

71 
57 

74 
54 

55 

54 

96 
65 

107 
65 

109 
71 

109 
69 

105 
68 

106 
66 

100 
63 

99 
63 

100 
62 

92 
60 

69 

62 

90 
60 

93 
60 

91.2 
60.8 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

MIN 

66 
59 

66 
58 

76 
60 

79 
61 

86 
56 

93 
59 

95 
59 

91 
58 

81 

57 

79 
59 

75 
61 

76 
61 

73 
59 

70 
59 

72 
53 

78 
55 

77 
58 

65 
53 

10* 
5* 

109 
61 

100 
59 

101 
60 

95 
59 

90 
59 

83 

60 

64 

57 

66 

62 

84 

59 

80 
61 

85 

63 

83.8 
36.6 

S*«  It*l«t*iie»  Ho*n  ToUowtBg  SuUoo  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES  ccfornu 


JUNE  1973 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hENSHAri  DAH 

MAX 

62 

56 

65 

71 

62 

97 

101 

98 

96 

94 

87 

80 

82 

60 

69 

74 

79 

80 

95 

98 

101 

105 

102 

100 

101 

98 

98 

92 

96 

98 

88,0 

49 

48 

49 

45 

47 

52 

49 

53 

45 

43 

47 

50 

41 

41 

37 

34 

40 

45 

45 

47 

49 

46 

48 

48 

44 

53 

50 

47 

46.6 

lOVLLWUD  FIRE  06PT 

MAX 

60 

70 

71 

79 

65 

91 

90 

92 

90 

68 

80 

81 

76 

73 

66 

74 

71 

67 

87 

87 

92 

91 

90 

88 

90 

68 

93 

92 

90 

90 

83.5 

36 

35 

38 

42 

45 

52 

48 

42 

47 

45 

69 

35 

33 

39 

42 

47 

47 

56 

53 

42 

49 

66 

49 

56 

45 

51 

52 

46.1 

JULIAN  HVNOI.A 

MAX 

52 

55 

70 

79 

69 

94 

95 

93 

90 

84 

83 

80 

79 

73 

69 

75 

78 

87 

88 

92 

98 

96 

97 

95 

95 

92 

91 

93 

93 

94 

85.0 

«7 

46 

47 

40 

50 

56 

54 

46 

45 

44 

45 

46 

40 

41 

39 

41 

54 

65 

50 

54 

56 

64 

65 

63 

55 

56 

57 

LACUNA  BEACH 

MAX 

66 

67 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

73 

74 

85 

89 

83 

89 

76 

72 

77 

75 

74 

'3.3 

SB 

58 

50 

50 

49 

47 

58 

58 

58 

56 

57 

54 

52 

52 

52 

52 

62 

55 

53 

63 

62 

52 

52 

62 

5 1 

5  3.3 

LA  HESA 

MAX 

66 

65 

73 

77 

82 

66 

67 

84 

77 

77 

75 

75 

70 

70 

72 

75 

75 

81 

96 

100 

99 

93 

91 

80 

79 

64 

82 

78 

82 

80.4 

MIN 

58 

57 

59 

59 

57 

59 

56 

58 

58 

60 

56 

59 

64 

56 

58 

56 

58 

65 

67 

66 

61 

60 

60 

56 

59 

59 

61 

63 

59.1 

LOMPOC 

MAX 

66 

66 

66 

66 

70 

72 

82 

83 

79 

71 

69 

69 

67 

66 

66 

68 

70 

89 

86 

96 

92 

91 

68 

71 

78 

91 

67 

71 

66 

67 

'5.1 

MIN 

5« 

52 

52 

53 

53 

52 

49 

53 

54 

52 

44 

53 

62 

47 

50 

47 

49 

52 

56 

56 

50 

62 

52 

51 

51 

52 

53 

52 

51.5 

LONG  BEACH  WSO  AP 

MAX 

70 

76 

n 

77 

82 

67 

76 

73 

72 

75 

74 

77 

68 

74 

75 

76 

77 

85 

103 

108 

98 

95 

91 

83 

76 

92 

83 

81 

77 

83 

61.3 

MIN 

63 

61 

60 

61 

60 

60 

59 

59 

62 

62 

61 

61 

61 

69 

69 

67 

59 

62 

62 

63 

64 

63 

62 

62 

6! 

65 

64 

62 

64 

65 

61.5 

LOS  ANGELES  X50  AP 

MAX 

66 

70 

68 

71 

69 

69 

75 

73 

72 

71 

73 

70 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

83 

92 

90 

73 

77 

76 

74 

78 

73 

72 

72 

74 

'3.7 

MIN 

60 

59 

58 

59 

58 

56 

69 

59 

61 

61 

58 

58 

59 

58 

55 

56 

58 

58 

62 

65 

63 

61 

61 

61 

60 

63 

60 

60 

61 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTB 

MAX 

66 

69 

70 

77 

84 

67 

89 

66 

85 

79 

75 

74 

72 

71 

73 

73 

76 

83 

101 

106 

105 

93 

69 

67 

67 

90 

81 

81 

61 

62 

82.4 

MIN 

61 

60 

57 

60 

58 

60 

60 

61 

62 

59 

59 

60 

58 

56 

58 

59 

60 

66 

70 

71 

67 

66 

63 

62 

65 

63 

61 

61 

61.5 

MT  WILSON  2 

MAX 

5« 

69 

69 

75 

61 

85 

65 

69 

66 

60 

71 

80 

77 

66 

63 

69 

72 

82 

83 

86 

68 

66 

83 

82 

86 

86 

90 

88 

84 

82 

79.3 

MIN 

40 

41 

50 

53 

61 

67 

69 

58 

54 

56 

61 

38 

40 

48 

50 

57 

65 

66 

70 

67 

70 

65 

66 

71 

74 

73 

69 

50.2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

67 

68 

66 

67 

69 

66 

66 

68 

67 

67 

69 

69 

75 

79 

84 

80 

71 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

68 

59.5 

MIN 

61 

61 

56 

60 

59 

56 

57 

59 

60 

61 

62 

61 

62 

60 

58 

60 

62 

62 

60 

59 

65 

63 

61 

61 

60 

62 

64 

62 

62 

63 

DCEANSIOE 

MAX 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

74 

73 

70 

71 

72 

74 

79 

81 

89 

82 

76 

75 

74 

73 

76 

75 

74 

74,3 

MIN 

56 

56 

59 

56 

55 

63 

62 

59 

66 

56 

61 

59 

63 

60 

61 

55 

63 

61 

63 

63 

64 

CJAI 

MAX 

65 

66 

67 

74 

91 

96 

96 

93 

66 

66 

77 

80 

76 

69 

72 

77 

94 

103 

106 

107 

108 

108 

93 

90 

92 

95 

94 

83 

62 

80 

85,9 

MIN 

57 

55 

54 

55 

52 

56 

57 

57 

59 

50 

53 

56 

46 

52 

49 

55 

61 

62 

60 

60 

56 

58 

56 

57 

57 

56 

55 

55,7 

DXNAKO 

MAX 

67 

70 

71 

66 

72 

72 

71 

78 

72 

73 

77 

76 

74 

69 

72 

71 

73 

74 

78 

83 

92 

90 

75 

73 

79 

76 

77 

73 

73 

74 

74,7 

MIN 

57 

56 

55 

57 

54 

55 

54 

55 

58 

52 

51 

55 

55 

48 

50 

48 

50 

55 

60 

64 

57 

62 

54 

54 

57 

59 

56 

55 

54,9 

PALOMAR  HT  OBSERVATORY 

MAX 

65 

76 

76 

80 

60 

91 

86 

66 

92 

76 

61 

62 

61 

BO 

75 

67 

72 

73 

67 

87 

90 

92 

89 

92 

69 

69 

87 

90 

91 

87 

83,0 

MIN 

35 

36 

39 

47 

56 

61 

66 

65 

51 

52 

56 

38 

38 

45 

49 

52 

57 

57 

60 

63 

64 

64 

64 

65 

69 

69 

68 

55.7 

PASACENA 

MAX 

63 

67 

67 

79 

92 

95 

94 

94 

89 

86 

82 

79 

76 

72 

75 

77 

78 

90 

102 

104 

105 

103 

98 

93 

91 

95 

91 

85 

65 

67 

85.5 

57 

56 

55 

55 

55 

61 

58 

58 

59 

57 

58 

57 

59 

51 

53 

53 

59 

64 

84 

65 

63 

59 

58 

6n 

61 

59 

59 

59.1 

POMONA  CAL  POLV 

MAX 

63 

67 

68 

69 

80 

93 

»4 

95 

92 

68 

62 

78 

76 

71 

71 

74 

77 

78 

92 

99 

105 

103 

101 

98 

94 

93 

95 

B6 

65 

65 

85.1 

MIN 

57 

55 

55 

52 

52 

52 

55 

55 

55 

55 

58 

50 

50 

51 

49 

47 

50 

51 

55 

64 

65 

57 

55 

52 

52 

55 

60 

55 

56 

RAHONA  SPAULOINC 

MAX 

62 

62 

74 

84 

95 

99 

100 

96 

95 

67 

81 

81 

79 

77 

75 

81 

82 

92 

102 

103 

106 

106 

101 

99 

9! 

98 

99 

92 

90 

96 

89,7 

54 

52 

55 

52 

46 

54 

54 

50 

49 

44 

64 

50 

53 

53 

44 

42 

44 

43 

48 

56 

50 

64 

53 

49 

50 

53 

51 

53 

52 

REDLANOS 

MAX 

70 

68 

72 

87 

99 

104 

102 

101 

100 

90 

83 

66 

80 

75 

77 

60 

61 

99 

103 

105 

110 

106 

104 

102 

102 

100 

95 

92 

95 

95 

92,1 

MIN 

53 

53 

53 

53 

53 

61 

60 

58 

53 

57 

53 

56 

65 

62 

48 

61 

52 

57 

60 

60 

60 

60 

56 

57 

58 

60 

58 

59 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  Dl 

MAX 

6B 

71 

74 

86 

97 

103 

99 

99 

95 

68 

82 

85 

79 

76 

76 

81 

83 

95 

103 

105 

109 

105 

103 

101 

100 

100 

92 

69 

92 

93 

91.0 

57 

57 

54 

56 

66 

62 

6 1 

59 

56 

60 

55 

68 

67 

64 

51 

64 

65 

58 

58 

65 

62 

59 

57 

60 

61 

61 

60 

61 

56.2 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

66 

66 

69 

73 

84 

96 

101 

99 

99 

95 

66 

61 

64 

77 

74 

76 

60 

81 

95 

104 

105 

109 

103 

101 

100 

99 

99 

92 

63 

90 

69.0 

56 

56 

54 

54 

54 

62 

60 

58 

59 

61 

56 

68 

59 

55 

52 

54 

53 

56 

61 

62 

61 

61 

56 

59 

60 

62 

60 

60 

6 1 

58,2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

66 

69 

73 

68 

101 

103 

101 

98 

91 

85 

88 

81 

77 

76 

82 

82 

100 

102 

105 

109 

106 

104 

102 

102 

01 

96 

93 

95 

96 

92.6 

56 

57 

51 

55 

57 

64 

63 

62 

57 

60 

55 

59 

69 

64 

53 

55 

54 

56 

61 

61 

63 

62 

59 

60 

61 

63 

63 

60 

60 

58.9 

SANOBERG  HSO 

MAX 

57 

67 

70 

63 

86 

89 

B9 

94 

68 

78 

70 

83 

73 

62 

63 

67 

61 

73 

85 

69 

93 

69 

87 

86 

90 

92 

93 

92 

88 

83 

80.7 

MIN 

42 

45 

50 

55 

61 

66 

67 

66 

60 

55 

50 

55 

47 

41 

39 

43 

40 

44 

61 

66 

68 

66 

6- 

62 

60 

69 

73 

70 

69 

63 

57.4 

San  dIcgo  hso  ap 

MAX 

68 

69 

71 

71 

72 

73 

74 

70 

69 

69 

70 

70 

68 

69 

7i 

71 

71 

74 

81 

90 

68 

78 

78 

76 

73 

73 

76 

75 

73 

73 

73.4 

MIN 

63 

62 

63 

62 

62 

62 

61 

59 

59 

61 

62 

63 

62 

61 

60 

62 

62 

62 

62 

63 

66 

66 

63 

64 

64 

63 

64 

63 

64 

62 

62.3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

100 

102 

101 

91 

9 1 

88 

84 

88 

78 

75 

76 

60 

60 

95 

104 

107 

109 

105 

101 

101 

97 

99 

98 

87 

88 

88 

89.9 

MIN 

57 

55 

54 

57 

58 

56 

57 

56 

55 

59 

56 

57 

47 

48 

51 

52 

58 

57 

68 

60 

57 

64 

56 

56 

60 

60 

58 

55.4 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

67 

69 

69 

60 

89 

94 

92 

93 

67 

83 

83 

79 

73 

72 

75 

75 

78 

89 

101 

108 

105 

103 

96 

92 

90 

95 

85 

85 

85 

87 

85,0 

MIN 

59 

60 

57 

57 

55 

59 

57 

60 

60 

60 

62 

68 

58 

52 

51 

54 

55 

58 

61 

61 

61 

61 

57 

56 

60 

64 

60 

60 

62 

58,  1 

SAN  JACINTO 

MAX 

64 

70 

81 

94 

104 

110 

108 

109 

101 

95 

87 

95 

86 

79 

81 

67 

68 

105 

106 

105 

112 

112 

110 

107 

107 

103 

103 

102 

100 

103 

97,1 

MIN 

54 

53 

48 

52 

51 

59 

55 

50 

55 

47 

57 

47 

51 

45 

46 

46 

53 

62 

54 

56 

66 

65 

54 

51 

57 

56 

56 

54 

53,  1 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SANTA   ANA    FIRE  STATION 

MAX 

72 

70 

71 

76 

78 

64 

83 

79 

77 

75 

75 

73 

72 

73 

72 

75 

81 

95 

106 

99 

96 

91 

66 

81 

88 

87 

60 

89 

81 

81,5 

MIN 

60 

60 

57 

56 

58 

56 

59 

59 

59 

61 

61 

61 

69 

58 

58 

57 

58 

59 

62 

64 

62 

60 

58 

62 

61 

64 

58 

62 

63 

59.9 

Santa  Barbara 

MAX 

64 

64 

65 

62 

69 

75 

75 

68 

65 

67 

70 

70 

74 

65 

76 

67 

69 

70 

75 

81 

102 

85 

70 

70 

80 

67 

70 

70 

67 

65 

71.3 

MIN 

56 

55 

55 

57 

55 

55 

54 

57 

57 

53 

57 

55 

52 

53 

55 

57 

67 

59 

62 

55 

57 

67 

56 

58 

57 

59 

57 

55.2 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

67 

66 

61 

65 

67 

66 

68 

66 

68 

67 

67 

71 

66 

74 

68 

77 

72 

77 

8t 

96 

89 

74 

76 

74 

70 

71 

67 

67 

66 

59 

71.2 

MIN 

58 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

53 

49 

49 

47 

51 

50 

53 

52 

64 

57 

64 

55 

54 

66 

56 

59 

56 

55 

55 

59 

54 .  5 

SANTA  KARIA  KSO  AP 

MAX 

67 

67 

70 

72 

74 

74 

95 

84 

79 

76 

72 

72 

70 

65 

66 

69 

69 

94 

96 

102 

93 

72 

71 

74 

63 

80 

76 

74 

68 

71 

76.5 

53 

47 

54 

54 

54 

53 

50 

54 

55 

51 

45 

52 

51 

41 

48 

48 

48 

59 

58 

54 

51 

50 

50 

51 

54 

53 

54 

54 

^' 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

63 

63 

61 

63 

62 

61 

61 

62 

63 

64 

65 

63 

64 

64 

63 

63 

64 

67 

69 

78 

78 

73 

70 

67 

67 

72 

66 

65 

66 

55 

65.8 

MIN 

60 

59 

57 

58 

57 

56 

56 

57 

58 

60 

56 

57 

58 

54 

55 

55 

56 

59 

62 

64 

56 

63 

58 

50 

61 

62 

59 

59 

60 

58,3 

SANTA  PAULA 

MAX 

68 

70 

70 

74 

62 

80 

68 

76 

78 

75 

74 

75 

71 

74 

72 

74 

84 

85 

100 

106 

102 

90 

62 

79 

81 

67 

77 

75 

75 

76 

80.  1 

58 

52 

53 

52 

52 

56 

58 

59 

49 

63 

64 

45 

48 

46 

46 

50 

59 

62 

50 

52 

51 

50 

56 

57 

57 

55 

52 

53.2 

SUN  CITY 

MAX 

79 

70 

76 

90 

102 

106 

105 

105 

101 

95 

87 

90 

87 

82 

76 

82 

84 

99 

102 

103 

109 

108 

108 

103 

105 

103 

104 

97 

99 

98 

95.2 

MIN 

55 

54 

50 

52 

54 

63 

60 

66 

57 

53 

56 

53 

56 

53 

49 

48 

52 

50 

56 

56 

54 

56 

67 

56 

57 

68 

60 

58 

59 

5  5.4 

TORRANCE 

MAX 

69 

70 

69 

71 

71 

73 

74 

70 

70 

72 

70 

74 

75 

77 

82 

97 

96 

88 

65 

65 

81 

85 

83 

74 

76 

75 

77.4 

MIN 

56 

59 

57 

53 

55 

57 

56 

56 

56 

56 

58 

58 

57 

57 

53 

55 

56 

55 

56 

61 

61 

59 

59 

57 

58 

61 

61 

58 

59 

65 

57.7 

TUJUNGA 

MAX 

61 

63 

68 

81 

96 

100 

101 

96 

90 

65 

79 

86 

79 

71 

76 

79 

81 

96 

100 

103 

105 

103 

101 

96 

97 

99 

91 

90 

92 

91 

68.5 

MIN 

54 

S3 

55 

52 

55 

62 

64 

64 

60 

55 

56 

50 

53 

53 

46 

49 

48 

51 

62 

63 

68 

62 

62 

61 

59 

62 

61 

60 

60 

58 

57.3 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

66 

66 

71 

73 

76 

61 

86 

65 

83 

60 

77 

75 

76 

68 

73 

74 

77 

75 

84 

98 

100 

100 

96 

90 

63 

81 

92 

82 

81 

78 

81,0 

MIN 

59 

59 

54 

59 

55 

56 

58 

57 

59 

60 

61 

51 

56 

58 

57 

53 

55 

56 

54 

66 

58 

57 

55 

64 

57 

58 

63 

56 

62 

62 

57.3 

TWITCHELL  DAH 

MAX 

56 

62 

66 

70 

74 

73 

76 

79 

76 

75 

76 

79 

82 

82 

102 

104 

105 

100 

96 

90 

6! 

77 

73 

75 

80.8 

MIN 

31 

50 

52 

50 

51 

50 

48 

47 

53 

62 

53 

51 

53 

52 

55 

72 

62 

60 

46 

50 

50 

51 

53 

48 

52.6 

S««  R»Ur*Qc«  Notes  ToUowUig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Station 

Day  ol  Month 

• 

Ol 
4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

e 

i 

U  C   L  4 

MAX 
MIN 

65 
St 

69 
96 

66 
53 

72 
56 

76 
55 

78 
95 

79 
59 

78 
55 

71 
57 

70 
57 

69 
56 

66 
52 

67 
55 

65 
56 

65 
51 

65 
52 

68 
53 

76 
S5 

92 
60 

99 
65 

96 

72 

69 
62 

83 
61 

78 
59 

76 
58 

SI 

60 

79 
60 

72 
99 

72 
56 

72 
56 

75.0 
57.1 

UPLIND  3  M 

MAX 
MIN 

65 
55 

66 
54 

67 
52 

82 
51 

96 
53 

100 
63 

99 
60 

93 
59 

91 
57 

84 
51 

76 
56 

61 
48 

75 
55 

70 
54 

74 

48 

77 

79 
49 

93 

100 

60 

106 
61 

107 

104 

100 

97 

97 

97 

89 

67 

90 

89 

87.8 
95.2 

VISTl  2  NKE 

MAX 
MIN 

65 
57 

67 
56 

69 
53 

73 
57 

77 
51 

80 
56 

S3 
56 

79 
53 

75 
54 

75 
58 

72 
58 

73 
59 

70 
56 

68 
96 

71 
52 

73 
52 

73 
53 

78 
51 

94 
56 

96 
57 

96 
61 

93 
59 

69 

81 
56 

78 
56 

SI 
58 

76 
60 

BO 
97 

74 

60 

81 
60 

'6.1 
56.  1 

WtRNEK  SPRINGS 

MAX 

MIN 

57 
«5 

62 
49 

79 
46 

93 
40 

102 
42 

100 
43 

102 
42 

101 
44 

96 
48 

90 
42 

86 

60 

62 

50 

78 
44 

77 
42 

80 
44 

62 
43 

87 
41 

96 
40 

95 

54 

96 
55 

102 
49 

100 
51 

102 
48 

96 
48 

100 
50 

96 
94 

103 

102 
51 

100 
59 

101 
59 

91.4 
47.7 

YORet  LINOA 

•          *  * 

MAX 

MIN 

69 
58 

72 
58 

74 
57 

80 
57 

88 
53 

91 
56 

91 
55 

68 

55 

83 

56 

65 

57 

78 
58 

76 
55 

70 
55 

72 
51 

76 
50 

78 
49 

78 
54 

88 
53 

101 
54 

111 
59 

105 
61 

100 
58 

96 
54 

90 
52 

87 
52 

94 
55 

92 
94 

84 
53 

82 
56 

66 
61 

65.5 
95,3 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

BAKER 

MAX 
MIN 

91 
66 

94 
63 

97 
68 

100 
65 

106 
68 

108 
70 

111 
73 

115 
74 

114 
78 

111 
60 

106 
76 

106 
76 

98 
76 

95 
73 

96 
72 

97 
70 

96 
72 

101 
66 

102 
69 

107 
64 

110 
68 

113 
72 

114 
70 

111 
73 

109 
73 

113 
80 

115 
78 

114 
82 

110 
74 

no 

79 

105,7 
72,3 

BARSTOK 

MAX 
MIN 

86 
54 

87 
53 

90 
62 

92 
57 

98 
59 

100 
66 

104 
67 

106 
65 

106 
69 

102 
72 

99 
64 

94 
56 

97 
69 

69 
59 

64 
53 

87 
59 

87 
60 

92 
54 

93 
67 

97 
65 

103 
57 

104 
63 

103 
61 

101 
61 

104 
69 

106 
66 

109 
71 

106 
70 

105 
75 

104 
71 

97.7 
62.5 

BEAUf^ONT   I  E 

MAX 

MIN 

59 
51 

62 
50 

71 
50 

86 
51 

95 
54 

101 
63 

100 
64 

100 
59 

97 
60 

92 
56 

83 
55 

88 
49 

85 
61 

76 
52 

74 
48 

79 
49 

79 
51 

95 
51 

94 

61 

93 
61 

103 
60 

101 
60 

100 
62 

98 
57 

99 
57 

96 
61 

96 
62 

95 

62 

95 
62 

95 
99 

89.6 
56.6 

BISHOP  MSO  AP 

MAX 

MIN 

78 
52 

84 

43 

86 
49 

86 
49 

92 
50 

96 
51 

99 
51 

100 
54 

96 
55 

94 
53 

91 
62 

92 
49 

91 
49 

80 
54 

83 
44 

87 
44 

87 
54 

88 

54 

89 
48 

93 
49 

96 
47 

95 
52 

94 
49 

98 
56 

101 
52 

104 
56 

95 
64 

100 
58 

99 
60 

96 

60 

92.3 
52.3 

BLVTHE 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
63 

97 
64 

100 
66 

108 
67 

111 
67 

114 
69 

117 
70 

115 
72 

109 

102 
72 

98 
77 

100 
71 

95 

72 

92 
58 

98 
58 

99 
66 

105 
65 

104 
74 

108 
64 

67 

114 
67 

115 
71 

115 
72 

114 

70 

77 

122 
73 

117 
78 

no 

81 

1 10 
61 

106. 1 
69.6 

blvthe  faa  airport 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
66 

97 
69 

99 
71 

108 
74 

112 
74 

115 
76 

117 
76 

115 
61 

110 
79 

102 
78 

98 
81 

100 
75 

94 
69 

93 
60 

96 
67 

100 
72 

107 
73 

105 
60 

106 
78 

113 
78 

114 
77 

114 
77 

119 
81 

115 
81 

118 
66 

121 
83 

117 
89 

109 
83 

112 
S3 

107.  1 
76.2 

BORRESC  OESERT  PARK 

MAX 

MIN 

97 
57 

91 
56 

91 
61 

96 
66 

99 
71 

106 
78 

111 
79 

116 
77 

117 
75 

113 
69 

104 
72 

102 
67 

98 
70 

100 
64 

83 
54 

93 
57 

97 
62 

100 
65 

103 
77 

104 
72 

111 
76 

112 
78 

112 
78 

113 
75 

112 
75 

114 
82 

113 
80 

119 
81 

lis 

74 

109 
75 

109.1 
70.8 

BRAHLEY  2  Sw 

MAX 
MIN 

95 
61 

88 
56 

90 
60 

95 
59 

95 
63 

105 
70 

110 
74 

113 
74 

113 
72 

109 
70 

109 
61 

97 
66 

99 

70 

98 
64 

91 
55 

93 
58 

96 
62 

96 
63 

103 
67 

104 
67 

106 
64 

109 
68 

109 
66 

110 
69 

112 
71 

112 
74 

116 
73 

116 
75 

108 
74 

102 
70 

103.3 
66.6 

CANTIL 

MAX 
MIN 

87 
53 

91 
52 

90 
68 

97 
62 

101 
61 

103 
65 

106 
76 

110 
64 

105 
67 

100 
74 

99 
59 

99 
56 

97 

70 

96 
62 

84 
60 

66 
61 

84 
62 

97 
64 

98 
58 

100 
60 

106 
60 

107 
62 

106 
60 

105 
62 

107 
69 

no 

69 

112 
78 

108 
S3 

106 
81 

100 
76 

99.8 
65.2 

DA6CETT   FAA  AIRPHRT 

MAX 
MIN 

87 
60 

90 
60 

93 
68 

94 
64 

101 
70 

103 
75 

106 
75 

110 
74 

108 
77 

102 
77 

97 
71 

99 
66 

91 
71 

79 
61 

69 
59 

91 
66 

90 
69 

96 
61 

94 
62 

99 
62 

107 
68 

107 
74 

106 

70 

106 
73 

107 
72 

no 

75 

113 
79 

111 
SI 

109 
62 

105 
79 

100. 1 
70.0 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

101 
77 

100 
67 

102 
81 

104 
83 

110 
78 

114 
76 

lie 

82 

119 
85 

120 
92 

117 
90 

114 
87 

106 
83 

109 
88 

106 
75 

96 
70 

99 
77 

102 
79 

104 
84 

106 
84 

112 
75 

115 
81 

117 
92 

116 
88 

116 
95 

117 
84 

120 
66 

122 
97 

123 
69 

121 
95 

121 
93 

111.7 
83.8 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

70 
51 

76 
39 

79 
49 

79 
50 

86 
46 

89 
51 

93 
54 

100 
56 

94 
47 

80 
50 

74 
44 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

94 

70 

89 
70 

89 
71 

91 
70 

97 
75 

104 
80 

109 
B4 

111 
68 

114 
88 

110 
78 

106 
77 

97 
80 

96 
79 

95 
73 

89 
67 

92 
69 

94 
74 

96 
76 

103 
61 

101 
83 

111 
76 

108 
82 

108 
62 

109 
82 

no 

84 

112 
88 

114 
94 

lis 

94 

115 
87 

106 
82 

102.9 
79.5 

El  CENTRD  2  SSM 

MAX 
MIN 

95 
60 

89 
55 

96 
63 

96 
59 

107 
62 

112 
69 

115 
73 

116 
72 

113 
74 

114 
72 

108 
63 

102 
70 

99 
70 

98 
65 

93 
62 

96 
55 

113 
59 

109 
65 

no 

62 

106 
59 

111 
65 

112 
73 

112 
70 

115 
74 

119 
75 

116 
68 

118 
72 

118 
72 

108 
74 

107 
72 

107.5 
66.8 

EL  MIRAGE  FIELD 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
45 

84 
48 

88 

53 

90 
56 

95 
61 

96 
63 

100 
58 

102 
57 

96 
61 

95 
58 

89 
48 

90 
58 

90 
47 

72 
43 

61 
50 

83 
58 

79 
93 

80 
56 

88 
59 

91 
61 

101 
56 

99 
56 

99 
54 

99 
57 

100 
62 

103 
65 

105 
69 

101 
66 

100 
62 

91.7 
56.4 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

61 
50 

60 
49 

70 
49 

75 
51 

90 
59 

92 
65 

97 
65 

92 
72 

100 
72 

90 
64 

82 
51 

75 
55 

69 
64 

76 
49 

64 

46 

71 
49 

70 
52 

70 
45 

89 

61 

90 
63 

93 
66 

98 
65 

96 
68 

95 
66 

92 
68 

97 
72 

98 
77 

102 
79 

95 

76 

91 
69 

65.3 
61.2 

COLD  r:;ck  ranch 

I4AX 
MIN 

B9 
66 

90 
61 

94 
66 

98 
64 

106 
72 

112 
78 

U5 
BO 

115 
60 

112 
79 

110 
75 

104 
72 

96 
76 

97 
75 

91 
68 

90 
64 

95 

60 

96 
67 

104 

69 

106 
72 

108 
78 

113 
79 

113 
83 

114 
B3 

113 
81 

112 
78 

113 
79 

116 
79 

114 
82 

105 
79 

106 
79 

109.0 
'4.2 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

75 
54 

75 
52 

81 
55 

87 
60 

87 
59 

91 
61 

95 
64 

98 
65 

99 
70 

101 
62 

94 
63 

87 
56 

69 
64 

87 
98 

77 
47 

79 
52 

83 
54 

69 
60 

92 
62 

90 
56 

92 
56 

96 
64 

95 
68 

97 
70 

96 
60 

98 
64 

102 
70 

104 
68 

100 
65 

101 
59 

91.2 
60.7 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
65 

87 
62 

83 
64 

89 
62 

96 
65 

103 
71 

108 
76 

111 
85 

112 
76 

113 
65 

103 
69 

97 
74 

97 
79 

94 
67 

88 
62 

90 
60 

93 
61 

96 
66 

101 
81 

103 
79 

109 
71 

108 
69 

no 

71 

109 
78 

no 

87 

112 
89 

116 
S7 

113 
SI 

103 
76 

101.8 
72.4 

IMPERIAL 

MAX 

MIN 

89 
65 

90 
61 

97 
64 

97 
69 

105 
67 

110 
77 

113 
80 

114 
81 

113 
78 

110 
78 

101 
67 

94 
73 

97 

73 

94 
65 

91 
61 

95 
57 

98 
63 

101 
67 

103 
70 

106 
69 

111 
76 

no 

73 

112 
75 

112 
79 

112 
77 

116 
78 

117 
74 

111 
81 

105 
76 

106 
74 

104.4 
71.5 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

Mm 

89 
62 

89 
57 

98 
63 

96 
64 

105 
64 

no 

72 

113 
75 

113 
75 

114 
76 

112 
78 

97 
65 

95 

70 

99 
71 

91 
65 

91 
61 

96 
54 

98 
62 

102 
69 

104 
65 

106 
44 

in 

68 

112 
72 

112 
71 

112 
74 

112 
76 

115 

78 

lis 

74 

112 
Bl 

106 
76 

106 
75 

104.5 
69.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

80 
57 

81 
50 

86 

57 

90 
56 

86 
57 

92 

60 

96 

61 

99 
66 

100 
64 

101 
63 

96 
60 

90 
56 

91 
57 

92 
59 

79 
50 

81 

65 
60 

91 

60 

92 
54 

91 
57 

95 
55 

96 
61 

99 
66 

95 
64 

98 
59 

100 
64 

104 
67 

97 
64 

103 
68 

104 
60 

92. 9 
59.6 

indio  u  s  Date  garden 

MAX 

Mm 

91 
66 

87 
65 

96 
65 

92 
69 

98 

72 

106 
61 

114 
84 

116 
87 

1 14 
85 

112 
79 

107 
69 

101 
72 

92 
76 

99 
66 

89 
63 

93 
67 

94 

71 

99 
73 

107 
69 

106 
71 

109 
77 

111 
75 

110 
76 

no 

62 

113 
83 

112 
87 

114 
88 

118 
86 

113 
74 

105 
70 

104.3 
74.9 

inyokern 

MAX 

Mm 

IRON  mountain 

MAX 
I4IN 

96 
70 

92 
71 

93 
70 

96 
70 

99 
75 

105 
77 

110 
77 

112 
83 

116 
89 

115 
SO 

108 
76 

103 
79 

100 
76 

99 
73 

94 
68 

92 
70 

96 
72 

99 
7* 

102 
77 

97 
81 

106 
62 

112 
83 

112 
83 

113 
83 

112 
89 

114 
66 

116 
98 

119 
96 

116 
87 

111 
84 

105.4 
'9.2 

LAKE  ARROhHEAD 

MAX 
MIN 

57 
42 

72 
40 

75 
45 

77 
44 

82 
50 

86 
95 

88 
54 

91 
54 

85 
56 

76 
55 

72 
52 

79 
46 

71 
58 

63 
42 

69 
34 

71 
41 

76 
45 

84 
47 

84 
48 

85 
49 

92 
52 

89 
59 

90 
59 

86 
56 

86 

56 

87 
97 

92 
58 

89 
97 

90 
57 

S3 
56 

80.9 
50.8 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

BO 
49 

90 
48 

90 
52 

88 
56 

91 
58 

96 
6C 

100 
63 

103 
65 

98 
51 

99 

52 

97 
52 

104 
56 

87 
75 

83 
54 

88 
48 

89 
48 

68 
48 

95 
47 

95 
48 

96 
49 

99 
52 

102 
65 

102 
79 

100 
64 

101 
60 

109 
66 

105 
68 

101 
79 

100 
78 

101 
62 

95.6 
58.4 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

BO 
59 

81 
56 

80 
57 

84 

57 

89 
57 

9* 

55 

97 
57 

100 
57 

97 
B3 

95 
76 

93 
67 

B7 
69 

82 
60 

79 
57 

77 
53 

79 
96 

81 
57 

87 
97 

85 

57 

90 
57 

92 
56 

98 
58 

94 

73 

96 
73 

97 
73 

101 
74 

103 
74 

103 
74 

79 

78 

90.6 
63.8 

HOJAVE 

MAX 

Mm 

SB 

52 

79 
92 

83 
58 

84 

60 

90 
60 

96 

70 

98 

72 

99 
71 

103 
72 

98 
69 

94 
64 

87 
61 

93 
64 

90 
50 

70 
51 

74 
96 

77 
49 

7» 

40 

90 
57 

90 
56 

94 
59 

101 
61 

102 
61 

100 
69 

101 
72 

101 
70 

104 
70 

104 
81 

100 
72 

98 

72 

92.0 
62.4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

76 
53 

78 
51 

77 
50 

76 
50 

81 
54 

86 
96 

SB 
56 

96 
63 

90 
62 

86 
66 

84 

60 

84 
96 

83 

62 

76 
47 

67 
38 

75 
91 

76 
52 

79 
90 

82 
50 

78 
49 

85 
99 

91 
69 

94 
64 

93 
61 

92 
67 

92 
69 

98 

73 

98 

72 

90 
70 

92 
67 

84.8 
96.3 

MT   SAN   JACINTO  H   S  PK 

MAX 

Mm 

67 
35 

59 

34 

67 
33 

67 
38 

70 
39 

75 
43 

78 
42 

60 
43 

80 
47 

74 
46 

68 

50 

66 
42 

61 
47 

63 
42 

66 
32 

65 

36 

75 
43 

71 
48 

69 
41 

70 
49 

77 
41 

79 
46 

76 
44 

76 
49 

77 
47 

79 
47 

S3 

90 

82 

50 

80 
95 

SO 
44 

'2.5 
43.3 

S««  R«f*r«oc«  Nolaa  FoUowt&g  Sutloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE 


Station 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

'i' 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

92 

92 

96 

97 

105 

109 

113 

117 

115 

108 

101 

98 

97 

93 

94 

96 

98 

98 

97 

105 

111 

HI 

111 

111 

116 

119 

120 

117 

112 

111 

105.3 

67 

68 

72 

72 

72 

77 

75 

77 

81 

80 

78 

75 

74 

74 

64 

68 

76 

72 

74 

72 

80 

78 

78 

77 

81 

83 

90 

87 

87 

66 

76 »  5 

71 

80 

88 

93 

99 

101 

104 

101 

92 

84 

94 

90 

80 

79 

83 

83 

93 

95 

98 

102 

102 

101 

101 

102 

103 

106 

102 

97 

95 

94.1 

53 

!3 

55 

55 

60 

66 

^6* 

62 

64 

57 

55 

57 

51 

42 

51 

57 

52 

52 

57 

59 

65 

60 

56 

57 

65 

69 

70 

69 

.6 

7'. 

84 

84 

93 

99 

102 

103 

107 

100 

92 

88 

95 

89 

70 

81 

83 

81 

92 

93 

97 

105 

105 

105 

102 

104 

105 

109 

105 

101 

99 

94.9 

50 

52 

55 

54 

58 

65 

57 

64 

66 

56 

51 

56 

53 

45 

48 

58 

49 

52 

53 

54 

59 

54 

56 

55 

60 

68 

67 

70 

6  5 

57.0 

85 

85 

91 

100 

106 

114 

116 

118 

114 

111 

104 

101 

97 

97 

92 

96 

97 

108 

108 

110 

113 

111 

111 

114 

115 

116 

117 

116 

113 

110 

106.2 

64 

63 

62 

65 

65 

77 

79 

78 

76 

69 

72 

61 

72 

71 

60 

60 

65 

68 

74 

72 

81 

75 

74 

73 

72 

80 

75 

72 

78 

75 

100 

90 

91 

94 

101 

107 

110 

114 

117 

114 

115 

101 

97 

98 

92 

91 

96 

96 

101 

99 

108 

114 

113 

113 

113 

115 

117 

120 

119 

106 

105.5 

73 

69 

71 

70 

77 

SO 

80 

82 

84 

80 

76 

79 

76 

75 

65 

68 

74 

7* 

75 

73 

79 

87 

87 

66 

82 

85 

88 

90 

88 

82 

78.5 

S3 

85 

86 

90 

97 

99 

101 

111 

100 

94 

90 

93 

90 

80 

82 

85 

87 

92 

92 

94 

102 

101 

99 

99 

103 

107 

105 

103 

100 

96 

94.9 

49 

51 

60 

63 

63 

71 

74 

69 

75 

61 

60 

67 

51 

53 

57 

59 

S6 

66 

66 

70 

65 

72 

65 

74 

79 

79 

79 

78 

7  5 

87 

89 

91 

97 

107 

114 

117 

114 

110 

109 

99 

98 

98 

91 

92 

92 

97 

108 

106 

111 

113 

112 

112 

113 

112 

116 

121 

112 

104 

106 

104.9 

66 

65 

64 

67 

64 

74 

79 

82 

85 

73 

70 

70 

73 

68 

63 

66 

70 

70 

65 

63 

69 

70 

68 

71 

78 

88 

84 

83 

75 

72 

71.8 

87 

92 

95 

97 

103 

104 

108 

111 

110 

102 

97 

100 

97 

85 

90 

94 

96 

98 

98 

103 

107 

106 

105 

106 

108 

112 

114 

111 

109 

106 

101.7 

60 

61 

63 

64 

66 

70 

76 

75 

68 

67 

66 

62 

56 

62 

64 

61 

69 

63 

64 

73 

73 

73 

70 

73 

76 

80 

74 

68.1 

95 

91 

92 

96 

100 

105 

109 

112 

111 

107 

101 

97 

95 

89 

90 

93 

96 

97 

97 

102 

106 

107 

108 

108 

109 

112 

115 

114 

110 

108 

102.4 

62 

63 

60 

61 

67 

71 

75 

7  J 

78 

57 

66 

66 

70 

62 

55 

56 

60 

61 

67 

63 

66 

70 

70 

68 

73 

74 

81 

77 

72 

67.1 

79 

81 

84 

95 

99 

95 

100 

103 

99 

100 

87 

91 

68 

77 

82 

84 

92 

91 

94 

101 

97 

98 

97 

99 

102 

104 

102 

100 

98 

93.6 

42 

44 

51 

47 

57 

47 

45 

52 

54 

59 

50 

43 

51 

46 

37 

47 

43 

45 

51 

52 

50 

53 

48 

52 

54 

60 

86 

74 

86 

85 

93 

97 

102 

103 

106 

97 

92 

88 

95 

86 

74 

84 

87 

86 

94 

93 

97 

102 

100 

98 

97 

101 

105 

107 

104 

101 

94.0 

51 

48 

49 

52 

58 

62 

62 

59 

64 

62 

58 

51 

63 

51 

46 

47 

53 

51 

52 

52 

54 

60 

60 

57 

56 

61 

65 

66 

64 

59 

56.5 

47 

43 

53 

56 

57 

62 

66 

68 

70 

67 

65 

58 

61 

59 

54 

52 

55 

58 

59 

59 

61 

6! 

67 

65 

72 

74 

67 

68 

66 

67 

61.4 

35 

24 

26 

25 

30 

34 

35 

36 

41 

33 

34 

29 

38 

26 

20 

26 

29 

39 

27 

30 

29 

50 

46 

42 

37 

49 

38 

40 

43 

45 

34.5 

47 

39 

41 

41 

46 

49 

53 

56 

56 

52 

53 

44 

48 

47 

37 

37 

42 

46 

47 

48 

50 

55 

53 

54 

56 

61 

61 

55 

57 

58 

49,6 

25 

19 

24 

26 

29 

33 

34 

34 

38 

37 

30 

29 

29 

19 

17 

23 

19 

24 

30 

27 

34 

37 

19 

38 

40 

39 

42 

36 

38 

37 

30.2 

7i 

79 

82 

67 

90 

91 

91 

97 

97 

96 

90 

87 

85 

84 

77 

81 

84 

86 

86 

89 

95 

93 

94 

94 

97 

100 

102 

99 

99 

98 

90.0 

55 

50 

55 

59 

59 

64 

66 

69 

67 

60 

61 

57 

60 

53 

47 

49 

52 

56 

56 

57 

60 

66 

76 

68 

63 

63 

71 

69 

67 

64 

60.6 

Day  of  Month 


NEfDLES   FA4  AIRPORT 
PALHOALE 

KALMDALE  FAA  AIRPDRT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDS8URG 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALVERHO  FIRE  STA  79 
VICTDRVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
HILDROSE  RANGER  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


S««  R«f«r«&c«  Nol*a  Following  Slation  Indox 
-  22  ■ 


SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
JUNE  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.9 

c 

P-r, 

ion  of 
,t  mile 

of 

I  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

0^ 

.50-.99 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 
Direcl 

Result 
Speei 

Averc 

Fosfe: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
o 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

BAKERSFIELD  WSD  AP 

33 

5 . 2 

8,9 

30** 

30 

13 

51 

33 

21 

34 

Q 

0 

ft 

Q 

t  .  H 

BISHOP  WSD  AP 

- 

20 

- 

- 

A 

U 

0 

1 

u 

ft 

ft 

1 

BLUE  CANYON  WSD  AP 

20 

2,8 

6.1 

23*+ 

18 

29+ 

- 

39 

- 

- 

n 

V 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

EUREKA  WSO  CI 

26 

N 

01 

- 

- 

- 

- 

1 

ft 

ft 

ft 

7 

0.1 

FRESNO  WSO  AP 

30 

4.7 

7.3 

26 

NW 

13 

68 

39 

22 

43 

2 

0 

0 

ft 

V 

0 

Q 

c 

92 

7  6 

LONG  BEACH  WSD  AP 

22 

3  •  1 

6,4 

20^^ 

28 

20 

75 

58 

50 

69 

0 

0 

ft 

Q 

U 

■t 

■5  n 

•  w 

LOS  ANGELES  WSD  AP 

24 

6 . 1 

7,6 

25  % 

SM 

23+ 

87 

68 

68 

85 

2 

0 

ft 
w 

ft 

w 

w  .  X 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

19 

SW 

25  + 

- 

- 

- 

0 

0 

Q 

0 

Q 

0 

67 

4.2 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

- 

37 

28 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

26 

8.0 

9,7 

23** 

29 

14 

88 

73 

64 

82 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 . 7 

RED  BLUFF  WSO  AP 

34 

1.5 

9,7 

27 

NW 

03 

51 

32 

20 

37 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

95 

2.1 

SACRAMENTO  WSO  AP 

21 

5.0 

8,3 

26 

SW 

16 

69 

41 

27 

55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

95 

2.3 

SANDBERG  WSD 

31 

5.3 

12.7 

53+-» 

34 

17 

53 

34 

34 

46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

m 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

26 

4.4 

8.2 

19 

NW 

05 

78 

65 

64 

76 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

56 

6.3 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

28 

10 . 7 

12,2 

30-t--* 

27 

13  + 

86 

63 

56 

79 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.2 

S  F  FEDERAL  BLDG  CI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

56 

56 

■ 

2 

1 

0 

C 

0 

c 

3 

4.0 

STOCKTON  WSO  AP 

28 

8.7 

10.7 

23++ 

27 

16+ 

60 

38 

24 

48 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.5 

X  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  23  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFDRNIA 
JUNE 


Station 


Day  of  month 


1      2      3      4      S      6      7      8      9     10     II     12     13     M     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28    29     30  31 


04VIS  2  HSW  EXP  FARM 


IOC 
(  INI 


ec  SC  81 
7<     7i  7 


SI{     S2  83 
71  76 


74  Ti  Ti 
T     11  T. 


8<  8< 
7t  7 


Si  81 
7S  7i 


7!  71 
T.  7! 


9q     9^     9^     9'     9(     9e     91     9i  9? 

7f    e(    b;  8<  8i 


12(  123  u: 
7!     8)  81 


101  10!  Ill 
Si      8!  9C 


IOC  101 
9C  91 


791  91 
7C 


7?  7S 
7«  7« 


S3     S3     S'l     SS  86 


73     7;     73     7'i     76     78     75     79  SC 


82     S<i  S'l 


85  8 
SC  S 


7t      76      77     76     76     76      78  79 


75      7"      75     75     76      76     71  76 


79  79  79 
76     76  76 


BS  96  98  99  9«  86  96  99  100  103 
Ti     71      8C      Bi      82     78     76     78     SC      8«  85 


112  lie  121  126 
61     72     77  8C 


105  lot  109 
761     82     86  SS 


119  111 
82 


108  103 
91 


99 
91  89 


lie  12C 
75 


127  127 
B2{     89  87 


lot   108  UC 


lU 
95 


97 
87  87 


101 


106 
91|  94 


87  88 

80  BO 


88  87 

SC  SC 


SS  85 
81  81 


83.6 
7'.. 6 


81.6 
77.3 


IOC  lOO 
83  Be 


9'!.  1 
78,6 


117.0 
76.8 


105.2 
66.3 


96.8 
87. 5 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFODNIA 
JUNE  1973 


Day  OlMonlh 


Station 

•3  d. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BUTLER  VALLEV  RANCH 

EVAP 

■  11 

.21 

•  25 

.20 

*  27 

.27 

.  25 

.28 

.28 

.25 

■  23 

.25 

.02 

.16 

.15 

.23 

.05 

.15 

.23 

.23 

•  27 

.21 

.  10 

.10 

22 

22 

.28 

.26 

22 

22 

WIND 

B 

13 

14 

1 B 

19 

20 

21 

21 

22 

20 

18 

21 

21 

20 

17 

7 

11 

15 

23 

13 

13 

1 1 

1 1 

1{ 

13 

22 

26 

11 
10 

23 

*505 

MAX 

74 

85 

86 

86 

90 

90 

88 

90 

91 

61 

65 

85 

65 

76 

^? 

65 

67 

76 

81 

66 

96 

86 

72 

75 

66 

92 

95 

92 

85 

83 

63.3 

MIN 

52 

51 

52 

55 

55 

55 

55 

49 

53 

53 

51 

52 

53 

50 

51 

53 

52 

50 

49 

52 

54 

60 

57 

54 

94 

61 

65 

60 

58 

57 

94.1 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

,26 

.27 

.26 

.28 

.28 

.26 

.29 

.34  .38 

40 

.26 

.26 

.30 

.26 

.30 

.36 

.36 

.32 

.32 

.37 

•  37 

.40 

.30 

.18 

.33 

•  34 

.45 

.28 

.33 

.31 

WIND 

112 

79 

68 

65 

54 

32 

26 

32 

38 

106 

89 

119 

18S 

161 

107 

166 

180 

83 

37 

39 

44 

113 

49 

60 

56 

54,  7". 

.14 

108 

25568 

MAX 

SO 

82 

86 

88 

89 

92 

97 

94 

90 

93 

82 

82 

86 

76 

80 

64 

83 

85,  95 

97 

100 

100 

60 

75 

88 

94 

97 

B9 

88 

86 

67,9 

MIN 

53 

53 

54 

56 

55 

55 

58 

62 

65 

56 

53 

52 

54 

49 

49 

53 

49 

53 

56 

60 

61 

54 

56 

57 

99 

65 

64 

98 

54 

52 

95.6 

FERNDAIE   2  NW 

EVAP 

i23 

.  19 

.  17 

.19 

.  15 

.16 

.  15 

.15>  .21 

.21 

.17 

.11 

.17 

.16 

.19 

.16 

•  20 

.26 

.15 

.  3C 

•  06 

.11 

•  05 

.  17 

.30 

'\l 

.06 

.01 

.16 

.17 

5.00 

WIND 

52 

55 

48 

24 

23 

33 

36 

35 

43 

43 

26 

!* 

33 

38 

37 

36 

27 

31 

41 

46 

22 

45 

24 

29 

31 

27 

46 

45 

60 

53 

MAX 

79 

79 

80 

83 

84 

85 

85 

76 

61 

61 

So 

83 

82 

83 

82 

64 

85 

85 

68 

88 

75 

60 

89 

92 

93 

83 

75 

8C 

81 

62.6 

MIN 

51 

53 

56 

56 

59 

55 

60 

55 

54 

53 

55 

60 

58 

55 

56 

60 

57 

54 

58 

58 

60 

62 

60 

55 

66 

65 

60 

56 

55 

57 

57.4 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.08 

.38 

.30 

.31 

.35 

.33 

.38 

.37 

.35 

.30 

.32 

.30 

.24 

.25 

.30 

.22 

.  29 

.26 

.35 

.37 

.34 

.37 

.31 

.19 

•  31 

.39 

.36 

.39 

9.438 

WIND 

26 

40 

33 

36 

26 

27 

30 

39 

38 

33 

26 

33 

32 

36 

34 

45 

46 

36 

32 

34 

38 

33 

* 

* 

106 

33 

34 

35 

33 

I 

10326 

TULELAKE 

EVAP 

.33 

.30 

.30 

.30 

.30 

.36 

.33 

.30 

.30 

.33 

.26 

.29 

.24 

.25 

.27 

.29 

.26 

.  17 

.27 

.37 

.30 

.40 

.15 

.30 

.26 

•  30 

.34 

.33 

•  41 

.37 

9.00 

WARM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

.19 

♦ 

.84 

.30 

.35 

.41 

.60 

* 

* 

1 . 35 

.  2f 

.35 

.30!  » 

1.05 

.42 

.4C 

.43 

.  3" 

.92 

.4( 

.5. 

i  .31 

.36 

:  10.98e 

WIND 

23 

♦ 

* 

113 

37 

27 

51 

71 

* 

215 

37 

82 

ii( 

100 

* 

242 

62 

4; 

3E 

3: 

: 

14« 

9: 

5 

2i 

y 

_ 

MAX 

76 

SE 

ee 

89 

94 

94 

_ 

95 

84 

81 

77 

781  - 

- 

82 

6" 

95 

9e 

9C 

_ 

91 

9< 

>  9f 

9: 

92 

- 

88.8 

MIN 

54 

- 

54 

56 

59 

61 

62 

- 

- 

52 

56 

4( 

4': 

se 

59 

5C 

5< 

_ 

6£ 

6C 

6; 

1  ^' 

S  61 

67.0 

WlLLOM  CREEK   I  NH 

EVAP 

.15 

.  28 

.18 

.  30 

.  30 

.30 

.  30 

.30 

.30 

30 

.  24 

.19 

.15 

.15 

.15 

.20 

.15 

.25 

.29 

.27 

.  16 

.15 

.  1^ 

•  30 

.30 

.28 

.30 

.3( 

6  928 

WIND 

XI 

14 

13 

9 

10 

1 1 

9 

11 

21 

10 

9 

16 

10 

8 

16 

20 

8 

8 

9 

7 

10 

10 

6 

13 

9 

10 

11 

13 

18 

332 

MAX 

93 

90 

90 

92 

95 

94 

95 

95 

92 

93 

93 

81 

75 

71 

83 

64 

71 

91 

95 

99 

96 

82 

78 

92 

95 

100'  99 

98 

92 

90.0 

MIN 

63 

55 

55 

55 

57 

59 

59 

60 

57 

56 

58 

57 

5 1 

49 

55 

55 

51 

51 

56 

59 

59 

61 

56 

59 

64 

65 

65 

61 

56 

97.5 

•       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

.15 

.15 

.30 

.32 

.34 

.35 

.38 

.42 

.39 

.42 

•  30 

30 

.30 

.22 

.26 

.20 

.38 

.26 

.39 

.34 

.40 

.42 

.24 

.15 

.  38 

•  35 

^2 

40 

.45 

.33 

9.71 

WIND 

16 

27 

22 

23 

2 1 

38 

14 

31 

26 

33 

35 

36 

43 

40 

29 

42 

51 

31 

31 

28 

27i  28 

30 

20 

21 

27 

'21 

'31 

43 

41 

92 1 

MAX 

79 

86 

89 

91 

93 

95 

96 

94 

97 

98 

89 

90 

81 

63 

85 

84 

85 

89 

95 

97 

96 

86 

76 

92 

95 

96 

97 

92 

90.7 

MIN 

57 

58 

59 

61 

62 

62 

63 

63 

64 

62 

59 

58 

57 

53 

53 

55 

53 

54 

55 

61 

64 

63 

60 

62 

63 

65 

6] 

72 

64 

52 

59.8 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.35 

.40 

.33 

.  30 

.50 

.44 

•  39 

.49 

.36 

.25 

.41 

•  47 

6C 

.31 

•  54 

.45 

WIND 

• 

455 

145 

* 

* 

380 

75 

45 

105 

200 

225 

210 

240 

240 

165 

210 

225 

110 

120 

70 

33 

135!  215 

140 

175 

100 

'95 

110 

205 

220 

4690 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

.13 

* 

* 

.88 

.33 

.41 

.32 

.41 

* 

• 

L .  05 

.  33 

.36 

.25 

• 

• 

.96 

.18 

.32 

•  41 

.40 

* 

« 

.70 

•  76 

.34 

.46 

9. 916 

WIND 

22 

* 

• 

36 

15 

13 

9 

12 

• 

57 

49 

84 

Of 

34 

'23 

• 

* 

172 

23 

15 

15 

59 

* 

* 

64 

* 

65 

■ 

_ 

8528 

DAVIS  2  wsm  Exp  farm 

EVAP 

.31 

.39 

.40 

40 

•  40 

^2 

49 

.55 

.67 

63 

.36 

.35 

.43 

.50 

.40 

.38 

.51 

.49 

•  46 

.36 

.26 

.30 

•  43 

.61 

.39 

•  54 

.44 

13  ■  09 

WIND 

120 

126 

87 

'77 

77 

'70 

'62 

97 

105 

150 

161 

157 

140 

159 

124 

164 

181 

113 

133 

80 

50 

'9; 

114 

60 

50 

72 

9! 

158 

125 

3292 

MAX 

B2 

85 

87 

87 

92 

91 

94 

92 

91 

92 

84 

82 

85 

71 

BO 

80 

61 

80 

81 

92 

95 

83 

74 

90 

93 

96 

92 

91 

86 

86.8 

MIN 

55 

53 

55 

56 

56 

61 

65 

63 

63 

53 

49 

50 

51 

46 

46 

51 

46 

5 1 

55 

58 

63 

61 

59 

60 

66 

6! 

62 

53 

54 

96.2 

folSOh  Dam 

EVAP 

.17 

19 

30 

41 

.30 

.45 

.38 

45 

.36 

.30 

.32 

.26 

.23 

.30 

.30 

.  30 

.  3C 

.45 

.42 

.45 

.  30 

.09 

.30 

•  35 

.45 

.45 

•t? 

.39 

10.10 

WIND 

55 

'75 

'22 

'22 

'12 

3 

'28 

33 

18 

'50 

66 

73 

91 

85 

56 

61 

97 

47 

22 

40 

40 

27 

55 

24 

9 

6 

13 

20 

71 

83 

1324 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.  2 1 

.29 

.29 

.34 

.31 

.33 

.36 

.39 

.43 

34 

.33 

.26 

.29 

.32 

.43 

.33 

.35 

.35 

.41 

.41 

.36 

.21 

.  17 

.39 

.39 

.42 

.33 

.40 

.36 

10.31 

WING 

32 

45 

45 

29 

47 

36 

39 

36 

64 

*66 

56 

67 

71 

76 

66 

69 

45 

57 

47 

35 

25 

81 

31 

47 

98 

42 

49 

67 

69 

1647 

MAX 

85 

87 

90 

92 

93 

94 

98 

97 

97 

95 

87 

87 

89 

77 

83 

86 

87 

66 

90 

95 

99 

96 

87 

77 

92 

98 

96 

93 

92 

89 

90.5 

MIN 

56 

57 

61 

61 

59 

60 

63 

65 

67 

57 

54 

55 

56 

51 

54 

52 

55 

57 

62 

53 

61 

57 

58 

61 

64 

61 

63 

57 

54 

96.3 

LAKE  SPAULOING 

EVAP 

.10 

.21 

.15 

26 

2^ 

2j 

29 

.34 

.30 

.28 

.27 

.19 

.12 

•  15 

.14 

.15 

.24 

.28 

.30 

.19 

.20 

.15 

.15 

.23 

.28 

.27 

.29 

.33 

.27 

6.87 

WIND 

16 

19 

16 

'30 

'18 

18 

'16 

30 

20 

'21 

18 

20 

29 

17 

17 

30 

30 

19 

38 

29 

5 

19 

17 

16 

14 

15 

16 

22 

30 

27 

632 

MAX 

62 

67 

71 

75 

78 

79 

80 

82 

82 

79 

78 

77 

74 

62 

60 

77 

67 

73 

78 

76 

76 

78 

67 

75 

81 

65 

83 

76 

75.7 

MIN 

38 

38 

^2 

40 

45 

44 

44 

49 

48 

46 

46 

45 

44 

37 

32 

39 

33 

35 

42 

46 

45 

48 

43 

43 

46 

52 

54 

54 

50 

42 

43.7 

HARKLEY  COVE 

EVAP 

.2* 

.31 

.32 

.33 

.36 

.40 

.40 

.39 

.56 

.51 

.  J*. 

.30 

.  34 

.27 

•  27 

.36 

.38 

.29 

.32 

.39 

•  38 

.47 

.16 

.15 

.34 

.40 

.45 

.39 

.46 

.41 

10.71 

WIND 

A7 

66 

42 

34 

34 

36 

38 

31 

48 

55 

55 

60 

69 

62 

53 

72 

98 

49 

43 

32 

27 

48 

33 

24 

52 

46 

39 

42 

55 

56 

1448 

MAX 

85 

83 

91 

93 

95 

93 

96 

97 

97 

95 

66 

84 

86 

77 

84 

85 

61 

86 

88 

96 

97 

93 

82 

75 

90 

95 

99 

95 

94 

90 

89.6 

MIN 

56 

54 

54 

56 

58 

55 

58 

61 

63 

57 

53 

!3 

54 

50 

50 

53 

47 

50 

53 

57 

60 

60 

59 

58 

56 

61 

67 

65 

60 

53 

56.5 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

•  13 

* 

.65 

.21 

•  29 

.  30 

.34 

* 

.78 

.15 

.14 

.18 

•  21 

* 

.67 

.31 

.38 

.36 

.30 

* 

« 

.71 

.30 

.27 

.29 

.31 

.27 

7.97 

WIND 

37 

* 

• 

110 

32 

62 

73 

46 

* 

« 

80 

16 

17 

22 

31 

« 

• 

129 

67 

64 

78 

20 

• 

• 

107 

21 

30 

35 

28 

26 

1137 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.05 

.31 

.27 

.26 

.27 

.31 

.31 

.34 

.25 

.30 

.26 

.20 

.24 

.25 

.24 

.20 

.28 

.36 

.36 

.30 

.21 

.17 

.27 

.26 

.34 

.31 

.35 

.30 

8.31 

WIND 

49 

65 

45 

61 

60 

53 

40 

'53 

'46 

46 

45 

55 

43 

44 

42 

71 

61 

53 

59 

64 

70 

41 

69 

44 

42 

41 

44 

41 

52 

52 

1551 

mhiskeytdhn  res 

EVAP 

.06 

.31 

.33 

.37 

.33 

.35 

.45 

.30 

.45 

.35 

.31 

.32 

.31 

.30 

.30 

.27 

.21 

.29 

.26 

.30 

.36 

.27 

.37 

.21 

.32 

.32 

.40 

.40 

.44 

.40 

9.68 

WIND 

13 

19 

23 

24 

19 

19 

24 

14 

26 

15 

7  1 

37 

32 

31 

19 

35 

21 

16 

13 

16 

16 

27 

17 

17 

23 

U 

16 

18 

26 

621 

•      •  • 

northeast  Interior 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.06 

.22 

.18 

.20 

.26 

.32 

.35 

.33 

.38 

.36 

.35 

.24 

.28 

.16 

.19 

.30 

.22 

.32 

.30 

.33 

.31 

.32 

.32 

.20 

.30 

•  34 

.40 

.35 

.36 

.44 

8.69 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.22 

.24 

.31 

.25 

.28 

.30 

.32 

.37 

.36 

.34 

.32 

.33 

.18 

.22 

.27 

.23 

.27 

.28 

.28 

.29 

.30 

.34 

.21 

.21 

.28 

•  32 

.41 

.40 

.36 

.33 

8.82 

WIND 

22 

23 

23 

11 

6 

15 

12 

14 

12 

17 

33 

24 

13 

36 

43 

31 

50 

20 

13 

20 

5 

35 

20 

15 

23 

14 

29 

29 

28 

37 

675 

tahOe  city 

EVAP 

.00 

.07 

.12 

.13 

.22 

.14 

.23 

.25 

.21 

.32 

•  19 

.28 

.28 

.05 

.09 

.21 

.21 

.21 

.20 

.19 

.20 

.20 

.20 

.19 

.  16 

.19 

.20 

.20 

.25 

.29 

5.68 

WIND 

7 

15 

24 

5 

14 

10 

56 

5 

15 

24 

20 

12 

33 

34 

33 

6 

4 

2 

10 

29 

16 

5 

S 

5 

5 

12 

21 

4696 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

nacihiento  dam 

EVAP 

.10 

.16 

.29 

.26 

.30 

.27 

.37 

.40 

.41 

.46 

.29 

30 

* 

.27 

.26 

.35 

.27 

.46 

.45 

.46 

.37 

.32 

.37 

.39 

.40 

.37 

•  41 

.35 

9.958 

NEWARK 

EVAP 

.31 

• 

* 

.89 

.29 

.30 

.40 

.40 

* 

• 

L.32 

.31 

.30 

.28 

.32 

• 

• 

1.11 

.41 

.43 

.45 

.48 

• 

* 

.61 

.36 

.96 

.16 

.39 

10.618 

WIND 

131 

• 

• 

312 

103 

85 

86 

105 

• 

• 

362 

116 

164 

264 

173 

• 

• 

554 

124 

101 

66 

115 

• 

• 

336 

106 

112 

95 

130 

3654B 

•      •  • 

San  joaquin 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.32 

.30 

.30 

.30 

.34 

.36 

.36 

.45 

.45 

.45 

.36 

.34 

.34 

.28 

.30 

.34 

.38 

.34 

.41 

.39 

.36 

.43 

.27 

.21 

.45 

.38 

.*2 

.30 

.41 

.39 

10.77 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.16 

.18 

.29 

.30 

.33 

.35 

.43 

.42 

.38 

.37 

.36 

.36 

.35 

.26 

.16 

.29 

.24 

.22 

.33 

.32 

.36 

.42 

.28 

.17 

•  31 

.33 

.36 

.30 

.36 

.37 

9.40 

WIND 

24 

16 

13 

13 

16 

16 

23 

20 

14 

15 

14 

17 

21 

17 

20 

26 

31 

24 

26 

16 

16 

20 

30 

23 

23 

24 

19 

32 

23 

25 

62) 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.37 

.18 

.32 

.37 

.34 

.37 

.41 

.46 

.41 

.45 

.45 

.36 

.36 

.34 

.34 

.32 

.37 

.36 

.33 

.36 

.54 

.44 

.47 

.34 

•  40 

.38 

.42 

.45 

5; 

.47 

11.76 

WIND 

56 

40 

39 

49 

34 

31 

36 

♦» 

33 

41 

47 

41 

50 

67 

50 

53 

71 

89 

42 

35 

55 

32 

56 

49 

48 

41 

46 

37 

52 

1422 

MAX 

92 

78 

91 

92 

95 

93 

95 

96 

96 

97 

89 

89 

91 

87 

60 

64 

85 

82 

69 

95 

95 

97 

92 

66 

94 

97 

100 

100 

100 

96; 

91.9 

MIN 

64 

63 

63 

61 

62 

57 

66 

67 

72 

69 

62 

62 

63 

55 

58 

57 

56 

56 

56 

63 

63 

69 

65 

63 

62 

63 

72 

71 

70 

67| 

63.3 

! 

lUlaranc*  Nolo  Followtng  SKtlon  Ind« 


EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1973 


Slation 

Day 

Of  Month 

"3  di 

i2  °< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  • 

StU  JOAQUIN 

DKAINAGE  Oi 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.03 

.11 

.22 

.24 

.25 

.25 

.32 

.33 

.32 

.30 

.27 

.30 

.30 

.15 

.21 

•  25 

.28 

.26 

.30 

.31 

.32 

.32 

.34 

.20 

.27 

.30 

.33 

.?2 

.33 

.34 

8.07 

KfTTLEHAN  CITY 

EVAP 

.55 

.19 

.33 

.44 

.52 

.44 

.45 

.59 

.45 

.53 

.45 

#41 

.49 

.35 

.30 

•  36 

45 
'59 

.43 

.42 

.41 

.54 

.97 

.40 

.45 

.54 

.44 

.36 

.60 

.52 

.45 

13.43 

WIND 

108 

34 

33 

38 

37 

38 

46 

36 

27 

35 

47 

36 

47 

43 

38 

3^ 

56 

46 

25 

24 

44 

44 

46 

43 

26 

21 

26 

28 

38 

1205 

MAX 

ae 

83 

94 

95 

96 

94 

97 

99 

99 

99 

94 

94 

95 

91 

86 

90 

90 

87 

88 

97 

100 

101 

97 

92 

95 

98 

102 

104 

102 

100 

94.9 

MIN 

58 

58 

62 

64 

63 

65 

67 

66 

67 

67 

60 

62 

63 

55 

54 

56 

56 

55 

55 

63 

66 

64 

61 

63 

63 

67 

71 

74 

70 

6! 

62.7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.25 

.21 

.32 

.32 

.31 

.32 

.41 

.38 

.35 

.38 

.23 

.30 

.21 

.21 

.24 

■  31 

34 

.33 

.36 

.33 

.38 

.43 

.33 

.22 

.38 

.37 

.35 

.35 

.42 

.36 

9.70 

WIMD 

37 

32 

11 

21 

18 

2C 

13 

19 

18 

24 

14 

20 

31 

19 

17 

26 

*43 

42 

31 

15 

5 

14 

27 

25 

30 

24 

18 

17 

12 

22 

665 

LITTLE  P4N0CHE  BET  DAM 

EVAP 

.<>0 

.39 

.47 

.55 

.54 

.45 

.58 

.74 

.73 

.75 

.56 

.47 

.52 

.41 

.41 

.54 

.57 

.60 

.66 

.66 

.56 

.53 

.61 

.62 

.70 

.70 

.85 

17.22 

MIND 

156 

99 

99 

111 

91 

75 

107 

112 

106 

138 

101 

99 

106 

224 

161 

MB 

142 

124 

89 

69 

102 

100 

102 

9"] 

lis 

101 

15! 

12c 

MAX 

85 

82 

87 

83 

88 

85 

91 

92 

92 

93 

91 

86 

88 

77 

79 

63 

81 

85 

82 

90 

93 

93 

85 

82 

8E 

91 

95 

98 

96 

6S 

87.7 

MIN 

55 

55 

55 

55 

59 

61 

62 

59 

63 

58 

53 

55 

56 

45 

49 

50 

49 

49 

55 

59 

61 

59 

58 

54 

59 

65 

70 

66 

60 

97 

57.1 

LODI 

EVAP 

.34 

.40 

.26 

.52 

.31 

.45 

.51 

.34 

.35 

.90 

.35 

.49 

.21 

.22 

.32 

■  31 

.46 

.42 

.25 

.38 

.37 

.44 

.34 

.34 

.45 

.47 

.34 

.41 

.42 

.4C 

11.37 

WIND 

111 

56 

30 

55 

26 

35 

40 

16 

36 

43 

41 

73 

54 

33 

36 

46 

95 

3i 

4C 

MAX 

81 

84 

85 

87 

90 

90 

91 

97 

96 

86 

86 

85 

77 

77 

82 

80 

81 

93 

96 

98 

83 

78 

66 

9C 

93 

68 

92 

8E 

6C 

86.6 

MIN 

51 

55 

58 

58 

59 

63 

62 

63 

63 

58 

51 

53 

54 

46 

53 

54 

50 

51 

58 

61 

65 

57 

56 

97 

61 

67 

70 

65 

60 

97 

57.9 

LOS  BANDS  OET  RESV 

EVAP 

.45 

.44 

.45 

.53 

.55 

.41 

.56 

.73 

.73 

.82 

.69 

.53 

.50 

.49 

.50 

.53 

.52 

.51 

.58 

.60 

.69 

.74 

.49 

.52 

.60 

.60 

.70 

.62 

.90 

.90 

17.88 

WIND 

316 

246 

173 

213 

133 

82 

169 

144 

181 

258 

316 

266 

226 

503 

409 

305 

288 

326 

MAX 

90 

85 

93 

95 

97 

90 

97 

97 

98 

96 

98 

86 

95 

76 

78 

90 

86 

98 

99 

97 

92 

6G 

96 

97 

102 

103 

101 

93.0 

H  IN 

61 

60 

60 

60 

59 

67 

69 

68 

7 1 

63 

58 

60 

62 

52 

55 

57 

54 

54 

63 

63 

66 

64 

63 

62 

62 

71 

76 

73 

6C 

62 

62.8 

HANTECA 

EVAP 

.26 

.26 

.34 

.36 

.36 

.38 

.42 

.42 

.41 

.48 

.33 

.31 

.32 

.34 

.26 

.31 

.31 

.35 

.36 

.37 

.35 

.40 

.34 

.25 

.37 

.38 

.35 

.34 

.45 

.42 

10.62 

WIND 

63 

51 

47 

56 

41 

33 

36 

37 

34 

62 

64 

61 

82 

70 

54 

76 

91 

77 

50 

32 

27 

41 

55 

37 

92 

47 

34 

41 

97 

62 

1570 

MAX 

83 

80 

87 

86 

92 

95 

100 

103 

105 

102 

88 

92 

82 

72 

77 

78 

85 

92 

104 

107 

87 

82 

92 

9< 

98 

104 

101 

90.6 

MIN 

57 

55 

58 

56 

53 

74 

63 

62 

68 

57 

53 

55 

62 

47 

49 

51 

50 

52 

55 

62 

65 

60 

59 

6C 

64 

66 

6] 

57 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.I* 

.18 

.24 

.23 

.31 

.33 

.33 

.33 

.32 

.30 

.19 

.22 

.23 

.18 

.18 

.19 

.20 

.26 

.31 

.30 

.38 

.34 

.21 

.24 

.29 

.32 

.27 

.27 

.39 

.34 

8.04 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.40 

.40 

.57 

.43 

.47 

.43 

.49 

.54 

.60 

.78 

.57 

.49 

.49 

.45 

.41 

.37 

.46 

.50 

.50 

.54 

.53 

.68 

.60 

.49 

.55 

.91 

.73 

.70 

.66 

.75 

16.09 

HIND 

270 

243 

211 

245 

139 

61 

70 

63 

111 

213 

360 

295 

199 

294 

270 

248 

226 

159 

125 

53 

78 

185 

156 

117 

133 

103 

137 

192 

276 

301 

5533 

MAX 

80 

82 

90 

86 

93 

94 

94 

98 

100 

98 

77 

79 

88 

72 

77 

80 

84 

85 

87 

98 

IOC 

98 

91 

90 

9< 

9- 

102 

99 

91 

8£ 

89.7 

MIN 

55 

54 

55 

54 

56 

61 

66 

65 

67 

57 

52 

53 

55 

50 

50 

52 

53 

53 

62 

60 

5  6 

5g 

7C 

67 

9G 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

•  40 

.35 

.45 

.51 

.49 

.55 

.99 

.63 

.90 

.60 

.50 

.30 

.54 

.34 

.59 

.30 

.50 

.45 

.60 

.45 

.60 

.63 

.44 

.55 

.49 

.60 

.58 

.75 

.71 

.63 

16.02 

WIND 

250 

143 

147 

156 

107 

73 

78 

91 

194 

275 

238 

264 

314 

285 

265 

253 

219 

145 

94 

72 

65 

238 

189 

146 

198 

122 

127 

194 

300 

291 

9513 

*      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.06 

.08 

.07 

.16 

.24 

.34 

.47 

.45 

.46 

.50 

.50 

.48 

.48 

.21 

.10 

■  34 

.35 

.38 

.47 

.48 

.45 

.48 

.50 

.49 

.47 

.49 

.4f 

.50 

.91 

.49 

11.48 

WIND 

10 

1 1 

1 1 

15 

12 

15 

13 

19 

15 

6 

12 

13 

12 

11 

17 

13 

12 

15 

1 1 

1 ' 

1* 

16 

MAX 

65 

58 

59 

60 

90 

90 

95 

93 

95 

91 

94 

95 

94 

64 

76 

81 

62 

83 

82 

90 

81 

95 

95 

94 

91 

94 

94 

89 

93 

85 

65.6 

MIN 

55 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

62 

60 

56 

56 

52 

53 

93 

53 

52 

53 

53 

51 

65 

96 

55 

56 

98 

58 

56 

56 

56 

59 

56 

55.0 

CACHUHA  LAKE 

EVAP 

.26 

.  10 

.21 

.21 

.24 

.26 

.25 

.34 

.39 

.30 

.27 

.20 

■  24 

.25 

.31 

.28 

.28 

.30 

.42 

.43 

.45 

.45 

.36 

.25 

.30 

.30 

.39 

.33 

.33 

.31 

9.01 

WIND 

71 

2  6 

4  1 

26 

34 

34 

31 

39 

60 

102 

65 

6 1 

76 

36 

45 

39 

33 

32 

30 

32 

MAX 

79 

66 

82 

84 

86 

88 

88 

94 

94 

94 

86 

82 

86 

81 

76 

78 

8 1 

81 

90 

92 

96 

95 

91 

8C 

90 

94 

95 

93 

93 

9C 

87.1 

HIN 

57 

55 

55 

57 

58 

58 

60 

61 

63 

59 

57 

54 

56 

53 

50 

50 

51 

49 

55 

60 

60 

56 

58 

57 

57 

99 

63 

62 

60 

57 

56.9 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.11 

• 

« 

.41 

.25 

.22 

.22 

.17 

* 

.44 

.22 

.24 

.17 

.21 

.26 

* 

* 

.78 

.25 

.22 

.36 

.29 

* 

.52 

.26 

.19 

.12 

.23 

.25 

.  16 

6.95 

WIND 

75 

! 

! 

244 

109 

10  \ 

88 

67 

* 

160 

106 

87 

110 

124 

68 

! 

9C 

84 

MAX 

67 

77 

80 

SO 

81 

79 

81 

75 

79 

75 

76 

80 

83 

84 

85 

92 

91 

66 

85 

8C 

74 

62 

82 

76 

80.5 

MIN 

58 

_ 

_ 

56 

58 

59 

60 

58 

_ 

59 

58 

59 

59 

57 

55 

- 

- 

56 

56 

56 

59 

61 

- 

60 

60 

61 

62 

61 

62 

60 

58.8 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.16 

.12 

.31 

.36 

.40 

.43 

.47 

.38 

.34 

.37 

.27 

.28 

.35 

.26 

.28 

.28 

.41 

.56 

.59 

.54 

.97 

.45 

.40 

.39 

.43 

.32 

.40 

.33 

.26 

10.80 

WIND 

50 

43 

41 

44 

40 

46 

50 

51 

56 

81 

61 

54 

93 

77 

* 

108 

51 

49 

56 

43 

94 

49 

46 

43 

45 

44 

45 

46 

91 

36 

1555 

MAX 

71 

66 

71 

76 

90 

- 

MIN 

59 

58 

58 

60 

62 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.09 

.09 

* 

.12 

.  14 

.  16 

.18 

.17 

.18 

.20 

.20 

• 

* 

.98 

.21 

.24 

.25 

.  59 

.32 

.  36 

.34 

.43 

.28 

.20 

.23 

.  22 

.25 

6.03 

WIND 

29 

44 

* 

33 

51 

50 

56 

58 

56 

36 

49 

* 

* 

128 

61 

71 

79 

* 

151 

61 

87 

* 

220 

55 

49 

54 

61 

53 

1634 

MAX 

64 

69 

_ 

70 

75 

77 

76 

79 

84 

87 

82 

_ 

_ 

79 

61 

85 

65 

- 

104 

99 

101 

102 

- 

- 

95 

93 

87 

79 

85 

68 

84.5 

MIN 

55 

56 

_ 

56 

55 

56 

55 

50 

51 

56 

56 

_ 

_ 

57 

56 

57 

56 

- 

60 

69 

70 

90 

- 

55 

56 

54 

54 

59 

55 

58.2 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.49 

.36 

.65 

.65 

.53 

.60 

.62 

.48 

.62 

.86 

.90 

.72 

.78 

.71 

.62 

.63 

.66 

.84 

.89 

.74 

.69 

.90 

.66 

.63 

.73 

.65 

.72 

.73 

.98 

.67 

21.31 

WINC 

8C 

70 

106 

38 

36 

42 

46 

5 1 

96 

136 

75 

111 

159 

77 

70 

86 

113 

65 

102 

2315 

MAX 

94 

99 

99 

99 

101 

103 

106 

105 

105 

100 

99 

99 

98 

90 

94 

94 

100 

99 

97 

98 

102 

101 

96 

97 

104 

106 

105 

108 

107 

104 

100.3 

MIN 

68 

66 

68 

74 

69 

71 

72 

72 

74 

70 

63 

67 

70 

75 

59 

64 

65 

65 

64 

65 

67 

71 

70 

72 

70 

74 

76 

76 

74 

72 

69.6 

IMDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.45 

.45 

.45 

.45 

.51 

.54 

.60 

.56 

.67 

.60 

.51 

.53 

.45 

.46 

.53 

.45 

.49 

.49 

.51 

.59 

.66 

.60 

.50 

.66 

.64 

.66 

.67 

.71 

.67 

.46 

16.54 

WIND 

99 

95 

66 

64 

42 

43 

48 

70 

61 

54 

57 

72 

32 

60 

96 

78 

63 

72 

28 

38 

53 

32 

36 

52 

60 

52 

91 

91 

36 

22 

1765 

MAX 

95 

93 

95 

98 

98 

100 

104 

106 

112 

105 

102 

96 

96 

98 

91 

88 

89 

88 

92 

106 

110 

112 

100 

99 

112 

113 

112 

114 

116 

114 

101.6 

MIN 

62 

63 

64 

54 

65 

70 

71 

68 

71 

70 

65 

64 

56 

61 

57 

63 

67 

68 

67 

64 

69 

67 

67 

67 

73 

69 

64 

70 

71 

72 

66.3 

HOJAVE 

EVAP 

.26 

.25 

.56 

.60 

.32 

.62 

.60 

.57 

.56 

.54 

.64 

.48 

.50 

.59 

.30 

.60 

.70 

.55 

.41 

.30 

.50 

.60 

.60 

.70 

.60 

.45 

.60 

.60 

.86 

.75 

16.21 

WIND 

109 

114 

152 

174 

55 

72 

110 

109 

84 

110 

103 

100 

118 

139 

217 

200 

292 

256 

64 

49 

57 

63 

79 

97 

125 

78 

140 

130 

135 

148 

3679 

MAX 

86 

84 

85 

81 

88 

92 

92 

91 

96 

89 

89 

88 

91 

87 

74 

76 

77 

73 

89 

89 

89 

93 

93 

68 

86 

94 

95 

95 

91 

90 

87.8 

MIN 

52 

49 

55 

55 

56 

60 

60 

59 

59 

56 

53 

52 

55 

52 

45 

47 

50 

50 

50 

57 

57 

98 

59 

60 

59 

60 

62 

65 

62 

60 

55.8 

SsB  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JUNE  1973 


•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
B4SINS  07 

WHITE  nOUNTlIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  nN  GNO 


SNOWFALL 
5N  ON  CNC 


Day  oi  month 


24     2i     26     27     28  I  29     30  31 


Sm  R«l«r*nc*  NoIm  FoUowtng  SUUon  Indm 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Sutlon 

Temperature 

Precipitation 

•i 

=  1 
S3 
<S 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Departure 
FroiD  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Ma«. 

Min. 

•a 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

.10  or  More 

.so  or  More 

1.00  or  More 

I'i 
S  < 

s » 

^  t 

Total 

*        *  * 

LIVERHORE  COUNTY   F  D 

90.6 

55.* 

73.0 

1.3 

115 

1* 

*0 

21 

1 0 

14 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

29 

.  0 

Q 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

71.* 

*6.5 

59.0 

3.0 

82 

16+ 

3* 

21 

189 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  .60 

.02 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

*       •  * 

SEPTEMBER  197? 

VISTA  2  NNE 

79.  IM 

58. 2M 

68.  7M 

90 

2U 

51 

19  + 

3 

2 

.47 

.23 

0 

.0 

0 

1 

0 

0 

♦       *  • 

OCTDftER  1972 

JESS  VALLEY 

59. *M 

33.  7K 

*6.6M 

77 

3 

11 

30 

56* 

0 

2.11 

.60 

.50 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

MC  CLOUD 

63.6 

3*. 9 

*V.3 

-  2.2 

82 

3  + 

19 

30 

*77 

0 

0 

11 

0 

5.77 

2.26 

3.03 

11 

.0 

0 

9 

3 

1 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

71.2 

6*  .  1 

6 

5  0 

3 1 

0 

0 

0 

0 

.06 

.  0* 

18 

.  0 

C 

0 

WI LLl AMS 

7<i.l 

*9,  1 

61.6 

89 

3  + 

36 

30 

131 

0 

Q 

2.27 

.50 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

♦       *  * 

NQVEMBEK  197? 

ALPINE 

66.3 

*3.2 

55.8 

79 

27  + 

3* 

19 

271 

0 

0 

0 

0 

2.61 

1.22 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

LIVERMQRE   COUNTY   F  D 

60.9 

38.8 

*'y.9 

-  3.5 

71 

2 

2B 

30 

**7 

0 

0 

* 

0 

4.91 

3.*5 

1.36 

1 1 

,0 

0 

8 

5 

1 

MC  CLOUD 

'.9.7 

29.* 

39.6 

-  3,0 

67 

3C 

21 

23 

758 

0 

0 

23 

0 

7.37 

2.13 

1.69 

16 

.0 

0 

U 

5 

3 

66.9 

*7 . 2 

57,1 

80 

2 

39 

21 

232 

0 

0 

0 

0 

5.31 

.0 

0 

SIN  NICOLiS  ISLAND 

63.5 

*9.8 

56.7 

76 

26 

*6 

25  + 

246 

0 

1.91 

.76 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

TRACY  CARBONA 

60. n 

*1.7 

50.9 

74 

6* 

30 

23 

416 

0 

0 

2 

n 

3.84 

1  .09 

11 

.  0 

0 

6 

3 

2 

*       *  * 
DECEMBER  197? 

FOREST  GLEN 

40. *M 

21.5m 

31  .OM 

-  6.0 

58 

21 

8 

9 

10*9 

0 

5 

23 

4 

13.21 

1 .57 

3.63 

17 

20.0 

17 

7 

12 

3 

4 

MC  CLDJO 

M 

M 

M 

59 

26 

0 

0 

0 

5.96 

-  2.78 

1 .  56 

22 

* 

n 

u 

4 

2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

59.9 

*6.6 

53.3 

78 

21 

35 

12 

360 

0 

0 

0 

0 

.45 

.17 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

65.0 

39.5 

52.3 

-  2.* 

76 

2 

31 

9 

390 

0 

0 

3 

0 

1.01 

-  2.46 

.68 

3 

.  0 

0 

3 

1 

0 

SCOTIA 

50.6 

37.2 

*J.9 

-  5.3 

65 

21 

19 

9 

6*8 

0 

1 

13 

0 

7.66 

-  1.71 

1 .63 

17 

2.5 

1 

?+ 

U 

7 

2 

JANUARY  1973 

CARMEL  VALLEY 

59.3 

38.9 

*9.  1 

78 

13 

27 

7 

485 

0 

0 

7 

0 

5.83 

1.50 

9 

.0 

0 

11 

4 

2 

HETCH  HETCHY 

43. 9M 

26 .  3M 

35.  IM 

-  2.2 

59 

16 

15 

5 

920 

0 

0 

2* 

0 

7.*7 

1.56 

1.86 

17 

13.5 

3 

26  + 

10 

5 

3 

INDEPEMOENCE 

46 . 3 

2*. 7 

35.5 

58 

16 

9 

6  + 

909 

0 

0 

29 

0 

2. 86 

2.06 

1  2* 

19 

7.0 

4 

3 

1 

MOUNTAIN  PASS 

40. a 

20 . 1 

3U.5 

55 

15  + 

6 

6 

1062 

0 

3 

31 

0 

1.17 

.iO 

17 

5.0 

2 

20  + 

4 

1 

0 

52,4 

35.5 

*9.0 

-  1.5 

81 

1* 

25 

5 

491 

0 

0 

9 

0 

2.51 

.19 

.78 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  GABRIEL   FIRF  DEPT 

65.5 

*1 . 6 

53.6 

85 

13 

30 

5 

352 

0 

0 

2 

0 

3.91 

1.27 

17 

.  0 

0 

7 

3 

2 

CAM    Uirni  aC     TCI  aim"! 

59.2 

*7.0 

53.1 

73 

1* 

38 

6 

363 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.52 

18 

.  0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  BARBARA 

62.7 

*0.7 

51.7 

-  .9 

75 

15  + 

31 

7 

40* 

0 

0 

2 

0 

6.37 

2.55 

2.70 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

S3NnRA  RS 

5o.'( 

30.7 

*0.6 

-  3.3 

63 

29 

20 

5  + 

7*9 

0 

0 

17 

0 

9.22 

3.21 

2,20 

12 

9 

7 

* 

HODDSIOE   FIRE   STA  1 

56.3 

35.9 

*6.1 

63 

28 

21 

1 

580 

0 

0 

1* 

0 

10.22 

2  ,02 

16 

.0 

0 

13 

8 

3 

FEBRUARY  1973 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

60.  IM 

*3.2M 

51. 7M 

66 

26 

35 

19 

36* 

0 

0 

0 

0 

6.04 

1.3* 

11 

,  0 

0 

U 

* 

2 

LIVERMDRE   COUNTY  F  0 

61,5 

*0.  1 

50.8 

i.a 

6S 

20 

30 

19 

391 

0 

0 

z 

0 

3.83 

1.16 

.77 

6 

.0 

0 

10 

3 

0 

MOUNTAIN  PASS 

*5.6 

26.* 

36.0 

56 

27  + 

20 

16 

6o6 

0 

0 

26 

0 

3.01 

.80 

1* 

15.0 

8 

22 

7 

4 

0 

CAM    KJTrni  AC     TCI  AUn 

60.8 

*8.7 

5*.B 

68 

20 

*3 

19  + 

279 

0 

0 

0 

0 

2.5* 

,*e 

1 1 

.0 

0 

8 

0 

0 

so  ENTRANCE  YOSFMITE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

hODOSIDE   FIRE   STA  1 

61,1 

*0.* 

50.8 

72 

20  + 

32 

17  + 

392 

0 

0 

2 

0 

7.83 

1.26 

27 

.0 

0 

12 

6 

2 

*    .  * 

MARCH  1973 

IRON  MOUNTAIN 

69.5 

*8.3 

58.9 

78 

18 

*1 

21 

182 

0 

0 

0 

0 

.26 

.13 

1  2 

.0 

0 

1 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

60,6 

37.9 

*9,* 

-  3.0 

6S 

2*  + 

30 

16 

*77 

0 

0 

3 

0 

2.63 

.69 

.66 

3 

.0 

0 

b 

1 

0 

ORANGE  COVE 

59,7 

*0.5 

50.  1 

-  *.o 

71 

17 

31 

18 

*5* 

0 

e 

1 

0 

*.  10 

2.02 

1.16 

20 

.0 

0 

9 

2 

1 

•       «  « 

APRIL  1973 

JULIAN  MYNQLA 

62.* 

36.3 

*9.* 

60 

26 

2* 

2 

*65 

0 

0 

* 

0 

.71 

.47 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62,6 

52.  1 

57.* 

80 

* 

*e 

20 

227 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

7*. 5 

*1.3 

57,9 

92 

26 

30 

2 

217 

1 

0 

1 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

76.5 

*6.6 

61.6 

91 

27 

*2 

29  + 

118 

1 

0 

0 

0 

.23 

.22 

1* 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOQOSIDE   FIRE   STA  1 

73.7 

**.2 

59. C 

85 

2* 

36 

18 

190 

0 

0 

0 

0 

.2* 

.2* 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Refe 

renc( 

9  Not 

es  Fc 

}llowi 

ng  Stc 

tton 

In 

iex 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 

 Cit.Tf.lK»  I* 


Day  of  Month 


diauon 

(2 

2 

3 

* 

5  1 

6 

'  1 

8 

9 

.0 

>2 

.3 

IS 

.6 

.7 

18 

.9 

"1 

21 

M 

Z3 

24 

^1 

27 

30 

31 

•      •  • 

JULY  1972 

LlVERHORE  COUNTY  f  D 

T 

T 

PIT  RIVfft  PM  1 

•  OA 

■  04 

Thin  lakes 
•      •  • 

.OA 

•  02 

.02 

AUGUST  1972 

PIT  RIVER  Ph  1 
•       •  • 

•  00 

SEOTCMBEfl  1972 

HOUNT  DANAHER 

>.*5 

T 

1.25 

2^20 

VIST*  2  NNE 
•       •  • 

.A7 

T 

.07 

.04 

.23 

•  07 

•  04 

.02 

OCTOBER  1972 

JESS  VAlLEY 

2^11 

•  20 

.11 

•  19 

•  02 

.90 

.21 

.14 

.39 

.34 

■  02 

.01 

HC  CLOUD 

5.77 

7 

•  40 

.75 

3,03 

.9? 

.10 

.19 

.45 

.  lU 

.23 

■f 

MOUNT  OANAHFR 

2.13 

T 

.03 

T 

.02 

■  76 

.09 

.20 

.06 

.49 

.45 

■  03 

SAN  NICOLAS  ISlANO 

■  06 

.01 

.01 

7 

UiLL I4H5 

•       •  • 

2.27 

•  03 

■  50 

•  30 

•  22 

.16 

.33 

.43 

.13 

.  19 

N0VE*1BER  1972 

2  61 

.15 

1 .22 

.03 

.14 

.90 

.12 

BR13GEVULE  h  NNH 

s!s2 

.92 

• 

• 

2)32 

■  41 

.30 

.14 

■  42 

.82 

• 

.35 

• 

1  .66 

.59 

.46 

.45 

LIVERHORE  COUNTY  f  0 

*.91 

.59 

■  34 

.01 

T 

■  62 

1.36 

.01 

.22 

.88 

.27 

.59 

.01 

T 

T 

.01 

T 

ICS  ALAHQS 

.25 

.15 

.04 

■  62 

.08 

1.10 

.02 

.89 

.73 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

7,78 

.21 

.03 

■  13 

■  97 

.12 

1.85 

.15 

?.55 

1.77 

HC  CLHUS 

7.37 

T 

T 

.36 

1.12 

.07 

■  46' 

.14 

T 

■  42 

■  62 

T 

.65 

1.37 

.12 

1.69 

T 

.35 

HEAr^QH  LAfE 

4.78 

.52 

.09 

T 

.36 

.84 

•  19 

.98 

1.02 

.46 

.32 

T 

MOUNT  OANAHER 

A .  21 

• 

.58 

■  17 

1.90 

.42 

.66 

.03 

.21 

P1S10  BEACH 

5.31 

.52 

.34 

■  59 

• 

2.36 

.20 

1 .07 

.2? 

.01 

PIT  RIVER  PM  I 

Sill 

1 .50 

.05 

.32 

.03 

.  15 

.25 

.05 

.06 

.25 

.02 

.20 

.01 

.14 

.06 

SAN  NICOLAS  ISLANO 

1.91 

.02 

.10 

.17 

.03 

•  51 

.03 

.76 

.29 

SHOSHONE 

•  93 

.18 

.10 

.09 

.  14 

.02 

tracv  CARBONA 
•       •  • 

3*  8A 

1 .00 

.03 

■  07 

.04 

.30 

1 .09 

.03 

.53 

.36 

.35 

.04 

OECEHBER  1972 

ALISQ  CN  3*T  MT  FC  **6 

1*98 

1.30 

■  50 

•  OB 

ARRlYO  SECO  RS  PC  50»0 

2.2" 

1.3« 

■  70 

.20 

FOREST  GLEN 

13.21 

.17 

.6« 

■  60 

■  30 

.06 

1  .42 

3.63 

.36 

1 .39 

y 

■  31 

2.65 

.09 

.69 

,67 

■  06 

.01  ! 

GREENVILLE  RANGER  STa 

1.62 

.i^ 

.04 

■  19 

.12 

T 

T 

T 

.01 

• 

.09 

.06 

.11 

•  61 

HQECEES  FC  AO  A 

3.37 

1.67 

.24 

l.oi 

.33 

LOS  PRIETIS  RANGER  StA 

1.A9 

.65 

.59 

■  20 

.05 

5  .96 

.*5 

•  50 

■  09 

.04 

.35 

.90 

•  10 

1. 10 

.06 

■  11 

1 .56 

.12 

.40 

•  16 

•  02 

MOUNT  QANAHER 

•  65 

.98 

■  24 

1.10 

.  70 

.30 

SAN  ClEHENTE  dam 

2.66 

.14 

.33 

■  45 

■  4J 

.64 

.02 

.01 

.  12 

.13 

.19 

.02 

.04 

•  04 

•  17 

SAN  NICQLAS  island 

.  17 

•  04 

•  09 

.  15 

SANTA  BARBARA 

1.01 

.60 

.12 

■  19 

.02 

SCpTI A 

7.60 

.05 

.65 

.03 

■  72 

■  42 

.  10 

.07 

.06 

.01 

.39 

I  .e3 

.03 

.80 

T 

1  .05 

.  13 

.73 

T 

•  SO 

.09 

SECRET  VAllEV 

•       *  • 

JANUARY  197) 

Cariel  vallfy 

S.S? 

.  12 

.  12 

.30 

1.50 

.25 

7 

1  i  19 

.28 

•  78 

.09 

.36 

.25 

.50 

.09  , 

CRESCENT  CITY  7  Iht 

13.91 

.22 

.10 

•  31 

.28 

.21 

1.77 

1.37 

.23 

2.42 

1.00 

1.14 

1.05 

■  50 

.39 

1.59 

■  05 

.34 

.9*  . 

HETCH  Mf TCHV 

7.*7 

.  04 

1.30 

.47 

.04 

1.43 

.02 

.66 

1 .66 

.11 

.96 

T 

•  22 

.  19 

.17 

IKOEPENDESCE 

2.86 

•  43 

.67 

.52 

1.24 

kElseyville 

11. SO 

.34 

U64 

.58 

.92 

1.43 

.02 

2.6b 

.37 

1.36 

.10 

•  52 

.46 

■  42 

.55 

.11  ! 

LOS  AlAnCS 

*,99 

.05 

.14 

.03 

•  54 

.35 

.10 

1.21 

.17 

2.12 

■  09 

.  02 

.17 

MEA'^QH  LAKt 

*.18 

•  11 

U31 

■  03 

T 

.29 

.47 

.02 

1.99 

.22 

T 

T 

.12 

•  02 

MOUNTAIN  PASS 

1.17 

•  05 

.90 

.40 

.12 

.10 

MOUNT  OANAHER 

15.19 

.03 

1  •OB 

1.91 

4.65 

• 

.61 

1  .46 

1.47 

.27 

.99 

• 

.35 

* 

.*c 

.16 

1.50 

.25  ', 

PIT   RIVER  Ph  1 

*.15 

.04 

•  30 

.17 

.52 

.07 

.12 

1.12 

.22 

•  47 

■  45 

T 

.42 

.01 

T 

.16 

.08  , 

REDLANDS 

2.51 

.03 

•  IB 

.14 

.11 

.74 

.78 

■  29 

•  24 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

3.91 

.03 

•  IB 

.11 

.67 

1 .27 

.25 

1.03 

T 

.37 

SAS  NICCLAS  ISLAND 

1  •  33 

•  02 

.07 

•  14 

.01 

.92 

•  03 

,04 

.01 

SANTA  BARBARA 

6.37 

•  52 

.16 

.14 

2.70 

.37 

2.48 

T 

SECRET  VALLFY 

1 .78 

.50 

■  25 

T 

i  12 

*  16 

•  46 

•  25 

SONQRA  RS 

9.22 

.06 

.01 

■  88 

l.ie 

■  03 

2.20 

.07 

.88 

1.37 

.16 

.69 

•  09 

.09 

.  IS 

1.16 

.07  , 

WEST  POINT 

13.29 

.  19 

1^21 

.94 

•  38 

3.64 

.30 

1.41 

1.42 

.24 

l.OB 

.13 

.  33 

1 ,88 

.14  , 

MOOOS T DE  FIRE  STA  1 

10.22 

.02 

.41 

1^65 

■  66 

•  05 

.72 

•  02 

.02 

2  .02 

.74 

1*51 

•  84 

.  lo 

•  02 

.  15 

•  16 

•  56 

.42 

.09  , 

FEBRJARY  1973 

CASOUET  RANGER  STATION 

6.76 

.06 

.09 

1.11 

.24 

1.55 

■  20 

.99 

.22 

.06 

.08 

1.02 

.56 

•  50 

■  OB 

KhlGHTS  FERRY  2  SE 

T 

.17 

■  04 

•  29 

•  30 

T 

•  62 

1  ■  34 

.75 

•  24 

•  45 

•  06 

.05 

•  36 

U15 

ftCR«EL 

5.60 

.05 

.1« 

■  27 

■  05 

.05 

.30 

.60 

l^BO 

•  20 

!si 

.06 

.85 

.36 

.25 

.07 

livermore  county  P  0 

3.63 

.03 

.19 

■  01 

•  77 

.09 

.09 

.34 

■  43 

*10 

.23 

.22 

.03 

.62 

•  57 

.11 

MOUNTAIN  »ASS 

3.01 

•  50 

.53 

.05 

MT   •AiDV  SC  B9C 

19.61 

T 

I.IS 

•  14 

1.51 

.20 

.03 

9^73 

2.24 

.75 

■  25 

•  04 

.07 

T 

7 

2.50 

MCUNT  OANAHFR 

9.69 

• 

• 

.67 

•  23 

1.46 

• 

.35 

• 

• 

3.25 

.35 

.35 

.33 

•  09 

1.61 

ONO 

7.37 

.•4 

.16 

.31 

•  61 

.17 

.13 

1.13 

•  39 

.19 

•  52 

.28 

•  96 

.23 

.13 

•  63 

.39 

PlT  RIvER  PH  1 

2.57 

.20 

.40 

■  03 

■  12 

■  15 

.41 

.37 

•  07 

.24 

.03 

.  17 

•  15 

.23 

SAN  NICOlAS  island 

2.5A 

.01 

•  12 

.44 

•  19 

■  21 

.01 

T 

.08 

■  46 

•  42 

•  03 

•  01 

•  AO 

•  11 

.01 

SO  Entrance  yosemite 

1.43 

.26 

.43 

2^  12 

.17 

.05 

2.38 

1,59 

2.91 

ttOQSSIOC  FIRE  STA  1 

7, S3 

•  02 

■  50 

T 

•  60 

.92 

.09 

•  98 

•  35 

.06 

.93 

•  57 

■  14 

•  26 

T 

•  15 

•  26 

1.00 

MARCM  197J 

casouet  rancer  station 

11. A3 

1.90 

.01 

.56 

.37 

.01 

•  47 

■  07 

.05 

.04 

•  93 

,72 

.07 

.02 

1.36 

.04 

1.S6 

.72 

•  47 

.60 

.IB 

.66 

■  99  , 

IRON  HOiJNTAIN 

.28 

T 

■  06 

.01 

.13 

7 

.0) 

.02 

T 

.02 

•  01 

.0. 

lIvERiORE  COUNTY  F  0 

2.63 

.66 

.19 

•  le 

•  25 

T 

.01 

.19 

T 

.16 

.41 

•  25 

.l>2 

.J5 

.9?  ! 

MOUNT  OANAHER 

A. 94 

.04 

1.18 

•  03 

■  3( 

.23 

,60 

.03 

.03 

.03 

.60 

•  45 

.39 

•  02 

• 

DRANCt  COVE 

A.IO 

.21 

•  10 

.35 

•  08 

•  30 

1.16 

•  01 

.40 

.9B 

•  14 

.09 

.11 

PtE3RA  BLANCA  CRO  STA 

3.31 

.62 

.56 

•  60 

.03 

1.13 

•  >7 

PIT  RIVER  RH  1 

1.06 

.11 

.11 

.11 

•  11 

•  20 

.05 

.12 

.03 

.11 

•  03 

TURlQCR 

2.62 

T 

.19 

•  10 

•  29 

•  16 

•  06 

T 

.73 

•  06 

.16 

.4S 

•  08 

T 

VlhTuRA 

2.26 

•  17 

•  14 

•  07 

.13 

.83 

•  22 

ftpftiL  1973 

H0ftr,i»4  HlLL   2  E 
HGU'JT  DANAMfA 
UCDTIl LO  WELLS 

SALSIPUEOES  CaoI^C  STA 
SANTA  hONICA  PIER 

SUN  cnv 

TftAfY  CAftPJNA 
NOOOSIDE  FIRE  STA  1 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


■63     .11  .10 


16     17  18 


.'•II     .20  .03 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29     30  31 


I 


ratMcnc*  notaa  loUowing  Station  ladn. 
-  30  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


CtLlFD»Nlt 


Station 

Day  ol  Month 

• 

1  1  2 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

«         •  • 

JULY  1972 

LIVERMURE  COUNTY  f  0 

MAX 
MIN 

9<. 
67 

90 
53 

84 
54 

90 
55 

88 
56 

86 
54 

88 
52 

89 
54 

89 
61 

66 
50 

101 
50 

106 
69 

111 
63 

US 
65 

114 
69 

92 
79 

82 
63 

77 
65 

76 
63 

75 
65 

77 
40 

82 
44 

81 
48 

82 
46 

84 

43 

ae 

46 

100 
46 

99 
49 

96 
95 

96 
94 

92 
50 

90.6 
95,4 

TWIN  L6KES 

•          •  • 

MAX 
MIN 

72 
43 

71 
41 

73 
46 

72 
58 

68 
58 

67 
46 

66 

40 

65 
41 

65 
44 

67 
45 

69 
41 

75 
46 

80 
49 

80 
52 

82 
53 

62 
50 

77 
47 

77 
49 

72 
51 

63 
35 

61 
34 

67 
46 

68 
44 

66 
47 

66 
44 

68 

46 

72 
36 

79 
49 

79 
56 

70 
53 

73 
51 

71.4 
46.5 

SECTEmBEB  1972 

VISTA  2  im 

«         a  • 

MAX 
MIN 

83 
67 

82 
58 

80 
60 

90 
68 

67 
64 

82 
65 

76 
64 

70 
63 

71 
64 

74 
63 

59 

76 
52 

76 
61 

78 
52 

76 
55 

76 
54 

75 
59 

75 
56 

75 
51 

82 
52 

90 
54 

87 
57 

62 
55 

75 
56 

77 
53 

75 
57 

77 
61 

83 
62 

63 
56 

79,1 
56.2 

OCTOiER  1972 

JESS  V4LLeV 

MAX 
MIN 

74 
48 

74 
41 

77 
38 

69 
35 

67 
33 

65 
36 

70 
45 

69 
45 

66 
44 

5^ 
41 

53 

40 

67 
38 

60 
31 

57 
31 

57 
32 

55 
37 

51 
35 

92 
19 

47 
22 

34 
22 

48 
16 

59.4 
33.7 

HC  CLOUD 

MAX 

MIN 

76 
41 

82 
43 

82 
42 

72 
39 

73 
36 

72 
35 

76 
36 

67 
39 

49 
42 

49 
46 

47 
43 

56 
39 

59 
38 

49 
36 

56 
43 

58 
41 

59 
40 

68 
36 

69 
34 

72 
31 

71 
31 

71 
32 

70 
36 

67 
30 

69 

30 

59 
30 

61 
25 

50 
27 

45 

20 

60 
23 

63.6 
34.9 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

I>8 
58 

65 

55 

70 
58 

71 
56 

78 
5<> 

89 
6* 

72 
62 

74 
60 

73 
59 

74 
57 

75 

57 

73 
57 

76 
59 

74 
60 

74 
63 

71 
55 

72 
58 

69 
60 

69 
56 

67 

60 

72 
55 

68 
57 

72 
58 

71 
57 

74 
54 

63 
55 

68 
94 

68 
55 

66 
55 

52 

66 
50 

71.2 
57,0 

NlLLU-5 

•          •  • 

MAX 
MIN 

69 
50 

80 
50 

55 

53 

78 
53 

85 
53 

87 
52 

87 
52 

80 
54 

70 
55 

55 

62 
52 

53 

52 

70 
52 

66 
51 

51 

70 
52 

61 

47 

7 1 
47 

48 

69 
47 

78 
52 

76 
49 

76 
43 

66 
42 

74 

38 

37 

36 

63 
41 

74.1 
49.1 

NOVEMBER  1972 

ALf INE 

MAX 
MIN 

67 
tO 

74 
42 

51 

78 
45 

68 
51 

76 
44 

68 
48 

67 
47 

73 
41 

65 
43 

52 
49 

55 
39 

65 
39 

5  8 
43 

65 

42 

53 
46 

59 
43 

64 

40 

67 
34 

68 
37 

68 
37 

65 
38 

66 
41 

67 
39 

72 
44 

76 
46 

79 
48 

78 
48 

72 
47 

41 

66.3 
43.2 

LIVERHORE  COUNTY  f  0 

MAX 
I^N 

64 
39 

71 
47 

69 
47 

64 
53 

64 
40 

64 
33 

59 
45 

62 
35 

58 
35 

61 
47 

58 
47 

60 
33 

57 
44 

59 
45 

44 

57 
41 

61 
37 

57 
43 

41 

60 
34 

57 
34 

61 
40 

62 
30 

61 
37 

62 
30 

62 
34 

62 
37 

62 
31 

33 

28 

60.9 
38.8 

MC  CLQJO 

MAX 
MIN 

47 
35 

60 
29 

49 

-.1 

53 
39 

53 
28 

46 
29 

41 
34 

49 
35 

40 
29 

39 

32 

50 
32 

49 
25 

38 
34 

42 
32 

42 
33 

43 
32 

5? 
24 

42 
26 

25 

46 
26 

41 
27 

52 
25 

52 
21 

56 
26 

62 
26 

63 
29 

95 
26 

57 
27 

62 
27 

67 
27 

49.7 
29.4 

PISXI3  flcACM 

MAX 
MIN 

66 
44 

48 

78 
52 

71 
56 

69 
49 

67 
44 

54 

45 

64 

42 

62 
47 

63 
45 

63 
40 

58 

5C 

61 

50 

63 
51 

59 
49 

64 
46 

62 
42 

62 
4B 

65 
46 

62 
39 

68 
42 

7t> 
44 

68 
42 

73 
48 

76 
54 

70 
54 

72 
94 

72 
47 

69 
44 

66.9 
47,2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
48 

68 
52 

68 
53 

64 

56 

63 
51 

65 
46 

65 
53 

62 
53 

62 
48 

63 
51 

60 
52 

60 
47 

5e 

46 

61 
49 

63 
49 

69 
47 

57 
48 

50 
48 

59 

50 

60 
43 

62 
47 

6! 
50 

63 
51 

61 
50 

67 
46 

76 
55 

70 
90 

74 

50 

69 
49 

71 
50 

63,5 
49. S 

TRACY  CAS90NA 

*          •  • 

MAX 
MIN 

72 
43 

67 
46 

46 

73 
47 

65 
47 

74 
42 

64 
43 

65 
42 

65 
42 

59 
43 

48 

59 
38 

38 

52 
39 

48 

56 
45 

54 
45 

6* 

46 

42 

61 
44 

41 

54 
41 

60 
30 

58 
31 

45 
36 

46 
40 

94 
40 

62 
40 

40 

36 

60.0 
41.7 

OECBlftER  1972 

FOREST  OLEN 

MAX 
MIN 

50 
25 

50 
23 

47 
25 

45 
30 

37 
21 

33 
21 

39 
21 

35 
-  6 

24 
-  8 

25 
-  6 

28 
.  5 

31 
3 

32 
21 

35 
8 

35 
10 

36 
27 

39 
33 

40 
34 

42 
35 

52 
38 

56 
36 

54 
4C 

47 
37 

47 
33 

47 
27 

42 
26 

40 
24 

40 
24 

43 
24 

40.4 
21.5 

HC  CLOUD 

MAX 

Mm 

40 

34 

45 

35 

52 
36 

46 
37 

43 

36 

44 

30 

48 
28 

59 
26 

48 
29 

38 
16 

41 

17 

39 
18 

47 

20 

San  nicclas  island 

MAX 
MIN 

51 

60 

50 

58 
51 

56 
46 

52 
44 

56 
45 

54 
43 

5 1 
40 

47 
40 

49 

39 

50 
38 

55 
35 

54 
42 

56 
40 

57 
40 

64 
46 

64 
52 

67 
53 

64 

53 

68 
54 

78 
57 

62 
53 

61 
48 

60 
52 

70 
54 

73 
46 

70 
90 

56 
50 

56 
43 

59 
41 

57 
46 

59.9 
46.6 

Santa  Barbara 

MAX 
MIN 

76 
41 

76 
41 

65 
46 

62 
48 

60 
35 

57 
36 

54 
44 

56 
42 

56 
31 

51 
32 

55 
33 

55 
33 

57 
34 

60 
33 

62 
36 

63 
39 

67 
43 

69 
45 

70 
43 

72 
41 

75 
47 

75 
47 

70 
44 

67 
45 

70 
44 

76 
42 

77 
41 

74 
38 

61 
33 

62 
32 

63 
34 

65.0 
39,5 

SCOTIA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

63 
39 

55 
39 

53 
47 

55 
37 

45 
28 

42 
28 

41 
32 

39 
26 

34 
19 

30 
20 

42 

20 

43 
21 

40 
3C 

43 
29 

48 
29 

53 
46 

55 
51 

60 
51 

61 
54 

62 
54 

65 
57 

64 

50 

55 
47 

57 
43 

56 
39 

56 
38 

94 
43 

38 

32 

32 

35 

50.6 
37.2 

JANUARY  1973 

carmel  valley 

MAX 

MIN 

61 
33 

55 
34 

52 
37 

51 
32 

55 
28 

55 
28 

56 
27 

60 
39 

55 
44 

57 
45 

65 
47 

66 
51 

78 
4' 

71 
44 

62 
46 

61 
52 

61 
44 

60 
49 

6 1 
39 

55 
32 

66 
44 

61 
35 

63 
33 

56 
34 

55 

43 

56 
32 

58 

33 

67 
32 

36 

43 

57 
45 

59.3 
38.9 

HSTCH  "^FTCHY 

MAX 
MIN 

46 
24 

49 
22 

36 
19 

36 
15 

39 
17 

43 
16 

44 
21 

38 
32 

35 
31 

42 
32 

42 
37 

5C 
36 

53 
37 

59 
33 

44 
31 

45 

32 

4  5 

26 

39 
20 

41 
23 

40 
21 

41 
22 

45 
24 

48 

22 

39 

22 

30 

31 

31 

43.9 
26.3 

INDEi'ENOENCE 

MAX 

MIN 

45 

31 

50 
21 

SO 
30 

48 
25 

38 
9 

39 
9 

42 

10 

41 
19 

41 
28 

42 

22 

41 
20 

44 
27 

47 

27 

54 
30 

56 
32 

58 
42 

51 
31 

51 
36 

40 
30 

39 
23 

42 
27 

47 
24 

46 
19 

46 
18 

44 

25 

44 
30 

46 

20 

46 

23 

26 

27 

24 

46.3 
24.7 

SOUN'AIN  PASS 

MAX 

Mm 

3(' 
19 

40 
20 

32 
22 

31 
18 

32 
8 

34 

6 

40 
7 

36 
13 

35 
18 

41 
23 

44 
25 

46 
22 

48 

22 

55 
29 

55 
30 

50 
31 

42 

27 

50 
27 

35 

22 

34 

12 

34 

13 

35 
16 

36 
19 

44 

21 

44 

23 

40 
23 

40 

20 

40 
22 

52 
22 

40 

20 

43 

21 

40.6 
20,1 

REOIANOS 

MAX 

Mm 

60 
4? 

61 

30 

57 
37 

52 
37 

57 

25 

58 
27 

55 
26 

58 
3T 

57 
42 

62 
42 

70 
37 

73 
40 

80 
4! 

81 
41 

63 
41 

59 
45 

58 
40 

63 
35 

54 

40 

57 
35 

59 
30 

62 
34 

05 

30 

68 

30 

61 
34 

56 
35 

67 
12 

69 
33 

70 
37 

60 
35 

60 
>6 

62,4 
35.9 

SAN  CASRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

66 
49 

65 
34 

60 
40 

57 
37 

61 
30 

61 
31 

60 
33 

59 
38 

58 
48 

63 
46 

70 
43 

72 
45 

85 
53 

82 
51 

75 
51 

62 
53 

63 
44 

58 
46 

58 
46 

61 
35 

60 
39 

38 

37 

70 
40 

42 

43 

36 

39 

40 

47 

37 

65.5 
41.6 

San  iiIcqlaS  island 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

60 
48 

60 
46 

58 
46 

52 
43 

54 
40 

57 
33 

57 
40 

57 
41 

59 
48 

59 
49 

61 
49 

62 
54 

7>J 
52 

73 
47 

69 
51 

58 
52 

62 
50 

57 
50 

55 
48 

54 
46 

57 
50 

61 
49 

63 
47 

61 
45 

57 

50 

55 
46 

60 
44 

62 
49 

60 
42 

57 
46 

59 

50 

99.2 
47.0 

S«*  R*l«(«oc*  Nol«B  ToUewtng  Sutlon  Indax 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 


2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTl 

MAX 

62 

65 

60 

59 

bV 

59 

60 

64 

59 

62 

66 

65 

75 

75 

59 

56 

64 

56 

59 

69 

65 

63 

65 

67 

61 

61 

67 

70 

63 

63 

62.7 

MIK 

36 

34 

41 

37 

34 

32 

31 

37 

45 

42 

44 

44 

44 

44 

43 

52 

47 

51 

46 

40 

39 

39 

36 

37 

44 

41 

38 

37 

37 

46 

44 

40.7 

SONDR/t  RS 

MAX 

46 

52 

46 

47 

45 

45 

44 

46 

45 

50 

52 

57 

62 

62 

57 

52 

52 

53 

45 

45 

42 

49 

56 

52 

46 

48 

53 

63 

48 

49 

50.4 

MIN 

a* 

24 

25 

20 

20 

22 

21 

2 1 

34 

41 

41 

45 

40 

37 

37 

42 

39 

41 

33 

24 

26 

28 

21 

27 

33 

28 

27 

27 

29 

38 

37 

30.7 

WOOOSIOE  FIRE  STi  1 

MAX 

61 

59 

58 

53 

49 

51 

47 

53 

54 

56 

57 

62 

60 

60 

61 

60 

57 

56 

62 

58 

50 

59 

59 

56 

53 

5! 

55 

63 

61 

58 

51 

56.3 

•          «  * 

MIN 

21 

26 

27 

26 

26 

26 

25 

39 

39 

45 

47 

55 

46 

45 

42 

52 

40 

40 

40 

30 

42 

30 

27 

26 

41 

29 

29 

29 

37 

42 

42 

FEBRUIRY  1973 

KNICHTS  FERRY  J  Sc 

MAX 

63 

65 

64 

61 

54 

49 

56 

61 

56 

54 

59 

61 

58 

63 

57 

65 

65 

62 

63 

66 

60 

61 

60.1 

MIN 

45 

50 

46 

46 

48 

48 

39 

37 

37 

37 

35 

36 

36 

38 

37 

52 

42 

45 

62 

60 

43.2 

LIVERMDRE  COUNTY  F  D 

MAX 

58 

57 

54 

62 

61 

6i 

61 

61 

62 

57 

56 

55 

61 

66 

62 

64 

62 

63 

62 

69 

67 

66 

66 

64 

64 

63 

87 

60 

61.5 

MIN 

33 

39 

44 

40 

36 

47 

46 

47 

41 

44 

43 

39 

42 

45 

35 

34 

34 

35 

30 

32 

37 

35 

37 

50 

43 

47 

45 

44 

40.1 

.■IDUNTSIN  PASS 

MAX 

«3 

3B 

46 

48 

47 

46 

50 

47 

46 

47 

46 

46 

36 

36 

36 

46 

44 

49 

46 

41 

33 

40 

46 

48 

66 

56 

56 

47 

45.6 

MIN 

22 

24 

24 

24 

25 

2B 

27 

27 

24 

26 

29 

25 

23 

23 

22 

20 

25 

24 

28 

30 

26 

25 

26 

30 

30 

30 

34 

35 

26.4 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

60 

63 

60 

65 

61 

60 

62 

57 

59 

60 

58 

56 

56 

60 

57 

62 

63 

61 

65 

68 

62 

63 

61 

56 

64 

62 

58 

60 

60.8 

MIN 

«5 

51 

53 

51 

48 

53 

48 

45 

44 

54 

50 

50 

45 

45 

50 

50 

48 

43 

43 

50 

53 

48 

46 

51 

50 

45 

53 

51 

48,7 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 

MAX 

55 

57 

55 

51 

42 

48 

39 

45 

5 1 

25 

30 

31 

30 

28 

26 

33 

3 1 

27 

WOODSIDE  FIRE  ST4  1 

MAX 

62 

56 

57 

60 

62 

56 

63 

60 

56 

58 

56 

52 

53 

57 

64 

63 

65 

64 

72 

72 

65 

65 

65 

62 

66 

61 

60 

56 

61,1 

•          *  * 

32 

3' 

40 

39 

38 

42 

45 

46 

49 

49 

46 

41 

45 

45 

35 

36 

32 

33 

34 

34 

36 

36 

37 

37 

37 

50 

48 

45 

40,4 

MARCH  1973 

IRON  MUUNTAIN 

MAX 

75 

73 

72 

71 

66 

68 

67 

67 

64 

70 

74 

62 

66 

65 

68 

70 

73 

78 

70 

73 

62 

65 

63 

72 

74 

75 

70 

70 

67 

67 

73 

69,  5 

MIN 

50 

50 

52 

52 

43 

45 

49 

50 

49 

47 

49 

43 

44 

45 

48 

47 

50 

46 

43 

51 

41 

45 

51 

62 

60 

55 

46 

47 

49 

51 

53 

48,3 

LIVERMURE  COUNTY  F  0 

MAX 

60 

62 

61 

53 

60 

56 

57 

59 

59 

60 

60 

64 

61 

63 

68 

68 

58 

61 

59 

54 

53 

61 

67 

66 

67 

60 

62 

64 

64 

57 

60 

60,6 

47 

3! 

37 

37 

35 

44 

34 

41 

37 

43 

37 

39 

4C 

37 

31 

36 

39 

30 

35 

38 

40 

31 

35 

34 

42 

44 

42 

35 

33 

43 

44 

ORANGE  COVE 

MAX 

65 

62 

59 

62 

55 

61 

58 

56 

57 

60 

67 

54 

57 

58 

60 

67 

71 

56 

58 

65 

50 

53 

55 

63 

69 

65 

66 

57 

55 

60 

60 

59,7 

•          •  • 

47 

45 

38 

41 

35 

42 

41 

45 

45 

41 

44 

40 

33 

37 

40 

42 

31 

35 

39 

37 

37 

41 

39 

43 

41 

42 

49 

35 

39 

46 

APRIL  1973 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

47 

56 

SO 

56 

66 

65 

69 

60 

67 

70 

72 

74 

58 

45 

68 

64 

60 

54 

52 

54 

65 

67 

67 

67 

78 

80 

79 

66 

51 

43 

62,4 

MIN 

36 

24 

32 

34 

36 

34 

35 

34 

37 

37 

35 

36 

36 

43 

30 

38 

35 

40 

36 

33 

29 

34 

37 

35 

43 

50 

45 

38 

41 

36 

36,3 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

66 

67 

70 

80 

79 

62 

59 

69 

67 

64 

58 

51) 

66 

56 

60 

56 

61 

58 

67 

66 

66 

66 

56 

57 

56 

56 

56 

58 

98 

57 

62,6 

MIN 

50 

51 

59 

56 

55 

51 

51 

49 

52 

53 

53 

51 

53 

49 

52 

52 

51 

49 

55 

46 

54 

53 

62 

53 

52 

51 

63 

52 

52 

52 

52,1 

SUN  CITY 

MAX 

61 

66 

72 

75 

76 

79 

73 

72 

76 

78 

79 

81 

67 

60 

63 

73 

70 

67 

64 

69 

75 

79 

77 

77 

86 

92 

86 

86 

80 

71 

74,5 

MIN 

42 

30 

35 

41 

36 

36 

46 

41 

35 

43 

37 

42 

48 

43 

36 

43 

43 

44 

37 

36 

37 

36 

40 

48 

42 

49 

53 

48 

46 

45 

41,3 

TRACY  CARBDNA 

MAX 

64 

63 

69 

77 

81 

84 

80 

76 

81 

75 

82 

85 

76 

66 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

72 

80 

85 

82 

85 

89 

91 

87 

77 

77 

76.5 

MIN 

42 

42 

44 

46 

44 

44 

45 

46 

46 

50 

49 

47 

47 

43 

45 

46 

48 

46 

46 

47 

50 

47 

47 

50 

60 

55 

51 

46 

42 

43 

46,6 

WOODSIDE  FIRE  STa  1 

MAX 

61 

68 

76 

78 

79 

77 

78 

81 

71 

8? 

62 

7B 

61 

62 

65 

68 

62 

62 

64 

71 

78 

84 

76 

85 

82 

61 

61 

71 

70 

76 

73,7 

MIN 

42 

38 

55 

38 

39 

45 

39 

38 

45 

58 

41 

42 

49 

43 

43 

42 

51 

36 

43 

40 

52 

39 

40 

41 

42 

56 

51 

37 

42 

58 

44,2 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


S««  R«f«r*DC*  Notes  Following  Slatlon  IndoK 
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LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


Sl*Uon 

 C»L 

Ol  Month 

IFORNU 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9  1 

13 

IC 

u 

16  1  I 

r  11 

1  IS 

20  1  2 

22 

K 

2i 

2e 

XI 

28  2i 

I 

)    30  3 

•     •  • 

1973 

KNIOMTS  fEURy  2  SE 

EVA 
WIN 

P  - 
0  - 

i 

.0 

I 

6  .0 

0 

! 

»  .0 

6  5 

7  - 

9  4 

1 

* 

5  3 

1 

.0 
»  5 

1 

3  .0 

2  2 

6  .0 

J  1 

3   .OS  .0 
I  18 

6  .0 
3 

7  .0 

*   .07  .0 

6       5  I 

1 

e  .0 

0  1 

3  .0 

9  .0 
6  6 

7  ,0 

0  3 

9  • 

1  2 

.0 

a  3 

0  . 

3  50 

6831) 

Sm  R*l«r«nc«  NoIm  Following  SUUon  tndox 
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LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CtllFQIiMA 


Station 

Day  oi  montli 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

li 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

DECEMBER  1972 

FOREST  SLEN 

SNOWFALL 
SN  DN  CNO 

7.0 

7 

10.0 
17 

9 

b 

7 

6 

3.0 
9 

7 

7 

6 

5 

3 

nC  CLDUD 

SNOKFALL 
SN  ON  GNU 

2 

T 

T 

T 

1 

*      •  * 

JANUARY  1973 

HETCH  HETCHy 

SNOWFALL 
SN  PN  GNO 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3 

1.0 

1 

3.0 
3 

2 

1 

T 

3.0 

3 

T 

T 

T 

l.C 

1 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7.0 

SONORt  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CORRECTIONS 


CALIFORNIA 


DATE 

AUGUST  1971 
AUGUST  1971 

AUGUST  1971 

AUGUST  1971 
ANNUAL  1971 

ANNUAL  1971 

JULY  1972 

SEPTEMBER  1972 
NOVEMBER  19  72 

DECEMBER  1972 
DECEMBER  1972 
ANNUAL  1972 
ANNUAL  1972 

JANUARY  1973 
JANUARY  1973 

JANUARY  1973 

JANUARY  1973 

JANUARY  1973 
JANUARY  1973 
FEBRUARY  197  3 


FEBRUARY  1973 
FEBRUARY  1973 

FEBRUARY  1973 
MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 
APRIL  1973 

APRIL  1973 


TEMPERATURE  t  PRECIPITATION 
EXTREMES 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  0 
DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

TOTAL  PRECIPITATION  t  DE- 
PARTURES FROM  NORMAL 

TOTAL  PRECIPITATION  C  DE- 
PARTURES FROM  NORMAL 

TOTAL  SNOWFALL  t  NUMBER  OF 
DAYS  WITH  ONE  INCH  OR  MORE 
ON  GROUND 

DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


TOTAL  PRECIPITATION  C  DE- 
PARTURES  FROM  NORMAL 


TOTAL  PRECIPITATION  6  DE- 
PARTURES  FROM  NORMAL 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  £, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  £, 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  (, 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  AND  WIND 

ALL  TABLES 

DAILY  PRECIPITATION 

EVAPORATION  AND  WIND 


CORRECTION 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION  4.79  AT 
EAGLE  MOUNTAIN,  GREATEST  ONE-DAY  PRF- 
CIPITATION  4.00,   DATE  220 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  PASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST   DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 
SACRAMENTO  DRAINAGE  0? 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 


EAGLE  MOUNTAIN 

DIVISION 
EAGLE  MOUNTAIN 

EAGLE  MOUNTAIN 

DIVISION 

EAGLE  MOUNTAIN 

CARIBOU  PWR  HOUSE       TOTAL  PRECIPITATION  1.92,   AflOUNT  ON  12TH 


TOTAL  PRECIPITATION  4.79,  GREATEST  DAY 
4.00,  DATE  22D,  NUMBER  OF  DAYS  .50  OR 
MORE  1,   I. 00  OR  MORE  1 


AVERAGE   .79,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  .43 
TOTAL  PRECIPITATION  4.79,   AMOUNT  ON  220  4.00 

TOTAL   FOR  AUGUST  4.79,   ANNUAL  TOTAL  5.43 

AVERAGE   .76,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  .40 

TOTAL  PRECIPITATION  6.40 


ARROYO  SECO 
RS  FC  5080 


LECHUZA  PT  STA 
FC  3526 


TOPANGA  PATROL  STA 
FC  6 


TOTAL  2.84,  AMOUNT  ON  IITH  .93,  14TH  .42, 
16TH   1.23,    17TH  .26 


TOTAL  1.70,  AMOUNT  ON  7TH  .23,   STH  .23 


TOTAL  1.94,  AMOUNT  ON  4TH  1.06,  7TH  .70, 
8TH  .16 

CARIBOU  PWR  HOUSE       SEPTEMBER  TOTAL   1.92,   ANNUAL  TOTAL  34.99 


LECHUZA  PT  STA 
FC  352B 


BAKER 
BLYTHE 


GEORGETOWN  R  S 


TOPANGA  PATROL  STA 
FC  6 


BRAWLEY  2  SW 

CARIBOU  PWR  HOUSE 
PACHECO  PASS 
BRAWLEY  2  SW 
PLACERVILLE  IFC 

PERRIS 

BIG  PINES  PARK 
FC  63  B 


DECEMBER  PRECIPITATION  2. JO,  ANNUAL 
TOTAL  8.32 


TOTAL  PRECIPITATION,  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
AND  NUMBER  OF  DAYS  1.00  OR  MORE.  MISSING 


TOTAL  PRECIPITATION  .54,  GREATEST  DAY  .20, 
DATE  17TH,  NUMBER  OF  DAYS  .50  OR  MORE  0, 
1.00  OR  MORE  0 


TOTAL  PRECIPITATION  .06,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -.42,  GREATEST  DAY   .05,   DATE  17IH 


TOTAL  MISSING,  AMOUNTS  ON  1ST  THROUGH 
31ST  MISSING 


TOTAL   .54,   AMOUNT  ON  17TH  .20 

TOTAL  .06,  AMOUNT  ON  9TH  .01,   17TH  .05 


TOTAL  PRECIPITATION  1.46,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  .98,  GREATEST  DAY  .39,   DATE  21ST, 
NUMBER  OF  DAYS   .10  OR  MORE  6,   .50  OR  MORE  0, 
1.00  OR  MORE  0. 

AMOUNT  ON  24TH   .06,    25TH  AND  2 6TH  TRACE 


TOTAL  14.55,   AMOUNT  ON  6TH  2.00,  7TH  1.27, 
27TH  .05,   28TH  1.70 

TOTAL  PRECIPITATION  1.46,  AMOUNT  ON  6TH 
AND  7TH  TRACE,    IITH  .27,   13TH,  .15, 
15TH  .16,   19TH   .15,   21ST   .39,   220  .32 

TOTAL  PRECIPITATION  .74,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  .61,  GREATEST  DAY  .25,  DATE  31ST, 
NUMBER  OF  DAYS   . 10  OR  MORE  4 

TOTAL  PRECIPITATION  2.62,  AMOUNT  ON  3D  .26 

TOTAL  PRECIPITATION  1.74,   AMOUNT  ON  30TH  .05 

TOTAL   .74,   AMOUNT  ON  31ST  .25 

EVAPORATION  ON  31ST  .08,   TOTAL  2.20 
WIND  MOVEMENT  ON  31ST  58,    TOTAL  1144 

STATION  NAME  SUN  CITY 


TOTAL  PRECIPITATION  .01,  AMOUNT  ON  30TH  .01 
EVAPORATION  ON  30TH  .34,   TOTAL  10.53 


-  35  - 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
JUNE  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  KOTES) 

ACTUiN-tbUU   CYiN  rUtOlr 

0014 

06 

29 

J*t 

30 

1  1  o 
1  J-  0 

1  1^ 

lo 

2960 

R  D 
9  P 

r 

nnilf^l  A^  RHWMAN 

A  Pi  P  1  A  M  T  n 
A  U  C  L  M  IN  1  U 

002^ 

07 

SAN   B  F  R  D I ND 

P  H 

9^ 

117 
11/ 

9  *5 

9  fl  A. 

FRANK  EBERT 

ArUN   RANGFR  ^TATinN 

0029 

02 

MODOC 

C  i 

1 

1  7  n 

S7 

H  1  73 

9  r 

R  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

006^ 

04 

CONTRA  COSTA 

A 
*T 

37 

i.CL 

C\  9 

H  1  y 

7  A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPOINT 

0083 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

10 

123 

37 

460 

8A 

8A 

MRS  BARBARA  WILLBURN 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

Al  !<;□   TN   DAT   MT   FC  446 

U  1  i  3 

00 

LOS  ANGELES 

1  ^ 

34 

1  9 

1  1  o 

J  O  f 

5P 

GETTY  OIL  CO. 

A  1  P  T  N  P 
H  L  r  1  1 1  C 

A  1  a  A 

Cs  A 
U  C3 

SAN  DIEGO 

"X. 

s  o 

srt 

?vJ 

1  1  A 
1  1  o 

to 

1  7^R 

RD 

J  r 

ALPINE  FIRE  DEPT 

A 1  T  A  nPN A 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

34 

X  1 

1  1  R 
110 

C\  R 

119  7 
1  1  c  r 

S  D 

RUBIO  CANYON  LCW  ASN 

AITIIRA^    RANHCR  ^TATTHN 

0161 

02 

t  1  U  U 

2 1 

4 1 

30 

120 

33 

4400 

8  A 

O  A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  M  R  n  V 
A  n  D  U  T 

0176 

01 

^AM  RFBDTNn 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

c 

5TATF    nIV   OF  HWY^ 

A  M  r,  T  n  1  A 

A O  1  U  L  A 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

OA 

ANGIOLA  ELEV  £  WHSE 

ANfiwTN  PAr  iiNiTriN  rni 

0212 

01 

NAPA 

1 7 

"X  R 

34 

122 

£0 

1815 

Q  A 

fl  A 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

c  f 

R 

A  1 

19  1 
1^1 

Ho 

2  8 

1  OA 

1  n  A 
1  OA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8A 
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02 
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BROOKS  FARNHAM  RANCH 
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CEDARVILLE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
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NEVADA 

SHASTA 

SACRAMEMTO 

MENDOCINO 
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CALAVERAS 
CALAVERAS 
ALAMEDA 
IMPERIAL 
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11 
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4P 


8A 


9AC 
C 


C 

SAC 


CAL  DIV  BEACH  C  PKS 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
VINCENT  D  LOCATELLI 
MEYER'S  TRAILER  RANCH 
L  A  WTR  £  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
USBR  SHASTA  FIELD  DIV 
CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 
MRS.   DOROTHY  F.  JACK 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
ROBERT  W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CALIF  DEPT  PARKS  G  REC 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE   A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ERNEST  A  WEFERLING 

MRS.   ANNA  HOWE 

P  G  C  E  COMPANY 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  STIRTON 

G.  L.  SPEIER  COMPANY 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 
WILLARD  HAGER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  6  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA 
MRS   MARIAN  HAYDEN 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 
STATE  DIV  OF  HWYS 
L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  J.  EBERSOLE 
U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 
MARTIN  C  ENGEL 
P  G  £  E  COMPANY 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  C  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 
LAWRENCE  RAD  LAB 

WM  H  ALISON 
DR.   CLIFFORD  G.  FISH 
MRS.   RUBY  L.  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
DWR-NORTHERN  DIST 
MRS.   PAUL  NEWTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
NED  EARL 
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STATION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTINTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

5P 

5P 

5P 

C 

US  DEPT  OF  AGRIj  ARS 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

S 

CAL    DtPI    WTR  KEbDURCEo 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICIUK    L  nASIvlIN 

CHDLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

C 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

chula  vista 

1758 

06 

Cam  nTCf*n 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

8A 

WF^TPRN    ^Al  T  rriMPANlY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

b  AC  RAM  t  IN  1  U 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

lAMPc  1^  rnnnpTnr.P 

JMnC^     U  \jU\JUt\Iu\JC 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELcS 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

8A 

PUMUNA   CULLtbt  rniolCj 

CLARKS  PEAK  1  NE 

1783 

02 

PLUMAS 

8 

40 

13 

120 

30 

5910 

S 

CAL    DbPI    WTR  KcSDURLcj 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSiAL   SUb  Cu 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

c 

^ADI       A  DnTTC 

CARL   A   KG  1 Tb 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE   1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

36 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE   DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

O  1  1  1  M  A  C 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

S 

COAL INGA 

1864 

05 

CD e  c  M  n 

rR  E  1>NQ 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

6P 

6P 

rriAi  1  Kir  A    ctdc  nCDT 

COALINGA  1  SE 

1867 

05 

C  D  C  C  M  n 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

c 

iiWTriM   nil  rnMDAKiv 

CQALINGA  14  WNW 

1869 

05 

CD  e  c  M  n 
p  RE  SNU 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

b  i  L  L    nU n  t  L  L 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

c 

U    b    FURtbl  bcRVlCt 

COHASSET  1  NnE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L*  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

II    c    e    r    I.I    1     c  c  D  \/  T  r  c 
U   b    r    C   W   L  bcRVlLt 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

COLUSA  1  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

6P 

6p 

IVAN   J  bTcPHENb 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

11     n     T  Lj  r»  c  1  L/  e  1 

W  B  THRcLKEL 

COPCO  NO   1  DAM 

1990 

01 

c  T  c  1/  T  v  n  1  1 

S I SK 1 YQU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC    PUWtR   t    LlGHl  CU 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

C 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

C  ORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CUKUNA  rlRE  DEPT 

CORRAL ITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

C 

STATE   DIV  OF  rSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

lie 

11 

10600 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

COVELO 

2081 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8A 

8A 

H 

GRANT  W  HANCOCK 

CUVELU   EcL    RIVER  R5 

2084 

01 

MENUUC I NU 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

C 

MILU   C  LUMMING5 

CUvIINA    TtnHLE    rC    193  B 

2090 

06 

LUS  ANGELcS 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

llTl    1    TAU      n      XCUDI  C 

WILLIAM   B  TtMrLt 

CKABTREc  McaDUW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

118 

21 

10700 

s 

ST   UF   CALIF    SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGD 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

C 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  C ITY  1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC   POWER  E  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

12U 

8A 

DEPT  OF   PARKS  £  RECREAT 

LKcSLcNT   CITY   MTNC  STA 

215C 

01 

n  c  1        n  D  T  c 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

C 

STATE    DIV   Dp  HWY5 

CRESTLINE   rlRE   STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

C 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

8A 

C£H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

0] 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TDVCTAI      1   Al/C     C/"     "3  Q^r 

2198 

06 

1  nc    AM pel  cc 
LUb  ANGcLbS 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

U    b    pURtSI  JCKViLt 

ffUULVCK    LI  IT 

2214 

06 

1  nc    AKif^ci  cc 
LUS  ANGcLcS 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

/.||l\/pn    pttu    ctoc  rtcOT 

CULVER   LIIY   PiRt  Utrl 

CUMMlNGS 

2218 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

3C 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMAC A 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

8A 

C  H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

C 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

225"! 

0- 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

229C 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

c  t  7*1 

YOLO 

c  s 

^  0 

1  i 

^6 

60 

8  A 

8  A 

OA 

C  u 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

U  A  T 

2304 

02 

M  n  n  n  r 
MODUL 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN   L  LDRENZtN 

UCAD   MURjc   REj   2  SE 

2311 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

UtAln  vALLcY 

^319 

0- 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

Uttr    LAlNTUIN  LAoUKATUKY 

232" 

0- 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

UttP   orKlNUb  LULLcGc 

2331 

0" 

I  nyo 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

2332 

02 

TEHAMA 

23 

40 

01 

121 

50 

1910 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEER  CREEK  FQkEBAY 

233E 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  e  ELEC.  CD. 

DELANO 

2346 

OJ 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

0« 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

236? 

OJ 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR  3  NNE 

238S 

o; 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTDN 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  C  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

240< 

Oi 

SAN  DIEGD 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

0< 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

245< 

1  02 

\  YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

38 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

\AJ  U  IN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

O  g 

U  u 
CL  u 

w  = 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  G  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

S I ERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

DOYLE 

2504 

02 

LASSEN 

1  6 

40 

02 

i  t  u 

06 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

7A 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

2568 

02\ 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTQNS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07* 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

26^t0 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

8  A 

8A 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRD  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

5P 

5P 

C 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  C  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

5P 

C 

EUGENE  R.  BROWN 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

8A 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINDRE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCDNDIDO 

2862 

Oi 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCDNDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

E  T I  WANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

#EUREKA  WSO  CI  R 

291C 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

292C 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

OS 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

293: 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

110 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7A 

7A 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

295E 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  OIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

d  ~  7  ~ 

BUTTE 

( 

39 

36 

1  ?  1 

1 6 

2965 

c 

CAROL  A  BJORGUM 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDALE   2  NW 

3030 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  I  BOYTON 

FIDDLETOWN   LYNCH  RANCH 

303£ 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

WENTWQRTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

30^£ 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

11 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  C  GAME 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

<    LI  ^  O  U  I  1      U  M  1  I 

3113 

02 

SATRAMFNTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3 1 1  £ 

06 

SAN  BERDINO 

2  E 

3  *t 

1 1 

ill 

9  "7 
C.  I 

1  Q  T  O 

f\  D 

ROLAND  W  GETCHELL 

FQNTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

FQRESTHUL   RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

16 

123 

19 

1240 

4P 

CLOSED  12/31/72 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIF  E  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

24 

123 

49 

61 

UP 

UP 

CLOSED  7/31/72 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  DRO 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  PARKS  E  REC . 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

^? 

13 

123 

38 

217 

c 

GLEN  M  HENSON 

FREEDOM  B  NNw 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

7A 

MRS  PATRICA  A  CLARY 

FRESNO  WSD  AP  R 

3Z57 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CC  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rULLcRlUN   MILLCRfcST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

OU  HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

BA 

CARROLL  A  PANCOAST 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.   CALIF.   EOlSON  CO. 

GEORGETOWN  RiNGER  STA 

3384  02  EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387  0« 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

BA 

MRS   HILDA  DRAGHI 

gerle  creek  camp 

3388  02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402|  Oq  SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

SA 

c 

SANTA  BARBARA   WTR  DEP 

-  39  - 
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GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3^10 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1 16 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILRDY 

3A17 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3^19 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILRQY  1*  ENE 

3't22 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENODRA  WEST  FC  185 

3't52 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  £  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

E.  F.  CHITTENDEN 

GRANITE  SPRINGS 

3549 

02 

PLUMAS 

8 

40 

06 

120 

21 

5765 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1 1 

36 

44 

118 

58 

660C 

8  A 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

Nc  V AU A 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

^TTV     nc     rDACC     WAI   1  CV 

CITY   Ur    GKAjS  VALLcT 

GRATON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  £  GAME 

GRDVELAND  E 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

c 

ROBERT  A.  SKELTON 

GROVELANO  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

J  D  0  " 

n  1 
\j  1 

SONOMA 

38 

00 

7  0 

8  A 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

\  3 

34 

1  6 

118 

1 5 

344C 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7  A 

7A 

H 

L  A  WTR  e  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  £  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFQRD 

37<t7 

05 

KINGS 

11 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

12 

34 

16 

118 

24 

1  IOC 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1150 

8  A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

22 

40 

22 

122 

58 

275C 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

380C 

02 

NEVADA 

35 

39 

14 

121 

16 

58C 

8A 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

^  R  5  1 

J  0  £  1 

n  5 

SHASTA 

C  1 

40 

L  A 

r 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

n  5 

V6 

SHASTA 

7  1 
c  X 

40 

7  0 

1  c  1 

30 

^  A  1  15 

A  A 

A  A 

OA 

P  G  £  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

;t  A  ^  s 

J  0  J  3 

w  t 

RIVERSIDE 

A. 

He 

1  1  ^ 

"X  A 

1  j7C 

Q  A 

0  A 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  "  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE   D.  BETTENCOURT 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  NO  2 

387£ 

0] 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

10? 

X  w 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

389] 

02 

PLACER 

\ 

39 

OA 

120 

25 

485C 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

0  A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

270C 

8A 

8A 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

1  ?  Ci 

5  1  Art 

L  D 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

392£ 

04 

SAN  BENITO 

2C 

36 

1  n 

L7 

5  7  A  R 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

3935 

0" 

SAN  BERDINQ 

34 

1  1  7 

1  n 
j>  0 

^  1  Q  R 

^  d 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

39«6 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1460 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

46 

8650 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

0] 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

36 

290C 

8  A 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

5 1 

122 

43 

296C 

8A 

HOBERGS  RESORT 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

85  OC 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

1 2 

34 

1 

i  s 

c\  7 

7  A  S  D 
c  0  7  L 

S  D 

LOUIS  LUEBKERT 

HOGBACK  ROAD 

40 1 9 

w  c 

TEHAMA 

c  0 

4ri 

*T  u 

1 32C 

c 

CALIFORNIA  DWR 

HOLLISTER  1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

36 

3  "J 

i  ^  1 

7  ^ 

6  '  V 

5  r 

R  □ 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLlSTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

7  L. 

^ 

CITY  OF  HOLLISTER 

HDLLISTER   10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2578 

c 

GORDAN  W  BOUDEAU 

HONEYDEW  1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HODPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

8A 

8A 

c 

BUR   INDIAN  AFFAIR.S 

HDOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

HQSSACK 

412C 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JOANNA  M  JONES 

HUNTER  DIST  CRAVES  RCH 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

40 

a 

122 

33 

770 

5P 

CLOSED  12/31/70 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P   G  £   E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

hurkey  creek  park 

^181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW   IDRIA  MINE  C  CHEM 

IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

40  - 
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INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDia  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYDKERN 

4278 

07 

1/  C  D  U 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  iRMlTAGE 

428C 

U  f 

KERN 

6 

4 1 

117 

^1 

2220 

Ml  D 

U  S  N  n  T  S 

lONE 

4282 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

428E 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSQN  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BCRDIND 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  OIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

8A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

JOSHUA  8SN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNDLA 

4418 

06 

SAN  DIEGQ 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

1 19 

30 

2075 

6P 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

PR  P  SND 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

s 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FARM  £  HOME  ADV 

KENTF lELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

120 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERL INGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISUN  CO 

KERN  RIVER  PH  ND  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

SA 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

N  1  IN  W  J 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

r    U    (i    t  CUnKAMY 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

UA 

P  G  t  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

?20 

4P 

4P 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
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MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

1 1 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MDRENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

c 

SAN  DIEGO  WATER  CD 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

OB 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

5P 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT. 

MORRQ  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

116 

43 

5360 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8A 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7a 

CAL  DIV  BEACH  I  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

U4 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRGN  RS 

594l^ 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

02 

PLUMAS 

8 

40 

02 

120 

53 

6760 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

c 

JACK   I  SCHELL 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  B 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  B 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

'*\ 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CALIF  DIV  BEACH  t  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

i3 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBQ  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NAG  I M I ENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

#NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP^FIRE  DEPT 

NAVARRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

10 

123 

34 

22a 

c 

MASQNITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6113 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AlRPQRT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

1 14 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

252C 

6A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

614<!i 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL   SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4p 

C 

LA  COUNTY  FLOOD  CQNT. 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.   HARBOR  DIST 

N I LOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

DCri   AMATTHM     HTCT  inrtl 

K  C  L  L  ArtA  t  X  yN    Ulol  iUUi 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

NIPOMD  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLDOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

o; 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

263C 

8  A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO   8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

37C 

C 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

5 1 

122 

53 

170C 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  aP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

< 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS    LILLIAN   DtL  BUNUIU 

OAKVILLE       SW  #  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

C 

KLAUS  HUCKFELOT 

DCC I  DENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANS  I DE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4p 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

117 

2 1 

3C 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

QCDTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

1 8C 

SA 

EARL  C.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

1 16 

00 

41C 

7A 

BYRON  H  MILLER 

DJAI 

6399 

06 

VENTURA 

34 

C  t 

1 5 

S  D 

-*  r 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

39 

•to 

X  £  V 

J  0 

653c 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

2  • 

40 

?9 

12  2 

37 

98C 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

C 

rnoDc  nc  Fwr. tkjppr^ 

LUf\rj     Ur  CiNwiliCC'^d 

ORANGE  COVE 

6476  05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

64951  Dl 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

C 

DAVID  J  RUIZ 

DRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  C  PARKS 

ORLAND 

650e 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6512 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROV I  L  LE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

UA 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

DROVlLLE  BRIDGE 

652: 

02 

BUTTE 

e 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

QROVlLLE  RANGER  STA 

6528  02  BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWR  C  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

656"; 

oa  VENTURA 

32 

34 

12 

119 

11 

49 

8A 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

657" 

06  VENTURA 

3C 

34 

41 

119 

21 

3580 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

OS  MERCED 

21 

37 

04 

121 

11 

680 

MIO 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

659" 

«  02  EL  DORADO 

I 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602  0< 

LOS  ANGELES 

12 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTDN-LACFCO 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610  0< 

SAN  BENITO 

2C 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

43  - 
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PALMOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

C 

PALMDALE  IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

P&l  n    Al  TD     IR  MIISFIIM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALDMA 

oopu 

MONTEREY 

36 

C  1 

i  ^  i 

J.  0  J  p 

S  D 

^  r 

JAMES  A  BELL 

PALDMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

5P 

5P 

C  H 

PALDMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERUES  EST  FCtSD 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.   OF  STREETS  £  PKS. 

PANDCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS   LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINQ 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

6730 

04 

SN   LUIS  DBPn 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY   QF    PASO  RDBLES 

PASO  RQBLES  5  NW 

0  ' 

UH 

SN  LUIS  OBPO 

35 

•t  1 

1  ?n 
X  £  u 

C  J  WEYRICK 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

PATTIWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE  STA  #  2 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USFS,   DISTRICT  RANGER 

PINF    FIAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

rORPS   OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

nA 

uc 

VENTURA 

5  Q 

1 A 
ao 

J.  1  7 

C  1 

4200 

r 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

11 

130-/ 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CQ  FL  CON  DIST. 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  e  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  C  E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  G  C  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PI  ArFRUTl  1  F    nT^P    0!  AWT 

6964 

02 

PI    Dn  R  A  nn 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

rTTY    DF    PI AfFRVTI 1 F 

PLASKETT 

0"  f  C 

GLENN 

7 

I 

39 

ice 

?  1 

i>  c  Q  n 

e 

U  S  F  St  CAL  OEPT  WTR 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

8A 

8A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOC IND 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

5P 

5P 

c 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTQLA 

7085 

02 

PLUMAS 

e 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

c 

F .   W .  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

TULARE 

1 0 

oo 

48 

118 

34 

7000 

5 

CORPS  DF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  6  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

715C 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1 1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

E 

39 

55 

120 

57 

340E 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

1 16 

51 

148C 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

59 

118 

43 

9900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

C 

CITY  DF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDOING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINQ 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 
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02 
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05 
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27 
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03 
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8A 

8A 

c 
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SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
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04 
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34 
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7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 
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7855 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 
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#SAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 
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37 

32 
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5P 

5p 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

787C 

06 

VENTURA 

33 

33 
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27 
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C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SAN  RAFAEL 

788C 

0] 

MARIN 
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4P 

4p 
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117 
11' 
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06 
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C 
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SANTA  BARBARA   FAA  AP 
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06 
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34 

26 

119 
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04 
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SANTA  CRUZ 

7916 

04 
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4 

36 

59 
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01 
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5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM  R 
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06 

LOS  ANGELES 

13 
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07 
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58 
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C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
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04 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35 

22 
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6P 
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04 
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24 

35 

22 
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38 
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8A 

c 
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SANTA  MARIA  wSO  AP  R 
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06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 
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27 
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c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KSANTA  MONICA  PIER 
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06 

LOS  ANGELES 

33 

34 
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30 
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4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 
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05 
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4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 
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01 
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22 

38 

27 
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SANTA  YNEZ 
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06 
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32 
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05 
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c 
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SANTIAGO  DAM 
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06 
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28 

33 

47 
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43 

855 

c 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 
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06 
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28 

33 

43 
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32 
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c 
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06 
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29 

34 

35 

118 

27 
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6A 
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01 
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HUMBOLDT 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8A 
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123 

44 

850 

8A 

rAi     r\T\/    qfatu    c  dwc 
LAL    UAV    cCAWn  r^i 

ctamtci  aiic    DnuCD  uniicc 
ilANioLAUo    rUncK  PlUUit 

8499 

OJ 

T  1  1  n  1  1  1  M  M  c 

1  UU  L  UniN  c 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

r    0    &    t  CUnrAINY 

STATE  LAKES 

85  IC 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

56 

118 

35 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STDrKTHN   niSpnSAL  PI 

855^ 

03 

SAN  JOAOUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

c 

riTY  np  ^TncKTriN 

STnrKTnN  wsn  ap 

0  P  3  0 

SAN   J  OAOU I N 

C  1 

^  7 

A 

X  A  X 

1  1? 
X  3 

22 

M I E 

M  T  n 

Mil 

1 

WFATHFR    <JFRVTCF  DFFIfF 

nCAinCfV     Dtr\VlvC  LJirlVt 

^THrkTHN    FTRC    ^TA    KIH  L 

JlUV^rNIUIN     rj^C     SIM     tlU  H 

8  5  6C 

01 

CAM  inAQIITM 
OAIN  JUAvUilN 

2" 

5  A 
J  0 

00 

121 

19 

12 

8  A 

a  A 
OA 

cjnri^Tnio  ftrf  cta  nd  4 

^lU^ISlU'N     rif%C     JIA     INU  *J 

STCINYFCIRD   CnriLFY  RANCH 

857£ 

02 

c  dlusa 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

frfd  h  cnoi fv 

^TDKlYFriRn    RAWfiCR  CTA 

8580 

02 

r  n  1  I  i  C  A 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

8A 

II    C    CHRFCT  CFRV/TTF 

CTflMY    ^XnPf^F  DFCFR\/nTR 

858" 

02 

r.  1  F  N  N 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8A 

c 

TiRI  Awn   WaTFR    iicfrc  accm 

LIF^LAlNU    nAIC|\    UjCI^^  HjJIn 

STOUTS  MEADOW 

859] 

02 

5H  /^STA 

2 1 

4 1 

10 

121 

56 

5300 

s 

C  L\    nFPT   WTR  RFSnURCFS 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS*    LTLI IAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  QBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8  6  8  C 

04 

SANTA  TRUZ 

20 

^0 

54 

121 

50 

85 

c 

TAI    nIV   REACH   E  PARK 

^1  )R  F    7  FNIF 

8697 

06 

CWTA  RARRADA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

c 

II     C     ATD  EPlRrE 

ciiCama    t^Nni  1  c 

8700 

06 

W  F  WTI  ID  A 
V  C  [N  1  Ur\  A 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

CIICAMA     kM     CTDC  CTA 
OUjAInA     iNIN     PiKC  OlA 

^ll^iANUTI  1  F  AtRDHRT 

8702 

03 

1  A  C  C  F  Kl 
L  A  J  0  C  IN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

nA\Mn  dadR 

8703 

03 

I  A  C  C  F  M 
L  A  3  3  C  In 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

CTATC  nT\/  ne  fctrv 

OiAlt    UlV    Up  PjIKT 

SIJTTFR    HTl  1     DAWfiFH  CTA 

8713 

05 

A  M  A  nriR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

CTATC    nT\/    riF  FCTRY 
^lAlC     UAV     UP  Pjln.1 

■jnMiii    riuuiN  1  All') 

8716 

02 

D  i  1  IM  A  C 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

S 

PAl      nEOT    UTR  HECnilRrEC 
LAL    Utrl     HIK  t\tjUUrsV,tj 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KERN  CD  FSTRY  C  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS  L.  ACKERMAN 

TAHDE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

Fi  nriRAnn 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FFn    AVTATiriNI  AfXFNfY 

PCU     AViAliUIN  MUtlNV,! 

TEHACHAP I 

8826 

05 

k  F  D  N 
IS  C  Kli 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

kFPM    rnilWTV    FTRF  PlFPT 

TEHACHAPI  AlRPQRT 

3832 

05 

k  F  R  N 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TFHArWAPT  rilMMTNf^C 

TE JON  RANCHO 

8839 

05 

k  F  R  N 
^  C  MN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TF  inM  RAwrw  rriMPANY 

ICUUlN     fNMrNWH  VUnPAINI 

T  F  M  F  n  1 1  A 
1  c  n  c  ^,1  u  u  A 

8844 

06 

0  TV/CDC  Tnc 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF    DiV   Dp  pUKEsTKY 

TE  RMO 

8873 

03 

1    A  C  C  C  M 

L  A  S  o  C  In 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

c  1 1 1  n    c    1  A  1/  c  n 
oULU   c  LAIvbU 

THE  CFDARS 

8881 

02 

D  1  A  r  F  R 
r  L  AL  t  K 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

S 

PAl      nEDT    WTR  RCCnilRfF^ 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

C  nMriM  A 
W  U  IN  u  ri  M 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

MRC    CAVF  DFUIFV 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  DAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

890'; 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

CAL   DEPT  WTR-  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  EDISDN  PH  1 

8911 

OJ 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF   EDISON  CO 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEC  NOTES} 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

3S 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  £  E  COMPANY 

TQPaNGA   patrol   STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DfcPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

C 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

\ KAC I    2  jbt 

8997 

05 

CAM      1  n  A  A 1  1  T  M 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

C 

AAGc   R  rUCEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

OS 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  ViSTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

16 

122 

39 

4000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

02 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CD  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE  IRRIG  DIST 

TIIMklCl       DAklPCO  CTATTHM 

TUNNcL    RANlicR  5TATIUN 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

S 

NATL   WEATHER  SERVICE 

TURLDCK 

9072 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087' 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

UB 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

9097 

02 

TEHAMA 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  £  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4p 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

q 

35 

53 

118 

39 

3695 

C 

USPS  C/0  DIST  RANGER 

#UKI  AH 

9122 

01 

MENDQC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

0] 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

16 

190C 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

#U  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

43C 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

22 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTQLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

n 

40 

15 

124 

11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRQ  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

36 

121 

02 

205C 

c 

ELDON  FANCHER 

USDNA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5p 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETON  wolf  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMD   FIRE    STA  79 

9250 

07 

LUS  ANucLcS 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

inc    AUrcicc   r  n   ctdc  cta 
LUo   ANGcLcb   CU   riKt  blA 

VAN  NUYS   FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT,   WTR.   AND  POWER 

VENAOO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CFC  AND  WTR  CO 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  Cn  WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328  05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC1.20 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

9378 

06 

CAM  nTcrn 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

5P 

5P 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  fi  E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CALIF  DEPT  FISH  £  GAME 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

i. 

37 

57 

122 

05 

12C 

sp 

MRS.   JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

5P 

5P 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

1  £ 

01 

9  9  n 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  CUSTA 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

48E 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM   SPRINGS  DAM 

944C 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447  06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

tP 

c 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  £  F  D 

WASIQJA  PHOENiX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9472 

0« 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

6A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

949C 

Olj  TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

949S 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDQN   1  wSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

952fi  03  LASSEN 

le 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9533  06  SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560  09  FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON   KANCn  LU 

WEST  POINT 

9582 

!  OS  CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

282G 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

959" 

02 

i  PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9609  02 

!  YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  lOKONO 

WHISKEYTQWN  RES 

9621|  0^  SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 
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STATION 


O 

X 

u 

Q 
2 


COUNTY 


Q 

H 
H 


M 
Q 

H 

o 

O 


o 

H 

> 
W 

u 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  i 

u  „ 

M  2 


OBSERVER 


WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

WILDROSE  RANGER  STA 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK   1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WDFFORD  HEIGHTS 
WDODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WOODSIDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
Y0R8A  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG  AVIATION 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

NEW  STATIONS 

WARM  SPRINGS  DAM 


9632 
9633 
9660 
9666 
9671 
9677 
968« 
9685 
969^ 
9699 

9742 
9754 
9775 
9781 
9792 
9814 
9816 
9847 
9851 
9855 

9866 
9953 


3151 
3164 
4166 


9440 


01 


MONO 
MONO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 
KERN 
ALPINE 
YOLO 

SAN  MATEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MARIPOSA 

SISKIYOU 
TRINTY 


SISKIYOU 

MENDOCINO 

TEHAMA 


SONOMA 


22 


37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  15 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  41 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 
38  54 
37  45 

41  43 

40  10 


41  16 

39  24 

40  11 


38  43 


118  U 

118  14 

118  02 

118  05 

117  14 

122  09 

123  20 
123  19 
123  38 
122  12 

121  58 

118  27 

119  49 

121  48 

122  15 

121  57 

120  14 
117  49 

123  14 
119  35 

122  38 

123  27 


123  19 
123  49 
122  33 


123  00 


10150 
12470 
340 
239 
4100 
86 
1348 
1925 
461 
140 

135 
2730 
5671 
69 

380 
1600 
6950 

350 
1100 
3970 

2625 
3600 


1240 
61 
770 


224 


8A 
8A 


5P 
9A 
4P 

8A 
8A 

8A 

5P 
9A 
5P 


6P 


7A 


8A 


UP 


8A 


8A 
8A 
5P 

5P 
9A 
4P 

8A 
8A 

8A 
4p 
5P 
9A 
5P 
5P 

6P 

7A 

8A 


4P 
UP 
5P 


8A 


SA 


8A 


UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
WHITTIER  WATER  D-LACFCD 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  WILLIAMS 
HENRY  C.  WADE 
STATE  DfV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLARD 

J  NEWTON  WALLACE 

GEORGE  R.  WENZEL 

MRS  WILMA  C  BARR 

U  C   AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

MARVIN  E  WARE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 

MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  RUGATE 


CLOSED  12/31/72 
CLOSED  7/J1/72 
CLOSED  12/31/70 


U  S  ARMY  COE 


*  ^«AINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO      6-DESERT  7-EEL 
?i™A^     ?i^OKFn,Mi?"''f?\noi-'''''^^     12-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 

22-RUSS?AV     9f<.J»lM?^I^  ^'^''^'^  INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 

27-SAN  JofoUIN     28  s^M^f  ^^^^^I^o  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     2G-SAN  GABRIEL 
32-SANTA  YNEZ  '^ntrl  r^.L  ^^'SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 

38-WALKER     39-y5bI  bS  34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Adrfltloii.1  information  reuardlnK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
mm"  "  ti  Jnriei?heri"vlcl  Office  "ar  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  tor  this  State. 

niuvKsiONAl  UNITS      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
-r.v«»«nt  In  miles      yonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  85°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


ISO 

Temp' 

endlnii  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
wTnS^Uble      Sax  and  Sin  values  m  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  " 
Vile  of  observauSn      wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan.  ,„  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 

'gr^l^^'Iea^el^ntragf  a^en  frCm  dttfere^t  po^        for  su^cesI^Je  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
?n  ?ie  sL;;"rm:rresuU  In  a^pi^eSt  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10;00  a.m..  P.s.t. 

<=»n.«I.-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
sno*andsle°"    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

HORBALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

EVAPORATION  Awn  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  Is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

^   '  ~~  Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  Inside  and  outside. 

Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

HATiv  snii   TFMPERATURES  TABLE-     Brawlev  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLfc .     Brawiey  ^  aw  Irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 

9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers, 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Saody  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

Fresno  WSO  '     Aiwa ter^sandy * Toam ,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

■     only       Palmer  thermometers  for  20-  and  40-lnch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-     4-     and  8-lnch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Riverside  Exp  Sta  :     Ramona'sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight, 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
IirrERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IM  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  wltb  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
£    Amount  is  oartially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IW  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEW  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C    "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,     emission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  colunn  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermoaetere 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  tbe  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  nlsslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  sumaary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
suaaury.       Make  checks  payable  to  Department  of  Connerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle.  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  ii*  compiled  froa  records  on  file  at  th»  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  riational  Climatic  Cent 
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ASHEVILLE.N.C.  28801 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TFMPERATURF 
DEATH  VALLEY 

LOWEST  Te.MPERATliRF 
TfcRMO 

GRtATEST  T'lTAL   PRFC  I  P  T  T  ^  T  I DN 
MHUNT  HEBRON  RS 

LEAST  TOTAL   PREf.  I  P  T  T  AT  I PN 
417  STATIPMS 

GREATEST   1   DAY  P  REC.  I  P  T  T  ^  T I  UN 
MOUNT  HEPRDN  RS 

GREATEST  TOTAL   SNOwFAl  L 
WHITE   MOUNTAIN  2 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOw 
WHITE   MOUNTAIN  ?. 


124       DATE  06 
23       DATE  01 

1 .06 
,00 

,87     DATE  20 
.5 

T       DATE  20+ 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  55^^°""' 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

a 
a 

i 

1 
0 

0 

Dale 

0 
S 

0 
° 

0 

s 

0 

0 

1.00  or  More 

0 

si 

•       •  • 

NORTH  COiST 

ORAINAGE  01 

ALi)ERPOINT 

93 

2M 

50.7 

72 ,  OM 

110 

27 

41 

23  + 

20 

0 

0 

0 

,  00 

■  OC 

.  C 

0 

0 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

87 

8 

55.4 

71,6 

104 

27 

45 

IB 

20 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

97 

5 

51.2 

74,4 

111 

28  + 

42 

2  3 

3 

26 

0 

0 

0 

.14 

.14 

.0 

0 

1 

0 

0 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

77 

1 

47,5 

62,3 

92 

27 

35 

23 

98 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN 

SB 

0 

49.5 

66.8 

97 

26 

36 

1 

19 

1 3 

0 

0 

.21 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

CECILVILLE   5  SE 

89 

1 

49,7 

27  + 

1 

2  5 

15 

0 

0 

0 

19 

•  C 

Q 

( 

0 

CLOVEROALE   3  SSE 

90 

7 

53.7 

72)2 

-  .7 

108 

27 

48 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

.oc 

-  .03 

.OC 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

93. 

5M 

49. eM 

71, 7M 

108 

27 

45 

24  + 

2 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY   1  N 

M 

M 

M 

72 

25 

44 

23  + 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DDTTQNS  LANDING 

75. 

0 

53.3 

64,2 

93 

27 

49 

21  + 

58 

2 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

86 . 

5M 

44,9m 

66  .  7M 

102 

27 

33 

2  + 

50 

14 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

EUREKA   HSO  CI 

R 

59. 

6 

51.3 

55.6 

-  .7 

64 

6 

45 

1 

267 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .11 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FERNDALE   2  NW 

64. 

3 

48.5 

56.4 

71 

27 

42 

13 

257 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

92. 

6 

46.2 

69,4 

1.0 

105 

27 

35 

23 

25 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

6<l. 

1 

48.8 

56,5 

69 

22* 

44 

7  + 

257 

Q 

0 

0 

0 

.08 

.02 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT   JONES  RANGER  STA 

92  . 

5 

48.5 

70,5 

104 

1 

17 

22 

0 

0 

0 

.02 

.02 

12 

.  G 

Q 

FORT  ROSS 

ORATON 

8<i. 

7 

46.9 

65,8 

.0 

102 

27  + 

40 

30 

11 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  SANGER  STA 

97. 

5 

51.8 

74,7 

1.3 

109 

26 

40 

1 

4 

26 

0 

0 

0 

.04 

-  .34 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEALOSBURG 

90. 

7 

53.3 

72.0 

2.6 

108 

25 

49 

21  + 

0 

18 

0 

0 

8 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

SB. 

9 

51,^ 

70,2 

100 

16 

36 

1 

3 1 

14 

0 

0 

0 

.55 

.27 

19 

.0 

Q 

■ 

0 

HOOPA 

92. 

0 

53,5 

72,8 

109 

27 

43 

23 

7 

19 

e 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELO 

et,. 

5 

50,2 

67,4 

1.5 

103 

26 

45 

9 

6 

8 

0 

0 

.00 

-  .01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH 

R 

65. 

8M 

49,1 

57, 5M 

78 

12 

44 

24  + 

221 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

85. 

6M 

50, 9M 

68, 3M 

96 

28 

35 

1 

51 

10 

0 

0 

.55 

.52 

17 

.0 

0 

I 

1 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

84 . 

2 

43.5 

63,9 

94 

28 

29 

1 

64 

7 

0 

1 

0 

1.05 

,87 

20 

.  0 

^ 

2 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

81. 

9 

53.7 

67.6 

.5 

99 

25 

46 

23 

9 

5 

8 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

68. 

1 

45,5 

56,6 

78 

26 

37 

1 

245 

0 

6 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

93. 

4 

55,1 

74.3 

109 

26 

45 

1 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .24 

.on 

.0 

0 

0 

0 

0 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

82. 

7 

52,5 

67.6 

1.1 

105 

26 

47 

2  + 

14 

Q 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

0 

0 

0 

0 

.05 

.  02 

15  + 

.  0 

^ 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

95. 

4 

52,0 

73,7 

109 

26 

40 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

.07 

.01 

.07 

12 

.0 

0 

c 

c 

0 

RICHARDSON  GROVf   ST  PK 

86. 

5 

52.6 

69.6 

106 

27 

48 

9 

10 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

90. 

1 

51.1 

70,6 

-    .  1 

107 

25 

45 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

S2. 

IM 

M 

M 

102 

26 

47 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

84. 

8 

50,9 

67.9 

1,1 

104 

26 

45 

2 

12 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

^ 

Q 

0 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

9<,. 

3 

52.6 

73.5 

108 

27 

42 

1 

3 

24 

0 

0 

8 

.17 

.  14 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

SCOTIA 

67. 

3 

50,9 

59.1 

-  1.9 

76 

27 

47 

173 

0 

0 

0 

8 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  COVf 

67, 

4M 

51. 6M 

59, 5M 

79 

10  + 

46 

31  + 

159 

Q 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONOMA 

92. 

7 

50,5 

71.6 

109 

26 

43 

21 

3 

16 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

92. 

9M 

57, 3M 

75.  IM 

103 

27 

48 

23 

0 

23 

8 

0 

8 

,15 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

TULELAKE 

//R 

87. 

2 

45,9 

66.6 

96 

28  + 

33 

1 

45 

12 

0 

0 

0 

T 

-  .27 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

UKIAH 

94. 

4 

54,7 

74.6 

.9 

110 

26 

46 

21 

0 

23 

0 

0 

0 

,00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARM  SPRINGS  0AM 

89. 

5 

50,5 

70.0 

107 

27  + 

42 

2 

7 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

86. 

6 

49,9 

68.3 

98 

28 

34 

1 

45 

11 

0 

0 

8 

.04 

,04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLITS   1  NE 

87. 

7 

'i7,2 

67.5 

102 

25 

39 

23 

26 

15 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WILLOW  CREEK   1  NW 

97. 

2 

52,8 

75.0 

112 

27 

43 

23 

3 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

93. 

0 

54,9 

74.0 

1,8 

106 

27 

40 

1 

6 

2  2 

.47 

.20 

.23 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

68.1 

1  •  1 

.09 

-  .06 

.0 

*       *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

89. 

7 

46,1 

67.9 

98 

26+ 

34 

1 

30 

IS 

0 

0 

8 

.50 

.38 

17 

.0 

0 

2 

8 

0 

alturas  ranger  station 

89. 

4 

44.5 

67.0 

,7 

98 

26  + 

30 

1 

47 

18 

0 

1 

8 

.01 

-  ,30 

.01 

18 

.0 

0 

0 

8 

0 

AUBURN 

92, 

6 

62,4 

77.5 

-  .3 

103 

27 

51 

2  1 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN  DAM  PROJECT 

91. 

1 

59,3 

75.2 

101 

27 

48 

21 

3 

18 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE   CANYON  WSD  AP 

//R 

79, 

4 

60.4 

69.9 

1.9 

68 

26 

52 

22 

13 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  ,04 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

nnuMAKl  HAM 

81 . 

3 

55,9 

68.6 

1  ■  3 

9o 

25  + 

48 

23 

1* 

2 

8 

0 

0 

.12 

-  ,04 

.  10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRANNAN  ISLAND 

86. 

8M 

56, 2M 

72. 5M 

104 

26 

54 

18 

2 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

M 

M 

M 

107 

26+ 

53 

23+ 

26 

0 

0 

8 

.00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

88. 

4H 

42, 7M 

65.«M 

100 

27 

33 

1 

52 

12 

e 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

86. 

7M 

49, OM 

67. 9H 

1.5 

94 

26 

-Vl 

1 

20 

1 1 

° 

.83 

,63 

.63 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

CHESTER 

88. 

IM 

44, 5M 

66. 3M 

97 

26 

38 

23  + 

29 

12 

8 

0 

0 

.49 

,25 

.38 

21 

,0 

0 

1 

0 

0 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 

97. 

2 

62, 9M 

60.  IM 

1.4 

106 

4 

54 

20 

0 

26 

0 

0 

8 

.00 

-  ,01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

88. 

8 

56,2 

72.5 

103 

5 

48 

1 

2 

15 

0 

0 

8 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

97. 

1 

55,6 

76.5 

109 

27 

48 

1 

0 

26 

0 

0 

8 

.02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA   1  SSW 

95. 

5 

56,6 

77.1 

-  1.2 

106 

26 

51 

21 

0 

24 

0 

0 

8 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS   2  WSW  EXP  FARM 

92. 

7 

55,0 

73.9 

-  1.3 

105 

5 

49 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER   CREEK  FQ~,EBAY 

85. 

2 

58.2 

71.7 

92 

27 

48 

21 

3 

4 

8 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OE  SA6LA 

91. 

IM 

56, 4M 

73. 8M 

1.1 

99 

27+ 

50 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  ,03 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS   1  S 

93 

6M 

56. 7M 

75. 2M 

103 

26 

49 

2 

0 

0 

0 

8 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STJ 

89. 

7 

51,5 

70.6 

99 

26 

41 

1 

7 

19 

0 

0 

8 

T 

T 

1* 

.0 

0 

0 

0 

u 

EAST   PARK  RE5fRVDI»  " 

94, 

5 

60,4 

77.5 

.1 

104 

27  + 

54 

23 

0 

23 

0 

0 

8 

.00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STAtlCftJ 

85. 

5 

56,0 

70.8 

105 

27 

52 

18  + 

3 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

° 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  calipor..* 
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85.  1 

48.7 

66.9 
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25 

42 
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25 

9 

9 

0 
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.00 
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.0 
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0 

0 

0 
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52 
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.0 
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0 
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49 
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9 
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0 
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63.0 
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3 

9 

0 
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.0 
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69.9 

105 

26 

46 
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12 

9 

0 
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.0 

0 

0 

0 
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63.9 
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26 
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0 
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0 

0 
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.7 
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26 
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16 
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.8 
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.4 
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0 

See  Relerence  Nolee  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c'^j^-^^'* 
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OAKLAND  WSO  AP 

7 1 .  ^ 

63.6 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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.0 

0 

0 

0 

0 

PDRTERVILLE 

98.9 

64,8 

81.9 

.8 

109 

27 

55 

21 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

-  ,91 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

S5.6 

52.5 

69.1 

101 

26 

46 

21  + 

4 

5 

0 

0 

9 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSF 

87,5 

58.9 

73.2 

94 

31  + 

47 

13 

1 

12 

0 

0 

0 

,35 

.34 

13 

.  c 

0 

1 

c 

0 

SAN   LUIS  DAM 

90.2 

62.9 

76.6 

105 

27 

56 

21  + 

0 

17 

0 

0 

9 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S5NnRA  RS 

95 ,  3M 

5 7 ,  5M 

76. 4M 

-  l.* 

105 

27 

48 

2  1 

0 

28 

8 

0 

0 

,00 

-  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

83, 3M 

49. 5M 

66, 4M 

91 

27  + 

41 

22 

33 

3 

0 

0 

0 

,90 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WSn  AP 

93,7 

59,8 

76.6 

-  1.4 

106 

26 

54 

21  + 

0 

22 

0 

0 

0 

,00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

91,0 

55.9 

73.5 

-  1.0 

106 

27 

49 

23  + 

1 

19 

0 

0 

0 

,00 

,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

87,1 

56 « 7 

71.9 

98 

26  + 

50 

30  + 

4 

U 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

THREE   RVRS   EDISON  PH  1 

99,5 

64,7 

82.  1 

107 

27 

58 

24+ 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

92.5 

53,9 

73.2 

-  .6 

100 

27 

46 

21 

1 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  ,03 

.00 

.0 

9 

c 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

95.1 

56,3 

75  •  7 

105 

27 

50 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

G 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

93 .  2 

60,2 

76.7 

106 

26  + 

51 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

96.6 

64,1 

80.4 

-  1.7 

103 

29  + 

56 

21 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

99.3 

65,4 

82.4 

-  1.0 

106 

27 

52 

20 

0 

.00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE   PARK  HFAOOTR? 

90.3 

50,* 

70.4 

-  1.6 

96 

27  + 

42 

19 

2 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  ,29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

76.3 

-  .9 

.01 

-  ,03 

,0 

•       •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIFR 

BARRETT  0AM 

92.0 

55,8 

73.9 

-  2.5 

105 

4 

46 

21 

0 

IB 

0 

0 

0 

.00 

-  ,06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

94. 

55. 5M 

75. OM 

104 

26  + 

45 

21 

0 

2  3 

.00 

-  ,21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

82.7 

47,9 

65.3 

90 

5 

40 

21 

34 

1 

0 

0 

0 

.12 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BUR8ANK  VALLEY   PMP  PLT 

69.0 

59,0 

74.0 

.2 

105 

3 

52 

21 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

87.4 

50,4 

68.9 

106 

26 

44 

3 

3 

13 

0 

0 

0 

■  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPQ 

93.2 

48,7 

71.0 

105 

3 

34 

21 

12 

23 

a 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COl 

93.0 

56.3 

74.7 

106 

3 

50 

22  + 

0 

1 7 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

CHULA  VISTA 

68.9 

62.0 

65.5 

-  1.4 

71 

29+ 

60 

26+ 

4 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMDNT   POMONA  COL 

87.5 

58,5 

73.0 

-  1.4 

102 

4 

50 

22  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

89.6 

56 , 3 

73.0 

-  1.6 

104 

3 

50 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

,00 

-  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

77.1 

61,3 

69.2 

66 

3 

57 

22  + 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

9 

0 

0 

0 

CUYAMA 

96.5 

51,6 

74. 1 

105 

27 

42 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

84.0 

54,4 

69.2 

-  1.5 

93 

5 

44 

24+ 

19 

5 

0 

0 

0 

,00 

-  ,58 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

93.5 

51,8 

72.7 

107 

26 

47 

21  + 

0 

19 

0 

0 

0 

,00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

90.9 

56.6 

73.9 

102 

3 

52 

21  + 

0 

15 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ELSINDRE 

96. 8M 

54, 6M 

75. 7M 

-  2.6 

109 

3 

48 

14 

0 

26 

6 

0 

9 

,00 

-  ,02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONO I  DO 

64.7 

59.0 

71.9 

-  1.2 

96 

3 

55 

24  + 

0 

,00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

FONTANA  KAISER 

91.7 

60,5 

76.1 

107 

3 

54 

16 

0 

19 

6 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

83,6 

60,4 

72.0 

93 

3 

56 

24+ 

0 

4 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

HENSHAW  DAM 

92.4 

46,5 

70.5 

105 

26 

41 

21  + 

4 

16 

0 

0 

0 

,  00 

,  00 

.  0 

0 

0 

9 

0 

lOYLLWlLD  FIRE  BEPT 

88.0 

53,6 

70.  8 

97 

4 

43 

21 

4 

13 

0 

0 

9 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYnDLA 

69.9 

52,9 

71.4 

101 

3 

38 

21 

11 

18 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  SEACH 

73.4 

55.7 

64.6 

-  3.4 

85 

6 

50 

13  + 

30 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L4  MESA 

80.5 

59,9 

70.2 

69 

24  + 

56 

23 

0 

0 

0 

0 

9 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L3MP0C 

71.0 

51.4 

61.2 

92 

26 

46 

25 

121 

1 

9 

0 

0 

•  00 

.  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

LONr,   BEACH  WSO  AP 

81.0 

64.9 

73.0 

1.4 

91 

2 

62 

21  + 

0 

3 

0 

0 

9 

T 

,00 

T 

13  + 

.0 

0 

9 

0 

0 

LOS   ANGELES   WSO  AP  R 

74.3 

61,6 

66.0 

-  1.1 

87 

3 

56 

24  + 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELFS  CIVIC   CTR  R 

81.6 

63. 1 

72.4 

-  .6 

100 

3 

59 

21 

0 

4 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  2 

84.1 

65.2 

74.7 

91 

5  + 

;S 

21 

0 

5 

9 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

69.7 

62 . 1 

65.9 

-  1,5 

74 

3 

58 

12 

4 

0 

0 

0 

0 

T 

•  01 

T 

7 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

74, 4M 

61  .6M 

66. OM 

78 

31  + 

48 

14 

4 

0 

0 

0 

0 

,01 

,01 

6 

.0 

9 

0 

0 

0 

Oja  I 

86. 7M 

55.  IM 

70, 9M 

-  2.3 

101 

3 

5  1 

21  + 

0 

9 

0 

0 

0 

,00 

-  ,02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DXNARO 

75,0 

56.4 

65.7 

.9 

85 

26 

52 

21  + 

14 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

67,3 

60.5 

73,9 

97 

4 

49 

20 

8 

15 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

67,3 

59.6 

73.5 

-  .1 

102 

3 

56 

23  + 

0 

10 

0 

0 

9 

,  00 

-  ,91 

.00 

.  0 

9 

0 

0 

0 

phmona  cal  poly 

66,5 

56.5 

71.5 

-  2.7 

102 

4 

49 

21 

0 

7 

9 

0 

0 

.00 

-  ,91 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

91,2 

51.7 

71.5 

104 

3 

45 

21  + 

0 

1 8 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RBDLANOS 

93,9 

56.7 

75.3 

-  1.4 

109 

3 

50 

21 

0 

23 

0 

0 

9 

,00 

-  ,96 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  »-5 

92,3 

59.2 

75.6 

-  ,1 

106 

3 

53 

21 

0 

17 

0 

0 

9 

,00 

-  ,06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   CIT   ExP   STA  R 

90,3 

59.6 

75.0 

100 

26  + 

53 

2 1 

0 

17 

9 

0 

0 

,  00 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSp 

94,8 

60.4 

77.6 

,0 

107 

3 

53 

20 

0 

24 

9 

0 

0 

,00 

-  ,04 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

SANOBERG  wSO  //R 

64,8 

62.6 

73.7 

-  ,7 

98 

25 

50 

21 

4 

7 

9 

0 

0 

,00 

-  ,02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

74,3 

63.6 

69.1 

-  1.0 

80 

3 

62 

26* 

0 

0 

9 

0 

9 

T 

-  ,01 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

89.5 

56.3 

73.9 

-  .4 

107 

3 

50 

21 

0 

14 

9 

0 

0 

,00 

-  ,01 

,00 

.0 

o! 

I 

9 

0 

SAN  GABRIEL   FIRF  DEPT 

87.0 

59,7 

73.4 

102 

3 

53 

21 

0 

9 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0, 

0 

0 

San  j AC  INTO 

101.1 

54,6 

77.9 

.4 

U6 

4 

46 

21 

0 

31 

0 

0 

9 

,00 

-  ,10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

79.8 

61,9 

70.9 

-  1.0 

91 

1 

58 

2 

0 

1 

9 

0 

9 

,00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

See  Reii 

Irene 

e  No 

es  F 

ing  St 

alion  Index 

-  5  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.lifd.nu 


SUUon 

Temperature 

Precipilat 

ion 

Average 
Maximum 

•i 
Z  '1 
<2 

• 

> 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest  j 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

GreatesI  Day 

e 

a 

Snow.  Sleel 

No.  oi  Days 

Man. 

Min. 

H 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

1    .50  or  More 

or  More 

si 

Capita    daoqada    CAA  aD 

71.3 

3  5,3 

63  3 

80 

23  + 

50 

20 

50 

0 

0 

0 

T 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

S&NTA  M4RIA  WSO  AP  R 

72,2 

51.4 

61.8 

-  .4 

87 

25 

45 

9 

95 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

18  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

Santa  monica  pier 

67,0 

60.4 

63.7 

71 

12 

57 

20+ 

37 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

78  ,  6M 

54 .  9M 

93 

3 

50 

21  + 

1 1 

1 

0 

0 

0 

,  00 

■  00 

.  0 

c 

c 

c 

0 

SUN  CITY 

97.8 

56.3 

77.1 

109 

25 

47 

21 

0 

27 

9 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  UKK  AiNL  t 

76,4 

60.0 

68.2 

.  0 

85 

3 

55 

2  1 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

T  U  J  U  N  G  A 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

80.7 

59.7 

70.2 

-  1.2 

90 

4 

54 

21  + 

0 

1 

0 

0 

0 

,00 

.01 

•  00 

.  0 

c 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

UCLA 

74.9 

58.7 

66 . 8 

92 

3 

56 

22  + 

7 

Q 

0 

Q 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

se  ■  6 

55.8 

72.2 

104 

3 

47 

21 

1 

1  4 
*J 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

c 

0 

c 

0 

78. 3M 

58. 6M 

68. 5M 

85 

3 

53 

21 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

96, OM 

51  .  IM 

73 . 6 

•  6 

no 

3 

40 

14 

3 

26 

8 

0 

8 

,00 

.48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YDRBA  LINDA 

u 1 V 1 3 1 un 

71.1 

-  .5 

T 

-  .07 

.0 

*       ♦  ♦ 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

109.6 

77.4 

93.5 

119 

10 

73 

22  + 

0 

31 

Q 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

B  A  D  C  T  n  U 

102,8 

65.8 

84.3 

109 

12* 

59 

20 

0 

3 1 

0 

0 

,00 

.  00 

.0 

0 

c 

0 

0 

94,0 

57.9 

76.0 

105 

25 

5  1 

2 1 

0 

2  2 

Q 

0  8 

,00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP   WSO  AP  R 

98 , 3 

5  6 « 1 

77.2 

.  6 

106 

4 

49 

3  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

109,7 

76  •  8 

93.3 

1.2 

117 

10  + 

69 

23  + 

0 

31 

0 

Q 

^ 

.00 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

blvthe  faa  airpdrt 

109,6 

B2  •  1 

95.9 

118 

10  + 

69 

21 

0 

_ 

3 1 

0 

T 

T 

3 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

107,9 

73.2 

90.6 

116 

1 1 

63 

2 1 

0 

3 1 

^ 

.  00 

.00 

,  0 

c 

0 

c 

0 

BRAWLEV  2  5w 

105.3 

72.6 

89.0 

-  3.9 

116 

1 1 

64 

21 

0 

3 1 

0 

0 

.  00 

.  02 

.00 

.  0 

c 

0 

0 

0 

CANTIL 

104.9 

7I  *  ? 

on  *? 

112 

10 

62 

15  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPQRT 

106.0 

•  1 

7  0  •  1 

113 

5 

67 

2 1 

0 

31 

0 

0 

0 

.  2  1 

.  2  1 

30 

.0 

c 

1 

0 

0 

DP  ATM    ^  & 1  1  P  V 

117.3 

88.5 

102(9 

1.3 

124 

6 

81 

21 

0 

3  1 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DPPD  cddtmt. c  rriiicrP 

93 .  8M 

57. IM 

75. 5M 

99 

5  + 

50 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.01 

.01 

18 

.0 

0 

0 

0 

Q 

PATl  P  MnilKJTAIKi 

107.3 

83.1 

95.2 

115 

4 

71 

25  + 

0 

3  1 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

c 

c 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

108.9 

73.6 

91.3 

-  .9 

117 

10 

60 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.10 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

97,5 

56(8 

77 . 2 

105 

5 

43 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

c 

0 

0 

0 

P  &  T  Q  MHMT 

89,5 

67.4 

78 . 5 

-  .7 

103 

26 

60 

21  + 

0 

^ 

0 

8 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

r.ni  n  onru  qamtu 

UULU    KU^lV  ROINLn 

106,3 

78,8 

92.6 

114 

10 

70 

22 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

c 

0 

HA  I  WE  E 

97,0 

65.3 

81.2 

•  1 

104 

5 

60 

3 

0 

3 1 

Q 

0 

0 

.05 

-  .06 

.  05 

19 

•  0 

c 

c 

0 

HAYFIELO   PUMPING  PLANT 

105,2 

75  7 

113 

5  + 

65 

2  1 

0 

31 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

c 

0 

c 

0 

IMPERIAL 

106,7 

75  .6 

91.2 

-     .  6 

115 

10 

70 

21  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.  00 

.07 

.  00 

.  0 

c 

0 

c 

0 

Imperial  faa  ap 

106,8 

75.2 

91.0 

115 

10 

66 

21 

0 

3 1 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

98.9 

63.4 

81.2 

105 

6+ 

53 

Z 

0 

3 1 

0 

0 

.04 

.09 

.  04 

30 

.  c 

c 

c 

c 

0 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

108 ,0M 

78, OM 

93. OM 

117 

17  + 

72 

27 

0 

3 1 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

.  0 

c 

0 

c 

0 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

109,5 

83,2 

96 . 4 

118 

6  + 

78 

20+ 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

82,3 

54,6 

68.5 

92 

25  + 

40 

21 

30 

3 

0 

0 

T 

T 

3 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

101,2 

61,8 

81.5 

109 

5 

53 

14 

0 

3  1 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

107, 1 

74. 1 

90.6 

115 

10 

68 

25  + 

0 

3 1 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

95.4 

70.8 

83.1 

103 

10  + 

61 

21 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

97,9 

69 . 9 

83.9 

106 

4 

61 

25 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

92.2 

63.8 

78.0 

100 

11 

48 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

76,8 

47.7 

62.3 

85 

5 

40 

15 

102 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

109.9 

82.8 

96.4 

120 

4 

71 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

97.9 

81.1 

-  .4 

106 

26  + 

55 

16 

0 

30 

8 

0 

8 

,00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

100.0 

62.0 

81.0 

110 

4 

53 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109,  1 

74,5 

91^8 

1.2 

lie 

2 

67 

22  + 

0 

31 

8 

0 

8 

,00 

-  .28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

109.5 

82.5 

96,0 

118 

4 

70 

29 

0 

31 

0 

0 

8 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURC 

100.3 

67.6 

84,0 

106 

10 

58 

13 

0 

31 

8 

0 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

106.8 

75,3 

91.1 

117 

10 

67 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

107,6 

70.3 

89.0 

-  .4 

114 

5  + 

62 

7 

0 

31 

8 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

107,2 

71.6 

69.4 

115 

5  + 

61 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.05 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

98. OM 

53. 6M 

75. 8M 

105 

5  + 

45 

13 

0 

29 

8 

0 

0 

T 

-  .15 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILlE   PUMP  PLANT 

99,0 

59.5 

79.3 

108 

5 

52 

21 

0 

30 

8 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

67.5 

36.7 

52.1 

76 

5 

32 

24  + 

392 

0 

8 

2 

0 

.14 

.14 

31 

.0 

0 

1 

8 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

56,8 

37.2 

47.0 

65 

5 

29 

22  + 

552 

3 

0 

.18 

.09 

11 

.5 

T 

20+ 

0 

0 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

96,3 

64.0 

80.2 

102 

6  + 

59 

20+ 

0 

29 

8 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

84 . 3 

-  .3 

.02 

-  .18 

T 

See  Reie 

»renc 

B  No 

es  F 

dUow 

ing  St 

atiot 

1  In 

dex 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 


Day  of  Month 


OAilNACE  01 
AtOERPDINT 

AN&NIN  PAC    UNION  COl 
8IC  BAR   RANGER  STATION 
aOONVlLie    MNTNC  STA 
aXANSCDHB   3  NNM 

BftlOCfVlLLE  <•  NUM 
BURNT  RANCH   I  S 
BUTLER   VALLEY  RANCH 
CALlSTOCA 
CALLAHAN 

CAIAOERQ  3  M 

CECILVILLE   5  5E  .72 

CLEAR  CREEK  .00 

ClOVEROALE  3  5SE  .00 

COPCO  Nn  1   DAM  .03 

cqveld 

coescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
cuhhincs 
duttons  landing 

elk  valley 
eureka  hso  c i 

FERNOAlE   2  NM 
FOREST  GLEN 
FORT  iiRACC 

FORT  DICK 

FORT   JONES  RANCFR  STA 
FORT  ROSS 
CARBEftVlLLE 

CASflUET  RANGER  STATION 

6RAT0N  .00 
CREENVIEM  .00 
CUERNEVILLE  Z  .00 
HAPPY  CAHP  RANCFR  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 

HEAL0S81IRG 
HEALOS&URC  NO  2 
HILTS 
HODPA 

IOlEWUO  HWY  MNTNC  STA 

KElLOCC 
KENTFIELD 
KLAHATH 
KORBEL 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

HAD  RIVER  RANGER  STA 
HARE  ISLAND 
MOUNT  HE8R0N  RS 
HUIR  MOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  R  S  2 
OAKVIllE  1  MNM 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE   CHEEK  Pk 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  Pk 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAMYERS  BAR  RANGER  STa 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKACCS  SPCS   LAS  LOHAS 
SONOMA 

STANDISH  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  ViSTA  PT 
TULElakE  f/R 

UK  I  AH 

UKIAH  «  MSM 
UPPER  HATTOLE 
WARM  SPRINGS  DAM 
HEAVERVILLE  RANGER  STa 

HEED  FIRE  DEPARTMENT  .0<. 

HiLLITS    I   NE  .00 

NILLOW  CREEK  \  NW  .00 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  CANCER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

auburn  oah  project 

blue  canyon  mso  ap  //r 

bomman  dam 

BRANNAN  ISLArtD 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKH3RN 

BUCKS  CREEK  PH 

BURNEY 

CANBV   II  SH 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIB3U  POMER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STa 
CHESTER 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 

CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHA55ET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STa 

COLFAK 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSM 


2  I  3 


10     11  12 


13     14  IS 


16     17     18     19     20     21  {  22  ,  23  .  24     26  ,  26 


.03  T  T  T  T 

.37  .02 


.27     .IS  .11 


T         T  .03 


T  .0* 
.14     .06  .29 


-  7  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


COOL 

CORNI^JC  HOUGHTON  RANCH 
DANA   2  SE 

DAVIS  2  MSK  ExP  FARM 
DEER  CREEK  FOREIAY 

OE  SABLA 
OOBBIfS   1  S 

oqmnieville  ranger  sta 
ounnican 

dunshuir  ranceh  sta 

east  park  reservoir 
fairfielo  fire  station 

FOlSDM  OAH 

FORESTHILL   RANGER  STA 
FRENCH  CULCH 

CEORCETDMN  RANCfR  STA 
GIBSON  HHY  MNTNfE  STA 
COlD  RUN 

CRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 

CRI2ZLV   ISLANn  REFUGE 
HARRISON  GULLH  RS 
HARRY  ENGLEBfilCHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLFV  RANCH 

HOBERGS 
IOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEY   1  N 
KELSEVVtLLE 

KIlARC  POWFR  HOUSE 

LAKEPORT 

lake  SPAULDINC 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LITTUF  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSm 

MADELINE  2  Sh 

HANZANITA  LAKE  // 

HARKIEV  COVE 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

HIDDLETOWN 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  wSO  CI  //R 

NEVADA  CITY 
NICQLAUS  2 
ONQ 

ORLANO 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACERVILLE 
PLACERVILL6  IFG 
PLATINA 

PORTQlA 
OUINCY 

RED  BLUFF  MSO  AP  R 
REDOING  FIRE   STc  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MT  P  C  AND  E 
SACRAMENTO  riSO  AP  R 
SACRAMENTO  WSO  CI  R 

SHASTA  DAM 
SHINClETOUN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STa// 
STONYFURO  COOlEY  RANCH 

stonyfqrd  Ranger  sin 

STONY  GORGE  RESFRvOIR 
STRAWBERRY  VAuLFY 

tmin  lakes 
upper  lake  7  h 

vacavillE 

VINTON 
VOLLHERS 

VOLTA  POMER  HOUSE 
MMISKEYTOWN  RES 

MILLI AMS 
HILLOMS 
WINTERS 

WOODLAND   1  HNH 


03 

BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLlRY  LAKE  / 
i^LEMlSC  FISH  AND  CAME 
FORT  BIDWELL 

GEN  LAKE 
MONO  LAKE 
SACEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

STANQISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPHRT 
TAHOE  CITY 
TERHD 

TRUCKEE  RANGER  STATION 


.02     T  .05 


.05  T 

T  T 


.16  .10 
.  10 


27     28     29     30  31 


T         .05  .30 


S*«  rel«(«nce  noias  loll  owing  Station 


DAILY  PRECIPITATION 


5  I  6 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16  I  17  I  18~ 


19    20  21 


28     29  X 


ALAMO   I  H 
ARROYO  GRANDE 
BEN  L3MON0  4 
B€RKElEV 

BtC  SUR   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  5U 
BURlISCAME 

burton  ranch 
calaveras  reservoir 
Carmel  valley 

:hittenoen  pass 
:ONCoao  3  E 
crockett 
^avEnpqrt 

FORT  ORO 

BERBER  RANCH 
&ILROY 

ClLRQY  Ik  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ 


HOLL ISTER 
<INC  CITY 
LAFAYETTE 
LA  HONDA 

LiVERNQRE  COUNTY 


NNE 


F  D 


LOCKMQOO  2  N 
lOS  CatOS 

los  catos  4  sh 
nartinei  3  sse 
hartine;  mater  plant 

honterey 
monterey  faa  ap 

HORCiN  MILL   2  E 
HORRO  BAY  FIRE  DEPT 
HORRO  bay    3  N 

nOUNT   DIABLO  N  GATE 
HOUNT  HAMILTON 
SACIMIENTO  DAM 
HENAR« 

OAKLAND  MSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAIClNES  QHRNALL  RANCH 
PAlC   AlTO  JR.  MUSEUM 
PALOHA 
PARKFIELD 

PASO  RORLES 

PASO  RQBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT   PIEORAS  BlANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
HEOfOOO  CITY 

mcHMONO 

SAINT  HARV5  COLLEGE 

SALINAS   3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ARDO 

SAN  ClEhENTE  dam 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MSO  AP 
SAN  fRANCISCO  MSO  CI 
SAN  CREGORIO  2  5E 
SAN  JOSE 

SAN  LJIS  OeiSPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNlVEKSITV 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SM 


.00 
T 

.00 


SANTA  MARGARITA  BOOST 

SOLEOlO 

5prec<els  mmy  bridge 
upr  san  leandro  filter 
walmar  school 

malnut  creek  2  ese 
walnut  creek  «  e 

HATSONVILLE  matermqrks 

hoodsioe  fire  ST*  1 

mRICHTS 


drainage  os 
anciola 

ANTtOCH  FIBREBOAftO  ML 
ANTIQCh  pumping  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERftr    I  NM 

BAKERSFIElD  MSO  AP 
BALCH  POMER  HOUSE 
BLACKmELLS  CORNER  2hNM 
BUTTQNMILLON 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 
CASTlE  rock  RAD  LAB 
CATHEYS  VY  bull  HUN  RM 
CHERRY  VALLEY  OAK 
COAL INGA 

COALlNGA   XK  NNW 
COKCORAN  IRItiG  OtST 
DELANO 

DEL  PJERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   )  N.>4F 

OUOlEYS 

electaa  power  house 
Elliott 

eichesuer  reseavoir 
fioeletohn  lynch  ranch 


Sm  nimaea  BMM  loOowiag  Swdea 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


FIVE   POINTS  5  SSH 

FRESNO  WSO  AP 

FR1«NT  COVEftNMgNT  C^MP 

CLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

CROVELAND  RANGER  STA 

HANFORO 

METCH  HETCHY 

HUNTERS  DAH 

lORlA 

lONE 

johnsondale 
kerlinger 

kern  river  ph  h3  1 
kern  river  ph  no  3 

kettleman  city 
kettleman  station 
knights  ferry  2  se 

LEBEC 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

little  panoche  het  0am 
loogepole 

looi 

los  BANOS 

los  banos  arburua  rch 
los  banos  oft  rfsv 

HAOERA 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCEO  FIRE    STATION  2 

MODESTO 

NEHNAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACMECD  PASS 
PANOCHE 
PATTIHAY 
PINE   FLAT  0AM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PHR  HDUSf 
SAN  ANDREAS  Z  S 
SAN  LUIS  OfiM 

SONDRA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSFMITE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  HSO  AP 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  A 

SUTTER  HILL  RANGER  STS 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EOISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLQCK 
VISALIA 

WALLACE    1  ^NE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 
HOFFORO  HEIGHTS 

YOSEHITE  PARK  HFAD0TR5 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESDQ  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECD  RS  FC  508n 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  0AM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  DALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNCfl  0AM  fC«60E 
BOUQUET  CANYON 
BUR8ANK   VALLEY  PMP  PLT 

CACMUMA  LAKE 

CAMP  MI   HILL   PPIOS  57E 

CAHPO 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CMATSWORTH  FC24f 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POHQNA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

CDVINA  TEMPLE  FC   193  R 

CRYSTAl    LAKE   FC  2B3C 
CULVER  CITY 
CUYAHA 
CUYAHAC A 

DESCANSn  RANCFR  STA 

DOWNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCONDIOQ 

FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FDNTANA  KAISER 
FULL6RT0N  HILLCREST  Rv 


1 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  M  I  IS 


2S     26     27     28     29  X 


cirkaltar  oam  no  2 
cule5pie  field 
clendora  nest  pc  189 

HAINES  CYN  UPPEft  FC367 
hEmET 

HENSHAW  DAH 
HOECEES   FC   60  A 
lOVLLMllO  FIRE  OEPT 
JULIAN  NYNQLA 
JUNCAL  PAH 

LA  CRESCENTA  FC   251  S 
LACUNA  AEACH 
LAKESIDE   2  E 
LA  MESA 

LECHU7A  PT  ST4  FC  3528 
LOMPQC 

lOns  beach  MSO  AP 

LOS  ALAHOS 

LOS   AHCELES  MSO  AP 

los  anceles  civic  ctr 

los  prietos  ranger  sta 
lytle  creek  ranger  sta 
hoqrpark 

MT  lALDY  FC  85C 
HT  MILSON  2 

NEHHALL    SOLEOAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPONO  2  MM 
OCEANSIOE 
QJAI 

OXNARD 

PACOIHA  OAH  FC  33  A  E 
PAL0*1AR  MT  OBSERVATDRV 

palos  verdes  est  FC*3B 
pasadena 

piedra  blanca  grd  sta 

PIRU  2  ESE 

PT   ARCUELLO  LIGHT  STA 

pomona  cal  poly 
pouay  valley 

ramona  spauldinc 
redlanos 

riverside  fire  5ta.  #3 
riverside  cit  exp  sta 

SALSIPuEDES  gaging  STd 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERC  PTL  FCt30B 
SANOBERC  WSO  /. 
SAN  OIECO  MSO  AP 
SAN  DImaS  FIRF   WD  FC99 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC'>25BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  MARIA  MSQ  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUCUS   PMR  PL  NO  I 
SOMIS   3  NM 

SUEY  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANCA  PATROL    5TA  FCB 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  0AM 
UCLA 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NJVS   FC  19A 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FC12C 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
MARNER  SPRINGS 
MMITTIER  CTY  H  FC  106C 
VORBA  LINDA 


.00 
.00 
.00 
.00 


ADELANTQ 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
SARSTOU 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  a3B 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  / 
BISHOP  WSO  AP 
BLVTHE 

BLVTHE   FAA  AlRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAhLEV  2  SW 
CABAZaN 

CAlE^ICO  2  NE 
CANTiL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  laBORATCRV 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
El  CENTRO  2  SSH 
EL  MIRAGE  FIELD 
FAIRMONT 


.00 
.00 
.00 
.00 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


COLO  ROCK  RANCH 
HAlhEE 

HAYFIElO  PUHPINf.  PLANT 

HESPEtM 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  ^P 

INDEPENDENCE 

INOID  U  S   DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOkERN  ARMITAGE 

IRON  HOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LUCERNE  VALLEV 

MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  San   JACINTO  W  S  PK 

NEEOlES   EAA  AIRPORT 
NiLAND 

OCGTILLO  HELLS 
OCOTUlO  2 

palmoale 

palhdalE  ^aa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 
ranosburc 
shoshone 

snow  creek  upper 
thermal  faa  ap 

TRONA 

THENTYNINE  PALMS 
VALYERMD  PIRE  STA  79 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   HOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILOROSE   RANGfR  STA 


.00 

.03 

.00 
.00 
.00 
T 

.00 


.00 
.00 
.00 
.03 
.00 


22     23  24 


25     28     27     28     29  30 


s  loUowing  SuiiOD  I 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  .  ;973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOIAl 
PEECIP 
ITATION 

*        *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

- 

- 

- 

F  48.62 

ANCwlN  PAC   UNION  CHL 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

1.7 

2 

8.0 

2 

9.7 

51.81 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

Gn 

20.0 

.'• 

20.4 

34.40 

BOONVILLE   MNTNC  STA 

SNOWFAL 
1    IN  DN 

GD 

1.8 

1 

1.8 

1 

43.38 

BRANSCOMB   3  NNW 

SNOWFAL 
1   IN  ON 

GD 

. 

- 

83.17 

BRIDGEVILLE  A  NNW 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GD 

- 

1.1 

1 

5.0 

- 

E  57.91 

BURNT  RANCH   1  S 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GD 

30.0 

13 

6.0 

6.5 

3 

1.5 

1 

44.0 
21 

41.61 

BUTlER  VALLEY  RANCH 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GD 

47.15 

CAL ISTDCA 

SNOWFALl 
1   IN  DN 

GD 

- 

45.69 

CALLAHAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

Gn 

- 

- 

13.09 

CAZAOERO  3  W 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

1.8 

1 

T 

T 

1.8 

1 

76.60 

CECILVILLE  5  SE 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

1.0 

13.2 

10 

6.6 

2 

.2 

3.3 

1 

T 

24.3 

13 

27.06 

CLEAR  CREE< 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GD 

- 

- 

46.26 

CLOvERDALE  3  SSE 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

1.0 

1 

1.0 

1 

56.13 

COPCO  NO   1  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  DN 

GD 

T 

11.0 

15 

7.0 
3 

2.5 

T 

20.5 
18 

12.22 

COVELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GD 

2.0 

1 

2.0 

- 

43.09 

CRESCENT  CITY  1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON 

GD 

1.1 

1.1 

52.59 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  DN 

GD 

.2 

T 

.2 

63.31 

CUMMINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

CD 

- 

- 

75.63 

BUTTONS  LANDING 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GD 

33.90 

ELK  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GD 

- 

- 

68.64 

EUREKA  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GD 

1.9 

T 

1.9 

34.79 

FERNDALE   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  DN 

GD 

37.99 

FOREST  CLES 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GD 

20.0 

I  C 

T 

2.0 

T 

46.5 

23 

E  63.73 

FORT  BRAGG 

SNOWFAL 
1    IN  DN 

GD 

45.87 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  DF   1972   -   1973  CALIFORNIA 


Ststlon 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAl 
PRECIP- 
rTATION 

FORT  BRAGG  AVIATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORT  DICK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

59.85 

FORT  JONES  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

18.0 

T 

22.2 

18.67 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

47.35 

GARBERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

56.36 

GASQUET  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

10 

1 

T 

11 

67.81 

GRATON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

52.54 

GREENVIEW 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

U.O 

4.0 

1.0 

19.0 

E 

13.96 

GUERNEVILLE  ? 

SNOWFALL 
1    IN  DN  OD 

64.75 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

28.0 

11 

7.0 

2 

37.88 

HAYFORK  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

19.0 

12.5 

5.0 

1 

.5 

37.0 

34.00 

HEALDSBURG 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

T 

51 .99 

HEALDSBURG  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

50.42 

HILTS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

10.5 

17 

7.5 

5 

T 

18.0 
22 

15.09 

HOOPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

U.9 

10 

1*.9 

10 

51.18 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

■ 

2.0 

T 

- 

55.62 

KELLOGG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

- 

T 

- 

58.19 

KENTFIELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

66.96 

KLAMATH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5,7 

8 

5.7 
8 

61  .49 

KORBEl 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

" 

" 

43.33 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
I   IN  DN  GD 

•  9 

1 

3.9 

9.1 

17 

1^1.9 
25 

21 

12.7 
8 

.5 

1 

1.2 

1 

51.6 

E 

11.94 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

12 

8.0 

.5 

1 

15.5 

3.0 

1 

- 

58.26 

MARE  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

30.26 

MOUNT  HEBRON  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1.0 

1.7 

1 

8.3 

13 

7.0 

1.8 

1 

3.0 

5 

T 

.1 

22.9 

7.02 

MUIR  WOODS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

54.79 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

35.12 

OAK  KNOLL   R  S  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

13.0 

E 

17.29 

OAKVILLE   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

44.62 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

  SEASON  OF   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 

mtcip 

nATIOH 

OCC IDENTAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

_ 

68.96 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6,3 

9 

T 

6.3 

9 

50.79 

ORLEANS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.0 

12 

.5 

I 

1 

U 

'10.32 

PETALUMA  FIRF   STA  2 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.5 

.5 

37.86 

POINT  ARENA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

49.16 

POTTER  VALLEY  PH 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

l.S 

1.5 

46.04 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

. 

67.74 

SAINT  HELENA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.5 

1 

1.5 

1 

45.22 

SAN  RAFAEL 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

55.75 

SANTA  ROSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

42.99 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

26.5 

16 

5.0 

- 

1.5 

1 

- 

29.92 

SCOTIA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

2.5 

2 

2.5 

2 

46.01 

SHELTER  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

60.29 

SKAGGS  SPGS   LAS  LOMAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

73.19 

SONOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

42.87 

STANDISH  HICKEY  ST  ?V 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.0 

2 

3.0 

2 

71.68 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.4 

16 

8.5 

<> 

- 

20 

37.73 

TULELAKE 

SNOWFALL 
1    IN  CN  GD 

.5 

1 

7.0 

U 

7.<t 

13 

1.5 

1 

- 

- 

6.36 

UKlAH 

SNOWFALL 
I   IN  DN  GD 

T 

T 

T 

42.08 

UKlAH  <,  MSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

3 

1 

11.0 

53.93 

UPPER  MATTOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.0 

2.0 

73.59 

WARM  SPRINGS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

19.5 

15 

2.8 
3 

1.0 

1 

- 

- 

36.93 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.0 

6 

2.0 
3 

T 

T 

5.0 
9 

E  21.09 

WILLITS   I  NE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CD 

e.s 

8.5 

54.51 

WILLOW  CREEK   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.0 

1 

48.34 

Y  R  E  K  A 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

12 .  * 

16 

1  »  ^ 

5 

T 

T 

1  Q  fl 

21 

11*  80 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAl 
PRECIP 
RATION 

•        *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

1 

,5 

12.0 

- 

6 

1 

- 

14.37 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

J 

11.3 

10.0 

3.5 

5.0 

7.0 

T 

36.  8 

10. 17 

AUBURN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.2 

1 

4.2 

1 

43.73 

AUBURN  DAM  PROJECT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

1 

3.5 

1 

42  . 38 

BLUE   CANYON  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

51.9 

23 

32.1 

31 

79.9 
31 

76.1 
28 

44.7 

31 

5.2 

24 

2,8 

1 

292.7 
169 

70  .98 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

^.2.0 

23 

*4.0 

31 

90.0 
31 

68.0 
28 

46.0 

31 

7.0 

27 

4.0 

1 

301.0 
172 

71.26 

BRANNAN  ISLAND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

25  . 84 

BROOKS   FARNH4M  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

2.0 

7.5 

9.5 

E 

26.82 

BRUSH  CREEK  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

15 

7 

11.5 
6 

T 

- 

76.80 

BUCKHORN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

12.0 
2 

43.0 

29 

41.5 
25 

3.8 
26 

30.0 

7 

T 

T 

130.3 
89 

57.88 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

14 

4 

18 

71.13 

BURNEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

19.0 

17 

21.0 
14 

2.0 

1 

3.5 

2 

45.5 
34 

28.31 

CANBY   11  Sw 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CANBY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

9.85 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

10.0 

25.0 

22 

76.0 

31 

37.0 
28 

14.5 

31 

1.0 
19 

T 

163.5 
145 

39.35 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

22.0 

21 

1.0 

15 

- 

42 . 64 

CHALLENGE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2 

- 

79.35 

CHESTER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

u.o 

3 

23.5 

21 

69.5 

24 

28.5 
28 

15.0 
31 

4.0 

9 

T 

151.5 
116 

30.45 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

SNOWFALL 
:    IN  ON  GD 

2.3 

1 

.5 

2.8 

1 

37.44 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.6 

.6 

31 .62 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

1.5 

27.54 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1.5 

2 

3.0 

4.5 

E 

30.56 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.5 

14.0 
4 

16.5 

35.45 

COHASSET  1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.0 

13 

17.5 

13.5 

6 

50.0 

70.03 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2.0 
2 

7.0 

E 

38.29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  .  1973  CALIPDRNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

nmz 

TOTAL 

lOTAl 

PRtcrp 

COLFAX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COLGATE   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

- 

52.74 

COLUSA   I  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

2.3 

- 

25.15 

COOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

6.0 

T 

6.0 

42.62 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.27 

DANA  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

U.O 

16.0 

3.3 

1.0 

T 

34.3 

E 

24.04 

DAVIS   2  WSW  EXP  FARM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.1 

1.1 

27.69 

DEER  CREEK  FOREBAY 
OE  SABLA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

11.5 

16 

34.0 

22 

U.5 

52.0 
31 

5.5 

1 

32.0 

28 

32.0 

31 

9.0 

2.0 
9 

1.0 

164.5 

137 

26.0 

72.94 
83.10 

DOBBINS   1  S 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

T 

.  1 

9.1 

11 

28.8 

T 

9.1 

U 

52.42 
63.37 

DUNNIGAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

30.23 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

SNOWFALl 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18 

.5 

1 

T 

14 

14.5 
4 

1 

33 

15.0 
5 

T 

60.94 
30.07 
34.18 

FOLSOM  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

31.19 

FORESTHILL  RANGER  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

15.9 

14 

12.9 

U 

2.8 

2 

31.6 

27 

58.33 

FRENCH  GULCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11 

5 

16 

50.48 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.0 

13 

5.5 

4 

- 

6.0 

3 

- 

48.17 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

14.0 

- 

- 

8.0 

- 

E 

77  19 

GOLD  RUN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

53 . 96 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

14.7 
11 

3.1 

1 

.4 

18.2 

12 

62 . 64 

GREENVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GD 

34.45 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

27.77 

HARRISON  GULCH  RS 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GP 

17.5 

21.8 
15 

T 

3.7 

2 

43.0 

E 

43.00 

HARRY  ENOLEBRICHT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

2 

1.5 
2 

46.55 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
ITATION 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

10,0 

16 

14.0 
13 

T 

T 

24.5 

29 

1  8  •  77 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

4.5 

T 

4.5 

HOBERCS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.5 

12.0 
5 

T 

18.5 

E 

6 8  •  70 

IOWA  HILL 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

17.0 

11 

8.9 

9 

3.4 

2 

29.3 

22 

6 1  •  5  1 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

15.5 

7 

19 

22 

18 

13 

14.0 

1 

4.0 

80 

18*11 

KELSEY  1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

.8 

1 

- 

E 

46  .95 

KELSEYVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

33.00 

KILARC   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

25.5 

16 

14.0 

13 

1 

4.0 

3 

43.5 

35 

58.09 

LAKEPDRT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

- 

38.16 

LAKE  SPAULniNG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

38.5 

A6.5 

31 

102.0 
31 

63.5 

28 

38.0 

31 

6.0 

26 

3.0 

1 

297.5 
172 

70.89 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

E 

LITTLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.2 

19.3 

23 

19.9 

23 

3.6 

11 

4.3 

3 

47.6 
60 

E 

15.63 

LOOKOUT  3  WSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

1.0 

1 

12.5 

15.1 

3.6 

2.6 

T 

T 

35.3 

E 

15.81 

LDYALTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MADELINE   2  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

11*65 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

30.0 

25 

29.0 

30 

54.5 
28 

38.0 

28 

32.0 

31 

5.5 

24 

4.0 
2 

193.0 
168 

32*22 

MARKLEY  COVE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

36.41 

MARYSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

.5 

1 

30.65 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

22 

18 

6 

49 

45.99 

MIDOLETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

50.87 

MINERAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

T 

24.9 
23 

28^9 

31 

69.3 

31 

36.3 
28 

30.5 

31 

2.5 

13 

T 

193.4 
157 

48.11 

MOUNT  DANAHER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

16.0 

10.0 

" 

4.0 

' 

E 

45  .70 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3 

11.4 

15 

33.9 

17 

8.4 

5 

18.3 

5 

1.3 

1.0 

83.7 
45 

32  .30 

NEVADA  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

13.4 

11 

4.8 

2 

1.3 

T 

19.5 

13 

66,87 

NICQLAUS  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

_ 

28*65 

ONO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

10.5 

1.0 

1 

11.5 

E 

41.44 

ORLANO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

5.0 

7.0 

30*58 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


i 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

ORDVlLLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

E 

36.69 

OROvlLLE  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

37.19 

"ACIFIC  MOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

23.0 

16 

13 

2.0 

10 

7.0 

T 

T 

AS 

5<t.05 

PARADISE 

SNOWFALI 

1  IN  ON  on 

18.8 

2.0 

.5 

T 

21.3 

66.29 

PASKENTA  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

34.07 

PAYNES  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

PIT  RIVER  PH  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.5 

7.0 

16 

13.0 
12 

20.5 
28 

17.90 

PIT  RIVER  P  H  5 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.0 

18 

19.5 
15 

2.0 

39.5 
33 

72.89 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

45.21 

PLACERVILLE  IFG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

u.o 

12 

- 

T 

T 

12 

50.25 

PLATINA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

13 

6 

2.0 

19 

E 

41 .04 

portola 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8.5 

2 

- 

- 

28 

- 

1.0 

T 

- 

QUINCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

12 

12 

2 

- 

1.0 

1 

- 

39.55 

RED  Bluff  wso  ap 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.7 

1 

'..8 

I 

15.5 
2 

30.57 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

10.5 

1 

- 

E 

44.54 

represa 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

28.45 

RIO  VISTA 

SNOWFALI 

1  IN  ON  cr 

25.85 

ROCKLIN 

SNOWFALI 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

32.71 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GP 

21.6 

20 

12.0 
9 

1.0 

1 

34.6 
30 

65.91 

SACRAMENTO  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

25.12 

SACRAMENTO  WSO  CI 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27.  14 

SHASTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.5 

- 

- 

68.30 

SHINGLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHINGlETDWN  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

22.0 

21.0 

1.0 

7 

19.0 

63.0 

55.90 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

16 

IB 

22 

2 

T 

T 

60 

65.61 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

3 

19 

<il.0 
25 

33.0 
28 

7.0 

2.0 

1 

25.39 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.8 

17. 1 

5.0 

34 . 9 

E 

65.9* 

STDNYFORO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

33.92 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  nP   1972   -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
ITATION 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

4 

6 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CD 

5.5 

1 

31.0 

18 

67.5 
21 

21.0 

22 

35.5 

10 

T 

l.S 

162.0 
72 

89.69 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

6.5 

A7.5 

27 

31 

31 

28 

31 

7.0 

30 

T 

14 

196 

c 

t 

4  8.09 

UPPER  LAKE  7  W 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

1 

2.0 

1 

49  17 

VACAVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CD 

.2 

2.0 

2.2 

iL  91 

VINTON 

SNOWFALI 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

12.0 

- 

4 

2.0 

1 

2.5 

1.0 

- 

VOLLMERS 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

16.5 

- 

2 

- 

87  .25 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

12 

7.0 
3 

1 

16 

44.05 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.5 

10 

5.0 

4 

15.5 

14 

66.66 

WILLIAMS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

11.5 

11.5 

26 . 89 

WILLOWS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

1 

6.0 

2 

8.5 

3 

27.45 

WINTERS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

3.3 

3.3 

33.47 

WOODLAND  1  WNW 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

.8 

1 

1.0 

1.8 

I 

31.58 

*         *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

't.O 
3 

33.0 

23 

36.0 
29 

25.0 
28 

1.1 

31 

3.0 

3 

3.0 

1 

105.1 

lie 

21.62 

BDDIE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3 

21 

31 

31 

28 

31 

26 

171 

17.87 

BRIDGEPORT 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

T 

12.0 
18 

<).0 

24 

13.5 

21 

34.0 

28 

13.0 
28 

'  .5 

1.0 

I 

79.0 
120 

9.44 

CEDARVILLE 

SNOWFALL 
I   IN  DN  GD 

T 

T 

8.0 

13 

20.0 
17 

3.0 
9 

11.5 

2.0 

1 

44.5 

E 

11.66 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

.5 

1 

25.8 

23 

60.3 

31 

77.0 
31 

65.0 
28 

26.7 
31 

6.0 
25 

3.0 

1 

264.3 
171 

40 . 60 

DOYLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

9.3 

8.2 

9 

3.5 

3 

1.5 

22.5 

E 

10.51 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

.2 

18.1 

15 

15.2 

14 

6.6 

8.7 

1 

4.2 

1.6 

54.6 

30 

17.24 

ELLERY  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.46 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

- 

11 

7 

- 

- 

8.94 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.1 

15.0 

17 

10.5 

10 

5.0 

4.0 

2 

35.6 
29 

14.59 

GEM  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

21 .04 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

18.0 

17 

4.0 

19.0 

20 

36.0 
28 

10.5 

31 

T 

T 

87.5 

12.66 

SACEHEN  CREEK 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GD 

T 

29.8 

2't 

49.0 

31 

82.3 

31 

53.9 

28 

20.2 

31 

2.5 

27 

237.7 
172 

35.41 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  .   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRCCIP 
HATION 

SECRET  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

E 

8.19 

SOOAW  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

1 

23 

61.5 

28 

92.0 
31 

68.5 

28 

41.0 

31 

7.0 

22 

2.0 

1 

165 

E 

55.33 

STANDISH   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

<>.o 

2 

It 

1 

T 

E 

9.09 

suSanville  airport 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

16 

19.0 
20 

6.0 

11 

14.38 

TAHQE  CITY 

SNQWFALI 
1    IN  DN  GD 

.5 

1 

19.5 
23 

26.0 

28 

50.0 
31 

35.0 

28 

25.5 

31 

4.0 

16 

2.0 

1 

164.5 
159 

28.67 

termo 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.1 

2.5 

2 

8.0 

14 

24.1 

19 

6.0 

20 

4.5 

1 

6.5 

T 

51.7 
56 

9  •  97 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.0 

1 

2'».0 

21 

50.5 

31 

79.5 
31 

62.5 

28 

20.0 

31 

6.0 
3 

2.0 

245.5 
146 

31*32 

WENOEl    10  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7  •  19 

wdddeords 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 
6 

11.0 
13 

18.2 
22 

30.0 
15 

12.0 
3 

T 

T 

84.2 
59 

2  I  •  63 

*         *  * 

CENTRAL  CGAST 
DRAINAGE  O'. 

ALAMO   1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.4 

.4 

29.93 

ARROYO  GRANDE 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GD 

25.27 

BEN   LOMOND  h 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

BEN   LOMOND  NO  3 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

BERKELEY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.1 

.  1 

36.98 

BIG  SUR   STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

60.21 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

2.0 

1 

2.0 
1 

51.91 

BURLINGAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.33 

BURTON  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CD 

33.72 

CALAVERAS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.42 

carmel  valley 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GD 

27.62 

CHITTENDEN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

27.71 

CONCORD  3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.92 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31.03 

DAVENPORT 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CD 

45 . 55 

FORT  ORD 

SNOWFALl 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

20.61 

CERBER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

28.17 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF  1972  -  1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PRECIP 
ITATION 

GILRDY 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CP 

28.35 

CILROY   1*  ENE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

27.77 

HALF   MOON  BAY 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GO 

T 

T 

38. "^2 

HERNANDEZ  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.76 

HQLLISTER   1  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

20.03 

KING  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19. 19 

LAFAYETTE   2  NNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1.0 

1.0 

E  33.13 

LA  HONDA 

SNOWFALI 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

T 

^(5.67 

LIVERMORE  CCjUNTY  F  0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

22.97 

LOCKWDDD  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21 .77 

LOS  CaTOS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

35.09 

LOS  GATDS   4  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

T 

T 

- 

E  68. '(2 

MARTINEZ   3  SSE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

29.82 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

T 

T 

27.11 

MONTEREY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

27.35 

MONTEREY  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

• 

- 

- 

- 

MORGAN  HILL   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

29.21 

MORRD  BAY  FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

T 

27.49 

MORRO  BAY  3  N 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

27.65 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

1.5 

T 

- 

34.28 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

11 

- 

T 

.3 

11 

27.47 

NACIMIENTO  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

24.33 

NEWARK 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GD 

22.64 

OAKLAND  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

28.60 

OAKLAND  MUSEUM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

34.50 

PAICINES  DHRWALL  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.42 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.30 

PALQMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.5 

2.5 

39.08 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
ITATION 

PARKFIELD 

SNOWFALL 

21.«0 

PASO  ROBLES 

SNOWFALL 

I    IN    UN    (j  D 

T 

T 

22.86 

PASO  RDBLES  FAA  AP 

SNOWFALL 

i     IN    ON  uD 

T 

T 

20.55 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

SNOWPALL 
1    IN  QN  GO 

1.5 

3 

T 

1.5 

3 

27. 8B 

pismo  beach 

SNQWPALI 
1    IN  DN  GV 

25.88 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

SNOWFALL 

1     In    UN    u  U 

27.56 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

SNOWFALI 
i    IN    UN  uU 

T 

T 

26.54 

PRIEST  VALLEY 

SNOWFALI 

1    Iri    UN  \fV 

1.5 

1.5 

30.52 

REDWOOD  CITY 

SNOWFALL 

L     IN    UN    0  D 

28.63 

RICHMOND 

SNOWFALL 

1     i  N    UN  UP 

36.03 

SAINT  MABYS  COLLEGE 

SNOWFALI 

1     T  ki    n  w  n 

1    iN   UN  bU 

.5 

1 

.5 

1 

38.88 

SALINAS   3  E 

SNOWFALL 
1     T  ki   n  M   r  r\ 
I    IN   UN  \jV 

23. 3i, 

SALINAS   FAA  AP 

SNOWFALL 

1     T  ki    HM   r  n 
i    1  rj   UN   u u 

T 

T 

20.27 

Salinas  dam 

SNOWFALI 

1    T  ki   n  w   r  n 
i    ir*   UN   u U 

35.29 

SAN  AROD 

SNOWFALL 
1     T  ki   n  (u  n 
1    IN   UN   u  D 

19.18 

SAN  CLEMENTE  dam 

SNOWFALL 
1    IN    UN  GD 

32.81 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

32.82 

San   FRANCISCO  WSO  AP 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

T 

31.3ii 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3'<.36 

SAN  GREGORIO   2  SE 

SNOWFALL 
1   In  DN  GD 

T 

T 

41.27 

SAN  JOSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

23.35 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

<)0.01 

SAN  MATEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G D 

27.24 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
I    IN  D N  G D 

E  25.86 

SANTA  CRUZ 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

44.63 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

46.50 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

1 

45.87 

SEARSVILLE  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF  1972  -  1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

IvlAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
TTATION 

SOLEDAO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

17.96 

spreckels  hwy  bridge 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CP 

21.90 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

37.88 

WALMAR  SCHOOL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

27.29 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.2 

.2 

28. 't7 

WALNUT  CREEK  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

25.67 

WATSDNVILLE  WATERWORKS 

SNUWFALL 
1    IN  DN  GD 

30.16 

WOOQSIDE   FIRE   ST4  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

_ 

WRIGHTS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.2 

2.2 

59.97 

*         *  * 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANGIOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12. -fS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

SNOWFALI 
1    IN  ON  CD 

23.89 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

23.25 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1.0 

1 

4.0 

35.22 

iUBERRY   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

- 

3.0 

2 

30.21 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

8.00 

BALCH  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

3.0 

5 

.5 

3.5 
5 

39.30 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

7.69 

BUTTDNWILLOW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

5.73 

CALAVERAS   BIG  TREES 

i'NQWFALL 
1    IN  ON  CD 

7.0 

3<i.C 

<t6.0 
31 

28.0 

'(3.5 
31 

7.5 

2.0 
2 

166.0 

'»9.23 

CAMP  PARDEE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

28. 'f* 

CASTLE  ROCK  RAO  LAB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

16.37 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

27.36 

CHERRY  VALLEY  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

e 

27.0 

19 

36.3 
16 

32.5 
23 

31.0 
U 

<».5 
3 

lAS.e 

83 

E 

'.0.39 

CQALINGA 

SNO-FALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

E 

11.22 

COALINCA   14  WNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

E 

24. 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

11.88 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  HF   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOIAl 

ntcrp 

HATION 

DELANO 

SNQWFALl 
1    IN  DN 

CD 

12.66 

DEL   PUERTO  RHAD  CAMP 

SNOWFALL 
I    IN  ON 

GD 

.1 

.2 

.3 

20.90 

DENAIR  3  NNE 

SNOWFALL 
I    IN  ON 

GD 

18.08 

DUDLEYS 

SNOWFALL 
I    IN  DN 

GO 

11 

7.0 

2.0 

4 

45. *9 

electra  power  HOUSF 

SNOWFALL 
I    IN  DN 

CD 

37.96 

ELLIOTT 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GD 

.5 

.5 

F  23.90 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

SNQWFALL 
1    IN  ON 

CD 

23.19 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

SNOWFALL 
1    I N  DN 

GD 

7.5 

T 

7.5 

A5.70 

FIVE   POINTS   5  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

CD 

9.93 

FRESNO  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

CO 

T 

T 

T 

13. 9A 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

SNQWFALL 
1    I N  ON 

GD 

17.38 

glennville 

SNOWFALL 
I    I N  ON 

GD 

8.0 

3.5 

U.O 

25.5 

28.91 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  DN 

CD 

57.0 

27 

*3.0 

31 

<<B,0 
31 

70.0 
28 

76.0 
31 

7.0 

30 

T 

19 

301.0 
197 

52.05 

grovelane  ranger  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GD 

5.0 

42.12 

hanford 

SNOWFALL 
1    IN  DN 

CD 

E  11.05 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
1    IN  DN 

GD 

2.0 

2 

23.0 

15 

13.5 

10 

7.5 

7 

16.5 

1.5 

1 

6<r.0 

E  35.52 

HUNTERS  DAM 

SNOWFALL 
1    I N  ON 

CD 

T 

19.5 

15 

6.7 

1 

1.5 

T 

36.1 

20 

49.97 

HUNTINGTON  LAKE 

SNQWFALl 
I    IN  ON 

CD 

1.0 

2^- 

'•7.0 

31 

49.0 
31 

28 

31 

30 

_ 

IDRIA 

SNOWFALL 
1    I N  ON 

CD 

2.5 

3 

1.0 

1 

T 

3.5 

24.80 

lONE 

SNOWFALL 

35.95 

JOHNSONDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GD 

32.83 

KERLINGER 

SNOWFALL 
I    IN  ON 

r.  n 

T 

T 

14.26 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

snowfall 
1  In  d n 

GD 

16.64 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

SNOWFALI 
1    IN  DN 

GD 

16.92 

KETTLEMAN  CITY 

SNQWPAH 
1    IN  DN 

GD 

11. oe 

KETTLEMAN  STATION 

SNOWFALI 
1    IN  DN 

GD 

T 

T 

11.23 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

SNQWFALl 
1    IN  ON 

GD 

24.35 

LEBEC 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

3.5 

I 

3.5 

1 

17.42 

Se«  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP- 
ITATION 

LE  GRAND 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GP 

T 

T 

16.51 

LEHMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.0 

1 

1.0 

1 

38.31 

LEMON  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

21.62 

LINDSAY 

SNQWFALI 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

18.89 

LITTLE  PANOCHE   DET  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.78 

LOOGEPOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

70.5 

27 

56.7 

31 

90.5 
31 

90.0 
28 

81.'. 

31 

7.0 

30 

.5 

18 

397.6 

197 

E 

A9.69 

LODI 

SNUWFALl 
1    IN  DN  GP 

T 

T 

22.52 

LDS  BANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

^.52 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

SNUWFALL 
1    IN  DN  GP 

13.01 

LDS  BANOS   DET  RESV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

12.00 

MADERA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15. its 

MANTECA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

18.79 

MARICOPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.3 

.3 

6.18 

MARIPOSA 

SNQWFALI 
1    IN  DN  GP 

11.0 

2.0 

13.0 

34.10 

MATHER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

T 

9 

- 

27 

- 

13 

I 

- 

- 

E 

Si.. 09 

MEADOW  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  CO 

.5 

T 

13 

10 

15 

- 

30.30 

mendOta  dam 

SNOWFALL 
I   IN  DN  GO 

14.04 

MERCED  FIRE   STATION  2 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

18.40 

MODESTO 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

.3 

.3 

16.72 

NEWMAN  2  NW 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GO 

17.01 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

SNQWFALI 
1   IN  DN  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36.45 

ORANGE  COVE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

E 

20.51 

PACHECO  PASS 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

18.01 

PANOCHE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

12.34 

PATTIWAY 

SNOWFALL 
1   I^'  ON  GO 

3.0 

2 

3.0 
2 

2.0 

1 

5.0 

1 

13.0 
6 

12.81 

PINE   FLAT  riAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

22.06 

PORTERVILLE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

T 

19.60 

POSEY  3  E 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

8.5 

29.0 

27 

1.0 

43.65 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972   .   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOIAl 
PBtCIP 
nxTION 

SALT   SPRINr.S   PWR  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

25.0 

1 3 

29.0 

1 2 

17.0 

17.5 

5 

8.5 
1 

98.0 
35 

'.6.70 

SAN  ANDREAS   2  S 

SNOWFALL 
L    IN   Uti  GD 

1.0 

1 

1.0 

1 

35. 0<. 

SAN   LUIS  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

l<t.68 

SONORA  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

38.31 

SO  ENTRANCE  Y05EMITE 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

12.5 

29.'. 

_ 

T 

E 

<i6.06 

SPRINGVILLE   7  ENE 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

^.0.76 

STANISLAUS   f-OWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

39. 9^ 

STOCKTON  WSD  AP 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

23.95 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.55 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

_ 

_ 

E 

38.51 

TEHACHAPI 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

13.0 

2.3 

12.3 

27.6 

16.86 

TEJQN  RANCHQ 

SNOWFALl 
1   IN  ON  CD 

_ 

_ 

_ 

E 

15.39 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

30.01 

TIGER  CREE<  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.0 

1 1 

3.0 

10.0 

33.0 
1 1 

54.89 

TRACV  CARBONA 

SNOWFALL 
1    In  DN  GD 

16.19 

TRACV  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

18.89 

turldck 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.06 

VISALIA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

15.56 

WALLACE    1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

_ 

_ 

_ 

- 

WASCO 

SNOWFALl 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

9.02 

WESTHAVEN 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GD 

11.15 

WEST  POINT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

16.0 

10 

1 

8.0 

T 

- 

45.52 

WOFFORO  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

T 

- 

15.17 

VOSE^ITE   PARK  MEADOTRS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

't.O 

Z 

31.0 

20 

11.3 

10 

23.3 
9 

E 

37. 10 

*         *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

10.42 

ALISD  CN  OAT  MT  FC  '•'•6 

SNOWFALl 
1    IN  DN  CD 

24.98 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

ALPINE 

SNOMFAL 
1    IN  ON 

CD 

20. bit 

altadena 

SNOMFALl 
I   IN  ON 

GO 

27.52 

ANZA 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

2 

l.» 

2 

3.0 

2 

6 

E  16.87 

ARROYO  SECQ  RS   FC  508D 

SNOWFAL 
1   IN  ON 

GD 

28.01 

avalon  pleasure  PIFR 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

CD 

17.3^1 

AZUSA  CITY  PARK  FC1^3B 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BARRETT  DAM 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

22.17 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

- 

- 

28.71 

BEL   AIR  FC-lOA 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

2'(.23 

BIG  BEAR  LAKE 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GP 

20 

31 

31 

32.0 

28 

31 

.5 

T 

- 

28.15 

BIG  DALTDN  DAM  FC223BE 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

SO.itO 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6DE 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GD 

33.32 

BOUQUET  CANYON 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

- 

- 

18.82 

BURBANK   FD  FC226  B 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURBANK  VALLEY  PMP  PlT 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

19.80 

CACHUMA  LAKE 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GD 

29.28 

CAMP  HI   HILL   OPIDS  57E 

SNOWFALl 
I   IN  ON 

CD 

- 

- 

- 

- 

50.52 

CAMPD 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

17.65 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

SNOWFALl 
1    IN  DN 

GD 

19.64 

CHATSWORTH  FCZ'.F 

SNOWFALl 
I   IN  DN 

GD 

20.91 

CHULA  VISTA 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

10.11 

ClAREMONT  POMONA  COL 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GD 

20.29 

COLBYS  FC   53  D 

SNOWFAL 
1   IN  ON 

GD 

- 

- 

33.25 

CORONA 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

15.97 

COVINA  TEMPLE   FC   193  B 

SNOWFALl 
1    IV  DN 

GD 

21.73 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

CD 

- 

- 

41.37 

CULVER  CITY 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GD 

17.87 

CUYAMA 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

cn 

E  6.43 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972   -  1973 


Station 


CUVAHACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRV  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH   LAKE  FC128B 
ElSINDRE 

ESCONDIDD 

FILLMORE   1  WNW 

FQNTANA  S  N 

FONTANA  KAISER 

FULLERTDN  HILLCREST  RV 

GIBRALTAR   0AM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 

GLENDORA  WEST   FC  185 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HDEGEES   FC   60  A 
IDYLLWILO  FIRE  DEPT 
JULIAN  WYNQLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC   251  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  E 
LA  MESA 

LA  VERNE   HTS   FC   560  C 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 


SNOWFALL 

1  IN  ON  on 

SNOWFALL 
1  IN  ON  cn 

SNOWFALL 

1  IN  ON  on 

SNOWFALL 

1  IN  ON  on 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEPT 


OCT 


NOV 


1.0 


CALIFORNIA 


DEC 


11.5 

13 


1.5 


JAN 


18.1 

15 


10.0 
6 

2.5 


FEB 


1.0 


MAR 


26.1 

12 

10.5 


APR 


11.0 

7 


29.0 


4.0 


TOTAL 


♦  9.6 

31 


14.5 


TOIAl 
PKECIP 
nATION 


91. 

32.29 
18.96 
15.69 
19. ♦! 

10.33 
17.39 
E  2'(.85 
29. 9* 
18.32 
19.36 
E  38.16 
13.39 
Z't.6', 
32.58 
13.79 
29.98 
45.77 
29.34 
31.53 
44.63 
29.58 
17.00 
17.95 
16.18 

26.99 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

^4AY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECl?- 
ITATION 

LOMPDC 

3  NUW  F  ALL 

1    IN  DN  GD 

21.95 

LONG  BEACH  PUB  SVC 

r  Kin  1 1  »■  A  1  1 
bNUWF  A  L  L 

i   IN  DN  GO 

- 

- 

- 

LONG  BEACH  WSO  AP 

C  M  n  1.1  e  A  1  1 

1    IN  ON  GP 

16.52 

LOS  ALAMOS 

C  M e  A  1  1 
jNUWp  AL  L 

1    IN  ON  GD 

21.58 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

C  kl  n  i.i  e  A  1  1 

1    IN   DN  Gn 

17.35 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

SNOWP AL  L 
I    IN  ON  GD 

21.26 

LD5   PkIETuS   RANGcR  oTA 

5NUWF  A  L  L 
1    IN   DN  GD 

E  33.27 

lytle  creek  ranger  STA 

SNQWF AL  L 
1   IN  ON  GD 

*5 . 19 

MODRP ARK 

C  Ki  n  1  1  r>  A  1  1 

1   IN  ON  GO 

15.89 

MT  BALDY  FC  85G 

C  kl  n  1  1  r  A  1  1 

bNUWF  A  L  L 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

i^Z  .33 

MT  WIlSON  2 

5  NUWF  A  U  L 
1    IN   DN  GD 

2 

- 

T 

6.0 

15 

- 

NEWHALL   SOLEDAO  FC32CE 

c  ki  n  I.I  p  A  1  t 
1    IN  DN  GD 

21.17 

NEWPURT    BcaCH  HAKdDK 

c  Ki  n  1.1  p  A  1  1 
jNUW  r  ALL 

1    IN  DN  GD 

lA .  59 

MfDnMn    ^  wu 

1    IN  ON  GD 

25.60 

n^CAMCTnB 
UC  c  AiNb  i\jc 

c  M  n  u  E  A  I  1 
J  IN  U  W  r  **  L  I 

1    IN  DN  GD 

12. *A 

□  J  A I 

c  M  n  u  e  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

32  .02 

UXN AKU 

C  KI  n  LI  c  A  1  1 

1   IN  ON  GD 

18.16 

na^nfkiA     nAu    e  f             a  c 
PALUlMA    DAM    Ft    J3    A  E 

c  Ai rii  1  ^  A  I  1 
1    IN  ON  GD 

27.18 

PALDMAR  MT  OBSERVATORY 

C  kin  1  1  r>  A  1  1 

d  NUWF A  L I 

1    IN  ON  GD 

27  •  0 

25 

A  n 
*t  •  u 

5 

a  a  K 

30  •  3 

25 

95.3 

E  36.25 

PALOS  VEftDES   EST  fC^30 

C  hi  n  1  J  r*  A  1  I 

jNUW  FALL 
1    IN   ON  GD 

15.13 

PAbAUENA 

jNUW  f  a  L  I 
1    IN  ON  GD 

1 

J 

26.19 

PERR I S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

rlcDKA    BLANCA    GRD  SIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

35.01 

PINE   CANYUN   P5  PtiZic 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

D  T  D  1  1     0     C  C  C 

c  kin  1 1  ^  A  1  1 
jNUWFALL 

1  IN  ON  on 

20.28 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

22.18 

POMONA  CAL  POLY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2'>.02 

POWAY  VALLEY 

SNOW^flLI 
1   IN  ON  GD 

1O.60 

Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972   -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAl 
PRECIP 
nAIlON 

RAMONA  SPA'JLDING 

SNOWFALI 
1    IN  ON  CD 

20.99 

REDLANDS 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

16. K 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

E  10.74 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12. 'lO 

SALSIPUEDE5   GAGING  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

E  2't.03 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

19.00 

SANDBERG  PTL  FC130B 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

20.56 

SANDBERG  WSD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1 .  9 

1.3 

2 

6.2 

1 

1 

.3 

27.2 

21.86 

san  DIEGO  wsn  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11  .^tS 

SAN  OIMAS   FIRE   WD  FC95 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.2<> 

SAN  FERNANDO 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

18.72 

SAN  Gabriel  canyon  ph 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.62 

san  Gabriel  dm  FCfZSBE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

37. 0*. 

SAN  Gabriel  fire  oept 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

25.20 

SAN  JACINTO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.33 

san  NICOLAS  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.  77 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15  .39 

SANTA  ANITA  FERN  FC't32 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SANTA  BARBARA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CD 

23.50 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CO 

2't .  28 

SANTA   BARBARA   TV  PEAK 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CD 

T 

1.5 

1 

1.5 

1 

39.17 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

20.14 

SANTA  MONICA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SANTA  MONICA  PIER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

16.22 

SANTA  PAULA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.07 

SAUCUS  PWR  PL   NO  1 

SNOWFALI 
1    IN  ON  CD 

22.18 

SOMIS   3  NW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

19.86 

SuEV  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.43 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973  CALIFORl^(IA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP 
ITATION 

SUN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

SUSANA  KNOLLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.13 

THOUSAND  OAKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

19.00 

TDPANGA   PATROL   STA  FC6 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

33.01 

TORRANCE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

16.53 

TUJUNGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.06 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

14.52 

TwITCHELL  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.75 

UCLA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

22.66 

UPLAND  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.91 

VALLEY  CENTER   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

20.78 

VAN  NUYS   FC  15A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.55 

VENTURA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

19. 'fS 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

7.53 

VISTA  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.57 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.34 

WARNER  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

E 

18.99 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

21.10 

YORBA  LINDA 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

17.90 

•         *  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELANTO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GP 

1 

1 

4.97 

APPLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

5.83 

BAKER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

7.05 

BARSTQW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.12 

BEAUMONT  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

20.75 

BENTON   INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

*.3 

2 

.3 

19.5 

17 

26 

6.0 

•  4 

11.29 

BIG  PINES   PAFK   FC  83B 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

28.68 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 


BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
BISHOP  WSD  AP 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGD  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAWLEY  2  SW 
CABAZON 
CALEXICD  2  NE 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRD   2  SSW 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HESPERIA 

imperial 
Imperial  faa  ap 

INDEPENDENCE 
INDIO  U  S   DATE  GARDEN 
INYQKERN 

INYQKERN  ARMITAGE 


SEASON  OF   1972  .  1973 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

snqmfall 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALl 

1  IN  ON  on 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  Gn 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 


JULY 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GP 


AUG 


SEPT 


OCT 


CAL IFORNIA 


6.0 

9 


2.0 


.5 


17.3 

15 


4.0 

2 


7.0 


MAR 


6.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.0 

1 


2.0 


APR 


MAY 


JUNE 


1.5 


7.0 

10 


<t,5 


TOTAL 

PRECIP 
rMTION 


.5 

1 


«.0 

2 


U.96 
7.2<, 
5.19 
•..97 
5.64 
18.28 
3.35 
17.19 
4.11 
4.84 
4.07 
3.53 
5.02 
E  7.09 
8.97 
E  2.79 
E  6.32 
18.13 
4.48 
7.28 
3.41 
8.85 
3.08 
3.29 
E  7.26 
2.13 
E  4.11 
3.58 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP. 
riATION 

IRON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  cn 

2.75 

JOSHUA  TRE6 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1 

1 

7.64 

KEE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

. 

- 

- 

- 

- 

8.94 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

6.0 

15 

8 

- 

T 

T 

- 

46.65 

LANCASTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LUCERNE  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

3.2 

1 

T 

3.2 

1 

E 

7.76 

MECCA  FIRE  STATION 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GD 

E 

1.93 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

4.0 

3 

1 

.2 

4 

E 

10.27 

MOJAVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

I 

6.22 

MOUNTAIN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

10,2 

7 

5.0 
6 

15.0 
8 

11.5 

7 

44.7 

29 

13.42 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

3.3 

1 

24.8 

20 

22.2 

31 

23.3 
31 

35.0 

28 

50.0 

31 

T 

30 

T 

163.6 
172 

29.83 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

5.18 

NILAND 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

E 

2.29 

UCOTILLQ  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E 

3.08 

DCOTILLO  2 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GD 

2.78 

PALMDALE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

8.13 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

1 

7.20 

PALM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

4.26 

PARKER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

9.70 

RANDSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

5.86 

SHOSHONE 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GO 

_ 

- 

_ 

T 

T 

- 

- 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.30 

THERMAL   FAA  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 .49 

TRONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.87 

TWENTYNINE  PALMS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.53 

VALYtRMO  FIRE   STA  79 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

: 

- 

- 

.2 

T 

T 

1 

- 

VICTDRVILLE  PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.56 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
;   IN  ON  GD 

T 

13.5 
9 

10.8 
23 

4.7 

31 

18.4 
31 

19.0 
28 

33.4 

31 

11.4 
30 

1.0 

11 

.3 

112.5 
194 

13.50 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAil 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

Tomi. 

PRECIP 
ITATION 

WHITE   MOUNTAIN  2 
WILORQSE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWPALL 
1    IN  ON  GD 

1 

6.0 

2 

3e.8 

31 

19.0 

30 

16.2 

31 

1.0 

48.0 

31 

2.0 

22.3 
28 

S9.0 

31 

19.5 

30 

7.0 

31 

2.5 
5 

242.3 
251 

29.63 
E  7.50 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Day  of  Month 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

1 

S 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

16 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

«         «  « 

NORTH  COAST 

DRAtN&GE  01 

ALOERPOINT 

90 

63 

86 

I'- 

94 

90 

84 

'51 

102 

98 

96 

96 

8 1 

83 

9 1 

101 

110 

1  06 

107 

105 

1 0 : 

93*2 

MIN 

43 

46 

52 

52 

51 

43 

45 

51 

53 

48 

51 

52 

49 

5; 

53 

52 

5t 

41 

41 

45 

51 

54 

60 

63 

60 

54 

58 

50.7 

ANCWIN  PAC  UNION  COL 

6 1 

88 

8" 

93 

87 

86 

7! 

73 

75 

78 

101 

104 

87  •  8 

MIN 

53 

53 

59 

67 

59 

5C 

52 

52 

6: 

58 

60 

5! 

67 

49 

50 

46 

4! 

48 

47 

4i 

56 

47 

6S 

66 

72 

59 

59 

59 

59 

6! 

65.4 

die  BAR  RANGER  STATIO^ 

84 

93 

98 

83 

91 

'54 

106 

106 

104 

101 

'53 

1 1 1 

111 

109 

MIN 

45 

44 

4f 

50 

51 

4? 

45 

47 

'50 

50 

57 

'54 

57 

53 

4'; 

45 

42 

46 

49 

55 

66 

58 

55 

^57 

53 

ll'.l 

bUTlER  V*LLEV  RANCH 

72 

79 

77 

79 

81 

72 

73 

75 

84 

75 

75 

72 

73 

72 

61 

92 

83 

64 

77.1 

MIN 

39 

42 

40 

46 

55 

49 

47 

43 

4' 

48 

54 

48 

44 

44 

5  0 

50 

53 

53 

54 

53 

52 

45 

35 

36 

43 

54 

49 

49 

48 

52 

52 

47.5 

CALLAHAN 

86 

8  E 

87 

85 

87 

9 1 

94 

93 

89 

MIN 

36 

44 

47 

51 

46 

45 

47 

46 

4( 

51 

49 

5C 

52 

52 

56 

5< 

53 

50 

4- 

42 

42 

44 

52 

54 

57 

54 

53 

54 

55 

49.5 

CECILVIlLE   5  SE 

62 

86 

9C 

88 

8C 

66 

87 

96 

95 

92 

6 1 

89.1 

MIN 

38 

44 

47 

50 

47 

44 

42 

46 

4^ 

50 

60 

53 

53 

55 

55 

55 

52 

47 

43 

42 

39 

44 

61 

57 

5? 

58 

54 

56 

66 

49.7 

CLOVERDALE  3  SSE 

84 

93 

9" 

103 

84 

87 

1  0 1 

80 

78 

78 

79 

8 1 

62 

35 

8  8 

107 

1 OE 

93 

9  2 

90.7 

MIN 

50 

48 

51 

58 

61 

56 

53 

55 

57 

52 

55 

52 

50 

51 

54 

54 

53 

52 

53 

5C 

52 

63 

63 

62 

62 

55 

53 

52 

52 

50 

53.7 

COVELO 

81 

90 

90 

95 

95 

93 

91 

96 

98 

85 

91 

95 

100 

98 

98 

95 

95 

90 

84 

64 

85 

65 

95 

100 

108 

104 

102 

93.5 

MIN 

45 

46 

40 

51 

50 

48 

45 

47 

51 

50 

53 

53 

54 

5  5 

54 

56 

47 

49 

47 

45 

45 

45 

45 

60 

54 

65 

51 

65 

49.8 

CRESCENT  CiTY   1  N 

65 

66 

67 

67 

65 

67 

59 

60 

59 

62 

66 

67 

69 

72 

69 

59 

MIN 

44 

46 

50 

45 

4; 

54 

46 

50 

46 

46 

5 1 

52 

53 

54 

44 

46 

47 

50 

55 

51 

51 

DUTTDNS   LAND  I NC 

66 

72 

69 

75 

6 1 

60 

70 

83 

69 

69 

67 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

70 

82 

75 

65 

92 

93 

72 

76 

72 

73 

75.0 

MIN 

52 

52 

51 

54 

59 

45 

52 

53 

52 

54 

56 

53 

52 

55 

56 

56 

54 

52 

53 

54 

49 

54 

50 

50 

55 

58 

55 

53 

53 

53 

62 

53.3 

Elk  val l e y 

83 

63 

79 

80 

93 

89 

86 

83 

60 

95 

100 

102 

99 

MIN 

33 

33 

41 

44 

43 

42 

43 

43 

3? 

48 

54 

46 

5? 

49 

49 

47 

51 

49 

41 

36 

41 

39 

42 

49 

61 

49 

50 

48 

44 

49 

44.9 

EUREK A  WSQ  CI 

MAX 

56 

59 

59 

60 

6 1 

60 

64 

62 

62 

59 

6 1 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

6 1 

60 

60 

60 

63 

63 

60 

59 

57 

MIN 

46 

49 

49 

52 

52 

53 

52 

50 

53 

54 

52 

50 

50 

50 

52 

52 

5 1 

52 

53 

55 

53 

52 

51 

50 

61 

52 

52 

50 

90 

51 

51 

5l!3 

FERNDALE   2  NH 

MAX 

63 

64 

64 

67 

65 

66 

66 

6'' 

6 1 

65 

64 

66 

67 

62 

61 

61 

64 

64 

66 

64 

65 

66 

66 

7 1 

69 

63 

59 

66 

64.3 

MIN 

43 

46 

46 

51 

51 

48 

46 

45 

47 

55 

50 

45 

42 

45 

5 1 

5  1 

50 

51 

53 

53 

53 

60 

44 

45 

45 

45 

50 

!0 

50 

49 

51 

48.5 

FOREST  GLEN 

MAX 

8 1 

90 

89 

93 

93 

90 

81 

B9 

90 

9'' 

86 

90 

95 

98 

99 

99 

98 

94 

94 

93 

90 

78 

80 

84 

92 

99 

105 

102 

101 

101 

100 

92.6 

MIN 

40 

40 

44 

47 

44 

43 

39 

43 

43 

44 

46 

52 

48 

49 

5 1 

52 

53 

49 

48 

45 

41 

39 

36 

39 

45 

51 

63 

54 

52 

52 

50 

46.-! 

Fort  bragg 

MAX 

62 

62 

63 

69 

63 

65 

64 

64 

65 

68 

64 

68 

65 

63 

60 

65 

62 

64 

66 

64 

69 

68 

65 

63 

65 

66 

62 

60 

6  1 

59 

64.1 

MIN 

45 

44 

47 

47 

46 

50 

44 

46 

46 

47 

50 

47 

40 

51 

52 

52 

53 

52 

52 

53 

47 

52 

61 

45 

47 

48 

49 

51 

61 

51 

49 

49.9 

fort  jones  ranger  STA 

MAX 

86 

83 

89 

92 

92 

97 

100 

100 

96 

90 

87 

80 

83 

85 

93 

98 

!  02 

104 

100 

96 

100 

92.5 

MIN 

35 

42 

45 

50 

47 

46 

43 

4  7 

4- 

48 

49 

59 

49 

49 

5C 

53 

52 

52 

54 

51 

47 

42 

44 

44 

46 

51 

54 

54 

53 

53 

63 

48.5 

Fort  ross 

MAX 

MIN 

u  K  A  1  U 11 

'49 

90 

66 

95 

84 

6 1 

74 

68 

73 

72 

77 

77 

79 

79 

9 1 

90 

95 

102 

102 

82 

75 

79 

84 . 7 

MIN 

42 

40 

<,i 

45 

41 

43 

44 

41 

42 

46 

44 

49 

55 

56 

54 

54 

52 

47 

44 

42 

46 

40 

43 

47 

49 

49 

52 

50 

49 

48 

46.9 

HAPPV  CAHP  ranger  STA 

86 

91 

103 

101 

105 

106 

104 

102 

94 

93 

86 

87 

89 

98 

105 

107 

109 

107 

105 

105 

97.5 

MIN 

40 

43 

46 

55 

50 

48 

48 

4  8 

5- 

50 

53 

60 

64 

56 

62 

52 

54 

54 

52 

51 

60 

47 

47 

49 

51 

56 

69 

55 

56 

56 

52 

51.9 

HE AL  OSbURG 

91 

90 

100 

102 

1 0 1 

9 1 

79 

78 

88 

76 

81 

87 

92 

92 

102 

1  08 

107 

90 

83 

67 

88 

95 

90 . 7 

MIN 

50 

49 

52 

53 

59 

50 

52 

53 

56 

51 

53 

52 

52 

57 

57 

55 

55 

54 

50 

49 

55 

61 

52 

51 

58 

55 

55 

54 

54 

52 

53.3 

HI  LTS 

71 

83 

88 

90 

77 

90 

98 

100 

98 

67 

84 

81 

75 

76 

78 

89 

95 

99 

MIN 

36 

44 

46 

51 

50 

47 

43 

48 

5! 

55 

51 

57 

52 

52 

62 

56 

59 

54 

54 

51 

47 

44 

45 

43 

51 

59 

59 

59 

54 

55 

54 

51!' 

HOOPA 

MAX 

78 

4° 

79 

66 

90 

98 

104 

104 

96 

99 

93 

82 

80 

63 

78 

81 

92 

102 

109 

105 

102 

101 

100 

92.0 

MIN 

4f. 

4? 

52 

54 

49 

53 

55 

4? 

53 

52 

59 

58 

68 

56 

56 

56 

53 

53 

57 

48 

47 

45 

48 

52 

56 

63 

60 

60 

59 

95 

53.5 

KENTF I E  L  0 

MAX 

95 

67 

61 

89 

95 

89 

85 

60 

74 

75 

72 

74 

77 

76 

75 

79 

80 

83 

83 

95 

101 

103 

89 

64 

61 

91 

95 

84.5 

MJN 

45 

46 

48 

49 

55 

46 

47 

49 

50 

47 

49 

47 

49 

52 

55 

56 

54 

53 

52 

65 

47 

52 

48 

47 

52 

54 

53 

50 

48 

50 

50 

50.2 

kl amath 

66 

68 

67 

69 

67 

79 

7  3 

65 

62 

65 

62 

61 

61 

60 

70 

64 

65 

73 

70 

67 

66 

63 

6  1 

6  1 

65.6 

MIN 

45 

46 

46 

49 

52 

45 

46 

45 

46 

55 

49 

50 

48 

50 

6 1 

52 

5 1 

51 

52 

52 

63 

46 

44 

44 

46 

49 

52 

53 

52 

52 

61 

49.  1 

LAVA  BEOS  Nat  monument 

74 

77 

63 

89 

92 

90 

63 

90 

69 

75 

75 

76 

74 

75 

91 

95 

96 

93 

95 

9  1 

85.6 

MIN 

36 

46 

47 

48 

50 

46 

V 

48 

5C 

57 

49 

63 

60 

56 

55 

57 

48 

46 

39 

41 

44 

47 

60 

60 

58 

60 

57 

58 

50.9 

mount  HEBRON  RS 

68 

78 

76 

61 

84 

86 

66 

89 

93 

90 

66 

8  8 

60 

75 

70 

73 

76 

83 

69 

92 

94 

91 

89 

91 

84.2 

MIN 

29 

43 

46 

43 

45 

38 

36 

40 

45 

50 

43 

43 

50 

43 

46 

53 

51 

49 

41 

40 

39 

34 

35 

40 

44 

47 

50 

44 

46 

47 

*9 

43.5 

Napa  state  hospital 

MAX 

80 

79 

83 

90 

87 

80 

76 

73 

76 

76 

72 

73 

73 

73 

74 

75 

84 

81 

89 

99 

98 

84 

77 

79 

79 

86 

81.9 

MIN 

53 

53 

54 

54 

59 

50 

54 

51 

54 

54 

55 

53 

54 

53 

57 

57 

55 

53 

54 

54 

49 

53 

48 

51 

55 

58 

56 

54 

53 

93 

53 

53.7 

<JKl\,K    rK"l'>lC    L  K  C  C  K  rR 

MAX 

66 

70 

70 

67 

67 

67 

69 

72 

69 

68 

74 

74 

70 

61 

65 

63 

60 

60 

60 

66 

66 

65 

70 

75 

78 

75 

70 

67 

69 

68 

68.1 

MIN 

37 

45 

40 

50 

51 

44 

40 

41 

39 

54 

44 

48 

43 

44 

44 

50 

50 

49 

51 

62 

52 

40 

39 

39 

41 

44 

45 

47 

50 

60 

49 

45.5 

Or  L  E  s 

MAX 

88 

86 

90 

93 

65 

79 

85 

88 

97 

94 

90 

101 

104 

103 

103 

96 

93 

93 

91 

61 

84 

78 

81 

93 

102 

109 

107 

100 

100 

100 

99 

93.4 

MIN 

45 

47 

51 

55 

59 

51 

50 

52 

61 

56 

53 

59 

53 

59 

57 

58 

59 

54 

60 

60 

57 

51 

47 

49 

63 

59 

63 

61 

56 

69 

56 

65.1 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

82 

9 1 

75 

63 

85 

94 

89 

84 

85 

78 

75 

71 

71 

70 

68 

70 

79 

81 

83 

79 

92 

102 

105 

89 

77 

75 

79 

86 

82.7 

MJN 

47 

47 

50 

50 

55 

50 

49 

50 

62 

50 

57 

49 

63 

57 

56 

55 

55 

63 

56 

55 

46 

57 

63 

49 

52 

54 

65 

94 

53 

53 

52 

62.9 

POINT  ARENA 

MIN 

ROTTER  VALLEY  PH 

MAX 

95 

102 

83 

90 

95 

95 

103 

100 

97 

100 

96 

94 

90 

93 

92 

62 

82 

67 

86 

87 

99 

106 

109 

99 

101 

100 

104 

102 

95.4 

Mm 

45 

51 

51 

54 

45 

50 

46 

50 

40 

44 

55 

56 

57 

57 

55 

55 

55 

50 

51 

62 

45 

49 

46 

49 

55 

56 

58 

60 

59 

57 

55 

52.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

81 

79 

82 

89 

94 

79 

80 

93 

90 

88 

83 

82 

66 

84 

72 

75 

79 

77 

80 

69 

99 

106 

96 

95 

99 

99 

86.5 

MIN 

48 

49 

50 

53 

55 

53 

53 

56 

54 

51 

54 

52 

54 

54 

53 

52 

53 

52 

52 

60 

50 

46 

51 

65 

56 

57 

55 

95 

63 

52.6 

Saint  helena 

MAX 

93 

'53 

69 

84 

92 

102 

92 

86 

88 

85 

79 

79 

79 

62 

62 

77 

79 

87 

91 

87 

98 

105 

107 

94 

90 

92 

92 

96 

90.1 

MIN 

47 

49 

49 

55 

46 

46 

48 

52 

52 

52 

49 

51 

50 

66 

52 

53 

53 

45 

60 

46 

49 

63 

56 

54 

54 

51 

60 

62 

51.1 

San  RAFAEL 

MAX 

80 

85 

60 

95 

95 

75 

75 

66 

88 

87 

85 

73 

70 

74 

9 1 

79 

82 

82,1 

MIN 

47 

46 

50 

51 

59 

48 

46 

51 

54 

51 

46 

50 

51 

51 

55 

57 

55 

SANTA  »DSA 

MAX 

83 

64 

87 

101 

93 

89 

65 

90 

95 

94 

88 

62 

78 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

77 

81 

89 

85 

94 

101 

104 

90 

75 

76 

61 

86 

64.6 

MIN 

47 

45 

49 

50 

54 

46 

49 

49 

53 

47 

51 

49 

52 

55 

55 

64 

53 

52 

52 

46 

47 

64 

46 

48 

52 

55 

52 

94 

62 

52 

97 

50.9 

Sawyers  bar  ranger  sta 

MAX 

83 

86 

90 

94 

95 

92 

84 

90 

91 

98 

93 

93 

95 

100 

100 

102 

100 

97 

96 

92 

87 

85 

82 

85 

93 

102 

108 

105 

102 

101 

101 

94.3 

MIM 

42 

47 

50 

53 

51 

48 

4t 

49 

49 

51 

54 

59 

64 

55 

58 

56 

57 

57 

55 

62 

48 

46 

45 

48 

53 

57 

56 

60 

56 

59 

57 

52.6 

S««  R«l«»Qc»  Nol«i  Following  SliUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Station 

Day  ot  Month 

• 

01 
« 

1 

2  1 

3 

4 

5 

e 

'i 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

i 

14  1 

1 

IS 

.6 

17 

18 

"i 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SCDTU 

KMX 
MIN 

63 
47 

67 
50 

6P 
49 

69 

52 

72 
52 

63 
53 

66 
53 

65 
48 

68 

51 

7? 
56 

66 
51 

62 

50 

71 
49 

67 
48 

69 

51 

65 
52 

63 
52 

6! 

52 

63 
53 

65 
54 

62 
53 

65 
52 

63 
48 

64 

47 

70 
49 

75 
51 

76 
51 

74 
51 

71 
50 

70 
51 

68 

51 

67;3 
50.9 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

73 
53 

6* 

49 

66 
48 

79 
54 

74 
54 

69 
53 

67 
49 

68 
51 

79 
50 

77 
54 

70 
52 

64 
49 

62 
51 

63 
52 

60 
52 

60 
52 

56 
52 

62 
54 

65 
55 

78 
50 

76 
50 

69 
55 

67 
53 

78 
57 

68 
53 

67 
50 

63 

50 

56 
49 

56 
49 

60 
46 

67.4 

51. t 

SONOMA 

MAX 
MIN 

91 
46 

91 
46 

97 
48 

107 
51 

101 
56 

87 
45 

68 
48 

94 
47 

102 
51 

101 
48 

95 

51 

87 
51 

89 

50 

66 
56 

83 
57 

84 
56 

83 
55 

62 
53 

76 
55 

76 
47 

87 
43 

90 
51 

86 
47 

97 
46 

107 
51 

109 
54 

10! 
52 

97 
51 

98 
53 

98 

53 

99 
1.9 

92.7 
50.5 

TRINITY  D4M  VIST!  PT 

MAX 
MIN 

90 
49 

85 
j2 

89 
j5 

95 
56 

94 

90 
52 

91 

9H 

94 

9: 

91 

9( 

100 
62 

95 

89 
54 

92 

68 
58 

86 
50 

63 

85 

5  ^ 

91 
56 

99 
6  1 

103 
65 

66 

102 

99 
64 

98 

62 

92.9 
57.3 

TUCELAKE 

MAX 

78 
33 

85 
38 

88 
43 

68 
47 

85 
45 

84 
48 

84 
38 

86 
44 

92 
43 

93 
47 

66 
48 

66 
56 

67 

56 

86 
46 

91 
48 

92 
51 

89 

50 

90 
48 

83 
51 

79 
41 

75 
44 

74 
37 

78 
36 

84 
39 

91 
46 

96 
57 

96 
50 

96 
49 

93 
48 

93 
47 

94 
48 

87.2 
45.9 

UKIAH 

MAX 
MIN 

94 
51 

93 
53 

99 
54 

100 
57 

94 
61 

83 
55 

87 
55 

92 
53 

104 
53 

95 
56 

95 
57 

101 
56 

96 
57 

90 
54 

96 

55 

88 

54 

92 
53 

90 
51 

81 
52 

78 
53 

65 
46 

82 
54 

83 
49 

97 
49 

106 
57 

110 
61 

103 
60 

101 
59 

102 
57 

103 
57 

105 
58 

94.4 
54.7 

MAKH  SPRINGS  DAM 

MAX 
MIN 

80 
45 

92 
42 

87 
47 

96 
49 

102 
58 

96 
50 

69 
48 

94 

55 

94 

56 

102 
45 

97 
51 

90 
47 

91 
47 

79 
54 

75 

56 

79 
54 

77 
52 

78 
51 

78 
47 

79 
46 

80 
44 

88 
58 

87 
54 

87 
46 

100 
62 

107 
53 

107 
50 

93 
50 

64 

49 

87 
50 

89 
46 

69.! 
50.5 

WEAVERVILLE  RAN&ER  STA 

MAX 
MIN 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

34 

42 

45 

44 

47 

4S 

41 

45 

46 

50 

51 

55 

50 

51 

9 1 
53 

95 
64 

92 
63 

9C 
62 

62 

8  5 
58 

4< 

75 
40 

75 
39 

40 

76 
50 

90 
46 

96 
55 

98 
53 

95 
60 

96 
55 

94 
58 

86.6 
49.9 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

88 
43 

86 
45 

91 
45 

93 
46 

90 
48 

79 
44 

60 
41 

65 
44 

97 
43 

93 
45 

04 
47 

95 
48 

93 
52 

69 
50 

64 
50 

80 
50 

82 
49 

82 
45 

77 

50 

70 
49 

79 
47 

79 
44 

77 
39 

90 
44 

99 
48 

102 
52 

100 
53 

91 
52 

91 
51 

95 

51 

97 
49 

67.7 
47.2 

HULOM  CREEK  1  NM 

MAX 
MIN 

83 
45 

94 
46 

94 
49 

96 
51 

98 
54 

91 
50 

84 

50 

90 
48 

93 
48 

101 
52 

90 
52 

95 
57 

102 
56 

108 
60 

108 
56 

105 
58 

103 
58 

99 
54 

103 
54 

93 
51 

63 
55 

88 
47 

82 
43 

87 
47 

97 
50 

106 
56 

112 
61 

110 
60 

106 
56 

105 
59 

106 
53 

97.2 
52.8 

YREKA 

•          >  * 

MAX 
MIN 

76 
40 

86 
45 

91 
52 

95 

55 

94 
53 

97 

50 

63 
49 

89 
52 

90 
53 

99 
56 

93 
54 

92 
60 

92 
55 

95 
59 

99 
60 

100 
61 

100 
62 

97 
60 

96 
59 

87 
55 

63 
56 

79 
48 

82 
49 

85 
48 

92 
54 

99 
60 

106 
62 

104 
56 

100 
58 

100 
60 

101 
59 

93.0 
54.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

82 
34 

84 

45 

91 
47 

89 
46 

91 
44 

86 
45 

86 
41 

88 
47 

98 
43 

96 
45 

94 
51 

86 
59 

68 
50 

91 
49 

94 
51 

95 
49 

88 
51 

88 
42 

83 
42 

83 
42 

80 
45 

78 
35 

80 
35 

68 
40 

96 
44 

96 
55 

97 
46 

95 
48 

94 

54 

94 

50 

96 

52 

89.7 
46.1 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

75 
30 

81 
40 

87 
38 

90 
41 

92 
47 

91 
45 

8C 
35 

66 
40 

90 
38 

99 
44 

93 
58 

90 
58 

87 
55 

87 
50 

90 
45 

94 
47 

95 
47 

90 
47 

90 
55 

87 
43 

85 
40 

84 

34 

80 
35 

62 
38 

86 
42 

95 
50 

97 
49 

98 
47 

90 
49 

95 
46 

95 
47 

89.4 

44 . ; 

AUBURN 

MAX 
MIN 

89 
60 

92 
61 

94 
63 

97 
67 

102 
70 

99 
58 

89 
59 

90 
63 

94 
68 

100 
69 

101 
70 

95 
66 

97 
69 

94 
63 

90 
58 

85 
58 

85 
59 

87 
58 

86 
54 

81 
52 

76 
51 

84 
52 

90 
54 

87 
59 

95 

62 

101 
68 

103 
71 

97 
71 

94 
64 

96 
67 

100 
71 

92.6 
62  .  4 

AUBURN  0AM  PROJECT 

MAX 
MIN 

84 

56 

90 
56 

92 
58 

96 
58 

100 
67 

98 
55 

86 
55 

88 
56 

93 
64 

99 
66 

100 
65 

95 

61 

95 
61 

92 
61 

68 
56 

83 
56 

82 

57 

65 
56 

84 

52 

79 
50 

76 
48 

85 

58 

69 
56 

84 
57 

94 
63 

99 
68 

101 
66 

96 
68 

94 

62 

95 
56 

99 

68 

91.1 
59.3 

Blue  canyon  wso  ap 

MAX 
MIN 

76 
54 

77 
57 

81 
59 

86 
61 

80 
61 

76 
58 

76 
58 

60 
58 

65 
64 

64 
64 

80 
60 

79 
60 

78 
61 

78 
63 

80 
64 

78 
60 

77 
61 

77 
60 

75 
56 

67 
53 

70 
53 

72 
52 

73 
53 

81 
56 

66 
66 

88 
69 

63 
67 

84 

66 

84 
66 

65 
66 

85 
6! 

79.4 
60.4 

BOHMAN  DAM 

MAX 
MIN 

77 
49 

77 
52 

8? 
53 

86 
57 

82 
55 

76 
54 

78 
52 

82 
52 

88 
60 

60 
58 

82 
58 

80 
53 

86 
56 

79 
57 

65 
60 

82 
57 

78 
55 

77 
56 

76 
54 

70 
53 

72 
54 

74 
53 

74 
48 

63 
52 

90 
63 

90 
62 

85 
61 

65 
60 

66 
60 

84 

60 

66 
58 

61.3 
55.9 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

83 
55 

90 
5B 

88 
60 

96 
63 

101 
69 

81 
59 

83 
58 

86 
58 

92 
63 

101 
62 

93 
61 

89 
56 

95 

56 

80 
55 

77 
56 

73 
56 

75 
56 

75 
54 

73 
55 

72 
56 

75 
55 

85 
59 

88 
58 

97 
57 

104 
62 

103 
59 

68 
55 

64 
56 

88 
57 

89 
60 

66.8 
58.2 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

91 
55 

96 
55 

100 
57 

107 
60 

102 
58 

94 
57 

93 
59 

103 
59 

103 

60 

101 
62 

102 

60 

94 
58 

93 
58 

94 
54 

85 

53 

85 
53 

89 
57 

53 

107 

95 

60 

103 
61 

8URNEY 

MAX 
MIN 

78 
33 

89 

36 

82 

89 
40 

90 
42 

89 
46 

66 
39 

93 
44 

90 
42 

87 
46 

68 
44 

90 
41 

87 
49 

94 

50 

91 
50 

86 
49 

68 
49 

64 
44 

81 
41 

76 
35 

78 
34 

81 
37 

89 
39 

97 
41 

100 
46 

96 
46 

96 
49 

94 
43 

93 
46 

88.4 
42.7 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

80 
41 

83 
43 

86 
45 

91 
47 

86 
46 

84 

'■5 

87 
48 

93 
48 

93 
58 

86 
51 

65 
48 

68 
52 

87 
52 

90 
53 

65 
54 

84 
50 

85 
52 

67 
49 

65 
47 

80 
45 

76 
42 

70 
43 

63 
44 

86 
49 

94 

52 

92 
S3 

91 
54 

91 
52 

91 
54 

90 
53 

66.7 
49.0 

CHESTER 

MAX 
MIN 

38 

91 

87 
42 

86 
41 

68 
41 

93 
41 

90 
47 

89 
46 

65 
44 

67 

46 

88 

41 

93 
46 

88 
50 

84 
47 

85 
46 

64 
47 

61 
43 

80 
41 

77 
38 

78 
38 

66 
39 

94 
44 

97 
47 

95 
49 

94 

49 

94 

50 

92 
50 

93 
48 

88.1 
44.5 

CHICD  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

95 

95 

99 
59 

106 
60 

103 
68 

102 
58 

92 
62 

100 
68 

100 
67 

104 
67 

103 
65 

98 
64 

102 
64 

99 
62 

90 
62 

88 
62 

90 
61 

90 
60 

90 
57 

65 
54 

86 
56 

94 
60 

90 
61 

103 
59 

103 
64 

105 
66 

105 
67 

98 

68 

96 

66 

99 

67 

102 
65 

97,2 
62.9 

CLARKSifURC 

MAX 
MIN 

83 
48 

92 
57 

89 
56 

96 
59 

103 
62 

93 
55 

86 
55 

88 
56 

93 
62 

101 
60 

96 
58 

91 
58 

95 
56 

65 
56 

81 
56 

77 
56 

77 
54 

79 
52 

76 
52 

76 
52 

75 
52 

85 

53 

89 
53 

85 
53 

96 
58 

101 
62 

102 
62 

91 
58 

66 
55 

91 
56 

92 
59 

88.8 
56.2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

89 
48 

94 
50 

95 
54 

98 
54 

102 
67 

100 
63 

68 
53 

97 
61 

97 
53 

103 
61 

100 
57 

99 
56 

96 
57 

102 
57 

100 
56 

97 
57 

94 
59 

95 
50 

97 
54 

90 
53 

85 
49 

88 
54 

89 
56 

90 
50 

98 
53 

105 
56 

109 
57 

103 
60 

102 
61 

103 
56 

103 
55 

97.1 
55.8 

COLFAX 

MAX 

COLUSA  1  SSM 

MAX 

94 
54 

94 

60 

99 

56 

103 
62 

101 
63 

96 
56 

92 
56 

97 
57 

101 
62 

101 
63 

100 
60 

97 

60 

101 
62 

97 
64 

69 
57 

86 
55 

88 
56 

68 
53 

85 
53 

63 

53 

67 
51 

95 
59 

91 
55 

100 
56 

102 
59 

106 
65 

96 
64 

96 
62 

96 

60 

97 
64 

102 
60 

95.5 
58.6 

DAVIS  2  HSH  EXP  FARM 

MAX 

87 
49 

94 

53 

9? 
52 

99 
59 

105 
65 

98 
54 

90 
52 

91 
54 

95 
59 

'02 
56 

99 

66 

96 
55 

97 
58 

91 
57 

90 
57 

62 
57 

83 
55 

65 

51 

63 
53 

83 
50 

60 
50 

85 

55 

92 
51 

88 

50 

96 
57 

103 
56 

104 
60 

99 
56 

93 
55 

95 
55 

96 
56 

92.7 
55.0 

DEER  CREEK  FOREBAV 

MAX 

76 
51 

80 
54 

82 
5S 

86 
53 

89 
59 

88 
62 

65 
56 

65 
59 

88 
61 

8" 

60 

69 
62 

87 
58 

65 
59 

86 
60 

85 
60 

65 
58 

82 
57 

61 
56 

83 
56 

83 
52 

78 
48 

86 
49 

60 
54 

80 
53 

64 

61 

»1 
65 

92 
66 

89 
65 

68 
65 

90 
64 

91 
65 

65.2 
58.2 

DE  SABLA 

MAX 

87 

SO 

88 
57 

91 
5? 

97 
64 

97 
54 

90 
55 

90 
53 

93 

57 

95 
62 

94 
57 

93 
56 

93 
59 

94 
58 

90 
56 

84 
58 

65 
56 

66 
57 

85 
55 

84 

51 

60 
51 

63 
52 

84 
52 

93 
53 

99 
57 

99 
60 

99 
61 

96 
60 

94 
61 

95 
60 

95 
61 

91.1 
56.4 

DOBBINS  1  S 

MAX 

93 
49 

9f 
53 

100 
55 

97 
57 

82 
54 

69 

53 

93 
55 

96 
57 

100 
59 

96 
59 

95 
58 

95 
61 

69 
69 

88 
59 

88 
59 

89 
59 

90 
55 

62 
50 

69 
52 

86 
52 

95 
51 

103 
56 

97 
62 

9! 
55 

97 
61 

100 
61 

102 
60 

93.6 
56.7 

DOHNIEVILLE  ranger  STA 

MAX 

81 
41 

85 
45 

8^ 
45 

90 
46 

95 
55 

95 

60 

69 
47 

96 
50 

96 
53 

94 
54 

93 
55 

95 
54 

91 
56 

95 
55 

93 
55 

90 
60 

80 
56 

85 
55 

87 

50 

61 
50 

80 
46 

60 
48 

85 
44 

62 
45 

92 
49 

99 
53 

92 
53 

93 
53 

93 
54 

94 
54 

93 
54 

89.7 
51.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

as 

56 

92 
56 

91 
57 

96 
60 

103 
64 

102 
55 

69 
57 

91 
58 

95 

60 

99 
6? 

98 
61 

98 
62 

96 
61 

101 
63 

99 
65 

92 
63 

90 
65 

69 
62 

90 
59 

66 
57 

81 
56 

67 
5! 

89 
54 

67 
56 

98 

60 

104 
63 

104 
65 

100 
66 

98 
66 

99 
65 

100 
62 

94.5 
60.4 

FAIRFIELD  FIRE  STATIO* 

MAX 

MIN 

79 
52 

84 
55 

83 

57 

92 
59 

101 
66 

87 
54 

62 
54 

83 
54 

89 

59 

98 
57 

90 
5« 

84 

55 

87 
54 

79 
54 

77 
55 

77 
59 

75 
54 

75 
52 

76 
54 

75 
53 

75 
53 

83 
58 

87 
54 

83 
54 

94 

60 

102 
62 

105 
59 

90 
57 

62 
S3 

87 
54 

90 
57 

65.5 

56.0 

FOLSOM  DAM 

MAX 

MIN 

67 

52 

94 

62 

9r 

59 

100 
59 

104 
68 

101 

5e 

90 
57 

92 
58 

97 
62 

103 
66 

101 
62 

96 
59 

99 

60 

94 
57 

66 

56 

83 
55 

64 

55 

66 
5* 

84 

53 

Bl 
54 

79 
52 

86 
55 

94 

56 

89 

56 

99 
59 

103 
72 

10! 

70 

98 

63 

98 

62 

97 
62 

101 
62 

93.9 
59.1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

82 
55 

86 
56 

89 
61 

93 
59 

97 
64 

94 

62 

86 
58 

67 
60 

91 
64 

95 
6? 

95 
64 

92 
62 

92 
63 

92 
63 

68 

62 

66 
61 

65 

62 

66 

61 

88 

60 

65 
45 

76 

50 

80 
54 

84 

55 

84 

91 
63 

97 
67 

98 

69 

94 

66 

94 

67 

96 
66 

97 
69 

89.7 
60.9 

3««  R*l«(»Bcc  Noi*«  FetlowtDg  SuUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  cau.fo^nu 


JULY  1973 


Station 

Day  of  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

'  1 

8  1 

9 

10  1 

11  j 

12 

13 

14 

15 

IB 
lb 

17  j 

18 

10  1 

19  , 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CRASS  VtlLEV  NO.  2 

MAX 
MIN 

85 
52 

52 

55 

59 

56 

53 

56 

Vt 

61 

95 
59 

57 

61 

93 
61 

86 
61 

60 

60 

86 

60 

66 
55 

64 
60 

76 
62 

7  8 
52 

84 
53 

83 
50 

9  1 
57 

97 
61 

98 
64 

61 

94 

61 

95 
61 

62 

88.8 
57.1 

OmZZLV  ISLINO  REFHCE 

MAX 
MiN 

82 
48 

92 
51 

54 

'56 

5! 

53 

53 

66 

'54 

95 
54 

53 

54 

82 
54 

76 
66 

66 

-75 
53 

75 
51 

73 
62 

74 
51 

75 
63 

85 
56 

90 
62 

63 
53 

98 
60 

'56 

106 

55 

66 
53 

90 
54 

9  1 
56 

87.6 
54.0 

HIT  CREEK  PH  NC  1 

MAX 
MIN 

36 

41 

It 

42 

44 

4? 

39 

92 
43 

93 
41 

99 
47 

96 
47 

93 
50 

9 1 
48 

96 
47 

97 
50 

101 
52 

98 
52 

91 
52 

93 
51 

69 
45 

87 
44 

83 
39 

65 
37 

66 
40 

95 
43 

101 
48 

105 
52 

'51 

101 
51 

99 
50 

9b 
49 

93.8 
45,7 

JESS  VILLEV 

MAX 
MIN 

34 

4! 

45 

44 

47 

46 

43 

86 
46 

93 
46 

90 
51 

89 
55 

85 

50 

83 
49 

65 
57 

69 
52 

69 
52 

65 
51 

65 
50 

63 
54 

78 
46 

71 
41 

72 
36 

76 
40 

86 
43 

91 
41 

92 
65 

93 
56 

91 
53 

90 
51 

90 
51 

92 
55 

85.6 
47.8 

LAKEI>ORT 

MAX 
MIN 

".e 

's 

50 

54 

'55 

91 
52 

48 

98 
49 

105 
51 

10? 
51 

99 
54 

98 
55 

100 

97 
56 

94 

56 

93 

56 

93 
57 

94 

49 

68 
61 

84 
46 

89 
45 

86 
47 

90 
43 

'47 

'53 

105 
56 

102 
56 

'59 

101 
59 

104 
55 

104 
64 

97.4 
52.3 

LAKE  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

35 

38 

39 

41 

41 

38 

38 

4£ 

47 

89 
46 

39 

65 

63 

82 
44 

84 
53 

50 

8 1 
46 

8 1 
46 

82 
41 

80 
42 

76 
38 

77 
39 

77 
37 

8  5 
36 

92 
49 

93 
48 

89 
47 

69 
46 

89 
46 

64.5 

43.3 

MANZANITt  LAKE 

MAX 
MIN 

42 

42 

44 

Vl 

48 

47 

44 

45 

5C 

49 

85 
48 

46 

44 

54 

52 

53 

45 

48 

80 
46 

77 
44 

42 

39 

41 

44 

48 

54 

89 
55 

55 

69 
51 

67 
64 

52 

60.8 
47.5 

MARKLEY  CQVE 

MAX 
MIN 

53 

5! 

56 

6C 

63 

53 

57 

56 

bi 

'59 

99 
61 

58 

6C 

91 
68 

87 
66 

66 

65 

52 

66 
67 

79 
51 

79 
62 

86 
60 

90 
55 

56 

60 

63 

'51 

96 
60 

96 
60 

100 
60 

102 
61 

92.9 
57.6 

MARVSVILLE 

MAX 
MIN 

57 

6! 

61 

66 

69 

'59 

58 

95 
59 

bi 

103 
67 

64 

63 

65 

99 
61 

9! 
58 

58 

58 

92 
56 

90 
55 

69 
53 

65 
65 

89 
62 

96 
68 

92 
56 

64 

69 

64 

96 
61 

99 

62 

100 
74 

96.9 
61.7 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

3i 

39 

45 

50 

47 

4: 

83 
43 

46 

4( 

50 

9  3 
'6 

57 

53 

92 
60 

95 
51 

64 

93 
52 

90 
52 

69 
64 

65 
46 

84 
41 

8 1 
40 

80 
40 

82 
43 

90 
46 

9  6 
54 

103 
55 

99 
54 

100 
53 

95 
52 

95 
52 

90.5 
46.2 

MINERAL 

MAX 
MIN 

36 

3( 

38 

41 

44 

42 

38 

38 

39 

45 

4  5 

44 

52 

87 
47 

8  5 
46 

47 

47 

83 

46 

83 
44 

6 1 
40 

76 
39 

76 
36 

76 
36 

77 
37 

6  5 
46 

93 
48 

95 
49 

9  2 
46 

92 
49 

90 
46 

69 
55 

64.9 
43.4 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

MAX 
MIN 

31 

44 

49 

57 

56 

53 

49 

89 
49 

96 
50 

9 1 
55 

68 
56 

87 
59 

90 
62 

93 
56 

96 
56 

56 

86 
54 

5* 

87 
55 

74 
50 

76 
50 

76 
46 

62 
49 

4t 

60 

97 
65 

97 
69 

9  5 
60 

92 
56 

93 
54 

93 
56 

68.7 
53.5 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

84 
42 

45 

4^ 

9 1 
48 

52 

95 
49 

87 
47 

87 
49 

9C 
53 

54 

95 
53 

5C 

54 

91 
56 

89 
57 

57 

87 
56 

68 
55 

89 
49 

87 
46 

79 
47 

80 
47 

84 

45 

43 

46 

54 

97 
56 

55 

92 
56 

95 
54 

96 
54 

90,0 
50.6 

ORLANO 

MAX 
MIN 

88 
61 

96 
61 

9  5 
60 

^65 

64 

102 
57 

9 1 
60 

95 
62 

100 
64 

102 
6-' 

104 
67 

99 
64 

99 
66 

105 
64 

93 
61 

69 
60 

62 

6f 

69 
57 

87 
53 

83 
49 

86 
60 

93 
58 

90 
60 

102 
63 

'7' 

105 
66 

66 

99 
66 

96 
66 

99 
66 

96.  1 
62.1 

□ROVILLE 

MAX 
MIN 

93 
59 

96 
65 

64 

67 

107 
71 

102 
61 

92 
61 

94 
64 

99 
69 

1 03 
7! 

103 
69 

^66 

100 

70 

99 
65 

94 
61 

61 

61 

6C 

9  1 
57 

86 
56 

83 
57 

87 
64 

94 
62 

9 1 
62 

^69 

'74 

'70 

69 

1 00 
67 

100 
67 

103 
68 

95.9 
64  .  6 

Paradise 

MAX 

Mm 

84 
60 

65 

63 

66 

70 

97 
59 

90 
61 

8  8 
65 

6C 

71 

97 
67 

62 

71 

95 
67 

69 
64 

63 

63 

61 

85 
69 

51 

76 
54 

60 

86 
59 

61 

69 

71 

99 

72 

70 

94 
70 

94 

71 

95 
74 

90.5 
64  .  5 

placerville 

MAX 
MIN 

51 

89 
52 

55 

6C 

57 

54 

53 

56 

60 

62 

97 
60 

57 

61 

59 

90 
59 

59 

68 

58 

8  7 
53 

49 

76 
46 

63 

52 

51 

58 

75 

'm 

63 

96 

61 

96 
61 

96 

62 

91.0 
57.4 

PLACERVULE  IPC 

MAX 
MIN 

68 
62 

90 
62 

94 
67 

97 
65 

95 
71 

95 
65 

87 
62 

92 
66 

95 
67 

96 
71 

94 
71 

94 
66 

94 
69 

69 
67 

66 
64 

66 

64 

87 
65 

64 
61 

6  2 
46 

8  2 
53 

8  5 
58 

85 
56 

92 
60 

99 
68 

'73 

98 
74 

96 
74 

99 
71 

99 
73 

1  0  I 
74 

92.0 
65.6 

platina 

MAX 
MIN 

89 
49 

9C 
56 

95 
64 

97 
59 

95 
56 

67 

95 
63 

94 
62 

93 
57 

99 
54 

92 
57 

86 
54 

51 

60 

87 

86 

48 

57 

95 
63 

'62 

105 
57 

55 

96 
57 

100 
58 

1  n  1 

62 

94.5 
57. 4 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

85 
35 

38 

93 

36 

37 

86 
36 

8  6 
37 

37 

90 
39 

89 
36 

37 

36 

38 

36 

9? 
39 

37 

6  6 
37 

89 
38 

OUINCY 

MAX 
MIN 

82 
37 

6G 
37 

39 

94 
42 

44 

41 

40 

44 

45 

46 

■.7 

45 

50 

49 

45 

53 

53 

51 

46 

44 

43 

44 

39 

40 

45 

47 

46 

51 

99 
50 

97 
50 

47 

92.3 
45.3 

RED  BLUFF  WSO  AP 

MAX 
MIN 

97 
62 

63 

6! 

70 

63 

63 

65 

''6S 

70 

72 

^69 

107 
68 

'70 

9  1 
65 

9 1 
63 

64 

64 

60 

55 

59 

65 

60 

103 
64 

1  1  1 
68 

110 
72 

103 
72 

100 
71 

'69 

'70 

'7c 

99. 1 
66.0 

REDDINO  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

98 
64 

97 
66 

'68 

74 

105 
76 

^6! 

99 
68 

67 

107 
72 

74 

'77 

76 

1 07 
76 

'71 

'70 

76 

70 

66 

9  5 
65 

59 

61 

56 

65 

66 

75 

'79 

'77 

76 

'73 

'76 

105 
71 

102.7 
70.3 

ROCKLIN 

MAX 

MIN 

90 
47 

9G 
5* 

98 
54 

'56 

62 

104 

92 
58 

95 
54 

9^ 
60 

64 

105 

60 

'se 

63 

58 

66 

56 

56 

54 

53 

54 

53 

55 

56 

52 

60 

^65 

'70 

62 

96 
62 

63 

64 

96.5 
57.9 

SACRAMENTO  WSO  AP 

MIN 

95 
52 

95 
59 

58 

107 
62 

61 

9 1 

57 

57 

61 

'"9 

61 

60 

57 

59 

69 

68 

57 

56 

54 

55 

55 

54 

58 

54 

101 
56 

105 
63 

66 

65 

92 

60 

58 

58 

104 
61 

58.7 

SACRAMENTO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

94 
54 

94 

61 

100 
60 

104 
65 

99 
60 

88 
57 

92 
56 

96 
59 

104 
66 

90 
64 

96 
62 

96 
56 

92 

60 

68 
56 

60 
68 

81 
67 

84 
56 

82 
5* 

76 
55 

76 
55 

86 
64 

9? 
62 

68 
56 

96 
58 

104 

67 

106 
72 

96 
65 

91 
63 

95 
58 

96 
59 

102 
64 

92.9 
59.8 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

91 
66 

64 

93 
67 

IOC 

73 

'67 

M 

67 

'72 

73 

'  75 

'74 

76 

74 

103 
71 

67 

92 
69 

9 1 
69 

65 

59 

82 
60 

66 

65 

90 
66 

72 

10  3 
78 

1  10 
75 

101 
75 

103 
73 

'74 

74 

97.2 
69.9 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

83 
46 

8! 
45 

8G 
48 

92 
54 

53 

48 

46 

49 

58 

54 

55 

50 

53 

63 

92 
68 

6  8 
54 

62 

86 
54 

50 

49 

47 

50 

80 
46 

91 
60 

58 

9  5 
59 

56 

92 
61 

57 

56 

55 

67.7 
52.4 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

8E 
57 

57 

59 

62 

64 

101 
58 

61 

61 

64 

101 
64 

101 
65 

99 
63 

97 
63 

103 
65 

98 
65 

92 
65 

89 
65 

92 
64 

9  1 

60 

87 
65 

83 
66 

89 
56 

92 
55 

90 
69 

101 
59 

107 
66 

1  06 
67 

1  00 
68 

67 

100 
67 

101 
64 

96.2 
62.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

8C 
45 

4! 

47 

49 

51 

49 

46 

49 

90 
51 

90 
53 

87 
52 

87 
51 

88 
53 

67 
55 

64 

55 

62 
54 

63 
54 

84 
53 

8  3 
49 

75 
48 

77 
45 

80 
46 

77 
46 

87 
46 

94 
53 

95 
49 

9  1 
57 

89 
55 

91 

55 

9 1 
55 

54 

86.  1 
50.6 

Twin  lakes 

MAX 
MIN 

69 
39 

11 

3' 

43 

44 

38 

38 

46 

46 

46 

70 
40 

67 
46 

69 
40 

72 
45 

70 
44 

68 
41 

67 
41 

66 
39 

64 

40 

61 
33 

64 
33 

64 
31 

74 
35 

49 

80 
45 

76 
44 

76 
47 

44 

45 

45 

71.1 
41.6 

vacaville 

MAX 
MIN 

91 
48 

89 
48 

94 

5? 

'56 

56 

54 

58 

52 

'56 

5<. 

58 

54 

51 

54 

57 

82 
67 

65 
55 

84 
49 

58 

79 
50 

46 

91 
54 

48 

52 

107 
57 

106 
59 

104 
60 

58 

'54 

'56 

'56 

94.1 

54.3 

VOLTA  POWER  MOUSE 

MAX 
MIN 

90 
62 

5' 

6; 

6^ 

61 

61 

58 

61 

62 

'67 

69 

96 
66 

97 
67 

97 
65 

97 
64 

9  1 
61 

90 
63 

91 
62 

61 

89 
54 

6  7 
55 

85 

67 

66 
54 

96 
61 

103 
68 

104 
69 

104 
72 

101 
67 

66 

69 

68 

95.3 
63.2 

MHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

69 
5" 

61 

64 

6? 

70 

66 

63 

66 

61 

'n 

102 
69 

99 
72 

99 
66 

101 
67 

104 
66 

98 
65 

93 
66 

93 
65 

62 

91 
57 

65 
56 

91 
63 

90 
62 

91 
63 

99 
68 

106 
73 

109 
70 

103 
67 

106 
69 

102 
70 

103 
70 

97.5 
65.7 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

88 
59 

94 

61 

96 
60 

100 
63 

105 
70 

91 
58 

93 
61 

102 
66 

102 
67 

100 

65 

101 
64 

100 
55 

98 
65 

103 
62 

94 
59 

88 
59 

89 
69 

89 

86 
64 

84 
5  5 

69 
66 

89 
56 

94 
56 

89 
59 

100 
59 

104 
69 

107 
65 

100 
66 

96 
64 

96 
63 

97 
63 

95.6 
61.6 

WILLOWS 

MAX 

MIN 

87 
60 

95 
59 

94 
59 

97 
63 

106 
64 

100 
55 

89 
56 

92 
59 

95 
65 

98 
65 

101 
65 

99 
64 

97 
65 

100 
59 

92 
57 

66 
57 

67 
57 

69 
55 

68 
53 

85 
50 

82 
51 

66 
56 

92 
66 

89 
57 

1U3 
63 

102 
66 

104 
63 

97 
64 

96 
62 

95 
62 

97 
64 

94.2 
59.8 

WINTERS 

MAX 
MIN 

9? 
55 

95 
57 

95 

56 

100 
64 

106 
68 

102 
57 

94 
57 

94 
58 

99 
62 

103 
60 

101 
62 

100 
60 

98 
61 

100 
61 

94 
60 

90 
60 

90 
56 

92 
55 

92 
65 

86 
53 

86 
54 

92 
62 

94 
55 

90 
68 

99 
64 

105 
68 

106 
64 

102 
62 

99 

60 

101 
60 

100 
61 

96.6 
59.6 

WOODLAND  1  WNN 

MAX 
MIN 

92 
52 

96 
57 

97 
54 

103 
62 

106 
66 

102 
59 

93 
54 

100 
52 

100 
62 

105  103  99 
59     58  57 
5««  R«I*i»&c*  N 

99     99  95 
60     57  57 
slat  FoUowljig  Slalj 

87 

56 

88 
56 

90 
52 

91 
52 

69 
51 

86 
52 

92 
58 

97 
64 

93 
55 

102 
62 

106 
64 

107 
62 

102 
59 

97 
57 

96 
57 

100 
59 

97.2 
57.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

o 

OI 
•0 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

-11 

"  I 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

t 

16 

17 

18 

"1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

II 

> 

< 

•         •  • 

NDRTH6»ST  INTERIOR 
81SINS  33 

BOCA 

MAX 
MIN 

76 
29 

76 
29 

63 
34 

86 
36 

90 
38 

86 
35 

80 
32 

83 
36 

86 

40 

91 
41 

88 

43 

87 
37 

84 

50 

60 
40 

81 
45 

86 
47 

83 
42 

84 
49 

65 
38 

60 
37 

75 
33 

76 
35 

79 
34 

77 
30 

87 
37 

91 
41 

92 
40 

89 
42 

88 

41 

90 
41 

88 

42 

84.2 
38.3 

BOOIE 

MAX 

MIN 

74 
25 

74 

24 

79 
26 

85 

32 

83 
34 

78 
34 

81 
31 

80 
36 

62 
42 

79 
37 

78 
39 

76 
37 

68 
46 

73 
32 

72 
34 

77 
34 

78 
38 

74 
3S 

72 
25 

68 
30 

70 
36 

71 
34 

71 
29 

80 
29 

81 
36 

79 
34 

79 
34 

75 
45 

77 
44 

78 
39 

77 
37 

76.5 
34.3 

BRIOCERQRT 

MAX 
MIN 

79 
30 

82 
32 

85 
32 

90 
36 

89 
39 

86 

36 

85 
35 

85 
39 

88 
35 

85 
44 

84 
44 

82 
36 

76 
43 

78 
38 

80 
37 

81 
39 

80 
37 

81 
37 

79 
32 

76 
36 

75 
31 

76 
31 

79 
31 

83 
29 

87 
34 

67 
35 

84 

39 

63 
33 

83 
33 

84 
34 

62 
40 

82.3 
39.6 

CEOARVIII.E 

MAX 
MIN 

77 
40 

79 
44 

86 
54 

91 
56 

90 
56 

82 
47 

87 

54 

90 
55 

97 
65 

93 
57 

89 
61 

87 
60 

94 
56 

85 
58 

93 
58 

87 
56 

90 
61 

66 
51 

85 
46 

75 
45 

79 
48 

82 
92 

88 
99 

95 
58 

96 
60 

95 
99 

99 
99 

94 
60 

95 
61 

88.3 
55.0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 
MIN 

74 

30 

79 
35 

80 
34 

84 
37 

88 
39 

88 
37 

84 
35 

82 
35 

86 
43 

89 
44 

36 
45 

65 
36 

82 
47 

77 
40 

79 
42 

84 
45 

79 
46 

81 
44 

83 
40 

78 
39 

74 
36 

74 
36 

77 
33 

79 
32 

89 
41 

90 
44 

»l 
43 

89 
46 

86 
49 

90 
46 

62 
45 

82.6 
40.0 

OOVlE  5  SSE 

MAX 
MIN 

86 
44 

88 
44 

94 
45 

95 
49 

93 
53 

87 
43 

90 
43 

93 
44 

98 

50 

97 

56 

91 
63 

69 
53 

65 
59 

89 
52 

93 
52 

92 
58 

93 
52 

89 
56 

65 
52 

82 
47 

79 
45 

81 
42 

63 
47 

89 
46 

95 
49 

98 
54 

99 

96 

99 
97 

94 
96 

96 
55 

99 
99 

90.6 
51.0 

FLEMING  FISH  AND  CAHE 

MAX 
MIN 

S4 
41 

87 
43 

92 
44 

95 
49 

95 
49 

91 
45 

90 
43 

92 
50 

98 
49 

98 
54 

92 
56 

92 
53 

69 
55 

91 
52 

95 
51 

94 
57 

94 
47 

92 
54 

91 
55 

86 
47 

83 
48 

81 
42 

84 

41 

69 
46 

97 
48 

98 
53 

96 
52 

97 
96 

95 
91 

96 
55 

96 
93 

92.0 
49.6 

FORT  8IDHELL 

MAX 
MIN 

eo 

37 

87 
40 

90 
47 

89 
48 

89 
48 

82 
52 

86 
43 

88 
49 

92 
49 

90 
52 

90 
55 

69 
59 

61 
57 

89 
50 

92 
49 

92 
54 

69 
50 

90 
52 

85 

57 

84 

46 

78 
44 

76 
40 

82 
41 

68 
45 

93 
53 

95 
55 

94 
54 

94 
93 

93 
92 

93 
52 

93 
93 

86.2 
49.5 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

83 
42 

85 
44 

90 
45 

91 
47 

93 
50 

87 
51 

88 
47 

65 
50 

90 
50 

90 
53 

86 
54 

87 
53 

85 
56 

84 
50 

78 
48 

80 
47 

63 
46 

82 
47 

63 
44 

80 
47 

79 
44 

80 
42 

82 
43 

88 
44 

90 
48 

68 
51 

86 
60 

87 
90 

83 
55 

84 
54 

65 
54 

65.2 
48.6 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

7? 
31 

79 
35 

80 

36 

84 
38 

89 
39 

85 

38 

77 
37 

81 
37 

66 
39 

89 
46 

66 
46 

85 
37 

83 
38 

76 
42 

79 
45 

84 
46 

85 
43 

62 
43 

82 
39 

73 
37 

75 
37 

76 
35 

74 
33 

84 

36 

66 
45 

90 
45 

67 
44 

89 
47 

86 
46 

88 
45 

88 
47 

82.9 
40.4 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
40 

92 
45 

93 
45 

96 

50 

96 
50 

92 
52 

91 
45 

93 
52 

96 
54 

98 
57 

90 
58 

91 
52 

90 
55 

90 
54 

97 
53 

92 

60 

90 
52 

92 
54 

88 
56 

65 
54 

69 
46 

82 
50 

64 
50 

86 
51 

94 
48 

97 
57 

99 
58 

99 
98 

96 
96 

97 
61 

96 
96 

91.8 
52.6 

TAHOe  CITY 

MAX 
MIN 

71 
35 

71 
38 

77 
38 

80 
40 

83 
42 

79 
41 

75 
40 

79 
40 

60 
45 

82 

46 

82 
46 

81 
41 

78 
49 

74 
41 

76 
44 

80 
47 

80 
45 

72 
46 

78 
42 

75 
42 

68 
39 

70 
40 

70 
37 

71 
37 

78 
44 

82 
45 

75 
43 

81 
49 

81 
48 

82 
48 

82 
48 

77.2 
42.6 

TAHOE  VALLEY  FA4  AP 

MAX 
MIN 

72 

79 

81 

81 
37 

81 

76 

76 

80 

84 

65 

82 

76 
38 

73 

77 
4  1 

60 

78 

76 

78 
44 

75 

70 
41 

72 
34 

71 
36 

73 
32 

77 
33 

82 
40 

S2 
42 

82 
41 

63 
49 

69 

82 

82 

78.! 
40.8 

TERttO 

MAX 
MIN 

80 
23 

85 
38 

89 
40 

90 
49 

90 
52 

83 

50 

87 
41 

69 
49 

94 
40 

92 
45 

90 
52 

81 
49 

85 

50 

67 
49 

92 
44 

90 
57 

87 
45 

69 
55 

90 
50 

89 
57 

74 
42 

77 
35 

79 
36 

87 
39 

91 
45 

95 
48 

94 

50 

93 
62 

94 
94 

92 
54 

94 

51 

67.9 
46.8 

TRUCkEE  RANGER  STATIOr 

MAX 
MIN 

78 
26 

81 
32 

85 
33 

88 
34 

89 
37 

85 

33 

82 
31 

66 
35 

90 
39 

90 
40 

88 
44 

66 
36 

83 
51 

60 
40 

85 
45 

84 
44 

84 
39 

83 
43 

84 
38 

80 
36 

75 
34 

77 

34 

78 
31 

62 
33 

88 
38 

89 

4? 

91 
42 

90 
44 

89 
41 

69 

39 

87 
41 

64.7 
37.9 

WaODFDROS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

79 
45 

86 
53 

9? 
52 

90 
54 

93 
53 

84 

57 

89 
59 

89 
53 

94 
54 

93 
62 

91 
61 

87 
56 

84 
57 

83 
52 

90 
56 

85 
53 

69 
54 

63 
53 

79 
91 

80 
48 

79 
45 

79 
49 

84 
46 

91 
54 

92 
57 

93 
58 

96 
56 

97 
57 

89 
59 

89 
97 

67.5 
53.9 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<, 

BEN  LOMOND  1> 

MAX 
MIN 

82 
43 

86 
42 

90 
42 

105 
46 

98 

52 

86 
43 

79 
44 

86 
44 

92 
46 

90 
47 

83 
47 

79 
46 

72 
50 

66 
47 

73 
52 

74 

54 

74 
55 

74 
54 

76 
54 

78 
65 

82 
48 

88 
49 

64 

42 

96 
43 

108 
50 

101 
52 

63 
52 

81 
94 

86 

52 

87 
94 

96 
90 

85.1 
46.7 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

70 
52 

65 
52 

67 
55 

81 
53 

70 
58 

66 
53 

65 
53 

70 
54 

75 
55 

73 
54 

67 
55 

66 
55 

65 
56 

66 
55 

63 
67 

64 

55 

62 
55 

66 
54 

65 
57 

69 
59 

68 
57 

77 
58 

71 
94 

81 
59 

87 
60 

88 
56 

70 
55 

63 
96 

65 
55 

68 
95 

72 
53 

69.6 
55.2 

BURLINGAME 

MAX 

MIN 

77 
49 

78 
49 

50 

87 

51 

87 

50 

75 
52 

69 
50 

71 
50 

84 
51 

73 
50 

82 
52 

70 
50 

74 

50 

54 

55 

71 
57 

71 
56 

72 
59 

67 
66 

67 
56 

78 
56 

74 
52 

68 
52 

86 
49 

96 
52 

93 
55 

93 
55 

79 
96 

74 
95 

79 
92 

81 
93 

77.6 
52.6 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

71 
4! 

75 
44 

74 
48 

99 
48 

89 
48 

71 
45 

71 
44 

72 
46 

75 
45 

78 
49 

76 
49 

71 
45 

7B 
48 

75 
51 

72 
53 

73 
54 

71 
53 

66 
52 

67 
53 

70 
53 

73 
47 

73 
44 

72 
40 

89 
41 

104 
57 

96 
61 

84 
48 

81 
90 

72 
90 

75 
49 

87 
47 

77.4 
46.5 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

7» 
51 

83 
52 

85 
55 

100 
55 

83 
55 

88 

55 

92 
54 

90 
58 

83 
54 

82 
54 

73 
56 

73 
56 

72 
56 

72 
57 

71 
55 

71 
55 

71 
57 

83 
54 

SO 
53 

93 
57 

102 
59 

98 
60 

81 

96 

79 
94 

82 
94 

83 

94 

62.6 
55.3 

CILROY 

MAX 
MIN 

85 
46 

87 
49 

90 
50 

95 

53 

101 
60 

94 
49 

85 
48 

82 
50 

90 
54 

95 
53 

96 
50 

82 
48 

81 
51 

62 
52 

80 
54 

80 
56 

79 
57 

79 
56 

79 
51 

75 
57 

75 
52 

86 

90 

90 
46 

66 
47 

97 
55 

105 
58 

102 
53 

89 
93 

64 
54 

89 
53 

91 
54 

87.3 
52.2 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

64 

51 

64 
51 

61 
46 

65 
48 

65 
48 

63 
51 

62 
52 

62 
44 

65 
45 

64 
49 

63 
51 

61 
51 

61 
52 

63 
53 

62 
56 

64 
55 

62 
50 

63 
94 

64 
55 

66 
56 

65 
55 

65 
49 

63 
50 

65 
49 

67 
47 

68 
47 

67 
64 

66 
94 

64 
54 

64 
54 

64 
92 

63.9 
51.1 

HOLLISTEP   1  Sn 

MAX 
MIN 

81 
37 

82 
41 

87 
42 

102 
42 

96 
51 

81 
40 

81 
43 

83 
45 

88 
44 

87 
47 

78 
42 

77 
40 

73 
48 

68 
56 

73 
53 

73 
50 

72 
53 

73 
49 

72 
51 

73 
49 

75 
44 

85 
48 

64 
38 

93 
36 

109 
41 

97 
46 

78 
50 

72 
90 

82 
51 

64 
49 

95 
47 

62.3 
46.0 

RINC  CITY 

MAX 
MIN 

86 
39 

87 
47 

90 
47 

100 
48 

87 
43 

81 
46 

79 
45 

82 
45 

97 
45 

86 
48 

65 
51 

83 
45 

84 
51 

60 
62 

80 

52 

81 
54 

76 
53 

76 
54 

76 
52 

79 
92 

82 
47 

61 
42 

84 

40 

93 
40 

104 
46 

109 
51 

93 
46 

89 

93 

68 

52 

69 
91 

96 
91 

86.4 
48.1 

LIVERMDRE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

9? 
43 

90 
49 

94 
47 

103 
52 

102 
59 

SO 
45 

81 
47 

91 
48 

102 
51 

100 
53 

92 
49 

94 
48 

95 

51 

87 

51 

60 
53 

79 
53 

77 
53 

76 
51 

73 
53 

72 
94 

64 
50 

86 
52 

79 
44 

98 
48 

102 
93 

108 
57 

104 
57 

94 
92 

93 
92 

94 
97 

100 
99 

90.5 
51.9 

LOS  GAT05 

MAX 
MIN 

87 
45 

81 
50 

87 
48 

99 
51 

94 
57 

81 
48 

81 
48 

85 
50 

95 
52 

91 
53 

88 
50 

92 
50 

87 

50 

80 
51 

79 
51 

82 
55 

80 
57 

77 
56 

74 
56 

74 
99 

82 
47 

65 
51 

80 
47 

94 
47 

103 
52 

100 
57 

87 
59 

S3 
96 

86 

99 

88 

96 

92 
55 

66.3 
52.1 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
4S 

89 
51 

93 

105 
54 

106 
54 

93 
51 

93 
51 

94 
52 

99 
58 

101 
55 

96 
54 

89 

52 

87 
53 

78 
54 

75 
56 

75 
56 

77 
55 

79 
53 

74 
55 

77 
94 

86 
49 

92 
58 

88 

50 

98 
50 

106 
56 

109 
60 

106 
99 

87 
94 

89 

92 

91 
93 

9T 
94 

90.9 
53.5 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

68 
47 

64 

50 

63 
48 

78 
48 

65 
51 

69 

50 

60 
51 

65 
48 

71 
48 

68 
49 

60 
51 

64 

50 

67 
51 

63 
53 

69 
52 

68 
56 

65 
54 

61 
93 

64 
54 

69 
54 

66 

52 

69 
52 

66 

50 

76 
46 

83 

50 

78 

51 

75 
54 

68 
93 

69 
93 

70 
92 

74 
91 

67.9 
51.1 

MONTEREY  FA4  AP 

MAX 

MIN 

63 
50 

64 
47 

78 
48 

78 
52 

66 

53 

68 
54 

68 
51 

73 
48 

69 
50 

66 
52 

66 
51 

69 
52 

65 
52 

62 
5* 

64 
55 

67 
55 

69 
50 

69 
93 

71 
49 

79 
90 

79 
51 

73 
54 

75 
99 

71 
51 

69.5 
51.5 

MDRRQ  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

62 
47 

62 
51 

63 
49 

68 
49 

66 
50 

66 
49 

63 
♦  6 

63 
49 

62 
50 

65 

51 

63 
53 

62 
52 

65 
54 

63 
55 

63 
56 

70 
57 

66 
57 

69 
99 

65 
55 

66 
59 

66 
49 

65 
52 

69 
48 

66 
49 

74 

51 

70 
53 

68 
57 

66 
59 

65 
55 

69 
94 

65 
95 

65.1 
52.2 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

MIN 

79 
57 

89 
57 

89 
62 

98 
66 

99 
66 

99 
49 

83 

52 

91 
52 

94 
56 

98 
69 

94 
64 

98 
64 

93 
64 

85 
49 

78 
49 

77 
49 

80 
47 

76 
48 

78 
49 

76 
47 

82 
46 

87 
46 

87 
49 

91 
47 

99 
46 

97 
47 

104 
46 

96 
68 

92 
69 

94 
68 

95 
74 

89.3 
95.5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

MIN 

77 
58 

77 
60 

83 
64 

89 

70 

75 
57 

76 
54 

82 
59 

66 
68 

86 
71 

84 

70 

63 
69 

81 

70 

78 
67 

79 
64 

75 
67 

77 
66 

80 
67 

74 
52 

74 
94 

76 
59 

72 
92 

89 
98 

91 
69 

89 
74 

87 
76 

87 
75 

88 

74 

89 
74 

89 
73 

61.7 
65.2 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

MIN 

95 
42 

95 
47 

98 
49 

106 
49 

105 
58 

103 
45 

94 

41 

90 
48 

98 

52 

102 
55 

103 
50 

99 
46 

98 
48 

92 
48 

86 

51 

90 
51 

86 
54 

89 

92 

91 
51 

84 

47 

84 
44 

91 
44 

99 
42 

99 
42 

100 
53 

108 
60 

100 
49 

99 

90 

103 
90 

109 
91 

104 
91 

96.3 
49. n 

NENARK 

MAX 
MIN 

69 
52 

79 
54 

ti 

80 
56 

89 
53 

71 
55 

72 
54 

72 
54 

74 
57 

8! 
55 

76 
55 

74 
54 

77 
55 

76 
57 

75 
58 

71 
60 

73 
59 

70 
97 

66 
57 

67 
58 

69 

57 

73 
56 

79 
93 

70 
94 

63 
58 

96 
99 

99 

97 

76 
97 

77 
57 

76 
99 

79 
96 

75.8 
99.9 

S«*  R*(«r«oc«  Noi*i  FoUowljig  SiatloB  Ind» 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

i 

J 

6 

1 

8  1 

9 

10  j 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAKLAND  WSO  iP 

MAX 

74 

64 

71 

86 

68 

68 

67 

70 

76 

71 

70 

69 

73 

71 

69 

69 

68 

65 

66 

66 

69 

72 

67 

77 

92 

86 

71 

67 

67 

69 

72 

71.4 

MIN 

5? 

J3 

65 

55 

57 

56 

54 

55 

56 

56 

56 

54 

56 

57 

59 

59 

67 

56 

58 

59 

57 

67 

53 

54 

56 

58 

67 

58 

56 

57 

66 

56*5 

OAKLANn  MUSEUM 

MAX 

78 

69 

73 

67 

71 

72 

69 

76 

60 

76 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

66 

65 

67 

68 

72 

76 

71 

64 

97 

93 

69 

69 

69 

70 

77 

73.5 

MIN 

52 

53 

54 

53 

56 

53 

53 

52 

53 

52 

54 

53 

53 

53 

57 

57 

56 

54 

56 

56 

55 

56 

51 

53 

58 

61 

66 

55 

54 

54 

53 

54.5 

Palo  alto  jb.  museum 

MAX 

75 

82 

72 

77 

94 

81 

60 

76 

61 

86 

82 

77 

76 

75 

74 

73 

73 

73 

71 

73 

73 

77 

63 

76 

65 

96 

94 

77 

72 

73 

74 

78.5 

50 

52 

51 

52 

57 

52 

51 

52 

53 

52 

53 

53 

57 

57 

57 

59 

59 

56 

57 

57 

50 

52 

50 

60 

64 

56 

59 

60 

56 

56 

57 

54.5 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

91 

97 

101 

104 

104 

96 

91 

96 

101 

99 

96 

84 

62 

78 

60 

76 

78 

77 

74 

76 

89 

92 

93 

96 

106 

106 

92 

96 

102 

99 

105 

92.4 

PASO  R0BLE5  FAA  AP 

MAX 

93 

97 

101 

106 

101 

90 

66 

95 

102 

102 

91 

66 

79 

74 

60 

79 

79 

78 

74 

77 

91 

92 

90 

98 

107 

96 

94 

97 

103 

104 

105 

91.9 

MIN 

iiS 

46 

51 

56 

56 

52 

50 

51 

54 

60 

54 

50 

51 

53 

55 

54 

54 

55 

54 

54 

47 

50 

49 

46 

55 

59 

51 

51 

57 

57 

58 

52.9 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

90 

94 

95 

100 

106 

99 

88 

69 

97 

101 

101 

96 

96 

94 

69 

67 

68 

67 

87 

82 

77 

90 

91 

68 

99 

107 

106 

101 

100 

103 

104 

94.7 

MIN 

"il 

49 

49 

54 

60 

41 

44 

47 

53 

58 

49 

45 

45 

48 

46 

51 

51 

49 

50 

52 

45 

49 

43 

46 

55 

68 

53 

52 

53 

52 

59 

50.0 

PISMO  BEACH 

MAX 

69 

70 

76 

74 

72 

70 

70 

60 

66 

62 

65 

66 

68 

66 

84 

70 

69 

68 

69 

69 

73 

74 

73 

67 

90 

70 

70 

67 

66 

66 

67 

71.3 

MIN 

51 

46 

46 

48 

52 

50 

50 

50 

50 

52 

53 

50 

53 

54 

54 

54 

66 

56 

56 

54 

49 

49 

48 

65 

53 

52 

56 

55 

54 

55 

55 

52.1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

MIN 

PORT  CHICAOD  NAVAL  OBP 

MAX 

69 

85 

9? 

104 

92 

86 

66 

67 

97 

90 

93 

67 

85 

77 

66 

78 

75 

74 

72 

75 

65 

88 

64 

96 

102 

106 

96 

64 

86 

90 

93 

88.1 

MIN 

5? 

50 

54 

51 

57 

55 

54 

54 

53 

50 

57 

52 

53 

53 

56 

55 

56 

56 

55 

67 

54 

65 

54 

49 

52 

55 

54 

94 

53 

52 

94 

5  3.7 

PRIEST  VALLEV 

MAX 

94 

95 

98 

102 

96 

90 

90 

94 

100 

99 

95 

94 

91 

90 

69 

69 

68 

90 

66 

60 

67 

89 

88 

98 

105 

104 

98 

99 

101 

101 

102 

94.3 

MIN 

40 

45 

50 

50 

57 

47 

44 

45 

50 

55 

53 

47 

47 

49 

60 

50 

50 

52 

50 

46 

49 

45 

40 

42 

47 

51 

50 

92 

56 

57 

67 

49.  1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

87 

65 

62 

101 

98 

78 

80 

84 

94 

91 

a5 

61 

80 

82 

60 

79 

80 

76 

72 

72 

81 

86 

76 

93 

102 

100 

94 

79 

77 

78 

82 

84.4 

MIN 

48 

49 

49 

55 

55 

49 

49 

49 

51 

51 

51 

47 

56 

56 

57 

56 

56 

55 

56 

56 

54 

51 

48 

49 

52 

57 

56 

99 

57 

54 

55 

53.2 

RICHMOND 

MAX 

73 

66 

68 

65 

70 

73 

70 

66 

75 

67 

64 

67 

65 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

66 

76 

75 

76 

82 

84 

76 

68 

67 

67 

68 

70.4 

MIN 

53 

52 

55 

54 

57 

54 

54 

54 

57 

53 

54 

52 

54 

54 

56 

56 

55 

55 

56 

57 

54 

56 

54 

54 

57 

58 

57 

96 

54 

54 

54 

54.8 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

87 

61 

67 

100 

93 

82 

62 

84 

97 

88 

78 

63 

76 

72 

68 

69 

70 

67 

68 

68 

78 

62 

70 

91 

101 

100 

91 

60 

76 

85 

94 

32.3 

MIN 

52 

50 

63 

53 

52 

52 

53 

53 

52 

55 

53 

51 

50 

54 

55 

53 

54 

53 

53 

54 

53 

53 

56 

47 

53 

61 

55 

95 

52 

62 

60 

5  3.9 

SALINAS  3  E 

MAX 

66 

66 

74 

60 

72 

67 

64 

67 

75 

6S 

64 

65 

66 

64 

67 

67 

66 

69 

65 

67 

67 

67 

66 

77 

65 

80 

70 

67 

68 

69 

76 

69.3 

MIN 

50 

50 

48 

52 

52 

54 

53 

50 

50 

52 

54 

51 

52 

54 

54 

54 

5  5 

55 

55 

56 

53 

53 

51 

46 

49 

60 

65 

99 

54 

53 

54 

52.4 

Salinas  faa  ap 

MAX 

6'' 

65 

67 

62 

67 

67 

68 

67 

76 

69 

64 

66 

67 

64 

69 

69 

69 

64 

67 

70 

69 

70 

69 

79 

67 

79 

71 

66 

70 

72 

78 

70.2 

MIN 

51 

51 

47 

50 

52 

53 

53 

49 

50 

52 

52 

51 

53 

55 

55 

58 

56 

54 

55 

67 

55 

55 

53 

49 

51 

53 

57 

57 

56 

55 

55 

53.2 

S   f  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

69 

67 

SP 

68 

66 

62 

61 

63 

62 

65 

64 

63 

65 

61 

62 

62 

61 

60 

62 

64 

64 

62 

60 

04 

65 

66 

66 

64 

60 

58 

59 

63.0 

MIN 

55 

50 

50 

50 

52 

51 

51 

50 

51 

50 

52 

51 

52 

55 

54 

55 

54 

51 

52 

53 

53 

51 

50 

50 

50 

53 

53 

94 

54 

52 

52 

52.0 

San  FRANCISCO  WSO  AP 

MAX 

77 

65 

67 

85 

66 

66 

65 

67 

74 

68 

71 

69 

73 

73 

70 

70 

70 

65 

65 

66 

72 

69 

64 

80 

91 

74 

68 

65 

66 

66 

70.8 

MIN 

50 

50 

51 

50 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

52 

51 

53 

54 

56 

58 

55 

54 

56 

56 

56 

55 

53 

52 

54 

55 

65 

59 

54 

53 

52 

53.3 

SAN  FRUNCISCO  WSD  CI 

MAX 

67 

59 

56 

78 

61 

63 

60 

64 

67 

63 

63 

59 

62 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

64 

63 

70 

63 

75 

62 

82 

61 

61 

59 

60 

62 

64.3 

MIN 

51 

50 

51 

51 

52 

52 

51 

52 

52 

50 

52 

51 

52 

54 

56 

56 

54 

53 

55 

56 

54 

54 

52 

52 

56 

S-i 

64 

93 

52 

52 

52 

52.8 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

71 

64 

64 

78 

66 

65 

64 

65 

70 

68 

66 

69 

70 

70 

71 

72 

64 

65 

70 

68 

70 

66 

65 

71 

80 

80 

75 

70 

68 

70 

70 

69.2 

MIN 

43 

46 

41 

46 

46 

51 

51 

42 

39 

49 

47 

45 

49 

45 

53 

54 

54 

52 

53 

55 

53 

45 

42 

42 

41 

41 

46 

52 

51 

51 

50 

47.6 

SAN  JOSE 

MAX 

83 

83 

62 

93 

92 

77 

78 

62 

91 

69 

S3 

66 

61 

80 

76 

79 

75 

74 

72 

71 

77 

81 

75 

86 

98 

100 

92 

80 

79 

81 

86 

82.8 

MIN 

49 

56 

5? 

55 

60 

51 

51 

52 

55 

56 

54 

52 

53 

56 

55 

59 

59 

57 

68 

58 

64 

54 

50 

51 

56 

60 

58 

96 

58 

57 

66 

55.2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

78 

70 

76 

66 

91 

81 

78 

73 

79 

81 

60 

71 

75 

75 

71 

70 

71 

70 

66 

67 

66 

75 

79 

75 

85 

106 

65 

78 

77 

78 

76 

77,1 

MIN 

44 

46 

50 

49 

51 

49 

46 

49 

49 

50 

52 

49 

52 

54 

56 

53 

55 

54 

54 

54 

51 

50 

47 

60 

60 

58 

58 

96 

55 

59 

54 

52. 1 

San  MATEO 

MAX 

84 

61 

81 

96 

65 

73 

72 

77 

67 

79 

71 

70 

70 

68 

68 

64 

66 

69 

68 

68 

73 

76 

70 

86 

1  00 

95 

92 

75 

73 

75 

81 

77.3 

MIN 

56 

53 

53 

49 

54 

53 

53 

54 

52 

52 

52 

52 

52 

54 

55 

56 

58 

58 

60 

57 

54 

64 

55 

51 

52 

51 

59 

62 

55 

54 

54 

54.3 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

83 

83 

94 

76 

78 

83 

92 

83 

67 

83 

6  1 

79 

60 

78 

74 

73 

72 

79 

82 

77 

69 

100 

103 

94 

Bn 

81 

83 

87 

83. 

MIN 

53 

52 

54 

52 

52 

52 

54 

56 

53 

53 

53 

55 

54 

59 

59 

56 

57 

57 

50 

54 

60 

50 

55 

60 

64 

99 

58 

59 

57 

55.1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

67 

74 

77 

69 

78 

76 

72 

76 

79 

75 

69 

66 

64 

64 

64 

69 

69 

68 

71 

74 

75 

79 

60 

83 

97 

79 

72 

70 

73 

74 

8  1 

74.3 

MIN 

44 

49 

44 

45 

46 

43 

45 

45 

46 

45 

48 

48 

52 

54 

52 

56 

55 

55 

54 

53 

45 

52 

42 

40 

47 

50 

48 

92 

54 

54 

52 

48.9 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 

66 

79 

7(1 

72 

96 

70 

70 

69 

75 

64 

76 

72 

74 

69 

71 

66 

68 

67 

65 

65 

67 

73 

7! 

70 

85 

96 

95 

72 

69 

74 

62 

74.3 

MIN 

45 

45 

46 

49 

50 

49 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

51 

53 

53 

52 

50 

51 

52 

51 

52 

48 

47 

47 

54 

51 

91 

51 

51 

49 

49.8 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 

93 

87 

98 

105 

95 

64 

83 

93 

102 

98 

90 

95 

84 

80 

78 

77 

76 

73 

74 

75 

86 

90 

95 

100 

107 

109 

95 

91 

95 

95 

102 

30.9 

MIN 

47 

52 

50 

53 

59 

50 

50 

51 

53 

52 

53 

51 

52 

52 

50 

48 

54 

50 

52 

53 

47 

50 

50 

43 

51 

55 

54 

90 

50 

62 

53 

51.4 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

67 

64 

68 

69 

64 

71 

7 1 

66 

70 

73 

70 

63 

62 

65 

67 

61 

66 

70 

87 

93 

74 

61 

66 

66 

69.2 

MIN 

50 

51 

46 

46 

52 

51 

51,. 

50 

50 

50 

52 

49 

51 

53 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

47 

54 

51 

47 

56 

52 

66 

99 

54 

54 

53 

52.0 

WOODSIOe  FIRE  STA  1 

MAX 

89 

86 

86 

101 

101 

83 

65 

90 

94 

92 

89 

87 

63 

62 

75 

79 

79 

61 

76 

71 

65 

84 

79 

95 

105 

104 

97 

63 

81 

64 

89 

66." 

•          •  • 

MIN 

44 

44 

45 

47 

49 

46 

45 

45 

47 

47 

47 

46 

46 

54 

50 

53 

55 

54 

52 

52 

45 

47 

42 

51 

49 

4H 

54 

93 

53 

52 

52 

46.8 

SAN  JUASUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBDARD  ML 

MAX 
MIN 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

89 

91 

9(1 

94 

100 

98 

69 

90 

92 

101 

99 

92 

91 

69 

62 

60 

79 

6 1 

80 

78 

78 

65 

90 

66 

96 

104 

106 

90 

94 

92 

94 

90.4 

MIN 

50 

60 

62 

62 

70 

60 

91 

62 

60 

62 

64 

52 

60 

58 

53 

60 

61 

51 

52 

52 

58 

68 

64 

52 

60 

60 

58 

98 

56 

56 

59 

57.8 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

96 

95 

97 

100 

101 

100 

95 

94 

95 

1  02 

100 

102 

97 

96 

95 

93 

91 

92 

95 

93 

84 

85 

69 

91 

93 

102 

105 

102 

101 

99 

96 

96.1 

MIN 

66 

65 

69 

70 

73 

72 

65 

66 

66 

74 

74 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

69 

69 

59 

59 

60 

64 

62 

65 

68 

72 

74 

74 

74 

75 

68.4 

AUBERRY  1  Nh 

MAX 

MIN 

BAKERSFIElO  WSO  AP 

MAX 

97 

100 

101 

104 

106 

96 

96 

98 

103 

1  06 

106 

102 

100 

98 

96 

94 

97 

99 

95 

84 

87 

92 

94 

94 

102 

109 

106 

103 

104 

103 

104 

99.4 

66 

68 

70 

73 

74 

71 

69 

69 

71 

76 

76 

74 

71 

72 

69 

73 

67 

71 

70 

60 

59 

64 

65 

64 

68 

75 

72 

74 

76 

76 

78 

7o .  5 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

91 

94 

95 

9! 

96 

96 

90 

90 

97 

98 

97 

96 

92 

91 

90 

68 

67 

90 

69 

66 

83 

85 

67 

69 

97 

101 

100 

96 

97 

98 

97 

93.0 

MIN 

64 

65 

67 

68 

70 

70 

66 

66 

69 

72 

72 

71 

69 

70 

69 

68 

69 

70 

69 

64 

60 

61 

64 

63 

67 

70 

77 

73 

74 

76 

75 

68.6 

BLACKWELLS  CORNER  2WNk 

MAX 

94 

97 

98 

100 

104 

96 

94 

95 

101 

101 

100 

98 

94 

90 

90 

90 

92 

99 

99 

62 

65 

89 

92 

91 

96 

104 

103 

100 

102 

100 

101 

95.8 

MIN 

57 

60 

61 

65 

69 

68 

59 

60 

65 

69 

69 

66 

65 

65 

60 

62 

60 

61 

60 

54 

52 

59 

69 

56 

64 

68 

71 

63 

65 

69 

67 

62.8 

BUTTONWILlOw 

MAX 

97 

96 

99 

100 

1153 

102 

98 

98 

98 

101 

105 

105 

93 

100 

97 

96 

93 

99 

96 

94 

84 

37 

92 

93 

99 

102 

106 

104 

96 

103 

103 

98.0 

MIN 

62 

62 

64 

64 

64 

64 

63 

64 

63 

69 

65 

65 

63 

61 

63 

63 

63 

66 

63 

55 

57 

59 

61 

57 

59 

65 

61 

66 

66 

67 

66 

63.0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

79 

80 

64 

65 

89 

87 

87 

80 

62 

90 

69 

66 

85 

63 

82 

82 

82 

79 

61 

60 

79 

75 

79 

79 

84 

91 

92 

86 

86 

88 

88 

83.8 

MIN 

44 

47 

49 

54 

57 

57 

46 

48 

51 

54 

55 

49 

50 

52 

52 

51 

52 

52 

51 

40 

40 

42 

45 

43 

45 

51 

55 

96 

56 

54 

54 

50.1 

S**  R*l*i»iica  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


jULV  1973 


Stalion 

Day  ol  Month 

• 

01 
t 

1 

2 

3 

4  I 

s  1 

e 

1 

'i 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17  1 

18 

 r 

"1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

90 
57 

94 

61 

96 
59 

100 
59 

105 
71 

100 
58 

88 
58 

92 
60 

97 
67 

104 
68 

103 
65 

98 
62 

98 
62 

93 
58 

69 
55 

67 
54 

86 
54 

86 
93 

86 
62 

83 
52 

80 
54 

66 

59 

93 
57 

86 
56 

97 
56 

109 

72 

108 
70 

100 
66 

94 
69 

99 
67 

102 
66 

94i9 
60.4 

C4THEYS  VY  BULL  RUN 

RK 

MAX 
MIN 

93 
54 

93 
55 

97 
57 

98 
61 

101 
63 

100 
59 

92 
55 

91 
58 

95 
65 

102 
65 

102 
64 

99 
61 

97 
62 

95 
69 

92 
63 

90 
63 

91 
62 

91 
64 

92 
61 

90 
53 

80 
SO 

64 
55 

68 
53 

90 
53 

94 
61 

101 
66 

105 
66 

102 
68 

100 
66 

100 
66 

100 
69 

99.0 
60.7 

CHERRY  V»LLEY  0AM 

MAX 
MIN 

83 
'>9 

as 

57 

88 
53 

90 
55 

95 
56 

91 
55 

68 

52 

85 
54 

66 
57 

94 
5R 

94 
59 

90 
55 

86 
56 

88 

56 

86 
56 

85 
55 

86 
99 

85 
55 

64 

52 

77 
45 

60 
47 

80 
49 

83 
SO 

90 
56 

99 
59 

95 

60 

»3 

60 

92 
60 

92 
99 

92 
60 

68.0 
55.1 

coalinca 

MAX 

MiN 

91 
57 

98 
61 

98 
63 

102 
64 

103 
65 

100 
62 

94 

60 

96 
61 

101 
64 

105 
71 

101 
63 

102 
65 

96 
61 

94 

61 

92 
63 

97 
66 

93 
64 

96 
66 

92 
63 

89 
59 

68 
64 

93 
60 

92 
57 

97 
59 

99 
62 

106 
66 

102 
66 

100 
66 

101 
67 

106 
69 

103 
68 

97.8 
63.0 

CORCdRtN  IRRIC  OIST 

MAX 
MIN 

99 
57 

101 
50 

10? 
53 

103 
58 

105 
62 

101 
57 

96 
53 

96 
55 

103 
56 

106 
65 

105 
61 

100 
59 

100 
57 

100 
53 

97 
58 

94 
57 

95 
58 

96 
99 

94 

56 

89 
52 

86 
49 

92 
52 

99 
52 

96 
50 

102 
57 

106 
64 

106 
58 

104 
64 

105 
63 

103 
67 

103 
68 

99.9 
97.6 

OENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

90 
50 

91 
52 

94 
51 

97 
55 

97 
63 

86 
53 

86 
51 

94 
55 

98 
58 

95 

50 

94 
60 

93 
S7 

92 
57 

88 
46 

85 
57 

85 
56 

88 
56 

69 
99 

83 
53 

76 
52 

85 
51 

69 
57 

88 
47 

93 
55 

98 
55 

104 
56 

95 
60 

92 
99 

91 
58 

93 
98 

97 
60 

»1.2 
59.3 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

87 

35 

91 
37 

92 
40 

96 
43 

98 
43 

89 
43 

66 
39 

69 
41 

85 
46 

90 
58 

92 
46 

91 
43 

89 
46 

97 
47 

67 
49 

66 
49 

86 
48 

67 
47 

86 
47 

78 
44 

60 
36 

83 
39 

90 
39 

90 
37 

96 
43 

98 
44 

96 
49 

94 
90 

95 
53 

96 
49 

99 
50 

90.3 
44.6 

EL6CTR4  POWER  HDJSE 

MAX 
MIN 

93 
«9 

95 
56 

99 
53 

103 
55 

103 
61 

100 
52 

92 
51 

96 
51 

101 
63 

10? 
63 

101 
58 

97 
55 

97 
59 

94 
58 

90 
57 

69 
56 

90 
58 

90 
97 

89 
52 

84 

54 

66 
48 

91 
54 

91 
60 

96 
SO 

102 
64 

105 
67 

106 
61 

100 
60 

99 
58 

102 
58 

10* 
62 

96.4 

56.5 

FIVE  PniNTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

100 
54 

100 
59 

102 
60 

105 
65 

104 
58 

98 
54 

102 
57 

105 
68 

lOS 
65 

102 
61 

99 
61 

92 
56 

98 
59 

93 
61 

93 
58 

90 
53 

92 
52 

93 
55 

100 
60 

103 
63 

104 
69 

104 
68 

101 
64 

99.  J 
59.9 

FRESND  nSO  «P 

MAX 

MIN 

95 

58 

100 
60 

100 
62 

102 
64 

103 
68 

95 
63 

94 

57 

96 
62 

103 
66 

105 
70 

102 
67 

96 
65 

97 

65 

95 
66 

93 
64 

92 
64 

93 
64 

94 

69 

91 
61 

61 
68 

66 
56 

92 
60 

93 
58 

95 
56 

101 
63 

106 
68 

104 
68 

101 
67 

104 
66 

103 
67 

103 
66 

97.3 
63.4 

FRIANT   OOVERNMENT  CAMP 

MAX 

MIN 

9P 

5". 

98 

53 

102 
57 

102 
58 

104 
66 

105 
59 

97 
54 

96 
56 

99 
63 

106 
67 

106 
65 

104 
60 

101 
61 

99 
63 

97 
61 

95 

60 

94 

62 

95 
62 

96 
59 

94 

55 

84 
51 

69 
52 

93 
64 

94 

92 

97 
S3 

103 
62 

107 
66 

104 
64 

103 
63 

104 
69 

104 
66 

99.0 
59.9 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

93 
40 

94 
40 

95 
44 

95 
47 

97 
50 

92 
49 

87 
44 

68 
44 

96 
47 

95 
41 

96 
53 

95 

50 

91 
43 

69 
50 

68 
50 

65 
47 

85 
51 

86 
53 

67 
52 

64 

47 

76 
45 

89 
44 

87 
44 

67 
44 

97 
47 

101 
48 

100 
49 

96 
51 

96 
54 

94 

53 

93 
59 

91.3 
47.7 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

72 
48 

74 
50 

79 
51 

82 
53 

80 
54 

77 
52 

72 
46 

70 
49 

75 
52 

82 
58 

60 
55 

60 
53 

75 
60 

7? 
46 

74 

50 

72 
49 

72 
48 

69 
50 

72 
49 

71 
47 

63 
4? 

65 

41 

67 
49 

69 
47 

76 
SO 

64 
53 

83 
57 

79 
97 

78 
57 

77 
58 

78 
58 

74.8 
50.9 

HANFORD 

MAX 
MIN 

93 
54 

98 
58 

98 
57 

96 
54 

97 
64 

101 
60 

94 
54 

94 
53 

101 
63 

102 
66 

96 

6? 

96 
67 

97 
64 

93 
60 

94 
60 

92 
62 

92 
61 

92 
60 

90 
57 

80 
63 

85 

53 

69 
55 

92 
59 

92 
54 

97 
64 

106 
65 

96 

61 

94 
63 

99 
63 

99 
65 

ini 

67 

95.0 
69.8 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

82 

50 

84 
52 

86 
53 

88 
55 

90 
56 

88 
56 

85 
54 

83 
55 

65 
58 

91 
58 

91 
60 

88 
57 

86 
69 

84 
56 

85 
59 

85 
58 

63 
59 

62 
58 

84 

58 

62 
55 

74 
50 

77 
50 

79 
52 

61 
51 

87 
55 

92 
98 

94 
60 

90 
61 

89 
62 

90 
61 

90 
61 

65.6 
56.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

MIN 

67 
40 

71 
41 

74 
42 

76 
45 

73 
47 

74 
45 

65 
43 

68 
44 

77 
46 

76 
50 

74 
49 

70 
46 

69 
44 

68 
46 

69 
45 

67 
45 

69 
45 

68 
46 

67 
44 

64 
41 

57 

40 

61 
37 

66 
39 

73 
41 

79 
4B 

60 
90 

81 
49 

80 
53 

80 
53 

79 
93 

79 
64 

71. S 
45.6 

IDRIA 

MAX 
MIN 

91 
60 

89 
63 

9? 
66 

96 
69 

97 
71 

96 
62 

92 
62 

90 
63 

93 
68 

97 

72 

99 

73 

97 

70 

94 
69 

93 
69 

93 
66 

89 
64 

89 
64 

90 
65 

92 
64 

86 
48 

78 
53 

84 
61 

86 
61 

69 
62 

92 
62 

99 
72 

101 
71 

99 
71 

98 
74 

99 
73 

99 
74 

92.9 
65.9 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

98 

70 

96 
72 

96 
73 

96 
73 

102 
76 

103 
76 

100 
70 

97 
70 

101 
74 

10? 
80 

104 
78 

106 
75 

101 
7? 

99 
74 

97 
73 

95 
73 

99 

72 

94 
73 

97 
73 

93 
64 

64 
64 

89 
66 

92 
69 

94 
68 

100 
73 

105 
81 

108 
79 

107 
77 

100 
72 

103 
77 

103 
80 

98.7 
73.2 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

MIN 

97 
64 

100 
66 

101 
66 

100 
64 

99 
68 

95 
68 

94 
59 

96 
65 

104 
59 

103 
70 

102 
74 

101 
72 

96 
69 

95 
66 

94 
64 

93 
65 

92 
62 

94 
64 

94 
68 

92 
68 

83 
65 

87 
55 

90 
61 

94 
69 

104 
66 

104 
66 

101 
72 

100 
68 

98 
66 

99 
70 

101 
74 

96.9 
69.6 

kettleman  city 

MAX 
MIN 

99 
56 

97 
64 

101 
60 

101 
63 

104 
66 

105 
62 

98 
58 

96 

61 

99 
65 

105 
70 

106 
65 

104 
64 

102 
61 

101 
64 

99 
65 

95 

65 

94 
66 

94 

66 

96 
62 

94 
56 

64 
57 

86 
59 

94 
60 

95 
56 

96 
65 

102 
65 

109 

70 

108 

67 

106 
67 

109 
72 

103 
71 

99.4 
63.5 

kettleman  station 

MAX 
MIN 

96 
62 

99 
67 

100 
64 

102 
70 

104 
72 

102 
67 

94 
62 

97 
65 

103 
76 

105 
77 

103 
72 

99 
72 

99 
68 

96 
70 

93 
65 

94 
64 

94 
64 

94 

64 

94 
62 

88 
55 

67 

56 

93 
66 

93 
69 

94 
64 

102 
72 

109 
74 

106 
76 

102 
71 

103 
76 

102 
74 

103 
76 

96.5 
68.  1 

knights  FERRY  2  5C 

MAX 
MIN 

93 
52 

94 
62 

95 
58 

99 
62 

102 
64 

100 
55 

91 
53 

92 
54 

96 
65 

101 
69 

100 
62 

97 
58 

96 
63 

94 
59 

90 
58 

89 
58 

89 
57 

90 
59 

69 
55 

86 
94 

80 
50 

67 
58 

91 
60 

69 
55 

96 
61 

100 
68 

106 
65 

100 
69 

97 
65 

97 
64 

100 
67 

94.4 
59.4 

IE  CRA4D 

MAX 
MIN 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

97 
54 

96 
54 

98 
60 

100 
64 

100 
66 

101 
61 

96 
56 

95 
54 

96 
65 

10? 
70 

104 
65 

102 
61 

98 
60 

97 
62 

98 
62 

94 
63 

92 
63 

93 
65 

95 

63 

91 
56 

83 
55 

66 
58 

90 
58 

93 
52 

94 
64 

100 
66 

106 
69 

103 
69 

100 
66 

100 
66 

102 
69 

96.8 
61.7 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

96 
54 

100 
56 

101 
58 

103 
60 

ltl3 
63 

99 

60 

96 
56 

97 
67 

102 
62 

106 
67 

103 
63 

99 
61 

98 
59 

97 
60 

9! 

61 

93 
61 

95 

61 

96 
69 

94 
61 

90 
57 

66 
55 

90 
57 

94 
57 

95 
53 

101 
60 

108 
66 

104 
65 

101 
64 

101 
64 

102 
64 

103 
67 

98.3 
60.4 

LITTLE  PANOCME  OET 

OAf 

MAX 
MIN 

95 
57 

91 
64 

94 
64 

96 
66 

101 
67 

101 
73 

94 
56 

90 
60 

95 
66 

99 
73 

104 
65 

98 
62 

9b 
65 

96 
60 

91 
56 

87 
57 

85 
58 

67 
98 

88 
55 

83 
56 

79 
49 

64 

61 

91 
60 

91 
63 

94 
65 

101 
68 

103 
65 

98 
65 

97 
65 

96 
69 

100 
64 

93.8 
62.0 

lodgepole 

MAX 
MIN 

7? 
38 

75 
39 

8? 
38 

82 
40 

60 
45 

77 
46 

75 
43 

72 
41 

75 
43 

83 
49 

61 
48 

60 
45 

75 
43 

65 
55 

74 
44 

73 
43 

74 

44 

71 
49 

70 
45 

73 
40 

65 
40 

65 
33 

67 
38 

70 
40 

78 
44 

86 
48 

66 
48 

80 
47 

76 
49 

60 
90 

82 
49 

75.7 
43.8 

LOOI 

MAX 
MIN 

94 

5? 

94 

56 

9P 
56 

101 
59 

94 
64 

92 
53 

86 
54 

94 

56 

102 
63 

100 
61 

94 
59 

94 
56 

94 
57 

86 
55 

80 
56 

80 
55 

84 

55 

80 
99 

78 
53 

78 
51 

66 
60 

90 
51 

90 
52 

94 
54 

101 
61 

105 
63 

105 
59 

94 
58 

94 
97 

95 

57 

99 

61 

92.3 
96.4 

LOS  BANDS 

MAX 

MIN 

92 
52 

96 
63 

99 

se 

102 
63 

100 
68 

96 
58 

90 
59 

96 
56 

101 
64 

101 
64 

94 
63 

96 
56 

97 
62 

69 
60 

67 
57 

86 
56 

87 
56 

69 
96 

65 
54 

80 
55 

87 
92 

92 
59 

90 
58 

96 
55 

101 
63 

105 
66 

99 
67 

98 
63 

99 

63 

99 

65 

100 
67 

94.9 

60.  1 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

89 
60 

92 
64 

94 
63 

98 
69 

103 
75 

101 
70 

67 
60 

87 
61 

95 
69 

100 
74 

100 
65 

96 
62 

97 
61 

94 
53 

68 
57 

65 
58 

86 
56 

65 
58 

87 
67 

82 
58 

76 
64 

67 
60 

91 
66 

67 
60 

94 
67 

101 
72 

105 
71 

99 
67 

98 
66 

98 
67 

99 
72 

92,9 
63.4 

MADERA 

MAX 
MIN 

98 
56 

97 
60 

10? 
70 

102 
70 

100 
67 

103 
58 

57 

56 

99 
67 

104 
68 

104 
66 

103 
62 

101 
62 

99 
63 

97 
61 

94 
63 

93 
61 

99 
62 

92 
57 

68 
55 

81 
59 

89 
S3 

90 
56 

90 
53 

94 
61 

101 
69 

107 
66 

105 
63 

103 
63 

104 

63 

102 
67 

97.6 
61.8 

MANTECA 

MAX 

MIN 

89 
5? 

93 
59 

94 
5fi 

98 
59 

102 
68 

100 
58 

86 
56 

91 
56 

95 
60 

103 
64 

100 
61 

101 
59 

98 
60 

93 
56 

89 
56 

86 
58 

86 
58 

87 
99 

86 
53 

77 
60 

87 
52 

88 
56 

92 
55 

92 
56 

97 
SB 

103 
64 

106 
63 

98 
61 

96 
60 

97 
61 

98 
63 

93.9 
58.8 

><ARKDP» 

MAX 

MIN 

96 
66 

94 

69 

97 
69 

98 

73 

100 
78 

102 
72 

97 
68 

95 
69 

96 

72 

101 
78 

103 

77 

103 
71 

99 
75 

96 
71 

97 
69 

94 

71 

92 
66 

93 

70 

95 
69 

92 
60 

82 
57 

65 
56 

90 
66 

92 
64 

93 
68 

lUO 
77 

106 
72 

103 
73 

101 
75 

102 
74 

102 
76 

96.7 
70.0 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 
MIN 

95 
55 

97 
59 

99 
59 

101 
61 

102 
67 

100 
60 

93 
56 

96 
56 

101 
65 

10? 
68 

100 
64 

100 
61 

96 
61 

95 
62 

90 
69 

90 
57 

91 
60 

91 
58 

68 
56 

84 

53 

87 
52 

93 
59 

91 
64 

99 
54 

101 
60 

107 
69 

106 
65 

100 
61 

100 
69 

99 
61 

103 
64 

96.6 
60.0 

MODESTO 

MAX 
MIH 

93 
54 

94 

59 

97 
57 

101 
60 

99 
65 

89 
55 

90 
56 

95 
59 

102 
61 

100 
63 

97 
63 

97 
61 

94 
61 

90 
60 

67 
58 

67 
56 

86 
57 

68 

55 

83 
55 

79 
55 

88 
53 

92 
61 

67 
54 

99 
58 

102 
61 

107 
64 

98 
65 

96 

63 

97 
62 

98 

63 

102 
64 

94.0 
59.4 

NEMMAN  2  NX 

MAX 

MIN 

92 
50 

95 
98 

97 
55 

101 
SB 

100 
65 

96 
51 

91 
52 

95 
53 

101 
62 

100 
64 

100 
61 

98 
98 

97 
60 

99 
99 

91 
36 

86 
57 

68 
57 

86 

54 

87 
53 

82 
51 

86 
50 

92 
56 

89 
SO 

93 
62 

99 
59 

106 
64 

102 
60 

99 

60 

96 

63 

104 
65 

100 
63 

95.0 
57. J 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

91 
51 

91 
53 

95 
S3 

95 
56 

96 
59 

96 
57 

92 
52 

69 
53 

91 
59 

99 
56 

100 
59 

96 
S7 

93 
55 

91 
58 

91 
57 

88 
56 

68 
58 

87 
59 

89 
57 

66 
63 

79 
47 

81 
49 

86 

51 

89 
49 

91 
56 

99 
99 

101 
63 

97 
64 

96 
66 

97 
92 

98 
66 

92. J 
56.1 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

97 
55 

96 
67 

104 
69 

106 
71 

102 
59 

103 
61i 

97 
57 

95 
56 

103 
62 

101 
63 

104 
65 

100 
64 

103 
65 

104 
61 

95 
62 

94 

67 

96 
66 

97 
64 

94 
61 

94 

96 

82 
54 

86 

58 

92 
58 

94 
99 

99 
SS 

100 
64 

106 
64 

103 
66 

101 
61 

103 
69 

104 
66 

98.5 
62.0 

porterville 

MAX 

MIN 

99 
61 

98 
62 

1U1 
65 

102 
65 

104 
68 

105 
65 

97 
62 

97 
63 

98 
65 

103 
71 

106 

70 

105 
67 

100 
63 

99 
67 

98 
64 

96 
64 

99 

64 

99 

66 

97 

63 

94 

57 

64 
55 

88 
59 

93 

60 

94 

69 

99 
63 

103 

70 

109 
70 

109 
68 

102 
70 

102 
70 

102 
73 

98.9 
64.8 

S«*  R«lM*ac*  Nolva  Following  Suuon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.pokn,. 

  JULV  1973 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  {  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

POSEV  3  6 

MAX 
MIN 

65 
SI) 

82 
52 

84 
53 

85 
52 

66 

50 

8: 
51 

64 
51 

85 
52 

5! 

56 

58 

8 1 
57 

56 

56 

5; 

51 

50 

6 1 
48 

46 

47 

4( 

8 1 
46 

50 

61 
51 

92 
54 

101 
56 

100 
55 

88 

56 

66 
57 

66 
55 

85 
56 

65.6 
52.5 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

MIN 

83 
53 

86 
55 

88 
61 

91 
64 

91 
61 

81 
56 

64 
57 

87 
59 

9  ] 
57 

92 
63 

67 

61 
58 

66 
47 

85 
57 

5( 

96 
59 

84 

60 

8  5 
57 

59 

56 

41 

50 

82 
57 

8  E 
55 

93 
56 

94 
65 

94 
64 

91 
67 

93 

70 

92 
67 

94 
62 

87.5 
58.9 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

65 
60 

91 
63 

9? 
68 

70 

101 
75 

5f 

63 
56 

61 
57 

5< 

71 

66 

6( 

60 

57 

6 1 
56 

57 

57 

79 
58 

58 

57 

56 

66 
59 

59 

84 
62 

65 

75 

105 
69 

98 
69 

65 

69 

72 

90.2 
62.9 

SONORA  RS 

MAX 

MIN 

92 
53 

5' 

56 

101 
60 

100 
55 

95 
53 

91 
55 

61 

'68 

60 

5' 

59 

60 

9; 

59 

9 1 
60 

59 

9C 
59 

57 

51 

4E 

53 

52 

90 
50 

58 

101 
51 

105 
62 

101 
63 

100 
62 

1 0 1 
61 

102 
62 

95.3 
57.5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

45 

61 
43 

4'; 

50 

89 
53 

66 
51 

64 
46 

80 
43 

4: 

53 

55 

85 
52 

51 

62 
50 

62 

51 

8 1 
52 

51 

5i 

51 

48 

44 

41 

42 

8C 
44 

9  1 
43 

9 1 
53 

88 
56 

55 

55 

8  G 
58 

63.3 
49.5 

STOCKTON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

9A 
54 

95 
62 

99 
59 

104 
61 

100 
61 

91 
56 

92 
57 

97 
60 

103 
65 

1  00 
67 

96 
62 

97 
59 

93 
60 

67 
59 

65 
60 

84 
59 

86 
59 

85 
56 

6  1 
54 

78 
55 

87 
54 

92 
60 

87 
55 

98 
56 

103 
64 

106 
65 

97 
64 

95 
62 

95 
61 

98 
62 

101 
64 

93.7 
59.9 

STUCKTDN  FIRE  STA  NO  « 

MAX 
MIN 

50 

92 
56 

55 

58 

101 
62 

S' 

89 
51 

88 
54 

6! 

1  0 1 
60 

56 

9! 
56 

57 

55 

63 
56 

6 1 
56 

6  2 
55 

64 
53 

53 

50 

4? 

67 

58 

9  1 
49 

67 
56 

96 
59 

103 
51 

106 
59 

96 
62 

92 
52 

92 
58 

96 
61 

91.0 
55.9 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

68 
57 

90 
56 

9] 
53 

91 
55 

89 
64 

6t 
64 

64 
56 

86 
58 

9" 
50 

93 
61 

61 

91 
60 

86 
61 

84 
60 

84 
56 

61 
60 

62 
57 

64 

59 

56 

60 
51 

72 
50 

76 
57 

78 
57 

83 
56 

98 
50 

98 
54 

94 
55 

91 
54 

67 
52 

66 
50 

69 
67 

67.1 
56.7 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

THREE  RVRS  EOISDN  PH  1 

MAX 
MIN 

59 

100 
61 

101 
63 

104 
65 

104 
65 

103 
67 

98 
61 

97 
63 

10: 
65 

105 
69 

105 
69 

104 
67 

100 
64 

66 

9( 
66 

96 

66 

95 
67 

96 
68 

66 

95 
61 

65 
58 

69 
58 

91 
61 

95 
58 

I  02 
60 

105 
66 

107 
67 

105 
68 

1 03 

70 

102 
70 

106 
72 

99.5 
64.7 

TICER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

46 

90 
51 

93 
53 

54 

57 

5< 

90 
52 

92 
54 

51 

59 

58 

5; 

92 
56 

92 
51 

90 
57 

87 
57 

87 
58 

8t 

57 

54 

86 
47 

6 1 
45 

84 
50 

86 
50 

9 1 
48 

54 

99 
55 

100 
54 

95 
60 

56 

98 
56 

98 
58 

92.) 
53.9 

TRACV  CARBONA 

MAX 
MIN 

50 

51 

54 

54 

103 
60 

1 00 
55 

93 
53 

90 
55 

5: 

103 
62 

'59 

51 

100 
58 

57 

94 
57 

88 
57 

87 
57 

81 
54 

54 

6  5 

55 

69 
51 

53 

93 
51 

8  6 
53 

61 

104 
61 

105 
61 

98 
59 

57 

98 
60 

100 
64 

95.1 
55.3 

TRACV  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

94 
56 

92 
62 

98 
61 

105 
59 

104 
73 

93 
51 

87 
56 

95 
58 

103 
65 

103 
68 

91 
61 

98 
58 

95 

62 

87 
59 

80 
58 

82 
59 

83 
59 

79 
55 

75 
56 

73 
56 

67 

55 

91 
61 

87 
56 

100 
60 

106 
50 

106 
65 

103 
62 

96 
63 

96 
60 

98 

63 

101 
70 

93.2 
60.2 

VISALIA 

MAX 
MIN 

97 
60 

94 

70 

98 
6? 

99 
64 

101 
67 

102 
66 

97 
63 

95 
61 

101 
66 

101 
65 

103 
68 

102 
65 

98 
64 

98 
64 

95 
64 

94 
64 

93 
64 

93 
6! 

92 
02 

91 
58 

81 
56 

86 
60 

91 
62 

93 
57 

94 
6! 

100 
71 

101 
68 

103 
67 

103 
67 

100 
66 

100 
65 

96.6 
64 . 1 

WASCO 

MAX 
MIN 

66 

99 
63 

!  00 
65 

101 
67 

104 
69 

104 
67 

99 
63 

98 
65 

104 

72 

1  06 
71 

106 
68 

102 
64 

102 
65 

101 
66 

99 
67 

97 
67 

89 
65 

96 
68 

55 

91 
52 

64 

58 

93 
62 

94 
62 

95 

58 

95 
63 

103 
69 

108 
66 

104 
68 

102 
66 

104 
69 

103 
70 

99.3 
65.4 

•        »  • 

MIN 

87 
45 

88 
43 

90 
46 

92 
49 

93 
49 

93 
52 

48 

49 

62 
52 

95 
51 

95 
55 

94 
51 

90 
52 

88 
54 

86 
52 

89 
52 

9C 
52 

68 
49 

9  1 
42 

86 
49 

81 
46 

61 
46 

83 
48 

87 
46 

91 
49 

9a 
52 

98 
54 

96 
56 

95 
58 

96 
56 

95 
58 

90.3 
50.4 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

57 

67 

65 

61 

62 

57 

66 
55 

84 
55 

56 

61 

61 

55 

85 
53 

63 
48 

6  5 
50 

86 
53 

89 
55 

90 
54 

53 

86 
52 

65 
46 

85 

50 

66 

50 

93 
54 

100 
55 

103 
57 

98 
57 

97 
61 

58 

57 

93 
59 

92.0 
56.8 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

60 

60 

1  0 1 
63 

104 
65 

104 
63 

100 
62 

95 
57 

68 
54 

66 
58 

59 

100 

60 

102 
62 

95 
52 

95 
57 

87 
51 

92 
50 

93 
51 

9 1 
50 

90 
45 

81 
48 

88 
49 

90 
46 

luo 

48 

104 
48 

95 
60 

99 
58 

95 
60 

99 
61 

96 
52 

94.4 
55.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

48 

95 
52 

49 

50 

90 
53 

66 
55 

83 
56 

84 
49 

84 
47 

8'^ 
55 

64 
51 

82 
51 

79 
47 

78 
42 

85 
43 

80 
42 

76 
47 

78 
4! 

78 
45 

76 
45 

77 
40 

7" 
52 

62 
42 

85 
43 

99 
45 

86 
45 

82 
49 

84 
47 

82 
50 

82 
49 

82 
50 

82.7 
47.9 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

59 

58 

1  05 
60 

100 
63 

92 
62 

84 
62 

81 

61 

84 
60 

90 
58 

90 
59 

88 
60 

65 

61 

8 1 
63 

62 
62 

81 
57 

83 
58 

84 

57 

84 
56 

85 
56 

83 
55 

60 
52 

81 
56 

67 
57 

99 
56 

100 
61 

99 
61 

94 
61 

94 
59 

89 
57 

88 
60 

95 

62 

89.0 
59.0 

cachuma  lake 

MAX 
MIN 

47 

84 

47 

9 1 
44 

47 

99 
56 

93 
50 

8! 
47 

88 
48 

86 
47 

93 
57 

93 
51 

85 
48 

85 
49 

80 
50 

80 
49 

80 
51 

81 
53 

82 
53 

78 
52 

61 
51 

75 
52 

78 
50 

63 
48 

63 
52 

95 
52 

106 
56 

98 
51 

95 
52 

91 
51 

90 
50 

90 
51 

87.4 
50.4 

CAMPO 

MAX 
MIN 

^48 

102 
56 

105 
60 

100 
64 

97 
53 

89 

53 

87 
49 

90 
46 

99 
51 

9  5 
54 

95 
53 

90 
53 

87 
46 

84 
39 

87 
43 

90 
46 

90 
49 

90 
47 

90 
45 

85 
42 

85 
34 

87 
37 

93 
42 

99 
47 

102 
52 

97 
49 

96 

51 

96 
53 

95 
51 

93 
53 

95 
55 

93.2 
48.7 

CANDGA  PARK  PIERCE  COl 

MAX 
MIN 

60 

101 
53 

1  OP 
54 

1 03 
57 

94 
58 

66 

61 

65 

n 

69 
60 

87 
54 

94 
57 

94 
58 

92 
60 

84 
62 

85 
58 

84 
54 

89 
57 

89 
54 

87 
54 

88 
54 

87 
53 

83 
50 

64 
50 

94 
53 

104 
53 

104 
57 

100 
57 

96 
58 

98 
55 

100 
55 

92 
58 

loo 

61 

93.0 
56,3 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

61 

64 

63 

61 

62 

61 

68 
61 

68 
62 

63 

64 

61 

68 

61 

67 
61 

67 
61 

68 
62 

69 
64 

70 
64 

70 
65 

67 
62 

68 
62 

68 
61 

68 
62 

68 
61 

69 
61 

69 

60 

68 
60 

70 
61 

70 
61 

7  1 
63 

70 
55 

70 
64 

68.9 
62.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

56 

59 

66 

60 

59 

78 
60 

60 
60 

84 
55 

90 
60 

89 
59 

90 
62 

84 
62 

83 
62 

82 
62 

80 
53 

84 
54 

64 

55 

83 
54 

83 
53 

82 
50 

60 
50 

91 
56 

86 
58 

97 
63 

97 
63 

92 
61 

93 
58 

90 
58 

6  8 
59 

89 
6? 

87.5 
58.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

60 

97 
55 

104 
58 

103 
55 

92 
58 

82 
57 

61 
55 

87 
59 

91 
56 

95 

5C 

90 
55 

85 

59 

61 

56 

83 

59 

84 

55 

86 
55 

85 
55 

85 
54 

86 
54 

83 
55 

61 
50 

62 
54 

88 

54 

97 
54 

102 
58 

94 

50 

95 
57 

93 
55 

87 
56 

88 
55 

95 
61 

89.6 
56.3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

65 

58 

69 

62 

64 

62 

73 
61 

77 
63 

74 
61 

73 
66 

7  5 
61 

75 
62 

76 
63 

75 
62 

74 
61 

76 

51 

75 
59 

82 
60 

74 
56 

75 
59 

73 
57 

73 
57 

74 
58 

79 
58 

83 
61 

84 
6? 

60 
63 

77 
63 

75 
61 

78 
61 

78 
62 

77.  1 
61.3 

CUYAHA 

MAX 
MIN 

49 

50 

95 
52 

98 
54 

1  00 
54 

100 
54 

97 
50 

98 

52 

100 
55 

1  0' 
59 

103 
58 

102 

50 

loo 

49 

98 

52 

95 
49 

94 
49 

95 

50 

94 

53 

95 

53 

92 
42 

64 
46 

66 

50 

8! 
48 

95 
48 

90 
48 

99 
55 

105 
50 

IQl 
55 

99 
55 

99 
54 

100 
57 

96.5 
51.6 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

68 

82 
58 

89 
61 

92 
66 

93 
65 

68 
59 

83 
56 

81 
49 

64 
52 

92 
61 

86 
61 

36 
54 

88 
46 

89 
45 

80 
45 

81 
45 

79 
58 

72 
59 

71 
56 

80 
54 

72 
50 

71 
51 

77 
44 

82 
44 

69 
50 

90 
52 

92 
53 

69 
55 

64 
59 

68 

56 

97 
54 

64.0 
54.4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

90 
51 

95 
51 

101 
51 

106 
56 

100 
56 

94 
56 

68 
51 

88 
52 

90 
51 

99 
51 

99 
55 

96 
53 

91 
54 

66 
55 

65 
48 

86 
49 

89 
50 

89 
52 

89 
52 

69 
47 

82 
47 

65 
48 

89 
50 

97 
51 

106 
52 

107 
55 

96 
53 

98 
51 

97 
52 

96 
53 

94 
54 

93.5 
51.8 

El  capitan  dam 

MAX 
MIN 

55 

96 
59 

10? 
60 

101 
62 

97 
57 

69 
56 

65 
60 

84 
62 

86 
53 

89 
57 

92 
55 

91 
57 

85 

60 

84 

52 

85 
56 

88 
55 

87 

57 

89 
57 

89 

52 

68 
56 

65 
52 

65 
55 

86 
53 

92 
55 

98 
60 

98 
58 

96 
59 

96 
58 

93 
56 

94 
57 

93 
58 

90.9 
55.8 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

'so 

105 
58 

63 

103 
59 

99 
59 

96 
56 

91 
56 

94 
57 

102 
55 

101 
55 

101 
58 

93 
53 

90 
50 

89 
48 

90 
56 

93 

54 

85 
55 

99 
54 

93 
53 

67 
53 

67 
51 

66 
51 

99 
52 

105 

52 

107 
50 

101 
51 

101 
56 

99 
57 

95 
55 

101 
60 

96.3 
54.6 

ESCONOIDO 

MAX 
MIN 

68 
58 

92 
56 

96 
61 

90 
61 

83 
60 

60 
60 

80 
62 

62 
62 

62 
56 

85 
57 

85 
59 

61 
60 

60 
61 

80 
57 

80 
61 

80 
60 

82 
62 

84 
59 

82 
57 

80 
59 

60 
55 

80 
59 

85 
56 

91 
55 

93 
59 

91 
58 

90 
60 

86 
59 

66 
61 

85 
59 

86 
59 

84.7 
59.0 

fontana  kaiser 

MAX 
MIN 

95 
60 

101 
65 

107 
70 

104 
67 

94 
65 

90 
59 

84 
60 

68 
61 

95 
56 

92 
63 

93 
61 

69 

61 

63 
61 

64 

59 

66 
56 

66 
58 

65 
58 

66 
54 

65 
56 

62 
55 

83 
55 

91 
58 

102 
62 

100 
67 

96 
67 

95 
59 

94 
59 

90 
60 

92 
59 

92 
58 

96 
64 

91.7 
60.5 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

MIN 

90 
62 

92 
61 

93 
63 

67 
62 

83 
61 

79 
61 

77 
62 

61 
63 

61 

59 

63 

61 

81 
58 

76 
62 

77 
62 

79 
57 

62 
63 

61 
60 

83 
61 

83 
62 

80 
58 

78 
60 

78 
56 

79 
61 

64 

56 

69 

55 

86 
60 

86 
58 

90 
63 

87 
60 

68 
60 

86 

62 

68 
62 

63.6 
60.4 

S««  H«f«t«Qc*  NoUft  roUowUig  SuUoo  IndvK 
-  42  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

 ? 

Si 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

9 

10 

II  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

HENSHiU  DIM 

MAX 

97 

96 

IOC 

102 

97 

93 

B8 

87 

88 

99 

95 

95 

90 

86 

86 

86 

68 

88 

86 

89 

86 

82 

85 

92 

102 

105 

96 

96 

93 

94 

94 

92.4 

MIM 

49 

47 

46 

52 

55 

" 

5 1 

44 

45 

48 

4fl 

47 

4  1 

41 

44 

43 

41 

52 

50 

50 

32 

51 

47 

57 

48.3 

iovllkilo  fire  OEPT 

MAX 

90 

93 

96 

97 

93 

91 

92 

91 

92 

69 

85 

82 

61 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

81 

85 

91 

94 

85 

91 

89 

92 

88 

89 

88.0 

MIN 

«9 

58 

58 

60 

59 

5' 

55 

55 

57 

60 

56 

56 

55 

48 

t*t 

46 

50 

52 

52 

46 

43 

47 

50 

52 

53 

58 

54 

5! 

58 

55 

55 

33.6 

JULI4N  HVNDlA 

MAX 

94 

98 

101 

96 

94 

86 

86 

86 

96 

97 

91 

91 

86 

83 

65 

80 

85 

66 

87 

81 

80 

63 

90 

95 

99 

94 

93 

92 

93 

91 

92 

89.9 

MIN 

54 

60 

63 

6 1 

56 

55 

54 

49 

56 

60 

58 

57 

53 

44 

45 

47 

51 

49 

5  1 

47 

36 

42 

49 

50 

55 

54 

55 

56 

56 

56 

59 

52.9 

LACUNA  BEACH 

MAX 

74 

75 

79 

80 

75 

85 

71 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

71 

73 

74 

73.4 

MIN 

51 

5 1 

5 1 

50 

5 1 

62 

60 

60 

61 

60 

61 

50 

62 

60 

58 

58 

58 

53 

53 

53 

53 

53 

33 

52 

56 

35 

59 

57 

57 

56 

55.7 

LA  HESA 

MAX 

84 

B9 

B5 

81 

79 

75 

75 

79 

79 

81 

79 

75 

75 

77 

78 

77 

80 

79 

79 

77 

77 

77 

83 

69 

82 

64 

81) 

63 

85 

82 

83 

80.5 

MIN 

60 

60 

63 

61 

60 

59 

61 

61 

61 

61 

59 

60 

59 

57 

61 

58 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

56 

59 

60 

58 

61 

59 

61 

61 

62 

59.9 

LOMPOC 

MAX 

65 

65 

71 

76 

76 

73 

66 

71 

72 

69 

64 

61 

71 

70 

68 

70 

69 

67 

69 

71 

69 

67 

69 

69 

83 

92 

85 

72 

70 

70 

72 

71.0 

MIN 

5? 

50 

5 1 

50 

48 

47 

52 

52 

49 

52 

52 

51 

52 

48 

52 

54 

52 

55 

55 

46 

52 

53 

52 

47 

46 

51 

32 

55 

55 

54 

54 

51.4 

LONG  9EACH  HSO  AP 

MAX 

83 

91 

90 

80 

76 

74 

76 

83 

80 

79 

77 

78 

81 

81 

82 

61 

79 

80 

77 

77 

75 

82 

80 

83 

78 

90 

66 

81 

83 

89 

81.0 

MIN 

65 

62 

64 

68 

67 

67 

67 

65 

65 

64 

66 

67 

67 

65 

65 

64 

64 

66 

63 

65 

62 

64 

63 

64 

66 

64 

65 

63 

63 

66 

65 

64.9 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

MAX 

72 

73 

87 

86 

74 

72 

74 

75 

72 

72 

74 

75 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

74 

76 

81 

77 

72 

73 

74 

74 

74.3 

MIN 

60 

59 

60 

63 

62 

63 

63 

61 

61 

63 

63 

64 

62 

61 

62 

61 

61 

60 

61 

58 

60 

61 

58 

62 

64 

63 

63 

62 

62 

62 

61.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

BO 

88 

100 

90 

63 

73 

76 

80 

80 

82 

81 

79 

77 

77 

76 

80 

79 

80 

79 

76 

73 

77 

79 

90 

91 

89 

83 

80 

80 

83 

85 

81.6 

MIN 

64 

62 

68 

67 

65 

64 

64 

62 

62 

62 

64 

64 

64 

62 

61 

61 

62 

61 

60 

61 

59 

61 

62 

61 

67 

67 

64 

63 

62 

64 

65 

63.1 

HT  WILSON  2 

MAX 

84 

88 

90 

91 

91 

83 

81 

83 

89 

88 

87 

86 

79 

79 

76 

77 

77 

78 

78 

74 

81 

81 

83 

86 

90 

89 

67 

86 

90 

86 

88 

84.1 

MIN 

64 

67 

7? 

76 

75 

64 

62 

62 

67 

72 

70 

67 

59 

60 

60 

59 

59 

60 

63 

57 

55 

56 

62 

67 

73 

74 

65 

66 

72 

68 

69 

65.2 

NEWPORT  BEACH  WARBOR 

MAX 

68 

69 

74 

72 

70 

70 

70 

68 

69 

6'> 

70 

70 

69 

69 

69 

66 

69 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

73 

72 

72 

69 

69 

72 

73 

69,7 

MIN 

64 

60 

62 

63 

62 

62 

63 

64 

62 

63 

63 

58 

62 

63 

64 

63 

60 

62 

62 

62 

62 

62 

59 

59 

61 

62 

63 

62 

62 

64 

64 

62.1 

OCEANSIDE 

MAX 

76 

76 

78 

73 

72 

71 

74 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

73 

73 

75 

76 

76 

75 

75 

78 

74,4 

MIN 

62 

61 

62 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

46 

64 

63 

63 

62 

63 

62 

59 

58 

60 

62 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

61.6 

UJAI 

MAX 

Be 

93 

101 

98 

93 

80 

80 

88 

80 

88 

87 

76 

78 

77 

80 

60 

60 

81 

78 

78 

79 

68 

98 

98 

99 

89 

91 

89 

85 

90 

86.7 

MIN 

55 

54 

56 

58 

56 

59 

56 

52 

52 

5  5 

51 

54 

52 

56 

54 

55 

55 

54 

51 

52 

53 

53 

57 

59 

56 

36 

60 

55 

61 

55.1 

OXNARO 

MAX 

74 

74 

75 

81 

79 

73 

74 

73 

74 

71 

74 

74 

75 

73 

74 

73 

73 

72 

74 

74 

76 

76 

79 

85 

80 

78 

74 

75 

76 

75.0 

MIN 

55 

57 

53 

52 

57 

56 

55 

57 

57 

56 

56 

55 

54 

5  5 

58 

56 

55 

52 

52 

54 

53 

54 

57 

61 

62 

6 1 

62 

61 

62 

36.4 

PALOMAR  HT  OBSERVATORY 

MAX 

86 

88 

9? 

97 

94 

92 

9 1 

90 

91 

89 

90 

90 

90 

90 

80 

80 

86 

85 

72 

72 

75 

60 

84 

92 

95 

95 

95 

66 

88 

89 

67.3 

MIN 

61 

66 

65 

65 

66 

68 

60 

59 

61 

69 

66 

63 

57 

54 

54 

56 

58 

56 

53 

49 

50 

54 

57 

60 

65 

66 

63 

62 

66 

63 

63 

60.5 

PASA3ENA 

MAX 

89 

94 

102 

98 

90 

85 

80 

84 

87 

68 

88 

84 

81 

82 

61 

84 

84 

63 

84 

81 

78 

80 

65 

96 

97 

91 

92 

90 

68 

88 

92 

87.3 

MIN 

59 

60 

65 

62 

62 

62 

61 

61 

57 

59 

59 

60 

61 

62 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

58 

58 

56 

59 

63 

64 

61 

60 

59 

59 

62 

59.6 

POMONA   CAL  POLV 

MAX 

87 

89 

96 

102 

92 

85 

64 

89 

88 

88 

62 

80 

82 

63 

84 

89 

83 

83 

80 

80 

80 

86 

95 

95 

90 

92 

89 

87 

88 

86.3 

MIN 

57 

52 

65 

57 

57 

59 

58 

60 

57 

55 

56 

60 

60 

60 

55 

54 

52 

53 

53 

52 

49 

54 

53 

55 

58 

60 

59 

59 

56 

58 

60 

56.3 

RAMONA  SPAULCINC 

MAX 

96 

100 

104 

100 

94 

86 

85 

88 

91 

93 

93 

90 

84 

64 

86 

87 

67 

88 

87 

64 

84 

84 

91 

99 

99 

95 

95 

92 

93 

92 

95 

91.2 

MIN 

48 

55 

59 

55 

56 

52 

54 

53 

46 

55 

55 

53 

5 1 

47 

55 

53 

46 

46 

45 

50 

45 

49 

48 

50 

55 

54 

31 

52 

52 

32 

57 

51.7 

REOLANDS 

MAX 

97 

103 

109 

100 

96 

86 

88 

91 

98 

96 

96 

90 

87 

87 

85 

90 

91 

91 

91 

65 

85 

85 

95 

104 

105 

98 

97 

97 

95 

95 

99 

93.9 

MIN 

55 

59 

59 

60 

60 

58 

56 

58 

56 

60 

59 

57 

57 

57 

55 

53 

54 

55 

53 

54 

50 

53 

54 

57 

61 

60 

57 

57 

57 

56 

60 

56.7 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  •J 

MAX 

96 

102 

106 

102 

94 

87 

85 

89 

95 

94 

93 

69 

85 

86 

86 

88 

89 

88 

69 

85 

84 

84 

92 

102 

102 

96 

96 

95 

91 

92 

98 

92.3 

MIN 

61 

59 

64 

62 

62 

60 

60 

61 

59 

61 

60 

62 

61 

61 

58 

55 

57 

57 

56 

57 

53 

54 

56 

58 

61 

62 

60 

58 

59 

59 

62 

59.2 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

91 

96 

100 

100 

96 

92 

83 

85 

88 

94 

93 

91 

86 

83 

64 

84 

87 

68 

86 

68 

83 

82 

83 

91 

100 

100 

94 

95 

93 

91 

92 

90.3 

MIN 

6  1 

60 

64 

68 

61 

60 

61 

62 

60 

61 

60 

63 

62 

62 

58 

55 

56 

57 

56 

57 

53 

54 

56 

58 

62 

62 

60 

58 

59 

59 

62 

59.6 

SAN  gERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

98 

103 

107 

101 

97 

8b 

90 

92 

99 

97 

98 

92 

88 

88 

68 

91 

91 

91 

92 

86 

63 

87 

96 

103 

106 

96 

98 

97 

97 

97 

97 

94.8 

MIN 

56 

61 

63 

65 

64 

61 

60 

61 

60 

63 

63 

62 

61 

62 

59 

56 

58 

59 

58 

53 

54 

56 

57 

60 

64 

65 

62 

60 

62 

61 

64 

60.4 

SANDBERC  WSO 

MAX 

86 

91 

96 

93 

88 

84 

82 

85 

91 

91 

88 

63 

78 

78 

60 

83 

80 

82 

79 

74 

74 

75 

77 

85 

98 

86 

89 

92 

88 

86 

88 

84.8 

MIN 

61 

66 

65 

67 

68 

63 

58 

61 

68 

72 

69 

59 

60 

60 

59 

58 

60 

62 

58 

53 

50 

55 

57 

58 

69 

66 

64 

68 

69 

70 

69 

62.6 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 

75 

78 

BO 

75 

73 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

71 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

75 

75 

74 

79 

77 

77 

75 

76 

77 

74.3 

MIN 

64 

66 

67 

63 

64 

63 

62 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

64 

63 

62 

63 

62 

63 

65 

66 

66 

66 

63.8 

SAN  FERNANDO 

MAX 

95 

99 

107 

100 

96 

84 

82 

65 

88 

92 

90 

64 

8C 

60 

61 

85 

65 

84 

85 

60 

79 

81 

89 

100 

102 

93 

95 

95 

95 

89 

95 

89.5 

MIN 

58 

56 

67 

62 

56 

61 

59 

61 

62 

59 

59 

60 

62 

60 

57 

58 

56 

55 

55 

54 

50 

53 

55 

58 

58 

59 

37 

57 

58 

60 

62 

58.3 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

88 

9* 

102 

96 

89 

81 

79 

85 

86 

8B 

87 

85 

80 

63 

61 

84 

84 

83 

85 

61 

80 

60 

86 

95 

95 

93 

91 

90 

85 

88 

92 

87.0 

MIN 

60 

57 

62 

61 

62 

63 

64 

63 

59 

60 

61 

63 

62 

63 

59 

56 

56 

57 

56 

55 

53 

59 

56 

57 

59 

61 

62 

61 

58 

61 

62 

59.7 

SAN  JACINTO 

MAX 

105 

109 

1  13 

116 

113 

95 

96 

99 

106 

103 

103 

98 

95 

93 

95 

97 

93 

96 

98 

92 

90 

92 

101 

109 

111 

103 

103 

102 

103 

99 

105 

101.1 

MIN 

51 

57 

61 

56 

57 

56 

54 

53 

54 

59 

55 

51 

52 

50 

55 

52 

53 

54 

52 

53 

48 

52 

52 

56 

56 

59 

56 

53 

57 

57 

39 

54.6 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SANTA   ANA   FIRE  STATIO^ 

MAX 

91 

Bi 

87 

87 

81 

75 

76 

77 

79 

78 

78 

78 

76 

76 

78 

78 

76 

77 

77 

74 

76 

75 

79 

81 

84 

80 

86 

64 

78 

80 

83 

79.6 

MIN 

65 

58 

61 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

63 

64 

63 

61 

59 

62 

63 

62 

59 

61 

59 

60 

62 

62 

62 

63 

61 

64 

64 

61,9 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

SANTA   BARBARA    FAA  AP 

MAX 

72 

75 

80 

74 

67 

70 

69 

68 

66 

67 

71 

69 

68 

70 

68 

71 

70 

76 

71 

77 

71 

67 

80 

77 

76 

73 

71 

66 

69 

69 

73 

71.3 

MIN 

54 

52 

52 

56 

57 

59 

54 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

55 

52 

54 

53 

57 

54 

50 

51 

54 

52 

52 

55 

59 

58 

38 

59 

60 

55.3 

SANTA   MARIA   WSO  AP 

MAX 

68 

70 

75 

81 

73 

71 

69 

72 

76 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

75 

67 

78 

73 

72 

70 

71 

73 

72.2 

MIN 

47 

51 

46 

50 

51 

50 

53 

45 

54 

53 

53 

54 

52 

52 

54 

55 

53 

50 

50 

48 

51 

47 

47 

49 

50 

57 

36 

55 

55 

55 

51.4 

SANTA  NDMCA  PIER 

MAX 

66 

66 

70 

69 

68 

68 

67 

66 

65 

65 

66 

71 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

63 

66 

66 

67 

69 

68 

70 

67 

66 

68 

68 

68 

67.0 

MIN 

59 

58 

59 

62 

61 

61 

61 

59 

60 

61 

62 

62 

6 1 

60 

59 

59 

57 

57 

59 

60 

58 

61 

62 

62 

62 

62 

61 

62 

61 

60.4 

SANTA  PAULA 

MAX 

711 

82 

93 

83 

78 

77 

75 

77 

79 

77 

77 

77 

78 

75 

74 

74 

74 

74 

76 

74 

77 

60 

87 

89 

84 

80 

79 

75 

76 

60 

78.6 

MIN 

50 

52 

5? 

50 

62 

54 

55 

57 

57 

54 

57 

57 

56 

54 

54 

54 

55 

52 

53 

50 

57 

54 

55 

58 

54,9 

SUN  CITY 

MAX 

100 

105 

108 

107 

103 

103 

93 

95 

101 

99 

100 

96 

93 

86 

87 

93 

94 

92 

96 

94 

85 

68 

97 

104 

109 

107 

100 

97 

98 

98 

101 

97. ( 

MIN 

53 

59 

62 

58 

60 

56 

64 

56 

57 

61 

58 

54 

53 

53 

54 

53 

55 

54 

53 

53 

47 

51 

54 

55 

59 

57 

36 

61 

58 

58 

60 

56.3 

TORRANCE 

MAX 

73 

75 

85 

83 

77 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

76 

75 

73 

7J 

73 

75 

75 

74 

73 

75 

73 

74 

79 

83 

81 

82 

75 

75 

77 

78 

76.4 

MIN 

62 

56 

58 

62 

63 

62 

62 

62 

60 

58 

60 

62 

61 

63 

61 

62 

59 

38 

59 

58 

55 

58 

60 

56 

59 

61 

60 

62 

39 

61 

62 

60.0 

TUJUNCa 

MAX 

MIN 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

84 

82 

86 

90 

88 

79 

75 

77 

79 

61 

80 

79 

78 

77 

77 

80 

79 

79 

77 

78 

77 

76 

77 

80 

65 

87 

82 

68 

82 

62 

62 

60.7 

MIN 

64 

5* 

57 

58 

61 

61 

62 

63 

63 

6? 

61 

62 

62 

63 

60 

59 

56 

60 

59 

60 

54 

37 

56 

56 

58 

58 

59 

61 

60 

63 

62 

39.7 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

S—  R«f«r*ac*  Nelva  Following  SuUoa  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULV  1973 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

UCLA 

MAX 
MIN 

56 

56 

64 

83 
64 

62 

72 
61 

72 
61 

75 
56 

72 
58 

73 
57 

72 
58 

72 
59 

72 
61 

7 1 
61 

69 
SB 

72 
60 

72 
57 

7  J 
57 

72 
56 

70 
57 

70 
56 

7 1 
56 

72 
56 

62 
58 

84 

62 

84 

62 

77 
57 

57 

72 
57 

75 

58 

79 

59 

74.9 
58.7 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

92 
53 

98 
57 

104 
65 

98 
60 

90 
59 

84 
57 

82 
55 

66 
57 

90 
53 

6" 
59 

90 
62 

84 
56 

61 
55 

83 
57 

64 
51 

65 
52 

64 
52 

85 
54 

84 

52 

61 
49 

60 
47 

62 
48 

69 
54 

96 
57 

97 

64 

91 
62 

93 
56 

92 
55 

68 
56 

90 
56 

92 
61 

86.6 
55.6 

VIST4  2  NnE 

MAX 

MIN 

79 
59 

84 
59 

85 
60 

83 
59 

61 
60 

75 
60 

76 
61 

76 
60 

77 
60 

76 
57 

75 
59 

72 
60 

74 
57 

75 
61 

75 
61 

75 
60 

77 
59 

76 
58 

55 

53 

55 

81 
56 

83 
56 

S3 
57 

62 
60 

78 
59 

79 
51 

79 
56 

81 
59 

78.3 
58.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

mn 

'59 

'52 

6C 

68 

65 

95 
55 

92 
49 

99 
49 

101 
49 

96 

55 

96 

55 

93 
48 

86 
40 

69 
43 

45 

90 
50 

6G 
48 

92 
48 

90 
44 

64 
41 

86 
41 

94 
42 

5C 

54 

'52 

'54 

53 

97 
54 

95 
54 

57 

96.0 
51.1 

YORBA  LINDA 

•          •  « 

MAX 
MIN 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

'7a 

114 
74 

'75 

116 
77 

115 
80 

'78 

110 
77 

112 
76 

'78 

80 

'79 

'7? 

'78 

77 

'?£ 

'76 

'77 

10! 
74 

'77 

'76 

'73 

'73 

'74 

'■76 

78 

'79 

'82 

110 
78 

'60 

'79 

7" 

109.6 
77.4 

BARSTOw 

MAX 
MIN 

^65 

67 

66 

70 

106 
70 

101 
67 

101 
67 

'm 

71 

'73 

7C 

62 

61 

99 
63 

64 

64 

61 

97 
64 

59 

96 
62 

65 

98 
63 

61 

65 

67 

6e 

66 

'70 

'71 

70 

102.8 
65.8 

BEAUMONT  I  E 

MAX 
MIN 

96 
58 

lOl 
60 

66 

64 

97 
61 

93 

59 

90 
57 

92 
54 

99 
57 

9R 
63 

97 
61 

92 
60 

8  6 
5b 

86 
53 

85 
52 

89 
52 

89 
57 

89 
5J 

92 
55 

86 
54 

83 
51 

86 
54 

95 
54 

'57 

105 
64 

99 
63 

9  5 
56 

56 

97 
56 

96 

61 

97 
64 

94.0 
57.9 

BISHOP  WSO  AP 

MAX 
MIN 

51 

49 

'49 

'55 

'58 

'57 

97 
55 

98 
55 

'55 

'56 

102 
56 

56 

60 

96 
56 

97 
59 

55 

55 

5: 

95 

52 

52 

57 

58 

53 

5« 

'55 

'59 

5" 

'58 

62 

99 
61 

62 

98.3 
56.1 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

113 
74 

116 
76 

1  17 
82 

116 
S2 

1 1 5 

80 

74 

108 
84 

109 
79 

1  14 
76 

1  ^7 
81 

114 
85 

BC 

105 
76 

106 
74 

107 
71 

109 
77 

73 

8£ 

1 1 1 
73 

76 

103 
69 

105 
69 

'69 

'7c 

115 
70 

76 

'77 

'eo 

107 
78 

101 
62 

110 
80 

109.7 
76.6 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

'bo 

1 1  8 
84 

66 

115 
66 

'37 

109 
86 

109 
89 

110 
84 

83 

86 

105 
86 

65 

85 

'bo 

'"e 

81 

81 

B< 

'77 

'§2 

'69 

'n 

'74 

'74 

75 

87 

'a! 

'es 

107 
84 

84 

64 

109.6 
82.1 

BORRECO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

73 

'78 

61 

74 

77 

76 

106 
71 

105 
72 

74 

76 

116 

78 

74 

ICS 
71 

67 

6! 

67 

73 

72 

70 

69 

63 

'68 

105 
69 

72 

77 

78 

'72 

'77 

76 

78 

102 
79 

107.9 
73.2 

BRAWLEV  2  Sh 

MAX 
MIN 

103 
70 

107 
75 

76 

76 

109 
74 

76 

102 
76 

102 
71 

70 

76 

74 

77 

71 

68 

6S 

72 

73 

10- 
71 

70 

107 
72 

105 
64 

'67 

67 

'71 

107 
69 

'73 

'76 

77 

77 

103 
77 

97 
75 

105.3 
72.6 

CANTIL 

MAX 
MIN 

1 04 
66 

^63 

62 

63 

69 

103 
65 

103 
65 

104 
66 

64 

69 

110 
69 

6? 

65 

101 
63 

62 

65 

'67 

68 

102 
65 

95 
65 

68 

95 

71 

96 
74 

74 

64 

66 

67 

66 

'68 

1  10 
70 

110 
72 

104.9 
67.0 

DAGOFTT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

'70 

74 

74 

'75 

76 

'79 

105 
74 

105 
73 

74 

60 

109 
60 

'7a 

72 

'70 

'72 

73 

73 

7; 

103 
74 

69 

67 

72 

'n 

69 

74 

77 

'77 

'76 

'77 

'76 

76 

106.0 
74.1 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

'as 

120 
93 

1  20 
89 

122 
65 

12  3 
64 

124 
91 

119 
91 

116 

92 

116 
63 

12? 
6R 

121 
97 

119 
96 

117 
90 

113 
90 

114 
89 

113 
90 

112 
69 

112 
69 

114 
86 

115 
88 

111 
81 

109 
84 

112 

89 

115 
64 

120 
S3 

121 
85 

121 
95 

116 
87 

119 
91 

119 
91 

1 1  9 
67 

117.3 
86.5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

51 

59 

58 

96 

56 

52 

59 

61 

59 

57 

56 

5S 

56 

55 

57 

50 

59 

62 

59 

55 

59 

55 

57 

55 

59 

57 

60 

59 

93.9 
57.1 

Eagle  mountain 

MAX 
MIN 

B5 

1 09 
87 

'92 

115 
65 

'e9 

'e7 

106 
86 

108 
83 

107 
82 

'39 

'85 

'ea 

83 

'54 

'ec 

'ai 

84 

81 

107 
83 

83 

'76 

'bo 

'ei 

'71 

'71 

'82 

'a' 

84 

'b"* 

105 
82 

84 

107.3 
83,1 

El  CENTRO  2  ssw 

MAX 
MIN 

110 
70 

113 
79 

70 

'75 

74 

105 
78 

105 
78 

105 
73 

70 

77 

'78 

104 

60 

'79 

'70 

104 
75 

'"7 

72 

'74 

72 

'« 

68 

'68 

'72 

''0 

74 

'75 

'so 

'79 

'ai 

'78 

108.9 
73.6 

el  mirage  field 

MAX 
MIN 

99 
55 

99 
52 

'59 

57 

61 

62 

99 
54 

96 
56 

54 

64 

60 

58 

46 

52 

54 

52 

52 

60 

56 

54 

50 

62 

60 

52 

54 

101 
59 

101 
53 

100 
52 

'53 

'69 

66 

97.5 
56.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

B9 
69 

66 

70 

68 

'69 

69 

87 
63 

85 
63 

67 

66 

72 

6a 

64 

64 

8 1 
62 

64 

64 

83 
64 

65 

60 

60 

61 

67 

69 

69 

10  3 
70 

71 

71 

72 

79 

79 

89.5 
67.4 

cold  rock  ranch 

MAX 
MIN 

'78 

^81 

'si 

'ei 

109 
83 

102 
81 

105 
61 

107 
79 

110 
77 

1  14 
87 

111 
84 

101 
81 

102 
60 

103 
78 

103 
79 

105 
80 

106 
76 

106 
77 

'76 

106 
76 

104 
71 

103 

70 

106 
74 

108 
71 

112 
74 

107 
80 

105 
61 

1  06 
61 

103 
86 

62 

107 
61 

106.3 
76.8 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

64 

68 

'6C 

^64 

64 

103 
66 

100 
62 

92 
62 

65 

100 
69 

102 
68 

100 
72 

64 

92 
67 

93 
65 

95 
65 

94 
63 

92 
62 

62 

95 
62 

92 
64 

92 
68 

91 
61 

93 
64 

65 

101 
67 

101 
67 

65 

100 
64 

71 

71 

97.0 
65.3 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

'74 

1 09 
80 

'bs 

^82 

78 

'bi 

104 
76 

104 

71) 

75 

78 

64 

78 

76 

73 

101 
69 

102 
71 

104 
74 

104 
71 

'70 

104 
72 

101 
65 

102 
75 

101 
68 

103 
71 

72 

77 

'76 

105 
79 

78 

'ei 

61 

105.2 
75.7 

IMPERIAL 

MIN 

109 

1 1 3 
76 

1  1 1 
7P 

III 
77 

106 
76 

104 
76 

'w 

'74 

109 
74 

1  1  5 
61 

1  09 
78 

103 
77 

102 
75 

104 
70 

105 
73 

10! 
73 

106 
75 

106 
74 

107 
76 

108 
79 

103 
70 

1  04 
73 

105 

71 

107 
73 

1  1  I 
73 

109 
75 

105 
77 

107 
79 

105 
61 

60 

1  07 
77 

'75!! 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

109 
73 

114 
79 

Ul 
78 

112 
77 

107 
77 

104 
79 

10! 

78 

107 
74 

111 
73 

115 
79 

105 
78 

104 
76 

102 
75 

104 
70 

106 
73 

105 
74 

105 
75 

108 
75 

108 
76 

108 
76 

105 
66 

104 
69 

105 
71 

107 
74 

1  1  1 
70 

108 
76 

106 
78 

106 
80 

105 
77 

96 
76 

107 
76 

106.6 
75.2 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

101 
53 

'se 

64 

105 
63 

105 
66 

102 
60 

96 
64 

65 

101 
65 

102 
66 

101 
66 

98 

61 

93 
65 

95 
63 

98 
63 

97 
61 

96 
62 

93 
59 

96 
59 

92 
66 

92 
62 

93 
60 

95 
63 

99 
65 

101 
65 

102 
68 

100 
66 

101 
73 

100 
69 

104 
66 

98.9 
63.4 

indio  u  s  Date  garden 

MAX 
MIN 

S3 

'bo 

83 

82 

'79 

106 
75 

104 
77 

105 
74 

1  09 
86 

1  1 7 
79 

114 
76 

102 
76 

101 
61 

105 
75 

114 
77 

1  1  7 
80 

107 
79 

107 
79 

1  10 
79 

105 
75 

104 
75 

104 

79 

105 
75 

106 
73 

109 
76 

106 
72 

106 
79 

'76 

'76 

61 

106.0 
76.0 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

^87 

'fl5 

^87 

'el 

118 
89 

118 
86 

113 
85 

108 
86 

109 
85 

'  13 
86 

1 1  7 
66 

106 
63 

105 
62 

105 

79 

106 
79 

107 
62 

108 
62 

108 
76 

106 
79 

106 
76 

107 
81 

103 
82 

104 
60 

107 
85 

106 
79 

1  1  5 

79 

1  10 
63 

109 
83 

I  09 
64 

109 
84 

I  C  4 
84 

109.5 
83.2 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

66 
56 

86 
61 

60 

61 

62 

60 

BC 
56 

84 

55 

55 

60 

60 

60 
62 

51 

75 
49 

75 
49 

76 
50 

75 
53 

76 
54 

54 

73 
41 

72 
40 

8 1 
44 

80 
47 

50 

92 
55 

86 
59 

a  1 

60 

85 
57 

56 

58 

57 

82.3 
54.6 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 

*65 

66 

'm 

'68 

'"b 

100 
59 

99 
57 

60 

^69 

104 
71 

100 
70 

98 
56 

53 

98 
55 

98 
56 

95 
57 

99 
60 

102 
65 

59 

95 
56 

96 
57 

59 

99 
56 

105 
57 

101 
65 

103 
62 

106 
66 

103 
59 

65 

'"9 

101.2 
61.8 

MECCA   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

'70 

1 1 3 
77 

88 

'78 

114 
60 

105 
62 

105 

71 

105 
75 

109 
69 

'  15 
7! 

105 
83 

106 
76 

103 
72 

105 
69 

104 

70 

107 
68 

109 
69 

106 
72 

106 
70 

109 
69 

105 
70 

103 
74 

105 
69 

106 
70 

1  1  3 
68 

105 
78 

106 
74 

105 
74 

105 
79 

'78 

'76 

107.1 
74.1 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

97 
75 

99 
75 

1 02 
75 

103 
75 

103 
75 

100 
76 

93 
72 

94 

70 

99 
70 

103 
70 

70 

70 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

76 

72 

61 

62 

67 

67 

76 

79 

96 
71 

71 

96 

71 

97 
70 

96 
71 

95.4 
70.8 

MDJAVE 

MAX 
MIN 

94 

70 

101 
67 

103 
69 

106 
67 

104 
76 

100 
75 

93 
71 

95 

70 

99 
64 

103 
71 

105 
79 

103 
72 

95 
69 

99 
69 

96 
65 

97 
63 

96 
71 

9* 

70 

96 
68 

95 
65 

94 
63 

85 
64 

86 
67 

67 
68 

97 
61 

103 
68 

104 
73 

103 
7! 

100 
78 

98 

80 

98 

60 

97.9 
69.9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 
67 

93 
63 

96 
66 

97 
70 

94 

73 

94 
67 

92 
67 

93 
67 

94 
67 

100 
68 

95 

70 

90 
64 

91 
60 

92 
59 

90 
65 

89 
63 

91 
68 

86 
60 

69 
59 

89 
46 

87 
52 

68 
52 

89 
59 

97 
61 

97 
63 

97 

71 

92 
65 

93 
64 

95 
63 

93 
69 

92.2 
63.6 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

MAX 
MIN 

80 
55 

81 
50 

82 
51 

64 
57 

65 
53 

81 
57 

79 
60 

76 
55 

77 
49 

60 
51 

77 
49 

77 
46 

75 
49 

74 
41 

73 
40 

74 
42 

75 
47 

73 
41 

72 
41 

77 
42 

75 
48 

72 
45 

72 
41 

74 
41 

76 
45 

75 
46 

77 
46 

76 
46 

75 
47 

76 
47 

76 
49 

76.8 
47.7 

S**  R*f«r»ac*  Notes  Following  Sution  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 
 ^ 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  I 

1 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

1 

31 

NEEDLES   FAA  A1RP3RT 

113 

117 

'  19 

120 

I  17 

111 

106 

109 

1  14 

1  17 

106 

107 

103 

ICS 

106 

107 

107 

106 

109 

109 

101 

103 

107 

110 

116 

111 

111 

111 

112 

105 

no 

109*9 

MIN 

63 

62 

85 

84 

82 

85 

87 

84 

87 

87 

92 

64 

81 

82 

62 

85 

69 

63 

80 

82 

71 

79 

77 

77 

78 

S3 

89 

67 

83 

69 

83 

62.9 

PACHD&LE 

96 

101 

105 

106 

103 

95 

93 

100 

104 

102 

101 

98 

92 

90 

90 

91 

-0 

90 

92 

89 

92 

92 

96 

100 

106 

106 

100 

104 

103 

103 

104 

97 . 9 

MIN 

58 

63 

64 

60 

65 

64 

66 

60 

68 

70 

71 

72 

72 

64 

65 

59 

63 

64 

61 

97 

56 

60 

56 

57 

60 

63 

71 

70 

69 

71 

70 

64.2 

PALMOALE  FaA  airport 

100 

10* 

108 

110 

104 

96 

98 

103 

105 

104 

103 

101 

95 

95 

95 

94 

96 

96 

99 

69 

93 

94 

96 

100 

107 

102 

102 

104 

103 

102 

109 

100.0 

MIN 

96 

58 

56 

58 

62 

69 

60 

58 

57 

66 

71 

66 

60 

63 

61 

63 

64 

63 

61 

61 

54 

61 

56 

53 

56 

63 

69 

66 

68 

72 

69 

62.0 

PALW  SPRINGS 

MAX 

11* 

118 

115 

1  15 

114 

113 

107 

106 

112 

1  17 

112 

103 

105 

104 

104 

107 

108 

106 

109 

109 

103 

104 

105 

106 

115 

109 

107 

114 

107 

103 

109 

109.1 

MIN 

73 

72 

80 

81 

79 

61 

74 

73 

75 

78 

79 

78 

73 

67 

68 

70 

73 

72 

71 

68 

67 

67 

70 

73 

75 

77 

76 

89 

77 

78 

78 

74.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

100 

113 

1  17 

118 

116 

1 15 

109 

109 

109 

1  13 

1  17 

117 

106 

104 

106 

106 

106 

107 

109 

108 

106 

102 

104 

106 

110 

117 

109 

106 

107 

108 

102 

109.9 

MIN 

63 

86 

90 

67 

89 

85 

87 

86 

86 

88 

93 

63 

62 

81 

85 

62 

83 

80 

81 

63 

75 

77 

78 

80 

62 

83 

81 

71 

70 

80 

80 

62.9 

RANOSB*lRC 

MAX 

100 

10* 

105 

105 

104 

99 

97 

100 

105 

1  06 

105 

105 

100 

97 

98 

96 

94 

96 

99 

90 

92 

92 

95 

102 

109 

109 

102 

102 

109 

103 

105 

100.3 

MIN 

7e 

72 

73 

7* 

75 

74 

68 

68 

66 

67 

63 

60 

56 

62 

64 

64 

64 

69 

69 

66 

61 

66 

65 

64 

70 

72 

70 

64 

70 

74 

74 

67.6 

Thermal  faa  ap 

MAX 

112 

11* 

109 

1  13 

110 

106 

104 

107 

112 

1  17 

105 

101 

102 

103 

103 

109 

109 

106 

107 

106 

102 

103 

109 

106 

113 

106 

109 

106 

105 

100 

106 

106.6 

MIN 

69 

83 

79 

77 

62 

79 

72 

75 

71 

83 

80 

76 

72 

72 

72 

73 

76 

78 

73 

79 

74 

72 

74 

72 

67 

79 

72 

76 

77 

76 

78 

79.3 

TRONA 

MAX 

106 

no 

1  13 

1 14 

1  14 

112 

108 

106 

1 10 

1  1  ^ 

111 

111 

103 

103 

104 

103 

101 

103 

104 

104 

100 

100 

102 

107 

HI 

112 

109 

110 

111 

no 

110 

107,6 

MIN 

70 

68 

70 

70 

69 

74 

62 

63 

71 

76 

78 

73 

67 

65 

67 

71 

70 

72 

73 

67 

63 

64 

67 

69 

71 

72 

78 

70 

70 

76 

61 

70.3 

Twentvnine  palms 

MAX 

107 

112 

1  14 

I  15 

1 15 

113 

108 

108 

109 

1  1 2 

112 

104 

104 

103 

104 

104 

103 

102 

104 

104 

104 

102 

103 

109 

1 10 

110 

110 

106 

107 

104 

106 

107.  2 

MIN 

70 

71 

77 

75 

78 

76 

71 

74 

71 

77 

77 

74 

71 

70 

69 

67 

71 

72 

72 

70 

61 

63 

63 

66 

72 

76 

72 

72 

72 

79 

75 

71.6 

VALVERMO  FIRE  STA  79 

MAX 

lOI 

103 

105 

104 

105 

99 

95 

98 

101 

101 

102 

101 

95 

92 

67 

92 

92 

94 

93 

94 

91 

93 

96 

104 

103 

100 

99 

101 

100 

98 

98.C 

MIN 

55 

63 

59 

55 

45 

51 

50 

51 

52 

53 

51 

95 

47 

47 

47 

57 

97 

53 

97 

95 

59 

60 

53.6 

victurville  pump  plant 

MAX 

100 

102 

102 

107 

1 0£ 

103 

99 

96 

100 

103 

105 

102 

96 

92 

93 

99 

93 

92 

99 

91 

88 

94 

95 

96 

101 

106 

100 

103 

103 

109 

104 

99.0 

MIN 

58 

60 

61 

61 

62 

62 

58 

56 

58 

66 

66 

62 

54 

54 

57 

57 

57 

99 

58 

59 

52 

61 

58 

54 

60 

64 

62 

60 

62 

69 

66 

59.9 

NHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

55 

66 

6= 

71 

76 

74 

71 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

64 

66 

63 

67 

67 

62 

63 

67 

62 

62 

63 

67 

72 

70 

67 

69 

67 

66 

67.9 

MIN 

33 

36 

35 

36 

39 

42 

36 

35 

35 

44 

40 

40 

35 

33 

35 

36 

37 

33 

32 

34 

37 

34 

36 

32 

36 

41 

38 

37 

40 

40 

40 

36.7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

53 

53 

56 

60 

65 

63 

62 

58 

58 

61 

60 

60 

56 

53 

54 

54 

55 

55 

52 

93 

51 

51 

51 

53 

58 

62 

62 

96 

56 

97 

57 

56.6 

MIN 

35 

37 

39 

41 

44 

44 

38 

37 

38 

44 

42 

39 

32 

35 

36 

36 

35 

39 

36 

33 

29 

29 

33 

36 

36 

40 

37 

38 

39 

39 

40 

37.2 

HIlDROSE  ranger  STA 

MAX 

94 

97 

100 

100 

102 

102 

96 

95 

99 

100 

100 

94 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

94 

93 

89 

89 

96 

100 

100 

101 

96 

98 

99 

99 

97 

96.3 

MIN 

60 

63 

64 

64 

65 

66 

60 

60 

68 

74 

70 

71 

62 

59 

64 

65 

62 

63 

63 

59 

60 

62 

60 

61 

62 

63 

64 

69 

66 

70 

69 

64.0 

CALIFORNIA 
JULV 


Day  ol  Month 


S««  RvUrsDC*  Notci  FoUowtag  SuUon  tndvx 
-   45  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        «  « 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

alderpoint 

0 

7 

7  2 

1  QQ 

799 

69  3 

541 

a  1  A 
^10 

137 

J  0 

3734 

angwin  pac  union  cdl 

1*^ 

2  5 

90 

26  2 

A  R 

3  w  o 

7  #1  B 

f  U  5 

588 

249 

1  1  a 

55 

3886 

big  bar  rangfr  station 

0 

1 8 

1 06 

26  5 

•s  7  A 

Q  7 

*;  5 

607 

1  ?  1 

40 

4393 

SUTLER  VALLEY  RANCH 

30 

5  3 

193 

289 

464 

7  O  *i 

0  J' 

40P 

364 

1^1 

3  f  I 

^  0  £ 

14  3 

4265 

CALLAHAN 

19 

54 

243 

480 

749 

1095 

950 

668 

748 

512 

221 

112 

5871 

CECILVILLE  5  SE 

I  5 

6  3 

214 

415 

7  ?  "a 

1 0 1 0 

Q  ?  ft 
7  £  U 

760 

i.  ^  A 

430 

?  ■ao 
1 5  7 

123 

5620 

CLOVERDALE   3  SSE 

1 

6 

160 

398 

696 

605 

/.Aft 
H  0  0 

1  fkO 
i  0  J 

A  1 
0  1 

1  0 

24  82 

COVELO 

2  0 

329 

595 

9  56 

ft  5  7 

597 

163 

L  H 
H  0 

4  471 

CRESCENT  CITY   1  N 

162 

^  7  J 

"a  ft  5 

So  c. 

Pol 

J  f  4 

34  8 

OUTTONS  LANDING 

26 

33 

90 

160 

426 

743 

573 

368 

455 

223 

163 

77 

3337 

Elk  valley 

32 

74 

261 

468 

A.  'a  Q 

929 

859 

610 

716 

469 

120 

5421 

EUREKA  WSD  CI 

?  17 

204 

269 

32  8 

369 

590 

54  2 

395 

537 

439 

393 

293 

4596 

4643 

FERNDALE  2  NW 

193 

190 

247 

325 

421 

624 

571 

418 

54  6 

437 

t»  70 

5(7 

271 

4624 

FOREST  GLEN 

6 

182 

395 

686 

1 049 

948 

646 

70 1 

442 

209 

97 

5245 

FORT  BRAGG 

176 

212 

23^ 

242 

400 

609 

566 

390 

501 

385 

365 

245 

4325 

ruKT   BRACb  flVlAMUN 

219 

FQRT  JONES  RANGER  STA 

2 

2  3 

195 

399 

714 

454 

171 

93 

coot  once 

191 

220 

206 

256 

a  o  Q 

J  7  7 

R  7  A 

491 

■a  R  0 
j3  7 

512 

^75 

24  0 

42  00 

GRATDN 

2  6 

lOl 

190 

451 

I/O 

602 

396 

4  88 

0  K  A 

1  7  0 

J.  (  £ 

72 

3514 

3224 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

2 

22 

128 

272 

564 

954 

832 

524 

589 

308 

103 

3997 

HE  ALOSBURG 

0 

4 

16 

114 

387 

654 

535 

318 

386 

120 

39 

5 

2578 

265  8 

HILTS 

10 

38 

217 

420 

751 

1158 

1020 

685 

767 

521 

211 

146 

5944 

HOOP  A 

2 

1  8 

83 

207 

476 

799 

664 

474 

493 

284 

132 

4  7 

3699 

KENTF I E  LD 

3 

4 

46 

152 

423 

669 

563 

363 

401 

163 

91 

32 

2910 

3052 

KLAMATH 

171 

152 

248 

293 

435 

687 

623 

433 

584 

400 

362 

234 

4622 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

28 

7  2 

290 

52  5 

897 

1199 

1149 

847 

900 

580 

2  77 

164 

6928 

UmlMT     UCDDnM  DC 

7  A 

173 

440 

669 

1056 

12  2  6 

1203 

992 

954 

699 

^  7a 

234 

8093 

UaDA      CTaTC  unCDTTAi 

1 

5 

4  / 

115 

401 

664 

542 

^  i  s 

427 

192 

1  n  if 

^7 

?  ft  A  0 

£  0  0  7 

0  7  7  0 

URit**'    rRAlKIE    CKtbK  PK 

180 

14  8 

312 

465 

7  -a  o 

'  37 

A.  TO 

0  '7 

468 

59  8 

439 

1 

218 

ORLEANS 

0 

13 

91 

184 

452 

856 

719 

437 

487 

200 

93 

36 

3568 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

16 

1 0 

32 

122 

403 

664 

558 

351 

430 

213 

134 

44 

2977 

2933 

BnTkiT      ADC  111  K 

166 

152 

212 

256 

364 

52  9 

527 

340 

479 

399 

348 

POTTER  VALLEY  PH 

0 

1 7 

55 

197 

44  8 

653 

427 

507 

229 

1 07 

34 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

0 

1 4 

62 

229 

501 

779 

712 

487 

528 

293 

134 

62 

3621 

SAINT  HELENA 

0 

12 

38 

174 

461 

702 

609 

385 

467 

202 

81 

16 

3147 

2900 

CaM  DACAC< 

5 

1 

29 

70 

320 

607 

476 

304 

357 

133 

8  3 

g 

14  5 

398 

664 

561 

335 

425 

189 

1  n7 

2  5 

2  895 

2973 

9AnTCr\3     OAK    KAI>lL;Cr\  JIA 

3  1 

288 

A.  7  R 
O  (  3 

1006 

Q  Q  ft 

610 

673 

167 

n  7 

A  ft  ft  1 

c  r  n  T  T  A 
dL  U  1  1  A 

11^ 

102 

195 

266 

415 

64  8 

579 

416 

536 

379 

299 

199 

414  8 

36  8  9 

SHELTER  COVE 

17A 

168 

177 

176 

305 

504 

567 

409 

556 

377 

345 

160 

3918 

c  n  Ki  n  M  A 

1 

1 4 

24 

113 

407 

656 

552 

335 

409 

133 

74 

1 0 

2  72  8 

tdTwTtv    ram    V/TCTA  BT 

0 

3  8 

166 

383 

750 

1 098 

1013 

665 

715 

390 

140 

56 

5434 

Till  CI   A  1/  C 
1  U  L  C  L  A  K  C 

29 

7  7 

316 

534 

860 

1236 

1106 

755 

856 

580 

247 

151 

6747 

UK  I  AH 

Q 

g 

5  0 

200 

44  5 

700 

0  i  ' 

396 

4  83 

202 

ft  A 

0  0 

1 9 

3206 

2  9(6 

WARM  SPRINGS  DAM 

39 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

2 

31 

153 

364 

655 

1097 

932 

626 

710 

388 

161 

65 

5184 

4734 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

19 

69 

291 

516 

810 

1133 

1025 

726 

816 

538 

272 

148 

6363 

l.I  I  1    1    T  T  C      1  He 

WILLiTo    1  Nfc 

25 

S  I 

140 

241 

501 

796 

710 

484 

570 

332 

184 

67 

4121 

WILLOW  CREEK   1  NW 

0 

11 

78 

204 

461 

688 

475 

512 

282 

109 

34 

YREKA 

^           >^  4 

1 

24 

177 

385 

738 

1131 

969 

673 

743 

448 

168 

69 

5526 

5233 

C  ArD  AMCKITn 

5 At  K AM t NT  □ 

DRAINAGE  02 

20 

60 

274 

509 

809 

1230 

1088 

750 

862 

547 

227 

114 

6490 

**|,turvHJ     ^MItuCK  OlAliUll 

■  h 

8  6 

344 

901 

1331 

1187 

852 

930 

677 

336 

213 

68  10 

AUBURN 

2 

■J 

30 

164 

502 

758 

669 

416 

532 

1*3 

6  5 

1 5 

3355 

2908 

AllRliRM    DAM    Don  IPTT 

8 

45 

188 

523 

781 

696 

455 

557 

256 

83 

27 

362  3 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

20 

62 

199 

476 

755 

990 

lOOl 

788 

962 

590 

266 

136 

6247 

5507 

nnUMAKJ  HAM 

?  6 

56 

217 

502 

776 

1010 

1026 

794 

923 

623 

293 

1  54 

6400 

5762 

ftDAMMAKJ     TCi  AMn 

0 

0 

14 

141 

456 

770 

634 

399 

432 

166 

68 

10 

3090 

QOnnkC     CADUUAM  DA*I^IJ 
DKU(J^3    rAK'NHAn  KAiiCrl 

0 

0 

17 

141 

453 

733 

660 

402 

450 

164 

2! 

6 

3051 

2789 

m  ID  Kl P  V 
C*  U  n  Pi  t  I 

80 

281 

511 

823 

1189 

1090 

752 

837 

573 

262 

173 

6613 

CANYON  DAM 

29 

68 

289 

584 

896 

1218 

1202 

687 

982 

607 

269 

125 

7156 

6763 

CHESTER 

55 

85 

288 

522 

841 

U96 

1190 

846 

930 

610 

294 

156 

7013 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

Q 

Q 

24 

135 

444 

765 

666 

381 

444 

161 

1 4 

0 

3034 

2  6  05 

Clarksburg 

0 

0 

26 

146 

438 

740 

6il 

374 

423 

147 

38 

10 

2953 

clearlake  highlands 

0 

B 

63 

260 

561 

861 

776 

526 

569 

258 

76 

20 

3980 

COLFAX 

0 

9 

67 

255 

461 

834 

3297 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MJIR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

nil  V  flTMT 

JUL  i-juriL 

CDLUSa  1  SSw 

0 

0 

18 

136 

469 

772 

675 

357 

424 

129 

18 

3 

3001 

2670 

DAVIS   2   ViStJ  EXP  FARM 

0 

1 

12 

128 

440 

738 

622 

382 

435 

150 

42 

7 

2957 

2729 

DEER  CREEK  FDREBAV 

9 

32 

134 

420 

698 

911 

908 

700 

845 

450 

188 

121 

5416 

DE  SABLA 

<t 

20 

93 

295 

620 

874 

840 

582 

701 

338 

129 

43 

4539 

4091 

3 

1  * 

8  3 

fc  H  u 

557 

824 

*f    I  1 

601 

5  7  7 

Q  1 
7  1 

30 

3923 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

10 

46 

193 

401 

729 

1037 

969 

675 

738 

413 

180 

75 

5466 

EAST  PARK  RESERVOIR 

0 

8 

65 

239 

519 

842 

785 

491 

552 

2)3 

74 

19 

3B32 

3236 

FAIRFIELC   FIRE  STATION 

e 

0 

9 

123 

407 

696 

595 

352 

390 

146 

71 

15 

2812 

FOLSOM  QAM 

0 

0 

4 

112 

444 

768 

621 

361 

456 

159 

40 

9 

2974 

rcnor. cTnuM  OANr^PD  cta 

1  J 

2  2 

87 

321 

624 

872 

6?4 

618 

129 

O  J 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

9 

15 

99 

268 

588 

848 

786 

548 

669 

334 

134 

50 

4348 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

4 

0 

14 

115 

425 

773 

621 

409 

412 

no 

62 

18 

3023 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

12 

51 

242 

476 

778 

1168 

1067 

716 

763 

476 

178 

103 

6030 

5313 

JESS  VALLEY 

36 

80 

299 

564 

881 

1221 

1091 

842 

985 

700 

321 

185 

7205 

1  A  w  c  P  riD  T 

Q 

g 

35 

PA? 

527 

819 

760 

509 

572 

5A7 

8  8 

2  8 

3895 

LAKE  SPAULOING 

83 

90 

294 

556 

840 

1165 

1121 

828 

952 

6S7 

369 

186 

7141 

6405 

MANZANITA  LAKE 

78 

133 

368 

617 

928 

1  194 

1193 

931 

1117 

760 

377 

225 

7921 

MARKLEY  COVE 

0 

2 

21 

170 

453 

729 

642 

435 

496 

201 

63 

12 

3224 

marysville 

0 

0 

14 

99 

407 

719 

593 

332 

376 

94 

13 

0 

2647 

2511 

HL    L  L  u  u  u 

69 

2  93 

477 

758 

1053 

735 

o  *♦  1 

236 

3  O  wU 

MINERAL 

87 

117 

347 

587 

888 

1  162 

1141 

864 

996 

6S9 

337 

216 

7401 

7097 

MOUNT   SHASTA  WSO  CI 

1* 

67 

238 

456 

775 

1096 

1022 

720 

831 

488 

227 

111 

6045 

5722 

NEVADA  CITY 

10 

39 

206 

383 

719 

999 

885 

637 

742 

410 

161 

68 

5259 

4687 

ORLANO 

0 

0 

11 

121 

456 

763 

692 

389 

449 

132 

24 

2 

3039 

2647 

OROV I l  l  e 

0 

0 

■J 

102 

4  i  7 

K  Q  Q 

3  7  7 

OHO 

407 

1  s 

0 

PARADI 5E 

0 

11 

41 

194 

498 

788 

700 

449 

561 

207 

65 

16 

3530 

placerville 

5 

11 

80 

253 

598 

845 

781 

515 

627 

321 

117 

41 

4194 

4112 

placerville  IFG 

5 

10 

42 

228 

537 

739 

721 

499 

623 

261 

79 

48 

3792 

PLATINA 

0 

603 

1024 

888 

601 

41 

0  nD  TH  1  A 

107 

^  5  *3 

-3  C  ~ 

396 

7191 

OUINCY 

39 

60 

275 

453 

766 

765 

583 

217 

126 

5912 

RED  Bluff  wso  ap 

0 

0 

11 

131 

467 

774 

693 

386 

466 

1J9 

19 

0 

3086 

2515 

REDDING  FIRE  STA  ND  2 

0 

0 

6 

85 

402 

746 

656 

354 

399 

85 

* 

0 

2739 

2502 

ROCKL IN 

0 

0 

28 

172 

495 

798 

664 

390 

470 

181 

31 

0 

3229 

3010 

^AroAMPNJTn  ucn  ad 

3flvR**nCn(IU     n3U  Mr* 

Q 

Q 

1  1 

451 

749 

636 

325 

4  24 

1  4  1 

1! 

2863 

2773 

SACRA»1ENT0  WSO  CI 

0 

0 

3 

93 

388 

665 

522 

296 

370 

100 

13 

2 

2452 

2587 

SHASTA  DAM 

0 

3 

27 

150 

438 

789 

706 

452 

522 

158 

23 

0 

3268 

SIERRA  CITY 

1* 

'tl 

168 

420 

711 

982 

964 

689 

772 

479 

202 

99 

5541 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

79 

114 

334 

547 

861 

1288 

1190 

897 

929 

637 

30* 

186 

7366 

6983 

cthmv   rnore  DCCCDunTo 

ilUrNT     uUNOt  KCjtKVUiK 

Q 

0 

sc. 

8^1 

770 

473 

Del 

3  1  3 

49 

Q 

3618 

3029 

STRAWBERRY  VALLEY 

3* 

63 

199 

428 

698 

934 

916 

692 

804 

513 

255 

TWIN  LAKES 

189 

216 

447 

779 

987 

1198 

1222 

330 

9485 

VACAVILLE 

1 

0 

17 

125 

464 

706 

625 

383 

412 

135 

44 

8 

2920 

2722 

VOLTA   POWER  HOUSE 

0 

5 

48 

222 

508 

821 

755 

501 

592 

2S5 

67 

25 

3799 

0 

35 

18  5 

745 

469 

n  a  H 

3  5  5 

1  7  K 

1*3 

43 
t  C 

3486 

WILLIAMS 

0 

0 

14 

131 

481 

738 

682 

388 

435 

129 

0 

WILLOWS 

0 

0 

22 

151 

492 

791 

720 

400 

471 

167 

30 

1 

3245 

2668 

W I  NT t  R  3 

0 

0 

5 

112 

414 

1  {J  J 

OU  f 

1  "7  1 
S  1  L 

387 

1 00 

Q 

2714 

WOODLAND   1  WNW 

0 

0 

9 

127 

446 

748 

646 

381 

420 

120 

24 

2 

2923 

2494 

•         *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BOCA 

130 

154 

391 

625 

898 

1296 

130* 

992 

1063 

727 

378 

271 

8229 

BODIE 

221 

293 

595 

858 

1166 

1398 

1406 

1195 

1332 

1025 

636 

404 

10529 

BRIDGEPORT 

136 

211 

440 

746 

1106 

1267 

1295 

1160 

1193 

836 

507 

282 

9179 

CEDARVILLE 

18 

28 

867 

1240 

1147 

842 

867 

601 

220 

126 

6089 

DuNNcH    ntnuRlAL    5T  rK 

103 

139 

40  1 

651 

Q  ^  c; 

1  ?  a  A 

I  C.OQ 

1  jU3 

7  7  1 

1094 

767 

431 

261 

8394 

DOYLE   5  SSE 

9 

24 

197 

490 

782 

1183 

1089 

755 

815 

5*0 

203 

84 

6171 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

5 

27 

195 

456 

783 

1208 

llOS 

747 

782 

487 

178 

81 

6054 

6356 

FORT  BIDWELL 

2* 

50 

271 

534 

834 

1262 

1147 

804 

819 

5*8 

194 

125 

6612 

MONO  LAKE 

9 

41 

244 

578 

885 

1116 

1153 

946 

967 

6*3 

308 

115 

7005 

jQU A w  VALLEY 

1  03 

139 

416 

690 

990 

1 279 

1  9  is  fl 
i  £  3  O 

979 

i  1  U  ' 

767 

416 

261 

8405 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

11 

29 

223 

506 

810 

1245 

1173 

814 

809 

501 

193 

89 

6403 

6029 

TAHOE  CITY 

93 

132 

382 

649 

933 

1228 

1200 

953 

1082 

789 

473 

311 

8225 

6201 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

129 

172 

412 

672 

979 

1216 

1206 

1009 

1128 

773 

456 

271 

8423 

termc 

56 

104 

400 

661 

924 

1304 

1283 

932 

977 

690 

361 

187 

7879 

8138 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

11* 

140 

396 

654 

979 

1306 

1293 

991 

1075 

7*7 

386 

252 

8333 

WODOFORDS 

12 

20 

193 

568 

821 

1060 

1094 

841 

878 

561 

229 

100 

6377 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF  1972  -  1973  CALIFORNIA 


Ststion 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

•        *  * 

CENTRAL  CCIAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  '> 

604 

R  iQ 
3  H  7 

366 

A  a  Q 

106 

2  3 

BEN  LDMONO  NO  3 

2  3 

1 1 

36 

1  oO 

410 

BERKELEY 

60 

77 

326 

586 

4  83 

29  8 

i  ft  9 
H  U  c 

193 

9 1 

c~  s  1 

BUR  L I NGAME 

5 1 

^  6 

A  R 
0  0 

647 

339 

•t  ^  4 

138 

6  3 

2930 

CARMEL  VALLEY 

39 

43 

100 

IS'. 

343 

526 

485 

341 

465 

286 

216 

97 

3095 

CROCKETT 

17 

9  8 

C  A 

"S  «5  7 
5  J  f 

377 

i  '  1 

84 

2  2 

GI  LRDY 

0 

\ 

1 2 

110 

1  fl  "a 
^  0 

630 

574 

446 

1  An 

1  OU 

7  5 

a  9 

5  A 

2787 

HALF  MOON  RAY 

Z  1  3 

310 

512 

47 1 

306 

447 

5^1 

324 

224 

357 1 

HDLLISTER   1  SW 

23 

4  6 

1 06 

1  R  1 

453 

703 

ft  7  1 
Del 

400 

3  3  *T 

^9  ft 

5  <£  0 

204 

72 

3689 

246  3 

KING  CITY 

0 

6 

48 

111 

369 

190 

64 

17 

2591 

LIVc"MURc    CUIINTY    h  U 

1 0 

1 5 

5  7 

447 

700 

604 

477 

9  ft  9 

85 

33 

3135 

28  30 

LOS  GATUS 

1 

J* 

■3  5 
C  C 

111 

380 

616 

550 

34  6 

i  K  5 
H  5  t 

1  7fl 

1  '  0 

92 

3 1 

9  Rft  R 
A  0  u  J 

2688 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

1 

0 

1  I 

8  8 

1  B  R 
^  g  0 

0  ?  X 

54  8 

344 

370 

19a 
1 1  H 

4  2 

•a  R  7  A 
2  3  /  H 

MONTEREY 

83 

79 

100 

123 

309 

3  U  7 

"in  1 

A  1  o 

9  7ft 
C  'O 

264 

1  A  1 
1  *t  1 

m7  9 

MONTEREY  FAA  AP 

123 

306 

502 

477 

322 

443 

298 

260 

142 

MORRD  BAY   FIRE  DEPT 

122 

111 

65 

70 

230 

402 

A  1  "5 

*t  1  J 

240 

399 

312 

266 

1  R  a 
1 05 

/  0  J.  5 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

1 5 

2  1 

46 

180 

44  7 

666 

A  A  ft 

456 

595 

290 

155 

7  A 

3613 

MOUNT  HAMILTON 

26 

67 

103 

394 

70  5 

fill 

A  7  A 
0/0 

853 

A  9  1 
4£  1 

196 

1  n  1 
1 U  1 

R  /^  R  0 
3tjO  7 

4504 

NAC I M I ENTQ  DAM 

5 

2 

2 1 

134 

407 

645 

AIL 

398 

482 

■5  1  C 

74 

4 1 

an  R  R 

9  0 

NEWARK 

22 

11 

32 

92 

307 

583 

513 

300 

407 

180 

125 

46 

2618 

UAKL**NU    WjU  Ar 

H  ' 

2  0 

'3  R 

1  n  1 

a  7  ft 

5  fc  o 

547 

?  1  R 

*t  1  3 

212 

159 

78 

2882 

2870 

Z  ' 

1 

i  3 

1  i 

6  3 

268 

554 

456 

?  ■a  1 

5  1 

90ft 

C  70 

1  1  9 
1  i  A 

86 

2  4 

214  3 

rALU    ALIU    jr.  nUbtUn 

■a 

0  J 

1  (s  (\ 

i  p  3 

404 

638 

ft 

3  0  5 

^  ft7 
50  1 

!^Q7 

9  ft  1 
A  U  1 

112 

A  n 

3000 

g 

2 

1  ^7 
10/ 

427 

ft7  1 

Oil 

ft  ?  R 

O  jC  w 

370 

497 

A  H  7 

8  1 

49 

A 

tl  1  QA 
5  1  7H 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

3 

7 

166 

432 

699 

664 

405 

515 

2S3 

80 

23 

3295 

DTMhlAi"!  CC     Mat  UPlMlluCMT 

1 

J. 

6 

34 

1  7Q 

^  ^  ^ 

666 

ftA  s 
OH  3 

(t  R  A 
3  3  H 

9  70 

A  '7 

109 

a  R 
5  0 

3407 

P  I  bMU    B  c  *»L  H 

bo 

59 

D  3 

66 

232 

404 

^■a7 

45  f 

253 

388 

?  R  ^ 
A  "5 

180 

109 

2516 

rUiN'    rltUHAS  BLANCAb 

1  9  i 

190 

i  4  f 

10  6 

inn 

1  fl  1 
5  o  i 

5  R  0 

37 

369 

an  9 

285 

9  1  R 
A  1  3 

5U"  / 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

0 

0 

1  ^ 

111 

429 

703 

582 

368 

458 

1'3 

5  4 

7 

2939 

PRIEST  VALLEY 

3 

13 

74 

292 

558 

753 

728 

503 

651 

386 

125 

45 

4132 

KtUWUUD   L 1 T Y 

2 

2 

a7 

129 

n  ft 

3  u  o 

0  c.  t 

363 

i  '4 

6  9 

2  2 

9  S  R  R 
A  ?  0  0 

9  ft  a  R 
A  0  5  0 

R  I CHMOND 

32 

45 

46 

99 

319 

59  3 

A  o  7 

4  o  f 

2,11 

35  8 

182 

1  A7 
1  H  / 

74 

2659 

3AINI    MAKYb  CULLbbt 

20 

1 6 

18  3 

i;  n  7 

7  D «; 

A  7  a 

4  31 

5  25 

9  R  9 

&  3  ^ 

1  9  ft 
i-  A  O 

R  R 
3  3 

a  ft  9  R 
30  A  0 

CaITMaC    ^  c 
d  A  L  1  iNAd    S  c 

5  2 

4  3 

7  1 

133 

302 

511 

492 

2  85 

414 

247 

199 

104 

■3  Q  R  a 

2912 

SALINAS   FAA  AP 

36 

31 

32 

no 

336 

564 

479 

285 

421 

230 

147 

88 

2759 

159 

156 

157 

175 

32  3 

501 

4  85 

32  5 

404 

292 

a  1  7 

5  17 

203 

3497 

bAN    r-RANClSCG   W5D  Ar 

6^ 

42 

75 

131 

350 

613 

521 

334 

416 

241 

197 

103 

3087 

3012 

iAM    pRANClSCn   WbQ  CI 

14^ 

139 

1 1 0 

113 

298 

546 

4  55 

277 

380 

225 

267 

167 

3123 

300  1 

SAN   GRtGORIu   2  5E 

122 

1 06 

166 

207 

379 

575 

536 

347 

482 

351 

236 

197 

3754 

SAN  JOSE 

1 

3 

25 

102 

366 

587 

522 

324 

404 

1*7 

80 

17 

2578 

2437 

oAN    LUij    UBISrU  rULY 

29 

34 

49 

106 

284 

450 

488 

301 

457 

254 

169 

80 

2699 

2  363 

cam  Match 
b AN   n A  T  cU 

38 

28 

22 

73 

291 

553 

465 

289 

384 

173 

130 

52 

2498 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1 

4 

16 

93 

340 

578 

491 

300 

2607 

SANTA  CRUZ 

39 

41 

66 

107 

352 

576 

532 

333 

439 

271 

192 

55 

3003 

3049 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

74 

54 

99 

175 

399 

664 

568 

356 

475 

236 

212 

110 

3423 

WALNUT   CRccK    C  c5c 

0 

1 

15 

122 

430 

69  1 

570 

366 

432 

173 

65 

23 

2868 

watsdnville  waterworks 

66 

71 

103 

152 

385 

557 

530 

329 

455 

269 

218 

113 

3258 

WOODSIDE   FIRE   STA  1 

580 

392 

459 

190 

105 

38 

*  * 

SAN  JUAwUIN 

DRAINAGE  05 

AKlTTn/*LJ      CTBDPBnADrv  lull 

ANMULn    rlBREBOARD  ML 

5 

0 

10 

102 

414 

725 

623 

385 

370 

118 

66 

7 

2826 

2628 

2 

50 

200 

473 

646 

433 

421 

140 

67 

24 

A?H  MnilMTATW 

Q 

ft 

123 

4  64 

704 

635 

408 

5  35 

217 

34 

6 

314  7 

2  541 

A  1  lA  C  D  p  V     1  My 

Q 

A 
W 

A, 

0 

170 

513 

720 

667 

466 

517 

266 

40 

1 6 

3481 

3267 

BAKERSFIBLD  WSO  AP 

0 

0 

0 

59 

362 

657 

521 

205 

324 

87 

3 

0 

2218 

2122 

BALCH  POWER  HOUSE 

Q 

Q 

1 

i;  n  7 

A  7  R 

0/3 

452 

552 

201 

a  A 

5 

a  "aft  1 

Rl  ATKUFl 1 ^    rnRNPR  7UMU 

Q 

127 

442 

7 1  2 

576 

341 

452 

170 

1 1 

1 

2836 

R 1  iT T rihJ Li  T  1  1  Du 

Q 

0 

0 

104 

433 

735 

630 

317 

395 

130 

8 

0 

2752 

1  ' 

<:  f 

233 

503 

79 1 

1036 

1023 

806 

935 

590 

2  78 

120 

6362 

5374 

CAMP  PARDEE 

0 

1 

10 

107 

469 

775 

627 

384 

488 

176 

42 

14 

3093 

2650 

Q 

2 

15 

146 

516 

784 

663 

432 

550 

268 

64 

1 9 

3459 

CHERRY  VALLEY  0AM 

11 

35 

146 

448 

713 

953 

929 

773 

854 

535 

204 

82 

5685 

COALINGA 

0 

0 

450 

701 

564 

337 

445 

155 

8 

1 

2448 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

0 

Q 

1 

1  ft7 

44  5 

74  3 

631 

352 

456 

1^5 

1 4 

2 

292  6 

DENAIR   3  NNE 

0 

2 

1<» 

136 

464 

747 

624 

372 

453 

193 

53 

9 

3057 

2733 

DUDLEYS 

23 

59 

185 

441 

689 

984 

894 

663 

814 

518 

224 

88 

5582 

4818 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

0 

3 

17 

142 

467 

707 

632 

387 

482 

203 

49 

13 

3102 

2718 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  DP   1972  -   1973  CALIFORNIA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

FIVE   PCINTS   5  SSW 

0 

0 

2 

101 

361 

163 

5 

FRESNO  wSO  4P 

0 

0 

2 

108 

437 

740 

610 

358 

444 

140 

12 

2 

2  853 

2492 

FRiANT   GCVERNMENT  CAMP 

0 

0 

5 

92 

441 

724 

611 

362 

492 

214 

44 

Q 

2993 

GLENNVILLE 

12 

57 

174 

423 

625 

839 

790 

531 

751 

448 

177 

83 

4910 

GRANT  GROVE 

59 

126 

303 

670 

864 

1046 

1064 

899 

1099 

766 

444 

197 

7537 

HANFORD 

0 

0 

4 

104 

446 

731 

637 

375 

479 

155 

2607 

HETCH  HETCMY 

16 

114 

361 

674 

958 

920 

681 

782 

406 

169 

66 

5153 

HUNTINGTON  LAKE 

164 

241 

444 

922 

1 135 

1119 

957 

1 177 

854 

556 

317 

7707 

InRIA 

1 

3 

20 

240 

510 

689 

674 

499 

617 

280 

56 

20 

3609 

2851 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

0 

0 

0 

41 

352 

626 

495 

206 

387 

78 

3 

0 

21B8 

17<.<, 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

0 

0 

1 

151 

485 

677 

690 

457 

558 

245 

35 

7 

3306 

KETTLEMAN  CITY 

0 

0 

0 

81 

432 

749 

605 

350 

438 

1  in 
i  J  □ 

1^3 

2827 

KETTLEMAN  STATION 

0 

0 

0 

57 

372 

669 

533 

301 

401 

100 

5 

0 

2438 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

0 

1 

7 

121 

452 

758 

611 

364 

468 

220 

52 

10 

3064 

LE  GRAND 

0 

0 

4 

103 

436 

728 

586 

330 

447 

211 

32 

7 

2884 

ZbT, 

LEMON  COVE 

0 

0 

6 

104 

445 

72  1 

610 

342 

435 

142 

17 

5 

2827 

2334 

LINDSAY 

0 

0 

5 

122 

455 

722 

608 

362 

433 

154 

19 

2 

2882 

2540 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

0 

0 

3 

103 

435 

726 

600 

396 

443 

160 

25 

2 

2  693 

lodgepole 

525 

769 

1091 

1334 

1337 

1057 

1238 

894 

578 

291 

LDDI 

0 

0 

6 

120 

438 

707 

598 

351 

401 

126 

27 

4 

2778 

2973 

LOS  BANOS 

0 

0 

2 

99 

411 

695 

568 

341 

388 

124 

11 

0 

2639 

2532 

LOS   BANOS   DET  RESV 

0 

0 

I 

84 

422 

727 

598 

362 

404 

129 

19 

5 

2751 

MADERA 

0 

0 

2 

85 

417 

735 

600 

364 

424 

138 

19 

3 

2787 

2576 

MANTECA 

0 

1 

3 

111 

425 

726 

608 

350 

406 

134 

33 

8 

2805 

MAR ICOPA 

0 

0 

0 

81 

393 

734 

580 

299 

407 

133 

22 

1 

2650 

1968 

MERCED  FIRE   STATION  2 

0 

0 

2 

100 

440 

731 

588 

381 

418 

141 

13 

3 

2817 

2754 

MODESTO 

0 

0 

1 

110 

430 

714 

601 

336 

419 

123 

24 

2762 

2767 

NEWMAN  Z  NW 

0 

3 

9 

134 

457 

737 

631 

383 

438 

152 

31 

t, 

2979 

2386 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

3 

4 

56 

306 

588 

567 

13 

□RANGE  COVE 

0 

596 

358 

454 

159 

0 

2578 

PORTERVILLE 

0 

0 

1 

100 

430 

710 

562 

305 

408 

113 

9 

2639 

2406 

POSEV  3  E 

25 

58 

150 

500 

757 

984 

924 

642 

250 

134 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

3 

14 

67 

300 

572 

798 

790 

589 

713 

360 

121 

58 

4385 

SAN  LUIS  DAM 

0 

0 

2 

89 

412 

706 

606 

381 

395 

141 

33 

9 

2774 

SONQRA  RS 

2 

4 

44 

224 

594 

829 

749 

5l8 

626 

309 

94 

36 

4029 

3131 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

39 

98 

230 

535 

764 

971 

926 

5S7 

329 

133 

STOCKTON  WSO  AP 

0 

0 

0 

112 

4<t5 

704 

602 

344 

421 

119 

12 

2 

2761 

2576 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

0 

0 

9 

121 

438 

733 

618 

381 

440 

161 

45 

14 

2960 

288'< 

TEHACHAPI 

3 

13 

72 

385 

611 

858 

827 

603 

758 

451 

138 

59 

<,778 

TEJON  RANCMO 

0 

0 

1 

86 

408 

702 

391 

529 

169 

29 

7 

2265 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

0 

0 

0 

109 

439 

677 

600 

355 

455 

161 

15 

3 

2814 

TIGER   CREEK  PH 

1 

8 

49 

248 

570 

862 

782 

538 

635 

318 

88 

47 

4146 

3768 

TRACV  CARBINA 

0 

1 

0 

416 

727 

624 

369 

408 

118 

34 

2 

TRACV   PUMPING  PLANT 

0 

1 

2 

101 

409 

676 

597 

363 

403 

146 

32 

11 

2741 

VISALIA 

0 

0 

3 

90 

413 

713 

577 

319 

410 

125 

1 1 

1 

2662 

2252 

WASCO 

0 

0 

0 

76 

394 

688 

580 

303 

367 

107 

2 

0 

2517 

2426 

YOSEMITE   PARK  HEADOTPS 

2 

16 

68 

355 

694 

1033 

928 

698 

728 

372 

146 

51 

5101 

4808 

•         *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

0 

0 

6 

107 

271 

408 

487 

327 

453 

225 

59 

24 

2357 

avaldn  pleasure  pier 

1 

5 

26 

49 

226 

339 

370 

259 

340 

249 

202 

101 

2167 

2089 

BARRETT  DAM 

0 

0 

1 1 

144 

361 

511 

583 

408 

501 

275 

94 

31 

2919 

2353 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

s 

8 

37 

270 

452 

533 

669 

468 

622 

342 

132 

71 

3609 

BIG  BEAR  LAKE 

10 

109 

261 

620 

903 

1077 

1087 

953 

1091 

724 

376 

128 

7339 

BUR84NK  VALLEY  PMP  PLT 

0 

0 

0 

63 

238 

390 

416 

242 

342 

106 

26 

5 

1826 

1546 

CACHUMA  LAKE 

0 

3 

20 

120 

301 

484 

520 

338 

452 

225 

91 

37 

2591 

CAMPO 

0 

10 

43 

216 

450 

576 

640 

503 

606 

405 

160 

58 

3667 

CANQGa  park  PIERCE  COL 

0 

0 

0 

73 

246 

408 

427 

274 

356 

130 

24 

8 

1946 

CHULA  VISTA 

1 

0 

6 

60 

227 

321 

398 

249 

323 

200 

153 

40 

1978 

2229 

CLAREMONT   POMONA  COL 

0 

0 

1 2 

158 

216 

465 

504 

327 

410 

208 

81 

33 

2414 

2047 

CORONA 

0 

0 

I 

92 

253 

422 

517 

290 

368 

174 

37 

10 

2164 

1926 

CULVER  CITY 

0 

0 

0 

14 

135 

247 

323 

158 

230 

119 

81 

10 

1317 

CUYAMA 

3 

19 

596 

7^.0 

725 

497 

635 

358 

CUYAMACA 

8 

24 

105 

394 

657 

818 

875 

720 

867 

5*6 

269 

102 

5385 

<t549 

DRY  Canyon  reservoir 

0 

0 

12 

153 

374 

565 

597 

405 

532 

292 

104 

25 

3020 

EL  CAPITAN  dam 

0 

0 

0 

54 

195 

374 

443 

256 

366 

173 

44 

17 

1922 

ElS INORE 

0 

0 

88 

274 

463 

525 

354 

433 

1*3 

28 

15 

2025 

ESCQNDIOO 

0 

0 

2 

71 

252 

369 

444 

269 

387 

201 

59 

11 

2055 

2052 

fqntana  kaiser 

0 

0 

0 

17 

128 

293 

360 

247 

353 

105 

16 

9 

1528 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

0 

42 

230 

375 

426 

251 

324 

167 

31 

7 

1853 

HENSHAW  DAM 

0 

6 

56 

275 

522 

685 

723 

518 

641 

378 

188 

71 

4063 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1972  -   1973  CALlFDRNlA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

5 

41 

135 

479 

709 

874 

896 

727 

891 

536 

236 

90 

5619 

JULIAN  WYN0L4 

4 

19 

70 

325 

518 

685 

732 

570 

729 

465 

202 

76 

4395 

LACUNA  BEACH 

13 

1 

30 

62 

238 

359 

399 

276 

371 

271 

178 

64 

2262 

1975 

LA  MESA 

1 

0 

4 

48 

164 

284 

332 

214 

294 

145 

59 

10 

1555 

lompdc 

46 

44 

44 

87 

290 

437 

453 

262 

429 

253 

173 

94 

2612 

LONG  8EACH  PUB  SVC 

0 

0 

0 

50 

174 

292 

335 

164 

242 

LONG  BEACH  WSO  AP 

0 

0 

0 

31 

169 

334 

352 

203 

295 

77 

29 

0 

1490 

1711 

LOS  ANGELES  WSD  AP 

0 

0 

0 

15 

138 

248 

314 

177 

287 

146 

89 

12 

1426 

1799 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTR 

0 

0 

0 

14 

97 

230 

266 

136 

214 

77 

32 

2 

1068 

1349 

MT  WILSON  2 

5 

26 

106 

469 

569 

691 

768 

707 

865 

447 

130 

72 

4855 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6 

0 

12 

51 

204 

317 

336 

231 

313 

192 

147 

29 

1840 

1964 

oceanside 

1 

0 

0 

45 

203 

319 

352 

231 

299 

183 

129 

5 

1767 

DJAI 

0 

0 

5 

126 

278 

461 

502 

314 

406 

199 

84 

20 

2395 

2150 

OXNARD 

6 

1 

U 

64 

201 

328 

378 

240 

328 

206 

145 

38 

1946 

2306 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

0 

452 

615 

795 

825 

683 

853 

463 

170 

60 

PASADENA 

0 

0 

0 

44 

173 

307 

357 

224 

307 

111 

26 

13 

1562 

1714 

PERRIS 

0 

0 

8 

122 

328 

487 

510 

344 

415 

pomdna  cal  poly 

0 

0 

0 

81 

212 

378 

459 

303 

398 

201 

83 

32 

2147 

2232 

RAMQNA  spaulding 

0 

0 

8 

130 

311 

444 

499 

377 

489 

321 

89 

25 

2693 

REDLANDS 

0 

0 

4 

122 

295 

453 

491 

336 

425 

180 

66 

10 

2382 

2071 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

0 

0 

0 

74 

263 

427 

445 

272 

353 

146 

28 

4 

2014 

1923 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

0 

0 

1 

82 

247 

404 

448 

285 

375 

161 

49 

1 1 

2063 

SaN  BERNARDINO  CO  HQSP 

0 

0 

0 

80 

250 

408 

416 

269 

364 

120 

18 

9 

1934 

1  879 

SANDBERG  WSD 

18 

30 

81 

401 

613 

848 

885 

685 

841 

493 

188 

96 

5179 

4209 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

0 

0 

0 

29 

149 

224 

286 

131 

208 

107 

61 

1 

1196 

1439 

SAN  FERNANDO 

0 

0 

0 

97 

220 

331 

412 

268 

405 

136 

44 

15 

1928 

1696 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

45 

198 

331 

352 

227 

305 

115 

24 

7 

1604 

SAN  JACINTD 

0 

0 

4 

110 

314 

484 

536 

364 

459 

226 

23 

11 

2531 

2244 

SaN  NICOLAS  ISLAND 

51 

24 

38 

49 

246 

360 

363 

279 

367 

266 

169 

84 

2296 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

0 

0 

0 

26 

140 

283 

313 

192 

281 

110 

45 

1 

1391 

1757 

SANTA  BARBARA 

1* 

0 

21 

59 

227 

390 

404 

268 

355 

217 

173 

64 

2192 

2086 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

12 

2 

21 

73 

241 

405 

423 

278 

370 

273 

192 

78 

2368 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

53 

56 

91 

146 

363 

521 

542 

326 

496 

320 

180 

82 

3176 

2967 

SANTA  MONICA  PIER 

18 

0 

18 

51 

157 

221 

270 

176 

329 

227 

212 

96 

1775 

SANTA  PAULA 

0 

0 

29 

103 

255 

378 

443 

249 

372 

203 

115 

26 

2173 

SUN  CITY 

217 

31 

7 

TORRANCE 

0 

0 

2 

39 

157 

291 

341 

207 

297 

160 

93 

15 

1602 

1977 

TUJUNGA 

0 

0 

2 

125 

291 

421 

474 

337 

456 

195 

63 

25 

2379 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

0 

0 

11 

124 

266 

425 

262 

343 

159 

76 

11 

1855 

TWITCHELL  DAM 

0 

29 

22 

131 

219 

400 

505 

277 

430 

198 

130 

59 

2400 

UCLA 

3 

0 

1 

33 

138 

273 

294 

192 

324 

162 

132 

50 

1602 

UPLAND  3  N 

0 

0 

4 

157 

318 

439 

503 

350 

453 

223 

r5 

26 

2548 

VISTA   2  NNE 

0 

0 

3 

58 

208 

337 

421 

277 

373 

222 

106 

25 

2030 

WARNER  SPRINGS 

0 

6 

39 

238 

489 

538 

663 

396 

101 

43 

3470 

YQRBA  LINDA 

41           #  ft 

0 

0 

0 

51 

185 

331 

385 

243 

362 

169 

64 

9 

1799 

1654 

SOUTHEAST  DESFRT 

BASINS  07 

BAKER 

0 

0 

0 

38 

282 

572 

513 

301 

259 

67 

0 

0 

2032 

BaRSTDW 

0 

0 

0 

138 

434 

711 

686 

446 

429 

171 

16 

0 

3031 

BEAUMONT    I  E 

0 

0 

2 

351 

509 

574 

423 

552 

290 

23 

29 

BISHOP  WSO  AP 

0 

1 

36 

343 

654 

930 

1028 

676 

681 

376 

66 

2 

4793 

4227  \ 

BlYTHE 

0 

0 

0 

9 

232 

443 

451 

232 

178 

25 

0 

0 

1570 

1328 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

11 

161 

387 

408 

188 

154 

8 

0 

0 

1317 

BDRREGO  DESERT  PARK 

0 

0 

0 

17 

162 

326 

365 

189 

201 

16 

14 

0 

1290 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

14 

206 

395 

420 

202 

199 

44 

7 

0 

1487 

1098 

CANTI L 

0 

0 

3 

154 

473 

725 

687 

437 

465 

171 

11 

0 

3126 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

74 

331 

607 

603 

358 

333 

113 

6 

0 

2425 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

3 

152 

481 

459 

141 

72 

0 

0 

0 

1308 

9  ] 

1296  j 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

0 

0 

77 

782 

1108 

872 

804 

438 

120 

EaGlE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

34 

151 

367 

403 

205 

194 

14 

1 

0 

1369 

Cl       ("CMTOn     ^  CClJ 

CL    LtlNTKU    2  SbW 

0 

0 

0 

8 

167 

376 

418 

190 

195 

36 

0 

0 

1390 

1144  1 

EL  MIRAGE  FIELD 

551 

828 

812 

575 

600 

312 

68 

10 

1 

r  A  I KnDNT 

5 

0 

8 

247 

488 

722 

742 

549 

628 

327 

90 

53 

3859 

3165  1 

GOLD  RDCK  RANCH 

0 

0 

0 

15 

143 

295 

324 

148 

166 

14 

0 

0 

1105 

H  A I W  E  E 

0 

0 

U 

276 

611 

860 

926 

6^.1 

637 

294 

60 

4 

4320 

3491  ^ 

hayfield  pumping  Plant 

0 

0 

0 

62 

244 

437 

498 

279 

276 

49 

11 

0 

1856 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

9 

133 

325 

355 

151 

122 

14 

0 

0 

1109 

1101 

TmDCDTAi      Caa  ad 

0 

0 

0 

19 

180 

397 

422 

203 

184 

49 

1 

0 

1455 

INDEPENDENCE 

0 

0 

271 

560 

832 

909 

625 

601 

277 

48 

0 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

20 

175 

371 

426 

169 

139 

9 

2 

0 

1311 

1096 

INYOKERN 

0 

0 

2 

133 

435 

742 

709 

450 

470 

171 

7 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

47 

202 

438 

448 

223 

182 

17 

2 

0 

1559 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  50  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   197?   -   1973  CALIFORNIA 


Stslion 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

e 

37 

137 

'|99 

768 

967 

984 

786 

866 

548 

202 

76 

5678 

0 

0 

if 

LUCERNE  VALLEY 

0 

0 

13 

260 

531 

771 

790 

498 

496 

229 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

0 

0 

0 

19 

207 

'.16 

433 

176 

121 

6 

0 

0 

1378 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

2 

229 

501 

715 

727 

524 

550 

287 

40 

0 

3675 

M  0  J  A  V  E 

0 

0 

9 

205 

<>8') 

723 

764 

517 

561 

262 

49 

14 

3586 

MnlINT  A  T  N    P  A  ^  ^ 

837 

1050 

1062 

606 

894 

474 

90 

22 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

53 

229 

36^ 

Tt9 

959 

1086 

1102 

1053 

1189 

685 

521 

212 

8402 

NEEaLES   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

237 

478 

499 

257 

264 

37 

2 

0 

1817 

PALMDALE 

0 

0 

0 

182 

'•eo 

751 

713 

482 

552 

244 

36 

7 

3447 

2834 

PALMDALE   FAA  AIRPOPT 

0 

0 

2 

226 

519 

785 

759 

508 

578 

281 

32 

3 

3696 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

17 

I'tB 

359 

371 

172 

185 

18 

0 

0 

1270 

1171 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

27 

199 

431 

443 

221 

220 

24 

3 

0 

1568 

RANDSBURG 

0 

0 

0 

202 

^.85 

747 

759 

514 

595 

258 

33 

0 

3594 

THERMAL   FAA  AP 

0 

0 

0 

27 

221 

433 

458 

204 

168 

12 

0 

0 

1523 

TRONA 

0 

0 

0 

75 

378 

691 

698 

428 

365 

78 

6 

0 

2719 

2320 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

111 

370 

599 

622 

357 

356 

106 

5 

0 

2528 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

578 

772 

815 

583 

537 

343 

79 

16 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

10 

220 

^98 

732 

744 

503 

568 

270 

47 

9 

3601 

t^HlTE   MOUNTAIN  1 

329 

712 

1051 

1307 

1439 

1483 

1308 

1457 

1184 

786 

502 

12003 

<(HITE   MOUNTAIN  2 

486 

603 

BTt 

1268 

1396 

1560 

1612 

1403 

1553 

1367 

1020 

745 

13987 

WILOROSE  RANGER  STA 

0 

0 

2*1 

295 

571 

894 

960 

610 

649 

272 

39 

5 

4319 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULV  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

c 

ion  of 
>t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o 

o. 

o. 

o. 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

U) 

1-  0 

?  ?;  «> 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

q 
9 

o 

&■ 

6 

1.00- 

Total 

Averc 
sky  cc 
sunns 

BAKERSFT^lD  MSCl  AP 

33 

4.6 

8.5 

20  +  + 

33 

06 

50 

32 

21 

36 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

m 

.4 

BiSI-inP   WSO  AP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

BLUE  CANYON  WSD  AP 

23 

l.<t 

4.4 

17++ 

21 

06 

32 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

m 

.7 

EUREKA  WSn  CI 

- 

- 

m 

26 

N 

10 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

53 

5.7 

FRESNO  WSO  AP 

29 

4.3 

6.5 

20 

NW 

20 

70 

41 

24 

47 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

.5 

LONG  BEACH  WSD  AP 

20 

2.9 

5.8 

16++ 

20 

15 

71 

58 

50 

68 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

4.0 

LDS  ANGELES  WSD  AP 

2^ 

5.7 

7.6 

23  X 

SW 

20+ 

89 

70 

68 

87 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

5.1 

LDS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

- 

- 

■ 

15 

sw 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

3.0 

MOUNT  SHASTA  WSD  CI 

- 

- 

- 

- 

34 

23 

43 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

m 

- 

OAKLAND  WSO  AP 

29 

8.0 

9.6 

23++ 

32 

13 

88 

75 

67 

85 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

m 

2.1 

RED  BLUFF  WSO  AP 

16 

2.2 

8.3 

22 

NW 

04 

54 

43 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

.7 

SACRAMENTO  WSD  AP 

20 

7.2 

8.4 

20 

sw 

20+ 

69 

42 

26 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.5 

SANDBERG  WSO 

31 

5.2 

11.5 

31++ 

33 

24+ 

45 

29 

27 

40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

m 

.6 

SAN  DIEGO  WSD  AP 

26 

4.4 

8,0 

18 

W 

02 

78 

70 

65 

76 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

54 

5.7 

SAN  FRANCISCO  WSD  AP 

29 

10.6 

12.0 

30++ 

27 

05 

88 

66 

60 

82 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.8 

S  F  FEDERAL  BLDG  CI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

66 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

m 

64 

59 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

m 

3.3 

STOCKTON  WSO  AP 

30 

7.8 

9.9 

23++ 

26 

06 

69 

43 

28 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

m 

.4 

X  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CtLIFORNIA 
JULY  1973 


Station 

a) 

Day  of  month 

O 
D> 

0. 

« 
Q 

ICM) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRIulEV  2  Sb 

10 

Hl> 

eo 

82 

82 

82 

82 

63 

80 

79 

80 

80 

ts2 

80 

81 

81 

68 
81 

79 

81 

80 

7? 

81 
80 

63 

77 

87 
76 

87 
79 

8£ 
79 

9C 
80 

8S 
83 

9C 
82 

90 
83 

dfl 
81 

87 
83 

9C 
62 

89.0 
80  •  7 

20 

H4X 
HI^ 

85 

«6 

87 
62 

87 

86 
83 

87 
83 

87 
83 

67 
62 

88 

95 
83 

90 
84 

68 
84 

88 

83 

B<i 

St 

88 

88 

88 

8T 

81 

85 

85 

85 

85 
6 1 

86 
8  ] 

81 

87 
63 

88 

66 

8e 

61 

87.2 
82.7 

50 

94^ 

79 

79 

80 

60 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

84 

83 

83 

83 

83 

63 

83 

83 

83 

82 

62 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

83 

82 

83 

61.8 

100 

94C 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

82 

81 

81 

91 

81 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

so 

80 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

82 

81 

81 

79.7 

04VIS  2  WSi.  EXP  F4HH 

(IN) 

<l 

H4> 

nil' 

91 
78 

99 

80 

100 
«C 

101 
82 

104 

et 

102 
60 

99 
60 

100 
80 

101 
»2 

in4 

B4 

103 
83 

102 
62 

102 
83 

100 
82 

100 
81 

97 
80 

96 

80 

96 

78 

94 
76 

94 
76 

93 
75 

94 

78 

97 
78 

97 
78 

100 
81 

103 
84 

104 
64 

102 
63 

100 
61 

100 
81 

100 
82 

99.4 
80.6 

FRESNO  WSO 

2 

H4X 

HI^ 

122 
77 

79 

12* 
79 

124 
81 

125 
83 

119 
60 

120 
76 

121 
76 

125 
82 

125 
84 

125 
83 

123 
82 

122 
82 

121 
82 

120 
81 

119 
80 

120 
80 

118 
80 

118 
77 

111 
73 

115 
72 

116 
75 

117 
75 

116 
73 

122 
79 

125 
62 

124 
83 

122 
82 

124 
82 

124 
63 

123 
84 

121.2 
79.6 

4 

H4X 

109 
88 

no 

89 

110 
90 

110 
91 

111 
92 

109 
91 

106 
88 

109 
88 

111 
91 

112 
93 

112 
93 

111 
91 

HO 
91 

109 
91 

109 
91 

106 
90 

109 
89 

107 
90 

107 
86 

102 
85 

103 
63 

105 
86 

105 
85 

106 
68 

109 
91 

111 
92 

111 
92 

110 
92 

111 
92 

111 
92 

111 
93 

108.8 
89.8 

e 

H4X 

MI^ 

101 
91 

101 
91 

101 
91 

101 
91 

102 
93 

100 
92 

100 
90 

100 
90 

102 
92 

103 
93 

103 
94 

102 
93 

102 
93 

101 
93 

100 
92 

99 
91 

100 
91 

99 
91 

99 
90 

95 
88 

95 
86 

9S 

87 

97 
67 

98 
89 

100 
92 

101 
92 

101 
92 

101 
92 

102 
92 

102 
93 

102 
94 

100.2 
91.2 

20 

84r 

90 

OO 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

69 

68 

87 

88 

87 

86 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

89.6 

40 

SAP 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

62 

83 

63 

83 

83 

63 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

"3 

83 

63 

83 

83 

63 

83 

83 

63 

63 

83 

83 

83 

82.8 

Sec  Rcicronce  Notes  following  Slallon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  "updrnu 


Day 

Oi  Month 

o.  » 

otauOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

«      •  • 

NORTH  CD4ST 

0R4INACE  01 

BUTLER   VALLfV  RANCH 

EVAP 

25 

24 

25 

.28 

■  24 

.  25 

.25 

•  26 

.28 

.25 

.22 

.23 

.29 

•  25 

•  24 

.21 

•  19 

.  1  f 

.05 

.  0( 

.  2J 

.  2; 

•  23 

.  2f 

WIND 

'le 

*21 

'le 

'zi 

24 

20 

20 

20 

18 

19 

19 

20 

19 

25 

28 

27 

22 

25 

17 

5 

5 

16 

'21 

'l9 

'2: 

'2: 

'1' 

'23 

'2; 

'2! 

'2; 

'ilol 

MAX 

85 

67 

82 

89 

90 

86 

86 

88 

90 

91 

82i  17 

86 

88 

86 

84 

83 

81 

83 

64 

65 

85 

80 

85 

87 

91 

92 

89 

86 

86 

BC 

85^2| 

HIN 

50 

53 

53 

53 

59 

59 

56 

55 

56 

56 

59 

56 

55 

56 

55 

56 

57 

57 

58 

56 

55 

55 

49 

49 

52 

55 

57 

59 

56 

57 

58 

55.  sl 

DUTTONS  lANnlNn 

EVAP 

.3^ 

.32 

.  33 

.  39 

.  37 

.  35 

.29 

.26 

.36 

.33  .31 

.30 

.30 

.34 

•  24 

.22 

.27 

.29 

, 

.  35 

.  25 

.  35 

■  3  ] 

•  4C 

.29 

.  3 1 

26 

9  621 

WINO 

107 

66 

71 

52 

54 

106 

106 

104  64 

73 

107 

1231    791  132 

171 

132 

143 

164 

199 

177 

154 

60 

87 

85 

4- 

41 

9C 

97 

124 

'ei 

'71 

31741 

MAX 

80 

88 

85 

90 

94 

90 

86 

S8 

91 

92 

90 

84 

66 

84 

84 

87 

82 

83 

78 

81 

82 

62 

89 

86 

92 

96 

92 

85 

85 

86 

se 

86.7] 

MIN 

S3 

54 

56 

54 

60 

53 

54 

54 

53,  58 

57 

54 

55 

56;  56 

57 

56 

54 

■54 

54 

52 

55 

53 

52 

56 

59 

56 

56 

55 

56 

55 

55.1' 

FERNDALE   2  NW 

EVAP 

.27 

.  17 

.  17 

.18 

.21 

.30 

.23 

.18 

.19 

•  19 

.20 

.25 

.25 

.16!  .15 

•  14 

.10 

•  11 

.  I  ( 

.05 

.  1< 

.  20 

.  18 

.23 

.25 

•  IS 

,  2' 

.  2C 

•  1  f 

•  1  '■ 

.0 

WINO 

44 

37 

39 

50 

51 

39 

37 

35 

38 

67 

62 

36 

41 

27 

29 

41 

27 

18 

14 

2: 

54 

49 

37 

35 

26 

25 

3! 

43 

33 

25 

2i 

1145 

MAX 

32 

81 

82 

81 

83 

86 

86 

85 

86 

87 

82 

85 

85 

85 

64 

80 

71 

70 

72 

75 

80 

84 

84 

85 

86 

87 

86 

66 

83 

75 

7C 

B1.7 

MIN 

55 

56 

61 

61 

58 

60 

60 

56 

56 

63 

57 

S3 

62 

62 

61 

59 

57 

58 

60 

60 

59 

58 

56 

56 

57 

59 

6C 

60 

59 

59 

56 

56.5 

TRINITY  DAM  VI5TA  PT 

EVAP 

*38 

.37 

.35 

* 

.77 

•  39 

* 

.66 

.36 

•  36 

.40 

.32 

.37 

.37 

.37 

•  37 

.35 

•  31 

.36 

.  34 

.29 

.  26 

.  32 

.31 

•  34 

•  36 

•  4C 

« 

.75 

•  4( 

.37 

11.02 

WIND 

36 

36 

34 

* 

65 

37 

* 

68 

36 

32 

30 

41 

34 

« 

66 

27 

30 

36 

31 

34 

• 

62 

25 

31 

30 

26 

29 

* 

S8 

27 

31 

994 

TULELAKE 

EVAP 

.30 

.28 

.33 

.37 

.30 

.41 

•  30 

.33 

.34 

•  36 

.36 

.30 

.30 

.39 

.  36 

.32 

.29 

.24 

.30 

.20 

.27 

.27 

.24 

.30 

.30 

.38 

.33 

•  40 

.36 

•  35 

.34 

9.92 

HARM  SPRINGS  OSM 

EVAP 

* 

.60 

.42 

* 

.95 

.53 

* 

• 

L.34 

.38 

.50 

.33 

•  36 

• 

* 

.70 

.27 

.27 

.26 

.26 

• 

• 

1.20 

.42 

.46 

.49 

.47 

• 

* 

•  93 

.31 

11.67 

WINO 

• 

105 

44 

* 

140 

82 

• 

214 

37 

77 

40 

47 

* 

* 

158 

39 

63 

47 

49 

* 

• 

299 

82 

81 

50 

47 

* 

* 

157 

46 

1906 

MAX 

91 

89 

94 

90 

_ 

91 

94 

90 

86 

90 

85 

86 

65 

84 

86 

87 

64 

90 

94 

94 

90 

ee 

- 

HIN 

'■ 

53 

58 

~ 

61 

56 

" 

- 

56 

60 

56 

58 

57 

" 

62 

61 

62 

58 

58 

■ 

" 

52 

55 

59 

63 

60 

— 

- 

56 

58 

- 

HULOH  CREEK   1  NW 

EVAP 

.24 

.30 

.28 

.30 

.37 

.30 

.29 

.28 

•  24 

.28 

.30 

.30 

.23 

.32 

.37 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.23 

.30 

.27 

. 

.19 

.30 

.30 

•  30 

.34 

•  34 

.30 

9.06B 

WIND 

14 

11 

11 

14 

14 

18 

20 

14 

15 

13 

16 

13 

10 

1 1 

13 

13 

12 

16 

15 

18 

IS 

17 

17 

16 

11 

11 

10 

14 

14 

13 

12 

434 

MAX 

91 

93 

93 

95 

96 

93 

85 

92 

94 

97 

93 

96 

95 

100 

99 

99 

96 

97 

97 

93 

69 

91 

86 

86 

91 

96 

99 

99 

98 

97 

106 

94,6 

MIN 

55 

55 

55 

56 

58 

47 

33 

57 

57 

58 

57 

57 

61 

54 

65 

64 

55 

53 

51 

51 

50 

47 

54 

54 

53 

56 

64 

58 

56 

56 

53 

55,6 

*      *  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

.30 

.48 

.39 

.36 

.42 

■  43 

.36 

.40 

•  34 

.  40 

.43 

.39 

.45 

•  31 

.43 

.27 

.35 

.33 

•  34 

.30 

.53 

.47 

.45 

.34 

.41 

.36 

•  43 

•  30 

.41 

•  43 

.41 

12,04 

WIND 

38 

32 

36 

27 

30 

43 

36 

36 

31 

30 

35 

40 

34 

36 

46 

44 

42 

41 

43 

55 

42 

34 

35 

38 

32 

3" 

33 

36 

36 

3; 

1139 

MAX 

88 

93 

92 

96 

97 

96 

91 

92 

95 

98 

97 

95 

94 

95 

93 

91 

91 

93 

91 

68 

89 

88 

92 

68 

92 

95 

96 

96 

92 

93 

95 

93,0 

MIN 

58 

56 

61 

62 

63 

60 

SB 

62 

64 

67 

65 

63 

63 

65 

62 

60 

60 

62 

58 

55 

58 

61 

60 

57 

59 

64 

64 

75 

65 

65 

65 

61.6 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.51 

.40 

.52 

.40 

.58 

.57 

.46 

.45 

•  45 

•  55 

•  57 

.  46 

•  45 

•  45 

.41 

.35 

.34 

.42 

•  39 

.37 

•  37 

•  41 

•  46 

1.00 

.45 

•  50 

.49 

.45 

•  55 

.40 

14.20 

WIND 

165 

115 

160 

110 

125 

195 

210 

170 

140 

110 

180 

175 

175 

275 

300 

265 

250 

255 

2BC 

290 

20c 

155 

175 

* 

2 1( 

lie 

130 

210 

220 

195 

1 6C 

5710 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

* 

.54 

.31 

« 

.73 

.42 

4 

* 

•  99 

•  31 

•  59 

.33 

•  32 

* 

.97 

.27 

.06 

•  33 

•  37 

« 

•  87 

.29 

.37 

.32 

•  39 

* 

• 

U07 

.33 

10.20 

WIND 

• 

63 

20 

* 

45 

50 

« 

* 

76 

24 

26 

20 

17 

* 

• 

139 

39 

45 

58 

74 

* 

* 

96 

22 

24 

2] 

30 

If 

97 

2  ] 

1009 

DAVIS   2  WSW  EXP  FARM 

EVAP 

.47 

.42 

.38 

.52 

.41 

.56 

.43 

.44 

•  39 

44 

.66 

.47 

.39 

•  52 

50 

.39 

.34 

•  47 

•  38 

•  39 

•  44 

.38 

•  40 

.37 

.36 

.47 

•  48 

.47 

•  42 

.43 

.42 

13,63 

WIND 

103 

66 

72 

55 

65 

150 

113 

92 

79 

'66 

78 

103 

73 

140 

145 

124 

132 

136 

160 

144 

145 

140 

60 

79 

57 

59 

63 

95 

122 

93 

94 

3143 

MAX 

85 

90 

91 

92 

96 

91 

87 

89 

92 

96 

93 

90 

94 

89 

68 

86 

86 

84 

82 

83 

82 

84 

88 

87 

91 

94 

96 

90 

86 

90 

89 

89,1 

MIN 

51 

55 

55 

58 

66 

52 

54 

56 

60 

56 

59 

57 

58 

56 

56 

55 

54 

52 

51 

50 

51 

56 

52 

54 

59 

64 

60 

58 

56 

57 

56 

56,1 

folsdm  dam 

EVAP 

.40 

.29 

.37 

.38 

.39 

.45 

.32 

.36 

•  32 

.35 

35 

.37 

.30 

•  39 

.32 

.30 

.30 

•  32 

•  32 

.30 

•  30 

.23 

•  38 

•  30 

.38 

.40 

•  38 

.45 

.37 

.39 

.30 

10.76 

WIND 

56 

15 

26 

28 

14 

61 

61 

36 

23 

8 

'26 

42 

18 

67 

95 

86 

74 

79 

91 

106 

80 

31 

50 

43 

21 

41 

35 

36 

53 

34 

26 

1466 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.34 

.  36 

.36 

* 

.77 

.29 

.  36 

•  42 

.39 

•  41 

.  37 

•  34 

.31 

.28 

.28 

•  36 

•  3C 

.32 

•  3C 

•  2' 

•  44 

•  36 

3{ 

•  44 

.29 

•  3C 

.33 

.34 

10.77 

WIND 

56 

36 

59 

98 

107 

97 

'77 

60 

26 

6 1 

60 

'44 

93 

76 

65 

58 

86 

94 

70 

83 

60 

75 

81 

*63 

'32 

V 

53 

85 

107 

80 

2071 

MAX 

88 

92 

89 

97 

91 

89 

B9 

94 

98 

93 

92 

94 

89 

87 

86 

85 

85 

B2 

65 

85 

90 

92 

87 

93 

97 

100 

93 

89 

90 

90 

90.4 

MIN 

54 

56 

59 

- 

61 

55 

56 

56 

60 

62 

60 

56 

59 

58 

59 

60 

58 

57 

56 

55 

55 

59 

56 

56 

58 

62 

61 

60 

57 

57 

57 

57.9 

LAKE  SPAULDING 

EVAP 

.33 

.30 

•  29 

* 

.60 

•  30 

.  27 

•  27 

•  26 

.30 

•  30 

.30 

.30 

•  16 

.14 

.26 

.22 

•  27 

•  24 

.  2  ] 

•  24 

.24 

•  24 

•  21^ 

.  3C 

.  3C 

•  29 

.75 

•  3C 

8,27 

WIND 

23 

20 

17 

* 

33 

27 

19 

16 

16 

17 

18 

17 

26 

1 1 

10 

16 

17 

14 

18 

22 

16 

19 

19 

17 

21 

15 

12 

* 

• 

44 

14 

538 

MAX 

75 

77 

76 

82 

62 

78 

81 

83 

83 

82 

81 

76 

71 

82 

63 

82 

61 

81 

78 

76 

76 

76 

79 

83 

64 

83 

83 

81 

80,0 

MIN 

40 

43 

42 

46 

45 

44 

45 

49 

51 

49 

46 

50 

48 

53 

54 

51 

51 

47 

47 

44 

44 

44 

41 

49 

52 

5] 

49 

49 

47,3 

marklEy  cove 

EVAP 

.38 

.40 

.38 

.39 

.45 

•  49 

.40 

.41 

.43 

•  43 

•  42 

•  36 

.33 

•  34 

•  35 

•  34 

.35 

•  30 

.36 

.40 

•  36 

•  36 

•  41 

•  47 

.44 

•  38 

.39 

•  41 

12.16 

WIND 

53 

37 

40 

37 

38 

56 

54 

'n 

45 

*!0 

'42 

5  ^ 

55 

47 

57 

61 

65 

83 

62 

55 

44 

34 

3"] 

47 

42 

35 

1449 

MAX 

87 

91 

91 

94 

98 

93 

68 

9 1 

93 

97 

95 

93 

9 1 

90 

90 

86 

88 

87 

84 

84 

86 

87 

86 

91 

94 

94 

87 

87 

93 

90 

90.4 

MIN 

53 

55 

57 

58 

62 

56 

57 

57 

61 

60 

62 

60 

62 

60 

59 

59 

56 

56 

53 

53 

52 

52 

52 

55 

59 

58 

57 

55 

56 

58 

57.0 

placervulf  ifc. 

EVAP 

• 

.54 

.30 

.73 

•  31 

» 

* 

.84 

•  32 

.32 

.37 

* 

* 

.77 

•  25 

•  26 

•  29 

•  18 

* 

« 

.70 

.34 

•  36 

•  31 

•  32 

« 

* 

.97 

•  39 

9.21 

WINO 

• 

56 

34 

* 

126 

16 

« 

* 

96 

27 

*  35 

67 

* 

* 

57 

27 

14 

* 

* 

102 

67 

40 

35 

17 

* 

* 

70 

75 

1022 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.29 

,30 

.  33 

.31 

.35 

•  35 

.  38 

.30 

•  30 

30 

.34 

.30 

•  3 1 

•  27 

•  25 

•  26 

.21 

26 

•  42 

39 

•  38 

.36 

9.87 

WINO 

63 

56 

50 

49 

54 

36 

52 

53 

44 

'65 

'47 

73 

46 

47 

'11 

51 

37 

38 

'47 

'54 

*42 

'30 

'41 

'53 

'62 

'11 

'56 

'61 

56 

59 

'sc 

1576 

HHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.41 

.40 

.34 

.40 

.40 

.42 

.37 

.40 

.40 

.39 

.42 

.39 

.41 

.49 

.38 

•  39 

•  30 

•  38 

•  41 

.30 

.32 

.31 

.36 

.34 

•  39 

•  41 

•  41 

.45 

•  43 

.36 

.47 

12.06 

WINO 

20 

13 

17 

17 

25 

22 

#19 

17 

14 

16 

15 

13 

20 

33 

21 

32 

22 

24 

77 

26 

27 

22 

23 

15 

13 

20 

15 

28 

26 

30 

28 

660 

•        •  » 

NORTHEAST  INTERIHR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.39 

.16 

.26 

.30 

.33 

.36 

•  38 

.32 

.32 

.34 

.36 

.38 

.32 

•  30 

.30 

.24 

•  20 

•  26 

•  35 

.33 

.30 

.32 

.33 

.32 

.28 

•  35 

•  35 

.22 

.26 

.20 

.22 

9.39 

Fleming  fish  and  came 

EVAP 

35 

•  4 1 

.34 

.34 

.41 

.35 

.38 

.34 

•  26 

•  35 

.35 

•  27 

•  30 

.28 

.21 

.32 

•  35 

•  32 

10  30 

WIND 

24 

'l9 

'l4 

'24 

'l4 

34 

'25 

21 

20 

30 

16 

32 

27 

16 

23 

22 

24 

22 

'37 

32 

47 

20 

'28 

'22 

11 

16 

16 

'25 

26 

'l4 

'l7 

720 

tahof  city 

EVAP 

.34 

.25 

.18 

.28 

.13 

.27 

•  22 

•  30 

.25 

.  24 

.27 

.23 

.25 

•  23 

.18 

•  21 

.26 

•  22 

.17 

.25 

.23 

.13 

•  11 

•  18 

.18 

•  16 

.22 

.26 

6.79 

WIND 

18 

5 

13 

10 

7 

14 

30 

2 

2 

7 

11 

15 

13 

2 

6 

'11 

9 

11 

16 

22 

15 

11 

17 

3 

5 

8 

3 

14 

11 

10 

326 

CENTRAL  coast 

DRAINAGE  0« 

BURLINGAME 

EVAP 

.2! 

.36 

.28 

.79 

.30 

.37 

•  30 

•  29 

.30 

.28 

•  31 

•  36 

.30 

•  26 

.26 

.27 

•  27 

•  24 

•  23 

.24 

•  31 

.30 

.34 

.30 

.27 

•  30 

•  30 

.26 

.31 

•  26 

.29 

9,00 

WINO 

62 

88 

80 

83 

128 

116 

112 

91 

89 

92 

89 

64 

68 

76 

83 

96 

77 

105 

102 

112 

104 

93 

146 

72 

62 

65 

61 

71 

92 

86 

87 

27S8 

MAX 

83 

83 

62 

87 

88 

86 

88 

80 

84 

83 

84 

84 

83 

84 

84 

84 

63 

63 

78 

78 

83 

83 

81 

84 

90 

90 

90 

90 

90 

81 

63 

84,3 

HIN 

53 

53 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

57 

57 

59 

56 

57 

56 

56 

55 

52 

53 

53 

57 

58 

59 

56 

55 

55 

54.6 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.34 

.34 

.33 

.36 

.44 

.40 

.35 

•  31 

.33 

.37 

.40 

.33 

.32 

.22 

.30 

.39 

•  29 

•  26 

.31 

.29 

•  27 

.30 

.31 

.36 

.33 

•  40 

.43 

.36 

.32 

.33 

.34 

10.43 

NEWARK 

EVAP 

.34 

.36 

.30 

« 

.73 

.37 

• 

• 

1.02 

.40 

.33 

.33 

.30 

* 

* 

.97 

.28 

.29 

.26 

•  30 

* 

« 

.96 

.32 

.34 

•  43 

.42 

* 

* 

.97 

.30 

10.32 

WIND 

* 

225 

115 

217 

144 

* 

• 

332 

108 

109 

107 

HI 

« 

* 

349 

137 

151 

161 

175 

* 

* 

369 

100 

91 

91 

110 

* 

• 

336 

108 

3646 

•        •  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  0! 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.34 

.34 

.37 

.36 

.46 

.51 

.32 

.35 

.34 

.39 

.37 

.37 

.35 

1 

•  40 

•  36 

.33 

.30 

.30 

.76 

•  32 

.33 

.32 

.39 

.37 

.35 

.37 

.41 

.38 

.36 

.32 

•  33 

11.09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

JULY  1973 


Day 

Of  Month 

3  u  A 

Station 

1 

Z 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

39 

30 

31 

£°< 

•      •  • 

SiN  JQAOUIN 

1 

nmiNACE  05 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.37 

.33 

.36 

.36 

.41 

.40 

.36 

.33 

.31 

.36 

.37 

•  35 

.33 

.34 

.30 

.  24 

.  26 

.21 

.2! 

.2! 

•  29 

.22 

1: 

.31 

.31 

.34 

.3« 

.*! 

.31 

.3< 

.33 

.39 

10.15 

NINO 

26 

25 

23 

21 

25 

26 

29 

22 

23 

19 

20 

16 

17 

14 

14 

n 

I' 

11 

1  fl 

22 

24 

i  r 

2( 

21 

Ij 

U 

2C 

2i 

11 

620 

FRTANT  COVPRNMFNT  CAMP 

EVAP 

.45 

.44 

.46 

.  44 

.42 

.53 

.50 

■  38 

.38 

.47 

.  46 

■  47 

•  45 

42 

40 

.45 

.33 

.38 

.  3( 

.  4C 

•  3^ 

.31 

.40 

.4J 

^, 

.4i 

.4! 

•  4 

.47 

13  13 

WIND 

«9 

42 

46 

48 

46 

44 

64 

46 

41 

35 

53 

SO 

47 

'57 

'54 

41 

39 

45 

44 

65 

i  »3 

41 

55 

53 

41 

47 

1  33 

4t 

4( 

1  4e 

'41 

1473 

MAX 

92 

92 

94 

95 

97 

97 

91 

93 

95 

98 

92 

95 

95 

95 

95 

9; 

91 

94 

94 

93 

86 

89 

92 

9C 

91 

9« 

99  91 

1    97]  96 

9i 

93.6 

MIN 

63 

64 

63 

64 

66 

67 

62 

63 

65 

71 

60 

68 

68 

67 

66 

68 

69 

69 

68 

61 

62 

62 

63 

62 

6] 

61 

71  7C 

70j  70 

7( 

65.9 

-■cTCH  HETCMY 

EVAP 

.37 

.30 

.34 

.32 

.37 

.32 

.34 

.29 

.30 

.34 

.37 

.33 

.32 

.34 

•  30 

•  3! 

•  24 

•  3i 

.27 

.31 

1  .26 

.27 

.29 

.31 

.32 

.36 

,32l  .30!  .31  .33 

.27 

9.78 

kettleman  city 

EVAP 

.55 

,45 

,51 

•  45 

.  45 

.51 

.39 

.  40 

.43 

.46 

*  49 

.45 

.45 

•  4 1 

.45 

.38 

.40 

.41 

.4; 

•  3( 

.38 

.45 

i  41 

.45 

.6e 

.52   .9ol  .4; 

.41 

HIND 

31 

26 

32 

29 

25 

31 

28 

28 

24 

29 

29 

25 

23 

29 

36 

32 

53 

5« 

56 

38  48 

4) 

'  4' 

37 

73 

45 

45  45 

1169 

MAX 

98 

96 

98 

98 

100 

11 

96 

97 

100 

100 

99 

96 

98 

96 

97 

96 

93 

95 

9S 

90 

91 

93 

93 

93 

96 

9e 

95:    97  98 

9( 

96.2 

NIN 

62 

62 

64 

65 

65 

63 

65 

65 

69 

66 

66 

65 

67 

67 

61 

64 

67 

65 

61 

56 

60 

64 

61 

61 

66 

6S 

65 

j    65<  69 

68 

64.4 

KNIGHTS   PERRY    ?  SE 

EVAP 

.29 

.30 

.40 

•  16 

•  41 

.36 

.  34 

.37 

.  37 

■  44 

■  36 

•  37 

,  39 

•  30 

•  30 

.44 

.52 

.26 

.33 

.27 

.37 

.  3i 

.3! 

.40l  .401  .40  .40 

.3- 

11  096 

WIND 

20 

20 

19 

19 

27 

26 

35 

29 

10 

25 

2 1 

33 

1 2 

36 

33 

40 

33 

3; 

4; 

31 

19 

31 

l" 

2; 

IC 

18     21!  19 

752 

LITTLE  PaNOCHE  DET  OAM 

EVAP 

.73 

.57 

.69 

•■'2 

.64 

.67 

.54 

.59 

.60 

.75 

.63 

.71 

.65 

.54 

.45 

.46 

•  46 

.49 

•  50 

.43 

.45 

.68 

.56 

.57 

.66 

.72  ,53 

.50  .59 

.57 

18.45 

WIND 

13B 

91 

116 

99 

108 

165 

134 

106 

92 

86 

115 

80 

102 

104 

63 

7- 

6{ 

7] 

74 

136 

91 

90 

133 

87 

102 

96:    17  65 

69  77 

MAX 

89 

69 

89 

90 

92 

92 

87 

88 

91 

96 

91 

92 

90 

88 

68 

88 

69 

90 

69 

65 

84 

86  87 

87 

8( 

92 

95'  92 

92  92 

9j 

89.7 

MIN 

52 

53 

56 

^9 

59 

56 

53 

53 

53 

56 

59 

57 

56 

56 

58 

60 

60 

59 

54 

5: 

53.  54 

54 

5* 

61  61 

62 

63  63 

LOOI 

EVAP 

.21 

.41 

.47 

.57 

.38 

.41 

.40 

.36 

.35 

.51 

.18 

.39 

.47 

.47 

.33 

■  32 

•  39 

•  24 

.33 

•  36 

.18 

.  3i 

.41 

.25 

.46 

.26!  .44'  .521  .301  .34 

.32 

11.47 

HIND 

38 

19 

41 

^•2 

34 

45 

38 

47 

17 

46 

27 

39 

59 

62 

61 

7£ 

6] 

4( 

76 

78 

42 

50 

50 

42 

2( 

14 

I    sol    691    47  37 

31 

MAX 

90 

89 

90 

90 

68 

85 

89 

93 

95 

94 

92 

68 

85 

85 

85 

85 

89 

83 

8- 

82 

8i 

90 

85 

91 

9< 

96 

68     88     94'  93 

9( 

89^0 

MIN 

54 

58 

58 

62 

65 

56 

56 

58 

60 

61 

59 

60 

60 

56 

55 

54 

55 

53 

53 

5t 

5] 

5- 

56 

y 

6] 

63 

601  58 

.58  se 

57.5 

LOS  6ANQS  OET  PESV 

EVAP 

.78 

.56 

.66 

.5^ 

.69 

.63 

.75 

.59 

.59 

.55 

.79 

.70 

.74 

.70 

.58 

.45 

•  40 

.47 

.47 

•  49 

.41 

^. 

.  7C 

.63 

.57 

.60]  .74 

.53 

.46 

.54 

.92 

18.52 

HIND 

285 

149 

147 

109 

153 

296 

290 

215 

145 

134 

207 

199 

193 

216 

242 

152 

146 

145 

167 

326 

234 

164 

247 

213 

138 

126:  174 

114 

104 

58076 

MAX 

92 

95 

96 

97 

100 

98 

91 

93 

97 

98 

96 

97 

97 

90 

90 

91 

94 

93 

94 

91 

86 

92 

90 

96 

99 

101 

100 

98 

98 

96 

94,9 

MIN 

59 

59 

64 

66 

66 

63 

61 

60 

60 

69 

67 

65 

64 

62 

61 

61 

63 

6j 

60 

58 

58 

58 

5{ 

60 

67 

68    66i  67 

67 

67 

7( 

63.2 

MANTECA 

EVAP 

•  36 

.  36 

.39 

.39 

.45 

.46 

.42 

.  34 

.36 

.  JO 

.37 

.37 

.34 

.36 

.32 

.34 

.30 

.33 

36 

j2 

31 

.30 

.35 

J. 

36 

.25  .40 

'.34 

.33 

.35 

36 

11.06 

WIND 

67 

41 

« 

* 

125 

74 

69 

49 

46 

32 

45 

45 

37 

51 

49 

47 

45 

4S 

139 

*39 

3G 

42 

72 

'53 

39 

25 

35 

36 

38]  38 

36 

1503 

MAX 

86 

91 

92 

102 

100 

88 

91 

92 

103 

96 

101 

98 

92 

92 

85 

86 

90 

66 

86 

87 

8C 

8^ 

86 

96 

103 

106 

96 

96  97 

96 

93.4 

MIN 

54 

55 

57 

SB 

66 

57 

55 

57 

58 

65 

61 

60 

60 

53 

58 

58 

53 

58 

53 

50 

52 

51 

54 

62 

5E 

64 

63 

61 

60 

1  62 

63 

58.1 

SALT  SPRINGS  PHR  HHUSE 

EVAP 

.  36 

.36 

.  37 

■  37 

,  32 

•  39 

.  37 

,  35 

,33 

.36 

.36 

■  33 

■  40 

*  24 

•  28 

.31 

.28 

•  23 

.  32 

.26 

.36 

.40 

.32 

•  36 

.40'  .40 

SAN   LUIS  OAM 

EVAP 

.71 

.58 

.67 

•  50 

.71 

•  62 

.59 

60 

.65 

.60 

.55 

.56 

• 

• '5 

.42 

.57 

.68 

•  58 

.60 

.57 

WIND 

24« 

137 

171 

91 

103 

263 

298 

266 

148 

117 

229 

283 

225 

330 

350 

305 

304 

277 

300 

301 

255 

179 

222 

21C 

86 

59  i»e 

150 

140 

143 

lit 

^6502 

MAX 

64 

94 

92 

105 

100 

91 

85 

65 

93 

100 

92 

86 

90 

84 

65 

62 

64 

62 

65 

61 

81 

9 1 

9C 

85 

96 

100 

lOl  95 

95:  68 

98 

89.7 

MIN 

56 

58 

61 

69 

65 

56 

56 

57 

60 

63 

61 

61 

59 

56 

56 

56 

57 

57 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

5( 

64i  64 

] 

63 

63 

65 

65 

56.6 

TRfiCV   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.45 

,74 

.  54 

.4* 

•  90 

.71 

.54 

.  57 

.45 

.80 

.66 

.52 

.66 

.57 

.50 

.45 

.50 

.45 

•  4S 

•  45 

.43 

.56 

.  4S 

.60 

•  90 

.66 

.60 

.55 

- 

.43 

17  31 

HIND 

154 

ITS 

134 

83 

224 

347 

266 

217 

96 

192 

229 

188 

219 

203 

267 

236 

240 

272 

294 

310 

223 

186 

274 

145 

'9! 

78 

102 

180 

153 

159 

126 

6068 

*        •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT   PllMPI>'G  PLANT 

EVAP 

.42 

.40 

.52 

.50 

.53 

.48 

.46 

.30 

.32 

.33 

.38 

.48 

.42 

* 

* 

.38 

.38 

i4C 

•  40 

•  36 

.37 

.28 

.40 

.39 

•  40 

.50 

•  42 

.44 

.48 

.94 

.49 

12.19 

HIND 

17 

1 1 

30 

\  I 

19 

12 

13 

1 3 

12 

1 4 

14 

17 

* 

36 

1^ 

13 

14 

1 4 

20 

13 

12 

13 

16 

17 

15 

14 

16 

15 

1  ^ 

451 

MAX 

94 

94 

95 

95 

92 

92 

95 

90 

90 

9n 

90 

90 

94 

92 

90 

91 

91 

9C 

91 
* 

64 

90 

91 

94 

95 

93 

95 

93 

95 

94 

92 , 1 

MIN 

58 

59 

59 

60 

56 

5  8 

55 

60 

56 

60 

59 

60 

51 

58 

57 

57 

5G 

57 

50 

50 

55 

52 

57 

55 

90 

51 

48 

52 

5C 

55  .6 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.30 

.28 

.27 

.32 

.36 

.30 

.30 

.26 

.25 

.32 

.30 

.30 

.26 

.25 

•  24 

.24 

.30 

.27 

.22 

•  26 

.26 

.26 

.29 

.28 

.32 

.40 

.39 

.31 

.29 

.29 

.27 

8.98 

HIND 

40 

26 

26 

26 

34 

36 

31 

28 

27 

30 

33 

28 

30 

28 

31 

36 

36 

34 

34 

51 

64 

43 

37 

33 

32 

33 

35 

34 

27 

29 

26 

1038 

MAX 

87 

87 

90 

92 

92 

92 

86 

65 

90 

93 

92 

68 

B8 

68 

66 

86 

87 

87 

66 

65 

6C 

83 

66 

86 

91 

94 

93 

91 

90 

90 

9C 

66 . 4 

NIN 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

55 

55 

56 

59 

58 

47 

57 

56 

56 

59 

59 

60 

59 

55 

55 

55 

56 

53 

94 

60 

60 

59 

59 

58 

56 

56.6 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.19 
7? 

•  26 

•  27 

.25 

.25 

.23 

* 

.52 

.17 

.14 

.68 

.  ?  I 

* 

.76 

.18 

.25 

* 

* 

.74 

HIND 

114 

104 

72 

87 

95 

• 

« 

267 

'70 

"72 

77 

92 

* 

• 

291 

ii9 

143 

113 

126 

• 

* 

226 

'7! 

*7T 

73 

83i  • 

• 

268 

'76 

2603 

MAX 

61 

83 

83 

66 

65 

82 

61 

77 

74 

78 

71 

81 

so 

81 

79 

80 

83 

84 

63 

62 

65 

84 

63 

81.1 

MIN 

61 

63 

62 

61 

62 

61 

65 

62 

61 

61 

60 

I 

59 

62 

61 

61 

60 

I 

59 

61 

60 

61 

62 

" 

60 

62 

61.2 

RIVERSIDE  CIT  FXP  STA 

EVAP 

.  33 

.44 

•  54 

,37 

•  37 

a  36 

.22 

.27 

.42 

.35 

44 

•  27 

.25 

.26 

•  23 

.  30 

.41 

.31 

.35 

•  25 

.25 

.22 

.38 

■  37 

.41 

.40 

.37 

.32 

.34 

.35 

.33 

10.  50 

HIND 

39 

40 

42 

37 

49 

51 

45 

^2 

43 

41 

49 

46 

49 

4 1 

4 1 

36 

39 

44 

45 

46 

39 

33 

37 

36 

42 

♦I 

38 

40 

36 

1285 

MAX 

92 

69 

92 

86 

66 

67 

93 

93 

93 

94 

91 

91 

91 

93 

MIN 

63 

62 

62 

56 

60 

62 

64 

66 

66 

6* 

63 

65 

64 

67 

- 

•       •  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

1.03 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.70 

.77 

.77 

•  92 

1.05 

.92 

.69 

.54 

.69 

.90 

1.08 

L.U 

1. 01 

•  45 

.33 

*  77 

.75 

.65 

•  86 

.55 

.67 

.69 

.68 

.59 

.72 

.75 

•  63 

.69 

.80 

.73 

23.65 

WIND 

107 

57 

56 

39 

129 

122 

75 

29 

80 

113 

108 

67 

54 

66 

77 

70 

60 

115 

92 

63 

65 

54 

35 

40 

61 

40 

38 

68 

64 

2146 

MAX 

102 

104 

104 

106 

105 

105 

99 

103 

105 

107 

105 

loo 

101 

101 

100 

100 

103 

102 

100 

97 

100 

100 

103 

105 

105 

103 

104 

104 

104 

106 

102,7 

MIN 

66 

71 

71 

70 

73 

72 

70 

70 

73 

77 

74 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

65 

69 

70 

70 

72 

73 

75 

74 

75 

76 

76 

72 , 1 

INDID  U   5    PATE  GARDEN 

EVAP 

.60 

.57 

.62 

• 

•  67 

.45 

.45 

.54 

.53 

.67 

.66 

•  34 

.45 

•  53 

•  54 

.58 

.53 

,66 

.56 

.68 

.58 

.51 

.51 

.55 

.55 

.43 

.43 

•  45 

.90 

.49 

16.08 

HIND 

81 

36 

22 

• 

37 

30 

30 

58 

42 

56 

51 

25 

41 

69 

63 

62 

56 

69 

62 

64 

186 

63 

S5 

28 

96 

11 

15 

23 

40 

37 

1475 

MAX 

114 

116 

117 

lie 

115 

104 

112 

112 

113 

116 

110 

103 

103 

102 

113 

111 

113 

103 

107 

99 

110 

112 

99 

115 

113 

104 

103 

104 

113 

114 

109.6 

MIN 

62 

61 

63 

62 

64 

74 

70 

66 

64 

62 

64 

71 

66 

66 

69 

68 

67 

67 

64 

64 

66 

65 

71 

62 

64 

72 

71 

72 

73 

76 

66.9 

MUJAVE 

EVAP 

.64 

.60 

•  58 

.60 

.90 

.52 

.60 

.45 

.63 

.60 

•  53 

.60 

.47 

.47 

.50 

.60 

.58 

.45 

.45 

.60 

.59 

.64 

.68 

.55 

.68 

.70 

.45 

.90 

.64 

16.46 

HIND 

159 

61 

101 

102 

136 

137 

170 

120 

80 

77 

111 

105 

89 

103 

112 

78 

123 

134 

94 

114 

198 

222 

212 

167 

•JJ 

94 

85 

86 

141 

177 

193 

3877 

MAX 

84 

94 

93 

93 

91 

91 

67 

92 

96 

96 

96 

95 

91 

91 

95 

94 

93 

92 

94 

91 

91 

83 

84 

84 

92 

96 

92 

93 

92 

89 

88 

91.4 

MIN 

56 

61 

61 

62 

62 

60 

63 

63 

62 

60 

64 

61 

56 

62 

62 

60 

60 

60 

62 

56 

55 

53 

55 

45 

64 

59 

61 

62 

60 

59 

60 

59.7 

S*«  Relerenc*  NoIm  Following  Station  tndvx 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JULY  1973 


Day  of  month 


•      •  • 

SOUTHEAST  OESEBT 
BASINS 

"MITE   MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


30  31 


I 

1 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
JULY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

1  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

vJDotjri  V  cn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISCE  NOIXSJ 

ACTnN-ESDO  CVN  FC261F 

001* 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

C 

DOUGLAS  BOMMAN 

AOELANTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

0029 

02 

Mnnnr 

11 U  U  U  V, 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  5   PUREST  SERVICE 

A  1  A  M  n     1  Kl 
H  L  M  n  U     J.  Ii 

0064 

0* 

^UlNinA  VfUOIA 

* 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK   J  CUZZILLU 

Al  riCDDDTMT 

0086 

01 

uii  1 M  A  n  1  n  T 
nUn D u  L  U 1 

7 

40 

10 

123 

37 

*60 

8A 

8A 

MRS  BARBARA  WILLBURN 

Al  ncD  CDDTU/*C 
ALUrK    jrKl  iMG b 

0092 

02 

r  1  p  MM 
L  t  IN  pJ 

23 

39 

40 

122 

42 

*4*0 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

Al    Ten     TM     HAT     MT     C  C  /.Aik 

ALlbU   L  n*   UAT    nl    PL  hho 

0115 

06 

1 nC      AMPCI  PC 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

C 

GETTY  OIL  CD. 

A  1    D  T  Kl  C 

013« 

06 

CAM  nicrn 
b AN    U  i  b bU 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

A  1  T  A  n  C  W  A 

A  L  1  A  U  r  IN  A 

0144 

06 

1 nC      AMTPI PC 

UUb  APiUcLcb 

13 

34 

11 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  LtW  ASN 

Al  tiiDac     DaM/^cD  CTATTHM 
ALIUHAo    KAINGc'*  >lflriUIN 

0161 

02 

Mnnnr 
nU  LIUV* 

21 

41 

30 

120 

33 

**00 

8A 

8A 

C  H 

U  S   FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDIND 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

C 

STATE   DIV  OF  HWYS 

ANGIGLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  C  WHSE 

AMf^uTM   OAT    iimTdm  rni 

0212 

01 

M  A  0  A 
Pi  A  r  A 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

C 

RA/'TeT/'     llMTHM  Pni 

PACIFIC   UM I  UN  CUL 

AWTTfiru    PTADcArtADn  Ml 

0227 

05 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

CTDDcDnAsn  ^nDDnDATInM 

rlbKcBUARU  LUKrUKAIiUN 

AMTin^Ll     DllMnrKir     Dl  ^ 

AINIIUCn   rUnPINb    rl,  3 

0232 

05 

rn  mtda  tticta 

27 

37 

59 

121 

4* 

60 

8A 

8A 

8A 

CUNTRA   CDiTA   WATER  UI5T 

AN2  A 

0235 

06 

RIVtKblDt 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

8A 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

APPLc  vALLcY 

0244 

07 

b AN   HERD  1 NQ 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

*P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

AKKnYu  oKaINdE 

0320 

0* 

CKI     IIITC  DDOn 

bN   LU 1 b  UbPn 

* 

35 

07 

120 

3* 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

AKKUTU  ottU 

0322 

0* 

MnMTCDCV 

nUN 1 t  R t  T 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRSt    CHRIbTY  GIACuMAZtl 

ADDnvn     cc^n    nC     r  f  CAQr\ 

ARKUYU    bfcCU    Kb    FL  30oD 

0327 

06 

1  nC      AKI/^CI  cc 

LUb  ANUcLtS 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS   ROAD  OUTR^ 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

C 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

A  T WP I  1 

0374 

05 

Till  A B  F 
1  U  L  "  "  C 

9 

36 

28 

118 

*0 

6*80 

S 

rflDDC    nc  PKirTMPFDC 
LUn.rj     Ur  C'lUllNCCKj 

AIIDCDDV     1  Kli.i 

0379 

05 

CD  c  C  M  n 

27 

37 

05 

1 19 

30 

21*0 

5P 

5P 

blAINLb'  TUHnAn 

A  1  t  Q 1  lO  Kl 

0383 

02 

D 1  A  r  P  D 
r  L  At- 1 K 

1 

38 

54 

121 

0* 

1292 

7A 

7A 

DAVMnKir\     T\  MTICC 

AtiDiiDKi    nAM    aan  irrx 

0385 

02 

D 1  A  r  P  D 
r  L  At-  t  K 

1 

38 

53 

121 

0* 

1272 

8A 

8A 

8A 

II     C     DIID     nc     Dcri  AMATTnKI 

U    b    BUK    ur  KbCLAnAliUIN 

A\/Al  riKI     Dl   CACiiDC  DTCD 

AVALUN    KLtASURfc  rlcK 

0395 

06 

1 nc    AMrci  cc 
Lub    AiNbb  L  b  b 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

LIADDnDUA  CTCD 

HARBURnAb 1 bR 

Q  A  l~l  r  C  D  D 
D  A  UljC  K  K 

0422 

05 

TIM  ADC 

1 U  L  AK  b 

9 

36 

38 

1 19 

01 

3030 

c 

MDC    iiirTiic    c  ucnniP 
nKb    LUClLLb    b  WbUULb 

QAPirCDDACC  0 

0425 

05 

MADTDnCA 

14 

37 

40 

1 19 

*0 

7300 

s 

11     C     MAT     OADl/  CCDV/TPC 

U    o    NAI    PARIS  bbRVlCC 

D  A  1^  C  D 

D  A  p,  t  r\ 

0436 

07 

CAM  RPDMAPnT 

6 

35 

16 

116 

0* 

940 

5P 

5P 

c 

1        C  MCTUFMV 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

04*2 

o; 

KERN 

10 

35 

25 

1 19 

03 

475 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

04it9 

05 

FRESNO 

11 

36 

55 

119 

05 

1720 

*P 

*P 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

Rai  I    MfillNTATKi   1  nnwniiT 

0468 

02 

T  F  U  A  M  A 
1  C  n  M  n  A 

23 

39 

56 

122 

*7 

6500 

s 

MATI      yPATHCD     ^  C  R  \/ T  f  F 

RADDPTT  nAM 
DAr\KCl  1  UAn 

0514 

06 

caki  nicrn 

32 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

CAW  nTpr.n  uatpd  npPT 

D  A  D  c  T  n  1.1 
BAKb 1 UW 

051S 

07 

Cam  DCDnTMn 
bAN    DtKUi  NU 

15 

34 

54 

1 17 

02 

2162 

*P 

*P 

DADCTni.1     CTDC  nTCTDTTT 

oAKbrUW    riKfc  UIjIKI^,! 

05*3 

oe 

cmta  qaddada 
blN  1  A    D  AKd  AK  A 

3C 

34 

55 

119 

55 

5165 

s 

rniiKiTV   nc    cawta  aadaada 

LUUlNIT    Ur     jAINIA  OArsDAlNA 

ftATTI   C     rOCCL/  Ann 

dAMLc    LKrtK  AUR 

05*e 

01 

T  C  U  a  M  A 

1  b  H An  A 

22 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

rm  lmaki   ctcu  mattucdv 
CULbnAlN    ribn  nAILnbfST 

APADTDAD  MPAnHU 

0596 

05 

Till  ADC 
(  U  L  AK  t 

9 

36 

41 

118 

52 

6800 

s 

rnDDc   nc  curTKicPDC 
LUKrb    Ur  CiNwllNbcKj 

a  c  A 1 1 M  n  M  T 
D  t  AU nUni  1 

0606 

ot 

DTvrCDCTnc 
KIVbKblub 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

DCAIIMnKiT     tddtp  htct 

RFAllMnWT    DIlMOTWr    Dl  AWT 

060"? 

06 

DTv/PDcinp 

28 

33 

59 

1 16 

58 

3045 

7A 

7A 

7A 

AFAIIMnwT     IDBTT.  HT'sT 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

*P 

*P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

54C 

SP 

c 

LACFCD 

0673 

0* 

CAMTA  rDII7 

* 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

Al qcdt  a  ctpcpcmc 

DCMtDM     TWCDc/'TTnM  CTA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MIO 

QlID     nC     DiT  rtllADAMTTMC 

D  C  O  t/  C  1  C  V 

0693 

0* 

A  1     A  M  C  r\  A 

AL  An t  DA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MIC 

c 

iikjt\/cocTtv    nc    rAi  rc 

B I  E  B  E  P 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

c 

rAi  Tc    nT\/   nc  cnDccTDV 
CALlr    UIV   Ur  rUKtblKY 

ol\j   BAK   KANGcR  STATIUN 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

II    c    cnoccT  ccD\/Trc 
U    b    rURtbl  bcRVlLb 

BIG   BEAR  LAKE 

07*1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

67*5 

*P 

*P 

n  1  r     nCAD     11/     CTDC  ntCT 

BiO    TcAK    LK    rlKb  Ulil 

BIG  SEAR  LAKE  0AM 

07*2 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

116 

58 

6815 

c 

nCAn     \/Ai  1   Cv/     uiiT     uTO  ^n 

BcAR   VALLtY   MUT    WIR  CU 

BIG  OALTON  DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

8A 

L   A  CO  rLUuD  CUNT  Ulbl 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES   PARK   FC  83B 

n77^ 
'J  f  1  ~ 

07 

LOS  ANGELES 

t 

c 

34 

117 

A  A  A  9 
O  O  O  £ 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR   STATE  PARK 

079C 

0* 

MONTEREY 

* 

36 

15 

121 

47 

235 

SA 

STATE    PARK  bcRvlCb 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCtbDE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD   R  WHITE-LACrLD 

BIRMINGHAM  GEN  hQSP 

0818 

Ofl 

LOS  ANGELES 

12 

34 

11 

116 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP   CREEK    INTAKE   2  R 

081S 

07 

INYO 

i<; 

37 

15 

118 

35 

8154 

MIC 

SO.   CALIF.    EDISON  CU 

BISHOP   WSG  AP  R 

0822 

07 

INYO 

1^ 

37 

22 

118 

22 

4108 

MIC 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

Black  mountain  ?  sw 

O850 

0* 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS   MARY  INCERPl 

BLACKS  mountain  P 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNFR  2WNW 

0875 

05 

KERN 

IC 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

BP 

BERRENDA  MESA  WATER  0« 

BLQOGETT  EXP.  FOREST 

0882 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

C 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE   CANYON  wSD  AP  R 

0897 

0^ 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MIC 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

*P 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE   7  W 

092; 

07 

RIVERSIDE 

f 

33 

37 

114 

43 

390 

C 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHF   FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MIC 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

8DAR0  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

01 

HUMBOLDT 

25 

40 

42 

123 

42 

4500 

s 

CLOSED  6/12/73 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

09*2 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

BODIE   HISTORICAL   ST  PK 

BOONVILLE   MNTNC  STA 

0972 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

3*2 

STATE   DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

o1 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2*60 

C 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

-  57  - 
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CALIFORNIA 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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BORREGQ  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

C 

CAL  DIV  BEACH  6  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

D  1  <  1  M  A  C 

PLUnAi 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CAL    DtPI    WTR  KEjUURLEj 

BOULDER  C   LOCATFLLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LQCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

lOlO 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L   A  WTR   C   PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4p 

c 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

36 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACHES-PARK<; 

BRANSCQMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

SA 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRAWLFY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

9A 

9A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWUDD   0  SW 

1060 

05 

rnMTDA  rnCTA 
LUINIKA  LU^IA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VtKINUN    K  LAKtDKtAU 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

!P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  R4NGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

108C 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CALIF   DEPT  PARKS   C  REC 

BRDCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHaM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

UA 

UA 

C 

MRS   JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  rS 

1130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSQN 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  e   E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

34 

U 

116 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

SA 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

SA 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8A 

G.   L.    SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTQNWILLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

C ABAiON 

1250 

oi 

KlVtRSIDc 

6 

33 

55 

116 

47 

1800 

5P 

WILLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8A 

8A 

H 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

128C 

OS 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3343 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

1 1 

37 

29 

12i 

49 

805 

7a 

S   F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

128£ 

07 

IMPERIAL 

32 

41 

115 

28 

1  7 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

1 7 

38 

122 

35 

5  D  H 

ftp 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

1 2 

41 

1  9 

122 

48 

3185 

5P 

;p 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMEL  PEAK 

1346 

02 

PLUMAS 

39 

t  5 

OA 

5560 

CLOSED  6/12/73 

LAMP  fllNOcLUS 

1369 

06 

SAN  BERDIND 

2e 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

CAMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

5P 

3P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1429 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

5 1 

658 

8A 

8A 

8A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

3c 

39 

36 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP   SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

11 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

7  7 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  11  SW 

1475 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

c  c 

03 

4500 

ELMER  J.  EBERSOLE 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

27 

1  7  n 

52 

4312 

3B 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

OC 

LOS  ANGELES 

I  z 

34 

1  1 
i  1 

lift 

S  H 

790 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I  L 

1488 

07 

KERN 

ft 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  E  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

oe 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1625 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  C  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

C 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOATUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWRENCE  RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

Q  n  M  n  M  A 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DK,   CLIrFURU  u.  f-lbn 

CECILVILLF  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.   RUBY  L.  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S   SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.    PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

E 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 
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CHICCI  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

5P 

5P 

5P 

C 

us  DEPT  OF  AGRN  ARS 

CHIOUITO  CR?EK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

1739 

04 

^  AM    R  F  N  T  TD 

w  A  1^     D  C  IN  1  )  U 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

V/TrTnD      1  UACl/TKI 

rMDl  AMP     Al  1  ev  RANlfM 

1  "7  A  ^ 

C  A. 
Vt 

1  1)  T  ^  nflpp 

C  *f 

4  D 

120 

1753 

UTllTAM     C  AIICV 

WlLLlAn    b«  ALLcT 

rwiirwiiDATP  oaWi^cd  qta 

175^ 

ri  R 
u> 

W  P  M  TllR  A 
veil  '  u  r\  M 

10 

4  8 

119 

0 1 

5260 

c 

U    b    rUKbSI  obKvlLb 

ruiJi  A  \yT^TA 

1756 

06 

CAM  nipr. P 

OA  IN  UlCuU 

3  5 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

8A 

llCCTr^OM      CAl    T  roMOAMV 

WtblEKN   SALT  LDnPANY 

I  f  1  ^ 

^  c 

^ArRAMFWTP 

c  3 

J  0 

4  C 

1  A  1 

1  o 

13£ 

9P 

JAncS    U  GUUDRlDuE 

r  \  adCmhut  DnuriKiA  rni 

ULAKCnUlNI     rUrlUINfl    ^  UL 

I  f  17 

n  Ai 

vO 

ipc     ANT.  FIFQ 

2  6 

34 

n  A 
Uo 

117 

43 

1201 

8A 

8A 

oPMPiKtA    rni  1  crc  DuvcTrc 
KUnUiNA    V»LJLLbtjb  rniblLj 

riADkC     DPAt^     1  NIC 

n  7 
w  c 

D  1  1  1  M  A  <^ 

40 

i  A  U 

5U 

591C 

C  \  PCCn  A./l'D/TO 

vpi  n 

23 

O  0 

25 

121 

14 

8A 

8A 

AMCD    rovcTAi     ciir  rn 
AntK    LKT51AL    bUu  LU 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREPK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

fl  FARI  AKE    HTl^Hl  AND^ 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

c 

TARl     A  PpTT^ 

rinwFRnAiF  n 

ULUvCri/ALt  5 

1836 

0 1 

^nNflMA 

J  U  1 1  U  1  1  M 

22 

■a  Q 

46 

122 

c  a 
59 

320 

8  A 

8  A 

CIMPD     Ul     PI  COM 

1839 

0 1 

d  U  IN  U 1  1  H 

22 

JO 

48 

123 

00 

320 

r 

CTATc     nT\/    nC  CnDCCTDV 

jiAit    UiV   Ur  rUKbjirsT 

r  1  nv/FR  vAi  1  P V 

18^5 

02 

PLUMAS 

8 

^  O 
D7 

57 

120 

27 

5500 

s 

rAI     nPPT    WTR  RP<\PliRrc^ 

r  n  A 1  I N  ("» A 

1 86<t 

05 

FRESNO 

27 

09 

120 

2 1 

671 

6P 

oP 

THAI  TWr. A    FTRP  nPPT 

1867 

n  c 
U5 

FRESNO 

O  7 
L  1 

jO 

08 

120 

2 1 

663 

lINiriM    Pll  rPMPAMY 

rriAl  TNT. A    14  UNU 

1869 

05 

F  R  F  SNn 

27 

36 

1* 

120 

34 

1640 

5P 

□  Til      MPU)  P  1  1 
DILL  nuncLL 

purree    L^ccn  f^j 

1886 

0  1 

TRINITY 

35 

^  1 

05 

122 

42 

2500 

c 

CQHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

rni  FMAN    PT^UCRTP^  ?TA 

VftJLCI'AI'i     rlonc^itJ  JIM 

1907 

02 

SHASTA 
J  n  A  J  1  A 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

rni  CAY 
L  [J  L  r  A  A 

1912 

02 

0 1  A  r  F  R 

r  L  A  L  t 

39 

39 

06 

120 

5  7 

2418 

4P 

4P 

H 

rni FAy  RcfPRn 

/*ni  ^ATC    Dni.icn  umicc 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1 1 

595 

4P 

viiDA    rn      uATCj  Arcwrv 

rniiiCA    1  cCi] 
LULUjA    i  SbW 

1946 

02 

C  D  L  US  A 

23 

39 

12 

122 

0  1 

60 

6P 

6P 

TV/ AM       1  CtCDUCMC 

IvAiN    J  oTtrnbiNj 

LUINCUKU    J  c 

1962 

04 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

UPUIADD     D  ICC 
MUW  A  K  U    T\    L  b  b 

rnni 
L  UUL 

1985 

02 

c  1     np  D  A  np 
cL  uukaUU 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

W    D  InKCL'bL 

rnorn   wn    i  ham 

199C 

01 

c  T  c k  T  vn 1 1 

12 

^1 

59 

122 

20 

2703 

4P 

DAT     DPuCD     r     1   TfWT  fP 
KAC     rUWCK    0    L  1  un  1  U 

2012 

05 

U  T  M  C 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5  P 

5P 

C 

rPDrnOAW    TDDTfi  ntCT 
LUKLUKAIN     IKKiu*  Uiol 

CGRNING  HOUGHTON  RANCH 

202"? 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

rriRQAi  ttd^ 

2046 

04 

cawta  rRll7 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

QTATF    nT\/    PF  F^TRY 

rPTTfiMunnn  rDCCL/ 

I  tUlNriULJU  LKrCK 

206? 

07 

T  Kl  VP 
1  IN  T  U 

1 9 

36 

29 

118 

1 1 

10600 

s 

rAi    nFPT  UTR  HF^niiRrc^ 

L  U  V  t  L  L' 

2081 

01 

M c M nnr  t  mp 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8  A 

8A 

H 

O^AINI      fi  nA'N\,U\»^ 

UUVcLl'    tCL    RIVbK    r  b 

208't' 

01 

n  t  IN  UUL  i  iNU 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

C 

MTin  r  riiMMTw^ic 
nlLU    L  V*Unnl!Noi 

rn\/TWA    tpmDic    cr    lo^  d 

2090 

06 

1  PC    AKirci  cc 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

!P 

uiTiitam    D  TCMPIC 
WiLLlAn    a  IbP'^Lb 

LKAB'Ktt  ntuDUW 

2  1 1'* 

05 

Till  ADC 

1  U  L  AK  b 

10 

36 

34 

118 

2 1 

10700 

s 

CT    PC    TAl   TP    CMPU  ^IIRV/FV 

2  139 

07 

CAM  riTcrp 

gAiN  Uib^U 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

C 

dprfot  a  rRAuiPPRn 

rRF<;rFMT  tttv  i  m 

2147 

01 

n  P  1      NPB  T  F 

17 

4  1 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAf    POWER   £    1 IGHT  CD 

CRESCFNT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

8A 

DEPT  UF  PARKS  t  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

C 

STATE   DIV  OF  HWYS 

fRFCTlTNP    FTdF     CTA  5 

216'f 

07 

OA  IN  DCnUiliU 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

C 

rRP^TI  INF    FTRF    ^TA    Nfl  9 

Vf^CJIUlllC     ~if\C     JIH     <1U  c. 

2  177 

04 

rPMTDA  rPCTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

8A 

rrM  cur. AD  rffimtnt,  fn 

rpfiunpR   Fl  AT 

2184 

01 

M  p  n  p  r 

12 

^1 

53 

120 

44 

5175 

s 

rAl    nFPT  WTR  RP<;nuRCF^ 

tdvcTai     lAi^r    c  r    o  a  ir 

2198 

06 

1  PC    AM ret  cc 
LUo  AEN^bLbo 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

II    Q    PPRFCT  ^PHWirP 

ffLULVcK  till 

2214 

06 

1  nc    AKirci  cc 
LU  5    ANGb  L  b  S 

33 

34 

01 

1 1  8 

24 

106 

5P 

5P 

rill  \/ CO  tttv  ctrf  npPT 

LULVbK    iwilT    PlKC  Utrl 

2218 

01 

ME  N  DQC I Nu 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

UOC     mADV     C  TMrOAM 

MKO    MAKY    0*  ilNUKAn 

CUYi MA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

8A 

iPljk.1    c    Onuici  i 
JUHiN   b  KDWcLL 

/"  I  1  V  A  M  A  r  A 

LUY AnAC A 

2239 

06 

caki  r\Tcrn 
oAN  DIcGU 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

8A 

C  H 

uci  TV    TDoTrATTnu  nT*;T 

DAGGETT   1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

C 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

CCO  1 

fn 

C  1 

SAN  BERDINO 

34 

0  c. 

1  1  A 

4  7 

1  Q  1  (\ 

J. "  i  > 

M  T  r 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

n  A  M  A    o    c  c 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

r\AiF   <i  rp^p 

UAVt'NrUK  1 

2290 

04 

camTa  rDll7 
o  AN  1  A    L  KUt 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

9A 

PAT     rPMPWT  Ar.fiRFfXATF 

IJAvIb   <:   W5W   EXP  PARpi 

2294 

02 

yold 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

8A 

CG 

iiwt\/cdcTtv    pF    rAl  IF 

DAY 

2306 

02 

M  n  rt  n  r 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

C 

i-lFRMAM    1      1  nDFM7PM 

UcAu  HURic    RES   ?  Sc 

2311 

02 

u  n     n  r 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

rAl      nEDT    UTR  RE<iPUPrF<l 
LAL    Ub"l     nir\  i\cOUU'>wCO 

DEATH  VALLcY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

4P 

mc   wat   dadl/  ccDWtrc 

UO    iNA  1     KAKK,  jbKVlLc 

IJttr    CAINtUiN  LABrlRATuKY 

2327 

07 

RIVkRSIDc 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

DUTI  TP    Rpvn    nP^PRT  Rl-I 
rniLlr     DUTU     UCOCr^l  fMn 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

e 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

SP 

H 

nccD    coDTKirc   rni  i  crP 

DEER  CREEK  FLAT 

2333 

02 

TEHAMA 

23 

40 

01 

121 

50 

1910 

s 

CLOSED  6/13/73 

DEER  CREEK  FORERAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  C  ELEC.  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

C 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

OS 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

OENAIR   3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P   G  £   E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2'>56 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 
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SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  E  PKS 

DOWNEY  FO  FC107C 

249't 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

9P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02! 

S I ERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

It 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

7A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MAR  I  PUS A 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W   D   Mt  LEAN 

DUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS,    MARY   A,  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

S I SK I  YOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTilN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8A 

8A 

r~iDl     Avir\      llliiTT      llil       A  C  C  Kl 

ORLAND  UNIT   WU  AS5N 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

8A 

8A 

c 

SAN  OIEGO  water  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADUR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  t  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

GERALD  H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

ELL IQTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C   NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

8A 

WILLIAM  G  8RIEGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINDRE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

E  SC  DND I  DO 

2862 

OS 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ETIWANDA 

2895 

04 

SAN  BEROINO 

2f 

34 

08 

117 

31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

SEUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

110 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

294 1 

07 

LOS  ANGELES 

1  5 

34 

42 

118 

26 

306C 

7  A 

7  A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

r  AL  L  BROOK 

2958 

06 

SAN  UIEGD 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT   SPECIAL   DIST  StRVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

CAROL  A  BJORGUM 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDALE  2  NW 

3030 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  Z  BOYTUN 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

OS 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   I  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

11 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  C  GAME 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

i  0 

1  1  R 
1X0 

3  O 

T  ■J  "5  C 

f  J  t  5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

2ft 

34 

11 

117 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RaNGFR  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L   J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIF  £  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

SA 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RaNGFR  STA 

3182 

0  1 

SISKIYOU 

4  1 

^0 

3  i 

272  5 

8  A 

A  A 

OA 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  n  o  ▼     n  n  r\ 

rUKT  UKD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MIC 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

rORT  RQ55 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  PARKS  t  REC. 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

GLEN  M  HENSON 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

7A 

MRS   PATRICA  A  CLARY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

fullerton  Cam 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

fullerton  hillcrest  rv 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

?P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL   A  PANCQAST 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGFR  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS   HILDA  DRAGHI 

GERlE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8A 

C 

SANTA   BARBARA   WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNrE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  niEGO  COUNTY 
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u  i 
to  - 

G I LRQY 

3417 

04 

CAklTA      f  I  AOA 

5ANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILRCIY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILRUY    8  Mt 

3^19 

04 

CAMTA     f \  ADA 

3  AN  1  A    C  L AK A 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

C 

HENRY  MANTELLI 

GILROY    14  ENE 

3^22 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDHRA  WEST   FC  185 

3^52 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

SP 

MRS  L  M  WEST 

Pi  c  ki  ki  w  t  I  i  c 
bLcNrHvlLUt 

3^63 

05 

k  C  D  M 
N  t  K  IN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

SA 

h 

KERN  CO  FSTRY   C   F  0 

ft   CttiMV/TI   1   C     Etil   TnW  DC 

3^65 

05 

k  C  D  KJ 
fS  t  K  IN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

uULD    KULf*>.  KflNCn 

3A89 

07 

T  M  D  C  D  T  A  1 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3<t9l 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GUNZ  AL  CO   9   E Nc 

3502 

04 

Cam  DckiTTn 
oAN  bcNlIU 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

C 

E.   F.  CHITTENDEN 

uRANiTt  oPRINGS 

3549 

02 

r  L  UnAb 

8 

40 

06 

120 

21 

5765 

s 

CLOSED  6/13/73 

GRANT  GRQVE 

3551 

05 

TULARE 

11 

36 

44 

118 

58 

6600 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS   VALLEY   NQ,  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

1? 

41 

33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

PDCcM\/TI    1   C     BAMPrO  CTA 

3621 

02 

0  1  1  1  M  A  C 

r  LUnA  b 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

SA 

U   S   PUREST  SERVICE 

GRIZiLY    ISLAND  REFUGE 

365C 

02 

C  n  1  Akin 

auLANQ 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

«A 

8A 

STATE  OEPT  FISH  C  GAME 

GRDVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

c 

ROBERT  A.  SKELTON 

grqvElano  ranger  sta 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

HALF   MOON  BAY 

3714 

0^ 

SAN  MATEQ 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  E  REC 

HAMILTON   BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFQRD 

37^,-^ 

05 

KINGS 

11 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CQ.   FIRE  DEPT. 

MANScN  UA" 

3751 

06 

LU J   ANb  c  L  c  S 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

c 

CURPb   Ur  cNGINEcRb 

MAHPY    LArlH    RAMjFK  blA 

3761 

01 

C  T  C  U  T  V  n  1  1 

b  I  bK 1 YQU 

12 

41 

48 

123 

22 

1150 

8A 

8A 

c 

H 

U   5   FURcST  bERViCE 

LiADBTCDM      /"ill    ^Li  nC 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

c 

II      C      CHDCCT  CcD\/T/*C 

U   b    FURcbT  bERVlCc 

UADBV     CMP]   CbbTPliT  HAM 

3800 

02 

IN  b  V  A  U  A 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

8A 

non  ICTT  UAklAPCD 

UAT    r  D  C  C  U  Or 

MAI    LKtt^  K5 

3821 

02 

C  U  A  C  T  A 

bHAb  1  A 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

II     C     eflDCCT     C  C  0  \t  7  f  C 

U   b    FURfcSl  bERviCc 

HAT   CREEK   PH   NQ  1 

3824 

02 

Shasta 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8A 

P   G   C   E  COMPANY 

HAYFIFLD  pumping  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

e 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U   5   FURcST  SERVICE 

HAYWARO  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  0.  8ETTENC0URT 

HEAL05BURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

ncALUbBUKU    Nu  c 

3878 

01 

c  n  ki  n  M  A 
bUNUn A 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

BA 

D  n  V    II      1  n  u  c 
KUT    W«  LUWt 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

Dl   AreO     rnMKITV     UTD  Aflrv 
PLACEK    LUUNIY    WIK  AwCT 

HEMET 

3896 

Ot 

RI VERS  I DE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8A 

1    AL/C      LJCMfT      Ullkl  LJATCD 

LAKE   ncnET    nUN  WATcK 

HENSHAW  Dam 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

8A 

c 

VISTA    IKRiCj  DIbl 

HERNANDEZ   2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

u  A  v      n      t    C  v> 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ    7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS   CLURENE  AKEKb 

HESPEP  I  A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

llCT/"il      lJC»r"llV/      IITO  CIlD 

HcTCH  HcTLHY  WTR  bUr 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

0; 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01, 

C  T  CI/  T  V n  1  1 

b I bK  1  YUU 

1? 

42 

00 

122 

38 

2900 

ays 

8A 

rKUi 1    OKUntRb    bUr  LU 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

9A 

HUbbKub  RbbUKI 

HDCKcTI  MEAuDnS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

s 

CUKKb    Ur  cNbll^btKb 

HLItGcES   rC    60  A 

4017 

06 

LuS  ANCELcS 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

1  nilTC     1  IICDi/CDT 

LUU 15  LUEdKcRI 

HOGBACK  ROAn 

4019 

02 

TEHAMA 

23 

40 

13 

122 

00 

1320 

s 

CLUScD   0/ 1  J/  (3 

HOLLlSTER   1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

9P 

RADIO   SIAIIUN  KnPO 

HOLLlSTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

c 

CITY  0F=  HOLLISTER 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

36 

55 

121 

14 

2578 

c 

/■nonnAi     1.1  nmirtorAii 

GORDON  W  BQUDREAU 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPA 

4082 

0  1 

HUMBOLDT 

3  5 

03 

12  3 

40 

345 

8  A 

fl  A 

OA 

r 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

nUUPA    IKllNiTY  KIVpR 

^os? 

01 

lj  1  1 M  D  n  1  n  T 
MUMduLU  ' 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

RNRt^AII    nr    TNDTAN  AFFAIR 

HOPLAND  8  NE 

i.097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WlNDSUR  VlNcYAKU 

HOSS ACK 

i.l2C 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

s 

/•none    nc  cmptmccdc 
CURrS   Or  cNOINccKS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS   JOANNA   M  JDNEi 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P    G    C    t  CUMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

hurkey  creek  park 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CQ  PK  OEPT 

hyampdm 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

zi 

36 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW  IDRIA  MINE  C  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

hZll 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL    FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

t 

32 

50 

115 

34 

58 

MIC 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

i<^ 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

74 

c 

H 

L   A   WTR   £   PWR  OEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

<t259 

07 

RIVERSIDE 

ft 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

INYOKERN 

4278 

07 

1/  C  D  M 

1st  KIM 

6 

35 

39 

117 

49 

INYDKERN  ARMITAT.E 

4280 

07 

1^  C  D  N 
^  t  KIN 

6 

35 

4 1 

117 

4 1 

lONE 

A283 

05 

AMADDR 

1 6 

38 

21 

120 

56 

IOWA  HILL 

4286 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

6 

34 

08 

115 

08 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

2 1 

Z.  1 

16 

120 

1  Q 

JOHNSONOALE 

4389 

05 

TULARE 

1 0 

3  3 

5  8 

118 

iZ 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN   B  F  RD I Nn 

6 

3^ 

08 

116 

1 9 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

^  A  w  n  T  F  fin 

25 

33 

06 

116 

39 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

3H 

29 

o  U 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

c  D  c  ^  N  n 

27 

37 

18 

119 

06 

KEE  RANCH 

4467 

07 

6 

34 

XO 

116 

32 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

KELSEY  1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

KENTFIELD 

4500 

01 

MAR  I N 

1 7 

Ti  ~r 

O  I 

57 

122 

3  3 

KERL INGER 

4508 

05 

CAW  inAOIlTM 

27 

37 

4 1 

121 

26 

#KERN  RIVER   PH  NO  1 

4520 

05 

K  F  R  N 

1 0 

26 

118 

4  7 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

k  F  R  N 

1 0 

35 

47 

118 

26 

KETTLFMAN  CITY 

4534 

05 

1/  T  w  r.  c 

K  1  IN  wo 

1 1 

36 

00 

119 

58 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

K  i  iNWi 

1 1 

36 

04 

120 

05 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

C  u  A  ^  T  A 
J  n  A  J  1  A 

23 

40 

41 

121 

52 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

KLAMATH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

01 

HDMRm  DT 

7 

40 

38 

123 

54 

KNIGHTS  FERRY  2  SF 

4590 

05 

34 

o  I 

48 

120 

59 

KORBEL 

4602 

0 1 

HIIMRni  DT 

n  U  M  D  U  L  U  1 

1 7 

40 

S2 

123 

57 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

Ft  DnRAnn 

1 

38 

48 

120 

09 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

4628 

Ot 

1  ns  AMfi F 1  F <; 

1 3 

^  A 

1 3 

118 

14 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

4 

37 

55 

122 

06 

#LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

no  A  M  r  c 
UK  AINU  t 

33 

33 

33 

117 

47 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

Do  A  N  r  F 
UK  Al^  U  t 

33 

33 

33 

117 

48 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAM  RFRnTNin 
JAIN  OCr%UilNU 

15 

34 

15 

117 

11 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

Tl  1  nl  1 IMW  F 

1  u  u  u  u  n  IN  c 

37 

37 

58 

119 

53 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MF wnnr  t  md 

22 

39 

14 

123 

1 1 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

I NYD 

19 

37 

13 

118 

37 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

S  M  A  S  T  A 
^  n  A  o  1  A 

23 

40 

52 

122 

23 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

Cam  nie^n 
0  AiN  ulcQU 

25 

32 

51 

116 

53 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

Cm  A NJ n 

0  U  L  AINU 

23 

38 

30 

122 

00 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

LAKE  WOHLFQRO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

LA  MESA 

4735 

06 

SAM  n  T  Pfin 

OA  IN  UiCuU 

33 

32 

46 

117 

01 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

SM  iiiTS  riRon 

24 

35 

23 

120 

10 

LA  PORTE 

4773 

02 

D  1  1  1 M  A  C 
p  L Un A o 

8 

39 

41 

120 

59 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

Mn  nnr 
n  u  u  u  L 

18 

41 

45 

120 

15 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

c  T  c k  T  vnt  1 

12 

41 

44 

121 

31 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

n  t  IN  UUL  1 INU 

7 

39 

42 

123 

29 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

LECHU?A  PT  STA  PC 

352B 

4867 

06 

LuS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

52 

12  3 

43 

LE  GRAND 

4884 

05 

M  F  R  r  F  n 

1  1  C  n.  ^  C  U 

27 

37 

14 

120 

15 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

F 1    nn  R  A  nn 

16 

38 

36 

121 

01 

LEMON  COVE 

4890 

05 

Till  ADC 

1  U  L  **K  t 

9 

36 

23 

119 

02 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

D 1  MM  A  C 
r  L  U  n  A  O 

8 

40 

14 

120 

43 

LINDSAY 

4957 

05 

Till  AH  F 
1  U  L     r\  c 

9 

36 

11 

119 

04 

LITTLE  LAST  CHANCE 

VY 

4977 

02 

D  1  1  1 M  A  C 
r  LUnfl 0 

8 

39 

50 

120 

13 

LITTLE  PANOCME  DET 

DAM 

4979 

05 

CD  c  C  M  n 
r RE  oNU 

27 

36 

47 

120 

48 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

11 

LIVERMORE  COUNTY  F 

D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

LOCKWDOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

LONE  PINE  CTNWOOD 

PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

LONG  BEACH  WSD  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

O 

H 
< 
> 

■-] 

u 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


►J  _ 

bis 

^  Si 
w  - 


OBSERVER 


2440 
2220 

284 
3056 

922 
5300 
4680 
2720 
3650 
2075 

9110 
4325 
1800 
2000 
1385 
120 
177 
970 
2703 
250 

508 
2648 

320 
25 
2356 

315 

145 
5700 
1565 

535 

35 

210 
750 
7500 
5205 
4662 
670 
1347 
9065 
1075 

690 
180 
5156 
1500 
530 
1550 
4975 
6775 
4770 
1650 

3585 
1600 
1330 
693 
255 
600 
513 
5320 
395 
5730 


6735 


5P 


7A 
5P 


SS 


4P 


BP 

MID 
8A 
84 
7A 
5P 
8A 
!P 
SS 
6P 


8A 
9A 
8A 
9A 
4P 
8A 
5P 
5P 


8A     8a  8A 

6P  6P 
UA 
4P|  4P 


5P  5P 


8A 


5P 


677  lOA 
4170 

490  5P 
1104 


8A 


40  5P 
5050 


95 
3790 

34  MIC 


SA 

6P 

SP 
8A 


4P|  4P 
6p 
5P]  5P 

5p|  5P 

8A 
4P|  4P 
5P  5P 

9A  9A 


5P 
7A 

8Aj  8A 

7P  7p 


lOA 
84 
3P 
8A 
BA 
5P 


8A 


4P  H 


lOAC 


5P 


5P  5P 


MIC 


KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 
PIERSON  TUTTLE 
METRO  WATER  OIST 
WALTER  CANTRALL 
MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 
JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 
CHARLES  VILINEK 
MDNTECITD  COUNTY  WTR  DP 

SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
ROBERT  C  KYLE 
CO   FARM   e  HOME  ADV 
RAYMOND  J.  MULLEN 
LONE   STAR  INDUSTRIES 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

P  G  t  E  COMPANY 
P   G   £   E  COMPANY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PDNTE 
MRS.   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS  GLADYS  W  CLARE 
S|  CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
COYOTE  DAM  PRDJ  OFFICE 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 
USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

HELIX   IRRIGATION  DIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  G  C  E  COMPANY 
ESCDNOIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
E.   M.  NEWTON 
T  L  GOULD 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

KERN  CD  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
JEANNE   D  HAND 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH   LEMON  CO 
S  CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

FRANK  DE  CHAINE 
S         CLOSED  6/13/73 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.   CLOVERINE  CORDER 
LIVERMORE   ALHOA   CTY  F  I 
ARCHIE  M  WEFERLING 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LODI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC   WATER  TREAT.  PL, 
L  A  WTR  £  PWR  DEPT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

CL, 

U 
u 

OS 

0. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

LONG  BELL  STATION 

508o 

0 1 

MODOC 

f 

H  1 

2  8 

121 

2  5 

4375 

s 

CAL    DEPT   WTR  RFSDURCFS 

LOOKOUT  3  WSW 

3  U  T  5 

\J  c 

MODOC 

7  1 
C  1 

L  1 
*♦  1 

X  ^  1 

1  ^ 

4  I8C 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

C 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S  BARBARA  CO  F   STA  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

06 

LDS  ANGELES 

1 3 

33 

1  1  A 
110 

24 

1  A  R 
1 VJ3 

M  T  n 

M  T  n 
nit 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

1  1  R 

Ofi 

LOS  ANGELES 

\  3 

34 

03 

1  1  A 
1  i  0 

1  *T 

7  7  A 

M  T  n 

MIC 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

LOS  BANDS 

*i  1  1  8 

05 

MERCED 

2  7 

37 

03 

120 

5  2 

1  5  A 

4  P 

A  A 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANOS  APBURliA  RCH 

^  1  1  Q 
D  1  i  ^ 

U3 

MERCED 

7  1 

36 

3  J 

1  5  A 

3  0 

8  6C 

JO 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANOS  DET  RFSV 

MERCED 

">  ^ 

C.  I 

37 

1  7  A 

A 
3  0 

407 

9  A 

0  A 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LDS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

1 4 

121 

R  0 
3  0 

365 

5  P 

5  P 

CITY  OF   LOS  GATOS 

LOS  GATOS  '*  SW 

5123 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1 1 

122 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANr.ER  STA 

5  l^"? 

Ot 

SNTA  BARBARA 

3  2 

34 

33 

119 

47 

1024 

5p 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

09 

KERN 

ir 

35 

37 

119 

41 

288 

c 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT, 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

S I ERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

s 

INTERMOUNTAIN  F  t  RES 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGD 

32 

3  r 

1  1  A 
110 

3  0 

54C 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY 

SAN  BERDIND 

t 

3  4 

5  7 

3  / 

2957 

5  P 

3  r 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

SIS') 

0^ 

MONTEREY 

33 

5  3 

121 

27 

355 

r 

\, 

STATE   DIV  OF  HWYS 

LUMPEPYARO  R5 

C  1  Q  C 

n  c 

EL  DORADO 

^  0 

1 1 

33 

120 

1  Q 

6472 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTlE  CR  FOOTHIlL  BLVD 

BIO  ^  0 

SAN  BERDINO 

c  t 

3  4 

1  1  f 

0  A 

^0 

1 1 6C 

r 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTlE  creek  ranger  STA 

C  0  1  c 

uc 

SAN  BERDINO 

■5  Q 
£.  C 

14 

117 

5  0 

c  7 

273C 

B  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADFLINF    2  ?U 

52  31 

02 

LASSEN 

1 8 

H  1 

0 1 

120 

1  A 

30 

52  8C 

e  c 

1    R  R  E  U  C  K 

MADERA 

52  33 

05 

MADERA 

27 

30 

3  0 

120 

A  / 

26E 

8  A 

8  A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

524'^ 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKE 

525fl 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

(=i  7  4 
3  t  0  •* 

07 

MONO 

1  ~ 

37 

17 

3  ' 

1  1  Q 
11" 

V  c 

Q  Ai 

~  3  U  L 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

R  7  fi  P 

MADERA 

7  ^ 

C.  t 

37 

1  1  Q 
i  1  7 

1  0 

1  7 

1 1  or 

3  3 

5 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

MANTEC A 

SAN  JOAQUIN 

5 1 

37 

•to 

1  7  1 

1  c 

4  0 

fl  A 

6  A 

SPRECKELS   SUGAR  CO. 

MANZANITA  LAKE 

i>  J  1  1 

\j  c 

SHASTA 

5  "X 
L  J 

1  0 

19  1 

3h 

R  fi  R  A 

3  0  3  L 

A  A 

0  A 

A  A 

"A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

C  "2  1 

0 1 

SOLANO 

1  f 

30 

A  A 

(JO 

1  A 

R  0 

Q  A 

MARE   IS  NAVAL  SHIPYARD 

MARICOPA 

R  1  ^  Q 

U3 

KERN 

1 L 

3  3 

A  R 

U3 

1  1  Q 
1 

5  1 

^3 

A  ^  C 

073 

8  / 

A  A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

3  ( 

29 

119 

58 

2011 

"A 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MARKLFEVILLE 

5  356 

0: 

ALPINE 

3 

1  Q 
30 

42 

119 

47 

5546 

r 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

R  ^  7  7 

CONTRA  COSTA 

^ 

37 

3  0 

1  ^  ^ 

n  A 

3  1^  l^ 

^33 

**  r 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5376 

0  4 

CONTRA  COSTA 

4 

3  0 

0 1 

122 

A  ■? 

40 

4  P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVI LLE 

c  1  a  E« 
5  3  8  3 

YUBA 

6 

10 
J7 

1^1 

1  R 
3  3 

60 

0  A 

0  A 

MARYSVILLE  fire  DEPT 

MATHER 

5^0C 

05 

TUOLUMNE 

37 

3  f 

53 

119 

5 1 

4  513 

S  A 

0  A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

Oq 

VENTURA 

33 

1 A 
3*t 

29 

1  IV 

1  Q 
i  0 

1060 

VENTURA  C.   FLOOD  CONT. 

MC  CARTHY  POINT 

544^ 

02 

TEHAMA 

1 1 

19  1 

1  <^  1 

1 

3dOC 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

Mr  f  L  nun 

02 

ST'iKIYnU 

2 1 

41 

16 

122 

08 

330C 

8A 

8A 

c 

H 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

7A 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04 

-  180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTA  DAM 

R  ?  n 

FRESNO 

/ 

1  3  n 
1  c  u 

3  3 

LOO 

7A 

'  H 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE   STATION  2 

55  32 

05 

MERCED 

14 

18 

120 

3  Q 

1 6S 

4  p 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

0  "7 

19 

12'.^ 

29 

170 

r 

L 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5  5  66 

02 

PLACER 

1 

^0 

03 

120 

3650 

R  M  POWELL 

MI  DDLETOWN 

559£ 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1 13C 

0  A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MILFQRO   LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MTm    TRFFK  TMTAi/F 

'■ILL     Lr\LLlV  inilAKC 

5632 

06 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL   CREEK    SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILD  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

17 

118 

46 

3300 

c 

MRS.   FLORENCE   S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4911 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

47 

263 

c 

MRS   MARIAN  P  TOSTEN 

MIRAi^OA   SPENGLEP  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

{ 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

SP 

H 

CAL  OIV  BEACH  E  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODF  STO 

5738 

05 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

5741 

05 

^TAN  T  All^ 

37 

37 

36 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

HU  J  Ave 

5756 

07 

1/  C  D  Kl 

t 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8A 

6A 

c 

KERN   Cn   FIRE  DFPT 

HONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

U 

36 

13 

118 

10 

7900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

3E 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

9P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE   SISK   CO  AP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY   FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL   AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

3; 

34 

17 

118 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

584C 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

c 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL   2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

22s 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

-  63  - 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

C 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

C 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

mdrrq  bay  Fire  dept 

5866 

04 

5N  LUIS  uopn 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

sp 

MURRD   BAY   FlKc  UcrT» 

MORRQ  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

ii 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  B5G 

5900 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

C 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8A 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  C  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

02 

PLUMAS 

8 

40 

02 

120 

53 

6760 

s 

CLOSED  6/13/73 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

CAMTA  roll? 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

C 

JALK    I  gCncLL 

MT   SAN  JACINTO  W   S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1 16 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTQ  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSP  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

^1 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS   2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

C 

CALIF  DIV  BEACH  C  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8  A 

8A 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

#NAPA   STATE  HOSPITAL 

6074 

0  1 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

6C 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP,FIRE  DEPT 

NAVARRO  1  Nw 

6105 

01 

MENDOC I  NO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

C 

MAiONITt  CURPuRATlDiN 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

»A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CDNT. 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CD.   HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

3B 

55 

121 

33 

43 

9A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

N 1  r ClnU   c  NW 

6207 

06 

CM    1  iiTC  nonn 
LU 1 3  UbPD 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CMAKLtb  MtHLbtHflU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFlELn 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

1 19 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

629C 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

^1 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MIC 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

37 

48 

122 

16 

30 

MIC 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DAKVILLE   1  WNW 

6351 

0 1 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

1 6C 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

OAKVILLE  4  SW  #  2 

6356 

01 

NAPA 

11 

38 

24 

122 

2  8 

1685 

c 

KLAUS  HUCKFELOT 

□  CC I  DENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE   FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

3C 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELlS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

33 

09 

116 

08 

1 8C 

9  A 

EARL  G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

( 

32 

45 

116 

00 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

75C 

5  P 

5  P 

VENTURA  CO  FIRE  DF^PT 

ONION  VALLEV 

6452 

02 

PLUMAS 

g 

39 

48 

12C 

53 

653C 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

645! 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

Oi 

ORANGE 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

g 

36 

37 

119 

1  A 

i  O 

it  1 

1  ft  A 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

UKtGUN  nuUNTAIN 

649S 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

c 

DAV ID  J  RUIZ 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

n 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

!P 

CAL  DIV  BEACH  £  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

^1 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

UA 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

QSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

1^ 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWR  C  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

U 

49 

8A 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

U 

880 

MID 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACnlMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

2C 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

?P 

c 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MIC 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

4° 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
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INDEX  NO. 
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UUUIN  1  I 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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OBSERVER 
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PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES) 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2 1 

116 

52 

5  5  5C 

S  D 

J  r 

^  D 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.   OF  STREETS  L  PKS. 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

SA 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

6699 

07 

SAN  BERDINQ 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

SA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPn 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPn 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

c 

C   J  WEYRICK 

6742 

04 

SN  LUIS  OBpn 

24 

35 

40 

120 

38 

MIC 

M I  [ 

FED  AVIATION  AGENCY 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

675'> 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE   STA  #  2 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MIO 

VENTURA  COUNTY  FCD 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

X5 

120 

00 

5600 

c 

USPS*   DISTRICT  RANGER 

6896 

09 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

c  ~ 

1  7  1 

1  "^^7 
i.  S\J  t 

R  A 
O  M 

fl  A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULQS  RANCH 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  OIST. 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPD 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

694'i 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  C  ELECTRIC 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

SP 

P  G  6  E  COMPANY 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  G  C  E  COMPANY 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  SC  CAL  DEPT  WTR 

AQ7  <i 

O  "  f  J 

U  c 

SHASTA 

C  3 

40 

y  D 

A  A 

A  A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

6998 

02| 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

7009 

OL 

MENDOC INQ 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

5P 

5P 

c 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPn 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

?070 

04 

CONTRA  COST*' 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

SP 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

SA 

JOHN  H  DAYBELL 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

c 

F.   W.  COLE 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7096 

05 

TULARE 

1  r 

48 

110 
i  1  0 

1  o 

s  o 

496C 

e  c 

T  A 

1  A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

7108 

01 

MENDOC IND 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7109 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

7123 

oe 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  ARMY 

715C 

04 

MONTEREY 

24 

36 

U 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

7259 

05 

FRESNO 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

M  I C 

MIC 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

729e 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

7306 

Ot 

SAN  BERDIND 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2P 

REDLANOS  DAILY  FACTS 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

99 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSDM  STATE  PRISON 

740A 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

6A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

7470 

06 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDF    PIRE  DEPT 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

CG 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

C 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

751C 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8A 

8« 

RAYMOND  H  JOHNSON 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

756C 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7581 

0? 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

21O0 

6P 

c 

PACIFIC   GAS  AND  ELEC  Clj 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 
PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PANDCHE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
P ARKF  I  ELD 
PASADENA 

PASKENTA  RANGFR  STA 

PASO  ROBLES 
PASD  ROBLES  5  Nw 
PASO  ROBLES   FAA  AP 
PATTERSON  MFADOw 
PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PEPPERDINES  CAMP 
PETALUMA   FIRE   STA  2 
PIEDRA   BLANCA   GRD  STA 

PINECREST  Summit  p  s 

PINE   FLAT  DAM 

PINE   MOUNTAIN  INN 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PIRU  ?  ESE 

PIRU  TELEMETERING 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  P  H  5 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLACERVILLE   DISP  PLANT 

PLASKETT 

PL  AT  INA 

PLUMA-;  EUREKA  STATE  PK 

POINT  ARENA 

PT   ARGUELLQ  LIGHT  STA 

POINT   PIEDRAS   81  ANCAS 

POMONA   CAL  POLY 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVI  LLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER   VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY 

RAMONA  SPAULDINP 

RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RED  BLUFF   WSO  AP  I 
REDDING  5  SSE 
REDniNG  FIRE   STA  NO  2 
REDL ANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 

RICHARDSON  GRDVF  ST  PK 
^RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  F!RE   STA.  #3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 
ROBBS  PEAK  PH 
ROBERTSON  Flat 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 
ROGERS  CAMP 
ROSE   MARIE  MFADOW 
ROUND  MT  P   S  ANn  E 
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LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

o 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

C 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSO  4P  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SACRAMENTO  WSO  Cl  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

76^1 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  *  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT   HELENA   6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK  VOORHIES 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 

SALINAS   FAA  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBpn 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDcS   GAGING  S>TA 

7681 

06 

CklTA  QADDADA 

bNTA  dARdARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JUE   CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

A  u  A  r\  n  n 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P   G   6   E  CUMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTGNID  0AM 

7712 

06 

SAN  BERNDIND 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  AROO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN  BFNITD 

7719 

04 

5AN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1125 

6P 

«P 

5    B   COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

CALIF  WTR  6  TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

773<t 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WSO  R 

7735 

Ot 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MlD 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

WbAN   UlcGU   WSO   AP  R 

7740 

06 

SAN    U 1 tbU 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

MID 

1 

J 

NAIL    WEATHER  SEKVlLt 

SAN  DIMAS  fire  wO  FC95 

7749 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

8A 

SAN  DiMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TanBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

L 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

5P 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

Ot 

LOS  ANGELES 

34 

19 

118 

30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

B 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

PAZADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC^25BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

3A 

c 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRF  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4p 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GPEGQRIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

781C 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANCER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE  F 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

2C 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS.   SANDRA  J.  KNOLL 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

SA 

BA 

c 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

34 

31 

120 

40 

315 

7A 

74 

c 

CAL   STATE  POLY  COL 

Cam    UAO^nc    n  t  c  e 

bAN   MARCUS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

787C 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SAN  RAFAEL 

788C 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4p 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8A 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA   BARBARA   TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

37 

5  1 
C  1 

?  O 

n  a 
o  a 

R  D 

^0 

J  r 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

5  AN  T  A    r  t    UAM  K 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

bflNTA   MARGARITA   2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

bANTA   nAKGARITA  BnOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1100 

8A 

c 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA  WSQ  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MCAKJTA      UOKJT^a  Brr-D 

WbANTA   MUNItA  PIFK 

7953 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  0 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

WILLIAM  n  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUGUS   PWR   PL   NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

116 

27 

2105 

6A 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

#SC0TIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

sebastopol 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

SB 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

SA 

8^ 

8A 

C 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTFR  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

5P 

9P 

THNV    M  MArUT 

SHINGlETOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

2  • 

40 

J  I 

'a  i;  K  c 
5  D  3  3 

'  { 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

Tt 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6F 

H 

MRS.   JEANNE  W.  MCMAHAN 

SIERRAVILLE  RANf.ER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8/1 

C 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HIl L   FC  ^15 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

ICQ 

C 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

82^.3 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LHMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8< 

H 

JOHN  K  LEITHDLD 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

C 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

<tl 

1940 

ft 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MAR  I POS A 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

S 

SODA  SPRINGS   1   F  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

1  O 
5  7 

19 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUGHAN 

SDLFOAO 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8/! 

ALDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

83^*^ 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

iA 

WAYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

!P 

CAL  DEPT  PARKS  C  REC 

SONDRA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8A 

H 

STATE   DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S   E  FARALLUN 

8376 

04 

SAN  FRANCISC 

4 

37 

42 

123 

00 

35 

c 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSFMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

8A 

8A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

c  ni  IT  H    1  A  k  P 

8406 

07 

I  N  YO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

s 

SPAORA  PAC   FC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

CO 

03 

117 

49 

676 

J.   E.  STULL 

SPPECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

7i 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULF  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

P  G  t  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

8A 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANDISH   1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8A 

RAY  C  FRALEY 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

849"; 

OS 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  E  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

11 

36 

56 

118 

35 

10300 

s 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

£ 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE   niV  OF  FSTRY 

STOCKTON   DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSn  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON   FIRE   STA   NO  <i 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

STDNYFQRD  CODLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  CODLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

858C 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESFRVDIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8A 

c 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLFY 

8606 

02 

YUBA 

3^ 

39 

34 

121 

06 

3803 

5P 

!P 

H 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SIIPV  RANCH 

8627 

06 

CM    IIITC  fiRDn 

JIN     LUid  UDrU 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

^IIF  Y    R  ANr  H 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1 1 

J  f 

05 

119 

1 3 

6240 

c 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CAL   DIV  BEACH  t  PARK 

SURF  ?  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSaNA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

eA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

MIO 

MIO 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

T  A  F  T 

8752 

05 

fS  t  K 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

1/ F Q N  en  c^TOV  t  Fn 

TAHDE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

■'A 

7A 

H 

DORIS  L.  ACKERMAN 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

8762 

02 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

If] 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

883i 

05 

KERN 

IC 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJDN  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJDN  RANCH  COMPANY 

TFMFCULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

s 

CLOSED  6/13/72 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL    FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MIO 

FED   AVIATIUN  oGcNLY 

THERMAL   FIRE   STA  Bl 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE   MILE  VALLFY 

8909 

02 

PLUMAS 

a 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE   RIVERS   ft  <;£ 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE   RVRS   FOISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1 140 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  C   E  COMPANY 

TOPANGA   PATROL   STA  FC6 

8967 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

3-? 

33 

48 

118 

20 

\\l 

4P 

4P 

TORRANCE   MUN  AIRPORT 
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TRABUCQ  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBDNA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

SA 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  vISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

315 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8  A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1 1 

5995 

8  A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7p 

JAMES  D,  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CU  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

0 1 

SISKIYOU 

\  2 

4 1 

58 

121 

28 

4035 

5  P 

9  P 

5P 

C  H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

895C 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

turlock 

9073 

05 

5TANI SLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL   A  rEARSUN 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTY  MiLF  HOLLOW 

9097 

02 

TEHAMA 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

s 

CLOSED  6/13/73 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC   GAS  E  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4  P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

369! 

c 

USFS  C/0  DIST  RANGER 

#UKIAH 

7  1  £  £ 

0 1 

MENDDC INO 

22 

39 

09 

12  3 

12 

623 

5P 

S? 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

MENDOCINO 

2  2 

39 

08 

i  7  u  y 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

#U  C   L  A 

9152 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

•t  J  I, 

4  P 

4  D 

UCLA 

UPLAND  3  N 

915£ 

06 

SAN  BERDING 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPFR  MATTOlE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

11 

255 

!P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

C 

E   BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINDS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

Sp 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETON  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

7  CpC 

SAN  DIEGO 

33 

33 

117 

n  1 

1  ^on 

i  J  7  L 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMG  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LDS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

360C 

5  P 

i  P 

LOS  ANGELES  CU  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15A 

9260 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT,   WTR.   AND  POWER 

VENADD 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CFC  AND  WTR  CD 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CD 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

1 8 

2858 

6  A 

8  A 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

932  8 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT   FIRE   STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

313  5 

3P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

g 

39 

49 

120 

1  \ 

4950 

4P 

FRANK  DDTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

g 

36 

J  Ci 

1  1  0 

1  A 

^  9  6i 

0  A 

ft  A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9376 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  A 
L  H 

1  1  7 

ill 

1  L. 
1  H 

R  1  ft 

R  O 

0  V 

VISTA  FIRE  DEPT 

VDLLMER5 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

9416 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CALIF   DEPT  FISH  C  GAME 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

C7 

y  t 

1  y  7 

1  ^  c 

05 

1  9  n 

3  r 

MRS.   JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  FSE 

7  t  £  J 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

J  D 

15  9 

n  9 

245 

R  D 

J  r 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK   2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTS 

37 

J  t 

1  7  9 

n  1 

9  9 
C.C\i 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK   4  f 

7  t  ( 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

19  1 

Q 
J  7 

400 

7  A 

MRS.   BETTY  FAIRCLDUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

LDS  ANGELES 

C  G 

34 

117 
III 

C  J 

J  c 

4  88 

ft  A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

944C 

U  1 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

Q  A  A  ^ 

UC 

SAN  DIEGO 

32 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

WARNERS  RESORT  CD 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  C  F  0 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATFRWDRKS 

947: 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILlE 

WAWDNA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MAR  I POS A 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

«A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

IC 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

1£ 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  lOKDNO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

966C 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCD 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

U 
H 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

lid 

05 

239 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDRDSE   RANGER  STA 

9671 

07 

INYQ 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

5P 

9P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

2  3 

39 

09 

122 

09 

86 

9A 

9  A 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS    1  NF 

968^ 

01 

MENDDC INO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

WILLITS  HOWARD  FDR  RS 

9685 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

969^ 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WI  LLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

WINTERS 

97^2 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WnFFQRO  HFIGHTS 

975« 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOQDFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS   WILMA  C  8ARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

41 

121 

48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIOE   FIRE   STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WOODSIOE  FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

981'i 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

14 

6950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YORBA  LINDA 

98<.7 

Ot 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

49 

350 

6P 

bp 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOCINO 

n 

38 

54 

123 

14 

1100 

C 

MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 

YOSEMITE  PARK  HFAPQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

119 

35 

3970 

7A 

7A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

122 

38 

2625 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENI A-KETTENPDM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3600 

C 

ARCHIE  B  FUGATE 

CLOSED  STATIONS 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

01 

HUMBOLDT 

25 

40 

42 

123 

42 

4500 

s 

CLOSED  6/12/73 

CAMEL  PEAK 

1348 

02 

PLUMAS 

8 

39 

43 

121 

06 

5560 

S 

CLOSED  6/12/73 

CLARKS   PEAK   I  NF 

1783 

02 

PLUMAS 

8 

40 

13 

120 

30 

591C» 

s 

CLOSED  6/12/73 

DEER  CREEK  PlAT 

2333 

02 

TEHAMA 

23 

40 

01 

121 

50 

1910 

s 

CLOSED  6/13/73 

GRANITE  SPRINGS 

35^.9 

02 

PLUMAS 

8 

40 

06 

120 

21 

5765 

S 

CLOSED  6/13/73 

HOGBACK  ROAD 

^.019 

02 

TEHAMA 

23 

40 

13 

122 

00 

1320 

s 

CLOSED  6/13/73 

LITTLE   LAST  CHANCE  VY 

4977 

02 

PLUMAS 

8 

39 

50 

120 

13 

5730 

s 

CLOSED  6/13/73 

MT   HOUGH   SNOW  COURSE 

5956 

02 

PLUMAS 

8 

40 

02 

120 

53 

6760 

s 

CLOSED  6/13/73 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

1 

39 

15 

120 

21 

5900 

s 

CLOSED  6/13/72 

TWENTY  MILE  HOLLOW 

9097 

02 

TEHAMA 

23 

40 

08 

121 

48 

2800 

s 

CLOSED  6/13/73 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO      6-DESERT  7-EEL 
8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     I2-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 
15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT     22-RUSSIAN     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 
27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 
32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER  39-yUBA-BEAR 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  8/30/73-2700 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  In  "Supplemental  Data"  table 

directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  davllcht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,   except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO     which  arc   taken  at  6  a  m.     P.s.t..   and  Mt .   Shasta  WSO  at   8:00  a.m.,  P.s.t.      Data   in  the   "Extremes"   table,    "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fra  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Riverside  Exp  Sta  :     Ramona  sandy  loam-level,   bare  ground,   well  drained,  under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  lound  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

■    lluTe:Vr:,Trts"^^^^^^^^^^^  Precipitation'^  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
♦4    Highest  observed  one  minute  w.ndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    .ater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is  nartially  estimated. 

-    rirr:?:?d--0egLrSrdaiar-f-Jri:d1-  ^iT^ ^l^^^^^t^^^^jTll  ^if-f^e  T.t  7^  UTr'-  ^ " 

"    ^tXltllZJllZT'  ''^^^^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWrNr.. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


sj^r-'bufie"?!".""?!  d"u;°^oun?s-aL''p"^i?^j:rr       ■'^°^^^^<^<' ^p-^^-^  p-p-«. 

by  reference  Such  L:Sn^s"Ly-dirf^J l^o^  i^ou^Jr^iblrfi^f  f ^^r^he^-i^cJiSi^r^age-iJ^; 


and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
u  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
-  -  -  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table      nmi<:Bi^r.  «f  ^^4. 

table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month 

J    "Supplemental  Data"  table. 

Sto«|e-GaErstation^-''BulLtin/'^''''''''^  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 
ometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  In^'ai^.H  ^  fa     -e     *.  t. 

xposed  .n  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building  ^  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 

"n"rwe!tIercondltloL''rrh  T  "  "°  '° 

II:£4heV?^''^''I°^J"*"°^^'""'''^''"suPe^^  SSf™'-''  "^a™^"  VI'''  CUMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 

from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  SvUle,'  S!^^    SJ.  Office,  Washington,  D.   C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 

Information  concerning  the  history  of  chanees  In  locan«n«  „i 

station  History"  for  this  State,  price    si  ?.;  '  ^1"^^"°"=,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  Dublication  "Snh 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

84.6M 

58. 6M 

71. 6M 

94 

16 

42 

27 

18 

8 

0 

0 

.19 

.07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

87,8 

61.3 

74.6 

,9 

98 

19 

55 

2B 

0 

12 

0 

0 

0 

.03 

-  ,03 

.03 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

jPOMONA  CAL  POLY 

87.1 

59,2 

73.2 

- 

,5 

99 

20 

51 

28+ 

0 

10 

0 

0 

.02 

-  .06 

.02 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BAMONA  SPAUIOING 

92  .0 

54.5 

73.3 

103 

19 

4 1 

26 

3 

21 

0 

0 

0 

.02 

■  0 

0 

0 

0 

0 

.REDLANDS 

93.4 

56.0 

75.7 

.4 

103 

1 9+ 

50 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

.02 

_ 

-  .15 

.02 

% 

•  0 

0 

0 

0 

0 

piVERSIDE   FIRE   ST4  «3 

91.9 

60.5 

76.2 

.7 

103 

19 

53 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

•  00 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVFRSIDE   CIT   EXP   STA  R 

92.5 

61.1 

76.8 

104 

20 

93 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

.02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

£AN  BERNARDINO  CO  hOSP 

9*. 5 

62.2 

78. A 

1.2 

105 

19 

55 

31  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.02 

-  .14 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANOBERC  wSn  //R 

83.3 

61.5 

72.4 

- 

.9 

95 

13 

44 

26 

33 

7 

0 

0 

0 

T 

-  .09 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

5AN  DIEGO  WSO  AP  R 

75.5 

65.4 

70.5 

1.3 

S3 

20  + 

63 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

-  ,06 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FFRNANOn 

89.6 

59.8 

74.7 

.9 

101 

19 

50 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

San  GABRIEL  FIRE  n^pT 

87. 8M 

61 .2M 

74. 5M 

99 

19 

53 

28 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

San  JACINTO 

99. <i 

57.5 

78.5 

1.5 

107 

18 

47 

28  + 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

-  .23 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

70.6 

57.0 

63.8 

88 

20 

54 

26  + 

51 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

ISANTA   ANA  FIRE  STATION 

81.6 

62.9 

72.3 

•  0 

96 

19 

58 

28+ 

0 

2 

e 

0 

0 

T 

-  ,05 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

SANTA  BARBARA 

7*. 3 

60.1 

67.2 

.2 

85 

20 

56 

23 

3 

0 

e 

0 

0 

.03 

-  .01 

.03| 

1 

5 

.0 

0 

0 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  l','ol>ir'' 


Stattoc 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

° 

So 

o  » 

o« 

1    .50  or  M( 

S1NT4  BARBARA   FiA  AP 

72,9 

57,4 

65.2 

87 

22 

51 

27 

22 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA  HSO  AP  R 

71,6 

52.3 

62.0 

-  .4 

77 

20 

43 

23 

86 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .02 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

67.9 

61.4 

64.7 

75 

20 

57 

24 

20 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

78.9 

55.8 

67.4 

90 

20  + 

47 

28 

9 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

96  .6 

58.3 

77.5 

106 

IB 

49 

28  + 

0 

23 

0 

0 

0 

•  IB 

.18 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

TORRANCE 

78.2 

61.5 

69.9 

1.4 

90 

19 

56 

29 

2 

1 

8 

0 

0 

.01 

-  .01 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNOA 

90.5 

59.4 

75.0 

101 

19 

50 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

82.0 

59.5 

70.8 

-  .7 

86 

24  + 

50 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  0AM 

80. 3M 

50. IM 

65. 2M 

88 

20 

45 

29 

17 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

75,0 

60.4 

67.7 

89 

20* 

;S 

24 

8 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

88.4 

58.0 

73.2 

99 

19 

49 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

79, 5M 

59. 6M 

69. 6M 

90 

19 

52 

27 

1 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

93, 9M 

49. 9M 

71. 9M 

-  ,8 

101 

13 

35 

26 

7 

24 

0 

0 

0 

.21 

-  .73 

.  16 

15 

.0 

0 

1 

c 

0 

YORBA  LINDA 

85.3 

58.7 

72.0 

-  1.0 

102 

19 

50 

26 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.4 

-  .2 

.06 

-  .07 

.0 

*      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

106.8 

75.8 

91.3 

115 

16 

66 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

98.7 

66,5 

82.6 

107 

14 

51 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

.16 

.10 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

93.5 

60,2 

76.9 

101 

19 

49 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WSO  AP  R 

9*,0 

53,3 

73.7 

-  .6 

102 

16 

41 

27 

6 

24 

0 

0 

0 

.01 

-  .11 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

108.2 

73.9 

91.1 

.1 

116 

29 

60 

28 

0 

31 

9 

0 

0 

.63 

-  .21 

.31 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

107.3 

78.8 

93.1 

114 

19 

65 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.38 

.31 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

BORREeO  DESERT  PARK 

105.4 

72.1 

88.8 

112 

13 

55 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.62 

.24 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

105.2 

73.3 

89.3 

-  3,0 

112 

20 

63 

24 

0 

31 

9 

0 

0 

.26 

-  .06 

.15 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANTIL 

101.4 

67.8 

84.6 

110 

15* 

52 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAOGETT  FAA  AIRPORT 

100.7 

74.1 

87.4 

109 

16+ 

59 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

.65 

.62 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

DEATH  VALLEY 

113.3 

86.8 

100.1 

1.0 

121 

2 

71 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  .14 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

89. OM 

54. OM 

71. 5M 

97 

12 

42 

22 

4 

17 

9 

0 

0 

.30 

.17 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

104.2 

81.2 

92.7 

111 

IB 

71 

27 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.11 

.08 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRD  2  SSW 

108.0 

73.5 

90.8 

-  ,4 

112 

19* 

56 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

93.5 

57.5 

75.5 

100 

19  + 

42 

27 

2 

24 

0 

0 

0 

.70 

.60 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

FAIRMONT 

90.3 

67.4 

78.9 

.8 

102 

15 

51 

27 

8 

19 

0 

0 

0 

T 

-  .14 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

106.3 

78.0 

92.2 

112 

18 

66 

28  + 

0 

31 

8 

0 

0 

.20 

.20 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

93.5 

63.1 

78.3 

-  .8 

100 

19  + 

49 

27 

2 

26 

0 

0 

0 

.06 

-  .14 

.02 

21* 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

102.5 

73.1 

87.8 

no 

20  + 

57 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

105.4 

76.6 

91.0 

•  2 

111 

19  + 

64 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

-  .13 

.27 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

105.1 

75.5 

90.3 

111 

18 

63 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

.17 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

INDEPENDENCE 

94.5 

60.9 

77.7 

102 

13 

47 

27 

4 

27 

0 

0 

0 

.38 

.24 

.29 

6 

■  0 

0 

1 

0 

0 

105.7 

78.0 

91.9 

1.3 

112 

20 

64 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

100.7 

63.9 

82.3 

109 

14 

50 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.13 

•13 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

106.6 

79.6 

93.1 

114 

13 

65 

26 

0 

31 

8 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKt  AKnUWrleAU 

81.1 

53.9 

67.5 

89 

16 

37 

27 

44 

0 

8 

0 

0 

.05 

.03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

96.6 

59.1 

77.9 

103 

17 

46 

29  + 

0 

30 

8 

0 

0 

T 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

107.3 

72.6 

90.0 

115 

20 

57 

26 

0 

31 

C 

0 

0 

.05 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

92.3 

69.1 

80.7 

102 

12 

54 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

.75 

.72 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOJAVE 

95.5 

68.0 

81.8 

105 

3 

53 

28 

0 

26 

8 

0 

0 

.11 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

89.2 

62.2 

75.7 

107 

1 

47 

27 

2 

17 

0 

0 

0 

1.30 

.66 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

MT   SAN  JACINTO  W  5  PK 

71.5 

56  •  0 

77 

19  + 

33 

26 

211 

0 

0 

0 

0 

1.88 

1 . 39 

4 

.  0 

0 

3 

1 

1 

KlBCni  EC     CaA  ATDDnnv 

105.7 

7.!o 

92.4 

113 

19  + 

67 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.24 

.12 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMOALE 

96.2 

62.6 

79.4 

-  ,6 

105 

14 

49 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

.08 

-      .  14 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

96.8 

61.8 

79.3 

107 

12 

45 

24 

1 

27 

0 

0 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

rALn  5rKlNl#5 

107.4 

72.3 

89.9 

1.0 

114 

19 

58 

27 

0 

31 

9 

0 

0 

.05 

-  .16 

.04 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

106.6 

79.3 

93.0 

114 

20+ 

69 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

97. 6M 

69. OM 

83. 3M 

104 

15  + 

50 

27 

0 

8 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

105.2 

75.5 

90.4 

112 

19 

64 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.31 

.31 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

102.6 

70.3 

86.5 

-  .7 

UO 

16  + 

57 

27 

0 

30 

8 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

102.6 

69,1 

86.0 

109 

12  + 

55 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.56 

.37 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

93. 5M 

54. 5M 

74. OH 

100 

16+ 

39 

27  + 

11 

24 

8 

0 

0 

T 

-  .30 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

victorvillE  pump  Plant 

96.3 

61.0 

78.7 

104 

16  + 

46 

27 

0 

29 

8 

0 

0 

.05 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHITE   mountain  1 

64.7 

36.7 

50.7 

70 

17  + 

23 

27 

438 

0 

8 

5 

0 

.78 

.27 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

52.8 

35.3 

44.1 

61 

16+ 

20 

27 

643 

0 

8 

6 

0 

1.29 

.43 

4 

2.6 

T 

27 

5 

0 

0 

MILOROSE  RANGER  STA 

92,0 

62.5 

77.3 

98 

17  + 

46 

27 

2 

20 

0 

0 

0 

.30 

.27 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

82.4 

-  .6 

.29 

-  .07 

.1 

See  Reic 

^renc 

B  No 

es  F 

ng  St 

itior 

1  In 

dex 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

E- 

Day  of  Month 

I  i  2  1  3 

4  1  5  I  6 

7 

8  {  9 

10 

12 

13  I  14  I  IS 

16  I  17  1  18 

19  1  20  {  21 

22  1  23 

24 

2S 

27 

28 

29  1  30 

31 

OKTH  COAST 

RAINACE  01 

oerpoint 

cmih  pac  union  col 
c  bar  ranger  station 
qnvule  mntnc  STA 
anscomb  3  nnm 

T 
T 

.00 
.00 
.04 

T 

T 
T 

.04 

ll)CEVII.l.e  ♦  NN« 

rnt  ranch  i  s 
tlE"  valley  ranch 

LISTOCA 
LLAHAN 

T 

.02 
.02 
.00 
T 

T 

T 

T 

.02 
.02 

Zdopno  i  H 

CiLVIlLE  5  SE 
EAR  CREEK 
OVERDALE  3  SSE 
PCO  NO  1  DAH 

T 

.00 
.00 
.29 
.02 

I 

T 

.02 

•  29 

VELO 

ESCENT  CITT  1  N 
ESCENT  CITY  7  ENE 
MflNCS 

ttons  landing 

.00 
.20 
.04 
.30 
.00 

■  03 
T 

.01  .02 

.13 

.04 

.01  '• 

K  VAilEY 

REKl  USO  CI  R 
RNOAlE   2  NH 
REST  CLEN 
RT  BRAGG 

.07 
.OB 
.IB 
.00 
.  16 

.09 

.02 

T  T 
T 

.09 

T 
T 

.02 

T 

.02 

T 

T 

.01 

T 

.03 

T        T  T 

.01 

.01 

T 

.01  .01 

.07 

.02 
.07 

.06 

T 

.01 

T  I 
.it  . 

RT  OICK 

XT  JONES  RANGER  STA 

»T  ROSS 

«»ERVILLE 

50UET  RANGER  STATION 

.29 
T 

.07 
.01 
.09 

T 

.01 

T  T 

T 

.07 
.03  T 

T 

T 

.01  T 

T 

•  01 

.IB 

T 

.09 

T 

.02 

T  T 

ITON 

■ENVIEM 

IRNEVILLE  2 

'PY  CAMP  RANGER  STA 

'PORK  RANGER  STATION 

.00 
.00 
.00 
.00 

tLDSBURC 
kLDSBURG  NO  2 
TS 
?'» 

.EMILC  HHY  HNTNC  STA 

T 

.00 
T 

.01 
.OS 

T 
T 

!oj 

.LOCC 
ITFIELD 

.MATH  R 
BEL 

A  BEDS  NAT  MONUMENT 

.00 
.19 
.10 
.12 

T 

.19 

.12 

1  RIVER  RANGER  STA 

E  ISLAND 

NT  HEBRON  RS 

R  MOODS 

A  STATE  HOSPITAL 

.00 
.00 
.11 
.00 
.00 

.11 

KNOLL  R  S  2 
VUlE   1  MNW 
IDENTAL 

€K  PRAIRIE   CREEK  PK 
EANS 

.00 
.00 
.2« 
.00 

ALUMA  EIRE   STA  2 
NT  ARENA 
TfR  VALLEY  Pm 
HARDSON  GROVE  ST  PK 
NT  HELENA 

.00 

.00 
.00 
.01 

.01 

!  RAFAEL 
! TA  ROSA 

!|YE«S  BAR  RANGER  STA 
SlTIA 

ILTER  COVE 

.00 
.00 
.00 
T 

.43 

.36 

Io7 

tICGS  SPCS  LAS  LOMAS 
iOMA 

INDISH  MICKEY  ST  PK 
1>*ITY   DAM  VISTA  PT 
1*LAKE  //R 

.10 
.00 
.00 
.00 
.19 

.19 

.10 

I  AM 

lAH  4  HSH 

L'ER  MATTOLE 

fc-       DINGS  DAM 

■  -  -E  RANGER  STA 

.00 
T 

.10 
.00 

T 

.10 

F  DEPARTMENT 

.  NE 

ftEEK   I  NW 

.14 

.00 
.01 

T 

.14 
.01 

;rahento 

IINAGE  02 

Am  ranger  station 
t^RAS  RANGER  STATION 
Ai;RN 

AJRN  DAM  PROJECT 

CANYON  MSO  AP  //R 

.00 
.00 
.00 
.00 
.26 

.03 

.23 

I'AN  DAM 

BlNAN  ISLAND 
tlKS  PARNHAM  RANCH 
•;h  creek  RS 
|:horn 

1.3B 
.00 
T 

.09 
T 

T 

.91 

T 

T 

.87 

B  S  CREEK  PH 
B  iE» 

c  ■  1 ;  SM 

C    r  BANGER  STATION 
C    ON  DAM 

.06 
.00 

.00 
.29 

.02 
.09 

.02 
.17 

.02 
.03 

Cjbou  power  house 

CtlLENCE  RANGER  STA 
CI'TER 

CI'O  EyPEP.IMENT  STA 
C |US  HEIGHTS 

T 

.16 
.00 
.00 

T 
• 

• 

.16 

CI  KSBURG 

CI'KS  VALLEY  MUOD  RCH 
CIRlakE  HIGHLANDS 
CI  SSET   1  NNE 
CI. MAN  FISHERIES  STA 

.00 

.00 

.03 

T 

T 

T 

.03 
T 

CIIax 

CiIate  pouer  house 

CI  SA  1  SSN 

.00 
.00 
.00 

-  7  - 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


22     23  24 


25     26  27 


COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

OAVIS  2  MSW  EXf  FARM 
DEER  CREEK  FQdEBAY 

DE  SARLA 
DOdSINS  1  S 

oomnievillE  RaNCER  STa 
ounnigan 

ounshuir  ranger  sta 

east  park  reservoir 
fairfield  fire  station 
fqlSOm  OAM 

fgresthul  rancfr  sta 
french  culcm 

ceorgetohn  rancfr  sta 

GIBSON  HMY  MNTNCe  STA 
COLO  RUN 

CRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANCER  STA 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY   ENGLESRICHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HQBERCS 
lOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
K6LSEY  1  N 
KEtSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 

lake  spauldinc 
lEesvIlle  keecan  ranch 
little  valley 

lookout  3  wsm 
madeline  2  sw 
manzanita  lake  // 
markley  cove 
marysville 

MC  CLOUD 

HIODLETOMN 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTft  wSO  C I  //R 

NEVADA  CITY 
NlCOLAUS  2 
DNO 
ORLAND 
OROVILLE 

ORQVlLLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANCER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  PH  I 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFC 
PLATINA 

PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  MSO  AP  R 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SACRAMENTO  WSO  AP  R 
SACRAHENTO  WSO  C I  R 

SHASTA  OAM 
SHINGlETOWN  Z  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  ranger  STA// 
STONYFORD  COOlEY  RANCH 

STONYFQBO  RANCEB  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  W 

VACAVlLLE 

VINTON 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTQWN  RFS 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   I  WNW 


03 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
OOVLE 

DOYLE  i  SSE 

ELLERV  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIOWELL 

CEH  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 

STANDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAH06  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 


.00 
.00 
.00 


.04 

,55  .45 

.21  .70 


.02     .01  T 


.28     .0<>  .10 


1.06 
1.06 
.64 


T 

.oe 

.13 

,66 

.16 

T 

.03 

.20 

.«8 

.06 

.16 

.03 

.07 

.01 

.06 

.0« 

.06 

.03 

.10 

.02 

.12 

.02 

.16 

.12 

.16 

.07 

T 

.33 

.SI 

.13     ,10  .22 


S««  r»l*l«nce  note,  loUowing  SlAbon 
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DAILY  PRECIPITATION 


klAfO   i  N 

BEN  LOhOND  ^ 
BERKELEY 

BIC  SJR  STATE  PARK 

BLACK   MOUNTAIN  2  SH 
BURL INCAHE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESPRVaiR 
CARTEL  VALLEY 

CMITTENOEN  PASS 
CONCQRO  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 

CGRBER  RANCH 
CILRDY 

CUXOY  14  ENE 
HALf  NOON  BAY 
HERNANDEZ   2  Nw 

hollister  1  Sm 
kinc  city 

LAfAYETTE   2  NNE 
^*  nOSDA 

lIVERMQRE   COUNTY  F  0 

LOCKNOOfl  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  4  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

I  MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MQRCftS  HILL   2  E 
1CB»3  BAY  FIRE  OEPT 
MCRBO  SAY  3  N 

HQUM    DIABLO  N  GATE 
-OU'-'  HAMILTON 
■aCI-IENTO  0AM 

^in.iSD  HSO  AP 

'□AKi.A>40  MUSEUM 

PAICINES  OHRMALL  RANCH 
IPA^C   &LTO  JR.  MUSEUM 

PALCM4 

PABKFIELO 

'PASO  RORLES 
PASO   HORLES   FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISA'S  BEACH 
POINT   PIEDRAS  BlANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
■PRIEST  VALLEY 
■REO-QOD  CITY 
aiCHM!)NO 

SA1**T   MARYS  COLLEGE 

SALINAS   y  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ARDO 
SAN  ClEhENTE  dam 

3  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSQ  CI 
SAN  CRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 
$AN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNlVERSITv 
>ANTA  CRUI 

>ANTA  MARGARITA  2  SW 

^ANTA  MARGARITA  BOOST 
iOLEOAD 

iPREC<ELS  HWY  BRIOCE 
JPR  SAN  LEANORO  FILTER 
<ALf*AR  SCHOOL 

■(ALKUT  CREEK   2  FSE 
VALhuT  CREEK  *  F 
fATSONvlLLE  MATERhORKS 
tOOOStOE   FIRE    STA  1 
IRICHTS 


drainage  09 
.nciola 

-ntioch  fibreboard  ml 
.ntioch  pumping  pl  3 
.sh  mountain 
'.uberry  i  nm 

AKIRSFIElO  MSO  AP 
IaICH  vomer  HOUSE 
ILACRHELLS  CORNER  2WNM 
lUTTONwiLLOW 
■AlAVIRAJ  BIG  TBEES 

'amp  Pardee 

ASTLt  ROCK  RAO  LAB 
ATMEVS  VY  BULL  RUN  Rf 
H6RRV  VALLEY  DAM 
jOALlNCA 

lOALlNCA   14  HNM 
ORCORAN  IRRlC  OIST 
ELANO 

XL  PUERTO  ROAO  CAMP 
CNAIR  3  MNE 

iuOLEYS 

Ilectra  poher  house 

ILlOTT 

'xCNEOUfR  RESERVOIR 
itOOLETOtfN  LYNCH  RANCM 


Day  of  Month 


T  T 


T         T  .15 


13     14  IS 


19     20  21 


22    23  24 


2S  26l27'28l29'Xl31 


i 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


FIVE  POINTS  5  SSk 

FAESNO  WSO  AP 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

CLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

CROVELAND  RANGER  ST& 

HANfORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAH 

lORlA 

lONE 

JOHNSONDALE 
KERLlNCER 

kern  river  ph  no  i 
kern  river  ph  no  3 

kettleman  city 
kettleman  station 
knights  ferry  2  se 

lESEC 
LE  GRAND 

lehhan  ranch 
lehon  cove 

LINDSAY 

littlf  panoche  det  dam 

LODCEPOlE 
LOOl 

LOS  BANOS 

LGS   BANnS   ARBURLIA  RCH 
LOS  BANOS  DFT  ftfSV 
HADERA 

MANTECA 
HARIC:)Pa 
MARIP<DSA 
MATHER 
MEADQH  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEHHAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  5TA 

□RANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PHP  HQUSF 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SONORA  RS 

SO  SNTRANCE  YDSEMITE 

springvilue  7  ene 
stanislaus  power  housf 
stockton  wsd  ap 

stockton  fir6  sta  no  4 

sutter  hill  ranger  sti 

tehachapi 

tejon  rancho 

three  rvrs  edison  ph  1 

tiger  creek  ph 
tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 

TURLOCK 
VISALIA 

WALLACE    I  NNE 
MASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 
HOFFORO  HEIGHTS 

YQSEMITE  PARK  HFAD8TR<t 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CYN  FC261F 

ALISQ  CN  rjAT  MT  PC  I** 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS   FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAH 

BEAUMONT  PUMPINt  PLANT 
BEL   AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  DALTON  DAM  FC223BF 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC«6DE 
BOUOUET  CANYON 
BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

CACHUMA  LAKE 

CAMP  HI  HILL  OPIOS  57E 

CAMPD 

CANOCA  PARK  PIERCE  COl 
CHATSWORTH  fCZ'^f 

CHULA  VISTA 
CLAREHONT  POMONA  COL 
COLBVS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEHPlE  Fc   193  B 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

CULVER  CITY 

CUYAHA 

CUYAMACA 

OESCANSO  RANGFR  STA 

OOHNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAH 
EL5IN0RE 
ESCONOIDO 

FILLHORF    1  MNH 
FONTANA  S  H 
FONTASA  KAISER 
FULLERTON  HlLlCREST  RV 


.01 

T  T 

.02     .23  -It 


S*«  t«l*t*nc«  dmm  loUowlng  Station  ladma. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


CIB*ALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
CLENOORA  MEST  Fc  169 
HAINES  CVN  UPPER  FC367 
HEMET 

henshaw  dah 
hoecees  fc  60  a 
iovllwilo  fire  PCPT 

JULlAI  WVNOLA 
JUNCAL  DAH 

LA  CR^SCENTA  FC  251  B 
LACUNA  BEaCN 
lakeside  2  E 
LA  MESA 

LECMUIA  PT  ST*  FC  352i 

lohpoc 

lqns  beach  w$0  ap 
los  alahos 

los  angeles  msg  ap  r 
los  angeles  civic  ctr  r 

los  prietos  ranger  sta 

LYTLE  CREEK   RaNCER  STA 

NOQRPARK 

NT  BALDY  FC  89C 

HT  NILSON  2 

NEMNALL    SOLEDaD  FC32CE 
NENPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NM 
□CEANSlOE 
OJAl 

GllNARD 

PACQIMA  DAH  FC  33  A  E 
PALOHAR  HT  QBSERVA70RV 
PALOS  VERGES  EST  FC43D 
PASADENA 

PIEORA  BLANCA   GRD  STA 
PIftU  2  ESE 

PT  ARCUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POlY 

pomay  valley 

rahCna  spauldino 
redlands 

riverside  fire  5ta.  «3 

nrvERSIDE  CIT  ExP  STA  R 
SAlSIDuEDES  gaging  STA 

SAN  S'RNARDtNO  CO  HOSP 
SasCBfRG  PTL  FC130B 
S4N:BERC  WSO  //R 
S^s  DtECQ  HSO  AP  R 
SJS  DINAS  FIRE  WO  FC99 

Sis  PfiRNAHDO 

Sas  GABRIEL   CANVON  PH 

SAS  GABRIEL   DM  FC429BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  HARBARA 
' SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA   BARBARA   TV  PEAK 

SANTA    HARIA    MSO    AP  R 
SANTA  HONtCA  PlpR 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PMR  PL  NO  1 
SDH  IS  3  NH 

SUCY  RANCH 

SUN  CITY 
'SUSANA  KNOLLS 
'THOLSANO  OAKS 
iTOPANCA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TOJLINGA 

AUSTIN   IRVINE  RANCH 
TMITCMELL  DAH 


UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER   2  NNE 
VAN  NJYS  FC  i9A 
'VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL    STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WMITTIER  CTV  H  FC  106C 
YORIA  LINOA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
3AKER 
SARITOtt 
SEAUHONT    I  E 

4ENT0N   INSPECTION  STA 
lie  PINES   PARK   FC  83B 
9ISH0P  CREEK   INTAKE  Z  //R 
3tSH0P   MSO   AP  R 
KYTHE 

SLYTHE  FAA  AIRPORT 
^ORRECO  DESERT  PARK 
SOULCVARO  NO.  2 
3RAHLEV  2  SM 
:A|AZ3N 

'.ALlXICO  2  NE 

;antil 

Raggett  faa  airport 

lEATM  VALLEY 

»6EP  CANYON  LABORATORY 

»eEP  SPRINGS  COLLEGE 
ACLf  MOUNTAIN 
L  CENTRO  2  SSM 
L  MIRAGE  FIELD 
AIRHONT 


Day  ol  Month 


.12     .01  .17 


.04 

T  .10  T 

.06  .06  .OA 

.01  .31 

.31  T 


10     11  12 


13     U  15 


.03     T  T 


16     17  18 


22|  23     24     25     26     27     28     2H     30  '  31 


toUowlag  Suuon  ladaa. 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLO  ROCK  RANCH 
HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPINC  PLANT 

HESPEKIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL    F&A  aP 

inoepenoence 

inoio  u  s  date  garden 

invokern 

[nyokern  arm1t4ge 

iron  hountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 
lake  arrowhead 
lucerne  valley 

mecca  fire  station 
mitchell  caverns 

MQJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NILANO 

OCOTILLO  MELLS 
OCOTILLO  2 
PALMOALE 

PALHDALE  PAA  AIRPORT 
PALH  SPRINGS 
PARKER  RESePVOlR 
RAN05RURG 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 
THERMAL   FAA  AP 
TRQNA 

TMENTYNINE  PALMS 
VALVERMO  FIRE  STA  79 

vicTORviLLE  Pump  plant 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  ? 
HiLDftOSE  RANGER  STA 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


25    26  27 


28     29     30  31 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

  auifU>  1 

Day  oi  Month 

"'J 
• 
01 
m 

1 

2 

3 

4 

S  1  E 

'i' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

IS 

17  1 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

21  1 
iJ  1 

24 

29 

30 

31 

m 

i 

•         •  • 

NORTH  COAST 

ALDEHPOINT 

MAX 
MIN 

106 
SB 

105 
58 

104 
54 

103 
58 

103 
58 

104 
53 

97 
48 

97 

93 
52 

89 
52 

91 
46 

92 
47 

94 
48 

101 
49 

105 
47 

98 
47 

83 
46 

88 
46 

90 
40 

93 
44 

94 

47 

84 

40 

Bo 
40 

60 
41 

75 
43 

83 
43 

92 
45 

42 

100 

'40 

67 
48 

47!' 

ANCWIN  PAC  UNICN  CCIL 

MAX 

MIN 

96 
63 

92 
57 

93 
62 

93 
60 

92 
57 

50 

78 

82 

7fi 
47 

82 
49 

90 
62 

68 
44 

64 
49 

94 
60 

95 
56 

93 
52 

91 
58 

68 
46 

90 
51 

66 
54 

69 
49 

62 
44 

76 
43 

75 
49 

46 

78 
50 

7 1 
47 

47 

92 
64 

92 
SO 

48 

65  1 8 
31.9 

BIG  BAR  Ranger  station 

MAX 
MIN 

106 
54 

105 
54 

106 
55 

106 
59 

103 
54 

103 
5 1 

99 
50 

99 

50 

103 
53 

94 
51 

102 
51 

103 
54 

100 
53 

104 
52 

106 
5l 

100 
46 

92 
46 

94 

41 

94 
42 

97 
50 

97 
45 

87 
41 

62 
41 

75 
43 

72 
44 

85 

44 

68 
45 

90 
46 

100 
49 

101 
90 

69 
52 

96  •  2 
48.8 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

81 
51 

83 
52 

89 
45 

82 
51 

82 
50 

77 
50 

72 
50 

76 
50 

72 
51 

72 
55 

76 
48 

73 
52 

75 

52 

79 
51 

85 
48 

75 
49 

73 
43 

74 
39 

75 
39 

75 
44 

74 
49 

72 
35 

71 
36 

70 
42 

67 
46 

74 
42 

81 
48 

71 
39 

87 
41 

90 
90 

7^ 
52 

76.5 
46.6 

CALLAH&N 

MAX 
MIN 

93 
5« 

93 
52 

93 
52 

90 
54 

91 

88 
49 

67 

90 

66 
49 

65 
48 

90 
50 

90 
54 

91 
51 

94 
51 

93 
50 

89 
46 

85 
45 

85 
43 

64 
43 

84 

46 

63 
42 

80 
40 

75 
38 

68 
38 

70 
41 

79 
38 

80 

40 

84 

44 

91 
46 

87 
42 

79 
36 

46.0 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

9'. 
55 

95 
54 

94 
56 

92 
56 

92 
51 

95 
53 

92 

45 

86 
41 

88 
44 

66 
45 

64 
43 

78 
38 

66 
35 

65 
39 

75 
47 

61 
42 

81 
43 

92 
46 

82 
43 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

98 

«e 

91 
49 

93 
47 

93 
48 

92 

94 

81 

83 

80 
51 

85 

51 

87 

50 

93 
47 

93 
46 

98 
47 

98 
46 

94 
47 

94 
49 

92 

47 

92 
46 

93 
46 

93 
45 

86 
44 

80 
45 

77 
54 

79 
55 

65 
50 

80 
49 

79 
52 

98 
55 

96 
50 

83 
50 

89.  I 
49,2 

CavELO 

MAX 
MIN 

101 
47 

100 
51 

101 
51 

98 
49 

98 

50 

97 

95 

95 

95 
49 

91 
49 

94 
51 

98 
50 

95 
50 

99 
49 

103 
45 

100 
44 

88 
45 

93 
44 

93 
44 

91 
47 

93 
40 

90 
41 

62 
40 

76 
43 

76 
48 

68 
41 

68 
42 

87 
45 

97 
48 

99 
46 

91 
54 

93.3 
46.7 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

59 
51 

60 
51 

60 
46 

60 
50 

60 
52 

63 
50 

61 
54 

65 
54 

65 
50 

62 
52 

62 
51 

69 
51 

65 

51 

65 
46 

64 
51 

64 
46 

67 
46 

66 
46 

69 
48 

73 
47 

66 
46 

65 
47 

65 
53 

49.6 

duttons  landing 

MAX 
MIN 

78 
50 

71 
50 

73 
50 

74 

50 

74 
5 1 

69 

72 
5  5 

74 
5  3 

66 
53 

74 
50 

78 
54 

67 
54 

69 
53 

82 
52 

80 
49 

77 
46 

78 
52 

70 
49 

72 
50 

71 
49 

79 
46 

68 
45 

75 
48 

73 
49 

79 
52 

72 
53 

67 
53 

71 
50 

65 
53 

75 
5! 

67 
52 

73.6 
51.1 

Elk  VALLEY 

MAX 

MIN 

98 
<i6 

93 
48 

93 
46 

93 
49 

93 
47 

85 
49 

85 
44 

87 
42 

65 
53 

92 
44 

90 
41 

94 
45 

97 
47 

91 
43 

82 
39 

79 
36 

82 
33 

82 
33 

76 
32 

72 
30 

75 
34 

75 
40 

60 
39 

78 
41 

86 
39 

90 
42 

83 
42 

70 
47 

65*2 

Eureka  mso  ci 

MAX 

MIN 

58 
51 

60 
52 

57 
51 

58 
50 

56 
50 

58 
49 

57 
5 1 

59 
5  1 

62 
54 

59 
53 

56 
51 

57 
51 

58 
51 

58 
50 

56 
49 

60 
50 

58 
51 

58 

50 

56 
49 

57 
51 

59 
52 

60 
47 

63 
46 

64 
54 

61 
51 

59 
50 

61 
52 

63 
49 

57 
52 

61 
52 

60 
51 

58*9 
50.7 

PERNOALE  2  NM 

MAX 
MIN 

60 
50 

62 
51 

62 
49 

59 

50 

64 

50 

63 
49 

60 
50 

62 
51 

65 
53 

63 
52 

62 
46 

60 
50 

61 
53 

60 
50 

57 
49 

63 
51 

62 
50 

62 
49 

60 
42 

60 
51 

62 
49 

64 
40 

66 
44 

66 
50 

65 
46 

63 
41 

64 

50 

66 
42 

63 
47 

66 
42 

63 
49 

62.4 
48.1 

POREST  CLE^ 

MAX 
MIN 

99 
«9 

98 
50 

100 
51 

100 
50 

97 
47 

96 
47 

94 
43 

92 
45 

93 
46 

87 
46 

93 
47 

95 
49 

95 
45 

99 
46 

100 
43 

95 

40 

88 
40 

91 
37 

91 
38 

90 
42 

90 
38 

89 
36 

79 
35 

70 
38 

70 
40 

80 
39 

84 
43 

65 

41 

95 
45 

97 
43 

87 
45 

43!! 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

59 
«9 

60 
90 

57 
48 

62 
49 

64 
49 

61 
50 

61 
50 

65 
50 

62 
52 

63 

52 

66 
50 

58 
52 

60 
51 

58 
50 

58 
48 

61 
45 

67 
45 

b\ 
42 

64 
42 

61 
43 

62 
43 

62 
41 

65 
44 

65 
49 

69 
51 

64 
48 

60 
49 

62 
37 

66 
52 

62 
47 

67 
49 

62.3 
47.6 

FORT  JQNES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

101 
51 

100 
51 

100 
52 

99 
52 

98 
52 

96 
45 

94 
45 

93 
46 

95 
52 

67 
48 

91 
49 

97 
53 

95 

50 

97 
49 

98 
47 

99 
43 

89 
43 

90 
41 

90 
48 

91 
43 

90 
41 

67 
38 

83 
37 

71 
40 

79 
40 

74 
38 

82 
46 

89 
42 

90 
43 

95 
44 

65 
44 

45!6 

FORT  RQSS 

MAX 
MIN 

61 
«9 

S9 
49 

59 
47 

60 
48 

65 
45 

62 
53 

62 
5 1 

52 

63 
46 

63 
49 

61 
46 

62 
45 

62 
48 

59 
46 

77 
44 

60 
48 

62 
42 

61 
43 

66 
49 

69 
46 

63 

51 

62 
49 

60 
48 

66 
47 

64 
46 

63 
90 

63 
50 

62 . 9 
48.0 

CRATON 

MAX 

Mm 

88 
49 

78 
49 

80 
42 

81 
45 

64 
48 

76 
52 

72 
53 

74 
5 1 

7 1 
49 

63 
45 

84 
46 

82 
49 

75 
47 

90 
47 

86 
45 

81 
36 

96 
40 

83 
42 

60 
39 

60 
41 

87 
40 

81 
36 

62 
40 

8  I 
43 

78 
45 

82 
45 

72 
49 

74 
43 

98 
46 

86 
46 

72 
47 

61.2 
45.1 

HAPPY  CA^*P  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

105 
52 

105 
84 

105 
55 

102 
50 

103 
53 

101 
51 

96 
52 

96 
43 

98 
57 

99 

53 

99 
53 

103 
56 

102 
55 

101 
52 

105 
50 

98 
46 

93 
47 

95 
46 

91 
43 

93 
41 

92 
41 

89 
41 

83 
39 

76 
44 

71 
40 

82 
43 

86 
46 

90 
46 

98 
46 

101 
90 

89 
46 

95,0 
46.2 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

88 
5? 

89 
52 

90 
49 

90 
49 

82 
52 

79 
57 

80 
56 

77 
53 

84 
54 

91 
52 

90 
53 

82 
53 

96 
5C 

95 
51 

9l 
50 

96 
46 

90 
50 

86 
47 

88 
42 

92 
47 

86 
47 

66 
45 

80 
49 

64 
51 

85 
52 

76 
50 

80 
54 

96 
90 

94 
53 

79 
51 

85 
53 

86,7 
50.6 

HILTS 

MAX 
MIN 

100 
55 

98 
58 

93 
56 

91 
58 

90 
52 

92 
49 

91 
49 

89 
48 

95 
55 

66 
49 

67 

50 

95 
54 

95 

52 

90 
51 

96 
53 

92 
49 

84 
44 

80 
44 

66 
46 

89 
45 

88 
44 

61 
44 

79 
42 

70 
40 

68 
42 

76 
38 

61 
46 

79 
40 

90 
46 

90 
48 

81 
47 

67.2 
48.2 

HDOPA 

MAX 
MIN 

102 
57 

102 
59 

102 
59 

100 
57 

99 
57 

102 
55 

92 
53 

93 
54 

93 
56 

91 

94 

96 

98 

104 

104 

83 

91 

61 

86 

89 
45 

69 
45 

81 
41 

77 
44 

76 
47 

67 
46 

83 
48 

88 
46 

62 
48 

97 
52 

97 
53 

65 
55 

91.1 

KENTF I ElD 

MAX 
MIN 

83 
47 

81 
48 

82 
46 

86 
46 

81 
50 

75 
54 

78 
53 

77 
50 

76 

52 

82 
49 

82 
49 

79 
50 

83 
49 

65 
47 

83 
46 

94 
47 

89 
46 

78 
42 

77 
43 

80 
45 

61 
45 

80 
43 

79 
53 

84 
46 

76 
48 

76 
46 

70 
50 

69 
47 

90 
51 

79 
47 

81 
45 

81.3 
47,8 

KLAMATH 

MAX 

t41N 

61 
51 

68 
52 

64 
48 

65 
52 

61 
52 

63 
50 

60 
52 

61 
50 

53 

65 

54 

62 
47 

61 
51 

62 
52 

61 
51 

59 
50 

64 
50 

65 
52 

60 
44 

60 
44 

61 
49 

63 
47 

64 
48 

66 
43 

64 
50 

71 
48 

66 
50 

66 
49 

72 
45 

65 
46 

64 

51 

70 
54 

63,7 
49,6 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

95 
61 

95 
57 

94 

57 

91 
56 

90 
57 

90 
52 

B9 
48 

88 
52 

89 
66 

84 
50 

64 

56 

91 
55 

89 
55 

67 
53 

93 
56 

91 
50 

85 
44 

83 
44 

83 
46 

65 
51 

83 
54 

61 
42 

77 
39 

68 
35 

67 
39 

65 

37 

74 
45 

76 
46 

81 
93 

87 
46 

70 
30 

84 , 0 
49,2 

HOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

94 
53 

91 

50 

91 
44 

89 
43 

89 
45 

86 
41 

85 
46 

84 
46 

87 
46 

82 
41 

83 
42 

90 
43 

88 

46 

88 
46 

91 
47 

88 
44 

80 
39 

82 
33 

83 
32 

83 
39 

61 
39 

79 
33 

76 
29 

66 
35 

64 

33 

72 
31 

74 
36 

75 
31 

64 

32 

82 

34 

75 
35 

82,7 
39.8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

Mm 

84 

So 

80 
49 

Bl 
90 

80 
51 

78 
51 

73 
56 

75 
56 

75 
53 

53 

86 
54 

84 

54 

63 
54 

90 
53 

88 
51 

85 
50 

83 
48 

81 

52 

77 
50 

77 
48 

82 
50 

60 
51 

76 
45 

75 
45 

81 
49 

78 
53 

73 
57 

72 
53 

69 
50 

67 
57 

75 
53 

70 
53 

79. (< 
51.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

66 
49 

71 
50 

71 
43 

70 
51 

70 
50 

65 
49 

63 
50 

63 
49 

52 

63 
53 

65 
46 

61 
50 

66 
51 

66 
So 

64 
46 

67 
50 

66 
51 

65 
37 

65 
44 

64 
49 

65 
45 

66 
41 

69 
39 

67 
45 

71 
44 

70 
41 

66 
49 

79 
3" 

72 
43 

68 
49 

68 
52 

67,0 
47,0 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

101 
56 

1 00 
60 

100 
60 

98 
59 

100 
57 

97 
56 

93 
54 

94 
54 

89 
57 

93 
53 

96 
56 

96 
55 

99 
54 

102 
55 

98 
55 

90 
53 

89 
51 

87 
47 

88 
46 

69 
45 

85 
45 

77 
43 

76 
44 

73 
47 

85 

50 

65 
47 

87 
47 

97 
48 

98 
46 

90 
49 

79 
62 

91,3 
51,7 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

Mm 

78 
52 

84 
91 

80 
50 

81 
49 

81 
53 

75 
57 

74 
55 

73 
53 

72 
54 

84 
52 

83 
50 

74 
52 

64 
51 

85 
50 

81 
50 

62 
47 

85 
47 

71 

49 

81 
45 

64 
49 

60 
48 

71 
45 

70 
48 

76 
50 

78 
49 

73 
49 

73 
54 

91 
47 

89 
92 

78 
51 

76 
54 

79.2 
50,3 

Point  arena 

MAX 

Mm 

POTTER  VALLEY  PH 

Mm 

'55 

'52 

'54 

100 

98 
54 

92 
54 

94 
52 

86 
54 

49 

98 

51 

97 
56 

92 
51 

's3 

102 
52 

99 
90 

96 
50 

95 
51 

94 
49 

95 
48 

94 
50 

68 
46 

76 
44 

79 
48 

76 
45 

78 
45 

85 
45 

84 

46 

96 
46 

101 
53 

94 

52 

63 
53 

92,4 

50,5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MIN 

'53 

'54 

'55 

'52 

97 
51 

92 
49 

83 
49 

87 
50 

52 

54 

87 
52 

92 
53 

90 
54 

98 

53 

100 
51 

97 
51 

80 
50 

65 
49 

67 
47 

90 
48 

90 
50 

80 
46 

76 
44 

76 
47 

72 
48 

82 
46 

66 

49 

79 
48 

96 

50 

99 
91 

65 
92 

89.1 
50.2 

A  tt  1  It  1  ncLCtA 

MIN 

90 
49 

92 

50 

93 
50 

92 
49 

88 
51 

84 

45 

86 
45 

82 
52 

85 
54 

94 

48 

67 

52 

64 

52 

96 
52 

98 
51 

94 
48 

93 
45 

65 
47 

87 

52 

92 
49 

93 
46 

63 
45 

83 
41 

79 
52 

66 
49 

61 
50 

73 
55 

61 
53 

97 
46 

96 
52 

82 
90 

77 
91 

67.6 
49.9 

SAN  RAFAEL 

MIN 

81 

78 

79 
Sn 

80 

50 

85 
53 

76 
54 

76 
57 

76 
54 

54 

79 
53 

81 
54 

78 
52 

63 
52 

81 
50 

65 
90 

87 
90 

83 

51 

79 
49 

76 
46 

60 
47 

83 

50 

77 
52 

71 
S4 

75 
56 

74 

53 

79 
49 

71 
50 

88 
49 

91 
56 

61 
93 

75 
96 

79,6 
51,9 

SANTA  HOSA 

MAX 
MIN 

ao 

31 

B4 

50 

B4 
48 

85 
49 

84 

52 

74 
95 

75 
54 

72 
52 

77 
54 

65 

50 

84 

50 

75 
51 

89 

50 

68 

50 

62 
49 

88 
44 

84 
47 

60 
44 

63 

43 

86 
47 

80 
47 

82 
42 

78 
44 

85 
47 

81 
49 

75 
48 

75 
52 

94 
47 

90 
90 

74 

91 

63 

93 

81,9 
49,0 

SAl-YERS   BAR   RANGER  STA 

MAX 

Mm 

100 
56 

too 

97 

101 
59 

100 
58 

96 
57 

98 
52 

94 
51 

94 
91 

95 
54 

93 
53 

94 

5! 

99 
57 

96 
55 

98 

55 

103 
54 

99 
49 

89 
48 

90 
49 

90 
46 

92 
47 

91 
49 

66 
41 

80 
40 

74 
44 

71 
47 

62 
45 

65 
46 

86 
48 

97 
SO 

97 
SO 

92, (< 
50.3 

S««  n*lM«(ic*  Not*B  FoUowtog  SUUob  Indtx 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1973 


Stallon 

Day  ol  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

IB 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

SCDTI4 

MAX 

66 
51 

68 
51 

71 
52 

65 

51 

66 
52 

67 
50 

64 

50 

66 
5 1 

63 
52 

67 
54 

65 
52 

62 
52 

62 
53 

66 
52 

7  0 
49 

62 
50 

65 
52 

65 
50 

66 
48 

65 
61 

64 

52 

65 

47 

65 
46 

66 
52 

67 
49 

68 
48 

69 
53 

66 
46 

78 
50 

65 
48 

69 
49 

66,3 

SHELTER  COVE 

MAX 

56 
48 

60 
50 

61 
50 

62 
51 

59 
50 

60 
51 

58 
51 

57 
50 

62 
53 

64 
51 

63 
53 

61 
51 

59 
50 

57 
49 

56 
48 

71 
48 

72 
53 

66 
49 

63 
50 

64 
48 

65 
48 

66 
52 

65 

50 

67 
49 

66 
55 

63 
51 

62 
48 

67 
52 

67 
52 

69 
46 

70 
54 

63.2 
50  •  4 

SONOHA 

MAX 

47 

95 
49 

96 
45 

96 

46 

95 

51 

91 
57 

69 
56 

85 

52 

81 
41 

94 

46 

92 
49 

87 
49 

99 
47 

100 
47 

103 
45 

102 
43 

90 
45 

89 
42 

90 
43 

93 
44 

90 
42 

80 
39 

60 
49 

85 
45 

84 
47 

84 
54 

82 
50 

99 
46 

95 
50 

93 
46 

88 
49 

91.2 
47.2 

TRINITV  DAM  VISTA  PT 

MAX 

96 
62 

96 
60 

98 
60 

98 
52 

96 
61 

92 
57 

91 
58 

91 
59 

86 
56 

93 
58 

91 
56 

94 
58 

98 
58 

96 
54 

90 
53 

91 

53 

89 
49 

89 
53 

87 
46 

81 
45 

73 
46 

77 
46 

84 
51 

79 
52 

90 
55 

95 
55 

68 
52 

90.0 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

9« 
SB 

92 
48 

92 
46 

90 
49 

90 
48 

87 
44 

65 

46 

86 
43 

87 

48 

83 
42 

91 
45 

90 
47 

87 
45 

90 
42 

91 
44 

90 
43 

83 
37 

84 
37 

84 
35 

83 
45 

61 
43 

80 
35 

76 
35 

67 
34 

69 
35 

75 
34 

76 
38 

83 
36 

88 
39 

87 

44 

75 
45 

64.5 
42.3 

UK  I  AH 

MAX 

102 
54 

102 
52 

101 
55 

99 
56 

94 
53 

90 
53 

94 
52 

88 

52 

87 
49 

97 
46 

98 
58 

92 
50 

101 
54 

103 
53 

96 
53 

92 
62 

94 
52 

92 
50 

94 
49 

95 
50 

66 

47 

80 
47 

76 
49 

77 
47 

82 
53 

85 

50 

86 
50 

97 
90 

101 
55 

96 
52 

79 
55 

92.2 

WARM  SPRINGS  DAM 

MAX 

95 
47 

87 
48 

69 
45 

90 
45 

90 
51 

83 
57 

78 
54 

80 
5  3 

76 
49 

83 
48 

91 
51 

89 
52 

81 
48 

95 
47 

95 
47 

91 
42 

94 
47 

90 
44 

85 
45 

89 
46 

91 
43 

85 
40 

82 
45 

77 
55 

79 
66 

63 
49 

76 
55 

77 
49 

97 
50 

94 

50 

76 
51 

86. 1 

weaverville  ranger  STA 

MAX 

Mm 

101 
53 

100 
4B 

101 
50 

102 
52 

99 
51 

100 
49 

95 
45 

95 
46 

91 
51 

92 
46 

95 

50 

98 
52 

94 
46 

98 
46 

101 
48 

98 
43 

91 
43 

93 
41 

102 
42 

92 
49 

92 
41 

90 
39 

63 
39 

74 
41 

72 
38 

81 
39 

66 
43 

85 
43 

95 
45 

102 
46 

89 
49 

93.1 
45.7 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

MLLITS   1  NE 

MAX 

95 
46 

96 
45 

96 
47 

93 
48 

90 
45 

65 
46 

84 

82 

79 
49 

90 
45 

89 
46 

85 
48 

94 
46 

95 

45 

94 
43 

89 

41 

65 
42 

66 
41 

88 
41 

88 
41 

81 
38 

77 
35 

70 
36 

71 
43 

75 
41 

79 
47 

79 
49 

92 
48 

95 
47 

91 
43 

80 
45 

86.2 
44.3 

hiLldw  creek  1  NW 

MAX 

1D6 
55 

107 
56 

107 
56 

106 
57 

103 
54 

103 
53 

99 
53 

99 
53 

100 
55 

94 

51 

97 
52 

102 
55 

101 
54 

105 
53 

105 
51 

99 
48 

85 

55 

9* 

41 

92 
44 

93 
44 

94 
43 

67 
40 

60 
40 

77 
41 

70 
48 

87 
45 

90 
46 

69 
46 

100 
49 

100 
51 

90 
51 

95.5 
49.7 

YREKA 

•          *  * 

MAX 

101 
58 

lol 

59 

101 
5" 

98 
59 

97 
57 

96 
55 

95 

55 

95 

96 

60 

89 
54 

92 
55 

97 
58 

96 
56 

96 
55 

99 
56 

95 
52 

90 
50 

91 
47 

91 
47 

93 
49 

92 
48 

87 
46 

82 
42 

73 
45 

69 
44 

76 
47 

83 
48 

84 

47 

91 
46 

96 
54 

93 
46 

91.4 
52.0 

SACRAHENTtJ 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

97 
56 

95 
53 

95 
36 

91 
36 

89 
36 

87 
47 

64 

89 
5 1 

88 
51 

86 
48 

9! 
49 

92 
49 

89 
46 

93 
49 

92 
52 

89 
49 

86 
44 

84 
48 

86 
43 

66 
47 

65 
47 

62 
45 

77 
47 

68 
38 

69 
41 

77 
35 

76 
43 

63 
39 

88 
45 

89 
51 

89 
51 

86.3 

AlTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

98 
55 

95 
49 

94 
45 

93 
48 

94 
47 

90 
45 

86 
43 

85 

40 

51 
57 

85 

40 

85 
41 

90 
40 

90 
36 

90 
37 

95 
40 

94 
37 

87 
32 

87 
32 

90 
29 

91 
36 

89 

41 

83 
30 

82 
28 

71 
30 

75 
34 

74 
30 

76 
36 

78 

34 

63 
35 

90 

40 

87.0 
39,0 

AUBURN 

MAX 
MIN 

103 
73 

loo 

66 

96 
66 

100 
68 

98 
64 

90 
62 

88 
57 

90 
58 

85 
56 

68 
57 

93 
61 

95 
62 

94 

63 

98 
65 

102 

70 

99 
64 

95 
61 

93 
60 

92 
60 

92 
62 

96 
61 

88 

55 

81 
49 

79 
49 

61 
54 

60 
56 

60 
53 

81 
54 

91 
56 

95 
62 

90 
57 

51.9 
60,2 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 

101 
68 

96 
64 

97 
64 

98 
65 

97 
61 

88 
56 

86 
55 

87 
56 

84 
54 

85 
58 

92 
62 

94 
58 

92 
59 

97 
67 

101 
66 

97 
59 

94 
56 

92 
55 

90 
57 

90 
58 

94 
59 

86 
49 

60 
47 

77 
50 

81 
54 

78 
52 

79 
51 

80 
52 

90 
59 

92 
58 

89 
55 

89.9 
57.6 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

MAX 

85 
66 

85 
66 

84 
65 

82 
65 

60 
59 

77 
58 

76 
59 

78 
57 

74 
53 

79 
56 

81 
62 

81 
60 

85 
60 

85 
66 

86 
65 

81 
60 

79 
60 

79 
58 

79 
62 

79 
62 

74 
54 

70 
50 

62 
45 

66 
45 

63 

47 

64 
45 

66 
45 

79 
55 

82 
63 

77 
59 

67 
93 

77.0 
57.4 

BOWMAN  DAM 

MAX 

86 
60 

86 
60 

85 
60 

83 
58 

82 
57 

76 
55 

60 

80 
55 

76 
52 

79 
52 

82 
58 

82 
56 

85 
54 

87 
60 

85 

60 

83 
54 

80 
54 

60 
53 

80 
54 

80 
56 

76 
50 

79 
48 

69 
42 

67 
42 

63 
44 

62 
46 

67 
43 

80 
93 

81 
56 

76 
53 

69 
54 

78.4 
53,1 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

96 
58 

90 
53 

93 
56 

90 
56 

60 
57 

80 
55 

75 
55 

80 
56 

91 
60 

91 
53 

82 
53 

98 
56 

91 
59 

90 
56 

91 
53 

89 
57 

89 
58 

91 
56 

63 
55 

77 
55 

76 
54 

82 
56 

61 
54 

75 
54 

77 

56 

92 
59 

95 
54 

82 
56 

86.0 
55.6 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

104 
58 

103 
53 

100 
56 

100 
60 

93 
57 

90 
55 

93 
58 

90 
54 

91 
55 

98 
54 

101 
51 

103 
55 

101 
57 

96 
64 

99 
49 

93 
50 

94 
55 

98 
57 

92 
48 

85 
48 

82 
50 

66 
56 

64 
50 

65 
52 

69 
52 

98 
52 

98 
57 

95 
61 

94.0 
54.1 

BURNEY 

MAX 

94 
47 

94 
42 

94 
36 

93 
41 

92 
41 

90 
45 

82 
42 

86 
39 

89 
39 

83 
40 

86 

40 

91 
41 

68 
35 

90 
32 

96 
32 

94 
35 

87 
32 

87 
34 

83 
29 

87 
36 

88 
37 

64 
29 

80 
30 

73 
30 

72 
39 

76 
31 

81 
35 

77 
33 

88 
35 

91 
41 

83 
52 

86.4 
37.1 

CANYON  DAM 

MAX 

92 
55 

92 
52 

93 
49 

91 
51 

90 
49 

67 

50 

84 
48 

86 

47 

68 
46 

85 
46 

90 
48 

86 
49 

89 
45 

92 
44 

92 
49 

90 
46 

85 
42 

86 
43 

86 
43 

86 
45 

84 
46 

61 
41 

78 
36 

71 
38 

68 
45 

68 
42 

70 
46 

83 
42 

83 
44 

80 
47 

79 
51 

64.4 
46.0 

CHESTER 

MAX 

93 
50 

92 

42 

91 
42 

90 
45 

88 
44 

83 
46 

83 
42 

88 
4  1 

68 
44 

85 

42 

73 
41 

85 
38 

69 
39 

85 

42 

79 
49 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

102 
66 

100 
61 

100 
60 

90 
64 

91 
58 

90 
58 

89 
53 

100 
58 

96 
60 

94 
58 

100 
58 

102 
57 

100 
62 

104 
57 

94 
56 

91 
59 

93 
56 

94 
62 

94 
65 

91 
50 

84 
48 

84 
52 

84 

60 

86 
56 

83 
56 

100 
50 

100 
61 

94 
59 

89 
59 

93.8 
57.8 

CLARKSBURG 

MAX 

97 
58 

92 
52 

94 
54 

93 
59 

92 
58 

85 
57 

62 
55 

85 
54 

79 
53 

82 
54 

91 
60 

90 
53 

85 
52 

95 
55 

98 
56 

93 
57 

92 
54 

90 
51 

87 
63 

88 

55 

92 
56 

83 

51 

77 
50 

80 
48 

76 
52 

84 
40 

80 
55 

94 
56 

94 
55 

85 
55 

84 
55 

87.7 
54.0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

104 
50 

103 
48 

102 
52 

103 
50 

101 
54 

97 
52 

95 

'53 

96 
53 

92 
52 

92 
52 

97 
55 

100 
46 

95 
49 

100 
51 

103 
51 

102 
56 

96 

50 

95 
49 

96 
44 

93 
49 

95 
46 

93 
53 

83 
52 

71 
46 

80 
54 

80 
44 

83 
45 

65 
48 

96 

52 

99 
47 

94 
53 

94.3 
50.2 

COLFAX 

MAX 
MIN 

95 
63 

68 
55 

63 
47 

79 
50 

78 
54 

79 
53 

79 
52 

89 
55 

93 
63 

93 
66 

89 
57 

COLUSA  1  SSw 

MAX 

Mm 

102 
61 

100 
58 

101 
58 

98 
59 

96 
61 

91 
58 

90 
54 

89 
55 

89 
54 

97 
55 

96 

60 

93 
55 

97 
53 

103 
59 

98 
58 

97 
55 

95 
54 

9 1 
51 

92 
51 

96 
55 

93 
59 

66 
50 

64 
49 

85 
51 

83 
56 

89 
54 

84 
58 

97 
53 

97 
59 

94 
55 

68 
55 

93.3 
55.6 

DAVIS    2   KSW    EXP  FARM 

MAX 

Mm 

101 
56 

97 
48 

95 
53 

97 
56 

96 
59 

92 
57 

89 
54 

69 
55 

84 
53 

85 
52 

92 
56 

53 

48 

55 

54 

51 

50 

50 

89 
61 

53 

55 

50 

46 

49 

55 

52 

6  3 
54 

53 

94 
56 

97 
56 

88 
56 

91,1 
53.1 

DEER  CREEK  FaREBAY 

MAX 

Mm 

90 
64 

68 
63 

91 
66 

89 
63 

88 
61 

85 
58 

62 
57 

83 
56 

83 
54 

89 
56 

84 
58 

85 
59 

85 

6C 

88 
65 

90 
66 

90 
62 

66 
60 

85 
57 

85 
60 

84 
62 

85 
57 

80 
57 

76 
49 

66 
40 

60 
40 

70 
47 

72 
45 

72 
51 

63 
59 

86 
60 

86 
58 

62.7 
57.2 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

95 
67 

95 
^7 

96 
57 

95 

60 

92 
57 

89 
52 

69 
55 

85 
54 

64 
53 

91 
53 

94 
55 

96 
55 

96 
60 

55 

51 

89 
57 

68 
52 

69 
60 

69 
60 

52 

78 
43 

44 

48 

78 
49 

79 
49 

92 
52 

90 
53 

91 
57 

66 
56 

68.4 
54.2 

DOBBINS  1  S 

MAX 

101 
61 

99 
57 

99 
57 

99 
56 

95 
58 

90 
57 

91 
54 

89 
52 

92 
51 

95 
56 

93 
56 

99 

53 

102 
55 

99 
57 

94 
52 

94 
49 

93 
48 

93 
50 

96 

51 

91 
53 

63 
47 

76 
41 

81 
44 

91 
51 

95 
63 

91 
55 

82 
54 

92.7 
53,0 

OOWNIEVILLE  RANIiER  STA 

MAX 

95 
56 

94 
55 

95 
53 

96 
53 

91 
53 

89 
47 

86 
5 1 

87 

50 

67 
49 

85 
48 

90 
50 

89 

52 

90 
47 

94 

50 

94 
53 

95 
46 

90 
46 

90 
44 

90 
40 

66 
46 

90 
46 

85 
43 

83 
39 

71 
38 

71 
41 

73 
46 

73 
48 

76 
48 

92 
48 

89 
49 

84 
46 

87,2 

EAST  PARK  RESERVTIR 

MAX 

MIN 

99 

62 

98 
56 

96 

56 

101 
57 

97 
59 

94 

60 

90 
56 

90 
60 

90 
57 

87 
58 

96 
60 

93 
58 

91 
55 

97 
56 

99 
57 

97 
52 

94 
55 

91 
53 

91 
52 

90 
56 

93 
55 

68 
47 

82 
44 

79 
49 

80 
54 

77 
51 

66 

53 

81 
99 

95 
57 

95 
55 

90 
56 

91.3 
95.2 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

96 
55 

66 
52 

89 
56 

90 
55 

90 
57 

65 
57 

76 
55 

61 
53 

75 
53 

90 
53 

86 

54 

84 
52 

ec 

53 

94 
53 

94 

53 

93 

55 

90 
56 

85 
53 

84 
64 

87 
54 

89 
53 

80 
52 

76 
51 

77 
51 

65 
59 

79 
53 

76 
53 

77 
93 

92 
59 

89 
52 

79 
55 

65.0 
54.0 

FOLSOM  DAM 

MAX 

MIN 

104 
68 

100 

99 
59 

99 
60 

100 
63 

91 
58 

87 
54 

69 
54 

85 
53 

88 
54 

95 
59 

97 
54 

93 
55 

101 
55 

103 
63 

99 
65 

97 
58 

95 
51 

92 
56 

93 
59 

97 
62 

89 
54 

62 
51 

81 
52 

84 

56 

82 
55 

63 
53 

82 
93 

92 
58 

95 
58 

91 
56 

92.4 
56.9 

GEORGETOhN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

98 
67 

96 
65 

98 
66 

96 
66 

92 
62 

89 
61 

67 
58 

89 
59 

85 

53 

63     89  92 
54     60  61 

91     95  97 
60     68  69 

96 
63 

92 
59 

93 
56 

95 
68 

91 
58 

92 
58 

96 
53 

81 
45 

75 
46 

76 
46 

74 
48 

76 
48 

78 
53 

89 
60 

91 
61 

68 
54 

89.2 
58.3 

S«*  R»(«r«iic*  NolM  Following  SuUoq  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

 .  autfua  1 

Day  oi  Month 

If.} 
• 

OI 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  j 

AT«r 

CRASS  VALL£V  NC  2 

MAX 
MIN 

98 
6J 

95 
58 

99 
59 

99 
59 

93 
60 

90 
58 

87 

69 

66 
53 

83 
53 

89 

57 

90 
57 

68 
55 

95 
59 

97 
59 

95 
55 

90 
51 

66 
91 

67 
53 

86 
94 

92 
55 

69 

50 

76 

44 

72 
45 

76 
50 

74 
49 

77 
52 

76 
51 

87 
55 

91 
56 

85 
57 

87.4 
54.5 

CRI2ZLV  ISLANO  REFUGE 

MAX 
MIN 

97 
54 

91 
91 

94 
51 

92 
54 

92 
53 

84 
57 

79 
54 

83 
53 

75 
56 

61 
54 

93 
52 

91 
51 

84 

48 

93 
48 

96 
52 

99 

55 

93 
50 

69 
47 

88 

50 

90 
50 

93 
52 

83 
50 

78 
51 

78 
50 

83 
54 

82 
49 

76 
53 

79 

50 

94 
55 

95 
51 

62 
64 

87.2 
51.9 

HAT  CREEK  Ph  no  1 

MAX 
MIM 

99 

50 

99 
4T 

99 
42 

99 
45 

96 
45 

97 
48 

46 

90 

93 
45 

87 
43 

93 
44 

95 
46 

93 
40 

95 
37 

100 
42 

98 

41 

92 
37 

91 
39 

91 
33 

92 
40 

91 
41 

68 
35 

64 
35 

79 
34 

74 
40 

80 
36 

63 
42 

8 1 
37 

92 
38 

96 
44 

89 
52 

91.1 
41.5 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

93 
57 

90 
Si 

90 
54 

88 
54 

84 

50 

85 
45 

81 

68 

67 

50 

88 

44 

89 
44 

89 
49 

90 
45 

91 
46 

90 
45 

64 
46 

63 
40 

64 
34 

89 
43 

61 
50 

80 
43 

78 
40 

69 
33 

65 
36 

65 
41 

73 
36 

72 
43 

62 
39 

67 
46 

86 
41 

63 
46 

83.4 
44  .7 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

102 
51 

102 
90 

101 
53 

101 
52 

97 
93 

92 
52 

94 

53 

90 
48 

98 
51 

98 
54 

96 

50 

97 

5C 

102 
52 

102 
49 

98 
44 

96 
49 

95 
49 

95 
46 

96 
48 

99 
45 

89 
42 

80 
40 

79 
42 

61 
45 

83 
43 

66 
44 

97 
47 

101 
51 

96 
49 

93 
53 

94.3 
48.5 

LAKE  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

89 
*9 

90 
48 

89 
46 

86 
46 

84 
44 

82 
43 

63 

83 

61 
39 

63 
37 

65 
45 

85 
44 

89 
38 

92 
40 

69 
46 

88 
43 

85 
38 

64 

39 

84 
42 

84 
40 

83 
40 

78 
37 

74 
31 

30 

69 

66 
41 

70 
37 

84 
40 

84 
43 

64 
41 

78 
47 

62.8 
41-2 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

86 
53 

86 
92 

87 
49 

86 
53 

85 
48 

82 
47 

61 

80 

61 
43 

75 
40 

80 
39 

62 
46 

80 
41 

84 
44 

68 
46 

66 
43 

81 
41 

80 
42 

79 
39 

80 
44 

61 
54 

76 
41 

72 
33 

72 
33 

63 
34 

55 
30 

68 
34 

66 
40 

76 
46 

63 

45 

78 
46 

78.8 
43.3 

harklev  cove 

MAX 
MIN 

102 
59 

98 
95 

100 
59 

101 
59 

98 
58 

89 
56 

84 

52 

89 

65 
52 

86 
56 

95 
59 

96 
50 

92 
54 

96 
58 

102 
58 

100 
55 

99 
56 

93 

50 

92 
54 

92 
55 

97 
51 

68 
48 

81 
51 

80 
54 

64 

55 

79 
51 

78 
48 

8  1 
53 

93 
55 

97 
54 

9  1 
56 

91.5 

54  .4 

HARVSVlLlE 

MAX 
MIN 

104 
66 

103 
98 

101 
61 

101 
64 

101 
64 

95 
60 

93 

92 

90 
55 

94 

57 

96 
62 

92 
58 

98 
55 

100 
62 

103 
61 

101 
59 

97 
56 

96 
54 

96 
55 

96 
55 

97 

61 

94 

52 

87 
50 

64 
54 

86 
57 

89 

55 

89 
54 

85 

55 

95 

62 

99 
60 

92 
55 

95.0 
57.7 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

96 
51 

99 
45 

96 
45 

95 
49 

92 
48 

92 
51 

66 

85 

90 
43 

83 
44 

91 
47 

93 
48 

89 
42 

93 
43 

95 
46 

92 
44 

89 
42 

88 
42 

65 
36 

65 
41 

89 
41 

82 
37 

78 
38 

70 
34 

70 
37 

75 
37 

81 
41 

77 
42 

90 
43 

92 
45 

64 
45 

86.9 
43.1 

MINERAL 

MAX 

MIN 

90 
«7 

90 
49 

91 
42 

90 
48 

87 
43 

86 
43 

83 
40 

83 
4  1 

84 
38 

78 
39 

84 
41 

86 
43 

85 

40 

87 
41 

91 
47 

90 
41 

84 
37 

69 
40 

83 
38 

83 
48 

84 
44 

80 
37 

79 
29 

66 
32 

67 
41 

62 
37 

70 
40 

70 
40 

84 
42 

84 
44 

8  5 
43 

62.1 
41.1 

MOUNT  Shasta  wSO  ci 

MAX 
MIN 

92 
56 

94 
91 

92 
92 

90 
53 

90 
52 

84 
54 

83 
50 

87 

82 
46 

86 
55 

90 
52 

66 
52 

90 
49 

93 
51 

89 
53 

85 
54 

84 
45 

60 
44 

84 
42 

83 
51 

61 
47 

75 
39 

68 
44 

70 
37 

70 
46 

79 
42 

76 
44 

84 
52 

90 
50 

62 

50 

71 
49 

83.9 
48.7 

NEVAOA  CITV 

MAX 

MIN 

96 

55 

95 
51 

96 
52 

93 
51 

93 
53 

88 
52 

88 
50 

89 
49 

87 
46 

89 

46 

90 
48 

90 
51 

91 
47 

95 
49 

96 
52 

97 
48 

92 
43 

90 
44 

89 
46 

68 
46 

91 
48 

86 
43 

81 
38 

73 
37 

84 
39 

74 
44 

76 
48 

75 
47 

65 
47 

88 
49 

87 
50 

86.1 
47.4 

ORLAND 

MAX 

MIH 

102 
64 

102 
58 

100 
63 

101 
60 

100 
61 

95 
61 

91 
56 

90 
57 

91 
55 

89 
61 

102 
64 

98 
58 

94 
56 

101 
60 

103 
60 

96 
56 

96 
58 

94 

56 

90 
55 

92 
56 

94 
55 

91 
50 

84 

49 

60 
52 

80 
58 

83 
54 

87 
54 

63 
60 

101 
62 

95 
57 

90 
56 

93.9 
57.6 

OROV I LLE 

MAX 
MIN 

105 
71 

103 
63 

101 
69 

101 
66 

101 
66 

95 
66 

93 
99 

93 
60 

90 
57 

9 1 
61 

97 
68 

98 
60 

95 
60 

100 
68 

103 
64 

101 
60 

96 
60 

96 
58 

94 

59 

95 
60 

97 
62 

93 
53 

85 

52 

82 
56 

64 

61 

84 
59 

86 
58 

65 
59 

95 
65 

97 
61 

92 
59 

94.5 
61.2 

PARADISE 

MAX 
MIN 

96 
73 

95 
67 

94 
67 

99 

70 

93 
67 

89 
64 

86 

61 

87 
63 

85 
52 

82 
62 

91 
66 

90 
67 

86 
63 

93 
66 

96 
66 

94 
64 

89 
61 

88 

60 

87 
64 

87 
66 

69 
66 

86 
50 

78 
49 

73 
53 

73 
56 

76 
57 

79 
54 

77 
58 

90 
67 

86 
57 

87.1 
61.9 

PL ACERV I LL  E 

MAX 
MIN 

99 
64 

97 
98 

95 
59 

97 
59 

95 
58 

96 
56 

68 
54 

88 
55 

85 

51 

85 

53 

89 
58 

93 
57 

93 
54 

95 
62 

98 
62 

99 
57 

96 
51 

9? 
53 

92 
56 

91 
53 

88 
55 

8R 
49 

83 
45 

79 
44 

80 
53 

77 
50 

78 
53 

78 
90 

89 
55 

92 
56 

91 
57 

89.8 
54 .  P 

PLACERVILlE  IPC 

MIN 

99 
73 

99 

70 

98 
73 

71 

69 

88 
66 

69 
65 

88 
65 

58 

63 

93 
67 

92 
65 

96 
67 

99 
73 

100 
71 

97 

70 

90 
67 

90 
64 

91 

70 

95 
65 

93 
65 

87 
58 

79 
50 

77 
54 

78 
54 

78 
56 

78 
56 

88 
59 

92 
67 

90 
65 

67 
57 

90.0 

platina 

MAX 
MIN 

49 

98 
91 

99 
51 

99 

55 

91 
48 

89 
47 

9 1 
53 

88 
53 

95 

46 

96 
51 

100 
61 

97 

56 

93 
45 

91 

48 

90 
45 

38 
51 

61 
46 

73 
43 

85 

52 

60 
49 

94 
49 

96 
54 

90 
51 

91.1 
50.  3 

PORTDLA 

MAX 
MIN 

QUINCV 

MAX 

MIN 

96 

50 

97 
48 

97 
44 

97 
45 

92 
44 

93 
46 

69 
43 

89 
4  1 

92 
42 

65 

40 

92 
44 

95 
45 

92 
37 

94 
37 

96 
42 

96 
37 

93 
32 

90 
39 

90 
33 

90 
37 

90 
40 

69 
34 

82 
29 

78 
31 

73 
46 

70 
45 

72 
46 

79 
44 

89 
40 

91 
42 

88 
45 

68.8 

RED  bLJPP  MSO  AP 

MAX 
MIN 

102 
70 

103 
63 

103 
69 

101 
66 

98 
67 

93 
65 

91 
59 

93 
62 

90 
58 

101 
62 

98 
67 

96 
62 

101 
63 

104 
63 

99 
65 

99 
62 

96 
62 

94 

61 

93 
60 

96 
64 

92 
63 

84 
58 

60 
54 

63 
54 

83 
56 

69 
57 

89 
57 

102 
62 

102 
64 

92 
63 

85 
58 

94.5 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

105 
71 

109 
76 

109 
70 

103 
70 

101 
68 

99 
66 

94 
63 

97 
65 

94 
59 

102 
62 

102 
72 

98 
66 

103 
65 

105 
69 

104 
71 

102 
64 

98 
69 

95 
62 

94 
63 

96 
62 

94 

62 

92 
56 

85 
64 

82 
57 

86 
62 

91 
62 

86 
58 

103 
59 

103 
66 

98 
67 

91 
64 

V'' 

RQCKL IN 

MAX 

MIN 

107 
66 

104 
96 

103 
59 

104 
65 

102 
63 

94 

59 

92 
52 

92 
5 1 

89 
54 

90 
56 

95 
62 

100 
53 

97 
50 

100 
59 

104 
64 

103 
61 

99 
50 

96 
49 

96 
52 

96 
55 

100 
59 

93 
54 

65 
51 

84 
47 

89 
55 

65 

52 

85 
52 

85 
53 

96 
58 

99 
56 

93 
56 

95.9 

SACRAMENTO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

99 
61 

99 
93 

98 
58 

97 
62 

92 
60 

87 
59 

69 
56 

83 
55 

66 
55 

96 
56 

95 
59 

90 
55 

99 
54 

102 
60 

100 
58 

97 
59 

95 
55 

92 
54 

94 
55 

97 
58 

90 
56 

63 
53 

84 
51 

86 
53 

83 

56 

82 
55 

83 
56 

94 
57 

99 
62 

91 
58 

81 
56 

91.7 

SACRAMENTO  uSO  CI 

MAX 
MIN 

97 
62 

97 
95 

96 

61 

96 
64 

90 
62 

86 
59 

88 
56 

83 
56 

65 
55 

93 
56 

93 
56 

89 

54 

96 
56 

100 
62 

97 
60 

95 

61 

92 
58 

90 
57 

92 
58 

95 
59 

86 
56 

80 
54 

82 
52 

83 
55 

82 
57 

80 
56 

60 
56 

94 
59 

96 

65 

68 
60 

80 
56 

89  .7 
58.0 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

100 
74 

100 
71 

102 
70 

101 
71 

98 

71 

96 
69 

91 
63 

90 
67 

93 
61 

90 
66 

96 

71 

90 
74 

94 
66 

90 
69 

102 
68 

96 
67 

95 

68 

92 
66 

100 
64 

90 
70 

93 
64 

90 
59 

83 
54 

82 
53 

60 
60 

84 
64 

89 
56 

82 
63 

95 
68 

96 

67 

89 
65 

92.5 

SURRA  CITY 

MAX 
MIN 

93 
58 

93 
98 

92 
56 

88 
59 

88 
55 

63 
52 

65 
48 

65 
50 

82 
46 

87 
50 

89 
56 

91 
50 

91 
48 

92 
56 

91 
55 

69 
50 

67 
46 

87 
44 

88 
48 

86 
48 

82 
48 

78 
44 

73 
38 

72 
41 

72 
47 

68 
44 

79 
43 

85 
50 

67 
51 

83 
50 

76 
48 

84.9 

SIERRAVILLE  RamgER  STA 

MIN 

92 
48 

94 
47 

91 
49 

89 
47 

89 
43 

69 
42 

83 
43 

84 
40 

89 
46 

60 
37 

87 
41 

91 
42 

89 
35 

90 
43 

93 
43 

69 
39 

65 

33 

89 
42 

86 
38 

64 
38 

84 
39 

61 
35 

77 
24 

68 
29 

74 
40 

73 
34 

74 
37 

80 
37 

64 

37 

87 
39 

80 
53 

64.5 

STDNV  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

102 
64 

101 
99 

101 
61 

102 
61 

98 
62 

96 
61 

91 
58 

91 
60 

90 
58 

66 

60 

99 
62 

97 
60 

92 
58 

99 
60 

101 
61 

97 
56 

95 
58 

94 

57 

90 
55 

92 
58 

94 
56 

90 
55 

63 
48 

80 
50 

80 
54 

81 
54 

89 

54 

62 
58 

99 
99 

95 
58 

90 
59 

92.9 

STRA<4BERRY  VALLEY 

MIN 

90 
55 

92 
92 

90 
51 

89 
52 

87 
52 

50 

65 
50 

64 
49 

79 
46 

45 

89 
46 

66 
49 

68 

50 

90 
50 

87 
50 

65 

50 

84 

44 

64 
44 

83 
46 

85 
47 

80 
48 

75 
42 

69 
38 

73 
36 

69 
36 

74 
41 

74 
44 

85 
50 

67 
47 

62 
48 

73 
50 

47"' 

tmin  lakes 

MAX 

Mm 

74 
44 

74 

46 

70 
52 

68 
43 

41 

66 
43 

70 
36 

70 
42 

69 
41 

68 
39 

74 
45 

73 
47 

74 
55 

74 
47 

73 
45 

71 
54 

71 
49 

71 
99 

69 

51 

70 
54 

68 
48 

65 
49 

62 
45 

61 
28 

58 
41 

54 
39 

63 
32 

71 
41 

69 
41 

68 
38 

65 
49 

66.9 
44.5 

vacavillE 

MIN 

102 
58 

97 
91 

98 

50 

99 
50 

98 
64 

89 

60 

90 
57 

67 
53 

67 

52 

97 
51 

97 
56 

91 
54 

98 
48 

100 
48 

lOl 
50 

97 
50 

92 
50 

90 
48 

92 
49 

96 
54 

93 
53 

82 
53 

63 
49 

86 
46 

83 
53 

61 
53 

62 
54 

96 
52 

100 
94 

98 
94 

84 
56 

92.5 
52*6 

VOLTA  POMER  MOUSE 

MIN 

tf 
69 

99 
69 

1  00 
66 

64 

96 
65 

60 

92 
57 

92 
60 

9 1 
56 

59 

94 

62 

92 
63 

96 

60 

100 
63 

102 
65 

97 
58 

92 
61 

90 
56 

92 
57 

86 
58 

92 
57 

75 
52 

74 
47 

73 
46 

70 
45 

85 
53 

80 
52 

95 
99 

95 

62 

96 
63 

69 
57 

91.1 

xhiskeytomn  res 

Mm 

103 
68 

lOl 
66 

103 
64 

'« 

'« 

96 
62 

92 
59 

92 
61 

95 
56 

63 

99 
62 

96 
61 

96 
61 

99 
64 

104 
65 

100 
66 

97 
64 

99 
61 

93 
59 

93 
61 

92 
58 

91 
55 

89 

55 

80 
56 

60 
55 

89 

57 

63 
55 

83 

97 

96 
61 

100 
62 

92 
63 

6*'' 

WILLIAMS 

Mm 

101 
63 

lOO 
93 

99 
62 

^65 

96 

94 

S7 

69 
55 

60 

59 

98 

60 

91 
98 

99 
54 

101 
60 

98 
57 

99 
98 

66 
55 

68 
97 

90 
57 

89 
55 

66 
50 

80 
50 

76 
50 

79 
59 

84 
54 

63 
54 

77 
99 

92 
61 

98 
96 

92 
56 

91.2 
56.5 

M  1  llQmS 

MIN 

99 
62 

99 
99 

88 
60 

99 
60 

96 
59 

92 
5b 

90 
53 

86 

55 

67 
52 

86 
56 

98 
61 

95 
62 

90 
56 

96 
59 

99 
60 

94 

59 

92 
56 

93 
91 

89 
51 

90 
53 

93 
53 

90 
47 

83 
46 

80 
49 

82 
56 

84 
52 

87 
90 

82 
57 

100 
58 

94 
55 

89 
53 

91.1 
55.2 

"INTERS 

MAX 

MIN 

104 
62 

106 
99 

96 
59 

103 
60 

101 
62 

95 
61 

93 
56 

94 
57 

92 
55 

97 
58 

97 
64 

98 
54 

93 
55 

99 
62 

100 
98 

103 
59 

96 
58 

96 
92 

91 
54 

96 
54 

96 
55 

94 

51 

68 
51 

85 
55 

69 
56 

62 
56 

89 
57 

69 

57 

96 

62 

too 

99 

95 

62 

95.0 
97.1 

■'OODLANO  1  HNM 

MAX 
MIN 

103 
60 

102 
91 

100 
59 

101 
58 

101 
58 

96 
58 

94 
59 

92 
55 

66 
52 

89 
54 

97 
58 

96 
53 

92 
51 

99 
58 

103 
56 

102 
55 

98 

52 

96 
50 

93 
51 

97 
53 

99 
59 

93 
48 

87 
47 

85 
51 

67 
54 

84 
53 

87 

54 

69 
99 

96 
60 

100 
94 

91 
56 

94.7 
94. 2 

S««  R«I*r«DC«  Not**  FoUowing  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


tUeUST  1973 


Slalion 

Day  oi  Month 

age 

2 

3 

4 

S 

6 

'!■ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BOCA 

MAX 
MIN 

89 
<>S 

89 
«5 

88 
41 

83 
42 

82 

40 

84 

42 

BO 
36 

63 
38 

66 
38 

79 
32 

64 
37 

69 

36 

87 

30 

67 
39 

69 
38 

87 
38 

84 

30 

85 

32 

85 
36 

81 
32 

81 
34 

78 
29 

76 
23 

68 

21 

72 
31 

65 
37 

67 
36 

73 
31 

80 
31 

85 

32 

80 
47 

61.5 
35  •  3 

boon 

MAX 
MIN 

77 
35 

77 
37 

72 
35 

68 
38 

67 
39 

67 
46 

76 
38 

79 
38 

77 
32 

77 
29 

SO 
31 

78 
24 

78 
33 

80 
39 

77 
35 

76 
50 

78 
36 

77 
4B 

75 
33 

74 
28 

77 
49 

74 
22 

69 
22 

70 
14 

67 
24 

52 
38 

64 
30 

71 
26 

75 
31 

73 
35 

66 
42 

73.2 

S**  •  1 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

83 
36 

80 
38 

77 
46 

72 
46 

78 
38 

78 
51 

80 

86 

81 
36 

63 
34 

87 

35 

84 

34 

85 
42 

86 

41 

83 
39 

83 
39 

61 
37 

63 
42 

80 
42 

63 
35 

76 
52 

77 
31 

69 
26 

75 
19 

74 
41 

68 

41 

69 

26 

77 
29 

81 
30 

80 
33 

71 
47 

79.0 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

95 
65 

94 

60 

93 
58 

93 
58 

90 
58 

89 
62 

84 

59 

86 
54 

89 

64 

84 
48 

65 
56 

91 
57 

93 
53 

90 
51 

94 
62 

94 
54 

86 
49 

67 
48 

86 
45 

88 

51 

66 
57 

65 
45 

82 
44 

72 
43 

68 
44 

69 
44 

73 
53 

76 
44 

82 
48 

90 
58 

93 
55 

66.1 
53.1 

OONNER  MEMORUL   ST  P« 

MAX 
MIN 

89 

'.e 

88 
48 

87 
46 

80 
44 

83 
42 

85 
44 

60 
39 

80 
48 

64 
41 

78 
35 

83 
40 

67 
41 

63 
37 

67 
44 

88 
44 

86 
43 

83 
38 

83 

43 

82 
39 

83 
40 

79 
39 

77 
36 

73 
32 

66 
26 

70 
31 

68 
36 

63 
36 

71 
36 

76 
35 

83 
37 

76 
42 

80.2 
39.7 

OOVLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

96 
60 

90 
55 

89 

56 

90 
51 

89 
55 

90 
5  3 

92 
49 

66 
57 

86 
48 

95 
50 

93 
49 

94 
46 

95 
45 

94 

57 

92 
59 

91 
42 

69 
44 

69 
51 

89 
49 

85 

51 

62 
48 

74 
35 

77 
36 

68 
47 

74 
44 

76 
44 

84 
44 

91 
45 

86 
54 

80 
61 

86.9 

FLEMING  FISH  SND  GiME 

MAX 
MIN 

96 
56 

95 
51 

95 

51 

92 
51 

92 
49 

90 
51 

89 

92 

90 
54 

87 
45 

94 
46 

94 

50 

93 
44 

96 
43 

94 

46 

92 
43 

91 
38 

91 
40 

91 
38 

90 
40 

69 
46 

83 
41 

79 
34 

74 
33 

70 
48 

73 
40 

7') 
41 

65 
40 

90 
36 

90 
56 

86.5 

FORT  BIDW6LL 

MAX 
MIN 

93 
60 

91 
J5 

92 
55 

90 
53 

89 
60 

88 
59 

88 
53 

90 
48 

85 
58 

86 
46 

92 
50 

92 
50 

90 
46 

94 
47 

92 
53 

86 
45 

87 
40 

86 
41 

89 
39 

87 
43 

67 
49 

83 
38 

79 
39 

72 
34 

74 
38 

77 
40 

60 
55 

65 
49 

69 
41 

83 
47 

74 
51 

86.  1 
47.9 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

80 
52 

77 
51 

70 
53 

75 

50 

73 
47 

78 
53 

81 
46 

84 

66 
49 

84 
46 

88 
49 

88 
46 

67 
54 

66 

52 

87 
53 

85 
52 

67 
48 

86 

56 

85 
54 

81 
48 

60 
61 

82 
44 

60 

41 

79 
34 

75 
45 

63 
44 

70 
36 

77 
41 

81 
44 

80 
45 

75 
51 

80.3 

SaU4«  VSLLEy 

MAX 
MIN 

SB 
48 

88 
48 

87 
47 

81 
46 

83 
43 

82 
43 

80 
39 

80 

85 
46 

78 
35 

62 
39 

66 
42 

65 
42 

85 
42 

84 
46 

85 
46 

81 
48 

62 
54 

82 
55 

79 
40 

80 
41 

77 
43 

73 
36 

65 
26 

69 
27 

65 
39 

63 
37 

69 
35 

75 
37 

61 
39 

78 
34 

79.3 

5US4NVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
60 

B6 
59 

92 
56 

94 

55 

92 
55 

89 
55 

B8 

96 

68 
50 

89 
48 

93 
50 

92 
48 

94 
47 

96 
44 

95 
48 

92 
45 

90 
36 

44 

91 
40 

90 
44 

66 
46 

66 
44 

65 
34 

73 
35 

68 
48 

74 
42 

78 
44 

63 
44 

90 
45 

68 

54 

86 
59 

86.0 

tahoe  city 

MAX 

MIN 

79 
49 

83 
4? 

77 
46 

79 
46 

72 
45 

72 
44 

76 
41 

78 
44 

79 
47 

72 
39 

77 
44 

61 
45 

80 
43 

82 
47 

81 
48 

82 
47 

80 
44 

79 
46 

80 
46 

77 
43 

76 
45 

72 
41 

71 
35 

64 
31 

61 
39 

58 
40 

60 
36 

63 
39 

71 
39 

72 
40 

76 
44 

74.5 
43.0 

tahoe  vallev  faa  ap 

MAX 
MIH 

45 

80 
48 

78 
48 

74 
44 

76 
44 

77 
43 

78 
39 

78 
42 

78 
42 

76 
35 

83 
41 

83 
39 

64 
39 

84 
44 

82 
43 

80 
45 

81 
42 

61 

79 
45 

79 
43 

76 
42 

72 
44 

66 

69 
24 

65 

64 
35 

74 
34 

74 
34 

77 
37 

75 
38 

71 
41 

76.5 
40.7 

TERMQ 

MAX 

92 
54 

91 
52 

93 
52 

89 
44 

88 

50 

84 
59 

85 

89 

62 

52 

84 
42 

90 
41 

90 
43 

90 
37 

93 
37 

91 
42 

89 
40 

67 
31 

86 
33 

87 
29 

85 
44 

84 
40 

79 
31 

71 
29 

70 
30 

65 

38 

74 
34 

74 
41 

82 
35 

68 
37 

65 
46 

72 
51 

84.2 

truckeb  Ranger  stjtion 

MAX 

89 
43 

90 
45 

90 
41 

81 
36 

84 
41 

84 
39 

62 
36 

86 

66 
41 

84 
33 

66 
36 

89 
40 

89 
35 

88 
43 

90 
40 

68 
32 

65 
30 

86 
37 

85 

32 

83 
37 

80 
38 

77 
37 

76 
33 

76 
24 

71 
36 

67 
35 

67 
38 

74 
35 

62 
35 

64 
35 

84 
46 

82.7 
37.  I 

WOODFORDS 

»        *  • 

MAX 

90 
54 

84 
56 

SO 
58 

78 
56 

82 
50 

84 
54 

85 

88 

64 
57 

67 
53 

90 
46 

90 
57 

90 
56 

92 
58 

89 
58 

89 
59 

89 
60 

69 
59 

85 
60 

65 
54 

83 
54 

63 
50 

80 
48 

78 
38 

67 
36 

66 
46 

71 
39 

78 
45 

84 

48 

82 
52 

83 
52 

63.4 
52.2 

central  coast 

DRAINAGE  0^ 

BEN  LOMOND  <• 

MJiX 
MIN 

93 
50 

86 

50 

87 
50 

85 
52 

76 
50 

76 
56 

78 
54 

77 
56 

87 
53 

89 
46 

81 
48 

86 
50 

89 
46 

96 
49 

99 
50 

96 
48 

87 
43 

84 
48 

66 
44 

92 
45 

60 
45 

80 
36 

77 
42 

64 
45 

76 
51 

72 
51 

79 
46 

92 
44 

86 
49 

82 
51 

80 
52 

84.6 
48.5 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

67 
53 

68 
52 

69 
53 

67 
53 

62 
55 

64 
57 

64 

57 

62 

55 

67 
56 

71 
56 

67 
56 

64 
53 

72 
54 

71 
54 

70 
52 

73 
54 

69 
55 

65 
54 

67 
52 

70 
52 

67 
54 

67 
54 

66 
55 

71 
56 

69 
56 

67 
56 

64 
55 

79 
52 

73 
54 

61 

55 

63 
55 

67.7 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

68 
50 

67 
52 

71 
49 

70 
50 

73 
55 

75 

75 

72 

72 
56 

72 
55 

71 
57 

71 
52 

71 
53 

72 
50 

70 
51 

78 
49 

77 
49 

68 
46 

68 
47 

71 
49 

70 
51 

72 
50 

67 
54 

68 
53 

72 
50 

72 
52 

79 
49 

64 
49 

62 
50 

84 
52 

64 
53 

73.1 

CABMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 
50 

72 
43 

74 
48 

73 
49 

72 
52 

72 
55 

70 

70 

73 
52 

75 
45 

72 
49 

74 
50 

78 
45 

82 
50 

63 
47 

88 
49 

82 
42 

77 
39 

80 
41 

84 
45 

75 
47 

69 
39 

72 
39 

73 
46 

72 
50 

62 
48 

73 
43 

68 
51 

81 
52 

75 
47 

70 
46 

76.2 
47.  3 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

92 
54 

82 
52 

81 
53 

85 
53 

73 

76 

70 
55 

76 
54 

88 
55 

83 
54 

78 
52 

88 
54 

90 
52 

86 
51 

69 
52 

86 
51 

72 
55 

73 
56 

78 
55 

78 
54 

72 
55 

74 
52 

90 
57 

90 
54 

75 
54 

81.0 

GILROY 

MAX 
MIN 

99 
58 

96 
53 

89 
52 

90 
51 

92 
54 

79 
56 

62 
55 

62 
56 

81 
56 

83 

51 

92 
50 

84 
51 

84 
55 

95 
54 

99 

56 

96 
55 

94 
48 

84 

49 

87 
49 

90 
52 

95 
50 

83 
46 

82 
45 

78 
49 

84 

50 

76 
54 

76 
49 

64 
49 

94 
54 

89 
51 

87 

52 

87.3 

HALF   MOON  BAY 

MAX 
MIN 

62 

■}2 

62 
51 

63 
51 

62 
51 

64 
51 

65 
54 

67 

63 

62 
54 

65 
54 

60 
55 

60 
53 

63 
52 

62 

50 

62 
50 

65 
51 

63 
48 

63 
50 

64 
44 

63 

52 

6! 
48 

64 

52 

62 
53 

64 
51 

62 
53 

64 
51 

64 
53 

68 
47 

64 
47 

60 
52 

61 
54 

63.2 

HOLLISTER  1  SW 

MAX 

92 
49 

92 
44 

83 
47 

80 
47 

80 
49 

80 
55 

75 

76 

82 
48 

85 
45 

80 
45 

80 
45 

69 
47 

93 
48 

94 
48 

94 
47 

93 
49 

84 
47 

83 
45 

68 
44 

71 
44 

76 
38 

76 
36 

61 
41 

74 
46 

74 
50 

76 
41 

93 
46 

62 
45 

81 
49 

74 
46 

62.6 

KING  CITY 

MAX 

94 
51 

91 
50 

89 
53 

89 
49 

82 
52 

82 
52 

81 

79 

79 
56 

67 
54 

80 
54 

78 
55 

89 
54 

95 
55 

95 
51 

93 

50 

90 
50 

87 
51 

64 
47 

90 
46 

65 
45 

78 
41 

80 
43 

85 
42 

80 
43 

80 
45 

65 
46 

95 
45 

93 
45 

90 
45 

91 
45 

86.3 
49.1 

LIVERHf)RE  COUNTY  F  0 

MAX 

99 

53 

93 
49 

95 
54 

97 
55 

95 
53 

87 
56 

82 
53 

79 
52 

78 
52 

94 
54 

93 
52 

62 
50 

97 

50 

99 
55 

98 
54 

96 
51 

92 
47 

90 
44 

90 
47 

92 
50 

91 
46 

78 
45 

75 
45 

82 
45 

79 

51 

77 
47 

80 
49 

94 
47 

96 

53 

93 

50 

67 
46 

89.0 
50.2 

LOS  GATOS 

MAX 

87 
56 

87 
55 

90 
53 

89 

55 

67 
54 

83 
56 

82 

82 

77 
56 

87 

56 

81 
52 

79 
55 

90 
56 

93 
55 

88 
55 

91 
51 

84 
48 

89 

45 

63 
49 

87 
50 

82 
49 

75 
44 

76 
42 

80 
48 

81 
46 

75 
50 

77 
46 

91 
48 

93 
53 

66 
53 

78 
60 

64. 1 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

MAX 

95 

52 

91 
^0 

93 
52 

92 
53 

91 
54 

77 
55 

55 

79 

63 
56 

93 
48 

93 
55 

89 
49 

91 
47 

93 
52 

96 
51 

94 
53 

93 
53 

88 
46 

92 
51 

93 
52 

93 
48 

64 
46 

79 
49 

85 

52 

82 
51 

82 
49 

76 
53 

92 
49 

97 
57 

97 

51 

79 
92 

88.9 

MONTEREY 

MAX 

67 
51 

6* 
50 

70 
49 

66 
50 

67 
52 

62 
55 

68 
54 

66 
54 

68 
54 

66 
53 

59 
52 

64 
51 

65 
51 

73 
52 

70 
61 

72 
48 

59 
51 

66 
49 

71 
49 

70 
49 

63 
51 

65 
50 

67 
48 

66 
50 

66 
52 

70 
54 

67 
53 

81 
49 

67 
53 

67 
51 

63 
52 

67.0 
51.2 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

69 
52 

62 
51 

62 
51 

69 
50 

67 
54 

69 

66 
55 

63 
53 

63 
52 

66 
52 

63 
51 

68 
50 

67 
48 

6! 
49 

65 
47 

65 
49 

67 
52 

64 
51 

68 
54 

67 
47 

65 

54 

71 
54 

65 
53 

72 
48 

72 
53 

67 
52 

63 
53 

66.3 

MDRRD   SAY   FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

63 
53 

63 
53 

63 
53 

64 

52 

69 
55 

66 
58 

66 
57 

67 

66 
54 

64 
52 

64 
53 

66 
54 

66 
54 

66 
54 

65 
53 

67 
54 

65 
52 

64 
5* 

65 
52 

66 
52 

63 
48 

64 
48 

65 
49 

64 
51 

66 
51 

70 
55 

65 
49 

63 
51 

63 
52 

60 
53 

64 
53 

64.9 
52.7 

MOUNT  OUBLO  N  CA1E 

MAX 
MIN 

99 

73 

95 
69 

94 
69 

95 
70 

95 
65 

85 
56 

85 
61 

84 
54 

63 
47 

86 
52 

93 
66 

69 
65 

67 
63 

94 
70 

9B 

71 

95 
68 

90 
64 

87 
58 

90 
64 

69 
62 

92 
61 

73 
46 

71 
49 

71 
51 

73 
55 

75 
53 

75 
48 

90 
51 

92 
50 

95 
66 

85 
47 

87.3 
59.9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

86 
72 

84 

70 

85 

76 

82 
72 

78 
64 

77 
67 

79 
65 

74 
65 

77 
60 

82 
62 

81 
66 

79 
67 

85 
71 

87 
74 

90 
74 

83 

71 

79 
62 

78 
64 

79 
67 

ei 

69 

79 
64 

70 
51 

61 
44 

67 
43 

64 

43 

65 

50 

69 
52 

80 
57 

81 
69 

81 
67 

75 
54 

78.0 
63.0 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

107 
55 

105 
50 

102 
53 

97 

52 

93 

55 

92 
54 

91 
54 

95 
52 

92 
50 

94 

48 

97 
49 

98 
51 

99 
51 

102 
52 

108 
56 

108 
56 

106 
55 

101 
47 

101 
47 

101 
51 

100 
49 

94 
42 

89 
40 

84 
46 

88 
48 

71! 
46 

73 
46 

87 
47 

95 
53 

99 
49 

98 
50 

95.9 
50.2 

NEWARK 

MAX 
MIN 

79 
55 

74 
55 

75 
55 

77 
55 

77 
57 

77 
59 

70 
58 

71 
58 

69 

57 

67 
57 

80 
55 

69 
55 

69 
55 

62 
55 

82 
54 

77 
55 

69 
54 

70 
54 

76 
53 

76 
52 

76 
53 

70 
52 

68 
56 

70 
53 

73 
57 

71 
56 

73 
56 

70 
55 

65 

60 

81 
55 

72 
56 

74.1 
55.4 

S«*  RaiMvuc*  Not«B  FoUowlag  Slttion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

AUGUST  1973 


Day  o(  Month 


2 

3 

4 

5 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

■  ■ 
19 

20  1 

! 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«ri 

OAKLAND  -SO  4P 

MAX 

66 

68 

70 

67 

71 

66 

66 

66 

67 

72 

66 

64 

74 

73 

65 

70 

63 

69 

66 

69 

65 

64 

65 

66 

66 

70 

63 

60 

71 

64 

61 

67.6 

MIN 

.  55 

54 

55 

54 

57 

59 

59 

56 

57 

57 

55 

55 

54 

55 

54 

50 

51 

93 

51 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

59 

54 

52 

99 

54 

95 

54.9 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 

69 

71 

72 

69 

69 

67 

66 

67 

69 

77 

67 

65 

78 

77 

73 

77 

67 

71 

72 

74 

69 

66 

70 

73 

70 

7 1 

66 

67 

76 

66 

70.9 

MIN 

52 

92 

53 

53 

55 

57 

56 

54 

55 

59 

56 

53 

S3 

53 

51 

53 

5* 

93 

52 

53 

52 

" 

52 

55 

54 

53 

55 

92 

97 

54 

94 

93.7 

(■ALO   ALTO   JB  MUSEUM 

MAX 

79 

73 

79 

78 

76 

75 

73 

71 

73 

72 

60 

73 

69 

60 

80 

79 

65 

72 

75 

76 

75 

72 

73 

77 

77 

77 

66 

68 

60 

60 

79.9 

MIN 

55 

96 

56 

56 

5' 

60 

59 

57 

57 

53 

53 

55 

94 

55 

54 

51 

50 

59 

50 

49 

46 

49 

49 

52 

52 

52 

50 

94 

96 

92 

53.7 

>'AS3  SOBLES 

MAX 

IDA 

100 

97 

86 

84 

63 

87 

63 

93 

93 

95 

96 

98 

102 

105 

104 

101 

99 

95 

96 

94 

93 

86 

99 

83 

73 

65 

94 

93 

99 

93.3 

MIN 

50 

50 

42 

50 

55 

46 

♦  5 

45 

50 

46 

48 

46 

43 

54 

54 

54 

45 

49 

43 

48 

45 

39 

43 

39 

40 

44 

40 

44 

45 

47 

55 

46.9 

PASO  ROBlES  PAA  ap 

MAX 

103 

100 

94 

90 

66 

85 

66 

84 

93 

95 

96 

98 

95 

105 

105 

101 

98 

100 

98 

96 

94 

66 

62 

65 

77 

72 

64 

94 

93 

96 

79 

92.0 

MIN 

60 

56 

58 

57 

57 

56 

55 

56 

53 

50 

53 

53 

56 

59 

62 

60 

57 

50 

52 

54 

5* 

47 

45 

46 

46 

46 

44 

46 

92 

49 

52 

53.1 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

106 

103 

101 

102 

99 

60 

92 

92 

90 

93 

95 

97 

96 

103 

107 

107 

102 

95 

95 

96 

100 

91 

86 

60 

69 

78 

76 

87 

94 

90 

100 

94.3 

MIM 

60 

53 

53 

55 

54 

51 

49 

46 

47 

46 

56 

46 

51 

60 

62 

62 

49 

44 

54 

53 

49 

40 

40 

44 

50 

42 

41 

47 

53 

51 

46 

50.3 

PISMO  8EACH 

MAX 

68 

67 

68 

68 

66 

73 

69 

72 

73 

73 

69 

69 

69 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

70 

69 

72 

77 

80 

71 

76 

73 

73 

64 

64 

65 

69.7 

MIN 

53 

92 

52 

53 

53 

56 

56 

56 

54 

51 

S3 

53 

54 

53 

54 

54 

53 

52 

50 

50 

53 

46 

42 

54 

50 

48 

49 

49 

50 

54 

53 

52.1 

POINT  PIEDSAS  BL4NCAS 

MAX 

63 

65 

64 

68 

70 

67 

66 

77 

66 

69 

66 

65 

66 

64 

67 

69 

66 

69 

67 

67 

67 

65 

66 

63 

66 

67 

69 

62 

64 

62 

64 

66.  1 

MIN 

51 

50 

50 

50 

53 

55 

54 

55 

54 

49 

50 

51 

50 

50 

51 

52 

49 

49 

46 

49 

49 

47 

47 

46 

49 

51 

50 

49 

49 

50 

51 

50.3 

POUT   CHICAGO   NAVAL  OEP 

MAX 

92 

91 

92 

90 

66 

76 

80 

77 

86 

91 

90 

65 

95 

95 

94 

92 

90 

91 

90 

92 

85 

84 

60 

86 

60 

60 

72 

80 

94 

93 

72 

86.6 

MIN 

53 

52 

54 

53 

54 

56 

55 

55 

57 

53 

52 

52 

53 

53 

54 

47 

46 

49 

46 

52 

56 

50 

57 

57 

55 

52 

60 

97 

56 

55 

51 

53.2 

PRIEST  VALLEV 

MAX 

101 

100 

99 

95 

68 

66 

92 

90 

90 

94 

96 

97 

102 

104 

103 

1 00 

97 

96 

98 

98 

91 

86 

60 

84 

75 

74 

62 

84 

96 

94 

84 

92.3 

MIN 

56 

54 

56 

54 

54 

50 

54 

50 

49 

46 

49 

50 

57 

60 

60 

49 

52 

4* 

45 

52 

50 

42 

38 

39 

45 

37 

40 

45 

48 

50 

44 

49.0 

REDWOOD  CI  TV 

MAX 

91 

78 

80 

78 

80 

79 

78 

78 

76 

82 

85 

60 

65 

83 

80 

89 

89 

77 

83 

67 

84 

78 

74 

79 

78 

74 

75 

9 1 

90 

84 

76 

61.0 

MIN 

51 

55 

51 

52 

56 

59 

56 

51 

56 

52 

52 

52 

53 

52 

51 

49 

46 

59 

46 

49 

46 

44 

51 

48 

51 

53 

50 

46 

53 

55 

51 

51.7 

RICHMOND 

MAX 

65 

68 

67 

65 

65 

69 

67 

68 

70 

64 

64 

76 

70 

67 

69 

64 

66 

63 

67 

65 

73 

72 

75 

66 

65 

66 

60 

71 

65 

64 

66.0 

MIN 

92 

52 

53 

55 

56 

56 

54 

54 

56 

56 

52 

53 

54 

53 

54 

54 

52 

53 

53 

52 

54 

54 

56 

55 

54 

55 

54 

57 

54 

54 

54.0 

SAINT  M4BVS  COLLEOE 

MAX 

S2 

85 

89 

89 

76 

69 

74 

73 

71 

76 

88 

90 

89 

86 

92 

87 

77 

82 

63 

66 

76 

64 

69 

71 

73 

73 

75 

89 

89 

69 

65 

80.0 

MIN 

53 

91 

52 

50 

58 

55 

55 

55 

54 

55 

55 

50 

51 

52 

50 

55 

54 

53 

53 

54 

52 

56 

52 

53 

53 

52 

53 

46 

50 

53 

54 

52.9 

SALINAS  3  E 

MAX 

71 

69 

71 

68 

65 

63 

67 

68 

70 

69 

63 

64 

69 

66 

76 

73 

68 

67 

66 

72 

69 

66 

70 

66 

69 

70 

68 

64 

75 

70 

65 

68.9 

MIN 

52 

51 

92 

51 

54 

55 

55 

55 

55 

54 

51 

51 

51 

50 

56 

52 

50 

50 

50 

49 

52 

51 

46 

48 

55 

55 

56 

50 

51 

53 

52 

52.1 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

72 

71 

72 

71 

66 

66 

66 

69 

71 

69 

65 

67 

71 

75 

74 

74 

66 

69 

71 

75 

67 

67 

71 

69 

68 

73 

71 

69 

66 

70 

67 

70.3 

MIN 

5* 

52 

53 

54 

56 

58 

56 

57 

57 

54 

53 

53 

53 

54 

53 

54 

53 

53 

52 

52 

53 

53 

52 

50 

58 

57 

54 

92 

53 

54 

53.9 

S  r  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

58 

58 

56 

60 

62 

61 

62 

63 

62 

62 

56 

59 

72 

62 

64 

64 

63 

56 

60 

61 

61 

62 

64 

60 

64 

64 

64 

59 

56 

60 

61.3 

MIN 

51 

90 

50 

50 

54 

55 

54 

55 

56 

55 

55 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

54 

52 

53 

51.6 

San  FRANCISCO  wso  ap 

MAX 

65 

66 

69 

68 

73 

70 

70 

70 

65 

71 

65 

64 

73 

72 

67 

73 

65 

67 

67 

70 

66 

63 

66 

70 

69 

73 

69 

63 

71 

71 

65 

68.6 

MIN 

52 

92 

51 

51 

54 

57 

56 

55 

56 

55 

53 

53 

52 

51 

50 

52 

51 

*9 

50 

51 

52 

53 

54 

50 

53 

53 

52 

50 

53 

53 

53 

52.9 

San  FRANCISCO  usi  ci 

MAX 

se 

60 

62 

59 

62 

62 

61 

60 

62 

63 

56 

59 

67 

63 

59 

65 

58 

61 

58 

63 

60 

61 

63 

69 

65 

65 

59 

74 

66 

59 

60 

61.6 

MIN 

52 

91 

51 

51 

54 

56 

55 

54 

54 

53 

52 

52 

51 

51 

50 

52 

53 

52 

52 

92 

51 

52 

53 

51 

52 

53 

52 

92 

52 

53 

53 

52.3 

San  cregorio  z  se 

MAX 

66 

67 

67 

69 

74 

70 

70 

66 

66 

68 

62 

60 

66 

67 

66 

68 

69 

67 

66 

66 

67 

65 

66 

67 

66 

7  1 

66 

76 

70 

70 

65 

67.5 

MIN 

50 

49 

49 

49 

51 

55 

53 

53 

53 

52 

51 

51 

50 

46 

48 

42 

40 

47 

38 

44 

47 

49 

48 

50 

52 

52 

46 

41 

42 

50 

53 

46.9 

San  jose 

MAX 

86 

81 

82 

82 

60 

76 

76 

76 

73 

82 

82 

73 

65 

68 

86 

67 

63 

79 

80 

62 

81 

74 

73 

77 

77 

76 

75 

67 

69 

81 

75 

60.3 

MIN 

57 

96 

55 

56 

56 

59 

56 

56 

58 

59 

55 

56 

55 

57 

56 

54 

52 

50 

52 

54 

53 

47 

46 

52 

56 

54 

54 

52 

57 

53 

53 

54.9 

SAN  LUIS  OeiSPO  POLY 

MAX 

84 

83 

78 

82 

80 

77 

72 

72 

72 

71 

73 

77 

62 

79 

60 

62 

89 

62 

76 

86 

86 

79 

73 

79 

73 

73 

73 

70 

79 

78 

75 

77.9 

MIN 

53 

92 

52 

52 

55 

57 

55 

54 

54 

51 

51 

52 

53 

52 

53 

54 

54 

51 

51 

50 

51 

46 

49 

54 

50 

49 

46 

47 

49 

50 

52 

51.6 

San  MATEO 

MAX 

80 

74 

79 

76 

70 

68 

73 

66 

73 

61 

79 

66 

81 

79 

76 

85 

74 

76 

79 

83 

71 

67 

70 

74 

69 

70 

7l 

90 

65 

72 

75.9 

MIN 

54 

93 

52 

52 

53 

56 

54 

59 

54 

54 

61 

58 

53 

52 

48 

51 

54 

53 

46 

51 

51 

55 

54 

51 

54 

56 

54 

49 

54 

55 

53.4 

SANTA  Clara  universitv 

MAX 

86 

69 

84 

65 

8 1 

79 

79 

77 

77 

63 

63 

75 

86 

68 

67 

66 

89 

62 

84 

62 

74 

76 

78 

79 

78 

78 

69 

91 

81 

77 

62.0 

MIN 

58 

57 

57 

52 

57 

58 

58 

57 

57 

5* 

55 

56 

55 

56 

55 

52 

52 

49 

52 

51 

47 

46 

50 

54 

54 

52 

90 

55 

52 

52 

53.7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

7B 

71 

69 

72 

69 

71 

72 

70 

76 

75 

72 

76 

75 

80 

63 

84 

8 1 

72 

77 

74 

71 

79 

76 

77 

76 

7i 

72 

67 

76 

66 

73 

74.9 

MIN 

52 

92 

52 

51 

52 

57 

55 

56 

52 

47 

53 

51 

49 

53 

54 

55 

47 

45 

49 

45 

46 

44 

40 

40 

48 

49 

48 

44 

46 

53 

53 

49.7 

UPR  SAN  LEANORO  FRTER 

MAX 

82 

74 

79 

79 

73 

69 

67 

69 

67 

68 

60 

66 

67 

82 

82 

78 

79 

70 

75 

77 

79 

68 

66 

69 

73 

70 

71 

67 

63 

81 

70 

73.6 

MIN 

'.9 

46 

47 

46 

49 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

49 

49 

48 

48 

48 

47 

47 

45 

45 

46 

49 

46 

48 

50 

50 

51 

46 

48 

49 

49 

48.7 

WALNUT  CPEEk  2  ESE 

MAX 

96 

96 

98 

98 

86 

77 

62 

76 

82 

97 

91 

S3 

95 

102 

99 

92 

92 

94 

91 

96 

86 

77 

79 

84 

61 

78 

82 

91 

100 

92 

74 

86. n 

MIN 

50 

4' 

48 

50 

53 

53 

52 

50 

49 

49 

51 

47 

49 

47 

47 

47 

46 

46 

44 

46 

49 

47 

46 

44 

49 

43 

49 

44 

49 

46 

49 

48.0 

HATSUNVILLE  MATERkDRKS 

MAX 

72 

72 

69 

66 

67 

62 

67 

66 

66 

71 

66 

65 

66 

66 

73 

71 

76 

6* 

64 

66 

70 

70 

72 

75 

72 

64 

66 

67 

61 

64 

64 

68.9 

MIN 

52 

92 

51 

52 

53 

56 

55 

56 

55 

54 

53 

54 

52 

53 

52 

51 

50 

51 

51 

49 

50 

52 

47 

48 

53 

55 

53 

49 

50 

52 

53 

52.1 

MODDSIOE  FIRE  STA  \ 

MAX 

87 

84 

63 

63 

83 

61 

63 

60 

82 

87 

87 

83 

90 

90 

66 

93 

87 

85 

65 

69 

89 

65 

79 

60 

76 

76 

93 

91 

65 

79 

64.7 

•          •  • 

MIN 

50 

93 

46 

49 

57 

52 

53 

54 

52 

47 

49 

45 

51 

50 

50 

45 

49 

43 

47 

45 

40 

46 

46 

48 

46 

43 

49 

45 

42 

46.1 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARn  ML 

MAX 

90 

85 

86 

86 

86 

82 

78 

81 

78 

82 

66 

84 

79 

94 

91 

87 

69 

67 

81 

86 

67 

65 

60 

77 

83 

80 

77 

79 

89 

69 

62 

63.9 

MIN 

59 

59 

58 

56 

57 

56 

56 

56 

56 

59 

59 

53 

56 

59 

56 

62 

60 

51 

56 

59 

59 

50 

56 

57 

55 

56 

54 

55 

59 

56 

57 

56.6 

ANTIOCH  PUMPING  P|  3 

MAX 

98 

94 

92 

92 

86 

82 

60 

64 

60 

64 

90 

90 

64 

96 

96 

94 

92 

91 

8* 

90 

91 

86 

82 

79 

64 

60 

62 

80 

93 

96 

85 

87.7 

MIN 

58 

92 

56 

56 

58 

56 

56 

52 

52 

52 

60 

52 

54 

58 

64 

64 

51 

50 

50 

52 

52 

50 

92 

62 

56 

54 

53 

52 

53 

55 

56 

54.6 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

99 

lOl 

101 

99 

99 

92 

93 

93 

94 

90 

92 

97 

101 

99 

104 

103 

101 

102 

102 

101 

93 

96 

90 

62 

83 

84 

79 

83 

90 

97 

96 

94.6 

MIN 

74 

73 

78 

73 

73 

69 

66 

69 

67 

69 

65 

69 

70 

72 

74 

73 

70 

69 

70 

69 

70 

62 

56 

53 

54 

61 

56 

99 

62 

67 

68 

67.2 

AUBERRV  I  Nm 

MAX 

96 

96 

97 

97 

90 

91 

90 

90 

66 

89 

94 

96 

96 

100 

100 

99 

96 

97 

97 

93 

92 

85 

79 

60 

78 

76 

61 

87 

92 

92 

67 

91.1 

MIN 

75 

7* 

75 

74 

73 

69 

69 

67 

65 

64 

69 

69 

7? 

75 

75 

73 

TO 

70 

70 

72 

69 

63 

96 

51 

56 

56 

53 

56 

64 

67 

65 

67.0 

BAKERSFIElD  hso  ap 

MAX 

103 

10* 

98 

98 

99 

98 

93 

9* 

100 

101 

101 

109 

10* 

102 

105 

101 

105 

94 

99 

92 

6* 

69 

68 

84 

66 

92 

99 

102 

96 

97.3 

MIN 

76 

75 

'so 

'7° 

77 

70 

69 

69 

66 

67 

70 

69 

74 

76 

79 

76 

71 

71 

72 

69 

72 

69 

59 

57 

59 

63 

60 

62 

67 

73 

67 

69.9 

raT^m  DnuCB  uniicB 

"•tt"   *^U"e^  MUU3C 

97 

66 

89 

69 

92 

97 

98 

98 

97 

96 

97 

96 

95 

93 

91 

85 

79 

79 

79 

78 

86 

92 

93 

90 

91.2 

MIN 

74 

7* 

75 

70 

75 

66 

69 

69 

67 

69 

66 

68 

72 

74 

75 

74 

71 

72 

72 

71 

73 

66 

60 

59 

56 

63 

55 

60 

64 

66 

66 

66.0 

BLACKMELLS  corner  2NNH 

MAX 

100 

100 

102 

99 

94 

95 

97 

92 

90 

92 

97 

97 

97 

101 

102 

99 

101 

IOC 

99 

96 

92 

69 

62 

82 

62 

78 

81 

66 

93 

90 

69 

93.4 

MIN 

72 

66 

66 

70 

69 

65 

61 

65 

62 

59 

64 

62 

67 

69 

68 

66 

63 

61 

64 

60 

66 

56 

51 

51 

55 

52 

55 

56 

63 

58 

65 

62.2 

aUTTONMILLOX 

MAX 

103 

103 

99 

102 

99 

95 

99 

96 

96 

91 

95 

96 

99 

97 

102 

105 

101 

100 

100 

101 

92 

96 

69 

84 

6* 

86 

62 

65 

91 

96 

96 

95.6 

MIN 

71 

71 

69 

67 

70 

66 

65 

66 

63 

61 

59 

63 

66 

66 

70 

66 

64 

6* 

63 

61 

65 

67 

92 

53 

99 

52 

51 

59 

57 

61 

58 

62.6 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

89 

67 

88 

86 

62 

61 

80 

62 

61 

79 

85 

66 

87 

91 

90 

91 

86 

86 

66 

86 

67 

61 

76 

73 

67 

62 

71 

79 

83 

82 

62.5 

MIN 

56 

95 

56 

56 

53 

53 

90 

50 

49 

46 

46 

50 

50 

53 

57 

54 

52 

50 

50 

51 

49 

49 

36 

35 

42 

40 

42 

4^ 

49.  n 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1973 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

105 
66 

102 
64 

101 
63 

100 
66 

100 
66 

93 
59 

69 

54 

90 
53 

68 
53 

89 
53 

94 
56 

98 
55 

96 
61 

101 
61 

104 
66 

100 
64 

99 
59 

95 
59 

93 
64 

96 
60 

96 
59 

92 
55 

84 

50 

80 
50 

85 

51 

63 
53 

84 
54 

62 
54 

93 
59 

97 
65 

95 

57 

93.7 
56.4 

CATHEYS  Vy  BULL  RUN 

RH 

MAX 

MIN 

102 
70 

101 
66 

99 
69 

101 
70 

100 
71 

94 
66 

93 
60 

92 
60 

91 
59 

88 
56 

93 
61 

97 
62 

98 
64 

99 
68 

102 
69 

104 
68 

99 
61 

99 
58 

96 
67 

99 
62 

98 
63 

94 
54 

87 
48 

78 
48 

84 
55 

60 
50 

60 
51 

62 
53 

90 
58 

95 
62 

95 
57 

93.9 
60.6 

CHERRY  VALLEY  OAH 

MAX 

MIN 

59 

94 

61 

93 
62 

69 

60 

68 

55 

75 
57 

82 
54 

86 
55 

86 
52 

64 

52 

67 
54 

88 
54 

90 
59 

95 
60 

94 
60 

93 
59 

93 
57 

90 
56 

90 
62 

69 
56 

90 
57 

65 
54 

60 
46 

74 
42 

77 
46 

72 
46 

67 
43 

76 
46 

85 
53 

86 
51 

65.7 
54. S 

COAL  I NCA 

MAX 

MIN 

CORCURAN  IRRIC  DIST 

MAX 
MIN 

IC 
71 

103 
65 

102 
68 

102 
66 

103 
66 

100 
65 

98 
64 

97 

62 

95 
59 

94 
55 

98 
61 

100 
62 

102 
62 

104 
69 

104 
68 

102 
65 

102 
62 

102 
50 

104 
62 

101 
58 

100 
64 

96 
55 

92 
50 

87 
50 

87 
54 

87 
54 

85 

53 

91 
54 

98 
61 

101 
63 

99 

66 

98.1 
61.1 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

97 
60 

92 
55 

95 
55 

95 
66 

91 
62 

87 
61 

87 
55 

66 
56 

64 
54 

90 
54 

97 
52 

88 
56 

92 
60 

97 
63 

90 
61 

93 
47 

91 
48 

89 
48 

91 
58 

93 
55 

89 
55 

62 
49 

79 
45 

83 
52 

83 
54 

85 
50 

86 
49 

89 
49 

94 
53 

94 

52 

64 
53 

69.5 
54.4 

nuOLEYS 

MAX 
MIN 

96 
51 

95 
49 

94 
51 

93 

52 

89 

50 

87 
55 

66 
44 

87 
45 

86 
42 

87 
41 

91 
44 

94 
44 

97 
46 

98 
50 

99 
52 

96 
49 

93 
43 

92 
41 

93 
49 

92 
45 

89 
45 

64 
37 

64 
31 

78 
32 

74 
31 

74 
35 

7* 
36 

65 
36 

68 
42 

69 
42 

63 
39 

86.7 
43.6 

fcLECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

103 
67 

100 
55 

100 
59 

102 
58 

99 
58 

93 
61 

90 
53 

90 
53 

89 

51 

94 

51 

98 
64 

98 
56 

101 
54 

103 
59 

104 
59 

101 
55 

98 

50 

96 

53 

95 

55 

96 
52 

97 
52 

91 
48 

69 
43 

64 
45 

64 

56 

81 
50 

62 
55 

91 
52 

96 
59 

96 
55 

96 
53 

94.8 
54. S 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
M!N 

100 
69 

100 
68 

97 
64 

100 
63 

95 
60 

94 

60 

91 
57 

93 
54 

99 

60 

102 
68 

104 
66 

101 
66 

101 
62 

100 
56 

96 
61 

96 

53 

90 
46 

86 
49 

66 
49 

91 
56 

97 
57 

99 
62 

96 
57 

96.3 
59.4 

FRESNO  kSO  AP 

MAX 
MIN 

103 
71 

101 
68 

102 
70 

100 
68 

88 
72 

95 
67 

94 
63 

94 
64 

90 
59 

93 
58 

96 
63 

99 
63 

100 

65 

102 
66 

104 
68 

101 
67 

101 
61 

96 

60 

101 
62 

97 
60 

96 
64 

89 
58 

83 
52 

84 
51 

82 
56 

61 
53 

84 
55 

91 
57 

96 
62 

97 
62 

92 
60 

94.7 
62.2 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

MIN 

106 
68 

106 
65 

103 
66 

102 
67 

104 
66 

95 
65 

97 
60 

96 
59 

95 
57 

92 
54 

95 

55 

100 
60 

102 

60 

101 
64 

106 
67 

107 
65 

103 
60 

102 
56 

102 
56 

103 
56 

99 
59 

98 
53 

90 
46 

64 
46 

87 
48 

84 
51 

82 
52 

66 
54 

92 
56 

96 

60 

98 
57 

97.3 
56.6 

GLENNVILLE 

MAX 

MIN 

92 
56 

95 

56 

95 
54 

93 
54 

86 
60 

87 
51 

86 
53 

86 
51 

85 
49 

8! 
46 

91 
47 

96 
49 

96 
56 

96 
55 

96 
57 

93 
54 

95 
52 

96 
51 

94 
51 

91 
50 

68 
57 

68 
45 

79 
36 

77 
36 

77 
40 

76 
46 

75 
42 

65 

42 

90 
43 

69 
42 

67 
45 

86.6 
49.3 

GRANT  GROVE 

MAX 

MIN 

77 
56 

79 
56 

79 
56 

74 
54 

78 
53 

68 

50 

67 
50 

70 
50 

71 
49 

71 
48 

72 
50 

77 
53 

62 
56 

83 
59 

82 
59 

61 
59 

79 
57 

79 
56 

80 
56 

78 
54 

77 
54 

73 
48 

66 
43 

60 
40 

65 
40 

60 
43 

55 

38 

62 
40 

71 
47 

75 

51 

71 
49 

73.0 
50.9 

HANFCIRD 

MAX 

MIN 

101 
67 

96 
64 

98 
67 

98 
65 

98 
64 

97 
65 

93 
63 

92 
61 

94 
58 

92 
54 

96 

60 

96 
60 

98 
63 

99 

66 

100 
66 

96 
64 

98 

60 

96 
59 

99 
59 

98 
57 

95 
58 

90 
54 

66 
50 

66 
51 

67 
51 

82 
53 

63 
54 

94 
54 

96 
62 

96 
57 

96 
57 

94.6 
59.5 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
62 

91 
65 

87 
64 

84 
59 

61 
59 

61 
56 

85 
57 

83 
55 

82 
53 

84 
56 

87 
55 

89 
57 

93 
59 

92 
61 

91 
61 

90 
59 

90 
56 

67 
57 

67 
58 

63 
54 

79 
49 

73 
45 

74 
46 

69 
49 

69 
45 

73 
47 

62 
49 

86 
54 

84 
53 

83.9 
55.4 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

79 
54 

80 
55 

76 
59 

76 
54 

77 
52 

70 
46 

72 
49 

72 
50 

72 
47 

73 
44 

77 
49 

83 
49 

85 
56 

83 
56 

82 

55 

82 
55 

76 
54 

80 
53 

78 
55 

79 
50 

75 
56 

73 
47 

67 
40 

66 
38 

66 

40 

55 
47 

62 
37 

71 
44 

77 
48 

73 
47 

71 
46 

74.6 
49. S 

lORIA 

MAX 
MIN 

99 

72 

99 
70 

96 

72 

97 

70 

95 
73 

87 
65 

91 
67 

91 
65 

69 
63 

68 
63 

92 
65 

94 

65 

94 

71 

97 
74 

101 

75 

100 
72 

98 
67 

9J 

63 

95 
67 

96 
66 

95 
67 

90 
58 

85 
54 

77 
50 

79 
53 

73 
51 

76 
53 

80 
58 

67 
66 

94 

67 

93 
61 

91,1 
64.6 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

100 
79 

100 
80 

101 
63 

104 
61 

96 
7B 

96 
73 

97 
73 

96 
73 

96 
72 

91 

71 

97 

73 

99 

75 

98 
76 

99 

78 

103 
81 

104 
76 

102 
75 

104 
78 

101 
77 

104 
76 

93 
74 

97 

70 

91 
64 

63 
63 

63 
64 

65 
65 

61 
63 

68 
66 

95 

71 

99 

73 

100 
71 

96.4 
73. J 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

96 
71 

95 
66 

97 

70 

95 
72 

90 
71 

89 
67 

94 
69 

95 
66 

92 
65 

92 
62 

99 
62 

102 
68 

101 
65 

102 
65 

101 
70 

100 
69 

100 
65 

101 
63 

100 
61 

97 
62 

95 
69 

94 
59 

67 
54 

86 
52 

66 
50 

63 
56 

61 
50 

93 
52 

96 
54 

93 
60 

88 
63 

94.3 
62.6 

kETTLEiaN  CITY 

MAX 
MIN 

105 
71 

106 
75 

104 
69 

103 
75 

102 

67 

97 
65 

97 
65 

96 
61 

92 
60 

96 
60 

100 
68 

101 
67 

101 
71 

105 
72 

105 
7S 

103 
65 

102 
62 

100 
65 

104 
65 

99 
68 

99 
57 

91 
52 

85 

50 

86 
58 

87 
55 

63 
55 

66 
56 

92 
60 

99 
64 

101 
60 

97.6 
63.8 

KETTLEMaN  STATION 

MAX 
MIN 

103 
79 

101 
75 

102 
76 

103 
76 

99 
72 

96 
67 

96 

67 

95 
66 

91 
60 

94 
66 

99 
72 

96 
72 

100 

70 

101 
74 

104 
76 

101 
77 

102 
69 

98 
66 

102 
72 

99 
67 

97 
67 

96 
59 

96 
56 

86 
53 

85 
60 

84 
60 

84 
57 

91 
62 

97 

67 

100 
70 

93 
65 

96.6 
67.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

103 
67 

101 
58 

97 
66 

99 
68 

100 
63 

96 
61 

63 
55 

9 1 
55 

90 
56 

68 
54 

94 
59 

98 
56 

94 
59 

97 
68 

101 
69 

101 
63 

97 
53 

96 
57 

94 
63 

97 
59 

97 
58 

91 
47 

86 
45 

81 
49 

85 

57 

83 
52 

63 
53 

62 
57 

97 

95 
62 

93.2 
58.2 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

101 
70 

96 
70 

100 
72 

96 
70 

99 
68 

93 
65 

93 
65 

93 
64 

94 
62 

90 
65 

92 
63 

97 
66 

98 
66 

98 

70 

102 
68 

101 
68 

100 
63 

101 
62 

96 
62 

100 
61 

93 
68 

95 
55 

69 

50 

64 
50 

83 
55 

84 
59 

80 
54 

84 
56 

69 
63 

96 
64 

96 
58 

94.0 
63.0 

LINDSAY 

MAX 

MIN 

97 
68 

101 
66 

99 
70 

102 
64 

96 
68 

95 
64 

95 
63 

95 
58 

96 
57 

95 
57 

98 
59 

99 

60 

100 
63 

103 
65 

102 
66 

102 
64 

103 
60 

100 
60 

102 
60 

96 
58 

96 
62 

93 
52 

85 
46 

84 
46 

86 

52 

82 
57 

84 
54 

90 
54 

97 
56 

96 
56 

94 
55 

95.7 
59.6 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

MAX 
MIN 

101 
71 

102 
62 

96 
67 

96 
64 

96 

70 

66 
65 

91 
59 

9  1 
57 

68 
56 

87 
53 

92 
63 

95 

59 

92 
64 

95 

70 

99 
67 

101 
69 

99 
66 

94 

61 

93 
66 

96 
62 

94 
57 

92 
60 

85 

58 

82 
53 

83 

60 

79 
56 

61 
53 

64 
55 

89 

62 

96 

62 

97 
65 

92.  1 
61.7 

LOOGEPOlE 

MAX 
MIN 

79 
'iS 

79 
46 

82 
56 

75 
44 

78 
52 

68 
43 

68 

46 

72 
45 

72 
42 

72 
38 

74 
41 

78 
41 

83 
50 

64 
50 

83 
51 

62 
49 

BO 
48 

80 
47 

81 
47 

7B 
44 

75 
49 

74 
40 

69 
34 

63 
28 

66 
35 

62 
44 

55 
32 

61 
37 

72 
39 

75 
41 

70 
40 

73.9 
43.5 

LOO  I 

MAX 

Mm 

97 
61 

95 
53 

96 
56 

95 
57 

90 
57 

86 
57 

66 
53 

84 

53 

84 
53 

93 
54 

94 

56 

93 
52 

95 
53 

98 
57 

95 
58 

95 

58 

93 
54 

91 
49 

91 
55 

94 
56 

93 
56 

88 
49 

80 
46 

64 

52 

84 
52 

80 
51 

78 
52 

93 
52 

97 
57 

90 
53 

66 
54 

90.3 
54.2 

LOS  SANOS 

MAX 

Mm 

103 
66 

98 
61 

100 
65 

101 
65 

90 
67 

92 
63 

92 
57 

89 
56 

68 
54 

94 

54 

98 
63 

92 
57 

96 

60 

98 

67 

101 
66 

98 
65 

97 
63 

94 
55 

96 
61 

95 
5S 

91 
61 

88 
56 

63 
52 

66 
52 

62 
59 

62 
56 

84 
55 

91 
58 

98 
60 

97 
62 

82 
58 

92.8 
59.8 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

101 
72 

101 
66 

97 

70 

99 

70 

96 
67 

86 
63 

69 
56 

91 
57 

68 
55 

86 
59 

94 
66 

96 
60 

91 
63 

95 
71 

99 
71 

102 
71 

99 
65 

96 
62 

93 
63 

95 
64 

94 
60 

93 
58 

64 

62 

76 
56 

84 
61 

81 
59 

61 
54 

64 
60 

89 
56 

96 
65 

96 
59 

92.3 
62.7 

MADERA 

MAX 

Mm 

105 
6R 

105 
63 

102 
63 

102 
62 

103 
63 

92 
64 

96 
60 

96 
66 

96 
62 

96 
61 

95 
54 

100 
60 

100 
62 

100 
67 

103 
67 

106 
65 

104 
61 

101 
60 

100 
64 

102 
60 

100 
60 

99 
54 

69 
49 

63 

51 

67 
57 

79 
53 

83 
S4 

66 
57 

91 
60 

96 
62 

99 
59 

96.7 
60.3 

MANTECA 

MAX 

Mm 

103 
64 

100 
55 

98 
36 

100 
61 

97 
61 

91 
62 

87 
55 

89 
56 

68 
55 

88 
56 

94 
58 

96 
55 

96 
56 

96 
56 

101 
56 

101 
64 

96 
53 

96 
52 

92 
56 

94 
59 

96 
60 

97 
54 

60 
54 

78 
55 

65 
55 

83 
54 

64 
54 

61 
55 

92 
59 

86 
54 

94 
57 

92.2 
56.7 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

103 
7f 

101 
67 

101 
76 

99 
75 

96 
74 

96 
69 

95 

71 

95 
69 

94 
65 

90 
66 

90 
64 

96 
69 

99 
74 

96 

77 

102 
77 

103 
7! 

101 
71 

101 
67 

99 

72 

100 
68 

91 
71 

95 
62 

69 
59 

62 
55 

82 
60 

84 
56 

66 
52 

63 
61 

89 
66 

93 
68 

98 
66 

94.7 
67.9 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

Mm 

103 
63 

100 
60 

102 
62 

101 
65 

100 
70 

92 
60 

92 
57 

91 
56 

91 
56 

94 
55 

99 
60 

101 
58 

96 

60 

102 
63 

102 
64 

100 
67 

96 
57 

96 

57 

96 
64 

99 
62 

97 
56 

92 
52 

66 
48 

66 
49 

65 

55 

63 
52 

84 

52 

91 
56 

98 
58 

96 
56 

94 
57 

95.3 
56.4 

MODESTO 

MAX 

Mm 

101 
65 

96 
!7 

96 

62 

98 
65 

93 
63 

86 
63 

89 
56 

69 
58 

87 
56 

94 
57 

97 
59 

92 
57 

95 
51 

100 
65 

102 
65 

96 
68 

94 
54 

92 
54 

94 
59 

96 
58 

91 
61 

83 
51 

80 
49 

65 
54 

83 
56 

84 
55 

83 
55 

91 
56 

98 
58 

95 
53 

83 
56 

91.6 
58.2 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

Mm 

100 
65 

96 
57 

96 
57 

95 
62 

95 
61 

66 
62 

89 
55 

90 
55 

85 
53 

93 
52 

97 
58 

96 
54 

91 

57 

96 
62 

99 
61 

98 
60 

95 
51 

92 
51 

92 
56 

95 
55 

93 
56 

65 
48 

62 
45 

65 
49 

64 
48 

85 
50 

87 
52 

90 
54 

95 
58 

93 
57 

68 
54 

91.8 
55.3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

96 
64 

97 
66 

95 
67 

95 
65 

96 
64 

87 
61 

90 
60 

89 
60 

90 
57 

68 
54 

89 
57 

94 
59 

96 
64 

97 
65 

100 
65 

100 
63 

98 
64 

96 

59 

96 

61 

96 
60 

94 
66 

91 
54 

66 
49 

79 
44 

60 
47 

76 
53 

74 
48 

79 
52 

67 
56 

92 
57 

91 
54 

90.9 
58.9 

□RANGE  COVE 

MAX 

Mm 

103 
68 

103 
69 

102 
66 

102 
65 

102 
72 

94 
65 

94 

62 

94 

61 

94 
57 

91 
57 

93 
57 

92 
58 

92 
58 

100 
60 

103 
68 

lO* 
66 

102 
61 

102 
60 

103 
62 

102 
60 

96 
66 

97 
54 

94 
49 

89 
48 

90 
48 

65 
52 

60 
53 

84 
55 

90 
60 

96 
61 

97 
56 

95.8 
59.9 

PORTERVILLE 

MAX 

Mm 

103 
73 

99 

70 

103 
73 

100 
66 

103 
72 

95 
67 

97 
65 

96 
65 

96 
60 

92     94  100 
61     62  63 

100   100  104 
68     70  74 

103  101 
71  63 

103 
69 

102 
63 

103 
64 

91 
65 

98 
58 

90 
52 

86 
52 

65 

57 

67 
59 

63 
57 

66 
56 

91 
62 

98 

61 

100 
61 

96.4 

63.8 

S««  n«f«i«nc«  Notai  ToUowlng  Sl«Uoa  Ind«i 
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DAILY  TEMPERATURES 


tUCUST  H73 


Station 

Diy  oi  Month 

• 

a 
« 

1 

2  1 

3 

4 

5  1 

B 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1 

16 

17 

18 

1 

13, 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

POSEV  3  E 

MAX 

Mm 

BB 
96 

87 
59 

88 
57 

96 
55 

84 
54 

84 

53 

83 
93 

82 
51 

63 

50 

64 

51 

82 
52 

89 
91 

68 

91 

90 
52 

89 
53 

91 
51 

89 
52 

99 
54 

79 
53 

80 
49 

72 
43 

71 
41 

72 
42 

70 
41 

72 
43 

75 
45 

79 
46 

63 
49 

62 

47 

83 
48 

76 
49 

62.1 
49.6 

S4LT   SPRINGS   PNR  HDUSE 

MAX 

MIN 

94 
69 

92 
69 

92 
63 

89 
67 

97 
64 

84 
63 

86 

61 

86 
97 

95 

60 

86 

60 

89 
59 

90 
99 

94 

60 

94 

70 

93 
69 

93 
67 

92 
64 

91 
59 

89 

62 

89 
64 

98 
97 

83 
57 

78 
46 

76 
48 

74 
52 

69 
48 

74 
48 

69 
48 

68 

93 

87 

62 

84 

94 

66.5 
99.1 

S4N  LUIS  D4M 

MAX 

MIN 

100 
75 

100 
61 

93 
69 

100 
66 

99 
61 

99 
62 

94 
99 

87 
59 

81 
59 

68 

60 

91 
64 

99 
61 

88 

60 

93 
66 

96 
74 

99 
74 

98 

70 

92 
64 

94 

67 

95 
63 

94 
66 

87 
58 

61 
58 

78 
58 

64 

58 

78 
56 

76 
56 

84 

56 

89 

62 

97 
60 

91 
96 

90.2 
62.9 

SONORA  RS 

MAX 

MIN 

103 
63 

lOl 
60 

101 
62 

101 
64 

99 
60 

92 
62 

93 
92 

94 
56 

92 
54 

91 
53 

93 
98 

95 
98 

97 
99 

101 
62 

103 
64 

104 
61 

101 
55 

97 
99 

96 
59 

97 
57 

97 
56 

93 
91 

67 
44 

60 
44 

83 
50 

91 
48 

81 
49 

63 

91 

69 

96 

94 

56 

94 
93 

94,0 
99.9 

SO  ENTR4NCE  VOSEIITE 

MAX 
MIN 

88 

56 

86 
56 

BR 

60 

84 
59 

85 
56 

76 
52 

73 
49 

81 
51 

79 
49 

90 
47 

81 
46 

89 
48 

87 
49 

91 
56 

89 
57 

68 
57 

98 
54 

89 
92 

85 

52 

84 

52 

84 
54 

79 
48 

77 
43 

75 
35 

72 
37 

61 
42 

62 
39 

70 
36 

80 
44 

62 
48 

64 
47 

80.9 
49.5 

STtlCtiTON  WSO  4P 

MAX 
MIN 

100 
67 

97 
56 

98 
63 

97 
64 

89 
62 

85 
61 

87 
56 

85 

57 

86 
55 

94 

56 

96 

63 

90 
55 

96 
57 

101 
65 

100 
65 

96 
61 

94 
57 

91 
93 

93 
57 

96 
59 

90 
58 

82 
92 

60 
93 

94 

52 

81 
56 

93 
54 

79 
96 

91 
96 

97 
63 

93 
56 

80 
98 

90.7 
98.2 

STOCKTON  FIRE  ST4  NO  « 

MAX 
MIN 

100 
61 

98 
92 

96 
58 

96 
59 

94 
57 

87 

57 

82 
54 

86 
53 

93 
53 

95 

53 

94 
56 

96 
92 

98 
53 

96 
59 

100 
59 

97 
60 

94 
54 

94 

51 

94 

51 

92 
55 

95 
56 

89 

50 

83 
49 

80 
50 

85 

52 

92 
52 

B2 
92 

80 
93 

92 
98 

96 
54 

91 
56 

90.9 
94.9 

TeH4CH4PI 

MAX 
MIN 

89 

66 

90 
6» 

92 
64 

87 
59 

84 
60 

82 
59 

82 
60 

83 
99 

81 
57 

92 
57 

92 
49 

94 
94 

93 

60 

93 
59 

90 
62 

89 
61 

"1 
59 

92 
59 

91 
56 

88 
61 

95 
67 

82 
56 

79 
49 

76 
46 

76 
49 

72 
46 

76 
45 

66 
44 

91 
46 

86 
52 

84 
58 

69.7 
56.4 

TEJOH  R4NCHD 

MAX 
MIN 

100 
70 

99 
68 

99 
68 

92 
69 

99 
61 

96 
63 

94 

62 

92 
60 

68 
95 

90 
58 

97 
67 

96 

60 

95 

60 

100 
69 

100 
67 

98 
69 

101 
60 

99 

69 

90 
60 

92 
62 

94 
60 

89 
59 

62 
48 

90 
46 

85 

50 

80 
52 

62 
98 

66 

96 

92 
63 

95 

62 

89 

62 

92.4 

60.5 

THUEE  RVRS  EDISON  PM  1 

MAX 
MIN 

101 
70 

103 
71 

103 
74 

101 
67 

102 
72 

95 
61 

95 
69 

95 
67 

96 
64 

93 
62 

97 
63 

99 
69 

102 
66 

103 
70 

106 
69 

109 

70 

103 
67 

104 
69 

103 
68 

102 
66 

97 
69 

97 
60 

91 
59 

85 

50 

97 
55 

85 
62 

94 
93 

97 
97 

97 
58 

98 
62 

96 
62 

97.9 
64.2 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

98 
59 

96 
58 

96 
59 

96 
59 

93 
57 

89 
57 

90 
53 

90 
55 

87 
53 

90 
51 

93 
56 

93 
58 

98 

56 

99 
63 

99 
63 

99 
61 

95 
55 

93 
59 

94 
59 

95 
98 

94 

56 

67 
52 

82 
54 

80 
44 

79 
52 

76 
50 

78 
92 

67 
90 

91 
55 

91 
57 

91 
53 

90.9 
99.9 

TR4CV  C4B60N4 

MAX 
MIN 

102 
6? 

102 
54 

97 
56 

103 
61 

100 
60 

96 
62 

90 
54 

90 
54 

97 
52 

87 
53 

96 
59 

98 
53 

91 
53 

94 
55 

99 
62 

102 
64 

98 
54 

97 
50 

94 

52 

96 
56 

96 
56 

93 
49 

85 
47 

BO 
49 

87 
52 

96 
53 

65 

54 

86 
94 

92 
59 

99 
54 

95 
55 

93.9 
99.0 

TRACT   PUNPING  PLANT 

MAX 
MIN 

99 
67 

98 
98 

98 
61 

96 
63 

90 
62 

85 
63 

99 
58 

94 
57 

93 
56 

96 
57 

93 
63 

88 
59 

97 
55 

100 
61 

100 
69 

96 
68 

99 
67 

91 
59 

93 
57 

95 
63 

90 
59 

66 

53 

75 
54 

95 
57 

82 
57 

90 
55 

82 
56 

92 
55 

99 
62 

85 

90.8 
59.3 

VISALlA 

MAX 

101 
72 

97 
67 

100 
63 

97 
66 

101 
66 

92 
65 

95 
64 

94 
64 

94 

90 
60 

92 
63 

94 
69 

92 
61 

99 
69 

101 
69 

101 
66 

100 
63 

101 
62 

96 
63 

100 
61 

91 
63 

97 
57 

91 
92 

83 
53 

63 
58 

83 
56 

61 
56 

64 

57 

98 
55 

94 
63 

97 
61 

93.9 
62.0 

NASCO 

MAX 

MIN 

103 
75 

103 
70 

103 
73 

101 
70 

103 
74 

97 
67 

99 
66 

97 
66 

97 
59 

92 
58 

99 
62 

100 
65 

100 
70 

104 

70 

104 
69 

103 
69 

101 
66 

102 
66 

102 
66 

104 
65 

93 
68 

100 
63 

91 
53 

95 
53 

85 

56 

98 
56 

89 
54 

86 
58 

92 
61 

98 

63 

101 
63 

97.3 
64.3 

VOSE«ITE    PARK  MEAD0TR5 
•            >  • 

MAX 
MIN 

95 
57 

97 
62 

96 
60 

94 
60 

95 
53 

97 
58 

92 
53 

89 

52 

89 
51 

88 
50 

90 
46 

93 
48 

97 
53 

99 
54 

99 
58 

96 
59 

98 
54 

98 
50 

96 
55 

96 
55 

97 
52 

93 
46 

67 
44 

83 
41 

85 
46 

88 
48 

82 
42 

89 
47 

65 
49 

91.2 
91.9 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

92 
67 

102 
64 

92 
64 

90 
62 

88 

57 

89 
57 

69 
54 

90 
56 

92 
58 

97 
59 

92 
55 

93 
63 

90 
65 

66 
64 

94 
68 

94 
69 

93 
67 

100 
70 

102 
72 

98 
72 

97 
68 

64 

58 

56 

55 

51 

52 

66 
46 

94 
94 

99 
54 

84 
56 

92.4 
60.4 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

71 
98 

74 

60 

72 
62 

74 
62 

73 
62 

70 
62 

69 
57 

7 1 
57 

79 
58 

70 
60 

69 
45 

69 
63 

79 
61 

70 
63 

71 
60 

70 
61 

73 
62 

74 

61 

80 
63 

79 
62 

74 

63 

79 
96 

70 
57 

74 
58 

72 
58 

73 
99 

73 
55 

75 
58 

77 
55 

85 
59 

78 
55 

73.5 
59.2 

BAHRETT  DAH 

MAX 
MiN 

96 
62 

96 
63 

98 
64 

99 

62 

91 
58 

90 
55 

52 

9 1 
52 

93 
54 

93 
55 

99 
55 

94 
97 

96 
62 

91 
62 

89 
63 

99 
64 

94 

62 

94 

65 

102 
64 

101 
67 

96 
64 

96 
60 

97 
46 

91 
48 

90 
49 

63 
53 

60 
51 

82 
44 

89 
46 

94 
52 

68 
93 

92.4 
56.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

97 
56 

95 
57 

96 
57 

99 
58 

88 
53 

94 
60 

91 
53 

92 
57 

90 
56 

94 

60 

98 
54 

96 
69 

94 
65 

99 
65 

96 
67 

98 
66 

99 
67 

96 
66 

99 
61 

98 
65 

96 
63 

95 

63 

95 
43 

88 
40 

86 
39 

60 
44 

79 
43 

93 
44 

89 
43 

93.9 
96.3 

Bie  SEAR  LAKE 

MAX 

MIN 

76 
49 

80 
49 

75 
49 

75 
53 

74 
49 

73 
43 

72 
45 

79 
47 

81 
46 

79 
41 

82 
45 

82 
92 

91 
53 

78 
43 

79 
51 

81 
51 

80 
55 

80 
52 

81 
51 

79 
40 

79 
49 

78 
47 

77 
39 

75 
43 

71 
43 

66 
36 

69 
37 

76 
37 

76 
37 

73 
43 

70 
42 

76.7 
45.7 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

93 
63 

91 
64 

92 
65 

90 
64 

93 
62 

83 
59 

82 
98 

88 
58 

92 
58 

67 
60 

88 
61 

92 
99 

98 
61 

90 
63 

90 
63 

92 
64 

91 
62 

100 
64 

102 
65 

100 
68 

93 
69 

93 
61 

88 
59 

87 
53 

92 
61 

77 
60 

81 
97 

62 
53 

90 
58 

86 
58 

90 
57 

88.8 
60.7 

CACHUMA  LAKE 

MAX 

MIN 

95 
93 

95 
92 

91 
51 

97 
58 

89 
56 

79 
56 

49 

52 

82 
54 

82 
51 

89 

50 

89 
91 

90 
52 

94 
93 

92 
54 

96 
52 

96 
53 

92 
50 

95 
51 

97 
91 

99 
50 

89 
48 

60 
49 

83 
48 

93 
48 

77 
50 

74 
46 

79 
48 

67 
48 

90 
46 

88 
51 

86.1 
90.9 

CAMPO 

MAX 

Mm 

97 
56 

98 
97 

96 
97 

94 

51 

91 
57 

87 
46 

89 
42 

92 
46 

93 
49 

94 
48 

98 
51 

101 
96 

96 
61 

97 
60 

97 
56 

99 
58 

99 

63 

101 
69 

100 
56 

94 
64 

94 

95 

94 
94 

90 
40 

91 
39 

84 
37 

79 
31 

93 
42 

90 
39 

96 
45 

90 
50 

67 
46 

93.2 
90.7 

CANDG4  P4RK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

97 
66 

98 

62 

97 
64 

94 
65 

93 
62 

97 
62 

65 
97 

93 
56 

95 
56 

93 
55 

91 
60 

98 
57 

97 

62 

96 
61 

96 
62 

96 
62 

99 
61 

104 
61 

104 
62 

94 
68 

98 
68 

96 
55 

92 
92 

90 
51 

66 
53 

79 
59 

69 
91 

85 
52 

95 
52 

92 
98 

83 
56 

»3.1 
99.0 

Cmula  vista 

MAX 

Mm 

70 
64 

71 
69 

71 
69 

71 
64 

69 
64 

70 
64 

70 
64 

69 
64 

70 
62 

69 
61 

68 
62 

69 
62 

70 
64 

70 
64 

70 
65 

70 
65 

69 
64 

70 
64 

73 
65 

78 
67 

62 
65 

75 
64 

74 

62 

70 
61 

71 
62 

71 
63 

69 
60 

70 
61 

69 
63 

70 
63 

69 

63 

70.9 
63.4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

91 
62 

92 
62 

90 
65 

90 
63 

87 
61 

92 
59 

55 

56 

85 
97 

89 
58 

94 

60 

87 
98 

90 
60 

67 
62 

89 
61 

91 
63 

90 
64 

90 
66 

97 
69 

100 
71 

85 

66 

91 
62 

92 
96 

88 
59 

86 
56 

79 

60 

79 
53 

81 
54 

63 
55 

89 
58 

82 
59 

67.4 

60.3 

CORONA 

MAX 

Mm 

93 
61 

92 
62 

91 
64 

89 
62 

93 
61 

93 
60 

85 
54 

89 
92 

93 
99 

68 
59 

97 
59 

91 
96 

90 
61 

99 
61 

96 
61 

92 
61 

92 
60 

97 
61 

103 
60 

98 
69 

92 
65 

96 
98 

93 
91 

67 
91 

84 
54 

77 
55 

62 
53 

9l 
52 

89 
54 

86 
53 

63 
94 

89.9 
97.9 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

79 
64 

78 
63 

80 
62 

75 
65 

75 
62 

75 
63 

75 
62 

76 
62 

79 
57 

77 
61 

75 
62 

74 
61 

91 
67 

83 
65 

77 
67 

76 
67 

77 
63 

61 

62 

87 
64 

92 

67 

84 

64 

80 
61 

79 
62 

78 
57 

77 
62 

74 

64 

79 
61 

74 
99 

74 
61 

73 
60 

74 

61 

77.9 
62.9 

CUVAHA 

MAX 

Mm 

CUVAM4C4 

MAX 

Mm 

86 
98 

82 
99 

82 
96 

89 

57 

92 
57 

77 
51 

91 

55 

83 
52 

82 
93 

96 
54 

86 
58 

68 

63 

91 
62 

61 
59 

88 
57 

92 

60 

67 
61 

89 
61 

90 
60 

61 
57 

68 
97 

89 
94 

82 
51 

78 
51 

74 
44 

66 
42 

71 
36 

81 
46 

62 
48 

60 

91 

82.3 
94.2 

ORV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

98 
97 

100 
60 

99 
64 

99 
62 

94 
59 

90 
97 

92 

51 

91 
52 

99 
90 

93 
50 

96 
53 

102 
59 

100 
59 

97 
59 

99 
60 

99 
59 

99 
58 

102 
59 

101 
60 

94 

67 

99 
93 

99 
47 

90 
47 

91 
48 

79 
90 

79 
47 

64 

46 

69 
47 

95 
47 

91 
47 

93.9 
94.3 

El  CAPITAN  OAM 

MAX 

Mm 

95 
99 

99 

60 

100 
60 

94 

62 

89 
60 

89 
61 

94 

52 

93 
99 

93 
96 

68 
59 

93 
99 

99 
99 

91 
61 

67 
60 

93 
60 

94 

61 

92 
61 

100 
64 

104 
69 

98 
69 

97 
61 

99 
48 

69 
49 

90 
49 

80 
98 

60 
93 

84 

49 

89 

50 

93 
97 

86 

61 

92.0 
97.6 

ElSINORE 

MAX 

MIN 

100 
64 

102 
61 

100 
63 

96 
63 

93 
59 

91 
59 

93 
99 

97 
54 

98 
58 

98 
58 

96 
51 

102 
60 

99 
64 

100 
96 

103 
69 

102 
65 

102 
69 

107 
69 

105 
61 

92 
69 

98 
64 

99 
99 

98 
51 

93 
90 

69 
91 

84 

99 

86 
91 

92 
90 

94 
51 

90 
91 

69 

95 

96.2 
98.1 

ESCONDIOO 

MAX 

MIN 

90 
60 

89 
62 

89 

62 

94 

62 

93 
61 

82 
63 

84 
60 

85 
99 

96 
59 

84 

61 

66 
60 

66 
60 

85 
62 

69 

61 

86 
62 

67 
61 

98 

62 

93 
62 

96 
64 

93 
68 

92 
68 

90 
60 

67 
59 

69 
94 

79 
62 

77 
59 

79 
92 

83 
97 

65 
97 

81 
62 

80 
60 

85.9 
60.5 

MONTANA  K4tSER 

MAX 

Mm 

95 
66 

99 
64 

99 
69 

91 
63 

86 
63 

86 
60 

69 
98 

89 
58 

92 
60 

91 
59 

91 
59 

99 

61 

90 
63 

93 
64 

94 
63 

94 

66 

94 
64 

100 
69 

103 
68 

100 

74 

93 
69 

94 

67 

90 
60 

98 
99 

86 
59 

77 
58 

61 
98 

89 
95 

93 
56 

90 
96 

62 

57 

90.9 
62.0 

SiClESPIE  flELD 

MAX 

Mm 

88 

63 

92 
63 

86 

63 

82 
64 

82 
64 

83 

63 

65 

60 

87 
59 

87 

61 

80 
63 

86 

62 

86 

61 

83 
64 

84 

64 

64 
63 

86 

63 

99 

63 

9t 
69 

98 
65 

92 
70 

93 
67 

93 
61 

88 
97 

83 
56 

77 
62 

76 
62 

61 
97 

62 
98 

86 

60 

81 

62 

81 
62 

89.3 
62.2 

S*«  R»Im«dc«  Noi«i  roUewtog  SuUob  Isdax 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  197i 


Sutton 

Day  oi  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

.is 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

henshah  dah 

MAX 

96 

98 

98 

98 

90 

91 

87 

88 

90 

92 

96 

98 

98 

98 

99 

99 

99 

101 

102 

100 

94 

92 

94 

90 

91 

83 

79 

84 

89 

95 

90 

93.5 

MIN 

57 

58 

57 

58 

56 

48 

47 

46 

49 

48 

48 

54 

60 

62 

60 

56 

60 

59 

54 

62 

55 

52 

36 

36 

39 

41 

45 

45 

61.6 

I  DYL  L  WILD   FIRE  OEPT 

MAX 

91 

»> 

83 

81 

81 

79 

80 

85 

66 

85 

89 

91 

89 

86 

80 

62 

80 

81 

81 

79 

81 

85 

64 

62 

60 

75 

74 

81 

84 

84 

80 

82.8 

MIN 

59 

44 

55 

54 

52 

46 

50 

50 

52 

54 

55 

58 

60 

60 

58 

57 

56 

57 

56 

61 

53 

64 

44 

43 

42 

39 

36 

40 

44 

51 

47 

51.3 

JULIAN  HVNQlA 

MAX 

93 

94 

92 

88 

66 

85 

87 

90 

90 

91 

93 

97 

96 

93 

94 

96 

96 

98 

99 

91 

91 

93 

86 

86 

76 

74 

90.7 

MIN 

59 

61 

6 1 

61 

58 

50 

49 

51 

63 

54 

53 

60 

65 

65 

63 

61 

64 

63 

60 

63 

57 

64 

43 

41 

3? 

35 

55.5 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

71 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

73 

77 

85 

85 

78 

78 

76 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

74.4 

MIN 

53 

64 

64 

63 

52 

53 

55 

55 

55 

56 

52 

53 

60 

61 

62 

59 

58 

58 

58 

56 

53 

53 

53 

52 

50 

53 

52 

52 

53 

56.1 

LA  MESA 

MAX 

as 

87 

83 

79 

81 

81 

64 

81 

84 

84 

61 

80 

82 

63 

83 

90 

94 

92 

91 

91 

87 

61 

75 

78 

80 

80 

80 

80 

83.5 

MIN 

60 

63 

62 

62 

62 

60 

60 

61 

60 

58 

59 

61 

61 

61 

63 

63 

65 

66 

65 

61 

59 

53 

60 

63 

56 

59 

59 

60 

50 

51.0 

LOMPOC 

MAX 

71 

71 

70 

73 

64 

71 

69 

73 

71 

67 

69 

68 

71 

69 

70 

73 

71 

70 

72 

74 

68 

59 

72 

55 

56 

73 

57 

69 

76 

69 

69 

70. 1 

MIN 

53 

52 

53 

54 

5 1 

57 

55 

56 

55 

53 

52 

53 

54 

53 

54 

54 

5 1 

51 

52 

52 

54 

50 

45 

47 

51 

53 

47 

51 

51 

52 

53 

52.2 

LONG  BEACH  WSO  AP 

MAX 

89 

84 

80 

78 

80 

81 

80 

83 

83 

77 

79 

85 

79 

85 

81 

83 

78 

90 

97 

80 

90 

89 

82 

60 

77 

76 

79 

80 

82 

79 

75 

82.0 

MIN 

66 

67 

66 

68 

64 

64 

64 

64 

63 

66 

65 

66 

67 

67 

66 

64 

68 

65 

66 

70 

68 

54 

59 

64 

65 

66 

50 

59 

61 

62 

6  ] 

64.7 

LOS  AF4GELES  MSG  AP 

MAX 

76 

77 

76 

75 

73 

73 

72 

72 

77 

77 

74 

71 

77 

78 

74 

74 

75 

76 

85 

60 

79 

76 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

75.0 

MIN 

63 

64 

64 

65 

64 

64 

63 

63 

61 

63 

62 

61 

63 

64 

64 

64 

64 

63 

66 

68 

65 

64 

60 

61 

55 

53 

62 

61 

61 

62 

50 

53.1 

LQS  Af4GELE5  CIVIC  CTR 

MAX 

86 

84 

85 

82 

78 

77 

78 

79 

85 

80 

80 

83 

84 

87 

83 

65 

85 

89 

94 

86 

67 

68 

62 

61 

75 

72 

77 

77 

81 

78 

77 

82.1 

MIN 

66 

67 

67 

67 

63 

65 

63 

62 

63 

65 

64 

63 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

71 

72 

71 

66 

62 

53 

64 

55 

54 

61 

6  1 

62 

61 

55.0 

MT  WILSON  2 

MAX 

90 

88 

84 

80 

77 

77 

77 

79 

83 

81 

84 

95 

68 

88 

66 

68 

85 

89 

85 

83 

80 

80 

78 

75 

70 

62 

70 

77 

80 

82 

77 

81.2 

MIN 

7? 

72 

65 

65 

60 

59 

60 

62 

62 

65 

63 

70 

62 

73 

70 

71 

69 

67 

67 

61 

53 

62 

60 

55 

54 

42 

43 

54 

60 

53 

59 

62.3 

NEMPURT  BEACH  HARBOR 

MAX 

72 

73 

73 

72 

68 

69 

68 

67 

71 

69 

68 

68 

71 

72 

70 

70 

75 

78 

73 

73 

73 

71 

72 

72 

70 

59 

69 

69 

66 

70 

70.8 

MIN 

65 

68 

67 

66 

65 

65 

63 

63 

61 

63 

62 

64 

62 

63 

63 

65 

64 

63 

64 

68 

66 

61 

66 

56 

63 

64 

62 

60 

61 

62 

62 

63.3 

OCEANS  I DE 

MAX 

78 

76 

76 

74 

76 

76 

75 

76 

75 

74 

76 

76 

76 

75 

76 

74 

89 

76 

78 

79 

77 

77 

77 

76 

76 

77 

75 

75 

76 

76.4 

MIN 

65 

67 

65 

63 

63 

59 

62 

59 

59 

61 

63 

63 

63 

65 

64 

64 

62 

62 

65 

62 

60 

56 

63 

63 

58 

58 

61 

63 

63 

62,1 

OJAI 

MAX 

90 

89 

90 

86 

83 

76 

76 

83 

88 

86 

84 

90 

97 

86 

89 

92 

89 

99 

98 

100 

89 

91 

91 

90 

63 

7? 

80 

86 

85 

84 

79 

87.2 

MIN 

62 

98 

62 

60 

62 

61 

57 

59 

56 

57 

56 

57 

60 

59 

62 

60 

5' 

61 

63 

61 

64 

57 

53 

53 

53 

57 

50 

51 

51 

53 

56 

57.7 

axNARD 

MAX 

76 

76 

77 

79 

73 

73 

73 

73 

74 

76 

76 

75 

74 

76 

76 

77 

76 

79 

78 

82 

78 

77 

76 

78 

76 

78 

75 

74 

75 

74 

71 

75.8 

MIN 

61 

62 

56 

61 

62 

62 

62 

63 

56 

55 

57 

59 

59 

58 

57 

60 

62 

60 

63 

62 

59 

57 

58 

59 

62 

62 

66 

56 

50 

57 

54 

59.3 

PALDMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

88 

89 

93 

87 

79 

81 

80 

80 

85 

89 

90 

80 

88 

68 

90 

94 

90 

90 

92 

81 

63 

66 

65 

60 

76 

72 

72 

84 

86 

60 

64.6 

MIN 

64 

65 

61 

62 

59 

55 

57 

59 

60 

60 

59 

65 

62 

66 

66 

69 

63 

62 

58 

58 

62 

66 

54 

5  1 

43 

42 

49 

54 

60 

57 

58.5 

PASADENA 

MAX 

91 

89 

89 

88 

83 

82 

82 

86 

89 

65 

87 

90 

90 

90 

90 

69 

90 

96 

96 

97 

92 

92 

90 

86 

64 

79 

80 

83 

87 

87 

80 

87.8 

MIN 

63 

64 

64 

64 

63 

61 

57 

56 

59 

60 

61 

60 

61 

63 

62 

64 

63 

69 

66 

69 

69 

63 

56 

56 

61 

60 

58 

55 

56 

59 

57 

61.3 

POMONA  CAL  POLV 

MAX 

92 

92 

90 

89 

88 

82 

63 

63 

65 

63 

83 

87 

91 

86 

89 

90 

90 

89 

96 

99 

87 

91 

93 

67 

85 

79 

76 

80 

83 

87 

80 

67.1 

MIN 

62 

62 

64 

64 

64 

59 

56 

57 

55 

58 

56 

56 

60 

62 

62 

62 

61 

62 

66 

69 

66 

60 

51 

53 

52 

67 

57 

51 

54 

56 

57 

59.2 

RAMONA  SPAULOING 

MAX 

96 

96 

95 

90 

88 

88 

90 

92 

93 

69 

97 

96 

93 

94 

94 

94 

93 

101 

103 

98 

98 

96 

93 

89 

84 

78 

82 

87 

93 

89 

64 

92.0 

MIN 

59 

58 

57 

60 

53 

54 

51 

54 

51 

51 

57 

55 

60 

60 

60 

58 

66 

62 

61 

65 

61 

55 

42 

42 

53 

50 

45 

41 

42 

51 

54 

54.5 

REOLANOS 

MAX 

98 

98 

97 

92 

90 

89 

90 

94 

95 

92 

95 

99 

96 

95 

99 

99 

98 

103 

103 

94 

96 

98 

93 

91 

82 

79 

82 

88 

96 

86 

85 

93.4 

MIN 

62 

62 

66 

63 

59 

56 

54 

55 

56 

57 

55 

59 

59 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

70 

64 

59 

53 

52 

52 

54 

54 

50 

53 

53 

5 1 

58. c 

RIVERSIDE  FIRE  STA  1(3 

MAX 

96 

96 

95 

92 

88 

86 

87 

91 

94 

90 

92 

95 

94 

94 

96 

96 

94 

101 

103 

96 

96 

95 

92 

69 

64 

79 

83 

87 

94 

88 

83 

91.9 

MIN 

66 

64 

67 

65 

64 

61 

57 

57 

58 

59 

61 

61 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

64 

64 

66 

61 

64 

55 

56 

56 

56 

53 

55 

55 

57 

60. 9< 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

96 

95 

96 

93 

90 

87 

66 

66 

69 

93 

90 

93 

97 

95 

95 

98 

97 

97 

102 

104 

95 

96 

97 

92 

91 

83 

79 

84 

86 

97 

88 

92." 

MIN 

66 

64 

68 

66 

65 

61 

57 

56 

56 

60 

61 

61 

64 

65 

64 

64 

64 

65 

66 

70 

66 

61 

55 

56 

57 

58 

56 

53 

55 

56 

56 

61.1 

San  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

98 

99 

99 

94 

90 

89 

90 

94 

97 

94 

97 

100 

97 

97 

100 

99 

100 

10* 

105 

96 

96 

98 

93 

93 

82 

80 

82 

90 

96 

89 

86 

94.!  ^ 

MIN 

66 

65 

70 

67 

63 

6 1 

59 

59 

60 

60 

63 

65 

65 

67 

67 

70 

68 

57 

57 

57 

58 

57 

58 

5  5 

62. !I 

SANDBERG  WSO 

MAX 

87 

91 

87 

85 

82 

79 

82 

82 

77 

83 

89 

93 

95 

92 

91 

68 

89 

91 

91 

84 

:5 

78 

71 

79 

69 

63 

69 

61 

84 

86 

78 

83,1, 

MIN 

69 

69 

67 

64 

62 

58 

60 

61 

56 

56 

63 

68 

72 

74 

73 

72 

66 

69 

66 

66 

64 

59 

51 

45 

47 

44 

45 

94 

63 

62 

54 

San  DIEGO  WSO  ap 

MAX 

78 

77 

75 

73 

73 

75 

75 

75 

75 

72 

74 

75 

74 

75 

7ft 

74 

76 

79 

83 

83 

60 

81 

75 

74 

73 

73 

74 

73 

75 

73 

73 

75.!.] 

MIN 

67 

66 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

65 

63 

63 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

69 

66 

67 

65 

5  5 

64 

64 

65 

63 

65.i.l 

SAN  PERNANDO 

MAX 

95 

94 

96 

87 

82 

64 

63 

69 

91 

88 

88 

96 

96 

91 

92 

94 

92 

98 

101 

100 

94 

95 

89 

86 

76 

77 

82 

90 

88 

65 

80 

89.M 

MIN 

63 

65 

64 

64 

63 

60 

57 

56 

56 

55 

60 

59 

63 

62 

63 

63 

63 

62 

64 

66 

61 

58 

50 

55 

57 

52 

55 

58 

53 

56 

57 

59.1  1 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

91 

89 

89 

87 

82 

83 

8  3 

8  5 

69 

86 

85 

86 

86 

90 

90 

89 

90 

95 

99 

96 

91 

93 

90 

87 

85 

80 

64 

87 

85 

61 

87.1 

MIN 

64 

64 

65 

59 

64 

62 

58 

59 

57 

62 

63 

61 

62 

63 

64 

64 

63 

64 

65 

68 

59 

50 

59 

55 

61 

59 

53 

56 

60 

57 

61.; 

SAN  JACINTO 

MAX 

103 

105 

101 

98 

97 

94 

96 

100 

105 

98 

103 

105 

105 

104 

105 

105 

103 

107 

105 

101 

101 

103 

98 

95 

89 

83 

87 

95 

102 

95 

92 

99. < ' 

MIN 

62 

62 

65 

63 

58 

59 

53 

52 

57 

56 

52 

59 

64 

64 

62 

62 

65 

63 

63 

67 

53 

59 

49 

47 

5  1 

5  1 

53 

47 

48 

52 

65 

57.1  ■ 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

72 

70 

70 

68 

68 

71 

68 

68 

68 

71 

70 

69 

77 

71 

69 

72 

71 

73 

83 

88 

73 

75 

69 

67 

67 

69 

68 

67 

66 

57 

64 

7(j,,,r 

MIN 

58 

98 

55 

58 

59 

58 

57 

59 

56 

55 

57 

57 

56 

56 

5^ 

57 

56 

60 

5  7 

54 

55 

55 

55 

57. ( 

SANTA   ANA    FIRE  STATION 

MAX 

83 

82 

82 

80 

77 

78 

78 

79 

81 

60 

87 

79 

80 

84 

63 

82 

60 

86 

96 

95 

84 

87 

87 

81 

80 

76 

72 

77 

79 

79 

76 

81.1 

MIN 

66 

65 

68 

64 

65 

64 

62 

61 

61 

63 

64 

64 

64 

63 

65 

64 

64 

63 

64 

68 

68 

53 

58 

68 

62 

63 

60 

58 

59 

60 

60 

62.' 

SANTA  BARBARA 

MAX 

72 

77 

77 

74 

72 

72 

72 

72 

74 

75 

73 

73 

74 

81 

73 

70 

71 

72 

79 

85 

82 

82 

74 

75 

76 

74 

73 

70 

72 

66 

74  . 

MIN 

62 

60 

60 

62 

63 

62 

59 

61 

60 

59 

62 

59 

60 

60 

59 

60 

62 

60 

5  7 

56 

57 

59 

63 

64 

59 

56 

57 

60. 

SANTA  DARBARA  FAA  AP 

MAX 

70 

73 

73 

74 

65 

70 

70 

75 

79 

71 

70 

72 

76 

71 

71 

71 

71 

75 

78 

80 

76 

87 

77 

77 

71 

70 

71 

68 

66 

71 

68 

72. 

MIN 

60 

59 

59 

61 

61 

56 

58 

60 

55 

59 

58 

59 

60 

60 

59 

59 

59 

56 

60 

56 

5  2 

52 

52 

55 

5  4 

5 1 

57 

58 

57 

56 

57. 

Santa  maria  wsd  ap 

MAX 

72 

70 

73 

73 

71 

71 

70 

7  ^ 

70 

70 

74 

71 

74 

72 

75 

74 

73 

74 

76 

77 

71 

68 

72 

69 

67 

73 

58 

72 

73 

69 

68 

71. 

MIN 

53 

S3 

53 

54 

57 

55 

55 

56 

53 

54 

54 

52 

^' 

53 

50 

49 

49 

4  7 

5  3 

5 1 

50 

53 

53 

52. 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

68 

68 

68 

68 

66 

67 

67 

68 

67 

66 

69 

69 

67 

68 

66 

66 

73 

75 

72 

69 

69 

66 

69 

56 

67 

66 

65 

55 

66 

67 

Mj.< 

62 

62 

62 

63 

62 

63 

61 

61 

59 

61 

62 

63 

62 

62 

61 

65 

64 

59 

69 

61 

50 

60 

6 1 

50 

61. 

SANTA  PAULA 

MAX 

79 

79 

80 

77 

75 

75 

75 

79 

60 

79 

77 

80 

84 

80 

80 

78 

76 

84 

90 

90 

64 

61 

80 

79 

75 

74 

76 

75 

79 

73 

73 

78. 

MIN 

54 

58 

59 

60 

60 

60 

55 

59 

53 

57 

54 

56 

56 

58 

5^ 

58 

58 

50 

58 

46 

47 

55 

66 

56 

55. 

SUN  CITY 

MAX 

99 

103 

100 

99 

94 

92 

93 

97 

98 

96 

100 

102 

98 

99 

102 

102 

102 

106 

103 

102 

98 

100 

96 

92 

90 

60 

84 

93 

94 

92 

88 

96. 

MIN 

65 

62 

64 

64 

59 

5*^ 

55 

54 

56 

60 

63 

63 

63 

54 

52 

56 

54 

60 

53 

5 1 

5 1 

64 

56. 

TORRANCE 

MAX 

78 

79 

79 

79 

75 

73 

74 

74 

79 

76 

76 

74 

78 

81 

80 

77 

78 

79 

90 

85 

82 

81 

80 

80 

78 

74 

83 

84 

70 

75 

74 

78. 

MIN 

61 

62 

63 

65 

63 

61 

61 

60 

59 

61 

62 

60 

62 

64 

64 

62 

64 

62 

64 

67 

68 

50 

57 

58 

63 

51 

59 

98 

56 

60 

59 

61. 

TUJUNGA 

MAX 

95 

94 

95 

88 

86 

87 

86 

91 

93 

89 

93 

97 

9J 

93 

95 

95 

96 

100 

101 

90 

93 

94 

69 

87 

79 

76 

61 

86 

91 

87 

82 

90. 

MIN 

63 

64 

66 

64 

60 

57 

55 

56 

58 

55 

52 

60 

63 

64 

63 

64 

63 

64 

66 

70 

58 

61 

57 

54 

52 

66 

50 

93 

55 

56 

52 

59. 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

84 

85 

85 

83 

64 

77 

81 

80 

60 

83 

76 

82 

82 

84 

86 

81 

81 

81 

84 

84 

84 

65 

84 

86 

81 

61 

78 

78 

79 

83 

78 

82. 

MIN 

63 

63 

66 

64 

64 

64 

57 

56 

57 

60 

63 

63 

63 

60 

62 

61 

62 

61 

61 

62 

65 

55 

60 

52 

56 

58 

54 

92 

54 

58 

59 

59. 

THITCHELL  DAM 

MAX 

80 

83 

82 

81 

79 

76 

79 

80 

61 

83 

79 

76 

79 

80 

81 

84 

79 

88 

85 

60 

79 

80 

76 

78 

79 

60 

81 

80. 

MIN 

52 

93 

52 

50 

52 

51 

52 

50 

51 

50 

49 

48 

50 

53 

50 

51 

49 

50 

52 

50 

48 

50 

48 

90 

45 

47 

49 

50. 

S««  H«f*rsncc  Nolaa  Following  SitUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  AUGUST 

Day  o(  Month 

1971 

• 

01 
m 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 
IS 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

UCLA 

MAX 
MIN 

78 
61 

76 
62 

79 
62 

76 
62 

70 
61 

69 
61 

7?. 
59 

70 
58 

79 
59 

74 
59 

72 
61 

74 
60 

79 
63 

79 
63 

75 
62 

73 
61 

73 
62 

81 
61 

89 
64 

89 
66 

84|  60 
68'  62 

73 
56 

73 
95 

69 
97 

67 
60 

70 
97 

69 
56 

74 
97 

70 
99 

70 
59 

73,0 
60.4 

UPLAND  3  N 

MAX 

MIN 

91 
61 

90 
62 

94 

66 

93 
65 

64 
61 

64 
55 

63 
53 

66 
55 

90 
57 

67 
55 

90 
52 

92 
60 

90 
61 

91 
63 

92 
62 

91 
63 

92 
63 

98 
64 

99 
64 

93 
67 

9 1 
64 

93 
59 

68 

54 

87 
90 

80 
51 

79 
96 

80 
51 

63 
49 

90 
93 

62 
92 

60 
90 

68*4 

98.0 

VISTl  2  NNE 

MAX 

MIN 

82 
61 

82 
63 

81 
62 

78 
61 

76 
60 

76 
61 

78 
61 

77 
59 

80 
57 

77 
60 

76 
56 

76 
59 

79 
61 

83 
60 

80 
61 

79 
59 

79 
61 

65 

60 

90 
61 

85 
65 

85 
66 

.4 

82 
56 

78 
54 

74 
60 

75 
92 

78 
56 

77 
97 

79 

60 

75 

60 

79.9 
59.6 

HIDNED  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 

56 

96 
57 

92 
53 

94 

53 

93 
55 

89 

50 

89 
48 

91 
53 

95 
49 

96 
51 

100 
57 

101 
65 

98 
63 

100 
62 

100 
50 

95 
52 

99 
57 

98 
56 

65 
57 

90 
50 

92 
48 

93 
41 

91 
39 

88 
40 

87 
35 

67 
38 

40 

97 
39 

99 
38 

89 
46 

93.9 
49.9 

VORBi  LINDA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

89 
58 

88 

62 

67 
65 

87 
64 

80 
63 

83 
62 

61 

56 

84 
56 

85 
54 

80 
59 

85 
62 

86 

60 

64 

61 

89 
60 

87 
62 

87 
59 

85 

62 

94 

66 

102 
60 

86 
65 

90 
64 

91 
56 

85 
63 

89 
54 

60 
55 

76 
99 

60 

52 

83 

90 

86 
54 

79 
56 

79 
57 

89.3 

98.7 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

BAKER 

MAX 
MIN 

109 
78 

U2 
79 

t09 
78 

102 
77 

101 
78 

105 
77 

106 
75 

106 
77 

105 
76 

105 
75 

110 
78 

110 
77 

112 
60 

114 
79 

114 

81 

115 
80 

109 
81 

no 

78 

111 
78 

108 
81 

106 
78 

106 
77 

104 
72 

104 
74 

102 
72 

100 
68 

98 
70 

103 
68 

106 
70 

109 
68 

104 
69 

106.8 
79.8 

BARSTOH 

MAX 
MIN 

104 
73 

101 
75 

98 
75 

94 

72 

97 
65 

96 
69 

96 
68 

101 
65 

101 
65 

102 
67 

102 
62 

105 
67 

104 
73 

107 
72 

106 
74 

106 
72 

102 
71 

105 
73 

103 
71 

101 
72 

99 
70 

99 
65 

99 
57 

92 
55 

9  1 
68 

82 
94 

85 

51 

93 
99 

97 
95 

97 
60 

96 
71 

98.7 
66.5 

BEAUHONT  1  E 

MAX 
MIN 

97 
65 

100 
65 

96 

66 

94 
66 

91 
61 

88 
56 

88 
56 

92 
57 

95 
59 

94 
59 

97 
56 

99 

62 

95 
68 

95 
67 

99 
67 

99 
65 

99 

70 

100 
66 

101 
65 

96 
71 

94 

63 

96 
60 

92 
56 

90 
51 

88 
53 

79 
53 

83 
93 

90 
49 

95 
53 

91 
93 

65 

54 

93.9 
60.2 

BISHOP  mSO  AP 

MAX 
MIN 

100 
59 

96 
60 

90 
63 

89 
56 

69 
63 

93 
54 

96 
55 

97 
59 

98 
55 

97 
53 

97 
53 

101 
51 

101 
60 

100 
60 

101 
59 

102 
60 

100 
57 

101 
5S 

98 
57 

91 
52 

94 
57 

94 
48 

91 
43 

87 
43 

88 
45 

73 
50 

63 
41 

89 
49 

93 
46 

94 

48 

90 
48 

94.0 
93.  ) 

blvthe 

MAX 
MIN 

U2 
60 

108 
81 

102 
75 

107 
75 

105 
73 

106 
74 

107 
71 

109 
73 

108 
74 

110 
72 

111 
74 

114 
79 

110 
85 

no 

83 

114 
84 

112 
83 

106 
67 

112 
80 

113 
78 

109 
76 

106 
78 

no 

75 

111 
74 

109 
68 

105 
65 

101 
67 

98 
62 

103 
60 

1  16 
65 

108 
69 

106 
70 

108.2 
73.9 

BlVTHE  Hi  AIRPORT 

MAX 

MIN 

111 
84 

lOB 
89 

103 
83 

107 
78 

102 
76 

106 
78 

104 
75 

108 
79 

106 
81 

109 
80 

no 

64 

112 
84 

110 
89 

108 
86 

112 
88 

112 
82 

105 

80 

113 
84 

114 
76 

105 
78 

108 
82 

110 
85 

111 
60 

1  04 
76 

104 
68 

102 
69 

99 
67 

102 
69 

108 

70 

107 
74 

106 
74 

107.3 
78.6 

BDRRECO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

109 
80 

109 
79 

107 
75 

104 
75 

102 
74 

104 
71 

102 
73 

104 
71 

107 
71 

106 
72 

105 
71 

109 
75 

112 
75 

107 
78 

106 
82 

111 
78 

109 
79 

106 
79 

no 

76 

111 
72 

100 
73 

105 
80 

107 
66 

109 
63 

102 
64 

102 
60 

101 
99 

96 
62 

101 
68 

102 
71 

106 
67 

109.4 
72.1 

BRAULEV  2  Sw 

MAX 
MIN 

106 
77 

109 
77 

102 
74 

103 
76 

103 
76 

105 
67 

103 
70 

104 
69 

105 
72 

104 
73 

106 
75 

106 
77 

109 
78 

105 

79 

106 
79 

108 
80 

109 
30 

107 
80 

111 
77 

112 
76 

100 
75 

106 
78 

no 

71 

109 
63 

104 
65 

104 
70 

98 
66 

96 
68 

102 
67 

106 
70 

103 
66 

109.2 
73.3 

CANTIl 

MAX 
MIN 

107 
82 

108 
80 

108 
74 

105 
75 

100 
69 

98 
66 

102 
75 

105 
71 

102 
70 

102 
63 

104 
55 

110 
63 

102 
71 

no 

69 

110 
74 

109 
80 

106 
65 

109 
70 

108 
64 

103 
72 

102 
80 

98 
73 

87 
69 

94 
63 

84 
97 

84 
59 

94 
96 

98 
92 

100 
54 

99 
57 

94 

73 

101.4 
67.8 

DA6GETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

108 
81 

105 
82 

99 
77 

91 
73 

97 
72 

96 
72 

101 
76 

103 
74 

104 
73 

103 
72 

104 
72 

109 
96 

103 
81 

107 
79 

109 
61 

109 
81 

104 
76 

107 
79 

106 
80 

lO;: 
82 

101 
77 

102 
74 

98 
67 

93 
62 

96 
64 

88 
60 

68 
99 

93 
63 

99 
64 

99 
70 

96 
77 

100.7 
74.1 

06ATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

120 
90 

121 
91 

116 
94 

110 
66 

109 
65 

no 

68 

111 
89 

115 
92 

115 
93 

115 
89 

115 
84 

118 
79 

116 
89 

117 
95 

118 
90 

119 
95 

120 
95 

117 
95 

117 
97 

116 
94 

115 
92 

112 
89 

112 
85 

no 

76 

105 
81 

104 
80 

100 
72 

107 
71 

110 
76 

110 
79 

111 
84 

113.3 
86.8 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

95 
56 

91 
58 

64 
59 

87 
54 

84 

61 

87 
53 

90 
56 

92 
61 

92 
58 

92 
58 

92 
55 

97 
54 

94 
52 

95 
65 

95 
59 

96 
60 

93 
58 

93 
57 

91 
46 

US 
42 

87 
51 

84 
45 

80 
48 

80 
59 

79 
44 

84 
49 

87 
49 

87 
47 

86 
52 

69.0 
54.0 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

108 
86 

no 

88 

107 
65 

100 
79 

101 
78 

99 
78 

102 
87 

102 
S3 

106 
82 

103 
81 

105 
83 

107 
86 

no 

88 

106 
88 

105 
87 

109 
86 

no 

83 

111 
84 

no 

87 

no 

80 

102 
83 

103 
86 

107 
60 

104 
75 

99 
73 

98 
72 

94 

71 

96 

72 

97 
72 

105 
77 

105 
78 

104.2 
61.2 

EL  CENTRO  2  SSti 

MAX 

MIN 

112 
79 

111 
80 

IDS 
78 

105 
76 

105 
78 

110 
72 

106 
70 

108 
70 

107 
75 

108 
70 

109 
77 

110 
60 

no 

78 

108 
82 

109 
81 

112 
81 

109 
80 

111 
80 

112 
79 

no 

75 

107 
72 

in 

77 

111 
72 

106 
67 

109 
63 

104 
60 

100 
96 

108 
63 

109 
67 

106 
73 

105 
68 

108.0 
73.5 

El  mirage  FIELD 

MAX 
MIN 

100 
67 

100 
66 

97 
65 

96 

70 

88 

60 

90 
65 

91 
63 

92 
58 

95 
54 

93 
55 

94 

48 

96 
59 

99 
63 

96 
63 

98 
65 

95 
64 

100 
63 

99 
61 

100 
61 

99 
61 

93 
63 

95 
58 

95 
46 

89 
46 

84 
46 

86 
44 

89 
42 

61 
47 

67 
50 

93 
93 

94 
56 

'3.5 
97.5 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

94 
79 

97 
76 

95 

73 

91 
72 

89 
68 

67 
65 

85 
65 

88 
64 

86 
65 

93 
68 

91 
67 

94 
69 

97 
71 

100 
74 

102 
77 

100 
79 

97 
73 

94 

72 

97 
74 

95 
73 

88 
69 

89 
68 

90 
65 

80 
58 

90 
98 

73 
92 

67 
91 

62 
97 

88 
57 

90 
69 

90 
63 

90.3 
67.4 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

111 
83 

107 
61 

1  04 
60 

105 
81 

105 
80 

104 
73 

104 
74 

104 
74 

105 
79 

109 
62 

108 
82 

110 
64 

107 
82 

108 
82 

109 
84 

110 
86 

108 
82 

112 
65 

1  10 
84 

106 
72 

104 
79 

109 
61 

108 
80 

105 
73 

102 
72 

100 
70 

100 
66 

103 
66 

107 
73 

106 
76 

10» 
71 

106.3 
76.0 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

97 

70 

98 
68 

98 
69 

95 
64 

9 1 
65 

90 
60 

92 
62 

95 
64 

95 
68 

95 
59 

94 
60 

95 
61 

100 
70 

97 
68 

99 
68 

99 
66 

100 
67 

99 
71 

100 
71 

97 

70 

95 
68 

93 
65 

93 
62 

91 
57 

89 
57 

85 
57 

76 
49 

82 
91 

88 

55 

92 
97 

91 
56 

93.5 
63.1 

havfield  pumping  plant 

MAX 
MIN 

106 
82 

109 
71 

1  06 
61 

101 
77 

100 
76 

100 
72 

100 
70 

102 
74 

104 
74 

103 
75 

103 
72 

106 
79 

no 

84 

105 
62 

104 
80 

110 
81 

108 
82 

93 
82 

97 
79 

1 10 
75 

100 
76 

101 
78 

109 
66 

103 
67 

101 
61 

97 
60 

93 
62 

93 
57 

98 
59 

104 
67 

104 
65 

102.9 
73.1 

IMPERIAL 

MAX 

MIN 

109 
81 

106 
83 

1  04 

75 

104 
60 

lO! 
79 

104 
77 

107 
76 

105 
73 

105 
77 

107 
76 

107 
78 

109 
81 

107 
84 

106 
Bl 

107 
82 

109 
82 

106 
80 

1 1 1 
89 

111 
79 

105 
73 

104 

80 

109 
79 

109 
78 

103 
68 

101 
64 

98 
69 

99 

70 

100 
68 

106 
72 

103 
76 

104 

71 

105.4 
76.6 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

110 
81 

103 
79 

1  04 
77 

102 
78 

104 
78 

103 
74 

107 
71 

105 
73 

107 
76 

108 
77 

106 
78 

1 10 
81 

106 
84 

106 
62 

108 
82 

109 
82 

107 
82 

111 
82 

1  10 
72 

99 
71 

104 

79 

109 
79 

110 
74 

103 
68 

101 
63 

97 
66 

99 

71 

100 
64 

106 
69 

103 
•»4 

103 
70 

105.  1 
75.5 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

100 
65 

100 
65 

94 
67 

92 
67 

93 
60 

92 

60 

92 
61 

95 
64 

97 
66 

97 
60 

96 
63 

97 
60 

102 
68 

101 
66 

100 
65 

99 
65 

100 
64 

98 
69 

101 
67 

95 
65 

95 
64 

94 
57 

94 
54 

94 
53 

87 
51 

88 
61 

79 
47 

85 
48 

91 
56 

92 
96 

92 
97 

94.5 
60.9 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

107 
86 

1 10 
88 

1  06 
76 

105 

76 

102 
79 

105 
76 

105 
81 

107 
64 

105 
78 

104 
79 

105 
73 

107 
64 

1 1 1 
7° 

106 
79 

107 
86 

109 
78 

108 
80 

102 
80 

109 

ai 

1  1? 
78 

102 
82 

106 
63 

111 
80 

108 
78 

103 
68 

101 
64 

97 
67 

97 
71 

103 
72 

108 
79 

106 
72 

105.7 
78.0 

INV0KE8N 

MAX 

MIN 

105 
72 

104 
73 

103 
78 

98 
71 

97 
70 

98 
63 

102 
66 

102 
66 

103 
63 

102 
54 

104 
59 

108 
60 

105 
71 

109 
70 

108 
75 

107 
71 

106 
67 

106 
82 

105 
71 

102 
71 

101 
72 

100 
62 

97 
54 

92 
51 

91 
50 

90 
62 

88 
90 

99 

56 

99 
50 

99 
50 

99 

90 

100.7 
63.9 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

110 
84 

ll3 
87 

1 1 1 
84 

101 
60 

106 
76 

101 
78 

104 
80 

105 
79 

107 
81 

108 
79 

108 
81 

109 
83 

114 
86 

no 

66 

1  1 1 
86 

113 
67 

113 
79 

10' 
64 

ill 
82 

111 
80 

106 
83 

106 
85 

106 
81 

106 
79 

102 
73 

102 
71 

99 

72 

94 

69 

100 
69 

109 
71 

106 
76 

106.6 
79.6 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

87 
59 

85 
58 

83 
61 

82 
61 

79 
58 

75 
50 

76 
51 

79 
55 

82 
53 

62 
54 

86 
53 

87 

60 

65 
62 

86 
60 

88 
59 

89 
59 

86 
61 

87 
59 

88 
60 

85 
60 

79 
57 

83 
53 

78 
45 

74 
40 

72 
49 

65 
44 

74 

37 

77 
43 

81 
47 

79 
92 

76 
92 

81. 1 
53.9 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

94 
64 

95 
63 

96 
65 

96 
65 

72 

59 

95 
58 

98 

60 

98 
62 

99 
60 

102 
59 

101 
58 

98 

70 

99 
65 

100 
58 

98 

62 

103 
68 

100 
66 

102 
60 

95 
68 

98 
59 

98 

60 

99 
58 

97 
46 

97 
52 

97 
50 

89 
46 

92 
46 

90 
46 

93 
99 

92 
93 

96.6 
99.1 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

1  10 
79 

107 
80 

103 
60 

105 
74 

105 
80 

107 
68 

108 

106 
72 

106 
72 

108 
72 

110 
72 

110 
75 

108 
81 

108 
80 

111 
79 

112 
79 

106 
78 

112 
62 

108 
82 

115 
76 

109 
75 

112 
74 

106 
63 

102 
61 

101 
58 

98 
57 

lOt 
99 

104 
64 

109 
67 

109 
71 

1C7 
67 

107.3 
72.6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

MIN 

98 

77 

95 
78 

93 
68 

91 
69 

62 

89 

71 

91 
67 

93 
72 

94 
71 

93 
71 

99 
72 

102 
76 

99 
78 

96 
75 

99 
76 

98 

72 

90 
68 

94 
74 

98 
75 

95 
69 

91 
69 

95 

76 

93 
69 

91 
63 

85 

70 

60 
62 

60 
54 

87 

97 

90 
97 

89 
57 

67 
66 

92.3 
69.1 

mojave 

MAX 

MIN 

101 
80 

101 
77 

105 
74 

99 
61 

96 
66 

96 

70 

90 
72 

96 
73 

96 
74 

93 
65 

96 
62 

99 
64 

103 
73 

97 
72 

104 
72 

104 
71 

99 
74 

101 
72 

103 
67 

100 
69 

94 
75 

95 
69 

90 
61 

61 
80 

99 
63 

65 
54 

77 
56 

64 

93 

88 

95 

94 
64 

93 

TO 

95.9 
68.0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

MIN 

107 
68 

96 
70 

91 
69 

63 

60 

60 
59 

61 
58 

84 
62 

90 
62 

90 
65 

91 
63 

94 

62 

96 
66 

98 

73 

98 
72 

93 
69 

93 
73 

92 
66 

90 
70 

91 
69 

92 
66 

88 

66 

86 
66 

89 
62 

84 

53 

86 
52 

63 
91 

80 
47 

79 
48 

92 
49 

86 
93 

12 

62 

to. 2 
62.2 

MT  SAN  JACINTO  N  S  PK 

MAX 
MIN 

76 
49 

77 
49 

70 
47 

65 
44 

65 
45 

66 
39 

69 
41 

71 
43 

72 
43 

76 
42 

77 
45 

76 
48 

75 
51 

73 
49 

76 
50 

75 
43 

75 
48 

74 

50 

77 
51 

73 
91 

67 
45 

73 
48 

75 
42 

72 
40 

69 
46 

64 
44 

66 
>4 

67 
13 

71 
37 

68 
44 

68 
J9 

'1.9 
44.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 

tUOUST  1973 


Station 

> 
< 

2 

3 

4 

5 

g 

7|a 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEEDLES  FA4  4IBP0RT 

MAX 

III 

110 

9G 

105 

102 

102 

103 

108 

107 

106 

110 

113 

111 

108 

109 

110 

101 

lie 

113 

104 

105 

106 

107 

101 

102 

99 

96 

107 

108 

102 

105.7 

MIN 

83 

75 

78 

75 

73 

76 

76 

78 

81 

63 

82 

84 

90 

86 

86 

82 

60 

62 

65 

81 

61 

62 

79 

T, 

76 

74 

71 

70 

75 

60 

79.0 

PILMDALE 

MAX 

100 

102 

98 

95 

92 

9C 

93 

94 

9{ 

97 

101 

103 

100 

105 

103 

104 

99 

97 

96 

95 

94 

69 

90 

65 

69 

93 

95 

94 

90 

96.2 

MIN 

70 

73 

69 

66 

64 

65 

64 

60 

5J 

58 

6! 

72 

68 

^70 

71 

71 

^65 

70 

70 

72 

52 

62 

49 

53 

62 

51 

51 

54 

60 

59 

62  .6 

P4LMD4LE  F«A  4IRPDRT 

MAX 

101 

105 

9C 

96 

96 

93 

96 

97 

100 

100 

102 

107 

101 

104 

106 

105 

102 

104 

1 0 1 

94 

97 

97 

92 

9] 

86 

76 

83 

92 

96 

95 

89 

96.8 

MIN 

66 

68 

73 

68 

65 

63 

67 

65 

59 

55 

52 

63 

71 

66 

71 

73 

69 

67 

68 

68 

67 

56 

49 

45 

56 

52 

50 

50 

52 

60 

61 

61.8 

PAUH  SPRINGS 

MAX 

113 

111 

1  06 

100 

107 

lOS 

107 

108 

107 

107 

109 

113 

111 

107 

112 

111 

105 

109 

1  14 

1 1 1 

109 

112 

109 

104 

101 

94 

96 

103 

110 

108 

105 

107.4 

MIN 

60 

80 

77 

77 

74 

69 

67 

72 

73 

74 

72 

77 

79 

60 

60 

80 

83 

60 

76 

78 

77 

75 

67 

63 

59 

59 

58 

63 

65 

67 

61 

72.3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

109 

112 

109 

100 

104 

102 

104 

106 

108 

107 

109 

111 

114 

108 

106 

114 

108 

103 

110 

114 

105 

105 

110 

107 

103 

102 

100 

96 

103 

107 

107 

106.6 

MIN 

77 

78 

76 

61 

75 

76 

77 

81 

62 

81 

63 

64 

64 

79 

66 

87 

79 

61 

88 

60 

84 

64 

62 

76 

75 

78 

72 

69 

70 

75 

79 

79 . 3 

RANDSBURC 

MAX 

100 

100 

99 

92 

94 

92 

98 

98 

100 

102 

100 

102 

100 

104 

104 

102 

100 

101 

100 

95 

96 

96 

88 

69 

87 

97.6 

MIN 

72 

73 

74 

72 

77 

67 

66 

66 

66 

66 

62 

70 

74 

73 

7! 

78 

72 

71 

69 

72 

69 

64 

50 

56 

70 

69.0 

THERMAL   FAt  4P 

MAX 

111 

1 07 

105 

102 

104 

106 

106 

104 

105 

105 

108 

110 

106 

106 

109 

107 

104 

110 

112 

101 

104 

97 

96 

107 

1U5.2 

MIN 

83 

83 

79 

74 

77 

77 

79 

77 

76 

76 

70 

76 

79 

60 

60 

76 

82 

79 

82 

76 

76 

'79 

'74 

'72 

64 

66 

65 

68 

68 

'75 

'70 

75.5 

TRDNA 

MAX 

109 

105 

'7I 

99 

104 

105 

106 

105 

106 

109 

102 

109 

110 

108 

108 

106 

105 

104 

99 

95 

96 

67 

90 

98 

102. 6 

MIN 

77 

79 

'79 

'So 

67 

73 

75 

73 

68 

69 

72 

79 

75 

79 

'79 

76 

76 

74 

74 

77 

'67 

63 

59 

59 

62 

57 

60 

'So 

'2° 

65 

70.3 

THENTVNINE  PALfS 

MAX 

109 

1 08 

96 

97 

100 

104 

104 

104 

106 

109 

107 

105 

106 

107 

107 

108 

107 

10^ 

102 

98 

97 

95 

102.8 

MIN 

81 

77 

'63 

72 

68 

69 

67 

74 

71 

70 

69 

75 

78 

76 

76 

78 

77 

75 

73 

78 

72 

'70 

66 

'5! 

55 

58 

66 

60 

'56 

62 

68 

69.1 

VALYERHO  FIRE  STA  79 

MAX 

95 

98 

94 

93 

69 

91 

94 

96 

95 

98 

100 

97 

100 

100 

99 

99 

99 

93 

92 

67 

68 

61 

62 

94 

9 1 

89 

93.5 

MIN 

61 

60 

62 

53 

50 

59 

53 

54 

55 

57 

57 

65 

63 

61 

^62 

60 

56 

62 

59 

39 

41 

42 

39 

46 

50 

52 

52 

54.5 

victqrville  pump  plant 

MAX 

98 

94 

94 

96 

9- 

97 

95 

99 

104 

103 

100 

99 

9  J 

96 

9  9 

92 

90 

82 

9  5 

92 

93 

95 

96.3 

MIN 

"7 

'70 

69 

64 

58 

62 

60 

60 

58 

54 

63 

67 

68 

68 

'68 

^69 

'2' 

66 

71 

66 

59 

52 

49 

54 

53 

46 

49 

52 

55 

56 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

68 

68 

65 

58 

61 

57 

60 

66 

67 

69 

68 

70 

70 

69 

10 

70 

70 

67 

69 

69 

69 

69 

68 

60 

60 

57 

43 

64 

56 

63 

64 

64.7 

MIN 

40 

38 

41 

40 

45 

35 

35 

38 

44 

34 

35 

34 

44 

41 

42 

41 

39 

40 

41 

35 

41 

41 

30 

24 

36 

35 

23 

27 

32 

33 

35 

36.7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

53 

54 

45 

49 

46 

46 

55 

58 

58 

56 

58 

58 

59 

61 

61 

59 

56 

56 

55 

55 

51 

54 

50 

50 

49 

35 

41 

47 

64 

53 

62.6 

MIN 

40 

J9 

37 

35 

35 

33 

34 

36 

40 

37 

35 

36 

42 

40 

41 

40 

40 

40 

40 

38 

37 

35 

35 

25 

32 

27 

20 

27 

33 

32 

34 

35.3 

KILDRD3E  RANGER  STA 

MAX 

98 

93 

92 

92 

86 

86 

92 

93 

93 

93 

94 

98 

98 

97 

98 

98 

98 

97 

97 

94 

93 

93 

89 

88 

87 

82 

80 

87 

89 

89 

87 

92.0 

MIN 

67 

68 

68 

62 

65 

62 

60 

64 

64 

60 

58 

65 

68 

67 

68 

68 

63 

67 

69 

71 

63 

63 

56 

66 

66 

52 

46 

53 

55 

56 

56 

62.5 

Day  of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Sc«  R«fw«nc«  Notci  FoUowLag  Sution  IndvK 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
AUGUST  197-> 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

1 

ishine 

jnset 

1.0 

c 

Average 

V) 

lion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Stanciard  of  Time 
PACIFIC 

0> 

o- 

O; 

« 

> 

Percent  of 
Possible  sun 

in 

I-  0 
d)    4)  — 

0)  >  0) 

Resuli 
Direcl 

^  S 

(/) 

0)  Q. 

QC  CO 

0) 

(/>  — — 

.2  i 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

1  n 

16 

22 

Trace 

o 
q 

O; 

o 
>o 

l-OOl 

2.00 
and  0 

Total 

Avera 
sky  cc 
sunns 

bakersfield  wso  ap 

3.9 

7.9 

20+4 

32 

03 

50 

S3 

22 

4C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.1 

BISHOP  WSO  AP 

« 

- 

- 

ci 

— 

2 

1 

c 

0 

c 

0 

3 

- 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

23  +  + 

21 

21 

9a 

C.  7 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.3 

EUREKA  WSO  CI 

- 

20 

NW 

31  + 

12 

2 

c 

0 

c 

0 

14 

46 

7.5 

FRESNO  WSO  AP 

29 

3.8 

5.9 

18 

NW 

23 

£0 

1 

0 

0 

c 

0 

0 

I 

9<. 

1.3 

LONG  BEACH  wSO  AP 

22 

2.8 

6.1 

16  +  + 

28 

19+ 

7  1 

30 

6  G 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.7 

LOS  ANGELES   WSO  AP 

25 

5.7 

7.3 

28  % 

W 

22 

0  c 

70 

Q  A 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

■ 

4.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

P 

m 

■ 

14 

SW 

264 

C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

81 

2.9 

MOUNT  SHASTA  WSD  CI 

•1 

- 

- 

0  I 

22 

42 

c 

c 

1 

c 

0 

c 

I 

- 

□AKLANn  WSO  AP 

29 

8.3 

9.9 

23++ 

27 

23 

94 

83 

74 

91 

c 

0 

0 

c 

c 

0 

0 

- 

3,0 

REn  RLiiPP  wsn  AP 

17 

3.4 

7.6 

19 

SE 

26  + 

57 

32 

21 

44 

c 

G 

0 

0 

c 

C 

c 

98 

1.2 

SACRAMENTO   WSD  AP 

20 

7.7 

8.7 

20 

SW 

26 

72 

tc 

26 

59 

0 

c 

c 

0 

C 

c 

c 

99 

.5 

3C 

4.1 

11.3 

29++ 

33 

10 

52 

35 

33 

49 

2 

c 

c 

C 

c 

c 

2 

^AN  nTPr.n  w^n  ad 

27 

4.e 

8.2 

21 

S 

19 

76 

67 

66 

75 

2 

G 

c 

c 

c 

c 

2 

62 

5,1 

SAN   PRANTTSm   W^O  AP 

2? 

10.7 

12.1 

29++ 

27 

22 

92 

72 

67 

87 

S 

c 

c 

c 

c 

c 

1 

2.8 

S  F  FEDERAL  BLDG  CI 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

C 

55 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

■ 

0  f 

65 

2 

1 

c 

c 

c 

c 

3.4 

STOCKTON  WSO  AP 

3C 

7.5 

9.e 

23++ 

24 

23 

71 

46 

3C 

56 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

1.0 

%  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

C4LIFnRM4 
AUGUST  1973 


t 

0) 

Day  of  month 

II) 
01 

Station 

a 
Q 

(CM) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRAULEY  2  Sh 

10 

MA) 
Hlh 

ot 

fli 

8i 

8< 

8^ 
8 1 

87 
79 

87 
7( 

87 
79 

08 
79 

69 
8  ] 

90 

6; 

90 
61 

91 

8^ 

90 
84 

91 

92 
84 

93 
64 

92 

8; 

92 
6  2 

90 
6 : 

90 
64 

90 
82 

81 

8: 

86 
7- 

86 
76 

8' 

86 
71 

8; 

6< 

85 
7  ■ 

88.5 

80.3 

20 

M^^ 

St 
S3 

f>6 

86 

83 

87 
83 

87 
83 

86 
83 

66 

82 

66 
82 

86 
82 

50 

9Af 

g: 

g; 

8 : 

83 

63 

83 

82 

82 

82 

8; 

83 

83 

83 

84 

64 

84 

84 

83 

84 

84 

84 

8 : 

e; 

6  2 

79 

6C 

80 

82.6 

loo 

9A^ 

al 

81 

81 

81 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

61 

61 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

92 

62 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

61 

81.3 

DAVIS   2   KSH  EXP  FARM 

(  IN) 

4 

MA) 
MU 

loi 

»3 

100 
no 

ino 

81 

lOO 

82 

lOO 
82 

98 
80 

98 
80 

98 
79 

96 

77 

96 
76 

98 
79 

97 
78 

97 
76 

100 
80 

100 
60 

100 
60 

100 

76 

96 
77 

97 
77 

96 
78 

96 
78 

93 
74 

90 
72 

91 
74 

91 
76 

93 
75 

90 
74 

92 
76 

96 
79 

96 
77 

91 
75 

96.5 
77.9 

FRESNO  WSO 

2 

MA) 
MI^ 

12< 

125 
83 

119 

as 

12C 
84 

100 
85 

119 
79 

118 
79 

118 
79 

U7 
75 

118 
75 

122 
79 

120 
79 

121 
61 

124 
63 

125 
64 

122 
83 

124 
80 

122 
79 

124 
60 

120 
79 

120 
61 

116 
70 

108 
69 

110 
72 

104 
69 

108 
71 

109 
72 

113 
75 

117 
75 

117 
77 

117 
75 

117.5 
78.2 

"I 

MAX 
MI^ 

113 
9« 

112 
93 

109 
93 

109 
93 

99 
93 

106 
66 

108 
69 

108 
89 

106 
87 

107 
86 

109 
68 

109 
90 

109 
90 

111 
92 

112 
93 

109 
93 

110 
91 

109 
90 

109 
90 

108 
90 

108 
90 

lo5 
82 

100 
61 

100 
62 

97 
80 

98 
81 

99 
62 

100 
64 

104 
84 

105 
86 

104 
36 

106. 3 
88.1 

a 

MAX 

Hlh 

10<i 
94 

loJ 

9* 

102 
93 

102 
93 

95 
93 

99 
90 

100 
90 

99 
91 

98 
90 

99 
99 

100 
90 

100 
91 

100 
91 

102 
93 

102 
94 

101 
93 

101 
91 

100 
91 

100 
91 

99 
91 

100 
91 

99 
86 

93 
61 

92 
84 

91 
82 

91 
82 

91 
63 

93 
63 

95 
85 

96 
67 

95 
87 

96.1 
89.2 

20 

BAI- 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

69 

89 

69 

69 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

69 

68 

67 

86 

65 

65 

85 

86 

86 

89.1 

40 

8Af 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

64 

84 

64 

64 

64 

84 

84 

84 

84 

64 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83.7 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SlaUon 

D*y 

01  Month 

L^_Le  

3 ..  <» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  CQ4ST 

DRilNtCE  01 

BUTLER  VALLEY  PINCH 

EVA? 
MINI 
MAX 
HIN 

.2^ 

2e 

86 
57 

.27 

22 
87 
57 

.25 

19 
89 
56 

.25 
28 
86 
55 

.29 
29 
87 
56 

.29 
28 
85 
56 

.22 
27 
81 
5S 

.21 

26 
85 

57 

.20 
25 
Bl 
56 

.19 

17 
S3 
58 

.21 

20 
85 
58 

.22 

24 
83 
57 

.29 

24 
84 
56 

.19 

20 
86 
57 

.29 
15 
89 

" 

.21 
29 
84 
56 

.17 

12 
80 
56 

.18 

19 
83 
51 

.21 
19 
69 
SO 

.20 
18 
82 
50 

.17 
18 
83 
53 

.21 
18 
69 
90 

•  21 

17 
81 
47 

•  12 

12 
71 
47 

.00 
6 

66 
51 

•  23 

12 
84 
52 

.29 
16 
86 
59 

.20 
15 
89 
50 

.18 
14 
67 
,0 

•  22 
29 
89 

» 

.18 

20 
82 
57 

6.34 
610 
89.2 
54.0 

DUTTDNS  LANOlNf. 

EVAP 
WINQ 
MAX 
MIN 

.29 

65 
91 
5S 

.28 

85 
88 
54 

.22 

56 
90 
54 

.25 

67 
92 
54 

.30 
82 
B9 
59 

.27 

117 
83 
56 

.29 

167 
81 
56 

.32 

135 
85 
54 

.27 

172 
81 
54 

.25 
83 
84 
55 

.25 

67 
89 
56 

.22 

100 
85 
56 

.26 

70 
87 
56 

.24 

96 
92 
55 

.27 

76 
92 
52 

.27 

87 

.30 
88 

.26 
94 
84 
53 

.23 

67 
85 
59 

.25 

62 
84 
51 

.29 

64 
87 
52 

.24 

99 
82 
49 

.30 
145 
84 
49 

.30 

140 
63 
50 

.33 

lie 

82 
53 

.25 

107 
81 
55 

.27 

129 
79 
94 

.16 

70 
78 
54 

•  26 
48 
88 
94 

.30 

101 
89 
53 

.23 

126 
80 
54 

8.22 
2903 
85.4 
59. 9 

FERNDALE  2  NW 

EVA? 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 

17 
70 
58 

.10 

24 
79 
57 

.09 

32 
79 
58 

.11 

27 
71 
57 

.08 

39 
79 

57 

.19 

35 
79 
56 

.15 

30 
75 
59 

.06 

25 
72 
57 

•  12 

19 
76 
52 

.12 
45 
74 

51 

.10 

27 
77 
58 

,01{  .08 
191  36 
65^  68 
55j  58 

.09 

29 
70 
57 

.09 

22 
70 
56 

.15 

29 
80 

.10 

28 
SO 
60 

.14 

26 
SO 
56 

.19 

21 
80 
58 

.15 

26 
78 
56 

.19 

25 
82 
58 

.17 
22 
61 
54 

•  16 

30 
81 
54 

.09 

22 
78 
60 

.19 

21 
89 
58 

.14 

21 
63 
55 

.18 

28 
78 
59 

.17 
28 
82 
54 

.06 
21 
81 

59 

.19 
17 
80 

" 

.19 
36 
80 
99 

3.60 
817 
77.1 
56,7 

TRINITY  04M  VIST4  PT 

EVAP 
WIND 

.37 

29 

.39 

32 

.40 

32 

* 
• 

.72 
69 

.42 

31 

.36 

32 

.34 

32 

.34 

39 

.33 

« 
* 

.47 

60 

.35 

26 

.34 

29 

.38 

29 

.37 

35 

.34 

28 

• 
• 

.62 
56 

.34 

25 

.34 

31 

.30 
29 

.30 
26 

.22 

30 

* 
• 

.40 

55 

.27 
24 

.29 
28 

.29 

29 

.39 

30 

.28 

25 

10.04 
915 

TuiEl»kE 

EVAP 

.30 

.28 

.39 

.34 

.39 

.30 

.30 

.36 

.30 

.30 

.30 

.15 

.30 

.36 

.35 

.30 

.30 

.38 

.38 

.40 

.32 

.30 

.22 

.10 

.25 

.23 

.30 

.36 

.32 

.30 

9.42 

HARM  SPRIrJCS  DAH 

EVAP 
WIN[ 
MAX 
MIN 

.30 

45 
90 
58 

.33 
5^ 

86 
57 

.34 
4^ 

87 
57 

• 
* 

* 
* 

.9] 
« 

87 
55 

21s 
86 
94 

:;: 

.26 

5i 
82 
56 

.29 

4 1 
8! 
57 

* 
• 

« 
• 

.90 
142 
88 
96 

.30 
4S 
89 
57 

.35 
45 

89 
57 

.30 
40 

54 

.38 

70 

55 

* 
* 

• 
* 

.91 

129 
86 
59 

.30 
36 
85 
59 

.30 
41 
89 
52 

•  31 

104 
81 
52 

.39 

118 
81 
53 

• 

- 

• 

.70 
230 
84 
55 

.18 

31 
79 
55 

.91 
96 
88 

57 

.99 
51 
67 
96 

.24 
43 

82 
56 

9.09 
1662 
86.3 
55.3 

MULOM  CREEK  1  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.30 

14 
96 
52 

.30 

IS 

52 

.30 
14 
98 
55 

.35 

15 
97 
54 

.30 

17 
95 
54 

.39 

17 
95 
51 

.2C 

9! 
59 

92 
49 

.30 
6 
92 
51 

.25 
9 

91 
59 

.30 

6 
92 
58 

.25 

5 

99 
60 

.30 
12 
92 
62 

.24 
5 

93 
61 

.29 

19 
90 
59 

.30 
12 

57 

.15 

U 

55 

.29 

10 
86 
51 

.  18 
8 
84 
46 

.27 
14 
84 
51 

.19 
11 
84 
53 

.  17 
12 
82 
49 

,29 

16 
78 
49 

.19 

10 
69 
49 

.00 
8 
69 
52 

.09 
8 
80 
52 

.15 

13 
83 
93 

.30 
8 
83 
54 

.19 
6 
89 
59 

■11 
68 
98 

.27 

10 
84 
58 

7.26 
338 
87.7 
54,1 

•      •  • 

SACRAMENTJ 

DRAINAGE  02 

AUBURN  OAH  RRajECT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.<>5 
3T 

"1 
65 

.49 
44 

99 
60 

.41 

39 
94 
62 

.40 
41 
92 
62 

.42 
42 

90 
61 

.36 
49 
91 
63 

.34 

43 

90 
60 

.35 

36 
90 
59 

,30 
46 
89 
58 

.35 

40 
89 
57 

.35 

36 
92 
56 

.40 
41 

93 
59 

.39 
43 
92 
59 

.41 

35 
93 
59 

.37 
36 
95 
64 

.49 
49 

92 
60 

.41 

50 
89 
66 

.40 
48 
SB 
56 

.42 

52 
87 
56 

.40 
46 

87 
57 

.36 
45 

87 
57 

.49 

59 
86 
53 

.39 
51 
84 
56 

.27 
46 
82 
52 

.25 
51 
82 
5» 

.29 
47 
84 

56 

.30 
59 
84 
55 

.28 
44 

64 

57 

.91 
41 
89 
58 

.96 
49 

90 
59 

.92 
64 

67 
56 

11.41 

1961 
69. 1 
58,2 

BRANNAN  lilANO 

EVAP 
WIND 

.56 

155 

.45 

205 

* 
* 

.90 

285 

.45 

195 

.30 

220 

• 

* 

.76 

525 

.34 

255 

.38 

210 

.45 

120 

.38 

180 

.30 

160 

* 
« 

.84 

250 

.45 

165 

.50 

145 

.49 

150 

.32 

115 

.38 

135 

.46  .57 

160 ! 190 

.40 

220 

.32 
225 

.36 
165 

.30 
140 

.30 

210 

.27 

130 

.32 

65 

.45 

155 

.37 

180 

12.31 
9910 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 
WIND 

• 

81 

* 

1.20 
• 

« 
* 

* 
* 

1.20 
129 

.31 

61 

.32 

40 

50 

.19 
24 

* 
* 

* 
* 

.92 

102 

.23 

20 

39 

37 

.33 

32 

• 
* 

* 
• 

.05 

122 

.37 
52 

.37 
66 

.29 
58 

.21 

22 

• 
« 

« 
* 

.75 

112 

.18 

18 

.38 
34 

.32 
43 

.28 

8.758 
1201 

DAVIS  2  mSu  Exp  farm 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.45 

98 
96 

60 

.52 

71 
90 
56 

.41 

122 
91 
59 

.48 

83 
92 
60 

.50 

149 

91 
59 

.46 

148 

90 
58 

.40 

156 
90 
54 

.37 

125 
90 
56 

.47 

155 
89 
54 

.31 

80 
88 
58 

.38 

94 
91 
61 

,42 

136 
91 
5« 

.32 

84 

90 
55 

.37 

54 
93 
62 

.49 

80 
94 
59 

.41 

81 
91 
57 

.36 

91 
57 

.49 

113 
89 
53 

.33 
76 
89 
55 

.43 

115 
87 
54 

.46 

113 
88 
55 

.50 

180 
64 
50 

.37 
149 

81 
49 

.33 
108 
69 
54 

.31 

127 
84 
56 

.30 

71 
67 
56 

.39 
162 
83 
94 

.22 
49 

86 
55 

•  32 
52 
92 
60 

.43 

114 
69 
56 

.42 

216 
84 
55 

12.30 
3427 
88.8 
56,2 

FOLSOH  uam 

EVAP 
WIND 

.42 

19 

.38 

38 

.39 

17 

.30 

30 

.45 

48 

.30 
54 

.30 
85 

.38 

69 

.30 

76 

.30 

40 

.21 

20 

.40 

49 

.30 

27 

.30 

19 

.38 

21 

.40 

52 

.35 

27 

.35 
42 

.30 
23 

.34 

37 

.35 
36 

.38 

75 

.30 

77 

.26 

50 

.28 

58 

.25 
41 

.27 

67 

.21 

30 

.30 
31 

.30 
96 

.38 

77 

10.13 
1959 

CRIZZLV   ISLAND  REFUGE 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.37 
42 
99 
59 

'  58 
91 
56 

.34 

37 
91 
56 

.21 
41 

93 
58 

.34 

29 
92 
59 

.29 

20 
90 
61 

.31 

48 
89 
58 

.30 

75 
87 
56 

.29 

56 
85 
56 

.30 

90 
85 
55 

.30 
42 
91 
57 

.29 

57 
99 
55 

.29 

39 
88 
56 

.29 

47 
92 
57 

.32 

56 
92 
58 

.35 

77 
91 

.35 

55 
90 

.24 

38 
90 
55 

.23 
31 
89 
55 

.31 

41 
89 
57 

■  34 

47 
88 
56 

*  30 
52 
86 
58 

.30 
72 
64 
53 

.18 

66 
83 
59 

.25 

92 
65 
56 

.26 
52 
86 
56 

.29 
66 
84 
57 

.22 
46 

82 
97 

.27 
35 
88 
98 

.37 

33 
90 
46 

.16 

52 
87 
56 

9.00 
1688 
68,9 
56.9 

J       LAKE  SPAULDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
15 
82 
52 

.30 
15 
82 
52 

.30 
16 
81 
4» 

.27 
16 
79 
49 

.28 
18 
79 
48 

.28 
18 
78 
48 

.30 
16 
77 
46 

.29 
26 
78 
46 

.20 
11 
77 
45 

.29 

17 
77 
43 

.27 
19 
79 
47 

.26 
20 
79 
47 

.29 
20 
88 
49 

.27 
16 
80 
41 

.30 
20 
79 
49 

.35 
24 
79 
45 

.27 

76 
42 

.29 

26 
75 
41 

.28 
24 
75 
49 

.24 

25 
75 
45 

.27 
20 
75 
49 

.27 
26 
79 
40 

.24 

26 
70 
39 

• 
* 

.36 
41 
67 
35 

.06 

26 
66 
39 

.08 

16 
67 
38 

.20 
22 
74 
43 

.29 
19 
79 
49 

.20 
18 

♦» 

.26 
39 
72 
49 

7.80 
631 
76.3 
44.3 

1       MARKLEV  COVE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.43 

38 
91 

se 

.45 

45 
87 
53 

.37 
32 
89 
59 

.43 

38 
89 
56 

.41 

43 
88 
55 

.37 

51 
84 
55 

.34 

59 
02 
52 

.33 

51 
84 
52 

.32 

56 
82 
52 

.30 
52 
84 
52 

.34 

42 
87 
54 

.38 

47 
87 
52 

.31 
49 

86 
52 

•  31 
31 
89 
53 

.38 
34 
8V 
56 

.44 

54 
86 
59 

.37 

45 
85 
53 

.35 

55 
85 
51 

.29 

47 
85 
51 

.36 

48 
83 
52 

.39 

56 
85 
51 

.36 

64 
80 
47 

.32 

74 
77 
47 

.25 

63 
77 
46 

.29 

74 
83 
51 

.12 

33 
75 
50 

.25 
66 
77 
49 

.19 

27 
80 
49 

.27 

29 
86 
99 

.37 
39 
66 
52 

.31 

67 
82 
92 

10.40 
1499 
84,2 
51.9 

EVAP 
WINt 

'la 

'l5 

'Is 

• 

• 

"7! 

'l4 

'15 

"ll 

• 

• 
• 

.87 

92 

'le 

.29 
22 

.28 
19 

.27 
29 

« 
* 

• 
« 

.83 

50 

.28 
14 

.25 

17 

,21 
16 

.26 
64 

* 
« 

* 
• 

,66 
74 

.21 

21 

.90 
47 

.26 
2B 

.27 
28 

6.44 

816 

shjSta  Dam 

EVAP 
WINlJ 

.36 

51 

.39 

58 

.39 
56 

.39 

60 

.25 

56 

.35 

69 

.39 

57 

.31 
49 

.17 
59 

.26 
47 

.26 

40 

.28 
54 

.37 

57 

.22 
47 

.33 
56 

.  30 
46 

■  21 
46 

.29 

57 

.35 
48 

.24 
48 

.29 
34 

.36 
99 

,26 
46 

.21 
42 

.16 
39 

.23 
38 

•  25 
62 

.22 
91 

.29 

50 

.33 
58 

.32 
62 

B,93 
1598 

kmiskeytdwn  res 

EVAP 
WIND 

.39 

19 

.44 
28 

.41 

26 

.49 

26 

.44 

2B 

.34 

31 

.44 

31 

.33 

3U 

.31 

26 

.35 
26 

.39 

16 

.38 
24 

.37 

30 

.43 

27 

.38 
24 

.41 

27 

.97 
19 

.40 

29 

.30 
26 

.35 

26 

.40 

29 

.27 
29 

,32 

28 

.22 
14 

.21 
31 

.26 

28 

,31 

20 

.30 
22 

.28 
18 

.99 
99 

.29 

23 

10.89 
780 

j      NORTHEAST  InTERIPK 
'      BASINS  03 

=  uCA 

EVAP 

.27 

.39 

.26 

.26 

.20 

.20 

.30 

.34 

.32 

.32 

.30 

.32 

.39 

.38 

.31 

.36 

.49 

.37 

.34 

.30 

.30 

* 

.33 

.30 

.24 

.10 

,07 

.22 

•  25 

.28 

.34 

6.79 

FlFming  fism  and  cane 

EVAP 
MINI 

.36 
18 

.34 

26 

.39 

9 

.39 
16 

.33 

2U 

,40 
44 

.37 
41 

.34 

20 

.39 

41 

.28 

20 

.32 

17 

,>t 
19 

.31 

19 

.39 
21 

•  96 
21 

.39 

91 

.35 

27 

.99 

29 

.30 

27 

.30 
24 

.38 

37 

.92 
30 

.25 

90 

.24 

37 

.17 
32 

•  19 
14 

.18 
28 

.22 
16 

.26 
U 

.24 

60 

9.586 
8008 

•      •  « 

1      CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  01, 

•URLINGAHE 

EVAP 

MAX 
HIN 

.2; 

82 
53 

.27 

el 

55 

.2! 

7i 
89 
5S 

.28 

7S 
82 
56 

.21 

7  ] 

.28 
7i 
S» 

.21 

'  T 
04 
52 

.23 

7j 
84 
50 

.3C 

IDS 
84 
51 

.29 

lOl 
63 
50 

•II 
84 

'U 

82 
48 

.29 
69 
69 

47 

.29 

83 
47 

.20 
99 
62 
46 

.29 

69 
82 
45 

.22 

75 
82 
45 

.30 
74 
81 
44 

.18 
54 

62 
44 

.23 
78 
80 
53 

.22 
82 
80 
92 

.27 

100 
80 
52 

.22 
196 
76 
59 

.20 
103 
77 
94 

.29 

130 
80 
53 

.20 
89 
80 
95 

.21 
61 
82 
99 

.26 

103 
85 
91 

.22 
99 
84 

90 

•  29 
84 
84 

93 

.28 

39 
64 
96 

7.49 
2674 
62.0 
50.9 

NACIHIENTO  OAH 

EVAP 

.36 

.39 

.34 

.39 

.26 

.25 

.30 

.29 

.30 

.30 

.30 

.39 

.28 

.31 

.34 

.40 

.42 

.32 

.99 

.34 

.36 

.29 

.29 

.27 

.26 

.22 

.24 

.21 

.90 

.10 

.28 

9.49 

VEkARK 

EVAP 
MINO 

•  32 
112 

.28 
104 

.21 

100 

• 

• 

• 
• 

.89 

328 

.28 

139 

.28 

126 

.27 
152 

•  2lJ 
U5 

• 

* 
* 

.84 
382 

•  2» 

92 

•  26 

90 

.27 
9J 

.30 
84 

m 
* 

• 
• 

.83 

290 

.29 

109 

.29 
118 

•  28 

149 

.27 
139 

* 
• 

• 

• 

•  89 

97T 

n 

•  99 
80 

.90 

109 

.24 
114 

6.67 
9477 

•      •  • 

1    San  joaquIs 

drainage  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  9 

EVAP 

.31 

.34 

.30 

.32 

.35 

.31 

.36 

.3* 

.30 

.39 

.30 

.30 

.30 

.30 

.32 

.32 

.43 

.37 

.29 

.37 

.99 

.99 

,30 

.34 

.30 

.30 

•  90 

.30 

•  90 

.92 

•  90 

10.02 

Camp  PARDEE 

EVAP 
HIND 

.36 

n 

.43 

23 

.32 
14 

.37 

13 

.34 

17 

.30 
20 

.30 
19 

.27 
22 

.28 
19 

.25 

15 

.29 
14 

.34 

!  4 

■  27 

12 

.28 

11 

.39 
16 

.35 

.31 
19 

.31 
16 

.29 
19 

•n 

.99 
19 

.30 
20 

.26 
19 

.21 
19 

.20 
14 

.22 
19 

.18 

U 

.20 
14 

•  21 
10 

.31 
12 

.31 
14 

9.03 
479 

Sm  R»l«r«nc«  Nolm  Following  SuMon  Ind»« 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFBRNU 
aUOUST  197a 


Day    Of  Month 


13  ^  01 

Station 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*      *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  09 

FRIANT  GOVFRNMFNT  CAMP 

EVAP 

.49 

.41 

.44 

.45 

.28 

.36 

.43 

.39 

.36 

.39 

.37 

.36 

.34 

.46 

.46 

.51 

.38 

.  35 

.43 

.  36 

.43 

•  36 

.33 

.30 

.23 

.24 

.29 

•  27 

.31 

.43 

11.70 

WIND 

52 

53 

43 

37 

46 

36 

57 

43 

53 

48 

40 

33 

39 

33 

46 

46 

56 

41 

37 

42 

42 

46 

47 

69 

41 

33 

36 

49 

33 

35 

42 

1353 

MAX 

97 

91 

97 

92 

95 

67 

95 

93 

92 

90 

92 

95 

96 

96 

96 

97 

92 

94 

94 

92 

92 

91 

87 

82 

65 

82 

82 

86 

69 

92 

91 

91.5 

MIN 

71 

7C 

69 

70 

72 

71 

68 

67 

65 

64 

63 

67 

66 

68 

71 

70 

65 

64 

63 

60 

65 

62 

57 

61 

60 

59 

60 

61 

66 

64 

65.1 

HETCH  HETCmv 

EVAP 

,30 

.29 

.31 

.24 

.10 

.11 

.23 

.32 

•  30 

.24 

.27 

.30 

.29 

.34 

.30 

.33 

.32 

* 

* 

.30 

.33 

.36 

•  21 

.30 

.26 

.10 

.20 

.32 

•  23 

.26 

.30 

7.76 

KETTIEMAN  CITY 

EVAP 

.51 

.57 

.51 

.42 

• 

.66 

.44 

.33 

.45 

.45 

.39 

.45 

.53 

.45 

.50 

.62 

.56 

.54 

.45 

.50 

.45 

.51 

•  43 

.30 

.36 

.45 

.44 

.26 

•  34 

.43 

.47 

14.03 

WINQ 

45 

50 

44 

42 

• 

102 

49 

52 

» 

110 

31 

54 

54 

36 

41 

58 

49 

46 

41 

59 

37 

52 

45 

52 

34 

68 

92 

29 

25 

31 

45 

1474 

MAX 

g' 

9" 

9( 

9j 

9] 

9! 

94 

9' 

94 

99 

96 

96 

9G 

95 

93 

93 

93 

94 

93 

92 

90 

87 

87 

86 

84 

88 

92 

95 

92 

92.9 

MIN 

t1 

67 

66 

72 

6- 

67 

73 

63 

6( 

62 

64 

63 

66 

69 

66 

64 

64 

64 

62 

62 

59 

57 

62 

59 

57 

56 

57 

63 

65 

63 

63.7 

KNIGHTS  FSRRY  !  5E 

EVAP 

.43 

.33 

.33 

.37 

.35 

.22 

.46 

.33 

.31 

.35 

.37 

•  32 

* 

•  81 

.  39 

.33 

.34 

.13 

.34 

.  36 

•  33 

.  16 

.27 

•  26 

.28 

.27 

* 

.60 

- 

10. 138 

WIND 

n 

17 

IS 

6 

16 

IS 

24 

23 

36 

25 

12 

6 

16 

22 

• 

37 

21 

6 

12 

13 

4 

23 

44 

25 

27 

15 

20 

20 

7 

6 

- 

654B 

LITTLE  PANOCHE  OET  DAH 

EVAP 

.63 

.70 

.58 

.55 

.48 

.30 

.45 

.51 

.50 

.45 

.57 

.'2 

.45 

.56 

.57 

•  59 

.67 

.63 

.52 

.52 

.56 

.50 

.53 

.48 

.46 

.41 

.37 

.39 

.43 

.56 

•  57 

16.01 

WIND 

99 

98 

78 

61 

69 

57 

82 

67 

76 

83 

96 

80 

77 

82 

71 

76 

103 

82 

76 

76 

69 

124 

125 

109 

127 

83 

95 

70 

75 

82 

113 

2659 

MAX 

93 

91 

89 

92 

87 

78 

91 

89 

87 

86 

87 

9; 

90 

66 

92 

92 

89 

69 

87 

89 

88 

95 

92 

91 

82 

76 

84 

84 

87 

90 

89 

87.4 

MIN 

6« 

58 

60 

62 

61 

63 

60 

59 

58 

55 

59 

98 

61 

64 

64 

63 

55 

53 

57 

58 

57 

52 

50 

51 

56 

50 

53 

56 

59 

59 

57 

57.8 

LODI 

EVAP 

.64 

.26 

.33 

.37 

.44 

.23 

.38 

.46 

.19 

.30 

.40 

.30 

.33 

.30 

.43 

.56 

.20 

.34 

.26 

.36 

.36 

.49 

.31 

.11 

.41 

.30 

.17 

.23 

.39 

.30 

.26 

10.45 

WIND 

52 

30 

30 

47 

43 

62 

61 

65 

56 

43 

23 

93 

39 

21 

101 

7 

17 

39 

25 

36 

34 

62 

49 

38 

46 

47 

37 

29 

30 

36 

32 

1292 

MAX 

95 

94 

96 

94 

99 

81 

85 

82 

83 

93 

94 

A8 

9*i  95 

94 

94 

93 

90 

91 

92 

86 

78 

77 

80 

67 

82 

79 

90 

90 

86 

86 

98.3 

MIN 

6C 

53 

58 

57 

56 

56 

54 

53 

53 

53 

57 

53 

53 

57 

58 

58 

53 

50 

53 

55 

56 

52 

50 

50 

54 

54 

53 

55 

60 

54 

55 

54.6 

LOS  BANDS  PET  RESV 

EVAP 

.60 

.n 

.51 

.56 

.54 

.42 

.44 

.50 

.52 

.44 

.47 

.93 

.  44 

.  45 

.60 

.61 

.63 

.59 

.51 

.51 

.55 

.73 

.60 

.52 

.50 

.47 

.41 

.34 

•  42 

.57 

.63 

16.34 

WIND 

135 

los 

106 

158 

126 

15] 

137 

19  ] 

lie 

121 

121 

9: 

lOS 

117 

104 

168 

151 

116 

104 

119 

312 

292 

293 

295 

269 

163 

102 

127 

145 

247 

49618 

MAX 

99 

97 

98 

91 

97 

91 

95 

95 

89 

93 

96 

97 

96 

98 

98 

97 

96 

94 

93 

93 

94 

91 

94 

85 

91 

84 

91 

91 

92 

95 

95 

93.6 

MIN 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

62 

61 

60 

62 

64 

65 

65 

66 

69 

66 

62 

62 

61 

63 

62 

56 

63 

56 

61 

59 

59 

6U 

64 

65 

62 

63.6 

MANTECA 

EVAP 

.40 

.37 

.34 

.34 

.37 

.35 

.26 

.27 

.26 

.31 

.34 

.35 

•  34 

•  34 

.37 

.37 

.37 

.35 

.26 

.35 

.36 

.42 

.36 

.30 

.28 

.28 

•  26 

.28 

.30 

.29 

.30 

10.22 

WIND 

it] 

* 

* 

97 

36 

45 

40 

40 

47 

4£ 

3: 

47 

37 

37 

41 

40 

40 

44 

31 

40 

39 

66 

64 

66 

72 

44 

46 

40 

30 

40 

43 

1334 

MAX 

102 

100 

98 

100 

97 

91 

87 

69 

86 

86 

94 

96 

9J 

9e 

101 

100 

92 

96 

89 

90 

93 

90 

82 

81 

85 

87 

67 

80 

91 

96 

90 

91.6 

MIN 

66 

55 

59 

61 

61 

62 

58 

58 

57 

56 

58 

55 

57 

64 

55 

52 

56 

62 

60 

52 

46 

46 

52 

52 

56 

56 

56 

53 

61 

56.7 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.39 

.39 

.45 

.37 

.24 

.30 

.34 

.32 

.34 

.32 

.31 

.36 

.33 

.  3G 

.39 

.41 

.  30 

.36 

.  34 

•  36 

.33 

.34 

.26 

.30 

.23 

.  12 

•  10 

.22 

.28 

.38 

.29 

9.90 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.71 

.74 

.52 

.60 

.64 

.46 

.54 

.45 

.44 

.53 

.63 

.61 

.30 

.45 

.56 

.71 

.67 

.62 

.54 

.61 

.65 

.55 

•  56 

.50 

.45 

.40 

•  42 

.41 

.41 

.60 

.61 

16.93 

WIND 

137 

156 

102 

131 

186 

219 

243 

226 

273 

165 

103 

195 

79 

79 

126' 140 

163 

196 

108 

124 

152 

247 

244  212 

210 

269 

265 

119 

76 

170 

224 

5341 

MAX 

104 

93 

94 

97 

95 

95 

86 

88 

83 

92 

95 

92 

93 

95 

97 

97 

93 

92 

92 

88 

93 

83 

79 

91 

99 

81 

n 

97 

93 

94 

87 

90.6 

MIN 

65 

62 

62 

63 

61 

61 

58 

57 

57 

57 

61 

60 

6C 

64 

63 

60 

59 

60 

61 

60 

55 

54 

55 

57 

55 

55 

55 

59 

62 

57 

59.3 

TRACV  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.45 

.53 

.53 

.45 

.49 

.45 

.4i 

.37 

.64 

.53 

.36 

.51 

.70 

.75 

.60 

.30 

.50 

•  55 

.70 

.54 

.42 

.44 

.35 

.46 

•  26 

.36 

.45 

.33 

14.896 

WIND 

16' 

1 14 

9! 

■11 

121 

155 

19E 

213 

168 

160 

291 

113 

9C 

166 

212 

153 

147 

98 

121 

250 

261 

313 

204 

239 

215 

127 

66 

61 

441 

5323 

•       *  * 

SOUTH  COAST 

H 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.47 

— 

- 

.46 

.29 

.40 

.50 

.38 

.39 

.42 

.40 

.42 

.3. 

.36 

.40 

.39 

.40 

.42 

.43 

•  46 

.44 

.36 

.40 

.31 

.29 

•  30 

.28 

•  26 

.32 

.34 

11 .848 

WIND 

18 

• 

40 

13 

Ifr 

22 

16 

24 

19 

16 

16 

*  6 

1 1 

u 

13 

13 

13 

16 

14 

22 

19 

16 

13 

3 

10 

12 

13 

15 

4 

13 

436 

MAX 

95 

95 

92 

S3 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

92 

92 

96 

96 

96 

97 

97 

95 

95 

95 

94 

90 

89 

87 

94 

92 

87 

89 

93.0 

MIN 

51 

" 

51 

53 

54 

56 

56 

56 

55 

56 

98 

56 

64 

64 

58 

55 

56 

98 

60 

61 

62 

62 

61 

47 

44 

45 

51 

50 

51 

50 

55.3 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.30 

.34 

.30 

.30 

.24 

.25 

.25 

.26 

.30 

.24 

.25 

.27 

.27 

.27 

.29 

.30 

.30 

.28 

.30 

.35 

.26 

.24 

.27 

.26 

.26 

.26 

•  20 

.24 

.15 

.30 

.26 

9.34 

HIND 

32 

39 

32 

24 

25 

30 

26 

35 

36 

24 

25 

30 

26 

26 

26 

25 

23 

30 

30 

27 

26 

32 

30 

56 

34 

41 

30 

33 

27 

24 

32  940 

MAX 

91 

91 

90 

93 

69 

89 

88 

66 

86 

86 

86 

88 

89 

89 

90 

92 

91 

90 

89 

69 

97 

66 

82 

80 

84 

82 

79 

91 

85 

87 

96 

97.2 

Mirj 

60 

59 

56 

59 

62 

62 

59 

53 

59 

59 

57 

56 

58 

59 

67 

52 

60 

56 

57 

56 

57 

50 

54 

54 

55 

56 

91 

53 

53 

53 

57 

57.0 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.25 

.20 

.23 

• 

« 

.63 

.26 

.28 

.26 

.25 

.19 

* 

.41 

•  17 

•  16 

.21 

.16 

* 

« 

•  69 

•  21 

.26 

.26 

.25 

* 

* 

.84 

.26 

.27 

.23 

.20 

7.14 

WIND 

7C 

78 

64 

• 

* 

259 

118 

130 

116 

115 

61 

164 

74 

79 

83 

71 

* 

* 

243 

76 

91 

103 

79 

* 

* 

314 

107 

94 

112 

110 

2851 

MAX 

81 

84 

86 

• 

• 

84 

82 

81 

82 

83 

79 

■ 

63 

62 

60 

61 

81 

■ 

87 

86 

66 

65 

eh 

■ 

83 

90 

62 

81 

79 

62.7 

MIN 

63 

64 

63 

64 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

62 

67 

63 

62 

61 

56 

56 

61 

62 

61 

62.0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.34 

.42 

.43 

.18 

.22 

.34 

.26 

.30 

.37 

.30 

.33 

.33 

.27 

.36 

•  34 

.36 

.30 

.38 

.44 

.37 

.39 

.42 

.34 

.35 

.21 

.24 

.34 

.25 

.33 

.26 

10.01 

WIND 

33 

35 

47 

36 

41 

32 

35 

36 

33 

42 

35 

38 

31 

33 

40 

35 

36 

37 

59 

35 

34 

36 

35 

40 

39 

42 

33 

31 

25 

31 

■11 

U27 

MAX 

92 

91 

95 

94 

90 

89 

88 

es 

93 

90 

92 

91 

90 

94 

93 

94 

93 

95 

96 

92 

93 

94 

89 

93 

85 

94 

91 

86 

93 

97 

91.3 

MIN 

69 

68 

7j 

6^ 

67 

6- 

65 

65 

66 

67 

66 

68 

68 

68 

66 

66 

74 

69 

66 

60 

60 

59 

61 

62 

66.3 

THITCHELL  DAM 

EVAP 

,23 

.26 

.25 

.23 

.21 

.20 

.22 

.26 

.27 

.29 

.24 

.22 

•  26 

.26 

•  28 

.26 

.24 

* 

.74 

.30 

.26 

.25 

.29 

* 

* 

.89 

.25 

.26 

.26 

.29 

6.03 

WIND 

33 

38 

40 

55 

48 

66 

46 

4U 

72 

59 

76 

45 

65 

39 

40 

77 

29 

* 

• 

174 

62 

42 

73 

49 

* 

* 

171 

40 

60 

51 

64 

1656 

MAX 

84 

87 

65 

85 

83 

79 

30 

82 

83 

65 

63 

60 

63 

81 

82 

90 

83 

89 

87 

81 

63 

63 

• 

- 

60 

81 

84 

63 

92 

83.3 

HIN 

S( 

56 

55 

54 

57 

55 

55 

54 

56 

54 

52 

53 

56 

96 

55 

53 

64 

54 

56 

55 

51 

54 

51 

54 

SO 

50 

54 

54.0 

•      «  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.5! 

.74 

.67 

.55 

.60 

.57 

.64 

.75 

.80 

.73 

.70 

.54 

.63 

.65 

•  69 

.63 

.84 

.65 

.92 

.65 

.76 

.77 

.67 

.72 

.64 

.74 

.53 

.47 

.53 

.54 

.50 

20.59 

WIND 

4j 

54 

59 

78 

Tl 

46 

64 

69 

31 

68 

46 

31 

45 

59 

66 

43 

86 

89 

95 

70 

92 

75 

98 

100 

93 

114 

73 

31 

34 

34 

80 

2087 

MAX 

10  1 

103 

99 

100 

100 

103 

103 

101 

101 

102 

102 

102 

104 

106 

104 

106 

101 

99 

103 

103 

100 

97 

96 

102 

91 

96 

98 

99 

100 

93 

100.6 

MIN 

78 

77 

78 

78 

75 

73 

73 

74 

74 

71 

70 

72 

79 

76 

77 

82 

75 

74 

66 

74 

74 

72 

74 

63 

65 

65 

63 

66 

66 

66 

68 

73.0 

INDIO  U  S  DATE  GiRDEN 

EVAP 

.55 

.56 

.36 

.39 

.43 

.53 

.60 

.68 

.53 

.45 

.45 

.45 

.41 

.42 

.53 

•  45 

.34 

.32 

.49 

.45 

.40 

.63 

•  60 

.60 

.46 

.45 

.50 

.48 

.45 

.60 

.45 

14.90 

WIND 

43 

52 

34 

23 

56 

58 

75 

72 

45 

36 

38 

45 

20 

27 

31 

37 

22 

31 

42 

50 

36 

56 

65 

68 

36 

54 

86 

67 

53 

60 

56 

1479 

MAX 

114 

lU 

113 

103 

96 

111 

109 

112 

111 

111 

114 

114 

104 

102 

108 

112 

114 

99 

104 

107 

99 

104 

108 

103 

99 

96 

96 

93 

97 

ICO 

97 

106.4 

MIN 

72 

73 

70 

75 

72 

68 

72 

75 

68 

69 

70 

72 

72 

74 

75 

74 

76 

75 

72 

72 

76 

71 

60 

63 

63 

61 

59 

58 

64 

65 

55 

69.1 

MOJAVE 

EVAP 

.75 

.45 

.51 

.40 

.35 

.55 

.60 

.70 

.76 

.75 

.48 

.45 

.54 

.30 

.50 

.71 

.58 

.60 

.45 

.67 

•  46 

.46 

.60 

.65 

.46 

.45 

.50 

.40 

.45 

.46 

.30 

16.34 

WIND 

158 

142 

45 

44 

45 

94 

190 

104 

155 

145 

96 

54 

76 

67 

90: 148 

140 

91 

71 

96 

109 

130 

167 

196 

111 

112 

143 

116 

64 

13 

123 

3338 

MAX 

93 

90 

92 

92 

90 

96 

86 

92 

94 

90 

92 

94 

93 

82 

98 

93 

89 

92 

93 

91 

60 

85 

85 

76 

86 

93 

83 

82 

96 

90 

61 

88.7 

HIN 

63 

63 

64 

66 

65 

62 

61 

61 

60 

58 

56 

63 

63 

64 

65 

65 

61 

60 

62 

62 

62 

56 

53 

50 

50 

52 

51 

50 

51 

50 

47 

58.6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
AUCUST  1973 


Day  oi  month 


dianon 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

•  *  • 

SACRAWENTD 

DRAINAGE  02 
TWIN  LAKES 

•  •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
SASINS  07 

l*HIT6   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  SN 

SNOWFALL 
SN  ON  CN 

3 

T 

T 

T 

S  T 

> 

T 

3. 

T 

2. 

T 

D 
3 

Sm  R*l»»nca  NolM  FoUowing  Slallon  Index 


STATION  INDEX 

AUGUST  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

OU  i  H 

A  A 

LOS  ANGFLES 

70 

34 

"an 

1  1  n 

i  1  o 

1  A 

7  Qft  n 
t  70U 

9  D 

DOUGLAS  BOWMAN 

M  Lf  C  L  M 1^  1  U 

0024 

Ci  1 
\J  1 

SAN  BFRDINn 

1  R 

34 

J? 

117 
ill 

C  J 

7  0  4  R 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

A  "5 

MODOC 

7  1 

4  1 

1  7 
i  C 

1  7  n 

57 

4  1  0  (^ 
H  X  7P 

5  r 

3  r 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPQINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

10 

123 

37 

460 

8A 

8A 

MRS  BARBARA  WILLBURN 

ALDFR  SPRINC^ 

u  y  7  J 

ft  7 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

5 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

m  1  R 
\j  1 

n  A 

LOS  ANGELES 

1  "X 

34 

1  Q 

i  7 

1  1  n 

J.  1  0 

9  A7 

coot 

J  r 

GETTY  OIL  CD. 

ALPINE 

n  1  1  A 

n  A 

SAN  01  EGO 

S  3 

7 

R  n 

1  1  A 

H  O 

1  7  ^  R 

7  r 

R  D 

J  r 

ALP INE   FIRE  DEPT 

01^4 

06 

LOS  ANGELES 

3  *T 

1  i 

Tin 

U  0 

1  1  O  7 

112  1 

^  D 

RUBID  CANYON  LCW  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

n  1  A 1 
(J  1  0  i 

n  9 

w  t 

MODOC 

7  1 

4 1 

"an 

1  7  n 

J  S 

A  A  n  n 
*t  t  u  u 

A  A 

A  A 
o  A 

u 
n 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  MQn  Y 
H  n  D  U  < 

0176 

0 1 

SAN   BFRD I Nn 

6 

34 

115 

45 

635 

r 

?TATF    DIV   OF  HWYS 

A  wr  T  n I  A 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANfiiniA    FIFV    r  WHSF 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

0212 

0 1 

NAPA 

1 7 

34 

122 

2  6 

1815 

O  A 

Q  A 
OA 

r 

PACIFIC   UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBQARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

BA 

8A 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZ  A 

n  5  a 

U  ^  5  ^ 

ri  A 

V,/0 

RIVERSIDE 

'X'X 

9  S 

lift 

4  A 

"a  Q  R 
^  7  ^  D 

A  A 
0  A 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

APPlE  VALLEV 

A  7  A  4 

n7 

SAN  BERDINO 

1  R 

34 

"X  1 
S  1 

117 

1  ^ 
X  ^ 

7  Q  ^  R 
t  7  J? 

4  D 

APPLE  VALLEY  RANCHOb 

0320 

Hi. 

U  *T 

SN   LUIS  OBPn 

35 

A7 

1  7  A 
X  £  U 

i. 
J  t 

1  A  R 

A  A 

ARROYO  SECQ 

n  ^  5  7 

04 

MONTEREY 

7  4 

36 

1  4 

17  1 
X  c  i 

7  0 

7 

AAA 

0  u  u 

MRS.    CHRISTY  GIACQMAZil 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 

rift 

LOS  ANGELES 

34 

1  1  R 
X  X  0 

X  U 

1  7  7  A 

D 

D  r 

U  S  FOREST  SERVICE 

ACM    Mni  IMT  A  T  M 
Ajn  nUUINiMlIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

3  6 

29 

118 

50 

1708 

8A 

oA 

H 

II    ^    MAT    OARk    S  C  R  \y  I  r  P 

ATI  A^  wnAn  miTBA 

0368 

0 1 

NAPA 

1 7 

Q 

26 

12  2 

1 5 

1660 

ATWELL 

r\  ^  "7  i 

A  R 

TULARE 

Q 

7 

^  A 

"3  Q 
£  0 

118 

40 

6480 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY  1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TUPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

PLACER 

1 
1 

38 

I)  "X 

17  1 
X  £  X 

04 

Lett. 

R  A 
O  A 

ft  A 

8  A 

U   S   BUR   OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

7  1 

1  1  A 
X  X  o 

1  Q 
X  7 

z:  ? 

fl  A 

n  A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

n4  3  ? 

U  t  fc  t 

05 

TULARE 

9 

36 

J  o 

1  1  Q 
X  X  7 

n  1 
\J  X 

^  n  ^  A 
J  U  ^  U 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS  R 

0425 

MAR  I  PDS A 

1  4 

3  7 

4n 

lit) 

X  X  7 

4  A 

7  Q  r>  r» 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

07 

SAN  BERNARDI 

35 

1  A 

1  1  A 
X  X  0 

A  A 

940 

J  r 

R  D 

3  r 

1  .    c  METHFNY 

BAKFRSFIEtD   uSO   AP  R 

0442 

n  K 

KERN 

1 0 

5  -> 

25 

119 

03 

475 

MID 

MID 

J 

MAT!     WFATHPR    ^  F  R  V  T  T 

BALfH   POWER  1-IDIJ<;E 

w«tv,ii     runtrN  rii-iUjb 

0449 

n  K 

FRESNO 

1 1 

^  A 

55 

119 

05 

1720 

4  P 

4P 

C 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

n  9 
Uc 

TEHAMA 

L  3 

R  A 

Do 

122 

47 

6500 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTDW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4p 

BAPSTQW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

n  s  4 

U  J  *T  J 

nft 

SNTA  BARBARA 

34 

1  1  Q 

J  3 

5165 

c 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

n  7 

TEHAMA 

4n 

1  9  5 

Ic.  C 

n  Q 

420 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

n  s  o  A 

v3 

TULARE 

Q 

"3  A 
J  0 

41 

118 

52 

6800 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

ri  A 

R I  VERS  IDE 

2  8 

56 

116 

5  8 

2613 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

n  A 

RIVERSIDE 

2  8 

Q  "a 

59 

116 

J  8 

3045 

7A 

"A 

7  A 

REAUMQNT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

4P 

*P 

MATI     bJFATHFD  SFRVIfF 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGFLES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

C 

1  A  r  p  r  n 
I,  M  V*  r  V,  u 

BEN  LOMOND  4 

A  A  "7  1 
(JO  /  J 

A  Z. 

Un 

SAf.TA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

BUR. OF   PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

BP 

MID 

C 

IINIVFRSITY   OF  CALIF 

BIEBER 

A7  ^  1 
U  /  5  1 

n  0 
\J  c 

LASSEN 

2 1 

H  i 

07 

121 

08 

4125 

c 

C L\  IF    n T U    nF  FDRFSTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

A  7  U  fi 

n  1 
w  I 

TRINITY 

35 

45 

123 

15 

1260 

8  A 

8A 

H 

BIG  BEAR  LAKE 

n7Zi  1 
K)  1  H  I 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

U.\  C    nFAR    Ik    FIRF  IITST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN   BFRDI Nn 

28 

34 

14 

1 16 

58 

6815 

c 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

n  7  ^  R 

\J  1  JO 

LOS  ANGELES 

26 

OH 

10 

117 

49 

1575 

8  A 

BIG  PINE  CREEK 

r\  7  <L  "f 

07 

INYO 

19 

37 

08 

116 

29 

10060 

S 

rAI      nCDT    UTD  RC'sflllRrPS 

BIG  PINES  PARK  FC  33B 

0779 

07 

LOS  ANGFLES 

6 

34 

23 

1 17 

41 

6862 

3P 

c 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

c 

/•riRDC    nF    FMP,  TNFFRS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

BISHOP  MSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

MATI      UIFATHFB  SFRVI'^F 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA   r  1  ARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

UDC     MADV  TNirCDDT 

MKj    nAKY  ilNtt^ri 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

S 

MATI      UIPATHPR  *sFR\/rrF 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

DFRRCPsinA    MF^A    WATl-R  D 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

F 1    nn  [J  A  nn 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

c 

BLDUGcTT   tXP,  FUKtbl 

BLUE  CANYON  wSQ  AP  R 

0897 

02 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SEKViLt 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE   DIV  DF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

c 

STATE   DIV  Or  rSIRi 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BnoiE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL   ST  PK 

BOQNVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

342 

8A 

STATE   DIV  DF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CD  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGQ 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

c 

CAL  DIV  BEACH  6  PKS 
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BDIJI  DFR   CREPK  G 

1  UUfc 

PLUMAS 

g 

40 

1  9 

1  4 

1  ?n 

X  £  V 

3  t 

OKJCV 

C 

J 

BOULDER  C   LOCATFLLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

37 

09 

1  7  7 

1  y 

X  4 

Q 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

32 

40 

116 

1 8 

3600 

V  r 

MEYER'S   TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CAiNYQN 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L   A   WTR   C   PWR  OfcPr 

BOMMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

53A7 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR  SHASTA  FIELD  OIV 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

2  3 

38 

07 

121 

4  2 

30 

8  A 

8  A 

CALIF   DIV  B E AC  HE S -P ARK S 

BRANSCOMB  3  nnw 

1 046 

0 1 

MENDOC INU 

7 

39 

42 

123 

39 

1  4  *i 
1 "  J  J 

8  A 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRAWLEY  2  Sw 

1048 

07 

IMPERIAL 

(, 

32 

57 

115 

33  - 

9A 

9  A 

AGR  research  iERVlCfc 

BREA  DAM 

1057 

06 

□RANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

?  7S 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTwOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

4  1 

3  7 

4  A 

"3  "5  K 

r 

V/FR^^riN    R  fAkPRRFAn 

BR  I  DGEPORT 

1  n  7  ? 

0  3 

MONO 

3  8 

3  B 

1 4 

A  i.  7  n 

R  D 

3  r 

3  r 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

0  3 

MONO 

38 

38 

^7 

119 

1 7 

6560 

c 

U  S   FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF  DEPT  PARKS   t  KEC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

1  1  A 

1 1  A 

c 

MRS   JOYCE   A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  rS 

1130 

02 

BUTTE 

8 

39 

4 1 

121 

20 

3560 

8  A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4  860 

CAL   DEPT   WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUTKHnRN 

1149 

SHASTA 

2 1 

40 

^  4 

121 

5  1 

ID 

^  r 

mr^.   anna  mduif 

n  1^  J  •    Mi'i'fl  nunc 

BUCKS  CREEK  PH 

1  1 

i  i  ?  ' 

02 

PLUMAS 

g 

39 

3  5 

2  0 

1  7AA 

4  r 

P  G  E   E  COMPANY 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

\  \ 

119 

2  1 

655 

5  P 

SP 

c 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  HASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESfES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL   F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

122 

05 

560 

8  A 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTlEP   VALLEY  RANCH 

1233 

0 1 

HUMBOLDT 

1 7 

40 

46 

12  3 

54 

4  2  0 

8  A 

8  A 

8  A 

G.    L.    SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

12  37 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

1 8 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWI LLQW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8  A 

8  A 

BUENA  VISTA  W  S  DISI 

C  A8AZDN 

1250 

07 

RIVERSIDE 

33 

3  ; 

116 

47 

1 800 

SP 

WILLARD  HAGER 

f  Af  WUMA    L  AKF 

L  ^3  ^ 

u  o 

SNTA    RARR AR  A 

3  c. 

34 

1  1  Q 

117 

7  1 

0  A 
V  A 

<3  A 
"A 

9  AC 

II  ^  nUR  RtriAMATinN 

CAJDN  WEST  SUMMIT 

12  72 

07 

SAN  BERUINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CU  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8A 

8A 

H 

CAL   DIV   BEACH  C  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3343 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

\  \ 

37 

29 

121 

49 

805 

7  A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

12  88 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

4 1 

115 

28 

1  7 
i  4 

sp 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

C AL I STOGA 

1312 

0 1 

NAPA 

\  7 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CAL I STOGA 

CALLAHAN 

1316 

0 1 

SISKIYOU 

\1 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5p 

MRS   MARIAN  HAYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

2  8 

34 

09 

116 

59 

5770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP   HI   HILL   OPIOS  57E 

i  t  U  t 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  t; 
1  ^ 

1  1  H 
1  1  o 

06 

*t  4  ?  u 

LiB.   UNIFIED  SCH  DIST. 

C  AMPO 

i  t  ^  t 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

1  1  f\ 

1  1  o 

4  O 

RD 
3  r 

S  D 

3  r 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

14  2  8 

0  5 

CALAVERAS 

16 

38 

\  5 

120 

5 1 

658 

8  A 

B  A 

8  AC 

E   BAY   MUN  UTL  DIST 

CAMP   PIONEER   SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP   SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

( 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  11  Sw 

1  475 

02 

MODOC 

2 1 

4  1 

4  4 

1  7  1 
i.  £  1 

03 

4500 

5  P 

ELMER  J.  EBERSOLE 

CANBY  RANGER  STATION 

1  47A 

U  4 

MODOC 

4  J. 

4  1 

3  7 

4  ' 

1  ^  U 

?  4 

D 

J  r 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANQGA  PARK  PIERCE  COL 

1  4  fi  4 

n  A 
uo 

LOS  ANGELES 

34 

1  1 
i  1 

1  1  R 

^4 

7  O 

4  D 

4  D 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

C  ANT  I  L 

1  4  A  A 
i  *t  0  0 

fl  7 

KERN 

A 
0 

1  1  ■? 
i  1  ' 

R  n 

4U  lU 

A  D 

0  r 

A  D 

MARTIN  C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

"P 

H 

P   G   P    F  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1  *^  1  7 
13  1' 

ORANGE 

9  A 
4  0 

Ill 

R  n 

404 

{ 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  GILMAN 

15  10 

06 

ORANGE 

■?  A 
40 

R  R 

5  5 

117 

47 

16  25 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU   POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

PG&E  COMPANY 

carmel  valley 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESFRVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

C 

COUNTY  UF   SANTA  BARBARA 

CASTLE   ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JDAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWi^ENCE  RAD  LAB 

CATHEYS  VY   BULL   RUN  RH 

1588 

05 

MAR  I POS A 

27 

3/ 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DR»   CLIFFORD  G.  FISH 

CEflLUIlLF    S  SF 

1606 

01 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

mr^.  riirv  I  .  knsF 

cedaruii le 

1614 

03 

Mnnnr 

11  U  U  U  b 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT  WEST  MDW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NURTHERN  DIST 

CHATSWQRTH  FC2'tF 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

3P 

MRS.    PAUL  NEWTON 

CHATSWQRTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY   VALLEY  OAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

9P 

H 

NED  EARL 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

5P 

5P 

5PC 

US  DEPT  OF  ACRI/  ARb 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 
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CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

CHQLAME   ALLEY  RANCH 

I7<t3 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

175'» 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

L  HUL  A   V 1 o 1  A 

1758 

06 

CAN  niPfin 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

8A 

WESTERN   SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

3  8 

42 

121 

1 8 

138 

9p 

JAMES  D  GQODRIDGE 

CLAREMQNT  POMONA  CDL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

SA 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

clearlake  highlands 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

SA 

C 

CARL  A  POTTS 

CLDVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE  1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE   DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

12U 

27 

5500 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

1864 

05 

PRPSNn 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

C 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

C 

U  S   FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

BA 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

U  S  F  C  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

COLUSA   1  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

6P 

6P 

IVAN   J  STEPHENS 

L  UlNL  UK  u    J  c 

1962 

04 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

ufiujADn  R  iPP 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

W  B  THRELKEL 

COPCD  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC   POWER  6  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN  IRRIG.  OISI 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

3P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL ITGS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

C 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

COVELD 

2081 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8A 

SA 

H 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

MILD  C  CUMMINGS 

2090 

06 

in^    AM r  pipe 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

UflllTAM    n    TPMPl  F 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

118 

21 

10700 

S 

ST  UF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFHRD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC   POWER  £  LIGHT  CU 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

8A 

DEPT  OF  PARKS  C  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

C 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

C 

CRESTLINE   FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

if 

38 

02 

122 

13 

9 

8  A 

8  A 

CCH  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

12C 

44 

5175 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

2198 

06 

L05  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

riiiwPR  rTTY 

2214 

06 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

9P 

rill  WPP    fTTV    PTRP  nPPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

SA 

c 

H 

HELIX   IRRIGATION  OIST 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

C 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT    FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MI  D 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

SA 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

0 1 

122 

1 2 

273 

12m 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8  A 

8  A 

SAC 

G 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

L/C  ^*u    nLll^JC    KCO    ^  DC 

2311 

02 

n  u  u  u 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

S 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52  H 

194 

4P 

4P 

4P 

us  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  KH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC   GAS  fl  ELEC.  CD. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

SA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  RQAO  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  t  E  COMPANY 

UcbCANbU   KANGcK  oTA 

2406 

06 

CAM  r\fi-^n 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

^467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF   DIV   BEACH   E  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

SA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

SA 

JUNIUS  M  DIXON 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  HOTES) 

n3 

LASSEN 

1 8 

39 

1  7n 

i  t  w 

05 

ft  D 
O  r 

H 

PRANk   M   Rnui  ANn 

DRY  CANYQN  reservoir 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3-4 

29 

118 

32 

1^55 

7  A 

7A 

L  A  WTR  e  PWR  OEPT 

DUDLEYS 

c     J  ' 

05 

MARIPOSA 

1 4 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2568 

02 

YDLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

BA 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2530 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8  A 

SA 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

s 

CURPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8  A 

8A 

DRLANO  UNIT  WU  ASSN 

EL   CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

8A 

8A 

C 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

07 

IMPERIAL 

32 

t  D 

1  1  s 

34  ■ 

jU 

S  0 
J  r 

D 

FL   CFNTRn   WATfcR  DEPT 

Fl  FTTRA    PriWPO  HnilSF 

05 

AMADOR 

1 6 

38 

7  (1 

120 

40 

7  1  <5 

S  D 

SD 

D         f    F    r  UMP  ANY 

ELK  VALLEY 

7  749 

0 1 

DEL  NORTE 

\  7 

42 

00 

12  3 

43 

i  /  U3 

5  P 

M  T  n 

11  i  u 

GERALD  H  EDWAKDS 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

115 

14 

9645 

M!D 

SO.   CALIF.   EDISON  CU. 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C   NQRMAN  ADAMS 

EL  M I  RAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINQ 

\  5 

34 

36 

117 

36 

2910 

8  A 

8  A 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

c 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELS INORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

2  8 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONDIDQ 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  ND  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCUNDIDQ  FIRE  OEPT 

FTTUAWriA 

t  O  7  3 

uo 

SAN   R  F  R  n I Nn 

7  R 

34 

n  fl 

1  1  7 
ill 

3  1 

J.  5  7  U 

( 

rflRPS    nF  FNniMFFRS 

ETNA  R 

2  899 

n  1 

S  1  'iK  I  YOU 

1  7 

4 1 

7  R 

1  7  7 
L  C  C 

54 

7  Q  "J  n 
t  ~  ^  u 

Q 

GEORGE  V  HENDRICKS 

EUREKA  WSD  CI  R 

2  910 

0  \ 

HUMBOLDT 

\1 

40 

48 

124 

10 

4  3 

MID 

MID 

c 

J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIElD   FTBE  =;TATIDN 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

36 

8  A 

8  A 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

lie 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FA  I RMONT 

7  941 

07 

LOS  ANGELES 

1 5 

34 

4  2 

118 

26 

3060 

7  A 

7  A 

L  A  wTR  t  PWR  DEPT 

FAL  L  BROOK 

7  9  a 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

117 

1 5 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

g 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

CAROL  A  BJORGUM 

^  n  7  n 
J t  w 

n  7 

TEHAMA 

23 

40 

7  1 

122 

27 

800 

( 

BUREAU  OF  RECLAMATIUN 

FFRNDAIF     7  My 

"2  A  ^  n 

C\  1 
U  i 

humbdi nT 

t 

4n 

3  A 

1  7  L 

1  1 

10 

D 

7  r 

S  D 

7  r 

5P 

ROLL  IN   Z  BOYTDN 

fiodletown  lynch  ranch 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8  A 

( 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUERQA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPI 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

Fleming  fish  and  game 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL   DEPT  FISH  £  GAME 

FLORENCE    I AKF  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

3  7 

1 6 

118 

58 

732  5 

c 

SD  CALIF  EDISON  CO 

folsom  dam 

3113 

02 

SACRAMENTO 

38 

4  2 

121 

1 0 

350 

8  A 

Sa 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FQNTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDIND 

2  8 

34 

1 1 

117 

27 

1  97P 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FriNTAWA  KATCCD 

^  1  7 

SAN  RFcniNn 

7  fl 

34 

1  1  7 

3n 
JU 

1  AQn 
i  U  7y 

4  D 
H  r 

kAISFR   STEFL  CCIRP 

fdrfst  glfn 

3  1  3fl 

n  1 

TRINITY 

3  R 

4n 

7  3 

1  7  3 

7  n 

R  A 
OA 

fl  A 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

fdresthill  ranger  sta 

3  134 

rj7 

PLACER 

39 

0 1 

120 

5  1 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

fort  bidwell 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FGRT  BRAGG 

3161 

01 

MENDDC INQ 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

C 

CALIF  6  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

0 1 

DEL  NORTE 

17 

4 1 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

0  1 

S I SK I  YOU 

1  7 

4 1 

3  ? 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

^  1  H  7 
3  IOC 

Ct  1 

SISKIYOU 

1  5 

4  1 

3ft 

1  7  7 

s  1 

7  7  7  R 

A  A 
O  A 

R  A 
o  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3  1  Rft 

n  ^ 

U  H 

MONTEREY 

36 

^  1 

1  7  1 

4ft 
^  o 

1  3Zi 
1  JH 

FRITZSCH  ARMY  AIRFItLO 

FORT  ROSS 

2  1  Q  1 

SONOMA 

1  ( 

3R 

a  1 
J  i 

17  3 
LCD 

1  7  n 

S  D 

7  r 

CALIF  DEPT  PARKS  t  REC. 

3194 

0 1 

HI  iM  R  n  1  n  T 
nun  u  u  L  u 1 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

t 

K 

rA  FN    M  HFNSDN 

FRFFDHM   8  NNu 

3232 

04 

SANTA  rRlJ7 

20 

S  1 

03 

121 

49 

1495 

r 

\ 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

^  A 

'A 

MRS  PATRICA  A  CLARY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

c 

G  J 

NATL  WEATHER  SERVlCt 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

fullerton  dam 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULI  ERTDN  hii  lcre<;t  RV 

3288 

06 

□  R  ANG  F 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

3P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARRERVILLE 

3320 

01 

HUMBULnT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PANCOAST 

GASQUET  RANGgR  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

3A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CD. 

3384 

02 

c  1    nno  A  nn 
CL  UUKAUU 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

3387 

04 

CAMTA     ri  ADA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS    MTIDA  HRAffHI 

GERlE  creek  camp 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

3B 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8A 

( 

SANTA  BARBARA  WTR  DtP 

GIBSON  HWY   MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  field 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIECD  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILRDY  I't  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP   J  GONZALES 

GLENDORA  WEST  PC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

UUUIM  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDbLnVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES)  j 

GLENNVILLE 

3't63 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CD  FSTRY  £  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3A89 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3^91 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2330 

c 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

11 

36 

44 

118 

58 

6600 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NQ.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

CITY   OF   GRASS  VALLEY 

GRATDN 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS   LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

S I SK  i  YQU 

12 

41 

33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGFR  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

aA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

3  A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  £  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

c 

ROBERT  A.  SKELTDN 

GROVELANO  ranger  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHERIFFS  UFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

\J  o 

LOS  ANGELES 

i  ^ 

34 

1  &i 

1  o 

1  1  R 

5 1  H  U 

JAMES   P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

HALF   MOON  SAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

9P 

DEPT  OF  PARKS  £  REC 

HAMILTON  Sr>ANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

3747 

05 

KINGS 

11 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.    FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1150 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

8A 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NQ  1 

3824 

02 

SHASTA 

2 1 

40 

56 

121 

33 

3015 

8  A 

8  A 

P  G  E  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE   D.  BETTENCOUKT 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPI 

healdsburg  no  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

8A 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

1 8 

120 

42 

2  765 

c 

MRS  CLDRENE  AKERS 

HFSPER  I A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

RLY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

8A 

8AC 

H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

C2 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8A 

CLARENCE  E  GASSDWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CU 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

8A 

HOBERGS  RESORT 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  1  sw 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

3  6 

^  1 

1  ^  i 

3  A 
C  H 

284 

r 

CITY  OF  HOLLISTER 

HQLLlSTER  10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2578 

C 

GORDON  W  BOUDREAU 

HONEYDEW  1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

C 

BEVERLY  R  KQHLER 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

8A 

8A 

c 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF   INDIAN  AFhAlR 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  E  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

c 

H 

SD  CALIF  EDISON  CO 

HDRkEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

i  i  0 

*t  i 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE   DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW   IDRIA   MINE   t  CHfcM 

IDYLLKILD  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34  . 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34  ■ 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

c 

H 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

NATL   WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A" 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

SP 

KERN  CD  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

IDNE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE   DIV  DF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

!P 

H 

WALTER  CANTRALL 

-  32  - 


STATION  INDEX  c„ 

AUGUST  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES] 

JDHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

BA 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

3P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  UIST 

JULIAN  WYNQlA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

1 1  1  Mr  A 1  HAM 

4422 

06 

SNTA  RARRARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

3  f 

18 

119 

06 

9110 

S 

SO  CALIF  EDISON  CU 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDIND 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

MRS   RUTH  F  RUBINOW 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

SA 

ROBERT  C  KYLE 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FARM  £  HOME  ADV 

KENTFIELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

120 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERLINGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

L0N£   STAR  INDUSTRIES 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

.'5P 

SO  CALIF   EDISUN  CU 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISUN  CO 

Kt 1 TLt  MAN   1 1 TY 

4534 

05 

In  1  IN  (J  J 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

8A 

KETTLEMAN  STATION 

4  5  3^> 

05 

KINGS 

1 1 

SO 

04 

ion 

05 

508 

6P 

6p 

P   G  C   E  COMPANY 

KILARC   POWER  HQliSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

UA 

P   G   £   E  COMPANY 

KING  C ITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH  R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

9A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DfcNNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

C 

HARRY  STEVENSUN 

LA  CRESCENTA  FC   ^51  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CU  W  U 

IACAVCTTP     9  mkjc 
LArATrllC    c.  iNl^t 

4633 

04 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

SA 

LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

^  "X 
O  3 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6p 

MRS  GLADYS  W  GLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

3b 

29 

120 

01 

7500 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

3P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUH 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

c 

COYOTE  DAM  PRUJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

S 

SOUTHERN  CALII-.  EDISON 

4708 

02 

shas  t a 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

C 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

2  5 

32 

5 1 

116 

53 

690 

8  A 

HELIX    IRRIGATION  UIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

C 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P   G   £   E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

C 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CU 

LA  h<ESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LA   PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  UBPD 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

E.   M.  NEWTON 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

C 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

1  AYTflNWTI  1  P 
LMT  ILIINVILLC 

4851 

01 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

rAi  IP  n I \y  of  j^nRFSTkY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

1 0 

34 

50 

118 

52 

3585 

8  A 

KERN  CD  FIRE  OEPT 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAM  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDDC IND 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JEANNE  D  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

3  7 

14 

12C 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CD  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK  Dt  CHAINE 

LlilUC     rMINULrlC     UC'  UMn 

4979 

05 

C  D  C  ^  Mfl 
r  r>  C  J  I'tU 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

lOAC 

rAI     nFPT    WTR  RFSnilRCFS 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

2  1 

40 

53 

121 

1 1 

4170 

8A 

MRS.   CLOVERINE  CORDER 

LIVERMDRE   COUNTY   F  D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVERMDRE   ALMQA  CTY   F  D 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

8A 

C 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LDDGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

C 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LOOI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

C I TY   OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPQC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LOMPQC   WATER   TREAT.  PL. 

LONE   PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

C 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  bERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

S 

CAL    DcPT   WTR  RESOUKCcJ 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

C 

8URRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S   BARBARA  CU  f   STA  24 

LOS  ANGELES  wSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

C 

J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

C 

LA  CO  AIR   POL   CON  DISF 

LOS  BANOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

4P 

8A 

ROGER  C  RICE 
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a 

o 
z 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

5U9 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

ss 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

1  it;  GiTns 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GATDS 

LTS  GATOS  4  SW 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1 1 

122 

02 

2415 

8  A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5U7 

06 

SNTA  BARbARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

41 

288 

C 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

SIERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

s 

INTbRMOUNTAIN  F  6  RES 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

C 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDIND 

6 

34 

27 

116 

57 

2957 

5P 

5P 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

S 

CAL   DEPT  WTR  KESDURtES 

lytle  cr  foothill  BLVD 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

1160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTlE  creek  ranger  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  2  SW 

?  ^  1 
J  C  ^  L 

LASSEN 

1  A 

4  1 

i.  C\J 

s  u 

0  C.O\J 

L  R  REUCK 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO.   CALIF.   EDISON  CU. 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SOLANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

9A 

MARE   IS  NAVAL  SHIPYARD 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

fi  1  i  A 

n  c: 
U  D 

MARIPOSA 

7 

0  o 

0  o 

2011 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5546 

c 

ELOISt  B  FAIRBANKS 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  CQSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ   WTR  PURIF  KT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPI 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

C 

VENTURA  C.   FLUOD  CONT. 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

121 

41 

3800 

S 

NATL    WFATHFR  SFRVICt 

MC  CLOUD 

5449 

SISKIYOU 

2 1 

4  1 

16 

122 

08 

3300 

8  A 

8A 

c 

H 

CARL   L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

7A 

KFTN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04  ■ 

180 

5P 

5P 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MENDOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  8LUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

MIDDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1130 

8A 

STATE   DIV  DF  FSTRY 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

II   S    FOREST  SFRVICfc 

MILL  CREEK  INTAKE 

P  0  5 1 

SAN  BERDIND 

2  8 

05 

116 

56 

4945 

c 

so  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

1.DS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILD  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

17 

118 

46 

3300 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4911 

8A 

SA 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  *  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

47 

263 

c 

MRS  MARIAN  P  TOSTEN 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS   ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDIND 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL   DIV   BEACH  G  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STAN  I SL ADS 

37 

3  1 

38 

121 

00 

89 

c 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

35 

03 

118 

1 0 

R  A 

8  AC 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

s 

CORPS  DF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTDN 

MONTAGUE  SISK  CO  AP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT   J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL   AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREFK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MDRENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGD 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

c 

SAN  DIEGD  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS   THELMA  F  UOWNER 

MORGAN  HILL   6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

R   FRED  CARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

3  7 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MDRRO  BAY  FIRE  OEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

5P 

MDRRO   BAY   FIRE  OEPT. 

MORRQ   BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF   DIVISION  DF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85C 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE 

-  34  - 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

36 

45 

120 

40 

3408 

8A 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  8EACH  6  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MUUNT   HcdKUN  Kb 

59<,1 

01 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

U   ^    FURtSI  jcKVlLL 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

3  1 

01 

121 

43 

1800 

c 

JACK   I  SCHELL 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTi  SLOPE  R 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

HID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVlCt 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CALIF  DIV  BEACH  t  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUiR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NACIMIENTO  DaH 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKi  UEKT 

MAOA     CTaTC  unCDTTAl 

6074 

01 

N  A  D  A 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

SP 

INttrM    wl     nUjr^riM:  L/Crl 

NAVARPQ  1  NW 

6105 

0  1 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINQ 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINQ 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6U4 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SDLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

C 

LA  COUNTY  FLOOD  CON  1 . 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.   HARBOR  DJSf 

NICDLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

hi  T  1  A  M  r\ 
N  1  L  AIN  D 

6197 

07 

T  M  D  f  D  T  A  1 

6 

33 

17 

115 

31  - 

60 

8A 

NIPDMD  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLQOi-IFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MALAKUFF  OIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  A?  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVlCb 

OAKVlLLE    1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BUNUIO 

UuKVlLLc:   H   5W   ff  c 

6356 

01 

M  A  D  A 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

OCC  IDENTAL 

6370 

0  1 

SONOMA 

17 

25 

122 

5  8 

960 

■7  A 

'A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCEANSIDE   WATER  DEPI 

DCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

EARL  G.  CARTIER 

OCQTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7A 

BYRUN  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPI 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UKANGc  CUVc 

6476 

05 

C  Q  ^  c  M  n 

PRE jNU 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

c 

DAVID  J  RUIZ 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CAL  OIV  BEACH  C  PARKS 

DRLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK   G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

llA 

UA 

CITY  OF  DROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

3 1 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT   E  SKINNER 

ORUVlLLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

S 

DWR  I  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

8A 

8A 

C  i  T T    OF  UANAKU 

OZENA  GUARD  STATION 

63  7  I 

06 

VENTURA 

30 

4 1 

119 

2 1 

3580 

f 

U  S  FOREST  SERVICE 

pacheco  pass 

6583 

05 

MERCED 

27 

3  7 

04 

121 

11 

880 

MID 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  PUOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

^^ 

35 

lie 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

3P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

P  A 1  nM  A 
r  u  L  U  n  M 

6650 

04 

null  i  u  r\  c  1 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7A 

7A 

c 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC«30 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

US 

23 

216 

7A 

SUPT.   OF  STREETS  £  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINQ 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  OISTRIC  1 

PARKFIELO 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

35 
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DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TE  HAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

PASD  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

PASD  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

PASD  ROBLES   FAA  AP 

67^,2 

04 

CM    iiiTC  noon 
bN    LU 1 b  UbHu 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

1 1 

120 

12 

7000 

P ATT  I  WAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

PIEDR^   BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

PINE   FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

CAM  DCMTTn 

oAN  BENIIU 

20 

36 

29 

121 

11 

1307 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

lis 

45 

730 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

PLACERVI LLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

PLACERVILLE  IPG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

PLACERVILLE   DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

D  1    A  T  T  M  A 

r  LAI 1 NA 

6975 

02 

C  U  A  C  T  A 

^  n 1  A 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

DIIImAC     CIIDCl/a      CtATC  Dl/ 

6998 

02 

□  1  1  1  M  A  C 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

POINT  ARENA 

7009 

01 

ncNUUC  i NO 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

PT  ARGUELLQ  LIGHT  STA 

7016 

06 

aNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

POINT    rlcDKAS  BLANLAb 

7024 

04 

CM     IIITC  nDDH 

bN   LU 1 b   UB  r U 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELfcS 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

PORTER  V  I LLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

PDRTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

D  n  c  c  V    a  c 
r  U  i  t  I    o  t 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

DnTTCD     \/Allcw     ^  CC 
rUltcK    VALLtY    0  3b 

7108 

01 

MCMnnr  tmr 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

POTTER   VALLEY  PH 

7109 

01 

ME  NUQC I NU 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

prado  dam 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

RANDSBURC 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

59 

118 

43 

9900 

KtU   OLUrr    W5u   AP  K 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

RE  Dl  ANDS 

7306 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

o  c  n  n  c  c  A 

RE  PR t  S A 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

RICHARDSON  6R0VE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

*  RICHMOND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

1  H  I  \J 

U  0 

RIVERSIDE 

2  8 

3  3 

57 

117 

23 

840 

OT\/cDCTf>C                   Curt     Cta  n 

RIVtKSlDt   CIT   cXP   STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

ooonC     ncAi/  nil 

KUoB J   Kb AK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

ROCK L  I N 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

4^D 

48 

121 

56 

2100 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

♦SACRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TE.HAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

SAGErtEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

SAINT  HELENA   4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  i 

w  - 


OBSERVER 


4P 

5P 
MID 

5P 

8A 
5P 


8A 

5P 

UP 
8A 

5P 
8A 
4P 

SS 

4P 

SS 

8A 
6P 
6P 

MID 

6P 
lOA 
5P 


8A 


MID 
MID 


6P 


4P 
8A 
5P 

MID 

7A 
7A 

5P 

MID 

7A 

8A 
7A 

5P 

4P 
5P 

8A 
4P 


8A 

5P 

UP 
UP 
8A 

5P 
3A 
4P 

7A 

4P 
4P 

SS 

8A 
6P 
6P 

MID 

6P 
2P 
5P 
MID 

8A 
6P 
MID 
SP 
^A 


8A 


6P 


MID 
MID 

5P 
6P 


4P 


8ACG 


PASADENA  WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

C   J  WEYRICK 

FED  AVIATION  AGENCY 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 

NELLIE  THOMPSON 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMA  FIRE  STA  #  2 

VENTURA  COUNTY  FCD 
USPS,   DISTRICT  RANGbR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULQS  RANCH 
VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 
POLICE  DEPARTMENT 
PACIFIC   GAS  £  ELECTRIC 
P  G  6  E  COMPANY 

P  G  C  E  COMPANY 

INST  FORESTRY  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WIR 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
F.   W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  £  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  DEPT 
DEPT  OF  THE  ARMY 
NELSON  H  PALMER 

U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS   DAILY  FACTS 
CITY  FIRE   DEPT  STA  2 
FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GRUVE  ST  PK 
CITY  OF  RICHMOND 
U   S   ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE   FIRE  DEPT 
STATEWIDE  A  PUL  RES  CEN 
SAC    MUNIC   UTL  DIST 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SO  CALIF  EDISON  CO 
PACIFIC  GAS  AND  ELEL  CO 
CALIF   DIV  OF  HIGHWAYS 
RUSSELL  FRASIER 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
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STATION 


O 
z 

X 

u 

Q 

2: 


COUNTY 


Q 

H 


Q 
H 

o 
o 


Z 

o 
> 

•-I 
w 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


in  - 


OBSERVER 


SAINT  HELENA  6  NE 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS    FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANOREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  QAM 
SAN  AROO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CD  HQSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTl  FC130B 
SAND8ERG  WSO  R 
*|SAN  DIEGO  WSO  AP  R 
SAN  OIHAS  FIRE  WO  FC95 
SAN  OIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 
SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

*|SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL   DM  FCiaSBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JDAUUIN  EXP  RANGE 

SAN  JOSE  R 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  PASS 
dlSAN  MATtO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
dlSAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  Ph  3 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE   DAM  R 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA  wSO  AP  R 

(^SANTA  MONICA  PIEK 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 

SANTIAGO  PEAK 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
*<SC0TIA 

SEBASTOPOL 

secret  valley 
sepulveda  Dam 
shasta  dam 
shelter  cove 

SHINGlETOWN  2  E 
SHOSHONE 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 
SIGNAL   HILL   FC  ^.15 
SILVERADO  RAiSGER  STA 


76<t9 
7661 
7668 
7669 
7672 
7681 
7689 
7702 
7712 
7716 

7719 
7723 
7731 
773^ 
7735 
7740 
77<t9 
7750 
7755 
7759 

7762 
7767 
7769 
7772 
7776 
7779 
7785 
7807 
7810 
7813 

7817 
7821 
7834 
7846 
7851 
7859 
7864 
7870 
7880 
7888 

7891 
7902 
7905 
7909 
7912 
7916 
7926 
7930 
7933 
7946 

7953 
7957 
7965 
7976 
7987 
7993 
8014 
8025 
8045 
8072 

8074 
8092 
8135 
8162 
8175 
8200 
8207 
8218 
8230 
8243 


NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  DBPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

CALAVERAS 

SAN  BERNDINO 

MONTEREY 

SAN  BENITO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGU 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SN  FRANCISCO 
SAN  MATED 
SN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATED 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
MERCED 

SN  LUIS  DBPO 
SAN  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
MARIN 
□RANGE 

SAN  BERDINO 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  QBPO 
SN  LUIS  DBPO 
SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 

VENTURA 

SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

RIVERSIDE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

HUMBOLDT 

SHASTA 

INYD 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 


38  33 

37  50 
36  40 
36  40 

35  20 
34  35 

38  30 
38  10 
34  10 

36  02 

36  31 
34  08 

36  26 
34  45 
34  45 

32  44 
34  06 
34  12 

37  01 
34  17 

34  19 
37  46 
37  37 
37  47 
34  09 
34  12 
34  06 
37  18 

33  47 

33  47 

37  05 

37  21 

36  48 

37  03 

34  31 
34  31 
37  32 
33  14 
37  58 

33  45 

34  06 
34  25 
34  26 
34  32 

37  21 
36  59 

34  07 

35  22 
35  22 
34  54 

34  00 

34  21 

38  27 
34  37 
33  47 

33  43 

34  35 
41  18 
40  29 

38  24 

40  30 

34  10 
40  43 
40  02 
40  30 

35  58 

39  34 
39  35 
33  48 
33  45 


122  23 

122  06 

121  36 

121  36 

120  30 

120  24 

120  13 

120  40 

117  40 

120  54 

121  05 

117  16 
121  42 

118  43 
118  44 
117  10 
117  48 

117  46 

121  20 

118  28 

118  30 

122  30 
122  23 
122  25 
117  54 

117  52 

118  06 
122  22 
116  58 

116  58 

119  43 
121  54 
121  31 

121  04 

120  40 
119  49 

122  18 
119  27 
122  32 

117  52 

117  06 

119  41 

119  50 

119  57 

121  56 

122  01 

117  58 

120  38 
120  38 
120  27 

118  30 

119  05 

122  42 

120  05 
117  43 

117  32 

118  27 

123  08 

124  06 
122  49 

120  16 
118  28 
122  25 
124  04 

121  51 

116  16 
120  38 
12C  22 
118  10 

117  39 


1000 

623 
85 
75 
1375 

250 
3700 

830 
2125 

450 

1355 
1125 

600 
4025 
4517 
13 

955 
2720 

365 

965 

1250 
32 
8 
52 
744 
1481 
450 
275 
1535 
1560 

1050 
67 
550 
277 
315 
2300 
21 
502 
40 
115 

1970 
5 
9 

4000 
88 
125 
427 
1200 
1100 
254 

15 
260 
167 
600 
855 
5638 
2105 
2169 
139 
65 

4440 
670 
1076 
110 
3555 
1570 
4150 
4975 
100 
1095 


7P 
5P 
MID 


3P 


6P 


MID 
MID 


5P 


5P 
MID 
MID 


4P 

8A 
7A 

5P 
MID 
4P 
4P 


8A 
MID 


MID 

4P 
4P 
4P 


7P 
9P 
MID 
8A 
8A 
3P 
7A 

8A 


6P 
7A 
4P 
MID 
MID 
8A 


5P 


MID 
MID 
MID 
5P 
8A 
4P 
7P 
6P 


4P 

8A^ 
7A 

5P 
MID 
<tP 
«P 


8A 
MID 
5P 
5P 
5P 

6P 

aA 

MID 

4P 

8A 
4P 


6A 
MID 
8A 


3P 


q  HJ 
J 


c 
c 

8AC 
C 


SAC 


JACK  VOQRHIES 
BROTHER  U  BENEDICT 
U.S. DEPT. QF  AG.l  ARi 

FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  c  E  COMPANY 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
US  CORPS  UF  ENGINEERS 
MRS  JEAN  BRINAN 

JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  £  TEL  CU 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICt 
SAN  DIMAS   FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS   INS  GROUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
PASADENA  WATER  DEPT 
TONY  H  GEORGE 
CITY  FIRE  DEPARTMENr 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 
MRS.   SANDRA  J.  KNOLL 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CAL   STATE  PQLY  COL 
CTY  OF  SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENI 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SANTA  BARBARA  SWG.  IR. 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKI 
NATL  WEATHER  SERVICE 

S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
MRS  OCIE  K  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  CO  FIKE  C 
WILLIAM   D  SAPHINGION 
ORANGE  CO  FL  CON  DliT. 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC   LUMBER  CO 
CITY  OF  SEBASTOPOL 

MRS  BARBARA  HOWE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TONY  N.  MACHI 

MRS.   GERTRUDE  POLtN 

R  M  MC  GINTY 

MRS.    JEANNE   W.  MCMAHAN 

U  S  FOREST  SERVICE 

MANUEL  VILLEGAS-LACI-CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

v^doliIi  V  £in 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

H 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MUNTcRt Y 

24 

3b 

05 

120 

40 

1730 

c 

5IA7E    DIV   UP  rSIRY 

5NUW  CRctK  UPPER 

8317 

07 

6 

33 

52 

116 

4  1 

1940 

7  A 

nCQCDT     UATCD      Arc MTV 
UtJCKI     WAItK  AUtlNLY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

1 4 

s  / 

50 

119 

30 

8  700 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SGDA  SPRINGS  IE  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUGHAN 

b  U  L  c  UAU 

8338 

04 

rl  U  In  I  C  f\  C  ' 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALUCtN     IN  AINUCKjUIN 

iuMEKScT   0  cSc 

834^ 

05 

PI     n  n  D  A  n  n 

1  0 

3  0 

a  ' 

120 

ao 

3160 

r 

lATk'     A  UACCIl^V 
JALIS    A«  HAjtLtY 

bun  I  J   J  INW 

8349 

06 

V/  P  M  T  1  1 D  A 
V  t  In  '  UK  A 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

8  A 

i.iAViAMn   n  uiATcnw 

rIATLAlNL/    U*  WAIjUPt 

C  n  Ki  n  (ji  A 

8351 

01 

c  n  M  n  M  A 

17 

38 

1 8 

122 

28 

97 

5P 

5P 

rAI       rtCDT     DADl/C     f  DCT 

LAL    Utrt     rAKKi    t*  KtV* 

shnora  RS 

8353 

05 

T 1  1  n  1  1  1  u  hi  c 

TUULUMN t 

37 

3  1 

59 

120 

2  3 

1749 

8  A 

8A 

H 

cTATC    r\T\/    nc  cnoccTov 
S'Alb    DiV»Ur  rUKcblKY 

SONDRA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

C 

STATE   DIV  OF  HWYS 

5   t  rARALLUN 

8376 

04 

CAM  CDAMrTC/* 

o AN    rKANt  i  bC 

4 

37 

42 

123 

00 

35 

C 

U   5   CUAoT  OUAKD 

8380 

05 

MAR  TPn^A 
nAK  I  rU3A 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

8A 

8  A 

H 

INAI  iUINAL     rAK^,  oCr\VlV*t 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

S 

SUUTHERN  CALIf-   EDISUN  C 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

C 

J.   E.  STULL 

jrKtV-KcLj    nWY  brlUut 

8446 

04 

MRMT  P  H  P  V 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALItK    Da  ntlNlNCJ 

SPRII^GVILLc    7  cNt 

8455 

05 

T  U  L  AK  E 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

7A 

CI    MCD      A  CIITTHKI 

ELnbR    A   SUTT  UN 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

U    J    FURtSI  ocKViCt 

CDOTMr\/TI  1  C     Till  r  i_inui/c 

8463 

05 

TIM  ADC 
1 U  L  AK  t 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

r         &    b  CUnrAiNY 

iUUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

SA 

H 

SQUAW   VALLEY   STATE  rK 

STANDISH  1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8A 

RAY  C  FRALEY 

STANOISH  HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDUCINU 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  £  PKS 

STANISLAUS   PQWER  HOUSE 

8499 

05 

T  1  1  ri  1   1  1  u  kl  r* 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  E   E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

11 

36 

56 

118 

35 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CTn^i/THM    nicnncAi     n  \ 
orUCf^TUlN    LJlSPUiAL  rL 

8554 

05 

CAM     1  n  A  n 1 1  T  M 

27 

3  7 

56 

121 

20 

11 

c 

CTn^l/TnM     i.iCn  An 

blUCMUN    Wiu  AP 

8558 

05 

CAM       1  n  A  Al  1  T  M 

bAN  JUAUUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEAIHER   SERVILE  GrFlCE 

jTUCKTUN    riPE    jTm  Nu 

8560 

05 

CAM     1  n  A  n  1 1  T  M 
o  AiN    J  LIAUU  1  N 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

CTnPiyTriM      CTDt      CTA      Mil  I. 

SlULKFuN   rIKE    5IA   NU  4 

bTUNYPUKU   tDDLcY  KANLn 

8578 

02 

C  D  LUS A 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FKfcU   M  LGULcY 

CTRMVcnon    dam^cd  cta 

8580 

02 

r  n  1  1 1  c  A 
\,  U  A 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

8A 

U   S    rUKtSI  ScKViCb 

STONY  GURGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8A 

c 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STUUTS   Mt AOOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

bTRAWBcRKY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS,   LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

C  1  1 M      P  T  T  V 

8655 

06 

rlVcKblUb 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

R.WERSIUE   CO  rIRE  utPI 

CMMCCT     DCArLJ     CTaTC  Ql/ 

oUNSbT    BtACn    oTATc  PK 

8680 

04 

CAMTA  ^01i7 

SAN  1  A  CRUt 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CAL  DIV  BEACH  £  PARK 

C  1  1  D  C      T      C  kl  C 

8697 

06 

CKitA  DAnoAnA 

bNJA  oARpARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

c 

U  S  AIR  FORCE 

cmcakia    i/Kirti  1  c 
oUaAINA  KINLrLLS 

8700 

06 

\/  C  M  T  1  in  A 

V cN 1 URA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

SUSANA  kn  fire  STA 

8702 

03 

1   A  C  C  P  Kl 
L  A  b  ^  C  In 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

DAV 1 D  BARK 

bU^ANVILLt    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

jUITcR   HILU   RANGcR  blA 

8713 

05 

amaodr 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

J  W  H  1 11    ri  U  U  IN  1  A  i  1" 

8716 

02 

D  1  1  1 M  A  C 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

S 

CAL    DtPf    WTK  KtjUUKLcS 

TAFT 

8752 

05 

KJRN 

10 

35 

09 

1 19 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  £  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS  L.  ACKERMAN 

TAunP    v/aiiPk/    caa  ad 
lAnUt    VAULCY    rAA  Ar 

8762 

03 

CL  UUKAUU 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

1  C  nA V*  n  Ar  1 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  UEPT 

8832 

05 

K  E  RN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

C 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

8839 

05 

C  D  M 

^  t  KIN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

SP 

TEJQN  RANCH  COMPANY 

TP  Mc  r 1  1 1  A 
1  c  n  t  V*  U  U  A 

8844 

06 

DTV/PDCTC^C 

KlVtKblUc 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

C 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMU 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

C 

SULO  E  LAKSO 

1  He    be  Yo t  R  b 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

C 

MRS  FAYE  DEWEY 

TMPDMAI      PAA  aD 

8892 

07 

KlvtKilUt 

6 

33 

38 

116 

10  • 

112 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL   FIRE   STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10  - 

115 

C 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPr 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1 1 

118 

5 1 

810 

8  A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPI 

THRP  E    M I  1  F    W  A  1  1  P  y 

8909 

02 

P 1  MM  A  Q 
r  L  U 1"  A  o 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

CAL    DcPT    WTR  KtSOUKLES 

THDCP    DTUPDC    ^  CC 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THRPP    RWR^    cnT^nw   ou  i 
inr\cc    rsvr\j    tU^j'Jf'i   Kn  i 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TTr,  PR    TRPPk  oU 

8928 

05 

A  M  A  n  n  D 
An A  UUK 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  £  E  COMPANY 

THDaUPA     DaTd:h      cta     C  f  ^. 
lUrArNUA    rAlKuL    5IA  r\.0 

8967 

06 

1  nc     AKi/^ci  r"i" 

L05  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

1 UKK ANL  t 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRADlirn  fAMwnly 

8992 

06 

no  A  M f*  c 
URAInGc 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRATY  7 

8997 

05 

C  A  Kl       IDA  Al  ■  T  M 

SAN   JUAWl 1 N 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CDRH 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES   D.  PARRA 

38 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
AUGUST  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 
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TIME  AND 
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PRECIP. 

< 

u 

SPECIAL 

s 

0 
z 

1 

TUJUi^GA  HILL  CR  FC  470 

90^9 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

C 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5PC 

H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TIlTlkiCi        DAkir'^n  iTvAT'TnKI 

TUIsNcL   RANOtR  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLQCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINQ 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE   NAT.  MDN. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC   GAS   E  ELECTRIC 

TWITCHELL  0AM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

C 

USFS  C/0  DIST  RANGER 

UKI  AH 

9122 

01 

MENDDC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

9P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE   S  DORY 

UCLA 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

tint    a  Kl  r\     t  Kl 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

CAM    □ c □ n [ M  n 
SAN   DcKUl  INU 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LlBtRlY   GKDVEi   UP.  LDRP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTQlE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCUE 

UPR   SAN   LEANQRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

i, 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINQS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USQNA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

3/ 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETON  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUiM  WATER 

VALYERMO   FIRE   STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5p 

LUS   ANGELES   CU   FIRE  SfA 

VAN   NUYS    FC  ISA 

9260 

06 

LUo  ANGcLbS 

13 

34 

11 

118 

27 

695 

4P 

LA   UEPTi    WTR,    AND  PUwcR 

VENAOO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CFC   AND   WTR  CD 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  OlSf 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTQRVILLE   PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINQ 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CD  WATER  DISI 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALI  A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1 19 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

1/  n  1  1  M  E  o  c 

VuLLMERb 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

c 

VDLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CALIF  DEPT  FISH  C  GAME 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

5P 

MRS.   JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

5P 

5P 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TUMAS   S  VANAStK 

WALNUT  CREEK   4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLQUOH 

WALNUT   PTL   STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

486 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

BA 

8AC 

U  S  ARMY  tOE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

1 16 

38 

3180 

4P 

4P 

C 

WARNERS  RfcSURT  CO 

W  A  SC  D 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

i/PDrj  rn  c'sTwv  F   P  n 
rvCMi           rJirvT    o    "  u 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

1 19 

54 

2370 

C 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY   OF  WATSONVILLE 

WAWONA   RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

C 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENI 

WELDON  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

Q  "5  ^  7 

V  O 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

4  2 

119 

40 

62  60 

s 

COUNTY  OF   SANIA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

36 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WE  5T   PO I  NT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

WESTVI LLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  lOKONO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  ? 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALlF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

59 

118 

02 

340 

9P 

WHITTIER  WATER  D-LALFCD 

WHITTIER   NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

86 

9A 

9A 

c 

CITY   OF  WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

WILLITS   HOWARD   FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

( 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

WINTERS 

9742 

02 

YDLU 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

8A 

8A 

J   NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMA  C  BARR 

39 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
AUGUST  1973 


STATION 


O 

X 
M 
Q 
2 


COUNTY 


u 

Q 

H 
H 


U 
Q 

H 

o 
o 


O 

H 
> 

u 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WOODLAND   1  WNW 
WOODSIDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVI LLE 

YDSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 


9781 
9792 
981'» 
9816 
9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


YOLO 

SAN  MATED 
SANTA  CLARA 
EL  DQRADQ 
□RANGE 
MENDOCINO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


3b  41 

37  26 
3  7  08 

38  51 
33  53 
38  54 
3  7  45 
41  43 
40  10 


121  48 

122  15 

121  57 
120  14 
117  49 

123  14 
119  35 

122  38 

123  27 


69 
380 
1600 
6950 
350 
1100 
3970 
2625 
3600 


U  C  AGR  EXTEN  SERV 
WUDDSIDE  FIRE  OEP f 
MARVIN  E  WARE 
NATl  weather  SERVICE 
KENNETH  C  FOSTER 
MRS.   V.   SYLVIA  HULBtRT 
U  S  NAT  PARK  SERVICt 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGATE 


t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO       6-DESERT  7-EEL 
?^  »^Ta,^S     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     12-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 

16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 
ll'lll   .1.7.^^^^^^^     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 
^o'caLa^S^J       28-SANTA  ana     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 

Sa?^^^„  33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 

38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  10/1/73-2700 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


„  ,  ,h„.,«»  indirated    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 

ilMBISlONAL  UN  TS:     Unless  °»her«lse  indicated     dimensional^^  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 

»«;t?on»"enie«d  iHl^^es  fre  tens  o?  degrees .     ResuUani  wind  is  the  vec?or  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,i„„  M-,«=  In  local  Standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
hnfBBVATlON  TIME:  ■n.e  Station  Index  shows  "^^^--y.^"""  ""'^d^Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
SrSayllght  saving  time.     Snow  on  ground  in  the    Snowfall  .ind  bnow  on  oro  BlSho^  WSO.  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 

MfUes  and  FAA  Stations.     For  'hese^^tlons  snow  on  ground  values^a^^  "oaii  in  the '  "Extremes"  table.  "Dally  Precipitation"  table  "Dally 

;i2ie;Stu^e"""Lrie!""E:apo"rauin'ini';inS"\!;iie'':nJ%J^^  "Snowfall  and  Sno.  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the  24  hours 

andlniz  at  time  of  observation. 

,  .     ,^    .,,„Hnrrt  WMther  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
gVAPORATlON  IS  »<^=^""f        '^^,^""^"''^.n^^^^^,on"irw  nfta^^  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

e  of  ible.""lon^     ijnrls  the  to?alwtnd  moiemcnrin  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inchfs  above  the  pan, 
WATER  EQUIVALENT  values 


ult  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 


obtaining  measurements  are 
in  the  snowpack  nay  result  In  appar 

SNO.FALL.  Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarised  Data"  table  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall  table,  include 
sSo!  ana'slee"     lotrles  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


ptVISioNS    as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941 

'^^i^nA^S:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 


rgASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 


of  this  bulletin . 


EVAPORATIONJUfflWINDJABLE.:  Camp  Pardee  :  Pan  Is  of  copper,  and  painted  Inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

EVAPORATION  ANU  win"   Newark  :  Pa"  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salrsprings  Pwr  House   :  Pan  Is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  Inside  and  outside. 

Frlant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered. 

.  Holtvllle  slltv  clav     level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
n.ll.Y  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW                      .  to  maintain  g%wtA.     Max  and  mln  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 

9am      Readings  at  9  a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers.  k 

2  WS«  EXP  Fm  :  la^dy'lo^  --  undei  bar;  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil   thermograph  for  24  hours 


:;2i?lr''LndrT;am.   level.     Bare  ground^  drainage  to  south:   late  ^ft-noon  shade  in  summer 


Davis 

:     Atwater^andy  -am     levei.   ^l^'^',;:^^^liri^^,^ii,l  "-""".^"ji  thermograph 
tor  2-     4-     and  8-inch  depth.     Max  and  mln  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Riverside  Exp  Sta  :     Ramona'sLiy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  mm  from  ther 

mograph  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only   In  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 


IWTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   IKDICATE^ THE  FOLLOWING: 


-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,   and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry, 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 


IW  TOE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in    'Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G    "Sol  1  Temperature"  table . 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements ,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storago-Gagc  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

TAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
arc  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 
i  The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.  20402,  while  the  latter  two  may  bv  obtained 
from  ihe  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C.  28801. 

toformatlon  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1,25.         Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2,50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  fUe  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801,  /  / 

Dimtor,   Nationaf  Cllnatic  Contor 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Hir,HEST  TEMPERATURE 
PALM  SPRINGS 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE   MOUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL   PRFr I P I  TAT  I  UN 
ELK  VALLEY 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
216  STATIONS 

GREATEST   1    DAY  PRECIPITATION 
PIT  RIVER   P  H  5 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 


113       DATE  06 
-     5       DATE  23 
7,28 
,00 

3.03     DATE  20 


EMBER 
1973 

)lme  77 
No.  9 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.u.or.u 

 SEPTEMBER 


SUtlOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

•1 
>  J 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highosl 

© 
Q 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

CI 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

s 
g 

1.00  or  More 

"m 

o« 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

A  L  DE  R  P 0 1  NT 

87.4 

46 , 2 

66.6 

108 

10 

39 

1 

39 

14 

Q 

2.39 

1.28 

20 

.0 

c 

3 

2 

1 

Atiiri.lThl     DA^     llUTnhl  /■Ml 

ANGWiN    rflC    UMiUn  rnL 

78  1 1 

51.7 

10 

43 

16  + 

I 

Q 

Q 

.95 

. 

20 

.  c 

i 

] 

air   BAD   paMtpd  ^tatTrm 

86*5 

46.2 

66,4 

105 

5 

-I  C 

27  + 

4  8 

12 

0 

0 

£  .  0  f 

20 

.  c 

' 

2 

BUTLER  V41.LFY  RANCH 

77  •  7 

44.5 

61.1 

103 

10 

35 

3  + 

119 

3 

0 

0 

0 

3.54 

1.3] 

23 

.  0 

c 

6 

: 

1 

CALLAHAN 

77  ■  9 

42  .0 

60.0 

9  I 

5 

35 

25  + 

161 

2 

0 

0 

0 

1.11 

■  6  ] 

1 9 

.  0 

0 

3 

] 

0 

LCLlLvXLLtr    3  3C 

79. 9h 

44  5M 

62. 2M 

95 

38 

26+ 

120 

f) 

0 

0 

2.21 

.99 

19 

.0 

c 

2 

0 

ULUVCKUALt    D  J 

83.9 

5l!3 

-  2.7 

102 

10 

3  + 

2  2 

g 

Q 

.  9fi 

•  63 

23 

.  c 

i 

] 

COVELO 

B<(  •  9 

44,9 

102 

5 

■^9 

25  + 

10 

Q 

0 

Q 

1  .  i  ' 

* 

20 

■  c 

2 

2 

CRESCENT  CITY   1  N 

M 

M 

45 

0 

0 

0 

0 

3.56 

•  c 

DUTTDNS  LANDING 

76.9 

53.1 

65.0 

95 

9 

4  0 

6+ 

5 1 

3 

0 

0 

0 

.37 

1  9 

2  3 

.  D 

t 

( 

C  1  1/     U  A  1   1   P  V 

76.1 

43,5 

59.8 

96 

35 

3  + 

162 

Q 

0 

Q 

7.28 

1.80 

2  5 

.0 

0 

6 

6 

3 

62*8 

51.4 

57.1 

76 

9 

4  5 

1 

230 

Q 

2.35 

1.71 

.96 

22 

•  0 

c 

£ 

2 

0 

67.5 

46.5 

57.0 

82 

9 

39 

2 

231 

Q 

Q 

1.97 

•  76 

22 

.  0 

£ 

] 

0 

FOREST  GLEN 

82 . 1 

42,0 

62.1 

-  .2 

9  8 

5 

35 

2 

111 

9 

0 

0 

0 

2.50 

1.72 

1.39 

20 

•  0 

c 

2 

2 

1 

FORT  BRAGG 

66*5 

50,1 

58.3 

8  I 

9 

43 

30 

196 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

1.07 

.60 

2  3 

.  0 

c 

3 

- 

0 

CriDT      inSJPC     DAMflPQ  CTA 

81.1 

40.2 

60,7 

94 

6 

33 

8  + 

141 

1.71 

.90 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

PUK 1     KUi  i 

6  6 . 6  M 

49. 5M 

5  8  . 1 M 

86 

26  + 

43 

19  + 

205 

^ 

1.77 

1.29 

.  8C 

22 

.  c 

c 

2 

0 

CR ATON 

o2  *  ? 

46.8 

63 . 9 

- 

9 

39 

6 

Q 

0 

•  9C 

<  * 

.42 

20 

.  c 

7 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

85.2 

46  ■  3 

65,6 

*  n 

105 

5 

39 

eft 

59 

10 

0 

0 

0 

2*33 

1.59 

.  8S 

1 9 

.  0 

£ 

2 

HEALDSBURG 

8<»  •  2 

53  5 

68,9 

'9 

101 

46 

17  + 

7 

0 

0 

0 

.75 

.39 

.45 

2  2 

.  0 

2 

_ 

78.0 

41,6 

59,8 

96 

6+ 

33 

1 

178 

^ 

Q 

1.03 

.48 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

H30PA 

84.5 

50.1 

67.3 

102 

IC* 

43 

1 

28 

9 

^ 

Q 

^ 

3,87 

1.89 

20 

•  C 

c 

4 

■3 

1 

KENTF  I E LD 

80.3 

51.0 

65.7 

• 

9 1 

28* 

45 

1 

30 

4 

Q 

0 

Q 

.80 

.45 

.  5C 

22 

.  0 

2 

1 

^ 

KLAMATH  R 

67.8 

50.0 

58.9 

87 

9 

42 

178 

0 

0 

0 

0 

5.62 

1.83 

19 

.  0 

c 

6 

4 

3 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

74  *  7M 

43  2M 

59 .  OM 

9 1 

30 

203 

1 

0 

1 

0 

,  90 

.5S 

2  0 

.  0 

c 

2 

I 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

73.0 

34,6 

53.8 

88 

25 

1 

328 

° 

1.14 

.56 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

NfiDA    CTATP  un^PITAi* 

IIHrA     JIWIC     HUjrl  lAL 

80*8 

53,9 

67.4 

.  8 

96 

27  + 

47 

3 

20 

0 

0 

.41 

.23 

•  21 

22 

.  0 

c 

2 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

72.4 

47.6 

60  a  0 

94 

9 

35 

1 

142 

Q 

4.06 

1.22 

19 

•  0 

6 

: 

^ 

ORLEANS 

66.3 

51,2 

68,8 

103 

9  + 

44 

^ 

4 

11 

0 

0 

0 

3.61 

2  •  74 

1.09 

19 

.  0 

c 

5 

2 

1 

PETALUMA  PIPE   STA  2 

79.0 

52.6 

65.8 

.5 

98 

g 

45 

38 

6 

0 

0 

0 

.  27 

•  10 

.11 

2  0 

.0 

c 

1 

0 

POINT  ARENA 

M 

M 

M 

84 

27 

- 

Q 

1.58 

.89 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

DRTTPD     V/ A  1  1  CV  DU 
rJIICK    vALLtT  rn 

M 

M 

M 

103 

9 

43 

6 

0 

0 

0 

1 . 06 

•  51 

.0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

82 . 2 

49,6 

65.9 

103 

10 

45 

14  + 

45 

3.20 

1 .  OC 

19 

.  0 

c 

6 

3 

1 

SAINT  HELENA 

83.8 

51.3 

6  7.6 

.  1 

96 

43 

17+ 

16 

6 

e 

0 

0 

.50 

•  26 

.32 

2  0 

.  0 

2 

SAN  RAFAEL 

80.3 

55.3 

67,8 

94 

29  + 

49 

1 

13 

5 

0 

0 

0 

.20 

.  16 

.0 

c 

1 

^ 

0 

Santa  rosa 

81,7 

51.1 

66.4 

.3 

98 

6 

44 

6 

21 

.74 

•  47 

.42 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

^auvPd^    AAR    BANCPP  CTA 

83 . 5 

46.6 

65 . 1 

104 

5 

4  1 

27+ 

73 

^ 

^ 

3.01 

1  .49 

20 

.0 

c 

5 

1 

SCOT  I  A 

72.0 

51.2 

61.6 

.5 

95 

10 

44 

1 

107 

1 

0 

0 

0 

2.41 

1  ^90 

.97 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

SHELTER  COVE 

66 .  3M 

52 .  4M 

59 .  4M 

89 

9 

46 

180 

0 

0 

c 

0 

3.  53 

2.  10 

1 9 

.0 

0 

5 

3 

I 

SONOMA 

88. 6 

50  3 

69.5 

104 

^ 

42 

17+ 

11 

17 

0 

0 

0 

.63 

.25 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

TDTMTTY    RAM    UT^TA  dT 

79 .  9M 

50. 2M 

65 . 1 M 

96 

5 

39 

16 

78 

0 

0 

0 

2.14 

1 .27 

20 

.  0 

0 

2 

2 

1 

TULELAKE                              / /R 

77.4 

37.8 

57,6 

9 1 

5  + 

28 

26 

217 

3 

0 

7 

0 

.67 

•  14 

.  29 

19 

.  0 

0 

2 

0 

UK  I  AH 

86.1 

49.4 

67.8 

-  1.6 

103 

9 

45 

30  + 

16 

10 

0 

0 

0 

.99 

•  66 

.  50 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

HARM  SPRINGS  DAM 

82.9 

51.7 

67,3 

101 

1 0 

45 

25 

7 

0 

0 

0 

.  99 

.  0 

0 

0 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

85.1 

42)7 

63.9 

-  .  2 

103 

4 

36 

27 

77 

^ 

0 

^ 

1.98 

1.43 

1.10 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

76  *  1 

41,9 

59,0 

91 

5 

31 

25 

190 

1 

0 

1 

0 

.43 

.25 

20 

.0 

0 

1 

0 

U  T  1  1  T  T       1  MP 
n  I  L  L  i  1  3    1  lie 

82.3 

45.1 

63,7 

98 

e 

40 

8  + 

54 

7 

0 

0 

0 

2  .  16 

.  87 

20 

.0 

0 

4 

0 

WILLOW  CREEK   1  NW 

f 

48  . 1 

67,3 

105 

4 1 

\ 

24 

9 

0 

0 

0 

3.80 

1.50 

.0 

5 

YREKA 

82.4 

45  6 

64 , 0 

-  .2 

97 

40 

21  + 

78 

8 

0 

0 

0 

1.12 

.67 

.  64 

20 

.  0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

63.4 

-  .3 

1.92 

1.39 

.0 

*       «  « 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

78.6 

41  4 

60.0 

92 

6  + 

31 

1 

162 

3 

0 

1 

0 

1.03 

.65 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

76 . 1 

34'.7 

55,4 

-  2.1 

92 

5 

24 

2 

283 

1 

0 

8 

0 

.65 

.22 

.  34 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

AUBURN 

84.1 

54,9 

69 . 5 

-  2.9 

97 

9 

50 

26  + 

11 

0 

0 

1.31 

1 .00 

.55 

20 

.0 

0 

4 

0 

AUBURN  DAM  PROJECT 

82.6 

53.4 

68.0 

95 

48 

25  + 

20 

4 

0 

0 

0 

1.29 

.70 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

BLUE  CANYON  WSQ  AP  //R 

71.3 

51.5 

61.4 

-  1.5 

87 

4 

37 

22 

134 

0 

0 

0 

0 

2.79 

2.16 

1.74 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

BOWMAN  DAM 

71. 3M 

46  6M 

59, OM 

-  3.3 

89 

5 

33 

26 

199 

0 

0 

0 

0 

2.57 

1.S3 

1.80 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

BRANNAN  ISLAND 

82 .  OM 

55 '.5M 

68  •  8M 

92 

10 

51 

26 

0 

6 

0 

0 

0 

.13 

.  1 1 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

87  •  9M 

52. 3M 

70 , 1  M 

-  2.0 

100 

10 

46 

27  + 

1 1 

11 

0 

0 

0 

.17 

-  ^02 

.  17 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURNEY 

79, <, 

56,2 

95 

5 

27 

27  + 

255 

1 

0 

16 

0 

.81 

.34 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANYON  DAM 

75. 2M 

41 '4M 
* 

58.  3M 

-  .9 

80 

4 

34 

25 

195 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.59 

.86 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

CHESTER 

78.3 

37,2 

57.8 

94 

4 

30 

25 

210 

2 

0 

3 

0 

.76 

.20 

.43 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 

SB. 2 

53.9 

71.1 

-  1.4 

101 

9 

45 

25 

4 

14 

0 

0 

0 

.17 

-     .  16 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

CLARKSBURG 

S3.0 

53.1 

68.1 

97 

10 

48 

6  + 

9 

6 

0 

0 

0 

.28 

.27 

23 

.0 

0 

1 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

86.0 

48,3 

67.2 

98 

40 

2  7 

31 

11 

0 

0 

0 

.52 

.31 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLFAX 

83.9 

55  7 

69.8 

-  1.5 

94 

46 

25 

18 

5 

0 

0 

0 

1.95 

1.59 

1.57 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

COLUSA   1  SSW 

87.3 

52.9 

70.1 

-  2.0 

97 

9 

47 

27 

0 

11 

0 

0 

0 

.11 

-  .05 

.10 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAVIS  2   MSW  EXP  FARM 

84.6 

52  .8 

68.8 

-  2.3 

98 

10 

46 

16+ 

10 

6 

0 

0 

0 

.16 

-  .01 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEER  CREEK  F0RE8AY 

n  C     C  A  fi  1  A 
U  C    O  Ad  L  A 

74. 9M 

50. 8M 

62. 9M 

87 

5 

38 

25 

103 

0 

0 

0 

0 

2.59 

1.70 

20 

.0 

0 

4 

1 

] 

DOBBINS  1  S 

83. 9M 

49. 9M 

66. 9M 

97 

9 

43 

17  + 

32 

6 

0 

0 

0 

1.26 

.86 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  ST4 

79.8 

43.4 

61.6 

95 

5 

38 

25 

121 

2 

0 

0 

0 

1.50 

.91 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

81,. 6 

52.7 

68.7 

-  1.6 

97 

5 

45 

21 

19 

9 

0 

0 

0 

.06 

-  .19 

.06 

23 

.0 

0 

0 

0 

u 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

81,7 

54.2 

68.0 

95 

10 

50 

6  + 

10 

5 

0 

0 

0 

.35 

.  14 

23 

.0 

1 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^s*^}^3S^^\o,3 


SuUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Minimum 

Average 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

• 

a 

_ 
e 

i 
S 

• 

a 

C, 
Q 
{ 

& 

No.  ol  Day 

1 
H 

Departure 
From  Normal 

GreatesI  Day 

• 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mln. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

0 
° 

0 

0 

z 

0 

- 

5.  J 

k  J 

-oJ 

FHlSDM  HAy 

85.0 

70.0 

99 

9 

50 

16 

3 

8 

Q 

0 

() 

.28 

.20 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

79.7 

55  .'t 

67  .6 

90 

4 

42 

25 

54 

1 

0 

0 

0 

2.06 

1 . 37 

20 

•  c 

0 

tt 

] 

I 

GRASS   VALLEY  NO.  ? 

60  •  4 

49 . 2 

64 . 8 

92 

1C  + 

42 

25 

60 

3 

Q 

0 

f) 

1.38 

•  65 

20 

Q 

1 

] 

Q 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

82*8 

53.1 

68.0 

97 

10 

45 

1 

14 

7 

0 

0 

0 

.33 

•  2  S 

20 

*  r 

Q 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

62*8 

37.1 

60.0 

_  2.0 

100 

5 

29 

27 

160 

8 

0 

6 

0 

.53 

.06 

•  3r 

23 

'  C 

2 

( 

J 

JESS  VALLEY 

75.0 

39.7 

57.4 

88 

54 

26 

26 

224 

0 

0 

4 

0 

1.11 

.45 

.39 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAKEPORT 

46.6 

66.6 

95 

12* 

40 

25 

2'. 

10 

0 

0 

0 

.72 

•  48 

.  3C 

22 

.  C 

3 

0 

0 

LAKE  SPAULRINC 

76. 5M 

35 .  8M 

56  ■  2M 

-  2.6 

88 

4 

27 

21 

258 

0 

0 

6 

0 

2.57 

1 . 85 

2,21 

20 

•  C 

c 

3 

1 

1 

MANZANITA   LAKE  // 

69 .  ^ 

40.7 

55-1 

83 

5 

33 

21 

292 

0 

0 

0 

0 

1 .99 

*  65 

20 

.  c 

Q 

0 

MARKLEY  CCIVf 

8^ .  6 

52.9 

68 . 8 

96 

10 

49 

27  + 

8 

8 

0 

0 

0 

.13 

.07 

20 

.  c 

(] 

( 

( 

0 

MARYSV 1 LL  E 

87.8 

54.4 

71.1 

-  2.4 

98 

1C  + 

50 

17  + 

2 

10 

Q 

0 

Q 

40 

.  17 

.32 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  CLOUD 

77,8 

40.1 

59 , 0 

_  1,1 

96 

5 

33 

26+ 

201 

0 

0 

0 

1.41 

1.41 

20 

•  c 

2 

2 

1 

MINERAL 

MOUNT   SHASTA   hSH  CI  //R 

75  •  8 

43.9 

59.9 

_ 

94 

4 

36 

26  + 

167 

1 

0 

0 

0 

1.46 

•  59 

.  75 

19 

2 

2 

Q 

NEVADA  CITY 

77.8 

42 . 8 

60.3 

-  3.5 

89 

10 

36 

26+ 

144 

0 

0 

0 

0 

1.31 

•  82 

.93 

20 

•  c 

Q 

3 

] 

ORLAND 

87,1 

55  .7 

71  .4 

-2.3 

100 

10 

50 

23  + 

7 

12 

0 

0 

Q 

.15 

-  .16 

.13 

2  3 

.0 

0 

1 

0 

u 

□PDVI LLE 

86  *  8 

57.8 

72.3 

103 

10 

51 

25 

3 

12 

Q 

Q 

.43 

23 

Q 

J 

Q 

t'ARAOISE 

79.8 

57.4 

66.6 

93 

10 

50 

25 

23 

1 

0 

0 

0 

.88 

.65 

20 

•  c 

Q 

2 

] 

0 

PLACERVILLE 

82.2 

49.5 

65*9 

.8 

93 

9 

41 

25 

43 

4 

0 

0 

0 

.59 

.18 

.  37 

20 

.  c 

c 

c 

0 

PLACERVILLE  IPG 

82*4 

58.0 

70. 2 

90 

<)* 

48 

24 

25 

4 

e 

0 

0 

1  .01 

.53 

20 

.  c 

c 

2 

1 

0 

PLATINA 

M 

M 

M 

98 

5 

37 

26 

0 

0 

0 

1.20 

.73 

23 

.0 

0 

2 

I 

0 

PDRTDLA 

QUINCY 

9i  •  8 

36.2 

59  .0 

.  0 

96 

5 

28 

27 

177 

4 

0 

8 

0 

.45 

.06 

.45 

20 

,  c 

0 

1 

0 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

87.1 

58.6 

72  .9 

_  3,1 

102 

3 

52 

27 

4 

12 

0 

0 

0 

.15 

•  22 

.  15 

22 

.  c 

0 

1 

c 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

90.5 

60.3 

75.4 

.  2 

106 

4 

55 

23+ 

0 

17 

9 

0 

0 

1 .19 

.58 

.41 

20 

•  c 

0 

4 

0 

0 

ROCKL I N 

86.5 

52.2 

69.4 

-  2.5 

100 

10 

47 

25  + 

fj 

9 

0 

0 

0 

.  59 

.38 

.28 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

86.3 

55.3 

70.8 

-  .8 

99 

9 

51 

17  + 

0 

9 

0 

.33 

.14 

.31 

22 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

8fr.6 

57.1 

70.9 

-  .5 

100 

9 

52 

17 

1 

7 

0 

0 

.44 

.22 

.33 

22 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

83.^ 

60.5 

72.0 

101 

5 

53 

23 

14 

B 

0 

0 

0 

1.37 

.80 

23 

•  0 

0 

2 

2 

0 

SIERRA  CITY 

78.1 

46,1 

6^.1 

92 

4 

38 

25 

116 

2 

0 

0 

0 

2 . 04 

1.37 

20 

.  0 

0 

3 

1 

1 

SIERRAWILLE   ranger  STA// 

77 .  * 

32  9 

55.2 

-  2.4 

90 

5 

24 

26  + 

269 

1 

0 

14 

0 

.  ?5 

-  .19 

•  21 

20 

.0 

1 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

85.9 

54)5 

70.2 

-  2.0 

98 

10  + 

45 

25 

9 

9 

0 

0 

0 

.01 

-  .23 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

7b. ^ 

44.2 

60.3 

90 

4 

36 

21 

154 

1 

0 

0 

0 

2.59 

1.33 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

TWIN  LAKES 

bt*  ■  7 

35  ■  9 

50.3 

.6 

74 

4 

28 

21 

433 

0 

0 

8 

0 

.29 

.  38 

.22 

23 

T 

0 

1 

0 

0 

VACAVI LLE 

86 .  7M 

51  .OM 

68  .9M 

_  2,5 

98 

9 

44 

17 

7 

11 

c 

0 

0 

.12 

.11 

.08 

22 

.0 

Q 

0 

0 

0 

volta  power  house 

85.3 

55.2 

70.3 

98 

5  + 

46 

25 

16 

u 

0 

0 

0 

.42 

-  .22 

■  21 

23 

.  0 

2 

( 

0 

KHISKEYTDWN  RES 

84.6 

56.3 

70.5 

99 

4 

51 

26 

24 

1 1 

Q 

0 

Q 

2.13 

1.32 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

WILLIAMS 

M 

54.9 

H 

5 1 

30  + 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

66.3 

53.6 

70 . 0 

-  3.2 

100 

10 

45 

14 

4 

1 2 

Q 

0 

Q 

.04 

-  .18 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

87  •  8 

55.9 

71.9 

99 

10 

51 

17+ 

1 

12 

0 

.05 

.05 

23 

•  0 

0 

c 

c 

(J 

WOODLAND   1  WNW 

88.4 

53.2 

70.8 

-  1.9 

100 

47 

30+ 

13 

0 

0 

0 

.17 

-     « 0 1 

.14 

2  3 

^ 

n  T  V  T  ^  T  nw 

65.6 

-  1.5 

90 

.44 

T 

*       •  « 

NORTHEAST  INTEPInn 

BASINS  03 

BOC  A 

74,9 

26.8 

50.9 

85 

IB 

2 

415 

24 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BODIE 

69.8 

24.2 

47.0 

78 

7 

12 

26 

533 

Q 

Q 

2  8 

Q 

.00 

.00 

•  c 

0 

0 

0 

BRIDGEPORT 

75.6 

23.9 

49.8 

88 

5 

14 

8 

448 

0 

0 

27 

0 

.00 

.00 

.  c 

0 

c 

c 

0 

CEDARVILLE 

75.4 

43.1 

59.3 

-  2.9 

90 

7 

34 

26  + 

188 

1 

9 

0 

0 

.  94 

.57 

.36 

20 

.  0 

0 

4 

0 

0 

CONNER  MEMORIAL   ST  PK 

72,8 

30. 7 

51.8 

84 

13 

24 

16 

386 

0 

0 

20 

0 

.  57 

.25 

20 

.  0 

0 

3 

c 

0 

DDvi  E  5  5SE 

78  •  8 

42*1 

60 . 5 

90 

12  + 

32 

2  ^ 

146 

3 

9 

1 

0 

.16 

20 

.0 

1 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

80.  IM 

37. 9M 

59, OM 

91 

5 

30 

2 

178 

3 

9 

7 

0 

.15 

!l5 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  8IDWELL 

77.0 

40.5 

58.8 

-  1.3 

92 

5 

30 

27 

189 

2 

5 

0 

1.93 

1.48 

.82 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

MONO  LAKE 

76  •  7H 

39 .  3H 

8  5 

6 

32 

25 

201 

0 

0 

1 

0 

T 

7 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

71.9 

32*8 

52.4 

8 1 

4 

27 

21 

373 

Q 

16 

Q 

1.07 

.  37 

21 

T 

Q 

3 

0 

0 

SJSANVILLE  AIRPORT 

77  *  8 

42.1 

60 . 0 

~  1.5 

91 

^  2 

26 

160 

2 

0 

2 

0 

.27 

08 

.15 

19 

.  0 

Q 

2 

0 

0 

TAHOE  CITY 

68.2 

36.6 

52.4 

-  1.9 

78 

8 

28 

25 

369 

Q 

4 

.28 

-  il2 

.10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE   VALLEY  FA&  AP 

70.2 

33.0 

51.6 

80 

25 

25 

395 

Q 

J  3 

TERMO 

12 

26 

28 

251 

7 

.40 

.13 

24 

.  0 

0 

2 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

76*0 

29  6 

•  0 

13 

21 

21 

361 

0 

22 

Q 

.09 

_  ^28 

.04 

23  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WOOOFOROS 

75  •  IM 

43 .  8M 

60 ,  OH 

66 

33 

158 

0 

0 

0 

0 

.00 

00 

.  0 

0 

Q 

0 

D I  V I S I  ON 

55.1 

-  2.7 

.39 

-  .03 

T 

*       *  « 

CENTRAL  COAST 

"RAINAGE  0* 

BEN  LOMOND  ^ 

82.5 

48.2 

65.4 

99 

28 

43 

3" 

7 

9 

0 

0 

.33 

.12 

20 

.0 

0 

1 

0 

c 

BERKELEY 

70.6 

57.8 

64.2 

.8 

90 

27 

51 

4 

75 

1 

9 

0 

0 

.76 

.54 

.54 

20 

.  0 

0 

2 

1 

0 

BURL  I NGAME 

7*. 7 

53.3 

64.0 

90 

9* 

46 

4 

66 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

CARMEL  VALLEY 

78. 0 

48.7 

63.4 

96 

27 

41 

30 

84 

4 

0 

0 

0 

.07 

.06 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

78. IM 

55. IM 

66. 6M 

90 

28 

50 

6+ 

19 

1 

0 

0 

0 

.47 

.36 

.37 

20 

.9 

0 

2 

0 

0 

CIlROY 

84. 0 

51.8 

67.9 

100 

28 

46 

2 

14 

6 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

.9 

0, 

0 

9 

0 

HALF  MOOri  BAY 

65.9 

52.2 

59.1 

82 

26 

46 

26+ 

173 

0 

9 

0 

0 

.62 

.31 

20 

.9 

0 

1 

9 

c 

HOlLISTER   I  SW 

81.2 

45.5 

63.4 

-  4.1 

99 

27 

39 

2 

68 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

9 

0 

KING  CITY 

85.* 

46.  1 

65.8 

-  1.3 

102 

28* 

39 

17 

34 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

84.6 

49,9 

67.3 

-  2.2 

97 

29* 

43 

1 

15 

9 

0 

0 

0 

.OS 

-  .04 

.08 

23 

.9 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

81.6 

52.1 

66.9 

-  .9 

95 

2e* 

46 

6+ 

12 

5 

0 

0 

0 

.02 

-  .19 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

84.8 

52.9 

68.9 

97 

9 

46 

6+ 

6 

8 

9 

0 

9 

.21 

.  16 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  "upo.nu 

    5  C  r I c  MB  b  K 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxiinum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 
Q 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

•a 

3 

0 

6 

0 

Date 

.10  or  More 

1.00  or  More 

MaNTEREY 

71.3 

52.4 

61.9 

94 

27 

48 

1 

123 

2 

Q 

,  34 

.15 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTEREY   FA4  AP 

72.  6M 

52 .  2M 

62  .4M 

94 

27 

107 

Q 

.04 

,04 

23 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

69.0 

54.0 

61.5 

9  1 

27 

48 

2 

126 

1 

0 

.07 

,05 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

79.7 

52.1 

65.9 

93 

45 

54 

3 

0 

0 

0 

•  1 6 

,16 

23 

.0 

Q 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

72 .  2M 

56. 7M 

64 ,  5M 

-  1,3 

82 

28  + 

43 

2  4 

9 1 

0 

0 

0 

0 

•  78 

,66 

.0 

0 

0 

NACIMIENTD  0AM 

88.9 

48.2 

68,6 

98 

30  + 

44 

17  + 

7 

Q 

^ 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

75. 1 

57.2 

66,2 

90 

3C  + 

53 

4 

35 

■  02 

2  1 

.  c 

{J 

0 

0 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

69.4 

55.9 

62.7 

—  2*4 

89 

27 

52 

29+ 

86 

Q 

0 

Q 

.42 

,22 

•  3  S 

20 

,  c 

c 

] 

0 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

73.7 

56.3 

65 . 0 

95 

27 

5  1 

1 

60 

4 

0 

0 

0 

,  4C 

20 

.  0 

( 

] 

0 

0 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

76 . 1 

53.7 

64.9 

9  1 

2  S 

47 

38 

2 

0 

0 

0 

*nn 

,00 

.  c 

0 

c 

0.  0 

PASO  ROBLES 

86.3 

46.7 

66,5 

98 

20 

40 

30+ 

22 

10 

0 

Q 

■  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

J 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

64.7 

48.6 

66,7 

97 

28 

43 

27  + 

24 

9 

. 

Q 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0]  0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMD  BEACH 

74  . 1 

54.2 

64  . 2 

DO 

oo 

27 

f 

6 1 

0 

8 

0 

0 

•  10 

*  IC 

.  c 

0 

] 

Oi  0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

67.5 

51.6 

59,6 

79 

27 

48 

158 

0 

e 

0 

0 

•  00 

•  oc 

.  0 

0 

c 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

S3. 6 

54. 6M 

69, IM 

97 

9  + 

46 

30+ 

1 

Q 

0 

Q 

•  1 9 

*  17 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

86*9 

43 . 8 

65,4 

95 

29  + 

37 

24 

35 

12 

.00 

.16 

*  uc 

.  0 

( 

c 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

81.1 

52.3 

66*7 

.  2 

27 

6  + 

17 

5 

Q 

.03 

—  ,15 

'  ?□ 

2  3 

.  c 

c 

c 

0 

0 

RICHMOND 

73.4 

55.9 

64,7 

9  5 

5  1 

1 

5  8 

2 

9 

0 

0 

*  1  fi 

20 

*  c 

0 

i 

0,  .1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

77.2 

51.9 

64*6 

94 

45 

22 

56 

3 

0 

0 

0 

'  03 
•  82 

*  53 

20 

.  0 

2 

1 

0 

SALINAS   3  E 

72.6 

51.6 

62*  1 

-  1.5 

97 

27 

46 

6 

114 

3 

0 

Q 

-  ,21 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

') 

SALINAS   FAA  AP 

74.5 

53.3 

63.9 

99 

27 

47 

8  + 

64 

.07 

.06 

22 

*0 

0 

0 

0 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

R 

65 . 4 

52.8 

59 .  1 

68 

27 

48 

1 

184 

Q 

^ 

Q 

.33 

,  2 1 

20 

•  0 

c 

1 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

R 

72.0 

54.9 

63*5 

-  ,4 

92 

27 

51 

30  + 

76 

1 

0 

0 

0 

.  04 

-  .15 

.03 

22 

.0 

f 

o;  0 

SAN  FRANCISCO  WSO  Cl 

R 

67.4 

55 . 2 

61*3 

-  ,7 

90 

27 

5  1 

15  + 

137 

1 

0 

0 

0 

.30 

,08 

.20 

20 

] 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

70.7 

48.8 

59*6 

92 

27 

40 

159 

I 

0 

0 

Q 

.52 

.25 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

78.5 

54.8 

66 , 7 

-  ,6 

9 1 

28  + 

49 

6 

14 

5 

0 

0 

0 

.04 

,09 

,02 

24 

*  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POL'Y 

76.7 

52.6 

64,7 

,7 

98 

29  + 

47 

17 

60 

5 

0 

.07 

,04 

.07 

5 

*0 

0 

0 

SAN  MATEO 

77.5 

54. 6M 

66*  IM 

96 

27 

49 

17 

35 

4 

0 

0 

0 

.07 

,  03 

24 

.  0 

0 

0 

J? 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

80*  IM 

54 .  7M 

67*4M 

.6 

94 

28  + 

49 

12 

5 

0 

0 

0 

.13 

,02 

24 

.0 

0 

0 

V 

SANTA  CRUZ 

76.6 

49.2 

62*9 

-  .4 

97 

27 

44 

26  + 

65 

0 

0 

.41 

.14 

,22 

23 

.0 

0 

2 

0 

0  I 

UPR   SAN   LEANORO  FILTER 

73.6 

50.2 

61*9 

93 

26 

45 

2  + 

1 1 1 

0 

0 

.79 

,47 

20 

*0 

2 

0 

u 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

83.9 

46. 6M 

65, 3M 

97 

9 

41 

30 

33 

0 

0 

.19 

,  OS 

.  10 

22 

.0 

1 

u 

WATS0NV1LLE  WATERWORKS 

71.7 

51.0 

61.4 

95 

28 

45 

17+ 

128 

3 

0 

0 

0 

.12 

,09 

23 

.0 

0 

WODDSIDE   FIRE   STA  1 

83.0 

48.4 

65  .  7 

96 

2  fa* 

43 

1 

31 

7 

0 

0 

0 

.40 

.17 

20 

.0 

3 

c 

0 

DIVISION 

64*5 

-  .6 

.  2  1 

,03 

.0 

*       »  * 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  O; 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

82. 5M 

56. 8M 

69. 7M 

-  ,9 

97 

10 

50 

15 

3 

5 

0 

0 

0 

,03 

-  .11 

,02 

23 

.0 

0 

0 

0 

u 

ANTIOCH  PUMPING  Pi  3 

83. B 

53.9 

68.9 

98 

10 

48 

15  + 

7 

5 

0 

0 

0 

.05 

,05 

23 

.0 

0 

0 

u 

ASH  MOUNTAIN 

87.9 

58.4 

73.2 

-  3,4 

95 

30 

50 

25  + 

2 

13 

0 

0 

0 

*00 

-  .21 

,00 

.0 

0 

0 

u 

AUBERRY  i  NW 

84.0 

59.2 

71.6 

-  ,5 

91 

9 

43 

23 

9 

5 

0 

0 

0 

*  00 

-  .27 

,00 

.0 

0 

0 

0 

BAKERSFIElD  WSO  AP 

R 

90.8 

62.3 

76.6 

,  1 

99 

9 

56 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

*  00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

85.7 

60. 1 

72,9 

91 

29+ 

51 

26 

1 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

blackwells  corner  ?WNW 

87.3 

55.7 

71 .5 

94 

9 

49 

24 

0 

1 1 

0 

0 

0 

*00 

,00 

.0 

0 

0 

u 

BUTTONWI LLOW 

89.7 

55,4 

72.6 

97 

29  + 

48 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

*00 

.  00 

.0 

J: 

0 

0 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

74. 4M 

43. 4M 

58. 9M 

-  3.8 

83 

5 

36 

23  + 

178 

0 

0 

0 

0 

,  09 

-  .38 

,05 

23 

.0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

85.7 

55,3 

70.5 

-  3.3 

97 

10 

50 

26 

2 

9 

0 

0 

0 

■  1  8 

-  .03 

,11 

23 

.0 

L 

1 

0 

u 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 

86.2 

53.3 

69.8 

94 

10 

45 

25 

10 

9 

0 

0 

0 

,02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

78. 8M 

48, OM 

63. 4M 

89 

13 

39 

25  + 

83 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

23 

.0 

1 

0 

u 

COALINGA 

CORCORAN   IRRIG  DI5T 

90.9 

54,3 

72,6 

97 

29  + 

49 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

,00 

.CO 

.0 

0 

0 

u 

DENAIR  3  NNF 

83.5 

50.6 

67,  ) 

-  3.8 

93 

9 

45 

26 

10 

4 

0 

0 

0 

.00 

-     .  15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

81. 7M 

37, 3M 

59, 5M 

-  4.0 

90 

27+ 

29 

25 

157 

0 

3 

0 

.07 

-  .38 

,07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

electra  power  house 

87.6 

50,2 

'«e.9 

-  3.4 

95 

9 

45 

25  + 

7 

15 

0 

0 

0 

.31 

.05 

.  17 

24 

.0 

1 

0 

C 

FIVE   POINTS  5  SSW 

M 

M 

H 

9b 

9 

49 

26 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

FRESNO  WSO  AP 

R 

8B.3 

55.7 

72.0 

-  2.2 

95 

29  + 

51 

25  + 

0 

14 

0 

0 

0 

,00 

-  .10 

,00 

.0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

89.4 

51.1 

70,3 

97 

30+ 

44 

27 

6 

14 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

fll.3M 

41. 8M 

61. 6M 

88 

29+ 

36 

30 

103 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

67 . 3 

45.9 

56.6 

74 

13+ 

36 

25 

245 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

u 

HANF  DRO 

88.7 

53,0 

70,9 

-  2.0 

96 

9 

47 

25  + 

2 

14 

0 

0 

0 

,00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

hetch  hetchy 

78  .9M 

48.7m 

63, 8M 

-  2.4 

87 

1 3 

41 

25  + 

64 

0 

0 

0 

0 

.  06 

.46 

.06 

23 

.0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

68.9 

44.0 

56,5 

.6 

76 

14  + 

34 

25 

250 

0 

0 

0 

0 

IDRIA 

84. 3M 

58. 3M 

71, 3M 

-  1.6 

91 

13 

50 

24  + 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

89. 5M 

66, 8M 

78. 2M 

-  2.4 

98 

10 

58 

24 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

88.8 

54,9 

71.9 

96 

12 

47 

24 

2 

17 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

90. 2M 

57. 4M 

73, 8M 

97 

10 

50 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

,  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

89.3 

60.5 

74,9 

97 

9 

52 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

LE  GRAND 

85.5 

54.0 

69.8 

-  2.6 

93 

29  + 

49 

26+ 

1 

6 

0 

0 

0 

.10 

-  .03 

.10 

23 

,0 

0 

1 

0 

u 

LEMON  COVE 

87.4 

56.5 

72.0 

-  3.0 

94 

IC 

49 

24 

1 

12 

0 

0 

0 

,00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

88.9 

54.3 

71.6 

-  1.9 

95 

28  + 

48 

24 

1 

15 

0 

0 

,00 

-  .11 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE   PANUCHE   DET  DAM 

84.9 

54. 7M 

69,  8M 

93 

10 

47 

6 

3 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODGEPOLE 

67.1 

36.6 

51.9 

73 

3C  + 

26 

25 

390 

0 

0 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

u 

LODI 

87.5 

52.3 

69.9 

1.3 

98 

10  + 

46 

26 

0 

12 

0 

0 

0 

.28 

.05 

.23 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  BANOS 

86.5 

54.7 

70,6 

-  2.5 

95 

29 

50 

17  + 

0 

8 

0 

0 

0 

.03 

-  .10 

.03 

23 

,0 

0 

0 

0 

b 

LOS  BANOS  DET  RESV 

84.7 

59,3 

72,0 

95 

10 

54 

6  + 

0 

6 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

a 

MADERA 

89.4 

54.6 

72,0 

-  1,2 

98 

30 

49 

17 

1 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  ' 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1973 


_ 

on 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Mdximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

Q 

} 

2 

o 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Tolal 

l1 

a 
1 

• 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day* 

Max. 

Mill. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

.10  or  More  1 

.so  or  More  1 

2 

o 

8 
? 

CI 
S< 

S  * 
"' 

s » 

si 

M4NTEC1 

8^.9 

55. 1 

70,5 

96 

IC 

51 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

.02 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

86.0 

61.5 

74. S 

-  3,6 

96 

10 

52 

i5 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HERCED  FIOE  STATION  2 

88.2 

53.5 

70,9 

-  1,2 

96 

29 

46 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

85. <! 

55.2 

70,3 

-  ,5 

95 

9 

51 

26 

1 

6 

0 

Q 

T 

-  ,19 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NM 

85.1 

52.0 

68,6 

-  4.6 

95 

9 

46 

17  + 

5 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  ,16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NuRTH  FORK   RANGER  STA 

fl3.9M 

49. 4M 

66, 7M 

91 

13  + 

40 

28  + 

36 

6 

0 

0 

0 

.01 

-  ,42 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

u 

ORANGE  COVE 

88.3 

53.9 

71,1 

-  2.6 

95 

30  + 

48 

26  + 

4 

13 

0 

0 

0 

.00 

,10 

,  oc 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

90.5 

56.8 

73.7 

-  ,7 

98 

30  + 

49 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  ,07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  C 

74. 8M 

44. OM 

59. 4H 

41 

26+ 

161 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.C 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRING?   PWR  HOUSF 

81.3 

53 . 2 

67 . 3 

86 

12  + 

40 

25 

33 

0 

0 

0 

0 

.07 

.03 

23  + 

Q 

0 

0 

SAN  LUIS  BAM 

83.2 

58.9 

71.1 

93 

10 

54 

6 

0 

s 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

8<i.8 

49,4 

67,1 

-  4.5 

93 

29 

4  1 

25 

35 

8 

0 

0 

0 

.08 

-  ,27 

25  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSFMITE 

75.2 

42,1 

58,7 

87 

6 

33 

25 

164 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WSO  AP 

84.8 

55.6 

70,2 

-  2.5 

95 

9 

47 

26 

0 

7 

0 

0 

0 

.08 

-  .11 

.08 

22 

.c 

0 

0 

0 

° 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  A 

85.4 

53  .2 

69  .3 

.5 

96 

10 

48 

26 

1 

7 

0 

0 

0 

•  2C 

.02 

,  18 

23 

1 

( 

TEHACHAPI 

78.8 

48.1 

63,5 

88 

4 1 

29+ 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

85.4 

51,6 

68.5 

-  7.1 

98 

9* 

42 

24 

26 

9 

6 

0 

0 

.00 

-  ,15 

.OC 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  pH  I 

90.0 

56.6 

73,4 

96 

10 

49 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

83. 9 

50.5 

67.2 

-  1,7 

90 

12  + 

40 

25 

31 

5 

0 

0 

0 

.31 

-  .17 

.14 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

86.6 

53.8 

70.2 

96 

10 

48 

17+ 

1 

9 

0 

0 

0 

.  oo 

.00 

.0 

0 

( 

0 

TRACY  PUMPING  PIANT 

85.3 

58.0 

71.7 

96 

9 

g  2 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

.  OC 

.0 

0 

J 

VISALIA 

87.6 

56.5 

72.1 

-  3.1 

94 

30  + 

50 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

,00 

-  ,06 

.00 

,0 

0 

WASCO 

90.4 

57.1 

73.9 

-  1,8 

98 

10  + 

50 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

,0 

0 

YOSEMITE   PARK  HFAD0TR5 

87.9 

41.5 

64.7 

-  ,8 

97 

13 

33 

25 

47 

13 

0 

0 

0 

.10 

-  .45 

.  10 

23 

.0 

0 

i 

0 

' 

DIVISION 

68.9 

-  2,0 

.04 

-  .18 

,0 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

85. 8M 

52. 6M 

69, 2M 

103 

28 

44 

18  + 

2 

6 

8 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

71.3 

58.4 

64.9 

-  1,2 

91 

26 

54 

1 7 

36 

1 

0 

0 

0 

.00 

_  .13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

84.3 

48,9 

66.6 

-  6.3 

96 

29 

40 

16 

21 

6 

0 

0 

0 

,00 

-  .33 

loo 

,0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

84. IM 

44  ,  3M 

64. 2M 

96 

7 

37 

6 

43 

2 

Q 

0 

Q 

,00 

-  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIC  BEAR  LAKE 

74. 9M 

38. 3M 

56. 6M 

84 

7 

32 

18 

243 

0 

9 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  VALLEY  PHP  PlT 

82.4 

55,6 

69.0 

-  3,6 

99 

27 

51 

24 

0 

4 

0 

0 

0 

,00 

-  .27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

82.8 

51,3 

67.1 

99 

29 

^5 

^  7 

17 

7 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

86.3 

40.8 

63.6 

100 

7 

29 

18 

65 

6 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 

86.2 

53,5 

69,9 

104 

28 

47 

24 

0 

9 

Q 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CMULA  VISTA 

70.0 

00,6 

65.3 

-  1,4 

87 

28 

55 

26 

16 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .14 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMDNT   POMONA  CHL 

79,6 

54,6 

67.2 

-  5.3 

95 

28 

48 

26 

9 

3 

0 

0 

0 

,00 

-  ,25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

C1R1NA 

84.1 

53.0 

66.6 

-  3,5 

101 

27 

46 

19  + 

5 

4 

0 

0 

0 

,00 

,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

76.2 

60.5 

66.4 

99 

27 

53 

6 

1 

3 

0 

° 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAHA 

CJYAMACA 

76.8 

46.  1 

61.5 

-  3,6 

87 

7 

38 

24 

111 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

85.9 

46.4 

67.2 

101 

7 

42 

18 

17 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  ,18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  0AM 

85.7 

55,0 

70.4 

102 

2  8 

2 

6 

0 

0 

0 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ELSINDRE 

89.3 

50.6 

70.0 

-  4,9 

lOl 

5 

42 

30 

1 

U 

0 

0 

0 

,00 

-  ,26 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONOIDO 

80.5 

56.7 

68.6 

-  2.8 

98 

i7 

50 

24  + 

2 

Q 

.02 

-     ,  19 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

84.8 

58.8 

71.8 

102 

27 

51 

18 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

81.1 

58.6 

69.9 

98 

28  + 

51 

26 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0  ■ 

HCNSHAM  DAM 

85. CM 

39. 7M 

62. 4M 

97 

92 

6 

0 

1 

0 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lOYLLWILD  FIRE  OEPT 

80.5 

44,7 

o2.6 

90 

6 

38 

24  + 

87 

1 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOl A 

82. 2M 

44. 6M 

63. AM 

94 

n 

36 

18  + 

70 

Q 

0 

Q 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LACUNA  BEACH 

75. OM 

53. OM 

64, OM 

-  3,4 

97 

27  + 

49 

7 

77 

3 

0 

0 

0 

.00 

-     .  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

79. OM 

58.8 

68. 9M 

96 

27 

55 

24  + 

0 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

LQHPOC 

73.7 

52,8 

63.3 

98 

27 

46 

83 

3 

0 

0 

0 

,10 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONr.  BEACH  WSO  AP 

76.7 

60,4 

68.6 

-  2.7 

100 

27 

54 

24 

1 

3 

0 

0 

0 

T 

-  ,06 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES   MSO  AP  R 

74.0 

61,1 

67.6 

-  .9 

98 

27 

57 

6 

1 

3 

Q 

0 

Q 

T 

-  ,17 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

78.0 

62,0 

70.0 

-  1.9 

99 

27 

58 

24 

1 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  wIlSON  2 

NEWPORT   BFACH  HARBOR 

71.3 

60,7 

66. C 

-  .7 

97 

27  + 

13 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .18 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

QCEANSID6 

75.5 

58.  1 

66.8 

94 

26  + 

43 

28 

13 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJM 

80. 4M 

53, 6M 

67. OM 

-  3,8 

96 

26 

48 

30 

12 

Q 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

□XNARO 

74.7 

57.5 

66.  1 

1,6 

97 

28 

51 

25 

24 

3 

0 

0 

0 

,01 

-  .07 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

79. 5M 

53, 8M 

66. 7M 

91 

B 

45 

24 

21 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

PASADENA 

82. B 

57.5 

70,2 

-  2.2 

96 

28  + 

5  2 

24 

0 

4 

0 

0 

0 

T 

_  .26 

T 

22 

.0 

0 

0 

POMONA  CAL  poly 

80.7 

55,5 

_  3.4 

98 

23 

49 

24 

4 

0 

0 

0 

.01 

-  ,20 

.01 

22 

.  0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAUIOING 

84.9 

49.2 

67.1 

99 

28 

35 

18 

18 

^ 

Q 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

REOLANDS 

84. 7M 

SI,* 

68. IM 

-  5.2 

98 

28 

46 

18  + 

8 

7 

0 

0 

0 

,00 

-  ,28 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  »3 

83. 9 

55,3 

69,6 

-  3.7 

98 

23+ 

50 

30+ 

0 

^ 

Q 

0 

Q 

,00 

-  ,09 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

64.4 

55.9 

70,2 

98 

50 

24  + 

2 

7 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

San  BERNARDINO  CU  hOSP 

86.4 

56,2 

71.3 

-  3.0 

99 

27 

50 

24  + 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  ,22 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

sanoberg  wsr  //R 

76.4 

55,0 

65.7 

-  3.6 

67 

12 

43 

24 

64 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .21 

T 

23 

.0 

0 

SAN  DIEGO  H'1  AP  R 

74.3 

63.3 

68.8 

-  1.1 

93 

27 

60 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

.02 

,13 

.02 

4 

.0 

0 

SAN  FERNANDO 

83.0 

54.5 

68.6 

-  3,3 

100 

27 

50 

27  + 

2 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  ,18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

82.8 

57,1 

70.0 

100 

27 

51 

24 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

91.0 

51,4 

71.2 

-  ^.} 

105 

6 

41 

?0 

0 

0 

0 

,00 

-  ,33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

69.7 

57.0 

63.4 

91 

27 

49 

0 

0 

.02 

.01 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

79.  3M 

60,  3M 

69,  8M 

-  1.2 

100 

27 

it 

0 

0 

T 

-  .18 

T 

22 

.0 

0 

fl 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

71.4 

56.9 

64,2 

-  2.6 

95 

28  + 

53 

0 

0 

.01 

-  .04 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.uf.rnu 

StrTrMBtR 


SUVaa 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 
i2 

Depanure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 

T3 

c 

0 

6 

0 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

il 

S  » 

o  » 

S4NTA  BARBARA  FAA  aP 

71.0 

54.2 

62.6 

94 

27 

46 

6 

66 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WSQ  AP  R 

72.8 

51.8 

62.3 

-  .5 

96 

27 

45 

22 

95 

3 

0 

0 

0 

.09 

-  .07 

.09 

4 

.0 

0 

0 

0 

u 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

76. *M 

53.8 

65. IM 

100 

26 

48 

7 

39 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

86 . 5 

52.3 

70.4 

101 

6 

44 

18 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

76.1 

59.1 

67.6 

.  1 

97 

27 

54 

7 

7 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUN6A 

82.8 

53.9 

68.4 

95 

27 

45 

17 

9 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

79.8 

55.9 

67.9 

-  2.4 

102 

26 

50 

26+ 

2 

3 

0 

0 

0 

.02 

-  .15 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  0AM 

UCLA 

73.1 

58.5 

65*6 

95 

26 

54 

20  + 

29 

2 

0 

0 

0 

.06 

.03 

4 

.  c 

0 

0 

UPLAND  3  N 

81.4 

52.3 

66.9 

94 

28* 

44 

18 

13 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

77.1 

57.0 

67.1 

98 

?7 

52 

1 

5 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

89.0 

41.9 

65.5 

-  3.2 

96 

6 

33 

16 

38 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  .31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YQR8A  LINDA 

81.6 

55.9 

66.8 

-  2.9 

103 

27 

49 

24 

3 

4 

0 

0 

0 

.01 

-  .24 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

67.0 

-  2.8 

.01 

-  .24 

.0 

•       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

99.6 

72.2 

65.9 

106 

7 

54 

28  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

J 

BARSTOH 

92.6 

54.8 

73.7 

101 

7 

46 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  F 

86.2 

53.3 

69,8 

97 

6 

45 

18 

2 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP   WSD  AP  R 

87.9 

45.5 

66.7 

-  1.5 

97 

7* 

37 

24 

20 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

101.9 

62. 5M 

82. 3K 

-  3.2 

111 

7  + 

56 

28  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

101 

68.4 

84.9 

111 

7 

61 

29  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORRECO  DESERT  PARK 

100.3 

63.6 

82.1 

112 

8 

54 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

') 

BRAWLEY  2  SW 

100.6 

63.2 

81.9 

-  5.6 

109 

8 

57 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .29 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

CANTIL 

93.3 

56.7 

75.0 

104 

6 

46 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

c 

0 

0 

J 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

93.1 

64.0 

78.6 

103 

7 

53 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

104.9 

74.3 

89.6 

-  1.3 

112 

14* 

63 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

u 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

82.0 

45. 5M 

63. eM 

92 

7 

34 

24 

65 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

98.0 

74.0 

86. C 

107 

6 

66 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRU  2  SSW 

102.4 

63.3 

82  .9 

-  3.4 

111 

7 

5C 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

J 

EL  MIRAGE  FIELD 

85.9 

47.4 

66.7 

95 

6 

39 

5 

23 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

82.5 

59.4 

71.0 

-  2.5 

96 

7 

48 

25 

14 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

100.3 

70.0 

85.2 

110 

7 

61 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

86.2 

54.6 

70.5 

-  2.6 

95 

8  + 

43 

25 

7 

5 

8 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

D 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

97.  1 

64.2 

80.7 

107 

6 

56 

26  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

99.6 

67.8 

83.8 

-  2.2 

110 

7 

60 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

99.6 

65.8 

62.7 

111 

7 

53 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

88.5 

52.2 

70.4 

93 

6 

45 

27+ 

3 

11 

0 

0 

0 

-00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

101.2 

69.3 

65.3 

-  .6 

110 

7 

61 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

93.6 

53. IM 

73. 4M 

103 

7 

40 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

99.9 

70.9 

65.4 

109 

8 

64 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

76.1 

48.4 

62.3 

66 

t 

39 

24 

87 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

90.0 

47.8 

68.9 

98 

6 

32 

27 

24 

16 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

101.5 

M 

M 

110 

7 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

J 

MITCHELL  CAVERNS 

85.3 

63.9 

74.6 

96 

6 

49 

23 

1 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MDJAVE 

87. OM 

56. 4M 

71. 7M 

97 

7 

38 

24 

10 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

u 

MOUNTAIN  PASS 

81.2 

52.6 

67.0 

93 

7 

42 

24 

26 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

69 .  CM 

38 .  4M 

53 .  7M 

79 

y 

1 8 

0 

0 

1 

0 

.  00 

0 

Q 

Q 

0 

INECDLk^    ^AA  AiKPUHT 

99.0 

71.2 

85.1 

106 

7 

59 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

90.3 

53.9 

72.1 

-  2.3 

106 

7 

43 

23 

5 

16 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALHDALE   FAA  AIRPORT 

90.1 

52.1 

71.1 

100 

7 

43 

27 

5 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

101.2 

62.5 

61.9 

-  2.2 

113 

6 

51 

25 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

100.0 

72.9 

86.5 

106 

6* 

64 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

RANDS BURG 

87. 6M 

60. 3M 

7«.0M 

96 

6 

54 

24 

0 

U 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

99.6 

65.9 

62.8 

no 

6 

56 

28 

0 

30 

0 

0 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRDNA 

95.8 

61.0 

78.4 

-  1.9 

106 

7 

50 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

96.5 

61.6 

79.1 

106 

7 

52 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

u 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

88. 6M 

44. 6M 

66. 6M 

101 

6 

36 

17 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

victorvulE  pump  Plant 

69.0 

50.5 

69.8 

100 

8 

43 

5 

5 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   mountain  1 

59.7 

29.5 

44.6 

66 

7 

18 

25 

604 

0 

0 

23 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

(! 

0 

0 

white  mountain  2 

50.9 

30.0 

40.5 

60 

19 

-  5 

23 

726 

0 

0 

18 

I 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILDROSE   RANGER  STA 

85.9 

53.3 

69.6 

94 

6* 

44 

30+ 

12 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

74.6 

-  2.7 

T 

-  .32 

.0 

See  Reli 

irenc 

e  No 

es  F 

^llow 

ing  St 

itior 

1  In 

dex 

-  6  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


13 


14  J  15 


-J      24      25      26      27      26      25      30  31 


ORIINICE  01 
ALDEftPOINT 

AhCU]**  PAC  UNION  COL 
BIC  BAR  ftANCeo  STATION  2.0T 
BOONVUlE  KNTNC  STt  1,26 
B'lNSCOXB  3  NNH  i.H 

BKICOCVILLE  «  NNH 
BURNT  AANCH  I  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CALISTOCA 
CALLAHAN 

CA2A0EIIO  }  H 
CeClLVlLLF  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLQVERDALE  )  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUHHINCS 

outtons  landing 

Elk  valley 
EUREKA  USD  CI 
EERNDALE  2  NN 
fOREST  CLEN 
FORT  BRACC 

FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
CARBERVUlE 

GASOUET  RANGER  STATION 

GRATON 
GREENVIEH 
CUERNEVILLE  2 
HAPPY  CAHP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALOSSURC 
HCALDSBURG  NO  2 
HUTS 
HOOPA 

lOLEMILD  HHY  HNTNC  STA 

KELLOGG 
KENTFIELO 
KLAMATH  R  5.62 

KORBEL  3.71 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT  .90 

HAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  HOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  R  S  2 
OAKVILLE  1  WNH 
OCCIDENTAL  2.06 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK  A.OB 
ORLEANS  3.61 

PETALUHA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  Pk 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 
SAMVERS  BAR  RANGER  STA  3.01 
SCOTIA  2,A1 
SMELTER  COVE  3.5J 

SKACGS  SPCS  LAS  LOMIS 
SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAH  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

UKIAH 

UKIAH  A  MSM 
UPPER  MATTOLE 
WARM  SPRINGS  DAH 
MEAVERVILLE  RANGER  STA 

MEEO  FIRE  DEPARTMENT 
■  ILLITS  1  NE 
WILLOm  creek  1  NM 
YREKA 


.09 
l.«0 


.61 


.311  1.31  .92 


.19 


.AO  1.12 
.99  .29 
T  1.34 
.36 
.39  .15 


I. 11  .57 
1.32  1.72 
1.04  .73 


.  15 
1.39 
.5A 


.61  1.79 
.11  .20 
.AO  .13 


.05     .35  1.92 


.05     .63  .29 


.90 
1.03  1.32 
1.30  l.OO 


2.10 
.OA  I.A5 


.15     .90  .22 


1.B2 
.(3 
.03 


.03     .76  .03 


.OA  .B7 
1.90 
.6A 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

BLUE  CANYON  MSO  AP  //R 

BCnmaN  DAH 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANIY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  PDMER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  HUOD  RCh 

clearlake  highlands 
cohasset  1  nne 
coleman  fisheries  sta 

COLFAK 

COLGATE  POMER  HOUSE 

COLUSA  1  SSH 

COOL 


Sm  ial*i«nc«  n 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  a 

1  ^ 

10  1  11  I  12 

13  I  14  {  IS 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

.03 

.06 
.13 

1.70 

■  22 

.29 

.07 

.31 

,06 

.07 

.  1 1 

.22 

.»1 

.07 

.30 

.10 

.  12 

.01. 

.17 

1.21 

T 

T 

1  ■  16 

.  19 

.07 

.06 

.07 

.12 

.  14 

.02 

.20 

.06 

.01 

.01 

.98 

.35 

.19 

.05 

.24 

.78 

.65 

.05 

1.37 

.22 

.15 

.04 

.26 

1 .90 

7 

• 

• 

1.23 

.10 

1.73 

.02 

.31 

.27 

.Si 

.03 

.21 

.06 

.21 

.97 

.24 

.01 

.25 

.08 

.65 

.04 

.60 

T 

.24 

.  14 

.02 

.18 

,03 

.30 

.02 

.76 

.16 

.33 

.17 

.85 

.05 

•  04 

1.32 

■  21 

.16 

■  OS 

.20 

.  39 

.24 

'o6 

'  11 

.24 

!36 

T 

.«5 

■  17 

1.03 

.22 

.07 

.29 

.30 

.10 

.03 

2.21 

.13 

.23 

7 

.05 

.07 

.70 

.28 

.04 

.06  .05 

,80 

.32 

.06 

.11 

,33 

.07 

.26 

,65 

•  09 

T 

.  15 

.07 

.  06 

.08 

.32 

l.'l 

■  04 

.70 

.  14 

.03 

.75 

.04 

.62 

T 

.05 

.93 

■  06 

.17 

.01 

.1* 

.13 

.45 

I 

.65 

.02 

.13 

.19 

.24 

.20 

.23 

.47 

.20 

T 

.  15 

.65 

•  23 

•  16 

.04 

7 

.30 

.22 

.02 

.22 

.02 

.*0 

3.03 

.20 

.62 

.29 

.04 

.37 

.09 

.01 

.12 

.53 

.46 

.47 

.73 

.45 

.15 

T 

.31 

.41 

.13 

.32 

.02 

.  18 

,01 

T 

.08 

•  20 

■  05 

.28 

.03 

.03 

1.31 

.09 

1.44 

.  1 6 

.01 

.31 

.  0 1 

.03 

•  33 

.08 

.56 

■  01 

.80 

.43 

1.01 

.15 

.26 

1,37 

.04 

.46 

■  1 1 

.06 

.21 

.02 

.02 

.64 

.05 

.04 

.01 

1.33 

.35 

.67 

.24 

.07 

.22 

T 

.56 

.22 

.02 

.08 

.02 

• 

.04 

.03 

7 

1.36 

■  01 

.65 

.46 

.10 

.06 

.21 

.05 

.«1 

1.32 

T 

.04 

T 

.05 

.03 

.  14 

T 

T 

T 

.36 

.05 

.  16 

.25 

.12 

.25 

.10 

.12 

.02 

.06 

.01 

.10 

T 

7 

7 

.06 

.04 

.15 

T 

.05 

.82 

.47 

.92 

.07 

.02 

T 

.32 

.08 

.09 

.12 

7 

.27 

.37 

.35 

T 

.06 

.15 

.12 

1 

.10 

■  09 

.09 

T 

1 

.11 

.09 

.13 

.07 

1 
1 

1 

.04 

T 

.04 

.01 

CORNING  MIUCMTON  RANCH 
DAN*  2  SE 

OftVlS  i  MSH  ttP  FARM 
DEER  CREEK  FOftEBAY 
OE  SAfiLA 

dobbins  1  s 

oohnievule  ranger  STa 

DUNNI5AN 

DUNSMUIR  aaNGCR  STA 
EAST  PARK  RESPRVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOlSOM  OAM 

FORESTHILL   HANGER  STA 
FRENCH  r,ULCH 
CEQRCETOWN  RANCFR  STA 

GIBSON  HHV  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

CRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVItLF  RANCER  STA 
CRIIZLV    ISLANO  REFUGE 

HARRISON  CULCH  RS 
HARRY   ENCLEBRICHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RaNCH 
HGBERCS 

lOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
KElSEY   1  N 
KELSEYVILLE 
KiLARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKE  SPAULDINr. 
LEESVILLE   KEECAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  MSH 

MADELINE  2  SW 

HANIANITA  LAKF  // 

MARKLEY  COVE 

MflRYSVlLLE 

MC  CLOur> 

MIODLETOHN 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  wSO  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 
ONO 

ORLANO 
ORQVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  P  H  5 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IPC 
PLATINA 
PQRTOLA 

OUINCY 

RED  BLUFF   HSO  AP  R 
REDDING  FIRE  STA  NQ  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  HT  P  G  AND  E 
SACRAMENTO  MSP  AP  R 
SACRAMENTO  WSO  CI  R 
SHASTA  OAM 

SHINGlETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STi// 
STONYFOHO  CDOlEy  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  W 
VAC4VILLE 

VINTON 
VOLLHERS 

VOlTA  POWER  HOUSE 
HHISKEYTOUN  RES 
WILLIAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   I  MNW 


03 

BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DQNNER  MEMORIAL  ST  PK 
OOYLE 

dqyle  5  sse 

EllERv  lake  / 
fleming  fish  and  came 
fort  bidhell 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

STANDISH   1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STaTIQh 


.26 
1.81 
1.49 
2.06 


1.29 

.5i 
l.<r2 


.12 
1.13 
1.29 


.59 
3.55 
.33 


1.85 
2.04 
.25 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  o!  Month 


7  I  e   I  9      10  I  II  I  12~   13  I  M  |~15~   16  I  17  I  18     19  |  20  |  21  i  22  |  23  |  24  "25  |  26  |  27     28  |  29  |  30 


klk»Q  I  H 
ARRCYQ  GRANDE 
SEN  LOHOND  4 
•ERkElEv 

BtC  SUR  STATE  PARK 

SLACK  •tnUNTAiN  2  SN 
lUftLlNCAME 
BURTOH  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARMEl  VALLEV 

CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  }  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
fORT  3RD 

CERSE*  RANCM 
CIlROv 

CIL"D*  I*  EN6 
Hkif  NOON  BAY 
HERNANDEZ   2  Nw 

HQLCISTER    1  SW 
KINC  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  hONOA 

LlVER«ORE  COUNTY  f  D 

LOCKMOOD  2  N 
LOS  CATOS 
LOS  CATOS  SW 
MARTtNEI  )  SSE 

martine;  water  plant 

•(ONTEtEY 
<tONTE«EY   FAA  iP 
NQRCAN  hill  2  E 
MORDO  BAY  FIRE  D£PT 
NORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMlENTn  OA*- 
NEWARx 

OAKLAND  MS3  AP 

OAKLAND  HUSEUH 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  AlTO  jr.  MUSEUM 
PALCMA 
PARKPIELO 

PASO  ROBIES 

PASO  PQBLPS   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

91S*0  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RIC**MOND 

SAINT  HARYS  COLLEGE 

SALINAS  i  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ARDO 

SAN  ClEHENTE  DAM 

R  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MSO  AP 
SAN  FRANCISCO  HSO  CI 
SAN  GRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNlVEftSlTv 
SAN'A  CRUI 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOlEDAO 

SPRECkElS  HwY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANORQ  FRTEr 
MALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSQNVILLE  MATERMQRKS 
WOQOSIOE  PIRE  STA  1 
WRIGHTS 


San  joaquin 

OKAlNtCE 


05 


ANCIOla 

ANTIOCH  FIB4EB0ARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MIUNTAIM 
AUBERRV    I  NM 

BAKERSFIELO  WSO  AP 
BAlCH  power  HOUSE 

ilackwells  corner  ZwNw 
buttqnwillow 
calaveras  big  trees 

camp  pardee 

CASTLf  ROCK  RaO  lab 
CATHEVS  VV  BULL  RUN  RH 

cherry  valley  0am 
cqalinca 

coalinga  14  wnm 
corcoran  irric  d[st 
oclano 

Oil  PUERTO  ROAD  CAMP 
SCNAIR  1  NNE 

DUDLEYS 

ElICtra  POWER  HOUSE 
EllISTt 

EKCHEOUER  RESERVOIR 
'IODLETOHN  LYNCH  RANCH 

RIVE  POINTS  5  SSH 
PKESNO  mSO  AP 


.22 
.07 
.33 
.76 


I  T 


.02  T 
.10  .0 
.21     .06  .0 


.02     .02  .03 
.02 
.22  .OS 


.10  .01 

.0*  T 

.09 
.10  .13 
T         .13  T 


Sm  latorwkca  note*  toUowkng  Subon 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


FHMNT  GOVERNMENT  CiMP 
CLENNVILLE 
GRANT  CRDVE 
GROVELANO  RASCEO  STA 
HAN^ORO 

HETCH  HFTCHV 
HUNTERS  O&M 
lORU 
lONE 

JGHKSONOALE 
KERLlNr.f-R 

KEftN  RIVER  PK  NO  1 
KERN  RIVER  RH  NO  3 
KETTLEMAN  CITv 

kettleh&n  station 
knights  ferry  2  se 

LEBEC 
LE  CRaNH 

lEhma*j  ranch 

L8HDN  CnVF 
LINDSAY 

LITTLE   R4NDCHE  0£T  DAf- 

LOOCEPOLE 

LOOt 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARSURUA  RCH 

LOS  BANOS  OET  RfSV 

MADERA 

HANTECA 

HARICIPA 

HARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

HENDDTA  DAH 

MERCEI  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

N6HHAN  2  NW 

NORTH  FORK  RAnCER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTgftVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS   PWS  HQl'SF 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LJIS  0AM 
SONORA  its 

SO  ENTRANCE  YOSFMITE 

SPR1N5V1LLE  7  ENE 
STANISLAUS   POWER  HDHSF 
STOCKTON  MSn  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 
SUTTER  MILL  RANGER  5Ti 

TEHACHAPI 

TEjCN  RANCHO 

THREE   RVRS   EDISON  PM  I 

TIGER  CREEK  Ph 

TRACY  C4R90NA 

TRACY  PUMPING  PlANT 

TURLOCK 

VtSALIA 

WALLACE   1  NNE 

HASCD 

MESTHAVEN 
MEST  POINT 
KOFFORO  HEIGHTS 
YDSEMITE  PARK  HEAOQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTQN*ESDQ  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  mT  FC  *.'.6 

ALPINF 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  0AM 
BEAUHONT  PUMPINf.  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  OALTON  0A>'  FC223BF 
RIG  TjjUNCA  DAM  FC*6DE 
9DU0UET  CANYON 
6UR8ANK   VALLEY  PMP  PLT 

CACHUHA  LAKE 

CAMP  v«i  HUL  OPIDS  57E 

CAHPO 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CHATShORTH  FC24F 

CHUL&  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COl 
CQLBYS  FC  53  0 
CCRCNA 

COVINA  TEMPLE  FC   193  R 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUVAMACA 

DESCAHSO  RANGFR  STA 

DQMNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  0AM 
ELSINORE 
ESCONDtOO 

FILLMORE    1  WNm 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HIllCREST  Rv 
GIBRALTAR  OAM  NO  2 


.  10 
.00 


.00 
T 

.00 
.00 


2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14     IS      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.0*  .10 
.12  .03 


.10     T  .0 


29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


12  3 


10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  '  16  I  17  I  18  19 


GILLESPIE  FIELD 
CLEN03R4  WEST  FC  l«9 
Hil^eS  CY**  UPPER  FC367 
MEHET 

hensmah  oah 

hoecees  fc  ao  a 
ioyllwilO  fire  oept 
julian  wynol& 
juncal  cam 

crescenta  fc  251  b 

LACUNA  lEiCH 
LAKESIDE  2  E 
Li  HESA 

LECKUIA  PT  STi  FC  3520 
LOMPDC 

LONG  BEACH  WSO  &P 
LOS  ALAHOS 
LOS  ANGELES   MSG  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  ftANCER  STi 

LYTLE  CREEK  RANGER  STa 
HOORPARK 

BALOY  FC  850 

UILSON  2 

nemhall  soleoao  fc32ce 

nemport  8fach  marbqf) 
nipcho  2  nh 
oceansioe 
ojai 

OXNARD 

pacoiha  oah  fc  33  a  e 
palOmar  ht  observatory 
palOs  verges  est  FC*30 

PASA3ENA 

PIEORA  BLANCA  GRO  STA 

PIRb  2  ESE 

ARCUELLO  light  STA 
PONONA  CAL  POLY 
POMAY  VALLEY 
RAMCNA  SPAJLDINC 

REDLANDS 

RIVEttSIDE  FIRE  STA.  §y 

riverside  cit  exp  sta 
salsipuedes  Gaging  sta 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSp 

SANDBFRC  PTL  FC130B 
SANCBEftG  WSO  / 
SAN  OIECO  MSQ  AP 
SAN  DIMAS  FIRE    HO  FC99 
SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL   OH  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MARIA  MSO  AP 

SANTA  HONKA  PlER 
SANTA  PAULA 
SAUCUS   PHR   PL  NO  I 
SOHIS  3  NM 
SUEV  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

TmQI-SANO  OAKS 

TOPAN&A  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TMITCMELL  OAN 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUY?   PC  15A 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 

MALNUT  PTL   STA  FCI02C 
MARhER  SPRINGS 
MMITTIER  CTY  H  FC  lOftC 
VORIA  LINOA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOm 
BEAUMONT    I  E 

BENTON  INSPECTION  ST* 
BIG  PINES  PARK  FC  S^B 
BISNQP  CREEK   INTAKE  2  //R 
■IS^OP  MSO  AP  R 
BLyTme 

BLYTMC   FAA  AIRPQRT 
BQRRECO  OESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRADLEY  2  SW 
CABAZ3N 

CALEIKO  2  NE 
CANTU 

DACCETT   FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DIEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGkE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSM 
EL  "IRACE  FIElO 
FAIRMONT 


.00 
T 

.00 


T         T  T 


23     24     2S  2fc 


Sm  r«tar*Kw  aoM  loUowiag  Sution  1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


COLO  (tOCK  RANCH 
HAIHEE 

HAYFIGLO  PUMPINC  PLANT 

HESPEHIA 

IHPERIAL 

IMPERIAL   f*A  aP 

INOEPENOENCE 

INOIO  U  S  OATF  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 

IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROMHEAD 
LUCERNE  VALLEv 

MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MQJAVG 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAS  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIlAND 

ocotillo  wells 

OCOTIllO  2 

palmoalf 

palmdale  faa  airport 
pal"  springs 

PARKER  RESERVniP 

RANOSRURG 

SHOSHONE 

SNOh  CREEK  UPPER 
THERMAL    FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PAlMS 
VALYERMO  FIRE   STA  79 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  ? 
mIlOROSF   ranger  STA 


HZ 


13     14     15     16     17  18 


25     26     27     28     29  30 


nolM  toUowing  Si  ■lion 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

1  * 
01 
m 

1 

2  j 

3 

4 

s  ! 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

.,  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1  „  I 
22  1 

23 

24 

2S 

26 

27 

1  — 
1  ^ 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•         •  • 

NCRTM  COAST 

ORtlNiSE  01 

MAX 

MIN 

39 

97 
40 

100 
43 

102 
42 

104 
45 

65 

4e 

66 
94 

79 
40 

101 
43 

108 
42 

90 
46 

92 
45 

99 
46 

81 
42 

67 
48 

89 
48 

90 
46 

87 
48 

1  64 
53 

66 
56 

75 
49 

80 
50 

69 

51 

73 
51 

72 
46 

79 
47 

91 
43 

94 
43 

99 
45 

90 
47 

87,4 
46.2 

tNCWlN  PtC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

76 
•>•> 

85 
5S 

82 
96 

69 

57 

77 
47 

73 
47 

83 
55 

65 
62 

89 
67 

92 
49 

70 
49 

60 
50 

64 
45 

74 
43 

76 
49 

74 
43 

72 
47 

78 
48 

78 
54 

70 
92 

69 
46 

74 
46 

61 
50 

67 
48 

90 

78 
55 

6 1 
96 

99 

69 
60 

65 
51 

78.1 
51.7 

BIO  6AR  RINCER  STATION 

MAX 
MIN 

SI 
«2 

SB 
40 

96 
43 

102 
46 

105 
48 

94 
44 

86 
50 

81 
42 

95 
45 

103 
48 

102 
49 

96 
49 

99 
46 

92 
44 

86 
44 

89 
41 

89 
49 

88 

50 

79 
57 

66 
93 

68 
49 

78 
50 

62 

50 

70 
50 

64 
45 

76 
45 

88 
40 

68 
42 

90 
45 

90 
45 

86.9 
46.2 

BUTLFR  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
35 

90 
35 

88 

35 

89 
38 

83 
41 

71 
49 

77 
50 

74 
36 

90 
36 

103 
43 

76 
42 

70 
91 

76 
43 

73 
40 

74 
45 

73 
45 

79 
41 

79 
46 

74 
58 

67 
55 

69 
52 

73 
92 

68 
93 

67 
55 

67 
49 

74 
45 

67 
39 

86 
41 

86 
39 

75 
45 

77.7 
44.5 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

73 
35 

80 

36 

86 
40 

90 
44 

91 
46 

65 
41 

78 
40 

76 
35 

84 
42 

86 
45 

87 
48 

68 
47 

86 
47 

80 
42 

61 
41 

62 
40 

79 
43 

76 
47 

69 
47 

62 
48 

69 
39 

69 
45 

64 
46 

61 
49 

69 
39 

73 
37 

77 
37 

80 
36 

82 
41 

79 
44 

77.9 
42.0 

CECILVKLE  5  SE 

MAX 
MIN 

76 
3S 

82 
42 

99 
45 

90 
50 

80 
41 

74 
49 

93 
39 

90 
53 

89 
50 

90 
50 

84 
49 

62 
42 

62 
42 

79 

43 

70 
43 

66 
44 

71 
42 

60 
44 

66 
46 

38 

84 

80 
46 

72 
44 

79.9 
44.5 

CLOVEROAlE  3  SSE 

MAX 
MIN 

SO 
*7 

94 
45 

83 
45 

69 
46 

75 
48 

82 
93 

91 
53 

65 
57 

99 
59 

102 
55 

76 
53 

84 

50 

87 
51 

73 
46 

85 
47 

78 
47 

78 
46 

84 

50 

67 
59 

73 
56 

74 
94 

82 
54 

70 
53 

72 
53 

71 
52 

84 

53 

92 
94 

96 
96 

95 
50 

90 
46 

83.9 
51.3 

CDVElO 

MAX 

MIN 

78 
43 

91 
39 

91 
41 

96 
49 

102 
47 

89 
41 

67 
47 

78 
40 

97 
47 

98 
47 

91 
46 

91 
47 

95 
46 

87 
43 

63 
43 

67 
42 

87 
42 

84 

46 

78 
52 

75 
56 

70 
42 

77 
48 

66 
52 

70 
52 

66 
39 

77 
41 

87 
41 

89 
43 

90 
44 

89 
44 

84.9 
44.9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

MIN 

«5 

60 

62 
52 

67 

90 

67 
52 

62 
48 

60 
48 

99 
51 

63 
51 

68 
52 

61 
50 

63 
56 

62 
56 

63 
55 

65 

91 

69 
54 

66 
47 

62 
96 

83 
50 

75 
90 

OUTTtlNS  LANDING 

MAX 
MIN 

66 
52 

81 
48 

76 
48 

73 
48 

65 
49 

71 
48 

79 
51 

83 
59 

95 
66 

86 
56 

74 

97 

73 
52 

69 
52 

71 
52 

72 
51 

76 
51 

80 
50 

72 
51 

77 
54 

70 
60 

76 
49 

74 
53 

69 
97 

74 
57 

72 
51 

86 
96 

87 
96 

92 
96 

91 
53 

77 
51 

76.9 
93.1 

Elk  vallEy 

MIN 

79 
42 

85 
35 

89 
35 

96 
39 

91 
49 

77 
36 

70 
45 

81 
38 

91 
47 

91 
39 

90 
40 

90 
40 

78 
44 

75 
45 

76 
36 

78 
42 

74 

51 

69 

60 

63 
54 

56 
51 

66 
39 

64 

47 

60 
53 

56 
50 

65 
43 

74 
40 

77 
37 

79 
37 

76 
41 

65 
45 

76.  1 
43.9 

EUREXA  wSO  CI 

MAX 
MIN 

66 
45 

63 
48 

58 
46 

55 
47 

65 
52 

64 
53 

60 
52 

63 
48 

76 
51 

58 
49 

57 
53 

95 
91 

66 
51 

61 
50 

57 
50 

64 
52 

64 
52 

65 
56 

67 
60 

67 
55 

63 
52 

66 
54 

64 

56 

63 
55 

62 
51 

68 

90 

68 
90 

62 
90 

57 
51 

59 
93 

62.8 
51.4 

EERN[)ALE  2  NM 

MIN 

69 
40 

70 
39 

68 
41 

68 

41 

69 
44 

6B 
49 

65 

50 

66 
40 

82 
43 

70 
49 

62 
49 

5? 

50 

69 

50 

67 
43 

62 
42 

70 
48 

67 
44 

71 
50 

70 

5^ 

70 
94 

68 
48 

70 
51 

69 

50 

68 
53 

65 

53 

70 
40 

71 
42 

66 
40 

57 
50 

60 
49 

67 .  9 
46.5 

FOREST  OlEN 

MIN 

7B 
39 

85 
35 

90 
44 

96 
42 

98 
42 

9U 
37 

65 
41 

77 
36 

90 
40 

96 
44 

95 
44 

95 
45 

95 
43 

85 
39 

85 

40 

87 
38 

85 
40 

81 
43 

76 
53 

62 

50 

66 
47 

75 
49 

60 
49 

65 
49 

63 
40 

72 
37 

82 
36 

61 
39 

83 
41 

85 
40 

62.1 
42.0 

FQRT  S'IaCC 

MIN 

65 
45 

69 
47 

59 
47 

56 

62 
48 

66 
47 

67 
48 

65 
45 

81 
46 

70 
51 

69 
53 

61 
90 

62 
5C 

64 
50 

63 

50 

55 

51 

66 
52 

69 
53 

7  1 
57 

67 
59 

70 
52 

68 
52 

69 
56 

68 
55 

68 
50 

69 
50 

79 
51 

73 
91 

69 
49 

58 
43 

66 .  5 
50.1 

FORT  JQNES  RANCER  STA 

MIN 

77 
33 

82 
33 

89 
37 

93 
39 

91 
43 

94 
37 

64 
47 

78 
33 

87 
39 

89 
43 

93 
45 

93 
49 

93 
42 

88 
36 

63 
37 

84 
37 

85 
40 

64 

46 

75 
51 

63 
50 

67 
35 

73 
36 

56 
47 

65 
48 

66 
38 

70 
39 

79 
36 

61 
36 

64 
36 

86 
43 

61.1 
40.2 

FORT  ROSS 

MIH 

64 
47 

63 
JO 

55 
51 

97 
92 

64 
52 

67 
46 

66 
55 

77 
47 

67 
54 

62 
53 

64 

52 

64 
52 

65 
49 

64 
48 

61 
43 

63 
48 

69 
46 

64 

43 

66 
45 

67 
60 

62 

92 

69 
52 

65 
47 

73 
47 

76 
45 

86 
50 

86 
46 

65 
54 

62 
49 

66 . 6 
49.9 

CRATON 

MIN 

S2 
43 

86 
46 

73 
46 

78 
45 

67 
48 

77 
39 

69 
40 

92 
46 

100 
50 

92 
56 

72 
52 

77 
50 

77 
49 

76 
42 

80 
44 

71 
49 

77 
41 

62 
45 

63 
45 

74 
55 

78 
45 

80 
45 

66 
54 

78 
53 

76 
45 

87 
47 

91 
46 

94 
47 

95 
44 

78 
47 

60.9 
46.8 

MAPRY  CAWP  RANCER  STA 

MIN 

61 
39 

B4 
40 

94 

40 

100 
45 

105 
48 

93 
42 

67 
49 

77 
40 

92 
46 

99 
48 

101 
46 

100 
47 

IOC 
45 

87 
52 

88 
45 

89 
42 

67 
47 

89 
54 

78 
55 

64 

52 

68 
48 

76 
50 

60 
52 

70 
51 

64 
46 

77 
42 

66 
41 

87 
41 

66 
44 

90 
49 

69.2 
46.3 

HEALOSBURC 

MIN 

90 
50 

81 
51 

87 
50 

73 
50 

80 
55 

91 
46 

89 
54 

101 
58 

100 
66 

76 
56 

83 
54 

85 
59 

78 
93 

83 
50 

77 
53 

79 
91 

80 
46 

87 
52 

76 
59 

79 
99 

63 
51 

74 
54 

77 
96 

74 
57 

88 
56 

95 
54 

97 
54 

98 
94 

88 
50 

76 
51 

84.2 
53.5 

iIlTS 

Mm 

69 

33 

74 
42 

86 
41 

93 
41 

96 
46 

96 
411 

89 
50 

69 
36 

86 
43 

66 
46 

91 
49 

86 
46 

69 
49 

83 
42 

61 
36 

66 
35 

85 
42 

76 
44 

70 
49 

58 
47 

58 
3S 

68 
36 

68 

37 

60 
46 

57 
42 

61 
37 

74 
37 

80 
39 

83 
39 

82 
38 

'8.0 
41.6 

HOOPA 

MIN 

77 
43 

91 
44 

94 

47 

98 
50 

102 
50 

79 
47 

83 
52 

77 
45 

96 
49 

102 
53 

98 
48 

96 
49 

98 
47 

89 
46 

63 
46 

66 

45 

87 
48 

83 

51 

82 
59 

68 
58 

70 
53 

75 
55 

67 
55 

70 
55 

67 

53 

76 
52 

84 
49 

84 
49 

85 
52 

67 
51 

84 .  9 
50.1 

KENTFIElO 

MIN 

85 
45 

79 
46 

82 
46 

75 
46 

74 
54 

63 
47 

67 
54 

91 
55 

91 
60 

75 
53 

75 
51 

74 
48 

75 
49 

77 
50 

75 
50 

77 
47 

77 
52 

62 
50 

78 
59 

79 
49 

78 
50 

74 

53 

77 
59 

79 
56 

84 
92 

64 

51 

90 
53 

91 
54 

88 
47 

76 
47 

80.3 
51.0 

K.LAHATH 

MIN 

82 
42 

68 
44 

63 
44 

61 
44 

65 
92 

66 
47 

71 
54 

82 
44 

87 
51 

60 
49 

61 
54 

56 
52 

66 

50 

66 
49 

59 
47 

66 
91 

67 
50 

64 

59 

66 
56 

70 
57 

66 
49 

65 
53 

66 
55 

65 
54 

70 
47 

81 
48 

79 
49 

69 
50 

62 
50 

62 
53 

67.8 
50.0 

LAVA  BEDS  NAT  PONUHENT 

MIN 

70 
30 

65 
40 

79 
47 

48 

89 
52 

91 
46 

80 
46 

64 
33 

73 
45 

61 
48 

84 
55 

86 
54 

65 
91 

80 
41 

74 
40 

77 
41 

79 
44 

76 
42 

72 
4? 

72 
45 

59 
35 

68 
39 

54 

40 

61 
39 

65 
41 

68 
35 

76 
39 

79 
49 

64 
45 

74.7 
43.2 

HQUNT  HEBRON  RS 

MIN 

67 

as 

67 
28 

78 
31 

84 
35 

88 
36 

87 
32 

76 
35 

61 
29 

74 
36 

62 
37 

83 
39 

89 
38 

85 
37 

60 
32 

72 
29 

77 
35 

78 
33 

75 
36 

71 
51 

59 
46 

57 
28 

63 
39 

55 
42 

59 
45 

55 
34 

62 
27 

72 
27 

77 

27 

80 
34 

60 
35 

73.0 
34,6 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

86 
49 

80 
48 

80 
47 

74 
50 

72 
57 

69 
49 

86 
52 

96 
59 

95 

70 

76 
55 

78 
57 

79 
52 

71 
59 

74 
49 

73 
53 

73 
52 

74 
48 

79 
51 

74 
57 

78 
61 

79 
49 

74 
53 

78 
56 

74 
56 

88 
53 

90 
59 

96 
54 

94 
94 

91 
58 

78 
50 

60,8 
53,9 

LRICx   ciRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

83 
35 

82 
40 

74 
37 

68 
38 

66 
50 

70 
43 

69 

50 

80 
39 

94 
43 

87 
42 

65 
53 

59 

50 

70 
49 

71 
50 

69 
48 

69 
46 

73 
46 

67 
54 

65 
56 

70 
55 

70 
56 

66 
51 

66 
55 

67 
54 

74 

52 

83 
43 

60 
45 

78 
49 

76 
49 

62 
53 

72,4 
47,6 

ORLEANS 

MAX 

MIN 

90 
44 

94 

45 

99 
46 

103 
50 

101 
57 

89 
47 

63 
52 

95 
46 

103 
50 

98 
53 

97 
52 

97 
50 

97 

50 

64 
47 

85 
45 

86 
45 

84 

49 

78 

57 

74 
59 

72 
57 

77 
54 

73 
54 

71 
61 

69 
59 

79 
52 

62 
50 

66 
46 

67 
90 

88 
53 

72 
53 

86.3 
51.2 

PETALU'fA  FIRE   STA  2 

MIN 

82 
49 

80 
53 

81 
49 

73 
50 

70 
95 

81 
45 

64 

56 

98 
52 

92 
51 

75 
58 

71 
56 

72 
94 

67 
52 

73 
51 

73 
52 

68 
51 

73 
47 

74 

50 

78 
59 

77 
59 

78 
52 

72 
53 

73 
55 

72 
56 

86 
56 

90 
91 

95 

52 

99 
90 

90 
51 

76 
52 

79.0 
52.6 

POINT  ARENA 

MIN 

67 
47 

72 
47 

66 
46 

71 
55 

71 
47 

98 
50 

69 
90 

66 
50 

69 
58 

61 
51 

69 
59 

66 
55 

65 
53 

81 
49 

84 
53 

74 

90 

60 
50 

60 
49 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

95 
48 

95 
46 

96 
46 

99 

50 

80 
46 

90 
43 

84 
92 

98 
44 

103 

94 

91 

99 

St- 

62 
50 

8? 
49 

69 
44 

71 
49 

90 
47 

RICHARDSON  CAQVE  ST  PK 

MAX 

MIN 

75 
47 

93 
46 

99 
45 

98 
45 

96 

90 

86 
51 

85 
50 

90 
51 

69 
53 

103 
47 

75 
52 

66 
92 

95 
47 

75 
45 

84 
50 

84 

90 

78 
49 

82 
52 

81 
52 

78 
50 

72 
52 

75 
50 

65 

52 

72 
53 

71 
49 

70 
50 

68 
49 

71 
91 

89 
47 

86 
52 

82.2 
49.6 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

91 
47 

88 
44 

90 
45 

80 
46 

79 
94 

90 
43 

91 
54 

96 
62 

93 
68 

76 
56 

85 
56 

82 
49 

61 
49 

80 
45 

77 
49 

79 
92 

78 
43 

64 

47 

76 
57 

77 
59 

67 
49 

69 
51 

76 
55 

73 
54 

66 
49 

89 

62 

99 
49 

96 
90 

69 
47 

81 
48 

63,8 
91.3 

San  dacaEl 

MIN 

85 
49 

81 

90 

80 
51 

76 
50 

70 
97 

85 
91 

62 
62 

93 
59 

93 
63 

6? 
57 

74 

55 

76 
92 

72 
53 

75 
55 

72 
53 

73 
52 

76 
55 

83 
59 

76 
62 

76 
62 

79 
54 

74 

56 

73 
58 

72 
54 

67 
96 

86 
58 

94 
99 

94 
98 

94 
52 

77 
50 

60.3 
35.3 

Santa  roSa 

MAX 
MIN 

85 
48 

81 
SO 

83 
49 

73 
49 

79 
54 

69 
44 

90 
54 

98 
52 

96 
54 

74 

56 

77 
56 

79 
93 

73 
52 

76 
45 

73 
50 

74 
92 

78 
45 

61 
49 

75 
59 

78 
58 

80 
47 

77 
52 

77 
91 

79 
59 

68 

49 

92 
51 

96 
49 

96 
90 

90 
49 

79 
90 

81.7 
31.1 

SAWYERb  BAR  RANOER  STA 

MAX 

MIN 

80 
41 

8» 
44 

90 
49 

98 
48 

104 

50 

94 
43 

86 
46 

61 
44 

89 

50 

99 
92 

97 

51 

96 
52 

95 

50 

91 
44 

65 

45 

87 

43 

66 
46 

81 
49 

81 

54 

60 
52 

65 
43 

75 
45 

99 
46 

67 
49 

99 
46 

76 
41 

89 
41 

86 
42 

89 
46 

88 

46 

83.9 
46.6 

S«a  n«[»r«nc«  NoU«  Following  Sution  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES  c.lifornu 


station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

1 

8  j 

9 

10 

1 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

13  \ 
13  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SCOTIA 

MAX 

76 

78 

76 

77 

72 

71 

68 

78 

95 

72 

64 

67 

71 

66 

65 

72 

73 

75 

66 

73 

70 

65 

67 

65 

67 

79 

82 

78 

63 

72.0 

MIN 

45 

45 

46 

50 

53 

54 

47 

48 

50 

52 

51 

50 

48 

52 

53 

54 

55 

60 

57 

53 

53 

55 

54 

55 

48 

49 

52 

51 

53 

5  1  ■  2 

SHSLT6R  COVE 

MAX 

72 

56 

54 

56 

62 

75 

69 

62 

59 

60 

65 

62 

60 

63 

66 

66 

62 

67 

66 

66 

66 

74 

62 

76 

69 

64 

66 

66.3 

MIN 

53 

«7 

46 

47 

52 

50 

56 

50 

51 

51 

50 

50 

50 

52 

54 

56 

57 

51 

55 

57 

55 

54 

60 

56 

56 

49 

49 

S0N0M4 

MAX 

90 

93 

93 

92 

82 

93 

90 

104 

102 

95 

90 

90 

87 

79 

61 

62 

80 

62 

79 

80 

83 

78 

60 

76 

95 

97 

98 

100 

97 

90 

86.6 

<|6 

44 

45 

48 

57 

42 

54 

54 

73 

56 

57 

49 

49 

42 

46 

49 

42 

47 

55 

59 

46 

49 

54 

52 

47 

56 

49 

48 

45 

47 

50.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

82 

91 

96 

83 

85 

84 

91 

91 

93 

93 

87 

63 

82 

80 

75 

61 

65 

68 

65 

64 

67 

77 

76 

79 

79,9 

MIN 

48 

50 

57 

49 

52 

46 

57 

56 

56 

57 

48 

39 

51 

55 

56 

51 

47 

47 

50 

43 

44 

46 

48 

50.2 

TULELAKE 

MAX 

70 

T9 

65 

91 

91 

90 

74 

77 

65 

85 

67 

87 

65 

79 

75 

80 

78 

77 

70 

59 

68 

68 

61 

60 

63 

74 

79 

62 

83 

81 

77.4 

MIN 

35 

31 

32 

37 

38 

37 

47 

32 

50 

39 

41 

39 

39 

35 

34 

38 

35 

37 

52 

45 

31 

45 

45 

44 

34 

28 

31 

31 

34 

UKIAH 

MAX 

9<. 

95 

98 

88 

82 

87 

82 

101 

103 

88 

90 

65 

82 

82 

87 

84 

64 

65 

79 

75 

79 

70 

72 

70 

82 

91 

93 

95 

93 

86 

86.1 

MIN 

49 

47 

49 

51 

50 

46 

57 

47 

57 

53 

51 

50 

47 

47 

48 

45 

49 

52 

53 

55 

47 

45 

54 

52 

45 

46 

47 

49 

50 

49.4 

MARH  SPRINSS  OAH 

MAX 

BS 

91 

81 

88 

73 

79 

90 

65 

100 

101 

76 

81 

64 

76 

63 

75 

77 

81 

66 

73 

75 

83 

69 

72 

71 

86 

91 

9? 

95 

86 

82.9 

MIN 

47 

48 

47 

48 

49 

50 

55 

61 

64 

56 

50 

49 

51 

45 

50 

49 

45 

50 

58 

57 

54 

54 

55 

56 

53 

51 

50 

52 

47 

51.7 

mEaverville  ranger  STA 

MAX 

62 

95 

91 

103 

100 

102 

86 

81 

93 

96 

9a 

91 

96 

69 

65 

67 

81 

84 

78 

63 

67 

76 

56 

77 

68 

75 

85 

88 

92 

89 

85  .1 

MIN 

39 

37 

38 

44 

45 

40 

52 

37 

42 

45 

41 

41 

45 

41 

40 

39 

42 

37 

56 

52 

42 

53 

49 

50 

38 

37 

36 

39 

41 

42 

42  .7 

WEED  FIRE  OEPSRTHENT 

MAX 

69 

71 

70 

85 

91 

86 

79 

64 

77 

85 

87 

87 

69 

79 

72 

60 

80 

79 

74 

75 

64 

68 

64 

77 

60 

63 

69 

76 

80 

83 

76.1 

MIN 

3<. 

34 

34 

39 

50 

39 

44 

41 

42 

45 

49 

46 

52 

39 

39 

42 

52 

49 

51 

52 

34 

36 

31 

46 

3  = 

35 

36 

39 

41 

43 

41.9 

WILLITS  1  NE 

MAX 

ee 

90 

92 

90 

63 

80 

76 

98 

96 

91 

82 

86 

85 

76 

81 

77 

79 

78 

75 

68 

74 

70 

66 

66 

78 

68 

89 

90 

69 

85 

82,3 

MIN 

42 

41 

40 

43 

49 

46 

43 

40 

44 

44 

48 

45 

45 

45 

42 

45 

43 

45 

54 

55 

44 

49 

53 

51 

43 

44 

41 

43 

44 

42 

45.1 

HILLOH  creek  I  NW 

MAX 

82 

90 

97 

101 

105 

87 

67 

83 

96 

105 

101 

95 

99 

87 

66 

89 

69 

65 

82 

71 

70 

79 

66 

72 

67 

7B 

85 

86 

67 

89 

86.5 

MIN 

41 

42 

43 

47 

48 

45 

51 

42 

45 

50 

48 

48 

47 

43 

44 

42 

45 

50 

58 

59 

50 

53 

53 

53 

50 

50 

47 

49 

49 

46,1 

VREKA 

MAX 

90 

76 

86 

93 

97 

95 

85 

85 

84 

91 

92 

94 

94 

88 

83 

84 

85 

64 

78 

63 

65 

73 

71 

71 

63 

69 

79 

61 

66 

87 

62.4 

*          •  • 

MIN 

40 

42 

43 

42 

50 

46 

48 

42 

40 

52 

52 

51 

51 

44 

43 

46 

45 

47 

53 

51 

40 

41 

49 

49 

44 

43 

41 

42 

45 

45.6 

SACRAMENTU 

ADIN  RANCEK  station 

MAX 

89 

79 

86 

90 

92 

92 

64 

75 

81 

84 

87 

68 

66 

81 

76 

78 

77 

73 

72 

59 

71 

71 

59 

59 

63 

74 

61 

84 

63 

81 

78.6 

MIN 

31 

33 

41 

45 

47 

42 

41 

41 

48 

47 

48 

46 

49 

42 

39 

41 

45 

44 

46 

41 

34 

41 

44 

34 

35 

34 

39 

40 

41 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

72 

76 

74 

86 

92 

83 

82 

65 

81 

80 

83 

89 

89 

65 

76 

78 

80 

78 

72 

75 

60 

68 

72 

58 

55 

62 

75 

78 

75 

82 

76.1 

MIN 

32 

24 

30 

35 

35 

37 

39 

36 

37 

36 

36 

40 

38 

41 

30 

34 

31 

36 

43 

41 

28 

37 

38 

36 

34 

28 

27 

34 

33 

AUBURN 

MAX 

79 

ae 

90 

93 

89 

73 

86 

87 

97 

95 

83 

87 

90 

89 

61 

83 

81 

81 

85 

79 

76 

81 

68 

73 

71 

60 

86 

90 

91 

90 

84.  1 

MIN 

56 

55 

58 

63 

54 

53 

53 

55 

55 

59 

55 

56 

58 

51 

52 

50 

52 

52 

56 

57 

53 

54 

53 

54 

50 

50 

55 

60 

61 

56 

54.9 

AUBURN  OAH  PROJECT 

MAX 

78 

67 

90 

91 

86 

74 

85 

88 

95 

94 

82 

86 

87 

82 

78 

ai 

78 

78 

82 

76 

75 

79 

76 

71 

69 

60 

84 

88 

89 

38 

82.6 

MIN 

59 

57 

59 

58 

51 

49 

57 

58 

62 

56 

51 

56 

54 

48 

50 

48 

48 

52 

53 

56 

49 

51 

50 

50 

48 

51 

55 

56 

58 

5  3 

5  3.4 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

MAX 

74 

77 

80 

87 

76 

76 

72 

76 

81 

76 

77 

60 

75 

70 

72 

71 

71 

70 

65 

55 

68 

52 

54 

46 

69 

75 

75 

76 

75 

69 

71.3 

MIN 

52 

50 

57 

60 

55 

54 

54 

51 

57 

58 

58 

59 

55 

51 

52 

51 

51 

50 

49 

44 

44 

37 

40 

40 

41 

50 

56 

59 

57 

51.5 

BOttHAN  OAn 

MAX 

69 

76 

62 

85 

89 

77 

74 

72 

75 

77 

81 

82 

76 

76 

64 

65 

61 

68 

56 

46 

53 

52 

65 

76 

76 

77 

76 

71.3 

MIN 

4B 

49 

51 

60 

52 

50 

46 

52 

57 

53 

53 

53 

42 

44 

4! 

46 

39 

42 

37 

36 

39 

39 

33 

47 

50 

49 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

75 

87 

sa 

90 

74 

86 

88 

91 

92 

74 

84 

75 

80 

81 

74 

60 

79 

78 

83 

74 

76 

74 

81 

67 

90 

91 

82.0 

MIN 

54 

56 

56 

54 

55 

57 

64 

55 

58 

56 

53 

55 

53 

53 

55 

59 

62 

56 

55 

56 

58 

55 

51 

52 

52 

55.5 

BROOKS   FARNHAH  RANCH 

MAX 

87 

88 

93 

99 

96 

65 

91 

88 

100 

68 

91 

91 

87 

84 

87 

84 

88 

80 

85 

66 

78 

77 

89 

94 

95 

93 

87  .9 

MIN 

52 

56 

50 

53 

53 

49 

52 

70 

54 

54 

56 

53 

49 

49 

48 

53 

60 

46 

55 

54 

57 

47 

46 

47 

46 

BURNEY 

MAX 

83 

74 

63 

88 

95 

82 

63 

73 

80 

87 

89 

89 

89 

64 

76 

79 

79 

76 

78 

77 

64 

73 

73 

62 

62 

68 

80 

83 

87 

82 

79.4 

MIN 

27 

27 

28 

31 

35 

34 

38 

36 

35 

34 

38 

38 

39 

37 

28 

31 

31 

33 

41 

42 

27 

29 

29 

48 

29 

27 

27 

29 

31 

32 

33.0 

CANYUN  DAH 

MAX 

76 

77 

88 

63 

84 

62 

68 

78 

61 

83 

83 

78 

82 

76 

78 

79 

76 

76 

67 

68 

62 

57 

57 

65 

72 

72 

79 

78 

75.2 

MIN 

42 

37 

40 

45 

43 

43 

36 

47 

4! 

45 

47 

44 

45 

36 

38 

38 

42 

47 

48 

39 

42 

40 

46 

34 

36 

36 

39 

't  1  •  4 

CHESTER 

MAX 

74 

78 

68 

94 

92 

82 

79 

80 

64 

85 

88 

69 

65 

79 

79 

79 

78 

74 

72 

62 

72 

72 

59 

57 

68 

73 

80 

84 

83 

79 

76.3 

MIN 

37 

34 

36 

37 

38 

37 

37 

38 

45 

38 

39 

42 

41 

34 

33 

33 

33 

38 

43 

43 

33 

38 

42 

46 

30 

42 

31 

33 

34 

32 

37.  2 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

90 

94 

96 

92 

91 

87 

90 

96 

101 

87 

65 

90 

9(1 

65 

64 

83 

84 

84 

64 

86 

68 

84 

75 

75 

84 

93 

93 

94 

94 

84 

88.2 

MIN 

55 

52 

54 

56 

5' 

52 

56 

51 

61 

62 

56 

59 

57 

52 

52 

53 

53 

53 

60 

62 

46 

58 

50 

50 

45 

50 

52 

51 

54 

5  1 

5  3.9 

CLARKSSURC 

MAX 

76 

85 

91 

82 

80 

75 

86 

88 

93 

97 

79 

64 

66 

78 

60 

60 

77 

82 

64 

78 

60 

63 

72 

77 

76 

82 

66 

91 

92 

90 

83.0 

MIN 

50 

48 

52 

51 

55 

48 

51 

58 

57 

56 

53 

53 

53 

54 

50 

51 

51 

53 

59 

62 

58 

54 

55 

56 

50 

49 

49 

51 

54 

5  2 

53.1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

85 

88 

92 

96 

98 

86 

90 

ee 

92 

97 

90 

93 

96 

89 

65 

87 

87 

86 

85 

77 

73 

81 

70 

71 

70 

72 

86 

91 

92 

88 

86.0 

MIN 

48 

49 

43 

48 

51 

45 

5(5 

55 

69 

49 

49 

51 

50 

52 

44 

44 

45 

47 

58 

53 

44 

50 

54 

52 

41 

42 

40 

42 

42 

COLFAX 

MAX 

85 

68 

91 

91 

69 

85 

85 

94 

91 

91 

67 

89 

89 

66 

62 

81 

81 

81 

70 

72 

78 

77 

70 

68 

78 

63 

87 

68 

87 

83 

83.9 

MIN 

57 

56 

61 

58 

52 

56 

58 

60 

63 

61 

58 

60 

64 

49 

55 

55 

55 

56 

56 

55 

48 

51 

50 

49 

46 

50 

57 

59 

59 

58 

55.7 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

es 

93 

88 

94 

68 

90 

89 

92 

97 

96 

86 

92 

85 

82 

86 

83 

83 

86 

64 

64 

86 

78 

78 

77 

61 

90 

91 

93 

92 

86 

87.3 

MIN 

52 

J9 

50 

54 

52 

50 

55 

55 

65 

56 

53 

55 

53 

51 

50 

50 

50 

55 

57 

58 

49 

55 

53 

54 

53 

51 

47 

48 

50 

52.9 

DAVIS   2  WSH  EXP  FARM 

MAX 

79 

85 

92 

93 

86 

80 

68 

87 

69 

98 

65 

87 

89 

85 

61 

60 

79 

82 

66 

60 

81 

84 

69 

78 

76 

81 

68 

92 

95 

90 

64  .  B 

MIN 

48 

54 

49 

51 

51 

48 

53 

66 

66 

55 

52 

52 

53 

50 

46 

46 

47 

53 

58 

62 

51 

55 

54 

54 

56 

51 

52 

49 

DEER  CREEK  FDREB4Y 

MAX 

77 

78 

85 

87 

76 

60 

77 

80 

84 

60 

61 

83 

81 

76 

76 

75 

75 

75 

70 

58 

70 

56 

57 

53 

70 

78 

76 

78 

77 

74.9 

MIN 

46 

52 

56 

57 

53 

52 

54 

60 

58 

56 

56 

56 

52 

52 

50 

50 

49 

48 

47 

42 

46 

39 

42 

38 

45 

55 

53 

52 

5  5 

50.6 

DE  SABLA 

MAX 

MIN 

DOBBINS  I  S 

MAX 

89 

93 

91 

83 

67 

86 

92 

97 

88 

85 

90 

86 

80 

62 

82 

83 

84 

79 

72 

79 

73 

70 

64 

79 

85 

69 

69 

90 

85 

63.9 

MIN 

4' 

51 

51 

49 

48 

50 

59 

70 

56 

51 

52 

54 

44 

43 

44 

43 

47 

49 

58 

45 

50 

51 

49 

44 

53 

46 

48 

50 

46 

49,9 

OOMNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

80 

80 

84 

91 

95 

82 

83 

80 

84 

68 

66 

86 

68 

85 

80 

78 

79 

78 

77 

75 

65 

75 

63 

63 

57 

75 

63 

83 

89 

62 

79.8 

MIN 

44 

42 

44 

47 

47 

44 

44 

45 

52 

47 

48 

46 

48 

42 

40 

39 

39 

42 

44 

45 

39 

41 

45 

47 

38 

40 

39 

40 

43 

40 

43.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

82 

64 

90 

95 

97 

80 

62 

85 

69 

95 

91 

91 

91 

89 

60 

62 

81 

82 

61 

79 

76 

80 

69 

74 

75 

80 

66 

90 

93 

69 

84.6 

MIN 

55 

S9 

51 

56 

56 

51 

55 

54 

59 

57 

55 

55 

54 

55 

48 

51 

49 

s: 

59 

59 

45 

53 

47 

50 

46 

53 

46 

49 

51 

50 

52.7 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

76 

89 

85 

88 

75 

74 

85 

67 

93 

95 

77 

80 

61 

73 

77 

75 

74 

77 

60 

77 

79 

60 

72 

78 

75 

66 

67 

93 

93 

90 

81.7 

MIN 

51 

50 

52 

53 

54 

50 

54 

56 

57 

57 

56 

54 

52 

52 

53 

53 

52 

57 

56 

62 

52 

53 

56 

57 

58 

59 

54 

53 

53 

51 

54.2 

FOLSOM  DAM 

MAX 

80 

ae 

92 

94 

67 

75 

68 

90 

99 

98 

61 

67 

69 

81 

81 

84 

60 

81 

66 

60 

77 

82 

70 

76 

76 

82 

88 

92 

93 

92 

65.0 

MIN 

52 

55 

55 

57 

54 

52 

55 

55 

59 

55 

54 

54 

53 

52 

52 

50 

52 

53 

57 

59 

52 

54 

56 

54 

53 

53 

61 

65 

59 

55 

54.9 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

77 

85 

86 

90 

68 

75 

65 

84 

89 

69 

84 

65 

87 

65 

80 

81 

79 

79 

60 

76 

64 

74 

59 

66 

57 

73 

60 

85 

65 

85 

79.7 

MIN 

52 

67 

68 

57 

50 

52 

52 

69 

63 

59 

56 

58 

67 

54 

54 

54 

53 

54 

53 

54 

45 

48 

46 

46 

42 

50 

56 

58 

59 

57 

55  A 

S««  R*t»r*oc*  Not*!  ToUowtng  SlaUon  [nd«x 
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DAILY  TEMPERATURES  c^l.^or.u 


Station 

Day  of  Monlh 

« 

0) 
m 

1 

2 

3 

1 

5  1 

6 

7  i 

1 

8  j 

9 

10 

1 

11  [ 

12 

13  1 

14  ' 

1 

15 

16 

17 

18 

1 

Is 

20 

21 

22  I 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GRISS  VilLEv  NO,  2 

MAX 
MIN 

78 
*» 

86 
48 

84 

52 

90 
51 

69 
50 

77 
49 

84 
91 

82 
54 

92 
56 

92 
54 

84 

53 

85 
54 

86 
55 

84 
47 

78 
46 

79 
47 

79 
46 

81 
48 

60 
50 

74 
53 

66 
45 

76 
49 

61 
48 

64 
48 

60 
42 

78 
44 

63 
46 

86 
46 

67 
50 

85 
48 

60.4 
49*2 

CmzlLY  ISLAND  REFUGE 

MAX 

MIN 

74 
«'> 

90 
52 

86 
52 

90 
51 

75 
53 

73 
52 

88 
55 

68 
53 

95 
65 

97 

55 

78 
53 

62 
53 

66 
52 

73 
51 

78 
52 

75 

52 

73 
56 

80 
55 

63 
59 

77 
61 

80 
50 

62 
96 

75 
59 

78 
56 

78 
48 

86 
51 

36 
49 

91 
49 

95 

90 

90 
49 

82.8 
93.1 

h4T  CRtEK  PH  no  1 

MAX 
MIN 

S2 
33 

64 

32 

90 
32 

95 
36 

100 
40 

88 
38 

66 
41 

76 
36 

87 
39 

90 
39 

92 
41 

94 
42 

95 
42 

69 
41 

81 
32 

83 
34 

63 
34 

61 
40 

79 

50 

71 
45 

67 

30 

77 
39 

62 
44 

65 
46 

64 

30 

80 
32 

81 
29 

69 

31 

90 
33 

86 
34 

62.6 
37 . 1 

JESS  VaLLEV 

MAX 

MIN 

66 
29 

77 
31 

78 
41 

68 
36 

66 

44 

85 
44 

75 
41 

74 
33 

81 
43 

61 
43 

84 
45 

84 
49 

81 
39 

75 
43 

75 
38 

78 
40 

78 
35 

65 

50 

71 
48 

69 
47 

70 
32 

69 
43 

96 

42 

53 

40 

59 
38 

71 
26 

78 
36 

80 
37 

81 
42 

79 
39 

39*° 

LIKEPORT 

MAX 
MIN 

65 
*7 

92 
4A 

93 
45 

95 
49 

88 
48 

89 
41 

69 

53 

94 
44 

95 
54 

95 

50 

91 
49 

95 

51 

90 
50 

86 
43 

86 
44 

85 
43 

87 
44 

69 
47 

81 
52 

74 
48 

61 
41 

79 
50 

71 
90 

71 
50 

77 
40 

85 
44 

85 
43 

89 
44 

92 
46 

89 
45 

66.5 

lAKE  S°AULCING 

MAX 

MIN 

79 
35 

60 
45 

88 
37 

83 
39 

80 
35 

78 
35 

78 
36 

83 

41 

83 
39 

81 
39 

84 
39 

84 
41 

78 
38 

76 
31 

79 

31 

75 

30 

73 
33 

78 
36 

69 
27 

69 
34 

56 
34 

55 
34 

69 
30 

78 
41 

78 
35 

78 
38 

79 
36 

76 
32 

76.5 
35.8 

■lANZlNITA  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
39 

66 
38 

75 
38 

82 
48 

83 
45 

77 
40 

76 
40 

64 
42 

70 
45 

77 
42 

78 
47 

81 
50 

62 
45 

75 
39 

70 
38 

70 
39 

70 
38 

70 
39 

69 
45 

61 
41 

53 
33 

64 
36 

54 

39 

49 
40 

45 
34 

57 
38 

72 
40 

73 
42 

76 
42 

74 
40 

69.4 

MARKLEV  COVE 

MAX 
MIN 

82 
S? 

88 
55 

90 
52 

94 

55 

87 
55 

78 
51 

88 
53 

68 
61 

92 
67 

96 
54 

61 
53 

69 
55 

91 
53 

64 
49 

81 
51 

89 
49 

81 
49 

82 
51 

86 
51 

76 
60 

76 
51 

62 
52 

69 
54 

75 
52 

73 
50 

82 
51 

85 
49 

91 
90 

91 
51 

92 
50 

84.6 

92.9 

MARVSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
53 

89 
51 

95 
54 

97 
56 

98 
54 

81 
52 

89 
54 

89 
60 

97 
61 

98 
56 

67 
54 

63 
56 

93 
54 

65 
53 

63 

50 

67 
50 

84 

50 

84 

56 

88 
58 

65 
61 

84 

52 

66 

56 

71 
59 

79 
56 

78 
53 

82 
54 

90 
93 

93 
93 

94 
55 

93 
52 

87.8 

NC  CLOUD 

MAX 
MIN 

77 
33 

76 
36 

65 
36 

92 
44 

96 
42 

62 
39 

83 
39 

71 
37 

63 
42 

91 
47 

91 
45 

92 
47 

92 

50 

81 
39 

78 
34 

79 
41 

76 
36 

77 
42 

71 
45 

58 
50 

65 

34 

72 
36 

55 

43 

60 
45 

62 
33 

64 
33 

73 
34 

82 
40 

86 
39 

81 
40 

77.8 

MINERAL 

MAX 

MIN 

HouNT  Shasta  wSD  ci 

MAX 
MIN 

74 
41 

83 
41 

68 
43 

94 
47 

80 
46 

80 
40 

64 
48 

78 
45 

65 
45 

69 
48 

88 
47 

89 
51 

78 
48 

78 
46 

77 
40 

77 
43 

75 
41 

72 
46 

59 
52 

66 
41 

70 
36 

58 
44 

59 
46 

59 
44 

63 
41 

77 
36 

78 
40 

83 
43 

80 
46 

72 
43 

75.8 

NEVADA  CITY 

MIN 

77 
42 

83 
43 

84 

4S 

86 
44 

86 
45 

80 
44 

80 
44 

78 
43 

67 
45 

89 
49 

84 
47 

81 
43 

83 
49 

64 
42 

77 
40 

60 
40 

76 
40 

76 
41 

77 
43 

74 
43 

65 
39 

72 
40 

61 
47 

64 
44 

59 
36 

74 
36 

77 
41 

80 
42 

80 
44 

81 
42 

77.8 
42.8 

URLAND 

MAX 
MIN 

83 
56 

90 
63 

95 
53 

98 

57 

94 
54 

80 
52 

89 
57 

90 
6B 

95 
74 

100 
98 

86 
55 

87 
59 

91 
57 

84 
50 

85 

50 

86 
53 

64 

51 

69 
53 

84 

57 

82 
58 

83 
55 

35 
55 

68 
50 

78 
55 

75 
52 

82 
54 

91 
58 

93 
91 

94 
54 

93 
52 

87.1 
55  .7 

□ROVILLE 

MAX 
MIN 

84 

56 

90 
56 

93 
59 

96 
61 

92 
56 

81 
55 

68 
60 

90 
63 

99 
66 

103 
61 

67 
58 

88 
60 

91 
59 

66 
54 

83 
54 

86 
53 

S3 
53 

83 
57 

85 
61 

81 
64 

61 
53 

83 
60 

66 
59 

76 
59 

75 
51 

83 
56 

91 
56 

92 
98 

93 
60 

93 
55 

86.8 
57.8 

PARADISE 

MIN 

76 
5S 

85 
62 

86 

60 

88 
62 

67 
54 

76 
54 

81 
57 

83 
60 

88 
65 

93 
69 

82 
58 

61 
59 

83 
61 

81 
51 

78 
52 

79 
54 

77 
54 

78 
57 

79 
58 

76 
58 

71 
53 

75 
53 

62 
91 

68 
54 

66 
50 

77 
56 

85 
61 

85 

61 

85 
62 

84 
61 

79.8 
57.4 

Rlacerville 

MIN 

79 
50 

69 
52 

88 
51 

90 
52 

91 
50 

77 
48 

84 
52 

84 
55 

93 
56 

91 
54 

83 
51 

86 
53 

89 
55 

86 
43 

81 
46 

82 
46 

80 
46 

80 
47 

61 
51 

60 
57 

72 
43 

78 
48 

65 

51 

70 
49 

66 
41 

76 
45 

84 
49 

69 
49 

88 
50 

89 
45 

82.2 

'LACERVILLE  IPC 

MIN 

86 
56 

«e 

62 

90 
69 

90 
63 

85 
49 

84 
59 

85 
59 

90 
65 

90 
66 

84 

60 

65 
64 

89 
63 

86 
65 

83 
54 

83 
58 

81 
58 

82 
55 

62 
54 

79 
57 

77 
57 

75 
53 

72 
50 

66 
50 

60 
46 

74 
49 

83 
57 

68 
60 

86 
61 

87 
63 

81 
59 

82.4 
58*0 

platina 

MIN 

98 

81 
49 

89 
49 

94 

93 
42 

92 
46 

65 
50 

79 
50 

77 
51 

71 
48 

69 
50 

61 
50 

64 
52 

65 
45 

78 
37 

83 
42 

80 
46 

86 
42 

81 
43 

PQRTOLA 

MIN 

UUINCV 

MIN 

60 
36 

76 
30 

66 
36 

93 
37 

96 
39 

88 
38 

87 
37 

84 
33 

80 
37 

66 
39 

89 
40 

92 
40 

92 
40 

85 
35 

63 
30 

83 
30 

84 
29 

81 
36 

80 

40 

75 
51 

68 
36 

78 
39 

67 
40 

66 
45 

66 
36 

71 
30 

82 
28 

85 
32 

87 
34 

85 

30 

81.8 
35  ■  2 

|<6D  BL'JFF  WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
60 

98 
61 

102 
57 

98 
62 

81 
56 

90 
55 

69 
69 

96 
68 

100 
70 

89 
62 

69 
60 

91 
62 

85 

62 

84 

54 

65 
53 

84 
56 

84 
54 

63 
58 

77 
60 

80 
59 

84 

53 

69 
57 

75 
58 

76 
57 

63 
54 

93 

61 

93 
52 

92 
55 

91 
55 

85 
57 

87.1 
58.6 

REOonG  FIRE  STA  NO  2 

MIN 

89 
64 

95 
65 

105 
64 

106 
66 

101 
58 

92 
57 

90 
61 

95 
66 

103 
67 

100 
63 

92 
61 

95 
63 

91 
64 

87 
55 

86 
56 

65 
56 

86 
57 

91 
59 

86 
59 

77 
59 

64 
59 

82 
60 

75 
55 

76 
57 

83 

56 

92 
62 

94 
59 

95 
63 

92 
62 

89 
61 

90.5 

RDCKLIS 

MIN 

63 
46 

«9 
47 

94 

51 

96 
51 

89 
54 

78 
49 

89 
53 

88 
55 

98 
56 

100 
55 

85 
55 

90 
56 

91 
52 

82 
53 

83 
47 

87 
50 

82 
49 

82 
54 

88 
58 

82 
61 

81 
48 

83 
53 

72 
55 

78 
53 

77 
47 

80 
46 

88 
51 

91 
50 

94 
54 

94 
52 

66.9 
5  2.2 

SaCRAMENTQ  WSO  AP 

MIN 

89 

53 

94 

53 

94 
55 

84 
54 

78 
57 

89 
51 

91 
58 

96 
66 

99 
59 

82 
58 

88 

55 

90 
55 

82 
54 

83 
55 

84 

51 

80 
52 

63 
51 

66 
57 

82 
60 

83 
58 

65 
52 

75 
56 

79 
57 

77 
57 

84 
55 

88 
52 

93 
55 

95 
55 

94 
55 

82 
54 

66.3 

SACRAMENTO  WSD  CI 

MIN 

66 
54 

93 
58 

93 
58 

83 
56 

76 
57 

88 
53 

86 
61 

92 
65 

100 
63 

82 
58 

86 
56 

86 
56 

60 
54 

82 
56 

82 
54 

80 
53 

80 
52 

86 
58 

80 
60 

81 
62 

63 
55 

70 
58 

76 
58 

77 
57 

60 
54 

88 
54 

92 
58 

04 
58 

92 
62 

79 
55 

84.6 
57.1 

Shasta  dam 

MIN 

67 
62 

84 

63 

63 
63 

96 
64 

101 
59 

76 
60 

89 
62 

82 
64 

90 
66 

95 

69 

92 
64 

90 
65 

93 
66 

65 
56 

62 
56 

82 
59 

83 
60 

61 
60 

81 
62 

76 
58 

73 
55 

80 
56 

61 
53 

70 
99 

68 
55 

78 
55 

63 
64 

85 
65 

90 
61 

85 

60 

63.4 
60.6 

SIERRA  CITY 

MIN 

73 
46 

85 
48 

90 
48 

92 
54 

84 
49 

83 
45 

79 
44 

78 
53 

82 
55 

86 

50 

68 
51 

68 
54 

83 

50 

79 
43 

80 
41 

80 
41 

78 
41 

72 
43 

72 
43 

62 
51 

74 

40 

74 

40 

99 
42 

54 

43 

68 
38 

77 
48 

62 
45 

83 
50 

81 
46 

76 
4  1 

78.1 
46.1 

SIERRAVRlE  ranger  STA 

MIN 

73 
34 

82 
26 

62 
32 

86 
35 

90 
35 

86 
31 

84 

36 

79 
31 

79 
36 

83 
39 

61 
39 

87 
41 

87 
40 

79 
49 

76 
37 

83 

30 

82 
29 

78 

39 

73 
35 

72 
35 

60 
28 

75 
27 

64 
25 

62 
24 

60 
24 

69 
24 

77 
31 

71 
34 

81 
33 

81 
3 1 

77.4 
32.9 

STCJNY  liORGE  RESERVOIR 

MIN 

83 
56 

86 
56 

92 
54 

98 
57 

97 
54 

79 
52 

87 
56 

88 
61 

92 
70 

98 

60 

90 
58 

88 
56 

93 
59 

85 
48 

63 
51 

85 

53 

82 
52 

82 
54 

63 
56 

79 
58 

79 
49 

63 
52 

70 
52 

75 
55 

78 
45 

81 
47 

88 
91 

92 
93 

94 
94 

88 
52 

85.9 
54  .  9 

STRA'^B!:RRY  VALLEY 

MIN 

80 
45 

62 
46 

87 
45 

90 
49 

78 
45 

80 
45 

78 
42 

60 
58 

67 
57 

82 
53 

83 
47 

65 
46 

79 

50 

75 
39 

76 
38 

76 
37 

76 
37 

79 
40 

71 
45 

63 
48 

71 
36 

58 
40 

59 
39 

55 
42 

70 
37 

61 
48 

60 
44 

81 
43 

79 
45 

75 
40 

76.4 
44.2 

tmin  lakes 

MIN 

66 
33 

66 
36 

72 
38 

74 
48 

73 
37 

69 
36 

68 
37 

65 
36 

69 
40 

66 
40 

70 
36 

72 
37 

68 
39 

68 
42 

64 
32 

63 
31 

62 
32 

61 
31 

58 
39 

54 
42 

62 
28 

60 
35 

50 
31 

48 
30 

60 
31 

66 
37 

68 
39 

68 
37 

67 
35 

65 
37 

64.7 
35.9 

VACAVULE 

MIN 

96 
41 

90 
47 

93 
4« 

91 
51 

79 
53 

89 
45 

88 
51 

98 
64 

95 
56 

86 
51 

88 
53 

86 

50 

61 
49 

82 
47 

81 
47 

82 
44 

86 
56 

82 
59 

61 
62 

82 
46 

78 
46 

79 
99 

77 
57 

85 
59 

89 
45 

93 
49 

94 
48 

93 
50 

91 
48 

86.7 
51.0 

YOLTA  POaEK  MOUSE 

MIN 

87 
54 

88 

60 

97 
56 

98 
64 

96 
54 

87 
51 

87 
52 

90 
53 

95 
63 

96 
69 

90 
57 

91 
57 

90 
59 

82 
50 

82 
52 

82 
53 

81 
53 

81 
53 

79 
60 

70 
64 

78 
47 

76 
92 

67 
52 

68 
51 

78 
46 

66 
54 

88 
58 

90 
96 

90 
57 

87 

85.3 
59.2 

MHISKEYTOhN  RES 

MAX 
MIN 

87 
55 

84 

58 

92 
60 

99 
62 

98 
57 

82 
54 

90 
59 

65 
55 

90 
63 

97 
62 

95 
58 

94 

61 

94 

59 

82 
56 

83 
53 

66 
54 

86 
53 

83 
54 

80 
55 

65 
56 

73 
93 

80 
53 

58 
52 

70 
53 

66 
52 

78 
51 

87 
57 

90 
98 

93 
56 

89 
58 

84.6 
96.3 

MtLLlAXS 

MAX 
MIN 

55 

»9 

54 

59 

54 

54 

55 

58 

65 

58 

57 

56 

91 
55 

86 
51 

79 
51 

89 

51 

82 

51 

83 
52 

85 

55 

85 

60 

63 
53 

84 

55 

73 
54 

77 
54 

79 
52 

61 
55 

88 
53 

90 
93 

92 
56 

91 
51 

54.4 

KILL^MS 

MAX 

MIN 

63 
55 

90 
60 

92 
51 

95 
56 

92 
50 

89 
50 

87 
55 

90 
56 

96 
67 

100 
54 

86 
52 

86 
55 

9C 
52 

64 

45 

80 
48 

84 
49 

61 
49 

83 

51 

62 

56 

62 
58 

83 
49 

82 
55 

68 
55 

77 
55 

77 
54 

83 
57 

91 
92 

94 
93 

92 
56 

90 
53 

86.3 
53.6 

WINTERS 

MAX 

MIM 

66 

52 

90 
55 

94 
54 

95 
56 

95 
55 

85 
93 

89 
97 

90 
70 

95 

75 

99 
59 

68 
55 

89 
56 

91 
55 

90 
53 

83 
51 

85 
51 

64 

51 

84 

53 

68 
53 

81 
64 

82 
93 

64 
58 

72 
56 

81 
57 

76 
59 

8? 
59 

69 
52 

94 
93 

95 
54 

93 
92 

87.8 
55.9 

"OOOLAND  1  MNW 

MAX 
MiN 

85 
51 

89 
52 

96 
51 

97 
53 

92 
53 

83 

50 

91 
96 

89 
63 

94 
58 

100 
54 

90 
53 

91 
55 

92 
52 

69 
49 

84 

49 

66 
47 

84 
49 

64 

52 

86 
57 

84 
62 

83 
52 

86 
55 

83 
55 

79 
54 

60 
56 

62 
54 

90 
52 

93 
93 

94 
52 

93 
47 

88.4 

53.2 

S««  RalwcDc*  NolM  FoUowUtg  Suuon  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES  c.l>po».m 


Day  ol  Month 

0 
a 

Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

I 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

1 

1 

30 

31 

< 

•         •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BiSINS  03 

BOCA 

MAX 

71 

67 

61 

84 

85 

83 

83 

77 

72 

75 

79 

83 

80 

74 

79 

78 

76 

77 

74 

71 

59 

75 

64 

60 

58 

66 

71 

82 

81 

82 

74.9 

MIN 

27 

18 

22 

29 

30 

27 

28 

30 

34 

30 

30 

32 

35 

21 

21 

2) 

23 

25 

33 

33 

23 

25 

36 

35 

27 

22 

19 

24 

24 

21 

26.8 

BOOIE 

MAX 

61 

T6 

75 

75 

72 

73 

78 

71 

65 

67 

73 

76 

74 

69 

74 

74 

74 

72 

70 

61 

71 

65 

56 

57 

56 

69 

75 

71 

73 

71 

69.8 

MIN 

39 

17 

24 

28 

24 

28 

23 

29 

27 

26 

27 

29 

26 

35 

24 

24 

23 

26 

22 

30 

16 

18 

22 

21 

22 

12 

18 

22 

21 

20 

24.2 

BRIOGEPORT 

MAX 

67 

76 

80 

81 

68 

83 

79 

74 

74 

74 

74 

82 

79 

80 

60 

78 

60 

77 

77 

71 

74 

71 

64 

63 

61 

71 

78 

74 

81 

78 

75.6 

Mm 

30 

20 

24 

24 

27 

24 

19 

14 

15 

19 

25 

28 

31 

41 

25 

25 

25 

24 

24 

37 

19 

20 

36 

29 

16 

16 

19 

20 

21 

20 

23.9 

CEDARVULE 

MAX 

71 

65 

77 

85 

89 

68 

90 

67 

71 

60 

83 

87 

ee 

88 

74 

77 

79 

79 

75 

75 

60 

71 

59 

57 

56 

62 

72 

75 

78 

83 

75.4 

MIN 

35 

36 

42 

45 

48 

50 

50 

37 

45 

50 

46 

43 

61 

49 

41 

40 

44 

49 

55 

48 

34 

36 

43 

41 

41 

34 

38 

40 

40 

41 

43.1 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

71 

68 

79 

83 

63 

78 

78 

75 

72 

75 

79 

62 

84 

77 

72 

77 

76 

75 

72 

68 

55 

72 

57 

56 

52 

62 

72 

79 

79 

77 

72.6 

MIN 

32 

25 

32 

34 

35 

32 

34 

26 

31 

34 

35 

36 

36 

38 

25 

24 

25 

27 

32 

41 

28 

29 

32 

36 

26 

27 

25 

27 

28 

27 

30.7 

ODVlE  5  SSE 

MAX 

72 

90 

86 

90 

90 

66 

77 

74 

79 

63 

87 

90 

86 

61 

82 

82 

62 

78 

74 

66 

7! 

69 

66 

64 

66 

73 

78 

82 

85 

79 

'3.8 

MIN 

".2 

41 

40 

42 

49 

47 

50 

37 

41 

41 

42 

50 

48 

42 

39 

38 

39 

42 

49 

53 

32 

45 

41 

48 

37 

35 

36 

38 

39 

39 

42.1 

Fleming  fish  and  game 

MAX 

Bl 

81 

88 

90 

91 

89 

85 

75 

81 

84 

88 

90 

88 

62 

62 

84 

78 

77 

68 

74 

72 

65 

65 

66 

74 

78 

82 

85 

80 

80.1 

MIN 

43 

30 

34 

36 

40 

42 

42 

40 

41 

44 

41 

44 

45 

35 

36 

34 

40 

47 

47 

31 

36 

36 

42 

31 

3? 

31 

33 

31 

32 

37.9 

FORT  6IDWEI.L 

MAX 

74 

72 

67 

91 

92 

84 

75 

72 

79 

86 

67 

89 

87 

78 

79 

81 

62 

77 

71 

59 

71 

64 

61 

68 

66 

72 

78 

83 

83 

73 

77.0 

MIN 

33 

32 

32 

43 

44 

47 

46 

31 

40 

4! 

43 

48 

41 

47 

36 

40 

40 

47 

54 

44 

32 

45 

43 

45 

38 

36 

30 

38 

40 

34 

40.5 

MONO  LAKE 

MAX 

72 

75 

77 

83 

76 

85 

64 

61 

72 

75 

78 

80 

82 

80 

78 

80 

78 

79 

73 

75 

77 

68 

66 

67 

72 

78 

73 

80 

78 

76.7 

MW 

43 

36 

38 

40 

41 

42 

42 

39 

38 

39 

41 

43 

42 

45 

41 

40 

41 

39 

50 

34 

38 

37 

38 

33 

32 

35 

38 

38 

37 

39.3 

SSUAW  VALLEY 

MAX 

69 

70 

79 

81 

80 

80 

73 

67 

75 

75 

60 

79 

80 

76 

72 

78 

79 

74 

7? 

65 

54 

71 

58 

66 

61 

60 

63 

78 

79 

76 

71.9 

Mm 

34 

35 

37 

37 

35 

36 

30 

30 

37 

37 

38 

39 

39 

36 

30 

28 

29 

30 

32 

32 

27 

29 

35 

33 

29 

28 

29 

30 

32 

32 

32.8 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

70 

77 

94 

88 

90 

86 

73 

74 

80 

81 

87 

91 

88 

81 

82 

62 

6  1 

78 

75 

67 

71 

69 

66 

63 

64 

71 

75 

79 

63 

77 

77.8 

MIN 

4B 

34 

36 

40 

44 

49 

50 

46 

40 

44 

45 

47 

50 

46 

36 

39 

39 

42 

54 

48 

34 

45 

42 

46 

46 

31 

32 

34 

39 

37 

42.1 

tahoe  city 

MAX 

63 

67 

69 

76 

77 

75 

77 

78 

68 

69 

68 

73 

76 

75 

69 

70 

66 

69 

69 

65 

56 

68 

66 

53 

53 

56 

63 

71 

69 

70 

68.2 

MIN 

38 

37 

41 

39 

1.0 

38 

40 

41 

37 

39 

38 

41 

40 

42 

33 

38 

33 

33 

39 

46 

29 

33 

36 

35 

28 

29 

32 

34 

34 

36 

36.6 

Tahoe  valley  FAA  AP 

MAX 

65 

69 

73 

80 

77 

79 

75 

71 

71 

72 

74 

76 

76 

71 

72 

72 

72 

74 

67 

61 

67 

64 

56 

56 

60 

66 

72 

71 

74 

J I 

70.2 

MIN 

33 

26 

35 

34 

36 

33 

34 

31 

34 

33 

36 

38 

36 

48 

28 

29 

27 

28 

43 

50 

26 

33 

38 

33 

25 

26 

28 

28 

29 

31 

33.0 

termo 

MAX 

66 

77 

85 

87 

86 

82 

77 

74 

78 

81 

85 

89 

83 

75 

80 

78 

79 

74 

71 

65 

59 

57 

63 

68 

77 

81 

83 

76 

'6.4 

MIN 

33 

37 

26 

33 

42 

46 

49 

27 

37 

36 

36 

44 

41 

35 

38 

32 

33 

38 

3? 

43 

44 

41 

34 

31 

38 

26 

30 

36 

36.5 

truckee  ranger  station 

MAX 

74 

75 

82 

S3 

83 

80 

62 

77 

72 

76 

80 

82 

84 

82 

82 

77 

76 

74 

75 

69 

72 

73 

61 

57 

62 

71 

60 

80 

81 

79 

76.0 

MIN 

30 

25 

31 

33 

33 

31 

26 

23 

26 

34 

32 

35 

33 

37 

26 

24 

24 

28 

37 

45 

21 

29 

30 

31 

28 

25 

25 

29 

29 

23 

29.6 

tiOOOFORDS 

MAX 

73 

7* 

80 

84 

85 

66 

77 

76 

76 

71 

82 

84 

82 

76 

78 

78 

80 

76 

76 

69 

71 

69 

69 

63 

64 

69 

76 

78 

83 

76.1 

•          *  • 

MIN 

36 

37 

46 

48 

49 

50 

41 

41 

42 

47 

47 

50 

52 

53 

42 

42 

44 

46 

48 

57 

35 

36 

35 

51 

33 

33 

40 

45 

45 

43.9 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<> 

BEN  LOMOND  <> 

MAX 

77 

84 

83 

70 

78 

90 

94 

93 

66 

74 

84 

62 

77 

63 

72 

76 

80 

82 

85 

81 

63 

77 

75 

74 

84 

92 

98 

99 

90 

72 

62.5 

MIN 

47 

43 

46 

4S 

46 

44 

46 

45 

46 

57 

52 

46 

50 

51 

48 

51 

48 

45 

55 

57 

45 

45 

57 

47 

45 

44 

47 

48 

45 

50 

48.2 

BERKELEY 

MAX 

65 

66 

68 

63 

71 

75 

79 

65 

76 

68 

66 

66 

62 

68 

60 

63 

64 

67 

69 

69 

70 

68 

68 

69 

80 

87 

90 

87 

67 

62 

70.6 

MIN 

58 

56 

54 

51 

54 

55 

59 

62 

65 

59 

59 

56 

53 

57 

55 

55 

57 

58 

61 

61 

66 

58 

58 

56 

58 

63 

66 

67 

53 

55 

57.8 

burlingame 

MAX 

75 

70 

73 

71 

69 

72 

73 

90 

90 

79 

70 

66 

64 

68 

69 

68 

71 

72 

76 

76 

71 

72 

70 

70 

76 

84 

89 

89 

64 

73 

74.7 

MIN 

50 

SI 

49 

46 

49 

51 

52 

50 

51 

57 

54 

52 

53 

57 

54 

53 

57 

52 

61 

60 

64 

54 

59 

56 

52 

54 

55 

55 

51 

49 

53.3 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

78 

75 

75 

75 

72 

85 

79 

92 

64 

79 

78 

70 

69 

7<, 

69 

70 

75 

78 

79 

75 

75 

7- 

73 

72 

82 

93 

96 

94 

61 

69 

78.0 

MIN 

45 

46 

50 

49 

52 

43 

50 

52 

49 

55 

53 

47 

49 

47 

45 

46 

43 

50 

49 

52 

46 

43 

57 

46 

45 

51 

55 

58 

44 

4  1 

43.7 

CROCKETT 

MAX 

63 

70 

70 

84 

62 

87 

89 

74 

76 

78 

70 

75 

70 

70 

7! 

78 

76 

75 

79 

72 

7! 

73 

66 

65 

90 

88 

79 

78.1 

Mm 

50 

54 

50 

55 

57 

61 

59 

58 

55 

53 

54 

64 

53 

56 

56 

56 

56 

5! 

57 

59 

58 

54 

54 

64 

55 

52 

54 

55.1 

GILROY 

MAX 

75 

87 

89 

86 

72 

77 

69 

90 

94 

87 

79 

87 

83 

77 

80 

76 

76 

81 

64 

66 

79 

84 

77 

74 

75 

6! 

95 

100 

99 

94 

64.0 

Mm 

50 

46 

51 

51 

54 

47 

50 

50 

51 

58 

59 

55 

53 

55 

52 

55 

54 

49 

60 

55 

49 

48 

55 

50 

48 

48 

50 

52 

50 

49 

51.8 

HALF  M30N  BAY 

MAX 

63 

64 

60 

60 

62 

61 

66 

67 

71 

67 

65 

60 

60 

64 

59 

66 

65 

67 

68 

69 

64 

67 

68 

69 

67 

82 

77 

72 

67 

60 

65.9 

Mm 

46 

46 

51 

51 

54 

53 

50 

47 

48 

57 

50 

53 

53 

56 

53 

52 

54 

56 

53 

59 

50 

57 

57 

57 

49 

46 

55 

51 

51 

52 

52.2 

HOLLISTEB   I  SH 

MAX 

92 

76 

77 

72 

73 

86 

89 

93 

87 

74 

82 

80 

76 

77 

75 

74 

77 

81 

75 

81 

60 

75 

76 

77 

84 

94 

99 

98 

88 

76 

81.2 

Mm 

40 

39 

50 

48 

50 

42 

«t 

46 

46 

55 

51 

46 

48 

46 

43 

43 

44 

42 

51 

45 

41 

45 

53 

44 

43 

40 

42 

46 

45 

46 

45.5 

KING  CITY 

MAX 

90 

86 

81 

65 

69 

69 

86 

99 

86 

78 

87 

61 

76 

75 

82 

77 

82 

83 

82 

80 

61 

78 

80 

76 

88 

98 

102 

102 

98 

?2 

85.4 

Mm 

40 

47 

51 

48 

48 

52 

45 

50 

41 

47 

52 

49 

49 

45 

42 

49 

39 

46 

51 

51 

45 

40 

54 

41 

45 

43 

43 

42 

42 

45 

46.1 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 

90 

89 

91 

82 

75 

86 

89 

93 

95 

90 

64 

84 

62 

76 

75 

76 

76 

78 

61 

79 

84 

79 

72 

73 

66 

89 

96 

97 

97 

91 

84.6 

Mm 

43 

47 

46 

46 

51 

46 

49 

53 

54 

50 

56 

50 

49 

53 

49 

46 

47 

48 

57 

59 

46 

51 

65 

52 

45 

56 

48 

49 

47 

46 

49.9 

LOS  GATOS 

88 

84 

65 

60 

74 

65 

85 

91 

90 

80 

78 

79 

73 

76 

73 

7! 

77 

81 

78 

78 

82 

76 

79 

74 

83 

93 

95 

9! 

85 

79 

81.6 

Mm 

46 

49 

54 

51 

53 

46 

51 

50 

53 

55 

56 

55 

55 

50 

55 

5  3 

52 

61 

52 

59 

47 

48 

67 

50 

49 

50 

51 

53 

49 

52 

52.1 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 

90 

86 

87 

86 

74 

8S 

90 

94 

97 

90 

80 

83 

83 

81 

79 

76 

80 

82 

81 

79 

8? 

80 

78 

77 

88 

66 

91 

9! 

95 

85 

84.3 

Mm 

46 

51 

50 

49 

54 

46 

61 

50 

64 

56 

55 

48 

50 

50 

47 

47 

50 

54 

59 

59 

52 

51 

55 

56 

56 

S6 

54 

54 

55 

53 

52.9 

MONTEREY 

MAX 

67 

70 

64 

63 

67 

73 

69 

66 

70 

71 

74 

58 

64 

69 

58 

67 

73 

70 

73 

7  1 

67 

72 

69 

70 

77 

88 

94 

90 

72 

62 

71.3 

Mm 

48 

49 

49 

50 

52 

49 

51 

51 

52 

57 

53 

51 

51 

51 

52 

5  1 

50 

53 

53 

59 

50 

50 

56 

51 

50 

55 

62 

64 

49 

52 

52.4 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

72 

71 

66 

67 

69 

75 

61 

81 

75 

67 

63 

64 

68 

67 

67 

69 

71 

73 

68 

72 

71 

72 

88 

94 

84 

■'I 

72.6 

Mm 

46 

47 

51 

48 

48 

48 

49 

46 

59 

55 

51 

62 

52 

52 

5  1 

50 

54 

60 

48 

51 

68 

49 

52 

64 

63 

40 

52.2 

MORRO  SAY  FIRE  DFPT 

MAX 

65 

66 

61 

66 

66 

60 

76 

70 

71 

67 

70 

65 

61 

65 

64 

64 

64 

62 

63 

68 

66 

67 

65 

66 

76 

87 

91 

88 

65 

62 

69.0 

Mm 

55 

46 

54 

55 

56 

51 

52 

51 

52 

60 

58 

55 

55 

55 

55 

54 

51 

56 

55 

56 

51 

50 

64 

61 

51 

54 

60 

62 

50 

52 

54.0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

68 

85 

87 

60 

72 

70 

87 

85 

68 

92 

72 

83 

86 

79 

75 

75 

73 

76 

79 

76 

71 

70 

71 

74 

76 

80 

66 

93 

92 

69 

79.7 

MIN 

48 

65 

56 

48 

49 

51 

56 

63 

58 

51 

51 

53 

52 

47 

51 

45 

45 

55 

55 

56 

45 

52 

50 

51 

49 

48 

48 

48 

57 

55 

52.1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

74 

75 

60 

70 

76 

75 

78 

79 

76 

79 

82 

78 

68 

69 

66 

70 

70 

69 

65 

68 

62 

55 

52 

64 

75 

80 

62 

78 

75 

72.2 

Mm 

53 

63 

57 

60 

60 

51 

65 

63 

63 

67 

67 

52 

55 

59 

55 

52 

54 

51 

46 

45 

44 

43 

46 

58 

64 

63 

65 

64 

66.7 

NACIMIENTO  0AM 

MAX 

89 

89 

97 

79 

85 

94 

95 

94 

94 

81 

91 

96 

66 

87 

87 

82 

86 

89 

88 

67 

88 

67 

80 

63 

84 

94 

97 

98 

98 

36.9 

Mm 

44 

45 

49 

50 

45 

47 

47 

51 

56 

51 

49 

49 

49 

46 

49 

44 

49 

54 

53 

46 

47 

45 

45 

46 

48 

60 

51 

49 

45 

48.2 

NEMARK 

MAX 

72 

69 

79 

70 

67 

77 

77 

83 

88 

74 

70 

68 

65 

67 

67 

67 

71 

70 

76 

73 

76 

76 

76 

71 

78 

86 

90 

90 

90 

75.1 

Mm 

54 

55 

53 

56 

55 

55 

58 

59 

60 

60 

56 

55 

55 

55 

55 

58 

56 

61 

64 

57 

57 

60 

59 

55 

57 

61 

63 

56 

55 

57.7 

S**  R«f*r«BC*  Not*s  Following  Station  [nd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CtLIFORNU 

SEPTEMB6S  1973 


Ddy  ot  Month 


2 

3 

4 

5 

g 

7  1 

1 

3  1 

g 

10  ' 

13  j 

14  1 

IS 

16  j 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar] 

OAKLAND  KSO  if 

MAX 
MIN 

72 
52 

67 
S3 

66 
53 

66 
52 

66 
57 

71 
57 

71 
56 

82 
57 

75 
57 

70 
59 

64 

56 

63 
54 

60 
53 

63 
56 

62 
53 

62 
55 

63 
57 

66 
57 

70 
61 

69 
58 

69 
56 

69 
59 

67 
59 

68 
58 

74 
55 

81 
53 

69 
58 

57 

67 
92 

65 
95 

69.4 
95.9 

bAKL'Ni)  MUSEUM 

MAX 
MIN 

7« 
51 

69 
54 

72 
52 

63 
52 

67 
57 

76 
55 

61 
58 

91 
57 

75 
61 

70 
60 

69 
58 

66 
54 

65 
53 

66 
55 

64 

52 

65 
53 

66 
58 

7l 
56 

73 
61 

74 
63 

73 
55 

74 

57 

70 
57 

71 
56 

83 
56 

93 
57 

95 

61 

91 
62 

7  1 
53 

54 

73.7 
56.3 

Palo  altd  jr.  huseuh 

MAX 

MIN 

75 
♦  9 

82 
51 

74 

57 

71 
54 

74 
56 

70 
47 

80 
52 

82 
50 

90 
51 

80 
61 

75 
55 

70 
55 

68 
55 

69 
55 

72 
54 

67 
55 

71 
59 

70 
51 

72 
58 

81 
63 

75 
50 

75 
51 

72 
57 

73 
53 

74 
51 

81 
52 

86 
52 

91 
53 

89 
91 

74 
53 

76.1 
53.7 

PASO  RUBLES 

MAX 
MIN 

75 
A3 

83 
43 

93 
4* 

75 
48 

81 
54 

91 

50 

92 
49 

93 
45 

84 
41 

77 
58 

83 
54 

93 
46 

65 
54 

85 
52 

85 
44 

93 
46 

86 
40 

87 
48 

88 
51 

85 
49 

85 
49 

83 
48 

78 
49 

63 
42 

84 

47 

90 
41 

96 
40 

98 
41 

96 
42 

40 

66.3 
46.7 

PAS3  r:]bles  caa  AP 

MAX 
MIN 

74 
AA 

86 
45 

91 
41 

72 
50 

60 
54 

91 
48 

92 
47 

92 
48 

65 
46 

72 
55 

89 
54 

94 
51 

74 
52 

85 

51 

82 
46 

74 
49 

85 
44 

84 

53 

87 

55 

84 

55 

85 
47 

77 
46 

77 
53 

80 
43 

83 
45 

93 
45 

95 

43 

97 
47 

96 
47 

85 
45 

64.7 
48.6 

PINNACLES  Nat  monument 

MAX 
MIN 

PISMQ  BEACH 

MAX 
MIN 

75 
53 

71 
JO 

66 
51 

64 
55 

69 
57 

84 
51 

81 
55 

78 
54 

75 
50 

72 
60 

72 
61 

69 
54 

64 
55 

68 

55 

66 
55 

65 
55 

66 
46 

69 

56 

75 
54 

77 
56 

60 
53 

78 
49 

79 
50 

80 
54 

86 
59 

86 
58 

86 
56 

84 
59 

75 
49 

53 

74.1 
54.2 

POINT  PIEDRAS  BUNCAS 

MAX 

MIN 

69 
52 

67 
50 

62 
52 

67 
52 

68 
54 

68 
48 

66 
51 

70 
49 

71 
55 

69 
57 

69 
53 

67 
52 

62 
52 

66 
53 

67 
53 

68 
51 

66 
50 

64 

52 

70 
52 

67 
52 

63 
50 

69 
49 

67 
53 

67 
49 

68 
49 

72 
52 

79 
54 

70 
52 

63 
50 

65 
50 

67.5 
51.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

90 
A6 

88 
48 

85 
53 

B2 
56 

80 
50 

86 
48 

67 
54 

97 
48 

97 
69 

66 
62 

78 
58 

81 
62 

76 
58 

79 
61 

76 
54 

76 
53 

79 
59 

61 
58 

60 
60 

76 
58 

77 
51 

75 
56 

78 
57 

76 
58 

66 
46 

86 

69 
51 

94 
51 

93 
52 

46 

83.6 
54.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

86 
42 

95 
45 

94 

50 

87 
45 

83 
48 

91 
41 

92 
44 

92 
42 

94 
44 

85 
45 

90 
45 

93 
48 

89 

50 

85 
45 

84 
44 

82 
42 

83 
41 

65 
41 

64 

45 

61 
44 

83 
39 

76 
40 

75 
50 

77 
37 

79 
46 

90 
40 

93 
42 

95 
43 

95 
43 

88 
42 

86.9 
43.8 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

86 
*7 

83 
49 

82 
56 

75 
50 

73 
52 

85 
47 

65 
51 

93 
49 

92 
53 

84 
54 

77 
51 

75 
52 

73 
53 

75 
53 

73 
53 

73 
53 

77 
57 

78 

51 

83 
60 

78 
64 

79 
49 

77 
51 

75 
58 

74 
53 

83 

50 

89 
51 

96 
51 

93 
52 

90 
48 

77 
51 

81.1 
52.3 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

74 
51 

TO 
55 

65 
53 

63 
53 

67 
56 

75 
55 

81 
57 

89 
58 

79 
60 

68 
58 

69 

57 

65 
54 

66 
53 

68 
56 

67 
53 

67 
53 

67 
56 

72 

56 

71 
60 

75 
61 

72 
59 

71 
57 

75 
58 

73 
57 

84 
55 

66 
56 

95 

56 

91 
57 

73 
54 

63 
54 

73.4 
55.9 

SAINT  ^ARyS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

65 
47 

85 
46 

85 
48 

69 
51 

72 
51 

84 

53 

83 
52 

91 
47 

94 
53 

91 
56 

75 
53 

74 
53 

63 
50 

70 
54 

68 
54 

65 
53 

69 
54 

70 
55 

71 
59 

71 
60 

75 
46 

71 
45 

69 
55 

68 
49 

79 
51 

82 
47 

88 

50 

87 
65 

85 
48 

76 
53 

77.2 
51.9 

SALINAS  3  E 

MIN 

68 
50 

70 
49 

64 
53 

63 
51 

64 

52 

76 
46 

73 
47 

86 
47 

70 
49 

68 
46 

75 
59 

67 
50 

66 
52 

70 
53 

65 
54 

65 
52 

70 
47 

70 
S3 

74 
56 

76 
59 

71 
51 

70 
53 

66 
54 

78 
50 

78 
49 

92 
51 

97 
55 

94 
56 

70 
50 

64 

52 

72.6 
51.6 

SALI^tAS   PAA  AP 

MIN 

70 
51 

73 
S2 

67 
54 

65 

52 

70 
54 

76 
47 

74 
48 

89 
47 

73 
48 

73 
62 

77 
56 

67 
54 

67 
54 

72 
55 

62 
55 

69 

55 

74 
51 

7J 

57 

74 
59 

73 
56 

73 
5! 

75 
51 

73 
58 

71 
54 

80 
49 

94 
51 

99 
57 

99 
55 

72 
52 

66 
53 

74.5 
53.3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MIN 

62 
4B 

60 
52 

57 
50 

59 

51 

61 
55 

66 
51 

65 

54 

65 
54 

63 
55 

69 
49 

62 
56 

60 
52 

61 
52 

62 
54 

56 
52 

6  1 
51 

62 
54 

62 
5! 

69 
55 

66 
55 

65 
53 

66 
53 

69 

53 

67 
53 

7  1 
50 

66 
50 

88 
58 

78 
53 

66 
52 

60 
53 

65.4 
52.8 

San  PRANCISCO  MSD  AP 

MIN 

75 
51 

68 
53 

66 
51 

69 

51 

66 
56 

74 
55 

72 
55 

87 
53 

b2 
58 

73 
57 

65 
55 

65 
54 

62 
53 

65 

56 

65 
53 

65 

55 

67 
56 

70 
54 

75 
60 

70 
57 

68 
55 

72 
57 

66 
58 

70 
58 

78 
53 

86 
54 

92 
60 

68 
55 

66 
52 

70 
51 

72.0 
54.9 

San  pranciscq  kso  ci 

MIN 

6S 
53 

62 
S2 

63 

51 

60 
51 

63 
56 

70 
54 

73 
56 

83 
58 

67 
58 

65 
58 

61 
54 

58 
52 

61 
52 

60 
52 

58 
51 

60 
53 

63 
56 

65 
55 

70 
59 

68 
57 

67 
56 

68 
56 

65 
57 

65 

57 

74 
58 

86 
62 

90 
65 

87 
53 

60 
52 

6  I 
53 

67.4 
55.2 

SAN  ORFGORIO  2  SE 

MIN 

73 
43 

70 
40 

65 
47 

67 
46 

65 
52 

70 
43 

69 
44 

80 
41 

78 
44 

73 
57 

67 
45 

60 
51 

65 
51 

67 
54 

6  1 
48 

67 
48 

71 
52 

70 
47 

74 
57 

72 
57 

67 
50 

72 
50 

69 
56 

69 
50 

71 
44 

89 
44 

92 
57 

82 
49 

67 
46 

62 
49 

70.7 
46.8 

San  jOiE 

MIN 

82 
52 

78 
51 

77 
55 

76 
53 

74 
54 

80 
49 

79 
53 

91 
52 

91 
57 

82 
60 

76 
61 

73 
56 

71 
55 

71 
58 

70 
56 

69 
54 

73 
57 

7» 

52 

77 
62 

77 
61 

77 
51 

75 
52 

72 
60 

72 
53 

80 
50 

68 
52 

91 
55 

91 
57 

90 
54 

79 
51 

76.5 
54.8 

SAN  LUIS  QBISPC  POLY 

MIN 

73 
52 

73 
48 

75 
48 

72 
53 

64 

54 

69 

52 

90 
59 

90 
51 

78 
52 

75 
52 

67 
52 

76 
52 

75 
53 

69 
54 

72 
53 

68 
53 

67 
47 

70 
50 

77 
53 

75 
54 

75 
55 

80 
50 

73 
52 

71 
55 

73 
51 

85 
53 

96 
62 

96 

63 

98 
48 

78 
48 

76.7 
52.6 

SAN  MATEO 

MIN 

S3 
52 

77 
51 

73 
54 

67 
54 

67 
55 

82 
51 

60 
52 

94 
53 

89 
57 

60 
60 

71 
54 

70 
53 

68 
56 

72 
55 

68 
54 

71 
54 

81 
49 

75 
53 

75 
61 

76 
66 

75 
54 

73 
55 

70 
60 

72 
53 

81 

90 
53 

96 
53 

93 
56 

85 

70 
52 

77.3 
54.6 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MIN 

85 

51 

60 
5* 

79 
57 

78 
54 

73 
62 

83 
49 

82 
52 

92 
53 

90 
58 

79 
61 

76 
61 

75 
56 

72 
55 

74 
54 

71 
55 

73 
54 

75 
50 

76 
52 

80 
63 

77 
60 

79 
50 

78 
49 

74 
59 

73 
52 

83 
49 

9l 
52 

94 
54 

94 
58 

87 

51 

80.  1 
54.7 

Santa  cruz 

MIN 

68 
47 

71 
46 

63 
45 

63 
52 

74 
50 

79 
44 

80 
46 

91 
51 

78 
50 

72 
49 

79 
51 

72 
53 

69 
52 

78 
46 

77 
46 

72 
52 

74 

45 

77 
52 

78 
54 

79 
58 

78 
45 

73 
46 

77 
52 

73 
49 

79 
45 

93 
44 

97 
51 

93 
51 

77 
90 

65 

52 

76.6 
49.2 

UPR  SAN  leandro  filter 

MAX 
MIN 

62 
45 

77 
45 

74 
47 

75 
47 

66 
48 

65 
52 

79 
52 

80 
51 

91 
51 

78 
54 

70 
52 

70 
50 

68 

50 

62 
49 

66 
49 

65 
48 

65 

50 

66 
53 

69 
53 

73 
56 

72 
49 

75 

51 

73 
54 

69 
50 

69 
48 

81 
48 

87 
51 

93 
56 

90 
49 

78 
49 

73.6 
50.2 

"ALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

87 
42 

69 
43 

90 
43 

83 
44 

72 
51 

85 
42 

91 
43 

92 
42 

97 
55 

77 
51 

87 
48 

86 
47 

75 
45 

80 
47 

78 
47 

75 
42 

79 
44 

80 
49 

61 
53 

81 
56 

85 
49 

77 
49 

78 
51 

75 
48 

87 

89 
46 

94 
44 

95 
44 

92 
44 

81 
41 

83.9 
46.6 

ratson^ I lle  waterworks 

MAX 
MIN 

62 
53 

65 
47 

70 
50 

64 
51 

61 
52 

67 
45 

73 
46 

76 
46 

88 
49 

69 
54 

69 

53 

72 
53 

66 
53 

68 
52 

72 
51 

60 
53 

66 
45 

70 
49 

70 
56 

70 
57 

71 
53 

74 
47 

69 
51 

74 
51 

69 
48 

72 
50 

91 
56 

95 
54 

90 
50 

66 

51 

71.7 
51.0 

WOODSIOE  FIRE  STA  I 
•         «  a 

MIN 

89 
43 

65 

45 

85 
45 

77 
47 

76 
50 

68 
49 

86 
50 

93 
46 

95 

51 

90 
52 

76 
48 

80 
49 

79 
47 

75 
47 

77 
48 

79 
49 

77 
51 

64 

47 

83 
56 

77 
62 

84 

45 

72 
45 

71 
55 

72 
49 

84 
45 

91 
47 

96 
46 

96 
46 

91 
44 

80 
46 

83.0 
48.4 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCh  fibrebcard  ml 

MAX 
MIN 

79 
54 

92 
5' 

64 
55 

84 
57 

74 
51 

64 
64 

86 
65 

95 
66 

97 
59 

76 
58 

77 
54 

81 
55 

79 
54 

79 
50 

77 
51 

76 
52 

77 
56 

81 
59 

82 
56 

76 
59 

77 
58 

72 
61 

86 
58 

85 
56 

92 
59 

93 
55 

86 
56 

82.9 
96.8 

ANTIOCh  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

80 
49 

HB 
49 

55 

62 
54 

53 

76 
48 

68 
54 

90 
62 

95 
60 

98 
56 

78 
54 

62 
50 

66 
46 

84 

50 

60 
48 

8 1 
51 

80 
47 

82 
54 

84 
60 

62 
64 

78 
56 

64 
56 

85 

56 

74 
52 

75 
60 

84 
52 

87 

52 

6 1 
91 

94 
52 

90 
59 

83.8 
53.9 

ASH  KQUNTAIK 

MAX 
MIM 

91 
59 

67 
60 

97 
63 

94 
65 

93 
60 

90 
60 

86 
59 

89 

62 

92 
59 

92 
60 

93 
61 

68 
61 

93 
64 

94 
54 

85 

51 

65 

60 

86 
58 

85 
59 

84 

60 

87 
59 

65 
55 

81 
56 

62 
55 

76 
50 

79 
50 

80 
51 

89 
59 

91 
61 

93 
62 

95 
63 

87.9 
98.4 

AUBERRY  I  Kw 

MAX 
MIN 

82 
58 

68 
61 

90 
66 

90 
65 

85 
56 

84 
58 

86 
59 

66 
60 

91 
65 

68 
65 

84 

5' 

90 
63 

69 
67 

82 
61 

63 
58 

8 1 
58 

80 
55 

82 

57 

83 
59 

60 
56 

76 
53 

75 
55 

74 
46 

75 
51 

74 
50 

85 
55 

89 

62 

88 
64 

90 
65 

87 
65 

84.0 
59.2 

0AKERSFIELO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
60 

96 
65 

97 
68 

95 
69 

87 
67 

89 
60 

9 1 
64 

90 
64 

99 
64 

93 
65 

86 
63 

93 
68 

96 
68 

91 
62 

91 
62 

89 
62 

89 
62 

87 
61 

69 
62 

88 
63 

84 

61 

88 
58 

79 
58 

82 
56 

81 
57 

94 
58 

97 
57 

97 
61 

96 
62 

97 
63 

90.8 
62.3 

tALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

86 
61 

87 

62 

91 
66 

90 
66 

69 
62 

85 

60 

86 
6U 

86 
63 

91 
64 

90 
65 

69 
64 

90 
67 

91 
64 

90 
66 

63 
59 

83 
59 

83 
56 

82 
56 

63 
59 

82 
55 

82 
55 

79 
57 

75 
56 

75 
53 

76 
53 

86 
51 

91 
61 

90 
61 

91 
61 

90 
60 

85.7 
60.  1 

BlACKWFLLS  CORNER  2WNH 

MAX 

MIN 

87 

52 

90 
5» 

90 
59 

92 
58 

84 
55 

85 
51 

88 
55 

87 
57 

94 
60 

93 
59 

8! 
53 

93 
58 

93 
63 

65 
55 

85 
55 

85 
55 

85 
53 

85 

55 

86 
56 

85 
59 

80 
54 

83 
52 

62 
50 

80 
49 

76 
52 

89 
50 

92 
55 

93 
99 

93 
59 

92 
62 

87.3 
59.7 

(UTTONhlLLDW 

MAX 

MIN 

96 
54 

86 
56 

93 
59 

93 
57 

94 
55 

88 
56 

87 
55 

91 
59 

89 
54 

97 
57 

92 
57 

86 

93 
61 

95 
57 

86 
56 

88 
55 

86 

55 

87 
5) 

87 
57 

88 
59 

87 
57 

84 

52 

87 
58 

80 
51 

82 
56 

62 
48 

92 
51 

95 
54 

97 
51 

96 
53 

89.7 
55.4 

CALAvEXAS  big  TREES 

MAX 

Mm 

75 
43 

77 
44 

80 
44 

80 
46 

63 
46 

77 
45 

79 
45 

80 
45 

61     79     78     82     81  75 
50     47     46|    49     46  43 
S**  R»Ur«BC»  Nolvi  ToUewlng  Sl«U 

75 
43 
»D  ladm 

74 
42 

74 
43 

74 
43 

71 
42 

61 
36 

72 
37 

54 
16 

60 
37 

54 
36 

66 
39 

76 
43 

61 
45 

60 
46 

80 
49 

74.4 
43.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


CSLIFOBNl* 

SEPTEMBER  1973 


Day  of  Month 

« 

Station 

1 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

'  i 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 
 ^ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CIHP  RIRDEE 

MAX 

83 

88 

91 

94 

90 

80 

68 

69 

94 

97 

83 

67 

90 

85 

82 

64 

61 

61 

86 

83 

80 

84 

73 

76 

74 

61 

87 

93 

93 

92 

85,7 

MIN 

55 

59 

59 

60 

54 

53 

52 

55 

56 

56 

55 

54 

55 

53 

52 

52 

52 

55 

54 

59 

52 

51 

56 

53 

51 

50 

58 

63 

64 

59 

55.3 

C4THEYS   VY  BULL  HUN 

MAX 

89 

86 

91 

91 

92 

83 

65 

68 

89 

94 

89 

67 

92 

91 

63 

65 

64 

89 

86 

84 

81 

82 

75 

73 

78 

77 

89 

93 

92 

93 

86,2 

58 

g7 

57 

59 

53 

51 

53 

52 

56 

56 

52 

58 

59 

55 

51 

51 

50 

50 

54 

55 

48 

53 

52 

46 

45 

5  \ 

52 

53 

54 

55 

5  3.3 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

79 

83 

82 

80 

87 

83 

84 

85 

65 

89 

85 

79 

79 

79 

77 

78 

76 

71 

74 

63 

65 

66 

70 

60 

84 

62 

83 

'6,8 

MIM 

49 

51 

50 

5 1 

54 

52 

53 

54 

5  1 

47 

47 

47 

46 

48 

47 

4  2 

46 

39 

39 

44 

48 

49 

50 

49 

48.0 

COALINCA 

MAX 

MIN 

COHCORAN  IRRIC  DIST 

MAX 

96 

95 

95 

96 

93 

88 

91 

93 

91 

93 

91 

95 

95 

93 

90 

89 

87 

68 

69 

68 

66 

86 

63 

82 

80 

91 

93 

97 

97 

95 

90,9 

55 

j4 

53 

57 

56 

57 

54 

57 

57 

56 

56 

59 

61 

56 

52 

63 

53 

52 

54 

56 

52 

54 

52 

50 

50 

49 

51 

52 

54 

54 

54.3 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

83 

88 

85 

87 

78 

83 

87 

83 

93 

83 

83 

87 

63 

60 

63 

80 

82 

89 

82 

79 

61 

73 

72 

78 

79 

88 

92 

92 

92 

65 

83,5 

51 

91 

52 

54 

54 

50 

52 

58 

52 

56 

55 

53 

54 

53 

48 

48 

48 

46 

47 

52 

49 

50 

50 

46 

53 

45 

47 

45 

47 

48 

50,6 

DUDLEYS 

MAX 

82 

86 

86 

86 

81 

83 

85 

90 

86 

65 

68 

89 

79 

79 

75 

76 

70 

69 

71 

73 

63 

90 

88 

61,7 

38 

47 

43 

40 

40 

37 

37 

38 

41 

40 

41 

42 

35 

38 

39 

33 

35 

32 

32 

29 

33 

34 

34 

37,3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

88 

91 

94 

93 

90 

86 

90 

92 

95 

94 

88 

91 

91 

86 

85 

84 

64 

69 

65 

81 

83 

82 

73 

73 

80 

90 

94 

94 

94 

91 

87,6 

49 

gl 

53 

60 

54 

47 

50 

47 

50 

5  1 

50 

51 

54 

48 

46 

46 

45 

48 

51 

59 

46 

49 

53 

50 

45 

47 

52 

33 

54 

46 

50,2 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 

96 

94 

87 

89 

88 

98 

94 

93 

92 

89 

86 

66 

87 

86 

63 

82 

79 

91 

95 

96 

53 

57 

51 

55 

63 

54 

58 

61 

64 

54 

52 

59 

52 

58 

51 

50 

53 

49 

51 

55 

FRESNO  WSO  AP 

MAX 

87 

93 

94 

94 

83 

87 

90 

90 

95 

90 

87 

92 

92 

86 

88 

87 

86 

88 

67 

86 

63 

81 

78 

81 

79 

90 

94 

94 

95 

93 

68,3 

56 

58 

57 

58 

58 

55 

56 

54 

59 

59 

57 

60 

6 1 

58 

55 

56 

52 

5  3 

56 

59 

55 

53 

57 

5 1 

51 

54 

52 

53 

54 

53 

55,7 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

97 

89 

94 

95 

95 

85 

89 

91 

92 

97 

92 

89 

94 

95 

87 

89 

87 

87 

88 

68 

65 

85 

80 

78 

81 

80 

91 

95 

95 

97 

89.1, 

MIN 

5 1 

52 

55 

56 

55 

5 1 

5 1 

50 

5 1 

57 

52 

5 1 

59 

52 

50 

49 

49 

49 

49 

52 

50 

49 

50 

46 

45 

47 

44 

52 

54 

54 

51,1 

GLCNNVILLE 

MAX 

82 

85 

88 

86 

83 

81 

80 

83 

87 

66 

88 

67 

64 

79 

79 

78 

78 

77 

74 

76 

76 

73 

68 

73 

84 

85 

85 

86 

66 

61.3 

MIN 

42 

44 

44 

4 1 

44 

4 1 

39 

43 

44 

45 

49 

48 

44 

41 

40 

4  3 

42 

44 

40 

44 

37 

38 

36 

40 

40 

36 

41,8 

GRANT  GROVE 

MAX 

67 

67 

70 

72 

74 

67 

74 

70 

69 

72 

70 

72 

74 

72 

65 

66 

66 

67 

65 

65 

62 

64 

61 

49 

58 

59 

69 

72 

70 

72 

67,3 

MIN 

45 

45 

50 

52 

48 

50 

5 1 

48 

50 

49 

49 

51 

53 

48 

45 

44 

43 

4? 

45 

42 

42 

42 

38 

37 

36 

39 

45 

49 

49 

49 

45,9 

HtNFORD 

MAX 

94 

90 

90 

92 

91 

86 

88 

86 

96 

95 

94 

94 

92 

86 

86 

85 

65 

66 

84 

87 

87 

86 

78 

81 

80 

66 

93 

95 

95 

94 

88,7 

MIN 

53 

54 

56 

56 

56 

52 

5  3 

54 

55 

54 

56 

58 

52 

52 

52 

52 

51 

5 1 

54 

52 

57 

54 

52 

47 

47 

54 

52 

5  1 

52 

52 

53,0 

HETCH  HBTCHY 

MAX 

79 

79 

81 

79 

85 

80 

83 

81 

82 

84 

82 

87 

84 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

71 

75 

66 

67 

67 

72 

81 

85 

84 

85 

78.9 

MIN 

50 

3  I 

52 

51 

5 1 

51 

5 1 

52 

5 1 

53 

53 

53 

53 

50 

50 

49 

46 

47 

50 

44 

44 

41 

4  1 

4  1 

4  4 

45 

49 

48 

48 

48.7 

HUNTINCTDN  LAKE 

MAX 

67 

71 

71 

74 

73 

73 

71 

70 

71 

71 

71 

76 

73 

76 

73 

66 

68 

66 

66 

63 

65 

64 

54 

58 

60 

69 

72 

71 

72 

71 

68.9 

MIN 

43 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

46 

47 

49 

46 

47 

44 

42 

43 

44 

44 

42 

38 

42 

42 

36 

34 

40 

44 

45 

46 

43 

44.0 

IDRIA 

MAX 

86 

89 

88 

89 

87 

85 

88 

90 

88 

86 

91 

90 

82 

82 

80 

81 

61 

78 

76 

77 

76 

73 

85 

90 

89 

84,3 

MIN 

55 

59 

64 

57 

59 

58 

62 

65 

60 

64 

66 

60 

56 

57 

56 

56 

56 

52 

54 

50 

50 

51 

61 

64 

63 

58,3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

93 

93 

96 

93 

88 

67 

98 

92 

93 

94 

68 

88 

87 

89 

85 

85 

86 

66 

84 

77 

80 

93 

94 

94 

94 

94 

89,5 

MIN 

67 

69 

73 

69 

65 

69 

68 

69 

73 

69 

66 

67 

65 

64 

64 

63 

63 

64 

61 

58 

6  1 

63 

70 

72 

72 

71 

66 ,  8 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

90 

91 

94 

93 

93 

90 

69 

92 

92 

92 

94 

96 

95 

91 

87 

87 

86 

63 

64 

84 

83 

84 

78 

79 

82 

88 

91 

92 

93 

92 

86,8 

56 

58 

64 

61 

53 

53 

52 

57 

58 

64 

58 

52 

57 

57 

52 

57 

55 

53 

52 

53 

54 

50 

51 

47 

53 

54 

57 

50 

54 

55 

54,9 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 

94 

88 

93 

93 

95 

88 

92 

91 

97 

93 

88 

96 

95 

67 

88 

'  86 

87 

89 

69 

67 

86 

85 

61 

82 

87 

91 

94 

96 

96 

90,2 

MIN 

56 

58 

65 

63 

6  1 

56 

59 

58 

62 

58 

56 

64 

59 

56 

60 

54 

54 

63 

65 

5 1 

5  1 

5 1 

50 

53 

5  1 

60 

53 

55 

58 

57,4 

KETTLEHAN  STATION 

MAX 

89 

92 

94 

94 

94 

94 

90 

89 

97 

92 

67 

94 

92 

65 

88 

86 

85 

67 

67 

66 

83 

83 

79 

62 

79 

9l 

94 

96 

95 

9<, 

89,3 

58 

61 

65 

58 

60 

58 

56 

65 

64 

68 

58 

67 

56 

58 

61 

56 

65 

54 

5  6 

54 

5  2 

54 

66 

67 

65 

64 

60,5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

LE  GRANO 

MAX 

85 

86 

85 

88 

88 

83 

86 

88 

93 

90 

89 

89 

87 

87 

85 

63 

82 

84 

83 

82 

81 

79 

76 

80 

77 

80 

91 

92 

93 

90 

85,5 

53 

56 

53 

53 

58 

52 

54 

5 1 

56 

5  3 

56 

57 

5  8 

56 

52 

54 

51 

59 

56 

54 

49 

52 

54 

53 

54,0 

LEMON  COVE 

MAX 

91 

86 

9? 

93 

92 

85 

86 

68 

90 

94 

91 

87 

91 

93 

65 

87 

84 

84 

85 

87 

66 

81 

62 

78 

79 

80 

89 

92 

92 

93 

67,4 

54 

60 

60 

58 

57 

56 

58 

57 

53 

58 

56 

61 

65 

58 

55 

56 

53 

55 

57 

57 

53 

55 

53 

49 

5  1 

56 

57 

56 

62 

59 

56.5 

LINDSAY 

MAX 

89 

94 

94 

93 

86 

87 

90 

90 

95 

92 

90 

93 

94 

87 

87 

87 

86 

87 

88 

87 

63 

85 

76 

80 

80 

90 

93 

99 

94 

94 

68.9 

MIN 

53 

33 

56 

57 

56 

56 

55 

56 

57 

56 

56 

59 

5  8 

54 

54 

52 

^' 

55 

^' 

5 1 

5  3 

52 

54.3 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 

88 

84 

87 

69 

89 

80 

84 

88 

87 

93 

64 

84 

9i 

87 

82 

84 

81 

81 

85 

87 

81 

60 

76 

77 

77 

78 

67 

91 

91 

92 

84.9 

57 

59 

61 

f  6 

47 

57 

53 

57 

54 

5 1 

56 

56 

50 

51 

53 

46 

54 

5  5 

59 

53 

52 

56 

46 

54 

5  1 

58 

60 

59 

59 

54,7 

LODGEPOlE 

MAX 

67 

67 

70 

72 

72 

73 

73 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

63 

65 

61 

68 

64 

65 

61 

67 

61 

52 

52 

61 

68 

71 

70 

73 

67,1 

37 

40 

42 

39 

38 

40 

39 

37 

39 

38 

40 

4 1 

43 

39 

39 

36 

35 

37 

36 

3 1 

33 

2  6 

29 

36 

37 

38 

36 

36,6 

LOOI 

MAX 

89 

91 

92 

91 

82 

68 

M 

96 

98 

98 

85 

86 

66 

84 

64 

63 

84 

84 

83 

80 

65 

83 

78 

76 

82 

91 

95 

97 

94 

90 

67,5 

50 

50 

54 

54 

55 

50 

56 

58 

54 

56 

54 

51 

5  1 

51 

51 

50 

48 

53 

56 

63 

49 

50 

52 

53 

50 

46 

5 1 

5  1 

50 

51 

52,3 

LOS  BANOS 

MAX 

87 

92 

92 

88 

82 

87 

90 

86 

94 

84 

85 

92 

67 

64 

65 

83 

84 

87 

89 

82 

84 

79 

79 

77 

80 

87 

93 

93 

95 

89 

86.9 

52 

55 

56 

62 

52 

50 

57 

53 

52 

57 

52 

58 

5  5 

53 

51 

55 

50 

54 

5  5 

5  1 

56 

58 

58 

54  ,7 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

83 

86 

89 

92 

88 

80 

86 

88 

67 

95 

60 

84 

91 

63 

83 

84 

80 

63 

66 

64 

79 

62 

77 

75 

75 

78 

66 

91 

93 

92 

84,7 

MIN 

54 

62 

62 

64 

59 

54 

6 1 

60 

56 

58 

55 

58 

59 

62 

6 1 

58 

62 

60 

60 

62 

61 

59,3 

HADERA 

MAX 

92 

97 

99 

94 

94 

84 

88 

91 

91 

97 

88 

88 

93 

93 

86 

88 

67 

87 

89 

66 

65 

85 

80 

78 

82 

84 

90 

96 

95 

98 

89.4 

MIN 

53 

58 

55 

59 

58 

50 

54 

52 

58 

58 

57 

59 

56 

54 

52 

53 

49 

59 

54 

53 

55 

55 

54  . 6 

HANTECA 

MAX 

80 

89 

89 

90 

90 

79 

87 

90 

91 

96 

84 

66 

89 

83 

63 

83 

81 

83 

85 

65 

64 

84 

79 

77 

77 

82 

90 

94 

95 

93 

85.9 

52 

34 

55 

56 

56 

52 

56 

60 

56 

57 

55 

52 

53 

53 

59 

60 

58 

54 

55.1 

MARICOPA 

MAX 

93 

86 

93 

91 

94 

86 

86 

90 

66 

96 

90 

66 

92 

94 

66 

87 

86 

69 

85 

86 

86 

85 

77 

80 

78 

94 

93 

94 

95 

88,0 

MIN 

60 

65 

67 

69 

63 

57 

63 

62 

66 

65 

60 

67 

62 

61 

59 

60 

56 

61 

60 

63 

64 

61.5 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

87 

92 

91 

93 

89 

87 

68 

89 

96 

92 

86 

92 

67 

84 

87 

86 

63 

87 

67 

65 

64 

82 

78 

79 

80 

91 

95 

97 

98 

95 

88,2 

MIN 

5» 

56 

55 

56 

54 

50 

54 

54 

56 

57 

55 

58 

54 

51 

52 

48 

52 

5  B 

53 

49 

50 

50 

54 

53 

53,5 

MODESTO 

MAX 

87 

90 

86 

89 

79 

87 

88 

90 

95 

84 

85 

89 

84 

83 

64 

82 

83 

66 

64 

80 

83 

76 

77 

76 

81 

88 

93 

94 

93 

87 

85.4 

54 

56 

56 

56 

56 

53 

55 

60 

58 

56 

56 

57 

55 

54 

52 

53 

53 

59 

5  g 

55 

5  J 

54 

56 

55.2 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

85 

89 

90 

89 

85 

65 

86 

87 

95 

67 

84 

86 

86 

63 

82 

80 

62 

89 

83 

61 

61 

80 

79 

76 

60 

86 

91 

91 

91 

87 

85.1 

50 

52 

55 

53 

54 

46 

54 

63 

52 

56 

52 

55 

5i, 

50 

48 

52 

58 

46 

49 

53 

46 

5  3 

47 

52 

54 

55 

53 

52.0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

87 

84 

89 

90 

83 

64 

86 

85 

90 

84 

S3 

84 

82 

82 

84 

60 

70 

73 

MIN 

51 

53 

54 

56 

51 

51 

51 

52 

49 

53 

52 

55 

57 

55 

50 

50 

49 

48 

50 

50 

47 

46 

40 

45 

42 

42 

41 

40 

49.4 

GRANGE  COVE 

MAX 

93 

87 

92 

93 

92 

85 

67 

90 

91 

95 

92 

67 

93 

94 

87 

87 

86 

86 

86 

87 

65 

83 

63 

76 

79 

80 

69 

93 

94 

95 

88.3 

MIN 

54 

58 

56 

57 

57 

54 

56 

55 

57 

56 

54 

60 

61 

55 

51 

52 

51 

51 

54 

54 

51 

52 

52 

48 

48 

48 

52 

53 

55 

54 

53,9 

porterville 

MAX 

95 

90 

95 

95 

95 

88 

88 

91 

92 

97 

93 

90 

95 

97 

88 

90 

68 

86 

88 

89 

88 

84 

86 

60 

62 

82 

92 

94 

98 

96 

90,5 

MIN 

57 

60 

61 

61 

59 

55 

57 

59 

60 

65 

58 

60 

63 

58 

56 

57 

55 

54 

56 

57 

54 

55 

55 

49 

53 

53 

54 

59 

55 

54 

56.8 

S««  Tt«l»r«DC«  Not*!  roUowlng  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

a 
m 

2 

3 

4 

s  1 

E 

9 

lOj 

11 

12 

1 

13  1 

U 

IS 

16 

17 

18 

1 

"1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

COSEV  3  E 

MAX 
MIN 

82 
A6 

61 
»7 

60 
46 

79 
47 

78 
45 

79 
44 

76 
45 

44 

74 
42 

79 
43 

73 
49 

71 
43 

71 
44 

66 
47 

71 
41 

66 
41 

69 
42 

67 
41 

74 
41 

79 
42 

79 
43 

60 
47 

76 
45 

74.8 
44.0 

S4LT  SOKINGS  PHR  HOUSE 

MAX 

MIN 

51 

83 
61 

51 

68 

51 

86 
59 

54 

84 
55 

83 
60 

67 
62 

89 
59 

55 

86 
55 

67 
57 

63 
52 

79 
55 

79 
53 

79 
51 

80 
90 

1  ''8 
51 

72 
52 

76 
51 

79 
46 

67 
44 

65 
45 

76 
40 

84 
50 

69 

53 

85 
59 

65 
59 

63 
96 

61.3 
93.2 

San  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

56 

56 

6C 

89 
62 

57 

54 

65 
57 

87 
63 

87 
57 

56 

60 

5e 

90 
59 

60 
59 

63 
59 

6 1 
55 

78 
57 

62 
58 

89 
62 

83 
63 

60 
60 

62 
60 

74 
59 

76 
57 

77 
60 

60 
56 

85 
99 

91 
64 

91 
63 

62 

83.2 
96.9 

SQNORA  RS 

MAX 
MIN 

51 

86 
92 

69 
54 

90 
54 

9 1 
52 

62 
49 

67 
50 

69 
50 

67 
52 

92 
54 

53 

68 
55 

9C 
55 

91 
51 

63 
46 

63 

50 

84 

42 

82 
47 

84 
46 

82 
54 

74 

45 

61 
47 

70 
45 

74 
45 

69 
41 

76 
44 

67 
47 

92 
49 

93 
49 

92 
49 

64.6 
49.4 

SO  ENTBANce  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

44 

73 
*4 

49 

76 
47 

62 
47 

47 

60 
44 

77 
44 

76 
44 

80 
49 

46 

79 
45 

62 
47 

60 
49 

74 
43 

73 
43 

73 
39 

70 
39 

74 
43 

74 
43 

73 
37 

73 
36 

60 
36 

62 
35 

64 

33 

66 
36 

79 
39 

61 
42 

81 
39 

43 

75.2 
42.1 

STOCKTON  HSD  AP 

MAX 

MIN 

53 

90 
96 

90 
59 

66 
58 

78 

56 

66 
53 

69 
57 

92 
59 

95 
57 

6 1 
58 

85 
55 

88 
56 

S3 
55 

62 
56 

62 
52 

81 
53 

82 
52 

64 

56 

83 
59 

79 
59 

62 
55 

77 
96 

76 
57 

76 
56 

61 
57 

67 
47 

92 
54 

94 

94 

91 
54 

65 
56 

64.8 
55.6 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

MAX 
MIN 

83 
51 

68 
96 

91 
55 

91 
53 

83 
5* 

77 
50 

68 
56 

69 
58 

93 
55 

96 
55 

8  0 
54 

66 
53 

89 
51 

83 

56 

62 
53 

81 
49 

80 
50 

63 
54 

85 
56 

84 
56 

60 
50 

64 
51 

78 
54 

76 
52 

78 
53 

63 
48 

89 

52 

93 
93 

94 
55 

52 

85  .4 
53.2 

TEHACMiOI 

MAX 

MIN 

77 
52 

64 
♦  7 

68 
51 

68 
48 

6 1 
46 

60 
45 

77 
49 

65 
51 

66 
46 

85 

50 

82 
49 

64 
48 

64 
49 

81 
55 

75 
49 

76 
50 

75 
49 

7J 
51 

73 
52 

72 
51 

71 
47 

73 
41 

70 
47 

64 
46 

70 
46 

77 
48 

63 
55 

62 
42 

87 
41 

43 

78.8 
46.1 

TEJON  RANCMD 

MAX 
MIN 

60 

92 
92 

90 
50 

94 
60 

65 
62 

62 
49 

84 

50 

66 
52 

96 
55 

89 
55 

50 

90 
55 

90 
91 

65 

52 

85 
50 

84 

52 

85 
49 

62 
50 

62 
51 

61 
50 

78 
46 

72 
44 

70 
43 

75 
42 

76 
49 

86 
43 

92 
62 

93 
99 

94 
56 

52 

65.4 
91.6 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

Mm 

92 
57 

91 
99 

99 

61 

94 
59 

94 
54 

66 
58 

89 
57 

92 
59 

95 
57 

96 
60 

60 

94 
59 

94 

63 

94 
62 

67 
58 

88 
57 

67 
56 

87 
55 

87 
56 

85 
60 

66 
59 

63 
54 

63 
54 

80 
50 

60 
49 

90 
51 

92 
56 

93 
96 

94 
56 

56 

90.0 
56.8 

TI6ER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

52 

86 
93 

90 
56 

69 
52 

89 
53 

85 
51 

87 
52 

90 
54 

90 
56 

54 

55 

90 
54 

89 
55 

66 
51 

63 

50 

80 
51 

61 
49 

62 
50 

82 
52 

78 
56 

77 
43 

79 
49 

66 
46 

67 
44 

75 
40 

83 
46 

69 
45 

86 
47 

88 
90 

86 
50 

63.9 
50.5 

TRACV  CaRBONA 

MAX 
MIN 

51 

88 
93 

90 
54 

68 
54 

92 
54 

49 

89 
50 

90 
58 

91 
63 

55 

54 

86 
54 

90 
52 

64 
52 

66 
50 

82 
48 

6 1 
46 

83 
49 

65 

55 

86 
58 

62 
57 

85 

52 

76 
57 

78 
56 

78 
56 

83 
55 

68 
56 

94 
96 

95 
56 

92 
51 

66.6 
53.8 

TRAC*  RUHPINC  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
52 

90 
61 

90 
55 

86 
58 

84 
56 

86 
55 

90 
65 

93 
69 

96 
65 

94 

61 

85 
60 

69 
57 

80 
54 

79 
57 

79 
56 

76 
54 

81 
57 

62 
56 

82 
6? 

60 
62 

64 
59 

76 
58 

76 
59 

75 

57 

85 
59 

65 
57 

92 
53 

93 
94 

92 
54 

57 

65.3 
56.0 

VISALU 

MAX 

92 
56 

90 
96 

91 
60 

92 
58 

91 
59 

61 
55 

66 
59 

90 
56 

69 
61 

94 
59 

91 
58 

66 
62 

91 
63 

94 
58 

86 
55 

87 
56 

61 
54 

89 
59 

87 
56 

67 
58 

81 
54 

64 
55 

63 
56 

78 
51 

81 
51 

60 
50 

90 
51 

91 
97 

94 
96 

58 

87.6 
56.9 

WASCO 

MAX 
MIN 

96 
58 

89 

61 

98 
6! 

96 
59 

95 
58 

6B 
56 

86 
58 

92 
58 

90 
56 

98 
61 

93 
63 

86 
60 

94 
62 

95 

60 

89 
57 

90 
58 

68 
55 

86 
52 

88 
51 

89 
59 

88 
56 

84 
54 

87 
57 

SO 
51 

82 
53 

61 
50 

92 
55 

99 
95 

96 
55 

55 

90.4 
97.1 

VOSENITE  PARK  HEADOTRS 
*          •  • 

MAX 
MIN 

90 
42 

86 
44 

89 
46 

89 
42 

94 
42 

64 
42 

92 
44 

91 
43 

90 
43 

92 
45 

91 
44 

92 
45 

97 
48 

94 
47 

89 
43 

87 
43 

66 
40 

89 
40 

66 
44 

66 
43 

85 
36 

64 
38 

70 
39 

78 
37 

80 
33 

60 
34 

89 
39 

94 
39 

93 
39 

40 

87.9 
41.9 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

85 
52 

85 
90 

63 
56 

76 
53 

64 
52 

91 
49 

90 
53 

69 
56 

76 
56 

83 
56 

83 
54 

64 
56 

84 
51 

83 
52 

83 
53 

83 
50 

83 
44 

63 
44 

82 
52 

63 
50 

62 

50 

80 
49 

SO 
50 

86 
47 

100 
60 

100 
59 

103 
51 

95 

62 

58 

89.6 
52.6 

avalOn  Pleasure  oifr 

MAX 
MIN 

71 
59 

72 
62 

66 
59 

66 

60 

72 
56 

72 
56 

75 
61 

68 
62 

70 
63 

7  1 
63 

69 
58 

69 
57 

70 
58 

67 
59 

72 
60 

76 
56 

66 
54 

67 
56 

64 
58 

68 
55 

70 
57 

68 

60 

69 
57 

74 
55 

71 
55 

91 
56 

85 

66 

77 
60 

74 
57 

64 
56 

71.3 
58.4 

parrett  cam 

MAX 
MIN 

86 
49 

89 
45 

86 
47 

84 

52 

75 
52 

63 
46 

94 

50 

93 

52 

82 
54 

80 
58 

72 
59 

92 
51 

84 

52 

64 
54 

66 
49 

82 
43 

63 

41 

84 

40 

85 
41 

83 
45 

64 
49 

63 
46 

77 
48 

74 
47 

79 
44 

67 
55 

91 
60 

92 
47 

96 
47 

92 
45 

64.3 
46.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
40 

88 
44 

78 
39 

64 
37 

96 
39 

86 
40 

87 
41 

89 
40 

84 
54 

63 
52 

86 
46 

8 1 
47 

60 
45 

83 
47 

80 
44 

84 
46 

85 
45 

87 
47 

69 
44 

75 
46 

84 
44 

66 
45 

93 
46 

64.1 
44.3 

lilC  SEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
43 

76 
38 

76 
41 

76 
36 

75 
36 

82 
40 

64 
36 

79 
43 

73 
37 

73 
40 

75 
40 

78 
41 

77 
43 

74 
39 

73 
36 

75 
35 

77 
33 

75 
32 

76 
39 

75 
41 

73 
36 

74 
39 

70 
41 

73 
33 

70 
39 

66 
43 

75 
35 

76 
34 

75 
35 

74.9 
36.3 

BURBANK   VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

82 
53 

85 
94 

80 
57 

74 
56 

79 
58 

86 
52 

65 
55 

81 
60 

60 
62 

75 
61 

82 
62 

61 
55 

78 
57 

78 
60 

76 

57 

79 
55 

81 
54 

79 
54 

80 

54 

78 
54 

81 
55 

78 
58 

78 
52 

60 
51 

84 
53 

93 
52 

99 
53 

98 
54 

92 
54 

87 
55 

62.4 
55.6 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

6 1 
50 

79 
46 

63 
47 

79 
52 

72 
56 

75 
50 

94 
47 

92 
47 

85 
51 

85 

57 

76 
58 

81 
51 

63 
52 

74 
51 

79 
52 

73 
52 

72 
45 

79 
50 

79 
5! 

8 1 
54 

61 
54 

63 
46 

76 
50 

87 
47 

8 1 
46 

91 
54 

94 
58 

96 

61 

99 
49 

92 
47 

82.8 
51.3 

Campc 

MAX 
MIN 

65 
39 

91 
30 

92 
41 

82 
49 

85 
31 

96 
38 

100 
41 

67 
42 

68 
39 

77 
48 

84 
44 

87 
45 

89 
45 

69 
43 

66 
40 

84 
33 

87 
33 

84 

29 

88 
36 

66 
41 

85 

40 

81 
37 

49 

61 
38 

82 
35 

62 
53 

85 
63 

91 
42 

40 

69 
39 

86.3 
40.6 

CANOOA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

8? 
52 

90 
90 

88 
96 

77 
57 

63 
61 

91 
50 

90 
51 

82 
59 

63 
60 

78 
61 

89 
61 

85 
53 

61 
60 

82 
60 

62 
54 

83 
50 

65 
50 

62 
51 

64 
52 

61 
50 

64 
51 

62 
56 

6 1 
49 

65 
47 

90 
52 

92 
50 

102 
54 

104 
50 

95 
49 

92 
50 

66.2 
53.5 

Chula  vista 

MAX 
MIN 

66 
60 

67 
61 

68 
61 

69 
63 

67 
62 

69 
62 

70 
99 

69 
61 

71 
62 

71 
63 

68 
64 

69 
64 

67 
62 

67 
62 

66 
63 

68 
62 

68 
62 

67 
58 

67 
56 

67 
61 

66 
61 

67 
60 

68 
61 

69 
56 

68 
56 

68 
55 

83 
59 

87 

61 

63 
57 

73 
62 

70.0 
60.6 

CLAREIOnT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

60 
54 

Bl 
99 

62 
56 

79 
55 

7  1 
56 

78 
51 

66 
50 

62 
56 

77 
60 

78 
59 

66 
59 

79 
53 

60 
57 

76 
60 

78 
56 

79 
54 

78 
54 

79 
49 

76 
51 

79 
54 

76 
54 

55 

68 
57 

73 
50 

52 

82 
48 

92 
57 

60 

58 

69 
51 

79.6 
54.6 

CORONA 

MAX 
MIN 

82 
50 

84 

90 

83 
53 

78 
51 

65 

57 

67 
49 

86 
52 

62 
57 

65 
56 

79 
59 

81 
60 

63 
52 

79 
57 

83 
57 

62 
54 

80 
51 

61 
50 

80 
46 

66 

46 

79 
49 

82 
50 

79 
56 

76 
56 

79 
47 

89 
52 

95 
56 

101 
66 

96 
53 

50 

88 
47 

64.1 
53.0 

Culver  city 

MAX 

MIN 

78 
57 

77 
97 

70 
61 

68 
65 

77 
62 

75 
53 

75 
59 

60 
63 

74 
65 

70 
63 

75 
65 

71 
63 

71 
63 

72 
62 

70 
61 

70 
61 

73 
59 

72 
59 

73 
59 

73 
59 

77 
58 

76 
58 

76 
S7 

74 
58 

74 
59 

93 
59 

99 
64 

95 
65 

63 
59 

74 
61 

76.2 
60.5 

cuvaha 

MAX 
MIN 

CUVAMACA 

MAX 
MIN 

75 
58 

71 
40 

81 
43 

62 
51 

60 
42 

72 
45 

87 
44 

85 
53 

83 
46 

79 
48 

80 
42 

64 
46 

61 
51 

81 
49 

78 
49 

76 
44 

74 
40 

75 
40 

74 
46 

76 
52 

79 
51 

74 
39 

74 
42 

61 
38 

7  1 
45 

73 
57 

72 
60 

74 
40 

41 

64 
42 

76.8 
46.1 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

84 

52 

81 
47 

69 
46 

89 
49 

78 
52 

62 
46 

101 
49 

98 
51 

85 
48 

92 
54 

79 
55 

67 
50 

90 
49 

85 

52 

83 
47 

62 
46 

82 
43 

81 

42 

62 
44 

85 
45 

64 

47 

85 
49 

70 

46 

77 
46 

66 
46 

87 

50 

69 
55 

93 
46 

96 
45 

95 
44 

85.9 
48.4 

El  capitan  dam 

MAX 
MIN 

86 
50 

86 
93 

67 
56 

65 
56 

79 
59 

65 
54 

92 
92 

90 
56 

61 
60 

80 
61 

67 
61 

66 
55 

84 
56 

64 

61 

82 
59 

65 
52 

65 
52 

69 
46 

65 
46 

84 
46 

65 
51 

83 
55 

78 
58 

77 
51 

62 
52 

86 
55 

99 
55 

102 
65 

101 
61 

97 
52 

85.7 
55.0 

elsinore 

MAX 

Mm 

55 

9 1 
49 

49 

67 
52 

69 
56 

101 
49 

97 
92 

67 
56 

65 
56 

56 

56 

52 

51 

5! 

56 

50 

50 

49 

45 

48 

49 

55 

54 

44 

46 

49 

45 

'JS 

46 

90 
42 

69.3 
So. 6 

ESCONQ I  DO 

MAX 

MIN 

81 
53 

61 
95 

78 
61 

72 
61 

80 
61 

65 
57 

64 

-56 

79 
61 

77 
62 

71 
60 

79 
61 

76 
56 

77 
60 

78 
60 

79 
61 

79 
57 

78 
57 

80 
59 

79 
50 

79 
58 

79 
56 

74 
58 

73 
58 

75 
50 

81 
56 

94 
52 

98 
52 

95 

52 

90 
52 

84 
54 

60.9 
56.7 

FQNTANA  KAISER 

MAX 
MW 

82 
55 

67 
95 

84 

96 

79 
57 

61 
59 

91 
55 

89 
61 

64 

60 

80 
61 

79 

60 

82 
60 

62 
57 

60 

60 

81 
60 

62 
57 

81 
54 

84 

53 

81 
51 

62 
54 

80 
53 

62 
56 

61 
59 

75 
58 

80 
53 

89 
56 

99 
77 

102 
82 

99 
64 

95 
62 

90 
56 

84.6 
58.6 

GILLESPIE  PIElC 

MAX 

Mm 

79 
56 

81 
97 

81 
64 

74 
64 

81 
63 

66 

58 

82 
60 

75 
63 

75 
59 

72 
62 

7B 
64 

79 
59 

78 
6? 

79 
63 

79 
63 

80 
56 

79 
58 

60 
56 

79 
53 

60 
60 

79 
99 

75 
57 

79 
61 

77 
53 

81 
59 

96 
91 

99 
52 

98 
53 

93 
52 

67 
98 

81.1 
58.6 

S*«  Ral*r«nc«  NoUt  FoUowiDg  Sl*Uon  Ind«i 
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DAILY  TEMPERATURES 

  SEPTEMbER  1973 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s  1 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

16  1 

1 

17 

18 

1 

19, 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

HEN5HAW  DAH 

MAX 

88 

83 

92 

94 

82 

62 

95 

97 

84 

90 

84 

8  7 

8 1 

90 

65 

85 

83 

8  5 

85 

83 

63 

72 

60 

86 

84 

66 

65,0 

MIN 

39 

37 

41 

44 

39 

39 

40 

41 

40 

45 

48 

44 

43 

41 

37 

32 

34 

33 

34 

37 

39 

41 

42 

42 

37 

39 

48 

36 

39.7 

IDVLLHUD  FIRE  OEPT 

MAX 

75 

82 

84 

79 

78 

90 

86 

84 

84 

80 

63 

84 

84 

80 

80 

80 

79 

80 

75 

77 

74 

61 

82 

62 

62 

60.5 

MIN 

42 

44 

43 

50 

42 

46 

49 

46 

52 

46 

48 

50 

49 

44 

43 

40 

40 

39 

44 

44 

40 

42 

38 

36 

39 

54 

52 

44 

45 

45 

44.7 

JULIAN  wVNOLA 

MAX 

82 

78 

85 

87 

94 

84 

82 

6  6 

8  5 

80 

80 

63 

80 

82 

80 

67 

76 

78 

77 

81 

92 

82.2 

MIN 

38 

36 

42 

43 

45 

45 

47 

50 

52 

50 

47 

43 

40 

41 

38 

45 

44 

44 

43 

46 

40 

45 

45 

49 

46 

50 

47 

44.6 

lACUNA  BEACH 

MAX 

7A 

75 

73 

70 

73 

74 

69 

72 

69 

72 

71 

71 

70 

71 

7 1 

72 

70 

73 

72 

72 

97 

97 

92 

84 

74 

75.0 

MIN 

52 

92 

90 

59 

50 

50 

49 

50 

53 

52 

50 

50 

51 

51 

54 

50 

51 

50 

52 

52 

54 

54 

72 

65 

55 

50 

53.0 

LA  MESA 

MAX 

78 

79 

7« 

74 

79 

83 

78 

75 

74 

71 

76 

75 

77 

77 

78 

77 

79 

76 

77 

78 

78 

74 

74 

76 

79 

95 

98 

90 

85 

79,0 

MIN 

57 

98 

62 

61 

61 

59 

59 

59 

60 

60 

62 

58 

59 

60 

61 

58 

57 

56 

55 

57 

59 

58 

58 

55 

57 

56 

60 

66 

57 

59 

58,8 

LDHPOC 

MAX 

71 

75 

68 

66 

66 

74 

73 

78 

80 

72 

71 

67 

64 

70 

67 

63 

7  1 

67 

66 

77 

76 

70 

70 

75 

87 

9? 

98 

91 

76 

66 

73.7 

MIN 

54 

46 

47 

54 

54 

54 

46 

55 

53 

52 

59 

54 

5? 

54 

53 

54 

55 

54 

54 

55 

49 

52 

51 

52 

52 

53 

55 

57 

50 

51 

52." 

LONG  BEACH  WSO  AP 

MAX 

75 

76 

75 

71 

76 

78 

71 

73 

74 

70 

77 

74 

71 

73 

75 

74 

74 

72 

73 

74 

74 

70 

75 

74 

80 

99 

100 

93 

65 

73 

76.7 

MIN 

61 

60 

65 

64 

60 

57 

63 

65 

66 

65 

62 

59 

63 

63 

60 

59 

58 

58 

58 

59 

60 

64 

59 

54 

56 

55 

59 

59 

57 

61 

60.4 

LOS  ANGELES  tiSD  AP 

MAX 

74 

73 

68 

66 

71 

72 

74 

78 

74 

71 

72 

66 

71 

72 

7 1 

71 

70 

70 

7 1 

74 

70 

73 

73 

72 

93 

93 

72 

7 1 

74.0 

MIN 

60 

60 

62 

62 

60 

57 

60 

65 

66 

65 

64 

63 

63 

63 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

60 

59 

58 

60 

59 

63 

65 

60 

56 

61.1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

79 

79 

72 

67 

75 

81 

79 

80 

77 

69 

7  8 

7 1 

73 

74 

76 

76 

76 

76 

75 

79 

70 

75 

76 

78 

95 

96 

86 

76 

78.0 

MIN 

61 

60 

62 

61 

61 

59 

61 

63 

65 

65 

64 

62 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

59 

60 

61 

63 

61 

56 

62 

62 

68 

69 

63 

61 

62.0 

MT  WILSON  2 

MAX 

MIN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

66 

70 

69 

66 

67 

69 

69 

70 

70 

66 

68 

70 

70 

66 

67 

68 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

97 

97 

64 

60 

69 

n.  J 

MIN 

62 

61 

62 

61 

60 

57 

61 

63 

63 

63 

62 

60 

61 

61 

63 

61 

59 

59 

59 

61 

62 

62 

61 

58 

57 

55 

65 

60 

59 

61 

60.7 

OCEANSIDE 

MAX 

75 

75 

74 

73 

76 

75 

74 

73 

75 

73 

75 

72 

69 

70 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

72 

75 

75 

94 

94 

86 

79 

72 

72 

75,5 

MJN 

56 

57 

59 

63 

62 

55 

60 

61 

63 

62 

64 

62 

60 

60 

50 

50 

60 

57 

57 

62 

61 

62 

5! 

56 

54 

60 

60 

43 

51 

62 

58.1 

OJAI 

MAX 

76 

76 

76 

7  I 

89 

86 

78 

76 

7  1 

80 

74 

74 

72 

71 

73 

77 

77 

78 

77 

73 

78 

90 

98 

97 

96 

90 

80,4 

MIN 

54 

52 

53 

58 

49 

50 

50 

55 

62 

60 

60 

59 

60 

55 

53 

53 

49 

50 

50 

54 

50 

49 

52 

59 

52 

52 

46 

53.6 

OXNARD 

MAX 

74 

74 

69 

67 

76 

74 

74 

7 1 

7 1 

7 1 

71 

72 

76 

8  2 

74.7 

MIN 

5B 

54 

57 

59 

59 

56 

58 

59 

65 

65 

64 

60 

57 

55 

57 

59 

57 

56 

56 

56 

52 

60 

55 

54 

51 

55 

63 

62 

53 

52 

57.5 

pai;omar  mt  OBSERVATDHV 

MAX 

66 

82 

86 

91 

65 

62 

79 

80 

80 

76 

61 

81 

76 

76 

77 

77 

77 

78 

79 

62 

76 

77 

77 

79 

8  1 

8  1 

79,5 

MIN 

54 

57 

53 

58 

56 

55 

57 

62 

6C 

52 

49 

52 

50 

52 

54 

52 

53 

49 

52 

45 

47 

54 

57 

54 

57 

57 

53.8 

PASADENA 

MAX 

81 

63 

83 

76 

79 

65 

85 

80 

80 

79 

61 

81 

8 1 

78 

79 

79 

61 

80 

80 

78 

82 

80 

76 

80 

64 

95 

9  4 

98 

9  3 

82.8 

J^IN 

55 

J5 

57 

58 

60 

54 

56 

60 

62 

60 

61 

56 

60 

60 

58 

56 

54 

54 

54 

56 

54 

60 

56 

52 

59 

59 

62 

60 

60 

58 

57.5 

POMONA  CAL  POLV 

MAX 

79 

el 

82 

79 

72 

60 

86 

83 

79 

79 

67 

81 

8C 

76 

78 

79 

78 

80 

80 

80 

76 

80 

70 

74 

78 

8  5 

95 

98 

97 

90 

80.7 

MIN 

52 

52 

56 

58 

59 

53 

54 

58 

60 

61 

61 

53 

56 

60 

SB 

53 

53 

53 

51 

53 

51 

56 

59 

49 

55 

52 

57 

61 

59 

53 

55.5 

RAMONA  SPAUlDING 

MAX 

85 

86 

84 

78 

83 

93 

91 

85 

80 

82 

83 

63 

64 

83 

83 

63 

65 

84 

84 

62 

8 1 

75 

80 

86 

92 

94 

99 

84.9 

MIN 

42 

44 

52 

57 

55 

42 

47 

54 

56 

58 

57 

46 

S'' 

56 

53 

44 

44 

35 

39 

47 

43 

52 

55 

40 

45 

49 

63 

54 

47 

44 

49.2 

REDLANDS 

MAX 

85 

86 

66 

77 

62 

92 

92 

63 

84 

84 

85 

80 

83 

82 

60 

85 

83 

85 

80 

63 

72 

75 

6 1 

93 

64.7 

MIN 

49 

!0 

49 

53 

55 

50 

51 

55 

55 

53 

57 

52 

55 

56 

50 

47 

46 

46 

48 

48 

50 

54 

54 

47 

50 

54 

51 

54 

53 

50 

51,4 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

MAX 

62 

85 

84 

82 

90 

89 

82 

83 

73 

62 

63 

61 

80 

80 

63 

82 

83 

83 

79 

80 

90 

92 

98 

83.9 

MIN 

53 

!2 

56 

57 

59 

52 

55 

55 

61 

61 

61 

55 

60 

60 

57 

53 

53 

52 

50 

52 

52 

59 

57 

50 

54 

52 

67 

52 

52 

50 

55.3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

84 

87 

66 

77 

83 

93 

91 

84 

65 

84 

85 

8  1 

80 

80 

61 

63 

82 

82 

62 

74 

76 

81 

9  1 

93 

96 

84.4 

1^ 

53 

53 

57 

58 

60 

52 

56 

61 

61 

62 

63 

55 

61 

61 

57 

53 

53 

51 

50 

52 

53 

60 

59 

50 

54 

55 

55 

56 

55 

51 

55.0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

85 

86 

86 

79 

62 

94 

95 

84 

65 

75 

65 

87 

82 

66 

63 

64 

67 

85 

87 

62 

85 

80 

77 

82 

90 

94 

99 

99 

95 

89 

86.4 

MIN 

54 

53 

SB 

57 

60 

54 

57 

60 

60 

61 

62 

56 

60 

60 

56 

53 

52 

50 

52 

54 

54 

60 

59 

55 

61 

54 

55 

55 

53 

56.2 

SANDBERG  WSO 

MAX 

70 

80 

84 

76 

74 

62 

77 

62 

63 

80 

85 

87 

8  I 

76 

76 

75 

78 

72 

71 

68 

75 

68 

58 

64 

70 

72 

78 

85 

85 

76,4 

MIN 

51 

55 

61 

53 

51 

58 

56 

55 

63 

60 

60 

65 

61 

57 

54 

53 

54 

50 

55 

51 

47 

49 

44 

43 

44 

52 

59 

65 

S4 

56 

55.0 

SAN  DIEGO  KSO  AP 

MAX 

72 

73 

75 

69 

75 

75 

70 

72 

72 

71 

74 

70 

70 

73 

73 

73 

73 

72 

7? 

73 

69 

/O 

71 

73 

74 

91 

93 

90 

8  1 

71 

;4.3 

MIN 

64 

63 

66 

63 

64 

63 

60 

63 

66 

64 

66 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

61 

62 

64 

63 

62 

64 

62 

62 

61 

65 

64 

63 

62 

63,3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

76 

82 

65 

82 

60 

89 

85 

75 

79 

60 

84 

82 

79 

78 

78 

78 

80 

60 

61 

78 

60 

75 

62 

81 

90 

90 

100 

98 

92 

9  1 

83.0 

MIN 

51 

52 

56 

58 

59 

51 

54 

56 

62 

66 

58 

53 

6C 

59 

56 

54 

51 

50 

51 

50 

51 

55 

53 

52 

50 

55 

50 

57 

52 

51 

54.5 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

82 

64 

79 

80 

65 

85 

81 

8 1 

76 

80 

62 

6C 

77 

80 

79 

61 

80 

81 

79 

82 

80 

76 

80 

63 

97 

100 

99 

93 

62.8 

MIN 

53 

54 

59 

59 

60 

53 

55 

61 

63 

62 

63 

55 

61 

61 

60 

56 

54 

5! 

5i. 

55 

53 

61 

56 

51 

61 

56 

56 

55 

55 

57 

57,1 

SAN  JACINTO 

MAX 

91 

95 

94 

65 

86 

105 

100 

93 

91 

81 

89 

92 

90 

93 

89 

90 

91 

90 

92 

69 

90 

76 

79 

87 

84 

97 

100 

99 

98 

93 

91,0 

MIN 

48 

47 

56 

54 

54 

46 

52 

57 

55 

57 

60 

51 

56 

57 

49 

46 

43 

41 

44 

46 

46 

54 

54 

43 

57 

56 

59 

53 

51 

47 

51.4 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

65 

67 

69 

66 

66 

74 

72 

69 

68 

72 

71 

64 

63 

66 

62 

68 

66 

69 

63 

68 

66 

64 

67 

67 

78 

89 

91 

90 

70 

62 

09.7 

MIN 

54 

54 

57 

57 

58 

56 

56 

60 

61 

56 

56 

57 

56 

57 

57 

57 

58 

56 

56 

57 

56 

55 

57 

57 

55 

60 

67 

68 

49 

51 

57.0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

76 

78 

78 

74 

76 

76 

79 

76 

69 

76 

76 

75 

72 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

75 

80 

98 

100 

97 

93 

84 

79.3 

MIN 

60 

60 

64 

62 

63 

56 

57 

62 

63 

64 

56 

62 

61 

62 

61 

57 

56 

57 

59 

62 

61 

56 

57 

58 

73 

60 

56 

59 

60,3 

SANTA  BARBARA 

MAX 

66 

69 

71 

67 

67 

68 

70 

68 

71 

69 

68 

73 

74 

68 

66 

63 

66 

67 

64 

66 

66 

69 

70 

72 

78 

72 

95 

95 

90 

69 

71.4 

MIN 

59 

53 

57 

60 

60 

54 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

59 

60 

59 

56 

57 

57 

56 

56 

54 

55 

56 

57 

56 

57 

59 

59 

58 

56.9 

SANTA   BARBARA    FAA  AP 

MAX 

69 

69 

65 

66 

67 

72 

66 

71 

66 

68 

71 

69 

65 

64 

63 

63 

67 

64 

66 

72 

68 

69 

78 

86 

76 

91 

94 

86 

66 

65 

71.0 

MIN 

54 

50 

53 

60 

53 

46 

49 

56 

57 

61 

61 

60 

60 

59 

53 

54 

50 

53 

55 

54 

55 

53 

52 

56 

51 

48 

46 

53 

55 

56 

54.2 

Santa  maria  nso  ap 

MAX 

7 1 

71 

66 

63 

68 

77 

76 

75 

76 

69 

72 

71 

64 

72 

63 

60 

71 

68 

67 

75 

74 

70 

71 

72 

86 

91 

96 

94 

59 

65 

72.8 

MIN 

52 

48 

49 

56 

53 

52 

49 

47 

51 

59 

56 

55 

55 

55 

55 

51 

46 

56 

55 

55 

49 

45 

54 

51 

51 

49 

49 

50 

49 

52 

51.8 

Santa  hdnica  pier 

MAX 

MIN 

Santa  paula 

MAX 

75 

75 

72 

71 

74 

80 

75 

78 

76 

76 

7! 

73 

75 

70 

70 

76 

71 

73 

72 

74 

74 

74 

71 

76 

89 

100 

97 

60 

74 

76.4 

MIN 

55 

50 

58 

59 

60 

49 

46 

60 

55 

62 

62 

51 

49 

50 

57 

54 

54 

53 

50 

50 

54 

52 

51 

51 

52 

58 

50 

55 

53 

52 

53.8 

SUN  city 

MAX 

87 

91 

91 

64 

83 

101 

97 

69 

85 

81 

65 

86 

86 

89 

86 

86 

67 

88 

89 

65 

66 

84 

77 

84 

69 

99 

96 

98 

97 

93 

88.5 

MIN 

51 

48 

56 

55 

54 

48 

51 

56 

56 

58 

57 

51 

55 

56 

49 

49 

48 

44 

46 

46 

49 

55 

54 

54 

52 

51 

58 

57 

58 

46 

52.3 

TORRANCE 

MAX 

76 

78 

74 

69 

76 

73 

74 

74 

75 

75 

71 

73 

74 

70 

•Jl 

73 

7  J 

7 1 

75 

75 

76 

76 

75 

94 

97 

94 

87 

75 

76.1 

MIN 

56 

97 

60 

60 

61 

55 

>4 

63 

63 

63 

63 

59 

62 

62 

61 

57 

58 

56 

55 

56 

61 

61 

56 

58 

60 

56 

64 

62 

56 

57 

59.1 

TUJUH64 

MAX 

82 

86 

85 

73 

61 

90 

89 

61 

61 

72 

64 

84 

84 

80 

80 

76 

80 

79 

80 

80 

81 

70 

77 

84 

86 

93 

95 

94 

90 

86 

82,8 

MIN 

52 

50 

54 

54 

54 

52 

56 

58 

57 

58 

56 

54 

56 

56 

51 

50 

45 

48 

51 

51 

53 

52 

52 

49 

50 

62 

66 

60 

57 

54 

53.9 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

77 

78 

61 

78 

72 

78 

80 

79 

79 

77 

71 

77 

79 

79 

71 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

79 

75 

76 

76 

82 

99 

102 

96 

87 

79,8 

MIN 

57 

94 

51 

60 

61 

52 

54 

56 

64 

62 

64 

60 

55 

61 

61 

55 

52 

52 

52 

54 

54 

61 

59 

50 

53 

50 

55 

54 

52 

52 

55,9 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

MIN 

Se*  RaI*raQc«  Not«i  FoUowlog  Slation  Indvx 
-    20  - 


DAILY  TEMPERATURES 

C1LIF0RNI4 

 icPrtHteo 

Day  ol  Monlh  J, 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

8 

9 

1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

Lf  c  L  a 

MIN 

73 
56 

75 
56 

67 
59 

65 
59 

71 
60 

75 
56 

74 
58 

76 
61 

73 
63 

69 

61 

70 
63 

72 
98 

67 
99 

68 
59 

66 
58 

69 
96 

72 
55 

69 
56 

J  . 

66 
54 

68 
94 

74 

57 

69 
59 

71 
55 

70 
59 

72 
57 

95 
62 

93 
66 

86 
64 

60 
64 

72 
56 

'3.1 
58.9 

UPL4>(0  3  N 

MAX 

MIN 

ao 

*9 

86 
48 

82 

51 

76 
52 

79 
54 

68 

SO 

85 
96 

76 
55 

79 
56 

72 
57 

80 
58 

79 
91 

78 
94 

79 
56 

78 
51 

76 
46 

81 
46 

79 
44 

81 
47 

77 
48 

80 

76 
55 

74 
59 

76 
47 

83 
49 

92 
56 

94 
5q 

94 

90 
57 

95 
52 

81.4 

VISTl  2  NNE 

MAX 
MIN 

76 
52 

77 
53 

75 
60 

70 
59 

76 
60 

77 

54 

77 
55 

74 
60 

74 
61 

69 
59 

75 
65 

73'  73 
581  56 

73 
58 

75 
61 

7« 

56 

74 
56 

74 
54 

75 
53 

74 
59 

73 
57 

74 
55 

73 
96 

74j  76 
531  56 

96 
54 

96 
56 

94 
59 

88 
55 

61 
53 

77.1 
57.0 

H4RNER  SPRINGS 

MAX 

MIN 

97 
*! 

91 
3' 

93 
41 

92 
44 

90 
34 

98 
41 

95 
45 

93 
47 

92 
46 

90 
40 

91 
42 

91 
44 

91 
48 

92 
46 

90 
42 

68 
36 

87 
34 

86 
33 

87 
39 

80 
42 

83 
44 

80 
36 

81 
45 

60 
39 

85 
37 

65 
46 

66 
54 

93 
43 

96 
42 

67 
44 

69.0 
41.9 

YORBA  LIND* 

•            •  • 

MAX 
MIN 

61 
52 

83 
53 

81 
52 

72 
58 

81 
61 

84 
51 

60 
52 

8 1 
60 

79 
63 

66 

60 

80 
62 

80 
53 

77 
60 

77 
61 

79 
60 

79 
51 

79 
53 

79 
51 

79 
50 

79 
52 

61 
52 

72 
61 

77 
57 

77 
49 

68 
52 

101 
55 

103 
67 

96 

60 

90 
54 

82 
54 

81.6 
55.9 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

102 
76 

100 
72 

103 
76 

107 
69 

104 
77 

107 
82 

108 
78 

105 
73 

97 
78 

100 
78 

104 
79 

106 
79 

107 
6C 

104 
74 

96 

70 

95 
68 

96 
70 

96 
68 

100 
69 

96 
71 

96 

70 

99 

70 

96 
70 

95 
69 

93 
67 

89 
76 

94 

64 

93 
64 

101 
67 

96 
66 

99.6 
72.2 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

6° 

90 
54 

93 
54 

56 

95 

51 

96 
58 

101 
56 

99 
60 

92 
58 

94 

57 

94 
54 

96 
59 

97 

60 

98 
60 

91 
54 

92 
56 

91 
50 

92 

50 

94 
50 

93 
63 

89 
57 

90 
59 

89 
52 

65 

51 

83 
51 

64 
54 

86 
46 

94 

47 

94 

SO 

95 
52 

92.6 
54.6 

BGAU^'ONT  I  E 

MAX 
MIN 

83 
53 

89 
51 

89 
54 

66 
53 

81 

54 

97 
51 

95 
59 

87 
53 

68 
52 

82 
55 

85 
54 

88 
55 

87 
64 

87 
55 

84 
49 

84 

49 

88 

47 

84 

45 

87 
50 

62 
53 

85 
51 

61 
54 

73 
53 

80 
49 

84 

47 

62 
67 

B7 
69 

99 
96 

94 
56 

91 
51 

66.2 
53.3 

bISHCiR  WSQ  AP 

MAX 
MIN 

89 

50 

86 
46 

87 
45 

92 
44 

92 
47 

97 
48 

97 
46 

83 
54 

88 
51 

66 
52 

90 
46 

95 
49 

93 

50 

90 
49 

69 
46 

89 
45 

89 
45 

90 
43 

89 
44 

68 
44 

86 
45 

86 
43 

78 
46 

81 
37 

76 
48 

81 
39 

87 
39 

66 

39 

66 

41 

86 

43 

87.9 
45.5 

MAX 
MIN 

101 
68 

102 
60 

1  04 
61 

106 
61 

107 
67 

111 
60 

111 
59 

103 
67 

101 
62 

99 
66 

106 
64 

107 
65 

104 
73 

104 

107 
67 

104 
61 

103 
60 

101 
60 

101 
65 

101 
62 

100 
62 

100 
64 

92 
66 

95 
56 

92 
60 

91 
63 

95 
62 

101 
96 

103 
97 

103 
58 

101.9 
62.6 

BtVTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

103 
70 

101 
TO 

105 
70 

108 
68 

108 
74 

107 
68 

111 
66 

101 
71 

100 
70 

99 
71 

105 

70 

106 
73 

103 
78 

103 
72 

106 
72 

103 
67 

103 
66 

99 
65 

99 
61 

102 
67 

98 
70 

101 
67 

94 

71 

95 
66 

94 
66 

92 
68 

95 
68 

96 

62 

101 
61 

102 
62 

101.4 
68,4 

BDRREGil  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

61 

99 
59 

99 
6C 

103 
70 

104 
60 

104 
62 

108 
72 

112 
68 

101 
68 

99 
67 

67 

103 
69 

107 
69 

100 
66 

103 
67 

100 

65 

101 
58 

100 
56 

102 
61 

99 
62 

102 
62 

98 
63 

98 
60 

88 
54 

94 

60 

95 
67 

96 
66 

99 
69 

99 
64 

103 
63 

100.  3 
63.8 

8RAWLEY  2  Sh 

MAX 
MIN 

105 
68 

104 
60 

1  01 
64 

105 
67 

105 
66 

104 
66 

107 
65 

109 
65 

102 
67 

99 
68 

96 
66 

104 
69 

107 

7C 

101 
68 

100 
65 

103 
59 

101 
59 

10! 
58 

100 
58 

96 
61 

99 
63 

97 
64 

97 
97 

91 
59 

92 
63 

95 
59 

95 

63 

97 
96 

100 
60 

102 
61 

100.6 
63.2 

Cant  I  l 

MAX 
MIN 

95 
65 

93 
54 

96 
57 

99 
53 

94 
53 

104 
61 

97 
67 

91 
68 

95 
66 

97 

60 

96 
59 

98 
59 

100 
60 

101 
59 

93 
54 

94 
52 

94 
51 

92 
54 

94 

56 

85 
68 

9? 
54 

91 
54 

77 
61 

80 
60 

89 
59 

84 
47 

92 
46 

94 
48 

96 
50 

98 
47 

93.3 
56.7 

oaccett  paa  airport 

MAX 
MIN 

93 
70 

91 
63 

96 
64 

100 
68 

93 
62 

101 
66 

103 
67 

92 
67 

92 
67 

95 
62 

95 
67 

99 

70 

101 
72 

96 
66 

93 
64 

94 

63 

94 

60 

91 
62 

94 

63 

90 
69 

90 
64 

93 
65 

80 
63 

88 
57 

83 
58 

84 
57 

86 
53 

94 
60 

95 
64 

95 
66 

'3.1 
64.0 

death  valley 

MAX 
MIN 

108 
77 

105 
79 

108 
70 

110 
73 

109 
83 

110 
73 

112 
76 

112 
81 

103 
78 

104 
78 

107 
75 

110 
77 

111 
78 

112 
65 

107 
75 

104 
80 

104 
72 

102 
7J 

104 
73 

105 
80 

103 
7^ 

104 
72 

104 
78 

96 
69 

93 

71 

95 
73 

100 
67 

100 
64 

102 
63 

103 
64 

104.9 
74.3 

DEEP  SPRINGS  CClLECE 

MAX 
MIN 

85 
56 

77 
4? 

83 
43 

87 

46 

85 
48 

69 
48 

92 
47 

85 

80 
44 

80 
48 

65 
47 

87 

48 

87 

50 

86 

52 

83 

49 

63 
44 

82 
46 

62 
42 

83 
45 

61 
49 

Bo 
51 

78 
43 

79 
43 

75 
34 

72 
43 

79 
42 

78 
36 

82 
41 

82 
42 

81 
44 

82.0 
45.9 

Eagle  mountain 

MAX 
MIN 

101 
76 

99 
76 

97 
72 

101 
75 

104 
77 

101 
79 

104 
78 

107 
81 

100 
76 

98 
75 

97 
77 

102 
81 

103 
78 

99 
77 

100 
76 

99 
71 

98 
72 

99 

71 

98 
72 

97 
74 

97 
75 

96 
71 

99 

70 

90 
66 

91 
68 

90 

72 

90 
74 

93 
68 

96 
71 

99 
71 

98.0 
74.0 

El  CENTRO  2  SSVi 

MAX 
MIN 

103 
63 

lol 

60 

105 
64 

106 
67 

105 
6b 

107 
62 

1 1 1 
65 

110 
61 

105 
67 

99 
68 

105 
68 

107 
70 

106 
71 

101 
69 

103 
69 

103 
63 

104 
59 

102 
59 

101 
61 

100 
63 

99 
64 

98 
66 

99 
50 

101 
60 

94 
62 

95 
56 

97 
57 

100 
60 

102 
63 

104 
63 

102.4 
63.3 

El  mirage  field 

MAX 
MIN 

87 
53 

B6 
49 

87 
48 

88 
48 

87 
39 

Bt 
52 

92 
48 

95 
54 

85 
49 

86 
50 

86 
50 

69 
53 

92 
53 

91 
46 

67 
44 

86 
48 

66 
41 

86 
40 

86 
47 

88 
55 

80 
44 

82 
48 

63 
51 

76 
43 

79 
46 

80 
45 

77 
43 

83 
44 

89 
45 

91 
46 

65.9 
47.4 

Fairmont 

MAX 
MIN 

81 
59 

75 
60 

86 
5K 

90 
63 

81 
53 

82 
53 

96 

71 

89 
67 

86 
64 

87 
62 

87 
60 

90 
62 

92 
67 

66 
60 

8l 
60 

60 
58 

76 
55 

66 
55 

81 
62 

83 
63 

72 
59 

66 
59 

72 
58 

63 
50 

70 
48 

75 
55 

77 
55 

62 
58 

90 
62 

90 
66 

62.5 
59.4 

GOLD  RJCK  Ranch 

MAX 
MIN 

103 
71 

102 
73 

106 
71 

106 
71 

106 
72 

106 
69 

110 
69 

103 
71 

101 
78 

97 
73 

105 
70 

101 
77 

101 
76 

103 
78 

102 
74 

102 
72 

101 
66 

98 

70 

99 
65 

99 
71 

98 
67 

98 
71 

91 
66 

92 
61 

92 
62 

92 
63 

95 

73 

102 
65 

100 
64 

97 
69 

100.3 
70.0 

haiwee 

MAX 
MIN 

69 
59 

86 
57 

89 
54 

67 
54 

90 
58 

88 
58 

95 
56 

95 
61 

62 
59 

87 
58 

86 
56 

89 
>8 

93 
60 

91 
60 

88 
54 

64 

54 

85 
55 

84 

51 

86 

53 

85 
54 

89 
57 

85 
58 

86 
95 

78 
48 

81 
43 

75 
50 

80 
51 

69 
49 

66 
50 

87 
49 

86.2 
54.8 

HAVFIELO  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

99 
62 

96 
67 

97 
60 

100 
62 

102 
66 

99 
71 

103 
62 

107 
68 

99 

77 

96 
68 

97 
67 

100 
70 

103 
68 

98 
70 

99 
66 

98 
58 

98 
58 

97 
56 

98 
58 

97 
61 

98 
68 

95 
59 

94 
65 

89 
59 

90 
61 

69 
73 

87 
75 

90 
96 

98 

57 

100 
57 

97.1 
64.2 

Imperial 

MAX 

MIN 

101 
73 

100 
65 

lOJ 
68 

105 

70 

103 
74 

105 
68 

110 
71 

101 
69 

98 
71 

98 
72 

104 

70 

105 
73 

101 
72 

100 
70 

102 
71 

100 
66 

100 
64 

99 
69 

96 
61 

99 
66 

97 
66 

98 
69 

90 
68 

92 
60 

93 
67 

93 
63 

95 

62 

101 
69 

102 
65 

100 
65 

99.  8 
67.8 

Imperial  faa  ap 

MAX 
MIN 

101 
71 

100 
62 

103 
64 

104 

70 

104 
73 

104 
64 

111 
68 

100 
70 

98 

70 

98 
71 

103 
70 

106 
71 

102 
73 

100 
68 

102 
70 

100 
64 

100 
60 

99 
65 

97 
60 

99 
63 

97 
65 

97 
67 

90 
66 

92 
60 

94 

64 

94 

60 

95 

56 

98 

60 

101 
64 

100 
64 

99.6 
65.8 

INDEPEnoENCE 

MAX 
MIN 

9? 
57 

91 
52 

86 
53 

92 
52 

91 
53 

91 
56 

95 
56 

98 
57 

84 
55 

87 
55 

88 
55 

94 
55 

93 
55 

93 
55 

86 
52 

87 
52 

88 
53 

87 
52 

69 
51 

88 
52 

90 
52 

86 
54 

89 
96 

82 
45 

84 
46 

60 
46 

82 
45 

86 
46 

88 
48 

87 
49 

68.5 
52.2 

INDIJ  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

104 
65 

101 
75 

103 
69 

106 
73 

103 
71 

104 
72 

110 
77 

107 
73 

105 
66 

103 
71 

100 
65 

106 
76 

109 
68 

99 

70 

100 
71 

103 
69 

102 
73 

101 
76 

101 
70 

98 
66 

99 
74 

100 
72 

99 
69 

89 
66 

93 
68 

96 
61 

96 
64 

99 
63 

100 
66 

104 
64 

101 .2 
69.3 

INVOKERN 

MAX 
MIN 

95 
50 

93 
J3 

95 
54 

98 
52 

97 
54 

102 
56 

103 
54 

92 
63 

92 
61 

94 

58 

96 
56 

100 
97 

98 

60 

95 
56 

91 
51 

93 
53 

93 
50 

92 
47 

95 

50 

90 

91 
50 

93 
52 

67 

61 

87 
46 

85 
60 

86 
54 

9o 
43 

93 
48 

95 
52 

94 

40 

93.6 
53.1 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

103 
7« 

lOl 
76 

99 
74 

103 
70 

105 
73 

104 
73 

104 
74 

109 
75 

100 
79 

99 

79 

100 
75 

101 
74 

106 
75 

104 

75 

103 
73 

102 
69 

100 
69 

101 
69 

98 
66 

101 
67 

100 
69 

98 
68 

100 
68 

89 
66 

93 
67 

90 
70 

68 

70 

97 
64 

97 
65 

102 
66 

99.9 
70.9 

LAKE  AHROmHEAD 

MAX 

MIN 

69 
53 

79 
47 

80 
51 

76 
52 

72 
47 

86 
48 

67 
50 

80 
47 

76 
49 

62 
49 

82 
49 

60 
91 

78 
53 

74 
55 

72 
52 

72 
51 

75 

50 

74 
44 

74 
48 

74 
46 

76 
45 

75 
44 

62 
44 

72 
39 

69 
42 

72 
50 

76 
50 

60 
46 

76 
48 

76 
50 

76.  1 
48.4 

LUCEliNt  VALLEY 

MAX 

Mm 

88 
55 

88 
91 

91 
56 

89 
54 

65 
50 

96 

50 

96 
54 

90 
55 

92 
53 

96 
46 

92 
56 

96 
55 

96 
52 

97 
50 

66 
52 

90 
52 

97 
42 

89 
44 

90 
46 

92 
52 

68 
51 

89 
49 

61 
93 

79 
45 

63 
34 

85 
34 

90 
32 

89 
34 

88 
36 

91 
38 

90.0 
47.8 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MW 

106 
67 

104 
69 

106 
72 

105 
73 

105 
72 

106 
76 

110 
79 

102 
65 

103 
70 

103 

105 

106 

104 

101 

101 

101 

99 

107 

97 

96 

99 

96 

96 

92 

98 

98 

98 

99 

101 

98 

101*5 

HITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

85 

64 

84 

62 

89 
64 

90 
64 

93 
65 

96 
74 

94 
73 

91 
69 

62 
65 

85 
64 

86 
69 

92 
72 

89 

7c 

67 
64 

84 

67 

86 
61 

85 
65 

64 

65 

83 
62 

63 
62 

83 
59 

61 
63 

80 

76 
55 

74 
58 

72 

62 
60 

84 

63 

68 

86 
66 

65.3 

MClJAVE 

MAX 

MIN 

87 

64 

87 
55 

88 
55 

91 
54 

90 
51 

67 

62 

97 
62 

90 
60 

86 
59 

89 
59 

91 
61 

93 
63 

95 
62 

95 
66 

68 
56 

88 

56 

89 
54 

91 
59 

85 
58 

65 
58 

78 
59 

87 
56 

68 

36 

75 
52 

72 
42 

81 
51 

89 

90 

90 
55 

92 
56 

87.0 
56.4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

79 
56 

76 
52 

77 
51 

84 
54 

89 
57 

85 
53 

93 
57 

85 
55 

78 
52 

80 
52 

83 
55 

63 
55 

89 

61 

69 
58 

61 
56 

62 
57 

83 
50 

85 
59 

82 
5(1 

82 
54 

82 
58 

80 
51 

78 
47 

76 
42 

72 
47 

72 
47 

69 

50 

75 
46 

64 

50 

83 
52 

81.2 
52. 8 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MAX 

Mm 

69 
*3 

66 
SB 

68 
36 

68 
38 

70 
45 

72 
43 

79 
39 

68 
38 

67 
37 

63 
37 

S«> 

68  69 
37  39 

UUrcBca  N 

7o|    72  70 
37     37  38 

>!•«  roUowlBg  Suuoa  lnd*x 

68 
32 

67 
39 

75 
39 

65 
48 

72 
36 

65 
37 

69 
35 

66 
36 

69.0 
31.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0RNI4 

SEPTPMBEP  1973 


Station 

< 

1 

2 

3 

4  1 

 '■ 

S 

E 

7js 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

— ^ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Meeni EC    caa  AiBDnaT 

100 

96 

102 

106 

105 

105 

108 

96 

96 

99 

100 

105 

105 

102 

102 

99 

99 

97 

100 

99 

98 

91 

92 

88 

87 

93 

97 

99 

102 

99.0 

MIN 

76 

75 

^* 

75 

78 

73 

78 

7; 

69 

70 

70 

^' 

63 

59 

65 

71.2 

palmdale 

84 

92 

99 

94 

88 

98 

94 

92 

92 

95 

96 

91 

91 

88 

87 

90 

68 

89 

87 

88 

88 

77 

63 

82 

83 

69 

94 

95 

92 

90.3 

MIN 

56 

5* 

58 

52 

58 

'48 

56 

54 

54 

58 

62 

54 

55 

5 1 

43 

^' 

49 

56 

53.9 

palhdale  faa  airport 

86 

91 

99 

91 

90 

99 

'48 

92 

9; 

92 

94 

97 

94 

91 

90 

90 

92 

69 

93 

82 

91 

84 

71 

83 

60 

83 

86 

94 

95 

93 

90.1 

MIN 

60 

91 

59 

46 

55 

^' 

54 

59 

54 

49 

" 

56 

55 

45 

46 

47 

43 

46 

55 

52.1 

Dai  u  CDBfkiftC 

100 

102 

109 

102 

99 

113 

111 

105 

10; 

99 

106 

108 

103 

102 

101 

101 

102 

99 

96 

100 

100 

98 

89 

94 

96 

99 

99 

100 

105 

101 

101.2 

MIN 

6« 

6' 

68 

64 

59 

62 

68 

67 

67 

68 

69 

65 

62 

60 

56 

59 

61 

6n 

65 

59 

58 

61 

6 1 

62 

63 

62.5 

DaDi/CD  fiCCED\fnlD 
rARRtK  RCaCKVUlK 

102 

99 

100 

105 

108 

lOS 

106 

108 

IOC 

100 

99 

101 

106 

102 

100 

102 

100 

102 

100 

100 

100 

99 

101 

90 

91 

88 

88 

95 

100 

102 

100,0 

MIN 

73 

75 

76 

77 

70 

64 

67 

7 1 

68 

73 

72.9 

KAnDsSJKw 

89 

87 

88 

93 

89 

96 

95 

88 

87 

90 

92 

95 

94 

89 

67 

88 

86 

86 

90 

84 

86 

89 

73 

79 

77 

79 

89 

90 

90 

87.6 

MIN 

61 

59 

62 

65 

55 

60 

65 

65 

64 

66 

62 

64 

66 

63 

58 

55 

55 

6C 

63 

59 

56 

56 

54 

59 

60 

62 

60 

62 

60.3 

TucDMAi     Caa  ad 

100 

102 

105 

102 

nc 

108 

103 

99 

98 

104 

107 

99 

98 

100 

99 

99 

IOC 

97 

97 

97 

93 

90 

92 

95 

95 

96 

99 

102 

98 

99.6 

MIN 

'2' 

72 

67 

69 

68 

66 

63 

69 

69 

7  J 

68 

62 

70 

7  J 

69 

68 

96 

59 

60 

65.9 

TR0N4 

97 

97 

97 

101 

96 

103 

106 

93 

93 

96 

98 

102 

101 

98 

95 

93 

95 

9« 

96 

97 

96 

95 

94 

89 

67 

86 

69 

96 

97 

96 

95.8 

MIN 

61 

63 

63 

63 

68 

65 

59 

62 

62 

61 

61 

90 

58 

61.0 

TyEMTVNTNC    DAI  MC 

96 

93 

92 

101 

99 

102 

106 

105 

95 

96 

97 

100 

102 

99 

97 

96 

98 

97 

97 

96 

99 

99 

94 

93 

90 

89 

69 

94 

97 

98 

96.5 

MIN 

59 

70 

61 

62 

66 

68 

67 

62 

63 

60 

59 

60 

62 

60 

59 

" 

64 

59 

9  2 

59 

61.6 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

sa 

88 

92 

88 

66 

97 

97 

101 

89 

88 

92 

92 

90 

87 

87 

69 

89 

86 

86 

66 

88 

79 

61 

77 

89 

90 

91 

91 

88.6 

MIN 

46 

39 

46 

44 

50 

47 

49 

42 

39 

45 

45 

44.6 

vkthrville  puhp  plant 

MAX 

ss 

83 

91 

94 

89 

89 

96 

100 

92 

90 

92 

93 

96 

93 

89 

69 

69 

91 

69 

90 

69 

8S 

83 

74 

64 

60 

82 

67 

93 

91 

89.0 

MIN 

54 

92 

59 

54 

43 

52 

51 

54 

50 

54 

52 

55 

56 

53 

48 

49 

49 

46 

50 

51 

52 

52 

52 

46 

49 

50 

47 

46 

50 

46 

50.5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

59 

61 

60 

59 

60 

62 

68 

66 

56 

57 

56 

59 

64 

64 

63 

61 

62 

63 

60 

62 

58 

61 

56 

48 

51 

51 

60 

63 

59 

62 

59.7 

MIN 

33 

26 

29 

33 

30 

32 

39 

26 

25 

29 

28 

32 

33 

32 

29 

28 

29 

30 

33 

34 

25 

34 

29 

32 

16 

25 

28 

28 

26 

29 

29.5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

44 

4' 

59 

52 

50 

50 

58 

54 

49 

48 

46 

49 

53 

52 

52 

53 

52 

59 

60 

59 

51 

52 

46 

36 

42 

50 

52 

53 

49 

53 

50.9 

MIN 

32 

33 

39 

31 

30 

31 

40 

33 

28 

26 

28 

31 

35 

33 

31 

32 

33 

32 

36 

40 

32 

32 

.  9 

21 

10 

35 

33 

35 

29 

26 

30.0 

WILDROSE  RANCER  STA 

MAX 

84 

87 

88 

90 

94 

94 

93 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

88 

85 

89 

85 

84 

85 

84 

64 

63 

80 

75 

79 

75 

77 

62 

86 

68 

85.9 

MIN 

60 

53 

57 

57 

59 

59 

59 

57 

60 

57 

56 

56 

59 

54 

49 

50 

49 

49 

49 

48 

56 

54 

45 

44 

50 

51 

50 

51 

57 

44 

53.3 

Day  o(  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


S««  B*f«r*nc*  Not**  FoUowlAg  Slalion  Ind*x 
-  22  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine ,' 

jnset 

lant 
rion 

Average 

lion  of 
;t  mile 

of 

t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
PACIFIC 

o> 

o> 

> 

Percent  of 
Possible  sun 

V) 

1      'i-  0 
0)   0)  — 
0)  >  fl) 

»l 

ae  O 

"5  " 

in  «> 
O  Q. 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
o 

o 

o- 

o 
•o 

- 1 

2.00 
and  0 

Total 

Avera 
sky  cc 
sunris 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

34 

3.4 

7.5 

2U  + 

31 

04 

61 

43 

28 

46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.9 

BISHOP  WSn  AP 

m 

20 

11 

m 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.7 

BLUE  CA^YGN  WSD  AP 

20++ 

21 

19 

39 

- 

0 

1 

3 

0 

1 

0 

5 

2.6 

EUREKA  WSn  CI 

m 

32 

NW 

01 

" 

- 

0 

2 

3 

2 

0 

0 

7 

60 

5.8 

FRESNO  WSn  AP 

30 

3.5 

5.4 

20 

NW 

24  + 

85 

50 

32 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

1.2 

LONG  BEACH  WSO  AP 

23 

2.6 

6.2 

21++ 

11 

26 

70 

56 

51 

08 

4 

0 

(' 

0 

0 

0 

4 

5.1 

LDS  ANCELfS  WSD  AP 

24 

4.4 

7.0 

23  % 

W 

05  + 

84 

68 

68 

b2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5.3 

LOS  ANGFLES  CIVIC  CENTER 

" 

15 

sw 

05 

" 

- 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

64 

4.3 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

3 

0.6 

3.9 

m 

72 

47 

34 

58 

1 

2 

0 

2 

0 

0 

5 

OAKLAND  WSO  AP 

28 

6.3 

B.9 

23++ 

34 

09 

91 

81 

73 

90 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

4.3 

RED  BLUFF  WSD  AP 

20 

0.9 

9.3 

30 

SE 

19 

62 

44 

29 

50 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

92 

2.2 

SACRAMEMTfi  WSn  AP 

22 

3.9 

7.8 

25 

N 

08 

77 

50 

32 

65 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

92 

2.1 

SANDBERG  WSO 

34 

5.3 

12.4 

45  +  + 

35 

24 

35 

m 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.8 

SAN  DIEGO  WSD  AP 

28 

4.3 

5.0 

19 

NW 

05 

71 

61 

60 

70 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

53 

5.5 

SAN  FRA-^CISCO  WSO  AP 

29 

8.3 

26++ 

30 

29 

84 

66 

62 

77 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

3  9 

S  F  FEDERAL  BLDT,  CI 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

It 

46 

SANTA  ^ARIA  WSO  AP 

66 

65 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

4.2 

STDCKTD^J  wSn  AP 

29 

6  ft 

e.9 

21++ 

35 

25 

79 

54 

35 

68 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.3 

%  PEAK  CUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

C4LIFCRMA 
SEPTBKBER  1973 


J3 

01 

Day  of  month 

ge 

Station 

■s. 

V 

Q 

(CM) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avera 

BRAWLEV  2  Sw 

10 

MAX 
MIN 

8J 
73 

S3 
75 

8<i 
75 

85 
76 

65 
76 

85 
75 

86 
74 

86 
74 

89 
77 

90 
78 

90 
7B 

90 
76 

90 
79 

90 
79 

90 
77 

86 
74 

86 
74 

85 
74 

86 
74 

67 
76 

87 
76 

86 
76 

82 
75 

96 
75 

90 
75 

76 
72 

76 

70 

80 
70 

82 
71 

82 
72 

65.2 
74.9 

20 

MAX 
MIN 

50 

9A^ 

en 

80 

80 

SO 

80 

80 

80 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

60 

79 

79 

.79 

79 

79 

79 

79 

79 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

79.1 

100 

9AI' 

SI 

81 

81 

81 

81 

81 

60 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

80 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

78 

79 

79 

79 

79 

79.8 

Davis     wsh  exp  farm 

(  INI 

<l 

MAX 
MIN 

91 
7* 

S9 
T> 

9* 
75 

9* 
76 

91 
7« 

89 
72 

92 
75 

90 
76 

69 
77 

96 
76 

92 
75 

92 
75 

92 
74 

89 
72 

86 
71 

88 
70 

68 
70 

86 
72 

89 
74 

67 
75 

88 
72 

68 
72 

76 
66 

84 

70 

81 
68 

80 
70 

86 
70 

87 
71 

89 
72 

82 
70 

86.2 
72.6 

FRESNO  hSQ 

2 

MAX 

MIS 

113 
72 

115 
73 

Ul 
73 

113 
73 

109 
73 

109 
70 

no 

71 

111 
70 

113 
72 

111 
73 

109 
71 

112 
73 

111 
74 

106 
71 

109 
69 

107 
69 

106 
66 

103 
68 

106 
70 

104 
71 

106 
67 

94 

67 

97 
65 

102 
64 

99 
64 

105 
65 

108 
66 

108 
67 

106 
66 

104 
68 

107.6 
69.5 

MAX 
MIN 

101 
82 

102 
83 

100 
83 

101 
82 

99 
62 

99 
81 

99 
81 

99 
60 

100 
62 

100 
82 

96 
81 

100 
82 

100 
82 

96 
61 

98 
79 

97 
79 

95 
78 

96 
78 

97 
79 

95 
60 

95 
77 

69 
77 

90 
75 

91 
73 

90 
73 

93 
74 

95 
75 

95 

77 

96 

77 

93 
78 

96.7 
79.1 

e 

MAX 
MIN 

93 
85 

9* 
8<> 

93 
85 

93 
e<t 

91 
64 

91 
82 

91 
82 

91 
62 

92 
62 

91 
63 

91 
62 

91 
92 

91 
83 

90 
82 

90 
81 

89 
81 

98 
60 

89 
80 

69 
80 

86 
61 

68 
79 

94 
79 

63 
77 

83 
75 

83 
75 

85 
75 

87 
77 

87 
79 

88 
76 

86 
79 

89.0 
80.6 

20 

6Af 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

64 

84 

84 

84 

84 

63 

64 

63 

63 

83 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

80 

79 

79 

79 

79 

60 

80 

82.7 

1.0 

62 

83 

83 

82 

82 

82 

62 

62 

82 

82 

81 

62 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

60 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

76 

80.7 

; 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ClLIFORNIt 
SEPTEMSER  1973 


Day 

Oi  Monib 

St&tion 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

B 

9 

10 

U 

12 

11 

U 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

lUTLf R  VALl (1  RANCH 

EVIP 

.17 

.20 

.24 

.23 

.19 

.19 

.16 

.15 

.25 

.22 

.18 

.19 

.11 

.09 

.15 

.10 

20 

.15 

.07 

.00 

.04 

.10 

.01 

.07 

.03 

.10 

.11 

.10 

.06 

.07 

3^67 

13 

i> 

^' 

12 

flf 

14 

11 

1 6 

21 

1 6 

c 

16 

19 

14 

13 

7? 

19 

hi 

1 

1* 

362 

77 

85 

83 

84 

62 

77 

P 

82 

85 

99 

60 

76 

74 

72 

79 

79 

78 

78 

68 

77 

7r 

rZ 

f  A 

2 

72 

f  M 

47 

46 

4fi 

49 

50 

92 

56 

*fl 

47 

51 

54 

93 

93 

90 

48 

94 

50 

96 

j7 

-J 

55 

55 

99 

53 

* 

^* 

48 

93 

54.4 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

.23 

.23 

.24 

.20 

.23 

.19 

.24 

.26 

.37 

.39 

.27 

.24 

.19 

.23 

.21 

.16 

.21 

.16 

.21 

.25 

.16 

.22 

.08 

.23 

.22 

.36 

.29 

.26 

.32 

.22 

7.09 

WIND 

133 

73 

83 

77 

162 

126 

51 

9  3 

80 

1*5 

1 86 

88 

94 

127 

62 

97 

86 

125 

165 

145 

90 

37 

1 4 

33 

6t 

3004 

MAX 

78 

87 

83 

80 

75 

76 

84 

87 

96 

65 

SO 

80 

78 

78 

60 

79 

79 

76 

82 

79 

84 

82 

72 

81 

62 

84 

89 

86 

86 

83 

81.4 

HIN 

92 

52 

92 

92 

SI 

90 

51 

60 

67 

56 

57 

99 

94 

53 

54 

94 

54 

53 

94 

60 

50 

54 

57 

56 

52 

96 

96 

36 

54 

53 

54.5 

FERNtlAlE    2  NH 

EVAP 

.14 

.12 

.15 

.17 

.11 

.15 

.18 

.19 

.13 

.13 

.04 

.08 

.08 

.10 

14 
•  14 

.15 

.15 

.01 

.11 

.16 

.06 

.10 

.10 

.13 

.17 

.13 

.10 

.06 

.04 

3^52 

WIND 

23 

23 

28 

19 

24 

23 

46 

32 

3 1 

21 

16 

40 

20 

22 

22 

0? 

32 

22 

22 

16 

l5 

28 

MAX 

80 

78 

82 

81 

83 

62 

61 

85 

83 

76 

79 

60 

80 

74 

81 

61 

79 

73 

78 

82 

8 1 

80 

80 

77 

80 

00 

80 

72 

65 

78 .9 

HIN 

92 

sn 

54 

95 

" 

59 

60 

52 

" 

56 

58 

95 

95 

54 

5fl 

58 

58 

61 

63 

50 

57 

58 

60 

59 

60 

93 

54 

96 

55 

56  ■  1 

TRINITY  DAN  VI5TA  PT 

6VAP 

* 

.64 

* 

.96 

.28 

.26 

V 

* 

.50 

.30 

.25 

.25 

.26 

.27 

• 

*lf 

.19 

.19 

.09 

.10 

• 

.15 

.11 

.09 

.19 

.18 

.14 

* 

.27 

6.01 

WIND 

* 

87 

* 

48 

24 

39 

30 

* 

91 

27 

25 

22 

23 

29 

* 

*49 

26 

27 

58 

36 

42 

30 

* 

54 

9l9 

tulElakE 

EVAP 

.40 

•  29 

.30 

.32 

.39 

.43 

.37 

•  30 

.35 

.37 

.30 

.34 

.30 

.22 

.27 

.25 

29 

.16 

.18 

•  11 

.  14 

.19 

.23 

■  26 

.16 

.23 

.21 

6*  138 

WARM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

L.09 

.  19 

.29 

* 

I  •  20 

.19 

.21 

.22 

.21 

• 

60 

.  20 

.14 

.16 

.46 

'J* 

■9? 

- 

WIND 

* 

• 

• 

169 

60 

53 

126 

* 

274 

48 

41 

49 

47 

* 

* 

123 

48 

'46 

45 

73 

* 

* 

169 

104 

'« 

1798B 

MAX 

86 

82 

83 

68 

80 

83 

62 

80 

• 

82 

81 

63 

77 

76 

83 

79 

88 

90 

84 

MIN 

_ 

55 

55 

54 

57 

53 

58 

57 

96 

54 

53 

54 

38 

61 

54 

56 

97 

92 

99 

_ 

_ 

HILLOM  CREEK  1  NH 

EVAP 

.15 

.15 

.  15 

.  2 1 

.15 

.21 

■  15 

•  15 

.25 

.15 

.  30 

.  19 

.15 

■  l5 

•  17 

16 

.19 

* 

•  ^1 

* 

* 

.09 

* 

■'5 

.  07 

•  10 

- 

WIND 

11 

4 

5 

4 

7 

10 

7 

15 

2 

3 

8 

4 

2 

11 

8 

6 

'15 

'in 

2 

1 

^* 

2 

1 

3 

1 62 

MAX 

82 

83 

82 

84 

87 

64 

81 

8* 

83 

88 

86 

83 

85 

81 

61 

81 

79 

79 

73 

65 

78 

64 

79 

81 

MIN 

51 

53 

52 

53 

95 

54 

54 

55 

52 

55 

58 

55 

52 

50 

47 

5 1 

48 

53 

99 

59 

56 

96 

57 

58 

95 

99 

94 

53 

95 

59 

54,0 

SACRANENTQ 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

.37 

.30 

.40 

.33 

.33 

.26 

.25 

•  30 

.45 

.37 

.30 

.24 

.30 

.35 

•  18 

*  27 

.28 

.19 

.23 

.18 

.16 

.15 

.06 

.00 

.06 

.22 

.20 

.30 

.19 

.38 

7.56 

WIND 

S2 

47 

39 

40 

64 

47 

34 

45 

57 

46 

48 

39 

40 

50 

41 

43 

36 

41 

61 

39 

37 

40 

38 

29 

41 

30 

37 

34 

40 

1279 

MAX 

84 

84 

86 

66 

85 

82 

86 

85 

85 

88 

69 

86 

87 

82 

81 

6 1 

81 

78 

8 1 

82 

81 

60 

76 

79 

82 

84 

84 

62.5 

MIN 

55 

54 

53 

96 

55 

59 

55 

5* 

55 

55 

57 

57 

59 

54 

53 

53 

56 

53 

95 

56 

54 

54 

" 

55 

55 

96 

54 

54.6 

■RANNAN  ISLAND 

EVAP 

.32 

.34 

.33 

.31 

• 

.64 

.36 

.37 

.42 

.35 

.31 

* 

.60 

.30 

.27 

.27 

* 

.90 

.25 

.30 

.27 

.09 

.27 

.19 

.30 

.15 

* 

.49 

.25 

8.48 

WIND 

155 

140 

140 

135 

• 

505 

130 

90 

95 

200 

255 

« 

365 

230 

155 

200 

199 

* 

395 

125 

159 

135 

95 

155 

135 

90 

20 

* 

99 

110 

4460 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

_ 

_ 

.26 

.16 

.30 

• 

• 

1.00 

.23 

.19 

« 

* 

* 

.82 

.21 

.39 

.02 

« 

* 

* 

.57 

.16 

.24 

.19 

.24 

_ 

6.528 

WIND 

* 

« 

* 

ill 

97 

27 

36 

* 

* 

116 

40 

22 

38 

* 

• 

142 

29 

62 

87 

13 

• 

* 

219 

24 

29 

• 

31 

_ 

11848 

DAVIS  2  wSm  Exp  parm 

EVAP 

.37 

.52 

.36 

.25 

.  34 

.26 

.33 

•  "^5 

.68 

.39 

.36 

.28 

.30 

.32 

.26 

.20 

.27 

'  f  , 

•  f 

.  iu 

•  La 

.00 

.91 

.26  .23 

.32 

0 

I. 

WIND 

112 

184 

60 

58 

153 

102 

54 

317 

278 

106 

102 

76 

107 

179 

67 

92 

84 

*73 

104 

213 

90 

142 

146 

106 

137 

289 

96 

42 

30 

63 

3622 

MAX 

84 

80 

88 

88 

85 

62 

91 

84 

81 

91 

86 

86 

88 

82 

83 

f  n 

63 

80 

85 

63 

83 

83 

64 

82 

78 

74 

84 

84 

86 

65 

63.2 

MIN 

54 

94 

55 

57 

53 

52 

60 

57 

59 

56 

56 

57 

55 

49 

52 

56 

59 

62 

93 

54 

54 

56 

54 

93 

97 

58 

96 

S3 

55.2 

fclSom  dam 

EVAP 

.26 

.28 

.30 

.22 

.30 

.20 

.24 

.24 

.41 

.30 

.27 

.20 

.30 

.15 

.31 

.15 

.29 

. 

.20 

.21 

.24 

.30 

.23 

•  30 

WIND 

53 

24 

16 

11 

89 

70 

16 

26 

54 

44 

88 

39 

41 

74 

40 

57 

'37 

92 

'62 

'24 

"33 

'97 

90 

59 

45 

12 

1 

GRUZLV  ISLAND  RPFUGE 

EVAP 

.27 

.28 

.25 

.26 

.20 

.19 

.23 

.26 

.48 

.30 

.27 

.19 

.27 

.19 

.22 

.15 

.16 

.17 

.19 

.15 

.29 

.20 

,06 

.17 

.19 

.36 

.17 

.21 

.19 

.20 

6.70 

WINC 

83 

40 

61 

67 

76 

49 

35 

22 

102 

53 

34 

32 

8 1 

68 

72 

46 

36 

2 1 

48 

30 

47 

64 

1 6 

16 

29 

1 

1442 

MAX 

80 

85 

86 

84 

80 

78 

85  86 

85 

90 

64 

85 

81 

82 

60 

81 

A4 

85 

67 

83 

7 1 

»» 

85 

86 

83.2 

HIN 

53 

53 

56 

95 

95 

55 

95 

96 

57 

57 

57 

S5 

97 

95 

54 

55 

54 

94 

57 

58 

63 

57 

56 

57 

92 

96 

98 

56 

58 

56 

99.8 

LAKE  SPAULDINC 

EVAP 

.16 

.27 

* 

.45 

.20 

.19 

.18 

.29 

.26 

.22 

.15 

.18 

.15 

.15 

.15 

.15 

.16 

.15 

* 

.33 

.05 

.08 

.00 

.00 

.06 

.22 

.19 

.07 

.10 

.  12 

4.64 

WIND 

I* 

45 

* 

37 

15 

17 

16 

51 

47 

18 

14 

15 

18 

12 

29 

16 

19 

2  ^ 

29 

25 

12 

10 

14 

673 

MAX 

71 

71 

74 

74 

71 

71 

66 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

64 

64 

63 

62 

98 

59 

47 

51 

64 

99 

62 

62 

66 

62 

65.4 

MIN 

40 

47 

- 

41 

44 

42 

41 

37 

41 

42 

43 

44 

45 

39 

37 

37 

" 

37 

39 

32 

37 

34 

36 

30 

34 

37 

39 

39 

36 

36.8 

MARKLEV  COVE 

EVAP 

.24 

.34 

.28 

.26 

.29 

.24 

.27 

.32 

.54 

.36 

.23 

.23 

.26 

.26 

.20 

.18 

.21 

.20 

.19 

.21 

.06 

.17 

.14 

.32 

.26 

.22 

.22 

.25 

7,40 

WIND 

43 

34 

27 

28 

65 

51 

46 

*1 

115 

44 

40 

29 

30 

56 

36 

'42 

'39 

42 

57 

93 

36 

39 

51 

44 

49 

57 

26 

17 

24 

1312 

MAX 

80 

80 

62 

61 

80 

78 

62 

83 

80 

86 

79 

62 

83 

78 

76 

79 

78 

74 

80 

77 

75 

77 

62 

74 

71 

73 

77 

78 

78 

78 

78, 1 

MIN 

52 

51 

51 

51 

52 

90 

50 

53 

54 

54 

52 

92 

93 

48 

48 

49 

49 

49 

92 

57 

51 

48 

51 

52 

48 

48 

48 

48 

50 

49 

50,7 

PLACERVlLLF  IPG 

EVAP 

• 

• 

« 

.99 

.22 

•  21 

.29 

• 

* 

.89 

.28 

.20 

.31 

.18 

• 

• 

.69 

.14 

.21 

.20 

.20 

* 

• 

.10 

.23 

.21 

.27 

.24 

• 

.54 

6.60 

WIND 

* 

* 

200 

21 

13 

51 

* 

187 

29 

13 

16 

14 

* 

• 

59 

16 

16 

32 

65 

* 

• 

46 

80 

99 

42 

44 

• 

56 

1061 

SHASTA  Dam 

EVAP 

.28 

.32 

.28 

.30 

.35 

.20 

.25 

.29 

.29 

.30 

.28 

.24 

.24 

.25 

.20 

.21 

.21 

.24 

.16 

.04 

.17 

.21 

.10 

.08 

.11 

.19 

.21 

.17 

.15 

6.548 

WIND 

60 

67 

99 

SO 

52 

54 

37 

71 

63 

40 

54 

91 

46 

50 

38 

48 

48 

90 

49 

38 

61 

51 

62 

54 

93 

70 

90 

98 

48 

1572 

WHISkEyTOwn  RES 

EVAP 

.34 

.35 

.30 

.35 

.30 

.29 

.22 

.31 

.33 

.37 

.35 

.22 

.31 

.24 

.23 

.20 

.25 

.00 

•  13 

.  15 

'2' 

.12 

.24 

.19 

.16 

.23 

'71' 

WIND 

19 

38 

23 

21 

27 

28 

28 

24 

37 

33 

25 

29 

29 

29 

21 

'20 

"l7 

16 

14 

"25 

26 

*20 

24 

23 

20 

19 

NORTHEAST  INTERIOR 

PASINS  03 

ROCA 

EVAP 

.30 

.30 

" 

.32 

.33 

.25 

.30 

.32 

.30 

.24 

.22 

.24 

.24 

.30 

i  29 

.23 

.23 

.20 

.24 

.23 

.13 

.16 

•  20 

.13 

.14 

.21 

.22 

.17 

7.186 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.36 

.25 

.21 

i27 

.27 

.30 

.35 

.25 

.23 

.22 

.24 

.25 

.29 

• 

.48 

.23 

.18 

.22 

.26 

.22 

.13 

.15 

.10 

.15 

.14 

.19 

.17 

.16 

.16 

.23 

6.68 

WIND 

6G 

22 

9 

22 

20 

32 

61 

40 

21 

26 

7 

12 

25 

* 

39 

17 

20 

26 

*^ 

75 

16 

36 

30 

73 

20 

28 

15 

11 

5 

27 

844 

tahoe  city 

EVAP 

.08 

.22 

.14 

.  17 

.1* 

.19 

.19 

09 

Oft 

08 

04 

06 

09 

.08 

.19 

.15 

WIND 

21 

9 

12 

4 

3 

3 

9 

9 

10 

9 

2 

1 

4 

11 

11 

3 

3 

7 

5 

*19 

17 

*12 

14 

'10 

"l9 

'le 

1 

3 

a 

6 

265 

•      •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

Bur  l I ngame 

EVAP 

.17 

.24 

.21 

.19 

.20 

.  16 

.29 

.19 

.25 

.30 

.22 

.15 

.14 

.15 

.21 

.  16 

.15 

.22 

•  2 1 

.21 

,07 

.19 

.21 

.22 

.  19 

.29 

.16 

.15 

5.83 

MIND 

59 

99 

80 

61 

91 

85 

89 

49 

51 

69 

77 

62 

94 

111 

82 

*90 

'77 

72 

69 

72 

111 

96 

109 

108 

90 

91 

38 

90 

64 

55 

2311 

MAX 

80 

An 

80 

77 

76 

80 

80 

80 

87 

64 

93 

81 

83 

83 

82 

77 

76 

62 

63 

83 

82 

62 

83 

63 

62 

87 

86 

78 

82.0 

HIN 

93 

95 

93 

91 

92 

93 

91 

53 

52 

92 

56 

95 

56 

95 

99 

S6 

60 

99 

56 

55 

54 

55 

55 

55 

93 

93 

93 

57 

95 

93 

54,2 

NACIMIENTO  OAM 

EVAP 

.23 

.29 

.24 

.29 

.17 

.21 

.27 

.25 

.29 

.25 

.18 

.22 

.25 

.22 

.20 

.21 

.18 

.19 

.20 

.22 

.21 

.16 

•  15 

.23 

.09 

.21 

.29 

.24 

.24 

.31 

6,69 

NEWARK 

EVAP 

• 

• 

« 

1.05 

.21 

.21 

.25 

• 

• 

.97 

.24 

.23 

.19 

.17 

* 

• 

.46 

.28 

.11 

.26 

.29 

• 

• 

.68 

.20 

.26 

.28 

.31 

7,088 

WIND 

* 

• 

* 

439 

99 

127 

96 

• 

• 

309 

99 

129 

136 

137 

* 

• 

337 

65 

103 

101 

131 

• 

• 

419 

143 

109 

62 

74 

33338 

•      •  • 

San  joaOuIn 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  PUHRiNC   PL  J 

EVAP 

.2* 

.30 

.30 

.27 

.26 

.24 

.2a 

.36 

.35 

.28 

.24 

.25 

.2* 

.29 

.25 

.29 

.20 

.25 

.23 

.30 

.27 

.12 

.24 

.28 

.27 

.21 

.25 

.30 

.20 

7.92 

Sm  R«f«i>nc«  NolM  Following  Suilon  Indu 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SEPTEHBEB  1973 


»y 

Oi  Month 

Station 

3 ? 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  • 

S«M  JOiSUIN 

DRtlNAGE  OS 

C4MP  PARDEE 

EVAP 

.  30 

•  20 

•  21 

.24 

.2& 

•  12 

•  16 

(27 

•  23 

■  23 

•  16 

•  15 

•  1 6 

•  16 

.17 

.15 

.16 

"'a 

.  14 

•  1 3 

'l' 

.OS 

•  15 

.15 

.  23 

• 

5.31B 

WIND 

IS 

19 

17 

19 

23 

22 

16 

21 

14 

9 

12 

14 

12 

17 

12 

19 

4 

'is 

24 

13 

11 

'll 

6 

15 

13 

15 

13 

7 

446 

PRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.36 

•  28 

•  30 

.34 

.33 

•  26 

.23 

.31 

•  29 

■  33 

.32 

•  22 

•  26 

•  30 

.31 

.23 

.26 

•  24 

.24 

.25 

•  30 

.19 

•  20 

•  24 

.21 

•  17 

•  28 

.27 

•  26 

.26 

8.00 

WIND 

«5 

39 

35 

37 

46 

4C 

31 

14 

28 

371  36 

29 

39 

36 

32 

39 

77 

31 

43 

66 

56 

35 

40 

25 

36 

27 

U54B 

MAX 

87 

67 

89 

87 

89 

69 

87 

88 

87 

86 

87 

86 

89 

90 

84 

69 

84 

83 

83 

60 

60 

84 

65 

85 

86 

85.4 

MIN 

61 

61 

63 

63 

63 

62 

61 

60 

60 

56 

62 

62 

65 

62 

59 

60 

57 

59 

59 

60 

56 

58 

57 

55 

54 

95 

61 

60 

62 

61 

59.9 

HETCH  HETCHV 

EVAP 

.25 

•  29 

.21 

.21 

.26 

•  22 

.29 

•  3D 

•  30 

• 

•  52 

•  23 

•  24 

•  23 

.22 

.  26 

•  17 

•  16 

.20 

.22 

.17 

.20 

,04 

•  18 

.16 

•  21 

•  18 

.21 

•  22 

.21 

6.56 

kettleman  city 

EVAP 

.49 

.28 

•  41 

•  42 

.40 

* 

* 

•  45 

•  33 

.39 

•  40 

.23 

.24 

•  36 

•  30 

.35 

.29 

•  26 

.  30 

.32 

.26 

.30 

•  30 

•  29 

.27 

•  30 

.30 

.35 

•  30 

.39 

9.28 

HIND 

«9 

26 

41 

47 

61 

• 

81 

54 

38 

33 

43 

25 

* 

61 

35 

41 

42 

28 

38 

47 

56 

33 

45 

42 

57 

52 

35 

29 

26 

34 

1219 

MAX 

e« 

89 

91 

90 

88 

89 

90 

86 

69 

91 

87 

91 

91 

87 

87 

88 

66 

68 

90 

69 

86 

83 

83 

84 

80 

85 

86 

88 

B7 

87,6 

MIN 

6C 

63 

63 

61 

60 

59 

59 

59 

63 

62 

62 

64 

61 

60 

6 1 

59 

59 

61 

63 

63 

61 

57 

55 

55 

55 

96 

59 

62 

58 

60.0 

LITTLE  PANOtHE  OfT  DAM 

EVAP 

.59 

.43 

•  47 

.43 

•  49 

•  36 

.  34 

•  57 

■  49 

.50  .39 

.32 

.39 

.39 

.37 

.34 

.41 

.  29 

.  34 

.37 

.42 

-  37 

•  32 

.32 

.28 

.44 

.34 

•  36!  ^41 

.38 

11.96 

WIND 

144 

77 

76 

81 

105 

66 

70 

112 

85 

66 

100 

55 

70 

82 

70 

67 

90 

73 

60 

76 

120 

66 

89 

95 

89 

103 

73'  66 

73 

60 

2483 

MAX 

84 

63 

85 

64 

86 

62 

83 

84 

82 

87 

83 

85 

87 

84 

83 

84 

86 

61 

85 

84 

83 

80 

76 

77 

75 

75 

80 

94l  83 

84 

82.6 

MIN 

50 

55 

56 

56 

55 

92 

55 

52 

54 

56 

55 

57 

56 

54 

54 

52 

53 

58 

56 

52 

53 

54 

49 

52 

50 

93 

54|  54 

54 

53. i 

LODI 

EVAP 

.20 

•  29 

.30 

•  44 

.23 

•  19 

.34 

•  30 

•  28 

.26 

•  26 

.27 

.23 

•  15 

.22 

•  18 

.14 

.  12 

.16 

.  18 

.46 

•  10 

•  24 

.06 

.27 

.23 

.13 

.30 

b .  98 

WIND 

24 

31 

32 

94 

64 

34 

34 

37 

48 

50 

56 

27 

40 

30 

60 

33 

32 

40 

43 

56 

39 

29 

34 

24 

93 

11 

e 

13 

39 

1125 

MAX 

84 

83 

63 

79 

77 

83 

79 

84 

90 

78 

84 

83 

61 

82 

81 

61 

80 

76 

82 

78 

80 

60 

80 

69 

73 

85 

89 

65 

81 

82 

80.9 

MIN 

51 

55 

56 

55 

53 

51 

!7 

52 

54 

54 

52 

51 

51 

50 

50 

50 
50 

54 

57 

60 

50 

50 

51 

53 

48 

46 

54 

54 

57 

55 

52.8 

LOS  BANDS  [IET  RESV 

EVAP 

.52 

•  44 

.38 

•  39 

.53 

.36 

.35 

,36 

•  53 

.45 

•  45 

.30 

.32 

•  42 

.37 

38 

.30 

.36 

•  41 

.41 

.28 

.43 

- , 

.39 

11.66 

WIND 

249 

140 

96 

93 

211 

133 

109 

140 

166 

166 

184 

75 

106 

178 

152 

163 

185 

166 

133 

170 

287 

13! 

306 

280  227 

180 

115 

129 

121 

111 

4916 

MAX 

89 

90 

92 

89 

90 

68 

90 

91 

86 

93 

86 

90 

93 

87 

88 

69 

86 

86 

90 

87 

84 

87 

6 1 

82 

61 

87 

86 

89 

90 

MIN 

58 

60 

64 

64 

61 

58 

59 

60 

62 

64 

60 

61 

63 

601  60 

59 

57 

56 

63 

64 

60 

60 

60 

57 

58 

58 

57 

60 

61 

60 

60.2 

HANTECA 

EVAP 

,  2fi 

.  28 

.35 

•  14 

.33 

.  21 

.21 

.28 

.26 

•  26 

•  28 

.21 

.  15 

•  27 

.22 

•  23 

.27  .28 

.21 

•  21 

.21 

.14 

.26 

•  23 

.31 

.16 

•  20 

.23 

7.24 

WIND 

59 

37 

41 

20 

65 

56 

33 

n 

36 

40 

43 

30 

36 

79 

46 

46 

39 

48 

38 

52 

52 

40 

65 

64 

41 

18 

19 

14 

21 

1276 

MAX 

SI 

85 

87 

62 

66 

82 

65 

87 

86 

89 

86 

86 

86 

83 

83 

83 

82 

82 

85 

82 

76 

77 

90 

93 

94 

92 

MIN 

69 

64 

51 

62 

52 

66 

69 

52 

69 

61 

63 

62 

56 

56 

53 

54 

52 

61 

63 

65 

69 

65 

65 

54 

55 

56 

55 

56 

55 

59!o 

SALT  SPRINISS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.27 

.42 

.30 

•  25 

.32 

•  33 

.51 

•  30 

.51 

.35 

•  29 

.26 

.31 

.28 

.26 

•  22 

.23 

.23 

.21 

.16 

.21 

.16 

•  10 

.13 

.14 

.36 

.26 

.26 

.26 

.30 

8.21 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.49 

.38 

.36 

•  44 

.49 

.49 

.36 

,36 

.39 

.45 

.42 

.30 

.41 

•  44 

.40 

•  41 

*  44 

.31 

.42 

.36 

.44 

.40 

.27 

.36 

•  29 

.34 

.30 

.40 

.32 

.41 

11.61 

WIND 

291 

105 

103 

129 

342 

191 

90 

106 

72 

241 

263 

86 

139 

253 

187 

252 

232 

195 

173 

184 

175 

157 

166 

191 

143 

96 

51 

53 

96 

4816 

MAX 

79 

84 

91 

89 

79 

62 

69 

89 

87 

91 

81 

69 

92 

82 

83 

82 

60 

81 

86 

81 

78 

85 

90 

89 

66 

MIN 

54 

54 

58 

96 

56 

55 

99 

60 

59 

60 

58 

98 

56 

57 

»^ 

54 

55 

55 

59 

60 

56 

56 

56 

56:  56 

55 

55 

60 

61 

59 

57!o 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

•  41 

.42 

•  31 

_ 

•  42 

.24 

.44 

,45 

.43 

•  47 

•  30 

.34 

_ 

.34 

.34 

.27 

.28 

.30 

•  27 

.27 

.26 

.30 

•  24 

.28 

.30 

.30 

10.008 

WIND 

139 

128 

96 

207 

282 

157 

137 

102 

72 

242 

166 

lli 

261 

270 

199 

261 

209 

202 

202 

100 

126 

236 

150 

161 

130 

69 

36 

35 

45 

152 

4719 

•       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

•  31 

•  26 

.28 

.30 

.32 

•  30 

.27 

•  28 

.26 

.26 

•  26 

•  22 

.16 

.22 

.20 

.16 

.  1 6 

•  22 

.16 

.20 

.24 

•  26 

.28 

7.30B 

WIND 

* 

• 

41 

13 

19 

20 

23 

10 

6 

11 

* 

38 

12 

12 

5 

21 

12 

13 

14 

8 

10 

w 

• 

39 

14 

17 

1 3 

16 

■ 

4159 

MAX 

89 

86 

86 

66 

86 

87 

86 

86 

64 

84 

89 

82 

82 

62 

82 

83 

82 

83 

• 

76 

78 

79 

80 

64 

93.3 

MIN 

_ 

_ 

44 

■51 

51 

49 

49 

48 

49 

49 

53 

52 

52 

'I 

50 

50 

51 

50 

47 

51 

_ 

49 

51 

49 

50 

52 

. 

49.9 

CACHUHA  LAKB 

EVAP 

.19 

.30 

•  19 

•  24 

•  10 

•  20 

.30 

•  27 

.20 

.20 

•  17 

•  21 

.18 

.19 

.19 

.15 

.15 

.19 

.16 

.15 

•  27 

.20 

.  19 

i  2  3 

.21 

.26 

•  36 

.37 

.30 

.21 

6^41 

WIND 

31 

21 

39 

34 

21 

43 

30 

36 

23 

23 

31 

22 

24 

24 

22 

27 

27 

30 

30 

35 

63 

27 

94 

72 

63 

31 

56 

48 

34 

23 

1092 

MAX 

83 

84 

69 

83 

74 

81 

86 

84 

64 

86 

81 

83 

63 

80 

81 

77 

77 

79 

60 

61 

81 

83 

75 

78 

78 

80 

61 

83 

83 

82 

81.2 

MIN 

■S7 

54 

54 

59 

57 

57 

93 

55 

57 

60 

60 

58 

58 

57 

" 

56 

53 

53 

58 

59 

58 

55 

55 

51 

51 

52 

92 

53 

53 

54 

55.4 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.22 

* 

,49 

•  25 

•  09 

.29 

•  22 

4 

* 

.62 

.11 

.18 

.14 

.10 

* 

.46 

.23 

.20 

.18 

•  17 

« 

* 

.46 

.16 

.19 

•  29 

.34 

.29 

.19 

6.02 

WIND 

91 

• 

170 

147 

106 

111 

91 

* 

-  « 

334 

66 

90 

91 

92 

■11 

* 

194 

69 

71 

60 

82 

* 

• 

24j 

66 

75 

55 

50 

56 

82 

2629 

MAX 

80 

61 

79 

67 

79 

80 

79 

68 

77 

73 

70 

78 

80 

78 

78 

77 

79 

79 

80 

78 

82 

85 

83 

81 

78.0 

MIN 

59 

- 

59 

61 

61 

60 

60 

■ 

- 

60 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

57 

57 

58 

60 

- 

- 

56 

59 

" 

53 

53 

52 

52 

57.8 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.19 

•  16 

.  19 

.16 

.31 

.24 

•  20 

.26 

.19 

.20 

•  26 

.14 

.13 

.14 

.17 

.25 

.18 

.20 

.  14 

.17 

.07 

.19 

.22 

.34 

.47 

.41 

.30 

.23 

.24 

6.59 

WIND 

27 

24 

33 

33 

26 

22 

36 

33 

41 

33 

27 

29 

26 

25 

23 

20 

28 

26 

29 

25 

28 

19 

27 

43 

54 

54 

27 

24 

24 

33 

901 

MAX 

88 

84 

84 

86 

84 

83 

91 

88 

85 

86 

79 

84 

89 

63 

82 

60 

88 

81 

82 

61 

64 

74 

80 

85 

82 

64 

87 

90 

85 

84. 0 

MIN 

60 

59 

62 

62 

63 

58 

62 

65 

69 

64 

63 

60 

64 

64 

63 

60 

59 

57 

57 

56 

58 

61 

62 

56 

57 

55 

55 

57 

57 

56 

60.0 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.47 

.75 

■  41 

.48 

.45 

.44 

.92 

.99 

.61 

.62 

.45 

•  56 

.64 

.70 

.59 

.51 

.55 

.45 

.42 

•  58 

.42 

.56 

•  69 

.28 

.65 

.58 

.36 

.39 

.37 

.41 

15.88 

WIND 

79 

139 

24 

35 

44 

29 

34 

151 

79 

91 

34 

31 

36 

79 

77 

46 

40 

39 

35 

61 

47 

55 

131 

48 

126 

110 

32 

29 

25 

24 

1806 

MAX 

90 

89 

92 

98 

96 

97 

94 

96 

91 

91 

100 

96 

94 

95 

94 

96 

98 

94 

95 

99 

91 

91 

87 

86 

91 

91 

92 

92 

93.4 

MIM 

_ 

_ 

60 

60 

60 

61 

69 

63 

65 

70 

69 

69 

69 

69 

65 

66 

65 

64 

64 

65 

67 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

61 

62 

62 

64.0 

INDIO  u  s  DATE  Garden 

EVAP 

.64 

.50 

.49 

.46 

.48 

.45 

.40 

•  45 

.45 

.41 

.45 

•  45 

.49 

.40 

.45 

.55 

.41 

.45 

.39 

.31 

.37 

.41 

.38 

.39 

.36 

.37 

.39 

.30 

.42 

12.82 

HIND 

43 

58 

55 

64 

96 

113 

49 

42 

48 

66 

90 

74 

56 

53 

•11 

71 

79 

63 

65 

36 

47 

42 

74 

107 

64 

32 

32 

25 

23 

36 

1735 

MAX 

98 

98 

96 

96 

96 

96 

96 

99 

98 

100 

98 

98 

99 

97 

97 

96 

94 

99 

93 

93 

95 

95 

93 

65 

90 

91 

69 

»1 

91 

93 

95.2 

MIN 

64 

64 

63 

55 

53 

51 

52 

65 

64 

58 

63 

65 

66 

66 

64 

62 

61 

55 

60 

62 

69 

66 

62 

61 

60 

59 

56 

59 

56 

61 

60.7 

mojave 

EVAP 

.67 

.45 

.30 

.19 

•  49 

.60 

•  60 

.45 

.30 

.45 

•  45 

.30 

.46 

.58 

.43 

.40 

.60 

.45 

.45 

.45 

.60 

.40 

« 

.50 

.30 

.44 

.30 

.19 

.49 

12.92 

WIND 

183 

94 

38 

43 

73 

158 

124 

196 

64 

41 

86 

91 

72 

113 

129 

97 

79 

95 

129 

179 

250i  259 

266 

* 

206 
66 

49 

60 

33 

53 

36 

3312 

MAX 

81 

83 

85 

87 

86 

64 

90 

82 

84 

88 

90 

91 

90 

85 

85 

84 

65 

92 

81 

80 

79 

87 

88 

62 

77 

84 

99 

93 

89.7 

MIN 

49 

52 

47 

57 

43 

54 

46 

55 

55 

57 

63 

98 

57 

60 

55 

53 

52 

54 

54 

55 

59 

52 

48 

49 

50 

46 

48 

52 

54 

52.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


S4CK4M6^T0 


NQBTHEAST  INTERIOR 
BASINS 


SeutM  VALLEY 


SNOMCiLL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  ol  month 


CALIFC'RNIA 
SEPTEKfltR  1973 


4  5 


17  18 


20  I  21  j  22  I  23  {  24  I  2S 


S«  R«i*r*nc*  NotM  Following  Slallon  Indn 


26    27    28    29    30  31 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ACTQiN-cbUU   CYf^  FLZolr 

0014 

06 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

c 

ADELANTD 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

35 

117 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATinN 

0029 

02 

MDDOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK    J  CUZZILLO 

ALUERPOIiNT 

008B 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

10 

123 

37 

460 

8A 

8A 

MRS   BARBARA  WILLBURN 

ALOFR  SPRIMf.S 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

1^2 

42 

4440 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALISn  CN  HAT   MT   Pf  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  GIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE   FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

1 1  6 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  LtW  ASN 

ALTUKAS  RAi4r.FR  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

6A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

01 

Cam  QconTMn 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

C 

biflit    u  i\   Up  nrtio 

ANGIOL A 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

2C5 

8  A 

ANGIOLA  ELEV  S  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  CDL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

«A 

c 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBa*RD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8  A 

8A 

8A 

CONTRA  COSTA   WATER  DIST 

ANZ4 

0235 

06 

RIVERS  IDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

8A 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINQ 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARRDYC  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  QBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYP  SEf.Li 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRS.  CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARROYO  SECn  95  eC  50bD 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ACU  MnMMTATM 

0343 

05 

TM 1  A  C  C 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

3A 

H 

11     C     MAT     DADl/  CCDV/TPC 

ATLAS  ROAD  DUTR/S 

0368 

01 

NAPA 

17 

3  8 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.   GLADYS  A.  OUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AU8FRRY   1  HV 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TUPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D.  MILFS 

AUBURN   DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

8A 

U  S   BUR  OF  RECLAMATION 

AVAlON  PLEAS'IRE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

riA 

SA 

HARBORMASTER 

BADGEP  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

39 

119 

01 

3030 

c 

MRS   LUCILLE  E  WEDDLE 

badgep  pass  R 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

b? 

c 

L.   E.  METHENY 

DAU'CDCCTElPi     iiCn     An  0 

0442 

05 

f*i  C  Kl^ 

10 

35 

25 

119 

03 

475 

MID 

MID 

C  J 

BALTH  POWFR  MOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

55 

1 1.9 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

BALL  KOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

N.\TL  WFATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAM  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  ^mATER  DEPT 

BARSTnW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1 19 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADP 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

IZZ 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTPAP  McAr^nw 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

41 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUHPNT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

D  C  MU  1  11  'i  1     J.  r 

0609 

07 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

4P 

4P 

MATI      uJPATWPiJ  QPOV/TTF 
[NAIL     WtAintK  jt^VlV^C 

BEL  AIR  Ff.-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  IB 

27 

540 

5P 

c 

LACFCD 

BEN  LOMONL  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

VcZ 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BEMTON   INSPFfTlnN  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

n  8 

29 

5461 

MID 

BUR. OF   PlT. QUARANTINE 

BERKEl EY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIERER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

c 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0736 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINQ 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BFAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  1  6 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CD 

BIG  DALTDM  DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

SA 

L  A  CD  FLOOD  CONT  DIST 

DT/*     UTMC     r  0  ecu 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

CAL    DEPT   WTR  KEiUUKLfci 

BIG  PINES   PARK   FC  S3B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SlIR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA   0AM  FC46DE 

C798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENCINEEPS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  WSr   AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  ?  Si^ 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS   MARY  INCEKPI 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  D. 

BLQDGETT  FXP.  FORFST 

0883 

02 

El  DORAOU 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUF   CANYC-I  wSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHF 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE   OIV  HF  FSTRY 

BLYTHF   7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

c 

STATE   OIV  or-  FSTRY 

BLYTh?   FAA  AlRPnRT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1 14 

43 

395 

MID 

MID 

FED   AVIATIO'J  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

SA 

H 

RONALD  KIKBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE   HISTORICAL   ST  PK 

BOONVTLLE   M^TNC  STA 

0973 

01 

MFNDQC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STATE   OIV   TF  HWYS 

BORni'J 

0079 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO   El«t  DEPT 

BORREr-O  OESFRT  papk 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  1  6 

25 

765 

BA 

9A 

c 

CAL    OIV   REACH   C  PKS 
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BOUlOER  CREFK  g.  s. 

1002 

U2 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

cal  dept  wtr  resources 

bouloek  c  locatelli  R 

1^05 

04 

SANTA  CKUZ 

37 

09 

122 

12 

?  1  7S 

r 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DItGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUOUFT  CANYQN 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

113 

22 

3055 

MID 

L   A   WTR   t   PwR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

US?R  SHASTA  FIELD  OIV 

BRANNftN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

flA 

CALIF   DIV  BEACHES-PARKS 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

9A 

9A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAkEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

36 

38 

^  5 

119 

14 

647C 

5  P 

5  P 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  PANGFR  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BR  I  DOE  V  I  L  L  E  4  NNiW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE   5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF   DEPT  PARKS  I  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

12(- 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS   FARMI-fiM  PA^CH 

1U2 

C2 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

UA 

llA 

c 

MRS   JOYCE   A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  R5 

1130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

3A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSQN 

1142 

04 

MONTEREY 

ZS 

35 

43 

1^1 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHDRN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  £  F  COMPANY 

BURBAMK   VALLEY   PMP  PLT 

1194 

06 

LQS  ANGELES 

13 

34 

U 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BUPBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL  I NGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNE Y 

12H 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

MRS   MAR  STIRTQN 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

flA 

8A 

G.   L.   SPEIFR  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTQNWI LLJW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

rUENa  VISTA  W  S  DIST 

CABAZON 

1250 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

1)6 

47 

1800 

5P 

WiLLARD  HA&cR 

CACMUMA  LAKE 

1  7  5  3 

i  /-  J  -3 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

119 

59 

7fi  1 

9  A 

9  A 

^  A 

U  S  3UR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUBMIT 

1272 

07 

SAN  bERDINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

SAN  BERUINC  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

BA 

8A 

H 

CAL   OIV  BEACH  t  PKS 

CALAVERAS   RANGER  ?TA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3343 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

11 

37 

29 

1?1 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

CALISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3135 

5P 

5P 

MRS  MARIaN  HAYDEN 

CAMP  iNGELJS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STATE   DiV  DF  hWYS 

CAMP  HI   HILL  DPIOf  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

lis 

06 

4250 

5P 

L.P.   UNIFIED  3CH  DIST, 

CAMPU 

)  it.  J  L 

1  1  A 

<J  o 

SAN  DIEGD 

33 

32 

i  \  o 

c  o 

t  O  jU 

D 
J  r 

^  0 

0  r 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

8A 

8A 

c 

E   BAY  MUN  UTL  HIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAhP  SIX  LDnxDUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVlLLF  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

lil 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY'   11  S*, 

1475 

02 

MODOC 

21 

41 

22 

121 

03 

4500 

5P 

CLOSED  4/27/73 

CANBY  RANGeR  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOCA  PARK  PlEoCF  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

U 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANTIl 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

53 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  P.  C  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CnRPS  QF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

UV 

47 

1625 

r 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

c 

CORPS  OF  ENGIMEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PL JMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2936 

4P 

P  G  C   E  COMPANY 

carmEl  valley 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

c 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAO  L*8 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWRENCE  RAO  LAS 

CathEys  vy  bull  run  RH 

1588 

05 

MAR IPQSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

flA 

c 

WM  H  ALISQN 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

UCO 

5P 

OR.   CLIFFORD  G.  FISH 

1606 

01 

C  T  C  k  T  vn 1  1 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MR  C      Ql  IHV    1  RDSF 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MOOQC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

BA 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE   RANCEP  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

SA 

U  S  FJREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT   WEST  l-'OW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NJRTHERN  DIST 

CHATSWQRTH  FC24F 

1600 

06 

LOS  AIJGELES 

13 

34 

15 

116 

35 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RFSERVniR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

U8 

37 

9:16 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY   VAI  LEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1\9 

55 

4765 

3A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

170C 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICJ  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

5P 

5P 

5P 

c 

US  DEPT  OF  ACRIi  ARS 

CHIOUITD  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

U« 

23 

7290 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES  | 
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CHITTFNDEN  P»SS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

LhULAMc   ALUrV  KfilNCn 

1743 

04 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

CHUCHUPATF   RaNGFR  STA 

i75'» 

05 

VENTURA 

1 0 

34 

4  9 

119 

0 1 

5260 

c 

U  ?  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1756 

06 

SAN  OIEGD 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

3A 

flA 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

JAMES   D  GDODRIOGE 

clarenqnt  pd'idna  cat 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLAPKS  VALLEY  MIlOD  KCH 

1765 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREFK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

Al 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARlAKE  ritGHLANPS 

1806 

02 

LAKE 

23 

33 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

c 

CARL  A  POTTS 

CLUVERDALE  3  SSF 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

BA 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEPDALE   1  S 

1839 

01 

bUNUrlA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

5IAIE      i  V   Dr  rUKEbTKY 

CLUVER  VALLTY 

1845 

02 

PLUMAS 

B 

3  9 

57 

120 

27 

5500 

c 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

COALINGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

CDALIN'GA   14  WNW 

1869 

05 

FRESNU 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

U5 

122 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NiME 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBVS  FC  53  D 

1896 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLFMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

SA 

U  S  F   £  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

LLILGAIt    rUWFK  nnU5t 

1916 

02 

V  1  1  Q  A 
T  U  D  A 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

COLUSA   1  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

0 1 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

HA 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   1  DAM 

1990 

CI 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC   PQiJER   C  LIGHT  CD 

CORCaPAN   IRRIG  DIST 

2012 

C5 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2C27 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

SA 

TRDY  DUNCAN 

CORONi 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

COkRAL ITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWDOn  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

1 1 

10600 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

CDVELO 

2081 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

47 

123 

15 

1335 

8A 

8A 

H 

GRANT  W  HANCOCK 

CQVELO  EEL  RTVEP  9 S 

2084 

01 

MENDOC IND 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

MILD  C  CUMMINGS 

COVINA  TE«1PL=   Fr    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

VilLLIAM  B  TEMPLE 

CRAPTREE  MEADOW 

2in 

05 

TULARE 

10 

36 

3'* 

118 

21 

10700 

s 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

^1 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC   90WER   C  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

8A 

DEPT  OF  PARKS  £  RECREAT 

CRESCENT   CITY   MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CRtSTLlME  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINQ 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

c 

CRESTLINE   FIRE   STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8  A 

8  A 

CtH   SUGAR   REFINING  CO 

rDniJi"lcD    Pi  At 

2184 

01 

nu  i;UL 

12 

41 

53 

12" 

44 

5175 

s 

^Ai      nCnT     UTD  DCCnilDrcC 

CAL    "tPI    WTR  KcjUUKtcj 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

U  S   FOREST  SERVICE 

«CULVER  CITY 

2214 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

C'JMMlNGS 

2218 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAHA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

1 1  6 

35 

4640 

8  A 

8  A 

C  H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DAGGETT   1  ENP 

2255 

07 

SAN  BEROIND 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

c 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  alRPORT 

2257 

07 

SAN  BEROIND 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DALE   S.  BOSE 

DAVFNPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

12M 

PAC   CEMENT  AGGREGATE 

UUViO    L.    /On    rAr    r  ■ 

2294 

02 

YDlO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

8A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MDDOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LHRENZEN 

DEAD  HORSE   R?S   7  SE 

2311 

C2 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

5  2 

-  194 

4P 

4P 

4P 

US  N4T  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABnRATlKY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  KH 

DEEP  SPRINGS  CQLLeGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

h 

DEEP   iPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREcK  FTREPAY 

2333 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC   GAS  f,  ELEC.  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELAMQ  FIRE  DEPT 

OFL  cinNTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENaIR  3  NNF 

2369 

05 

STANI SLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P   G   £   E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

diamjnd  bar 

2432 

06 

LDS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DDBRINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGPRY   L.  ROYAT 

DONf'ER  MEMQOIAL  ST  ?K 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

SA 

CALIF   DIV   BEACH  C  PKS 

DOk'MEY  FO  FCl07r 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

116 

OS 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  ObPT 

DOWMFVILLE  RANCEP  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

12r 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  PJREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

19 

40 

02 

12C' 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  H  DIXON 
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DOYLE  5  SSE 

•5  K  A  A 

r.  1 

LASSEN 

57 

120 

05 

ft385 

6P 

6P 

H 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESEPVriR 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

lft55 

7A 

7A 

L  A  WTR  f.  PWR  OEPT 

DUUL  E YS 

2539 

05 

MARI PDSA 

14 

37 

ft5 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

U    P   Mf  LFAN 
n    \J    n      u  n  M 1^ 

DUNN  I  r.AN 

2568 

0? 

yold 

7  'X 

38 

58 

7  A 

MRS«   MARY  A.  HUNT 

OUNSMIIIR   RAh'GEft  STA 

9  S  7  ? 

n  9 

u  c 

SISKIYOU 

C  3 

1  ^ 

16 

2  4  2  C 

8  A 

UAI LAfF    F-    MAk^HAI I 

DDTTQNS  LAMPING 

-J  *^  ft  n 

&  3  0  u 

D  1 

NAPA 

1  7 

J  0 

1  0 
1 

ice 

1 8 

2C 

8  A 

8  A 

8  A 

PAN  ^TFFlF 

EAGLE  CREEK 

?  5  Q 1 

^  -J  7  1 

05 

TULARE 

1 C 

35 

1  1  h 
i  1  0 

39 

A  R  A 
DO  "  (j 

c 

rORP^   OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2  59  8 

07 

RIVERSIDE 

33 

ft6 

115 

27 

Q  7  ^ 

7  A 

7  A 

f  M 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST   PARK  RFSERVQIR 

C  O  H  W 

COLUSA 

23 

39 

L  CC 

3 1 

A  A 

Q  A 

orlano  unit  WU  ASSN 

EL   CAPITAN  n4M 

t  '  v~ 

SAN  DIEGO 

C  J 

I  10 

ft9 

60C 

fl  A 

8  A 

C 

^AM   DIFGP   water  OEPT 

EL  CENTRQ  Z  SSW 

IMPERIAL 

6 

ft6 

115 

3ft 

"  30 

5  P 

5P 

c 

EL  centru  water  dept 

ELECTPA  POWFR  HP.USE 

27^3 

Q5 

AMADOR 

16 

3b 

20 

120 

ftO 

715 

5P 

5P 

P  G  t   E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

ft3 

1705 

5P 

MID 

c 

GERALD  H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

fc  '  3  V 

MONO 

9  O 

37 

R  A 

1  1  Q 

1ft 

Q  A  A  K 

n  1  u 

SO,   CALjF,   EDISON  CO. 

ELL IQTT 

£  '  0  w 

SAN  JOAQUIN 

1  A 
1  O 

ft 

1  ft 

\  'J  y 
Ic-i. 

12 

92 

7  A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

1 5 

36 

117 

36 

2910 

8  A 

6  A 

WILLIAM  G  BRIEGLFB 

EL  mQOENA 

■5  77  R 

fi  t- 
uo 

OR ANGt 

'j  Q 

A  0 
H  o 

117 

ft7 

464 

c 

HOMER  F  wannamaker 

ELSINDRE 

■5  R  n 

riA 
uo 

RIVERSIDE 

C  u 

33 

A  A 
*tU 

1  1  7 

20 

1  9  R  R 

A  D 

0  r 

A  □ 

O  r 

L 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

ESCDNDI DO 

7  R  A  7 
c  o  0 1 

f  A 
vO 

SAN  DIEGD 

33 

P7 
U  ( 

1  1  7 

05 

AAA 

oou 

A  D 

o  r 

A  D 
O  r 

DARWIN  M  TING 

ESCPNDIDD  Nn  2 

7  A  A 

PA 

SAN  CIEGD 

33 

A7 

U  ' 

117 
1  i  ' 

05 

600 

L 

ESCONDIDG  FIRE  DEPT 

ET I  WANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

5ft 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

#EUREK4WS0CI  R 

?910 

ei 

HUMBOLDT 

17 

40 

ft8 

12ft 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

EXCmEOUEP  RF';ER\;DTR 

t  ~  V 

05 

MARIPOSA 

1 4 

37 

35 

1  ?  0 
i  t  u 

16 

•t  H  £ 

8  A 

mERC^D   iRklG  DIST 

CVPTf^O     CAMV/CD  Da\1^U 
CACTCr     PAUvrK  KfliNCn 

A  R 

Till  A  R  f 

Q 

^  o 

1  1  Q 
i  1  7 

Oft 

4  39 

c 

PATPFTFiD    FTDF  CTATTDNI 

2934 

C'2 

C  n  1  A  N  n 
w  U  L  M  l\  U 

2? 

3  8 

16 

122 

P  5 
U  c 

38 

8  A 

8  A 

FilPFIElO  3  nNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

J  o 

17 

122 

02 

110 

c 

solanj  county  surveyor 

F  A  1 R  MONT 

"5  OA.  1 

A  7 

U  f 

LOS  ANGELES 

i  J 

3  4 

*♦  C 

1  1  w 
i  1  0 

26 

306C 

'  A 

7  A 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

FALL  BP  OQK 

7  O  R 
t  7  p  0 

PA 
UO 

SAN  DIEGO 

2 1 

1  1  7 
11' 

i5 

AAA 

OOL 

DEPT  SPECIAL  DIST  StRVS 

FFATHFR   FALI  ^ 

P  5 
U  £ 

BUTTE 

Q 

0 

39 

^  A 
30 

16 

9  O  A  E 

t  V  03 

c 

CAROL  A  PJORGUM 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

*♦  U 

2 1 

12  2 

27 

800 

C 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDALE  2 

3030 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

12ft 

17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  I  BOYTON 

FIDDLETDWN   LYNCM  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

ft2 

2140 

8A 

c 

WENTWQRTH  LYNCH 

FIGL'EROA  MOUNTAIN 

30ft  8 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

ftft 

1  ?0 

00 

7  PP 
J  fc  uu 

U  S  FJREST  SERVICE 

FILL  l^OR  E    1  WNW 

^  p  n 

^  U  3  U 

r.  A 
u  o 

VFNTUPA 

34 

C  *t 

1  1  H 

56 

A  ^ 
H  J  3 

A  A 

VENTUflA  CQ  FIRE  DEPT 

^     fi  "S 

A  K 

P  R  p  SNn 

r  r  c  J  I*"  u 

1  I 

36 

CC. 

1  5  A 
i  tU 

09 

7  fi  R 

P  r 

C  D 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

Fi  fmtng  Fts^i  ant  r. amf 

jUo  ' 

U  J 

LASSEN 

1  A 

40 

£  £ 

19 

Zi  f  \  A  A 
H  U  'J  L 

D 

D 

J  r 

3  P 

CAL   DEPT  FISH  C  GAME 

FLORENCE   LAKE  R 

FRESNO 

?  7 

37 

1  A 

1  1  K 
i  1  o 

58 

7  ^  9  R 

r 

SO  CALIF  EDISON  CO 

fdlsqm  dam 

U£ 

SACRAMENTO 

1 
1 

3  8 

H  C 

1^1 

10 

A 

^  5  u 

A  A 

8  A 

8  A 

U  S   BUR  RECLAi-lATION 

FGNTANA  5  N 

■alia 

06 

SAN  BERDINO 

2  8 

34 

1  1 

1  1  7 

i  1  ' 

27 

1  075 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

fontana  kaiser 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3  4 

05 

117 

30 

1090 

4  P 

ft  P 

KAISER  STEEL  CHRP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

ftO 

23 

123 

20 

23ft0 

8A 

8A 

H 

MRS  8  E  ESLICK 

FORESTHILL   RANGER  STA 

313ft 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

5 1 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MDDOC 

1 8 

ft  1 

5 1 

120 

08 

ftft98 

5  P 

5P 

L   J  FEE 

FORT  PRAGG 

p  1 

u  1 

MENDDC INO 

1  7 

39 

J7 

1  7  ^ 

ft8 

fip 
>'  u 

a  ^ 

8  A 

CALIF  I  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

p  1 

DEL  NORTE 

1  7 

^  1 

\  9  L 
i  t*t 

09 

A  A 

n  A 
0  A 

BENNY   Li  3EASLEY 

FORT  JONES  f  ESF 

3176 

0  1 

S I SK I  YOU 

1 2 

ft  1 

35 

12  2 

ftS 

33?  ft 

C 

CARL  c  Cramer 

FORT   JONES   RANGFR  STA 

3182 

0 1 

S I SK I  YOU 

1 2 

H  i 

36 

122 

5  1 

2725 

8  A 

8  A 

U   S   FOREST  SEKVICE 

FORT  ORD 

3186 

0  ft 

MONTEREY 

4 

^  A 

.^0 

ft  1 

1  O  1 

1^1 

ft6 

13ft 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

1 7 

3 1 

123 

15 

120 

5  P 

5P 

CALIF   DEPT   PARKS   £.  REC. 

FORT  SEWARD 

319ft 

01 

HUMBOLDT 

7 

ftO 

13 

123 

38 

217 

c 

GLEN  M  HENSO'! 

FREFOGM  a  NNW 

3232 

Oft 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

ft9 

lft95 

r 

WESTMINSTER   PKOJ  INC 

FRENCH  GULCH 

32ft2 

02 

SHASTA 

23 

ftO 

ft2 

122 

38 

HOG 

7A 

MRS   PATRILA  A  CLARY 

FRESH OWSOAP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

ft6 

119 

ft3 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT   G□\/EBNMF^'T   f  AMP 

3261 

05 

F  R  F  S  N  n 

27 

36 

59 

119 

ft3 

ftlO 

SA 

8A 

8A 

U  S   3JR  P  EC  L  Ai'lAT  I  ON 

Pill  1  FcTflN    n  MA 

3285 

06 

no  A K. r. F 

U  F^  H 1^  U  C 

26 

33 

5ft 

117 

53 

3ft0 

C 

CORPS  OF  ENGIi'lEERS 

3288 

06 

no  A  MfiF 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTDN  MUN  UTIL  DEPT 

r.ADDFRvyTi  1  F 
u**F\ncr  V  1  LLC 

3320 

01 

n  u  n  D  u  L  u  1 

7 

ftO 

06 

123 

ftS 

3ft0 

8A 

CARROLL  A  PANCDAST 

TiA^nilFT   BantcR  CTATTHM 

3357 

01 

n  F 1    Ni  no  T  F 

17 

ftl 

52 

123 

5  8 

3Pft 

flA 

c 

11  S  FOREST  SERVICE 

ACM    1  A  k  F 

3369 

03 

n  u  1 J  u 

38 

37 

ft5 

119 

08 

8970 

MID 

SU.   fALlF.    EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGFR  STA 

338ft 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

ft7 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SFKVICb 

GERPER  RANCH 

3337 

Oft 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

21ftO 

8A 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERlE  CREEK  CAMP 

3338 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5ft00 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

gibbaltar  Cam  np  2 

3ft02 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3ft 

31 

119 

ftl 

1550 

BA 

c 

SANTA  BAPbARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY   mnTNCE  STA 

3ft05 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

12i; 

2ft 

1650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GiLlcSPIE  FIELD 

3ftlO 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

ft9 

116 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILPOY 

3ftl7 

Oft 

SAIlTA  CLARA 

20 

37 

00 

12i 

3ft 

19ft 

9A 

9A 

GILKHY  RURAL   FIRE  DEPT, 

GILRGY  8  NE 

3ftl9 

Oft 

SANTA  CLAKA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MAriTELLI 

GILRQY  1ft  tNE 

3ft22 

Oft 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENOORA  WEST   Ff  185 

3ft52 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3ft 

08 

117 

52 

822 

5P 

MRS   L   M  WEST 
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GLfcNNVlLLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8  A 

H 

KERN  CO  FSTRY  C  F  D 

GLEhiiJVILLE  FULTON  RS 

05 

1/  r  D  M 
IV  t  K  IN 

10 

35 

44 

ne 

40 

3500 

C 

GOLD  ROCK  RANCH 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1 14 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3*91 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

CHMZALES   °  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1 1 

36 

44 

1 1  8 

58 

6600 

SA 

8  A 

t  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NQ.  ? 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8  A 

c 

CITY  QF  GRASS  VALLFY 

GRAT'JN 

3578 

0  1 

SONUMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREPNVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

12? 

54 

2818 

l2^ 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREEWVILLE  PANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S   FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

^  O  V 

V  £ 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

5  8 

8  A 

8  A 

8  A 

STATE   DEPT  FISH  E  GAME 

GRDVtLAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

c 

ROBERT  A,  SKELTDN 

GRQVSIAND  RANGER  «;rA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  <! 

3634 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHFKIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UdPER  FCJ67 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1 1  8 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KlNDRcH 

HA i WEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

OS 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTP  t   PWR  DEPT 

HALF   MQON  BAV 

3714 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  t  REC 

HAMILTON  BRAijCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

C 

ALBION  A  Sargent 

HANFJPD 

3747 

05 

KINGS 

11 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

CI 

SISKIYOU 

12 

4  1 

48 

123 

22 

1150 

8  A 

8  A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

C 

U  S   FOREST  SERVICE 

HARRY   ENCLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

8A 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8A 

P  G  t  E  COMPANY 

HAYFIfcLD  PUf'PiNC  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANPER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  tSE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

C 

EUGENE  0.  BETTENCUURT 

healosburg 

3875 

01 

SONUMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

HEALl)SBURG  no  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

H  E  M  E  r 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

U6 

57 

1655 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

henshaw  dam 

3914 

Oo 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  L6 

46 

2700 

8A 

8A 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3''25 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPEP  lA 

3935 

07 

SAN  aERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

hidden  valley  ranch 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

HTLTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 
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36 

2900 

8A 

3A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HGSERrS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 
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12  2 

43 

2  960 

PA 

HOBfcRGS  RESORT 

HIJLKtJr  MrAnOWS 

4  012 

05 

TUL Are 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOcGEFS  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LJEBKERT 

HOLLlSTER   I  SV 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

12l 

25 

279 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

5 1 

121 

24 

284 

c 

CITY  OF  HOLLlSTER 

HOLLlSTER   iO  ENF 

4035 

04 

SAN  BENITO 

36 

55 

1 4 

c  7  '  0 

GORDON  W  BOUDREAU 

HONEYDEW  I  SvJ 

4074 

0 1 

HUMBOLDT 

40 

124 

08 

BEVERLY  R  KUHLFR 

HODPA 

4082 

01 

HUMBULDT 

35 

4 1 

03 

12  3 

40 

5  ^  J 

8  A 

8  A 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  TRINITY  RIVeR 

4089 

0  1 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

1^3 

40 

333 

c 

BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 

HOPLANO  8  MF 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

0 1 

123 

00 

2510 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

:i"7 

36 

1  1 
1 1 

lip 

7100 

c 

CORPS   OF  ENGINFERS 

HUASi'iA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPn 

30 

35 

06 

12'J 

23 

715 

c 

MRS   JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  DA,>1 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P   G  r.   E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

C  H 

SO  CALIF  gniSON  CD 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CU  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4191 

■a 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

lOLEWI LD  HWY  MNTNC   S  i  A 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE   DIV  OF  HWVS 

I  OR  I A 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW   IDRIA  MINE  £  CHEM 

lOYLLWlLD  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

C  H 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL  IRRIG  OIST 

I«<PF«IAL   i-AA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

32 

50 

U5 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 
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12 

3950 

7A 

7A 
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L   A  WTR  £  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 
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s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A 

PA 

AGP  RESEARCH  SERVICE 

INYDKFRN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYDKERN  AKMITAGE 

-♦280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

IDNF 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

12c 

56 

284 

8A 

STATE   OIV  OF  HWYS 

inwA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDIND 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 
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43B9 

05 

TULARE 

10 

35 

58 
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32 

4680 

8A 

mt    wmttnfv  iijmhfr  rn 

JOSHUA  TREt 

07 

SAN  BERDINO 

34 

08 

R  D 

D  r 

JOSHUA  8SN  CTY  WTR  OIST 

JULIAN  WYNULA 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

W^IZ 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MONTECITO  county  WTR  DP 

KAISER  MEAOnwS 

^442 

U5 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

12'j 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KELSEYVI LLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FARM  e  HUME  ADV 

KENTFIELD 

4500 

CI 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

4508 

05 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

#KERN  RIVER  PH  ND  1 

4  5  20 

KERN 

35 

•t  * 
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E  D 

SO  Calif  edison  co 

KERN  RIVER   PH  Nn  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 
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26 
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5P 

5P 

H 

so  calif   EDISON  CO 

KETTLFMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 
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8A 

8A 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

u5 

KINGS 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  C  E  COMPANY 

KILARC   PQWgR  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

UA 

P  G  C  £  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE   OIV  OF  FSTRY 

KLAMATH  R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEFL/iND  10  SSE 

4537 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS.   EORA   L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 
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8A 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KHRB  E  L 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 
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57 
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6P 
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02 

EL  DORADO 

j_ 

38 

48 

120 

09 

5  /OC 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRFSCENT*   FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

lU 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYFTTE   2  NNg 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

«LAGUN4  BE4CH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 

LAGUNa  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

c 

L   B   WATER  OISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKF   MENOnCIND  DAM 

4689 

01 

MENDDC IND 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

c 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

LAKEPHRT 

LAKE 

39 

0  2 

i,  C  C. 

55 

S  D 
J  r 

5  r 

GEORGE  K  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  FDtSON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  F 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

LAKF  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

c 

BUREAU  UF  RECLAMATION 

LAKF  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  C  F  COMPANY 

LAKE  WOHLFORQ 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

U7 

00 

1500 

c 

ESCUNDIOO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

SP 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LA   PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  ospn 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

E.   M.  NEWTON 

LA  P QR T E 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPE" 

4  816 

02 

MODOC 

1 8 

4  1 

45 

120 

1 5 

6775 

s 

CAL   DEPT  KTR  RESOURCES 

LAVA   REDS   NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NA"!"  PARK  SERVICE 

LAYTQNVILLE 

4851 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

r 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBFC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

116 

52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECHiJZA  PT  STA  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 
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4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE   KFEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

603 

c 

JEANNE   U  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

1 FMnM  rnwc 

4890 

05 

Till  A  D  P 

9 

36 

23 

119 

02 
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SA 

8A 
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LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 
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s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

04 
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7P 

7P 

FRANK   DE  CHAINF 

LITTLE   PANOCwE   DET  DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

lOA 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LITTLE  VALLEY 

<.988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

11 

4170 

8A 

MRS.   CLUVfcRINt  COROER 

LIVFRMORE   CC'JNTY   F  D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

L  1 VERMORE  ALMDA  CTY  F  D 

LOCKWOOO  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

8A 

c 

ARCHIE  M  rtEFERLiNG 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8a 

3A 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

0^ 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

ckita  daddada 
oNJA  dAKdAKA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 
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Lu'*irL.n.    nAirr\    if\ctti.  rc. 

LONF  PINE  CTMWOrO  PH 

5067 
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INYO 

19 

36 

27 

118 

03 
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c 

L   A  WTR   C   PWR  DEPT 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

U6 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 
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09 

34 
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J 

NATL  WPATHFR  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

CAL  DEPT  WTR  RFSOURCFS 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

lie 

26 
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c 

BUBRFLL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 
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SA 

S   RARUARA   CO  F   STA  24 

LOS   ANGELFS   wSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 
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24 
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c 

J 
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06 

LOS  ANGELES 

13 
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03 
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14 
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c 
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05 
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52 
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4P 

UA 
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LOS  BANDS  ARbURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 
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56 
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ARBURUA  RANCH 

LOS  BANDS  OFT  RfSV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 
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9A 

9A 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  OATOS 

5123 

04 
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4 

37 
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12 

4 1 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

6513 

01 

L|i  |M  RD  1  n  T 
nu  n  D  u  L  U  1 

12 

A 1 

18 

123 

32 

430 

c 

11    <    FflRF^T  ^FRVITF 

OR  nw  T  1  1  F 

6521 

02 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

UA 

1 1 A 

r  I  T  Y    (IF    HRnV  T  L  L  E 

ORQVILLE  RRIOGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

ORQVlLLE  RANGER  STA 

A  S  7  R 

BUTTE 

3 

39 

32 

1  ?  1 

34 

300 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

ostrander  lake 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

US 

33 

8600 

s 

DWR  C  NATL  PARK  SERVICE 

0  X  N  A  R  D 

6569 

06 

V/ F  NTlJR  A 

V  C  1 N  1  U  ^  H 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

8A 

SA 

r I TY   OF  nXNARD 

□  7FNA   [^ttARD  STATInN 

6577 

06 

y  F  M  T  LJ  R  A 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

c 

II   S    FOREST  SFRVICE 

PArwFrn  pasc 

6583 

05 

M  F  B  r  F  n 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

rAl     nFPl   WTR  RFSnURCFS 

PAT  T  F  T  f  HnilCC 

6597 

02 

F 1    nriD  Ann 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

p I nYn  R  pnni f 

PAfnlMA    HAM    Cf            A  F 

6602 

06 

tn<;    AMT.  FIF^ 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

eA 

fARL   K  RnY^Tni>J-LACFCD 

6610 

0<i 

Cam  DCMTTn 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

SA 

1  nuNJ    0    1  I^D  U  A  1  1 

D  A  1  M     A  1  C 

rOLnUALC 

662* 

07 

1 nc     AM PC) Cc 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

DAlMnAlF     TQQTf.  HT^T 

PALMDALE  FAA  AIRPCIRT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

X18 

05 

2517 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 

66<t6 

0<i 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

03 

25 

SA 

aA 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALDMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  :^ELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGD 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7A 

7A 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERPES  EST  FC^SD 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

Ud 

23 

216 

7A 

SUPT.   OF  STREETS  £  PKS. 

PAMnCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

BA 

8A 

PARADISE  FIRE  PEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARkF  lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

12f, 

26 

1482 

7A 

ROBERT  M.  DURHAM 
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PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

paskenta  ranger  STA 

6726 

02 

T  C  u  A  M  A 

TcHAnA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U   5   FURtST  acKVlCE 

PAsn  robles 

6730 

04 

SN  LUIS  QBPD 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASn  RDBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  UBPn 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

c 

C   J  WEYRTCK 

PAsn  robles  faa  ap 

67*2 

04 

SN  LUIS  QBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODUC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PATTIWAY 

675<' 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  Ranch 

PAYNES  CREEK 

6761 

C2 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINEi  CAMP 

6803 

C2 

MODUC 

21 

41 

27 

120 

6300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

P6TALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

l<t 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE   STA  U  2 

PIEDRA  BLANCA  GPD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  P  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USFS*   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  0AM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

11 

1307 

6A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

69A0 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

69*2 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMQ  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

694* 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  C  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  £  E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  G  e  E  COMPANY 

PLACERVI LLE   I  FG 

6962 

0  2 

EL  ooRAuU 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE   DlSP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

4<V 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WTR 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

8A 

BA 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

5P 

!P 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARCUELLG  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRiS   Bl ANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

IIP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMO.'IA  CAL  PHLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

BA 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGr  NAVAl  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

PORTER  V  I LLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

c 

F.   W.  COLE 

PORTUGUESE  MEAOnw 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

43 

118 

38 

4960 

ss 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTI-R  VALLFY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1 100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

1 1 7 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1 1 

120 

42 

2300 

ss 

ss 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

"LUMAS 

3 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8  A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMHNA  SPAULOiNO 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

M  I  D 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDOING  5  S^E 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRF  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  OEPT 

REOLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

03 

117 

1 1 

1318 

lOA 

2  P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

1 4 

3 1 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FQLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  nRDVF   ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8  A 

8  A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SRICHHDND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

744t> 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVFRSIDt  CIT  Eyp  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

ZH 

33 

58 

1  17 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

CG 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

R0B8S  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8A 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE   MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  r.  ANT  <= 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

C 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CD 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

c 

CALIF   DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSD  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SACRAMENTD  vsO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGFUFN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA   ^  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

C 

EDWIN  H  LEARNED 
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SAINT  HELFNA  6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK  vnORHIES 

SAINT  MARYS  C0LL6CE 

7661 

C4 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

7668 

04 

MDNTERF Y 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

M    <    HFPT    (IF     Af.     1  APC 

7669 

r»  A 
\J** 

MONTERY 

0  A 

3  0 

40 

121 

^6 

75 

MID 

MID 

CFn    A'l/TATTTN  APFWrV 

^Al  TMA^  DAM 

f  O  1  c. 

SN   LUIS  DBPn 

20 

y  'J  f\ 
ic\J 

1375 

8  A 

CAl   TNAC    dam  nPFHATriRC 

7681 

06 

<;nta  rarrara 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

our     LAnrVAL  ti" 

^AiT  ^pRiwr. c  Pwo  unu^F 

7689 

05 

AM ADHR 

16 

38 

30 

120 

1 3 

3700 

3P 

3P 

3P 

O     r     f     C  rHMDANiV 
r    Kf    t*    t  tUnrAlNT 

Caw    AKinoFAC    "s  c 

7702 

05 

fAi  AVFRAC 
UALAVCr\Aj 

2 

■?  0 

10 

120 

40 

8  30 

7A 

CALAVCKAb    LtntiNl  LU 

Can  ANTDNTn  ham 

JAIN     AiNlUI'liU  UAn 

7712 

06 

^AN  RFRNniNin 

JAIN  DC^^INUitNU 

28 

"XL. 

10 

117 

40 

2125 

C 

iic   rnuoc  nc  cmptwucrc 

^AN  ARnn 

r\  A 

MONTE  R  F  Y 

1  lu  1 1  1  b  rv  b  ' 

0  A 

3  V 

02 

120 

D4 

450 

8  A 

MRC      IFAN  HRTMAM 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

3 1 

121 

05 

1355 

C 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HDSP 

7723 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

16 

1125 

6P 

6P 

S  B  CJUNTY  HOSPITAL 

^AN    C\  FMFNTF  HAM 

7731 

04 

MDNTERFY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

rAlTF    UTP    F    TFl  TO 

SiNDBFRG   PTI  F('130B 

f  f  p*^ 

DA 

LOS  ANGFLES 

1  s 

"XL 

L.  ^ 
43 

lift 

t  D 

4025 

4  r 

1     A   rn    FTRF  riFPT 

CAMHRPRft  WCn 

OAiNUOrfNu    njl)  n 

7  7  a  R 

1  n  C    ANH  F I  F  C 

t  7 

^  L. 

45 

lis 
lit) 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

wati    wfathfr   c e h v t r f 

aCAN  niFi^n  uicn  ad  r 

1  f 

n  A 

Uo 

CAN  n  T  F f^n 

JAIN  t-ztCVU 

3  D 

S  c 

44 

1  i  f 

13 

MID 

MID 

C 

J 

MAT!      UIFATHFR  CCHV/TrF 

CAN    DTMA*^    FTOF    uH  PTOS 

"7  7  A  O 

u  0 

inC  ANHFlFC 

£  O 

o  t 

06 

1  1  "7 
1  I-  ( 

q 

ORE 

8  A 

CAW    OTmAC    FIRF  CTA 

CAN    riTMAC    TAMRABk     Fl  AT 

1150 

06 

inC  ANHFlFC 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

C 

II    C    CIIRFCT  CFR\/TrF 

CAN    FFI  TPF    WTf, HuAV  CTAR 

JAIN     rcLirC     niOnWMT  JIMr% 

7755 

04 

SANTA  TLARA 

JMI1  1  M  UUArSA 

20 

37 

0 1 

121 

20 

365 

C 

CTATF    nl\/    HF  HUYC 

CAN    F  C  R  N  AN  nn 

■7  7  K  Q 

06 

inC    ANf.  FIFC 

1 3 

A 

17 

118 

28 

965 

5  P 

5P 

FAPMCRC     7NC  P-RflUP 
rHKIICf\j      i  IN  J  OI\l|U~ 

SAN  FFRNANDO  PH  3 

"T  7  5 

06 

LOS  ANGELES 

i  3 

118 

1250 

c 

CORPS  riF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSFT  R 

1167 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN   FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SAN  FRANCISCO  WS3  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANC  I  SCO 

37 

47 

122 

25 

5  7 

MIC 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN   GABRIFL   CiNvDN  PH 

7  7  7^\ 

\J  o 

LOS  ANGELES 

c  o 

34 

1  1  7 
III 

5  r 

PA^AnEMA   WATFR  DFPT 

Can  f, arrTfi    nw  cri»7SkF 
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9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

902<t 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUfKEE  RANGER  STATION 

90^3 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 
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1 

TUJUNGA  MILL  CR  Fr  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

LOS  ANGELES  CD  FCD 

TULFLAKE  K 

9053 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

6P 

c 

H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURlQCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CAPL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RiNrH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7  A 

7  A 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINF  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC   GAS  C  ELECTRIC 

TWITCMELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

USES  C/0  DIST  RANGER 

(*UKIAH 

9122 

01 

MENDQC IND 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9174 

0 1 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

1  7  3 

1  h 

i  7  u 

A  A 
0  U 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

tfU  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1 1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTQlE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1 1 

255 

5P 

WESLEY  C  RHSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINQS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

ELDDN  FANCHER 

USDNA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

valletdn  wolf  ranch 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A,  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

0 1 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  fire  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CU  FIRE  STA 

VAN  NUYS   FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

U 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CFC   AND  WTR  CD 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1 19 

17 

105 

BA 

CO,   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

1 17 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CD  WATER  DIST 

VIDETTE  MEAPQW 

9328 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

US 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1 1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTfl 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8  A 

8  A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VDLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

C 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA   POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  t  E  COMPANY 

WALLACE    1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8  A 

CALIF  DEPT  FISH  E  GAME 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

5P 

MRS.   JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  ESF 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

53 

122 

02 

245 

5P 

5  P 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK   4  F 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9  A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT   PTL   STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

BA 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  0AM 

9440 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

??4 
fc  c  t 

ft  A 

R  A 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CD 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

3A 

KERN  CO  FSTRY  E  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9453 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

S6 

121 

46 

9  s 

8  A 

8  A 

CITY  GF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

S  -3 

119 

39 

3935 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

0  1 

TRINITY 

40 

1  ?  ? 

^  o 

A  A 
0  A 

fl  A 
0  A 

r 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  OEPARTMFNT 

O  ^  O  Q 

SISKIYOU 

4  1 

5  X 
£0 

L  CL 

R  A 

Q  A 
OA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  1  WSw 

7  J  i  t 

05 

KERN 

IC 

35 

LCi 

X  1  o 

r 

I. 

VERNON  J  BLOUNT 

WENOEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

1 8 

40 

i  " 

12  0 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

3  2 

42 

119 

40 

6280 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STATE   DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  lOKOND 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE    MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCD 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

86 

9A 

9A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS    1  NE 

9684 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE   OlV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  MW 

9694 

CI 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLAKD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

i;?l 

58 

135 

BA 

RA 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORO  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOOOFPROS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

U9 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS   WILMA  C  BARR 
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WOODLAND  1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOQOSIDE  PIPE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37  26 

122  15 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37  08 

121  57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YORPA  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOCINO 

17 

38  54 

123  14 

1100 

c 

MRS.  V.   SYLVIA  HULBERT 

YOSEMITE  PARK  HFADQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  33 

3970 

7A 

7A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SFRVICE 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENIA-KETTENPDM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40  10 

123  27 

3600 

C 

ARCHIE  B  FUGATE 

CLnSED  STiTlnNS 

CANBY  11  SW 

1475 

02 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

5P 

CLOSED  4/27/73 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO       6-DESERT  7-EEL 
8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     12-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 
15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT     22-RUSSIAN     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 
27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 
32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C. 10/30/73-2700 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Sr^ecUonL"eSUrei  iS  "^JeB  a^e  tens  o?  degrees.     Resultant  wind  il  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

times  in  local  standard  lime.     Durlntj  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

^?°pe:::Ju?o"-"Lbtr-E;a;o?auin-^d  wind"  table,  and  snowf'"  "-^^  -  ^    —  -  """^^ 

^ndini:  at   time  of  observation. 

.n  fh„  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  followlne  the  Evaporation  and 
EVAPORATION  Is  ""^"'^S*  ^"  '^^^^""^^[.''^"^poj" ^oHnrwin^  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
Vi       Of  ibserf.Uon    "i"nd  Is  U,c  total  Itnd^oi^en?  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Oround"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
sngw  andsleet      Intrles  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

MORMALS  for  all  stations  are  cUmatolOBical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
PIVISIONS    as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES-     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES.  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATIONAND_!mro^ABLE:         Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

EVAPORATION  ABU  win   Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel.  ^      ^  ,^ 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  Is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  S* 


-     Holtville  silty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Crass  mowed  and 

■  irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 

0.V1S  2  WSW  EXP  Fm  :    Lnd^  .^t^'ZJ^  l^.-J-^'l^^^'^i^^'^lo.^  thermograph  for  24  hours 

■  Sr-2tS^1h-moi:-Js  ^i^ir^^^^-i^ri:^  ^^^^i,,^ 

Riverside  F.xp  Sta  :     IZ^'J^i/ll^C^e  J^^J^^  ^l^^ZJ^lZ^^^l..  ther- 

moRraph  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
IWTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is  oartially  estimated. 


U    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  tabic. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-GaKC  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  arc  d<?scribed  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

lornation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  19S5  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
'itlon  History"  for  this  State^  price    $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  nay  be  found  In  the  latest  annual  issue 
■1   Local  CllBBtological  Dftta^  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  maillnK;   20?  einglc  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Conroerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  /  / 

Director,   Na t lona f  Clima t 1 c  Center 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


rcpER 

1973 

arr 

\  77 

N 

.  10 

vill 

1  N.C. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES  1«  ^^'^ 


HIGHEST  TEMPERATURE 
El.   CENTRD  ?  SSW 

LOWEST  TFMPERATliRE 
BRIDGEPORT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
VOLLMERS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
53  STATIONS 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
VOLLMERS 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
TWIN  LAKES 

GREATEST   DEPTH  OF  SNOW 
TWIN  LAKES 


i09       DATE  01 
6       DATE  10+ 
13.85 
.00 

7.57     DATE  22 
19,0 

10       DATE  23 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.i.Fa^Nu 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Dayl 

Max. 

Min. 

0 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 
a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°  t 

*       *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

72.6 

42.3 

57.5 

87 

5 

35 

6 

227 

0 

0 

0 

0 

6.18 

2.13 

23 

.0 

0 

7 

3 

3 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

69.7 

47.2 

58.5 

82 

31 

37 

24  + 

210 

0 

0 

0 

0 

3,41 

1.76 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

73.  IM 

ae.BM 

56. OM 

31 

4 

276 

0 

0 

1 

0 

4.87 

.0 

0 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

66.9 

42.1 

54.5 

78 

18* 

34 

3 

320 

0 

0 

0 

0 

7.14 

2.12 

23 

.0 

0 

9 

3 

3 

CALLAHAN 

64.3 

36.1 

50.2 

78 

16 

28 

29  + 

451 

0 

0 

9 

0 

3.40 

1.64 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

C6CUVILLE   5  SE 

62, 2M 

37. IM 

49. 7M 

28 

25 

463 

0 

0 

4 

0 

5.26 

1.61 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

CLOVERDALE   3  S5F 

77.5 

47.0 

62.3 

-  1.0 

90 

17 

44 

26  + 

99 

1 

0 

0 

0 

3.99 

1.61 

1.57 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

covflo 

71.7 

36.8 

55.3 

82 

16 

2^ 

26 

294 

0 

0 

5 

0 

5.56 

2.47 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

CRESCENT  CITY  I  N 

62. 6M 

43. SM 

53. 2M 

70 

16 

39 

4 

0 

0 

0 

0 

6.07 

.0 

0 

DUTTONS  LANDING 

72.3 

47.6 

60.0 

84 

18 

40 

10 

155 

0 

0 

0 

0 

1.52 

.59 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

ELK  VALLEY 

61.4 

35.8 

48.6 

75 

17  + 

21 

3 

501 

0 

0 

14 

0 

6.98 

2.60 

21 

.0 

0 

12 

3 

2 

EUREKA  WSO  CI  R 

57.5 

46.6 

52.1 

-  2.3 

67 

22* 

41 

29 

393 

0 

0 

0 

0 

4.14 

.95 

1.27 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

FERNOALE   2  NW 

FOREST  GLEN 

66.5 

36.1 

51.3 

-  1.1 

81 

1 

27 

4 

414 

0 

0 

5 

0 

7.59 

3.55 

.0 

0 

FORT  BRAGS 

62.0 

44.7 

53.4 

69 

31 

40 

26  + 

351 

0 

0 

0 

0 

5.67 

2.89 

2.89 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

FORT  JDN6S   RANGER  STA 

67. 7M 

31. 6M 

49. 7M 

82 

16 

26 

29  + 

466 

0 

0 

14 

0 

3.86 

3.50 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

FORT  ROSS 

64. 7M 

45. 6M 

55. 2M 

78 

4 

36 

27  + 

298 

0 

0 

0 

0 

4.64 

2.51 

1.38 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

GRATON 

75.4 

41.9 

58.7 

-  .9 

87 

17 

35 

5  + 

190 

0 

0 

0 

0 

2.98 

.82 

1.04 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

69,6 

38.0 

53.8 

-  3.0 

81 

5 

31 

4  + 

339 

0 

0 

2 

0 

7.34 

3.27 

3.15 

22 

.0 

0 

7 

3 

3 

HEALOSBURG 

78.5 

47.7 

63. 1 

1.0 

90 

3 

41 

4 

74 

1 

0 

0 

0 

4.79 

2.62 

2.25 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

HILTS 

65,7 

33.0 

49.4 

77 

18 

27 

29  + 

476 

0 

0 

13 

0 

3.07 

1.68 

22 

.0 

0 

4 

2 

I 

HOOPA 

67.5 

45.1 

56.3 

78 

16 

39 

5  + 

262 

0 

0 

0 

0 

8.22 

2.66 

23 

.0 

0 

9 

4 

2 

KENTFIELD 

73,3 

47.7 

60.5 

.4 

62 

4 

42 

3  + 

134 

0 

0 

0 

0 

4.51 

2.12 

1.86 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

KLAMATH  R 

62,0 

43.8 

52.9 

72 

30 

37 

26 

367 

0 

0 

0 

0 

8.74 

4.26 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

61, 3M 

35. 2M 

48. 3M 

78 

le 

26 

29  + 

513 

0 

0 

12 

0 

2.68 

1.13 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOUNT   HEBRON  RS 

61.7 

27.5 

44.6 

77 

16 

18 

29 

623 

0 

0 

24 

0 

2.82 

1.47 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

76.7 

48.7 

62.7 

1.0 

68 

17 

41 

26  + 

82 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.42 

.50 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

64. 2M 

38. 8M 

51. 5M 

72 

4  + 

33 

2 

410 

0 

0 

0 

0 

7.91 

.0 

0 

ORLEANS 

70,2 

45.4 

57.8 

80 

4 

37 

3 

215 

0 

0 

0 

0 

7.90 

4.14 

2.75 

21 

.0 

0 

7 

3 

3 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

76.3 

46.3 

61.3 

-  .2 

88 

16 

40 

27  + 

113 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.17 

.59 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 

78. 2M 

41. 5M 

59. 9M 

88 

17 

34 

154 

0 

0 

0 

0 

4.  16 

1.45 

.0 

0 

RICHARDSON  GRDVF   ST  PK 

67.0 

43. S 

55.4 

81 

5 

39 

^5 

290 

0 

8 

0 

0 

5.35 

1.75 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

SAINT  HELENA 

77.4 

45.5 

61.5 

.7 

69 

30  + 

37 

3 

117 

0 

0 

0 

0 

2.62 

.69 

1.19 

23 

.0 

0 

4 

3 

1 

SAN  RAFAEL 

5  1  •  2M 

66 

17  + 

A6 

24  + 

67 

0 

0 

0 

0 

3.12 

1.50 

23 

.0 

2 

2 

SANTA  ROSA 

77.7 

45.4 

61.6 

.6 

86 

16* 

39 

24  + 

105 

0 

0 

0 

0 

2.37 

.63 

.98 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

69.2 

38.7 

54.0 

83 

19 

30 

29  + 

336 

0 

0 

5 

0 

6.68 

2.03 

23 

.0 

0 

9 

3 

3 

SCOTI A 

63.7 

46. OM 

54. 9M 

-  2.9 

73 

17 

41 

28  + 

307 

0 

0 

0 

4.49 

.98 

1.69 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

SHELTER  COVE 

64.3 

50.2 

57.3 

81 

30 

45 

16  + 

236 

0 

0 

0 

0 

6.20 

2.13 

22 

.0 

0 

9 

5 

4 

SONOMA 

8 1 . 8 

44.0 

62  .9 

93 

16 

36 

2 

66 

3 

0 

0 

0 

1 .73 

.57 

23 

.  0 

0 

2 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TULELAKE  //R 

UKIAH 

76.6 

44.7 

60.7 

-  .7 

88 

30 

36 

29 

134 

3.02 

1.03 

1.31 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

WARM  SPRINGS  DAM 

75.3 

46.9 

61.1 

89 

31 

39 

4+ 

123 

0 

0 

0 

0 

4.02 

.0 

0 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

7 1 » 3M 

35  •  9M 

53. 6M 

.  9 

90 

2  7 

4 

346 

I 

0 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

62.3 

35.1 

46.7 

79 

18 

26 

2  6 

496 

0 

0 

12 

0 

4.96 

2.65 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

WILLITS  1  NE 

73.6 

40.8 

57.2 

84 

30* 

29 

29 

231 

0 

0 

2 

0 

5.69 

2.14 

22 

.0 

0 

5 

5 

2 

WILLOW  CREEK    1  NW 

70. 3M 

44.  IM 

57. 2M 

80 

19  + 

38 

30  + 

235 

0 

0 

0 

0 

6.72 

2.33 

23 

.0 

0 

8 

4 

2  ; 

YREKA 

67.7 

35.9 

51.8 

-  1.7 

85 

1 

30 

29+ 

402 

0 

0 

8 

0 

3.06 

1.63 

1.63 

22 

.0 

0 

2 

2 

2  • 

DI  V I S I  ON 

55.8 

-  1.3 

4.79 

2.12 

.0 

•       «  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

65, 9M 

32. 8M 

49. 4M 

78 

17 

23 

29 

476 

0 

0 

17 

0 

1.11 

.74 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

ALTURAS   RANGER  STATION 

63. 7M 

26. IM 

44. 9M 

-  3.1 

60 

IB 

15 

29 

617 

0 

0 

26 

0 

.62 

-  .45 

.36 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

AUBURN 

74,6 

48.6 

61.6 

-  1.8 

66 

16 

40 

26+ 

140 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.25 

1.79 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

AUBURN   DAM  PROJECT 

72,4 

46.5 

59.5 

64 

15 

37 

24  + 

183 

0 

0 

0 

2.91 

1.87 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

BLUE   CANYON  WSO  AP  //R 

60.6 

43.9 

52.3 

-  1.5 

73 

16 

31 

23+ 

386 

0 

0 

3 

0 

4.63 

1.42 

2.07 

22 

13.3 

2 

24  + 

6 

3 

2 

BOWMAN  0AM 

62.6 

40.6 

51.6 

-  1.5 

78 

14 

31 

24+ 

407 

0 

0 

4 

0 

6.09 

2.26 

2.43 

23 

6.0 

4 

23 

6 

4 

3  • 

BRaNNaN  ISLAND 

74. 7M 

47. 6M 

61. 2M 

86 

6 

42 

27 

123 

0 

0 

0 

0 

1 .72 

.78 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

77. 7M 

45. OM 

61. 4M 

-  2.0 

89 

1 

36 

26 

125 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.39 

.81 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

BURNEY 

67.6 

27.4 

47.5 

79 

17 

17 

3 

535 

0 

28 

0 

1.73 

.80 

23 

4 

1 

0 

CANYON  DAM 

63. IH 

33. 6M 

48. 4M 

-  .8 

75 

14  + 

27 

29  + 

508 

0 

0 

0 

3.C6 

.78 

1.51 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

CHESTER 

65,4 

30.6 

48.0 

78 

13 

22 

10 

521 

0 

0 

23 

0 

3.21 

1.26 

1.55 

22 

T 

0 

4 

2 

2 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CLARKSBURG 

75.3 

46.9 

61.1 

85 

17  + 

41 

30+ 

129 

0 

0 

0 

0 

1.73 

1.13 

23 

.0 

0 

3 

1 

1  ' 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

75,3 

40.0 

57.7 

86 

1 

32 

29 

221 

0 

0 

1 

0 

2.75 

1.06 

23 

.0 

0 

4 

3 

I  ' 

COLFAX 

72,9 

47.6 

60.3 

-  1.1 

85 

14 

37 

9 

168 

0 

0 

0 

3.50 

1.20 

1.37 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

COLUSA   1  SSW 

76,8 

48.0 

62.4 

-  .7 

85 

15  + 

39 

26 

94 

0 

0 

0 

0 

1.68 

1.10 

.52 

7 

.  0 

0 

5 

1 

0 

DAVIS   2  WSW   EXP  FARM 

75.8 

47.8 

61.8 

-  1.4 

86 

15 

40 

11  + 

111 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.75 

.55 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DEER  CREEK  FQRERAY 

65.2 

43,1 

54.2 

78 

5 

32 

24 

327 

0 

0 

1 

0 

5.55 

.0 

0 

DE  SABLA 

DOBBINS   I  S 

73. 3M 

42. IM 

57. 7M 

85 

14 

33 

10+ 

218 

0 

0 

0 

0 

5.41 

2.61 

7 

.0 

0 

4 

3 

2  i 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

69. 5M 

35. 5M 

52. 5M 

79 

16  + 

29 

10 

382 

0 

0 

8 

0 

5.85 

.0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

74,0 

44,2 

59.1 

-  1.6 

84 

17  + 

35 

26 

177 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.43 

.67 

23 

.0 

0 

4 

1 

0  4 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

75.8 

48. 6M 

62. 2M 

65 

17 

42 

24 

96 

0 

0 

0 

0 

1.66 

.64 

23 

.0 

0 

4 

2 

0  4 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  i'^r.r' 


StaaoB 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxtmuin 

•  § 
<£ 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlghesl 

e 
Q 

Lowest 

o 

"a 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 
i2 

Departure 
From  Normal 

1 

Data 

Snow 

Sleet 

1     No.  ol  Days 

Mix. 

Mln. 

1  Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.10  or  More 

\ 

% 
0 

t 

I.Op  or  More 

si 

hi 

F3LS0M  DAM 

75.9 

50.5 

63,2 

89 

1 

42 

24 

96 

0 

0 

Q 

Q 

2  .79 

1,88 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

GEORGETOWN  RANGFR  STa 

69  f  9M 

47.  IM 

56 ,  5M 

62 

15 

35 

9 

214 

Q 

Q 

Q 

3.71 

2!l9 

w 

Q 

1 

GRASS  VALLEY  NQ.  2 

7 1 » 0 

41.8 

56,4 

64 

17 

34 

29 

259 

Q 

0 

Q 

Q 

4.77 

2,51 

C  3 

*  r 

Q 

3 

2 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

75  t  2 

46.0 

65 

17  + 

39 

1 1 

It' 

0 

0 

0 

0 

1.42 

•  65 

Z'i 

•  0 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

69*6 

31.9 

50,6 

_  2,0 

63 

4  + 

0 

0 

19 

0 

1.35 

.  05 

•  59 

•  0 

^ 

I 

JESS  VALLEY 

63.1 

30 . 7 

46.9 

78 

16* 

12 

23 

554 

0 

1  8 

Q 

1.16 

-  .15 

•  44 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAKEPORT 

7^,5 

39,9 

57  •  2 

6  3 

30* 

32 

29 

236 

Q 

I 

1.93 

•  19 

1.12 

2  3 

•  0 

3 

\ 

LAKE  SPAULDING 

65  •  7M 

31. 6M 

48 ,  7M 

_  2,0 

76 

16  + 

23 

2 

490 

Q 

17 

Q 

4.54 

*  59 

2 

23 

MANZANITA   LAKE  // 

58  1 1 

34.6 

46,4 

17 

26 

25 

572 

0 

0 

11 

0 

4.33 

1 .98 

23 

2 

2  3 

2 

MARKLEY  COVE 

75  •  I 

46.7 

60 , 9 

86 

(3 

4 1 

24+ 

125 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.88 

2  3 

*  G 

Q 

3 

Q 

MARYSV I L  LB 

77.8 

50 . 5 

64,2 

-  ,3 

88 

() 

43 

26 

71 

Q 

Q 

0 

D 

2.40 

1.27 

1,30 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

MC  CLOUD 

65*3 

33.3 

49,3 

.  2,2 

79 

16 

2  6 

26  + 

4  80 

0 

0 

1 6 

D 

6.12 

2.63 

2,32 

\  ? 

0 

2 

MINERAL 

32.2 

46*1 

_  2,2 

73 

1 

25 

10 

576 

Q 

Q 

2  0 

7.26 

3*35 

3.69 

23 

X 

Q 

3 

MOUNT   SHASTA   WSO  CI  //R 

62.1 

37 . 2 

49  . 7 

_  2,2 

77 

17 

30 

26+ 

469 

0 

0 

5 

0 

5.06 

2*64 

2 . 74 

0 

4 

2 

NEVADA  CITY 

66.9 

36 . 5 

51.7 

-  3,2 

78 

15 

28 

29+ 

404 

0 

0 

12 

0 

4 . 57 

1.62 

2.59 

23 

•  c 

0 

5 

3 

1 

ORl  aNR 

76.0 

46.4 

62.2 

-  2,1 

66 

17 

40 

27 

97 

0 

0 

0 

Q 

3.07 

2.01 

1,12 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

OROVlLLE 

76.8 

51.5 

64  •  2 

86 

16 

43 

26  + 

79 

0 

0 

0 

2.31 

,78 

23 

•  c 

0 

3 

3 

0 

PARADISE 

70.1 

50.3 

60,2 

81 

4 

43 

24  + 

I  64 

0 

0 

0 

0 

4.90 

2.20 

7 

.0 

0 

5 

7 

2 

PLACERVILLE 

70.7 

42.1 

56,4 

,7 

63 

15  + 

34 

2 

260 

0 

0 

0 

0 

3,46 

1 .37 

2,00 

2  3 

•  c 

0 

3 

3 

1 

placerville  ifc 

72  .OM 

51 .  5M 

61 ,8M 

85 

16 

40 

24  + 

143 

0 

0 

0 

0 

3,51 

.  0 

0 

platina 

M 

M 

M 

66 

18 

32 

26 

0 

0 

1 

0 

3.  50 

2.63 

22 

.0 

0 

1 

PORTQLA 

QUINCV 

70.3M 

27. 6M 

49, OH 

-  1,7 

82 

14 

19 

4  + 

486 

0 

0 

25 

0 

4,67 

2.24 

•  0 

0 

RED  BLUFF   HSD  AP  R 

74.8 

50. 1 

62 , 5 

_  3,1^ 

86 

16+ 

44 

26  + 

96 

0 

0 

0 

0 

2.37 

I  •  00 

1 .02 

7 

•  G 

0 

3 

2 

2 

REDOING   FIRE   STA  NO  2 

76.8 

52.6 

64 , 8 

,6 

69 

16 

47 

29  + 

65 

0 

0 

0 

0 

2,95 

•  68 

1.53 

7 

■  0 

0 

4 

2 

1 

RDCKLIN 

76.6 

44.4 

60,5 

-  2.2 

86 

15 

37 

24+ 

154 

0 

0 

0 

0 

2,30 

1.23 

1  •  70 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

77.1 

49.7 

63.4 

-  .1 

87 

14 

43 

26+ 

77 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.87 

1,06 

22 

.0 

0 

3 

1 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

75.9 

52.2 

64.1 

.4 

87 

14 

46 

26  + 

73 

0 

0 

0 

1.56 

.76 

1,13 

22 

3 

\ 

1 

SHASTA  DAM 

SIERRA  C ITY 

66.4 

39.4 

52,9 

76 

17+ 

3 1 

9  + 

365 

0 

0 

2 

0 

6.55 

2,53 

5 

3 

3 

SIERRAVILLE   RANGER  STA// 

66 .  6M 

24.5M 

45  .  6M 

_  3  ^  ^ 

60 

n 

19 

29  + 

599 

0 

0 

31 

0 

1 . 63 

1,64 

2  2 

Q 

2 

1 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

75.0 

46.3 

60,7 

-  1.6 

65 

17 

38 

27+ 

138 

0 

0 

0 

0 

1.72 

•  60 

.71 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

66.^ 

37.0 

51.7 

76 

16 

26 

10  + 

405 

0 

0 

7 

Q 

6.85 

2.33 

7 

.0 

0 

6 

4 

3 

TWIN  LAKES 

56*2 

31.0 

43,6 

1.6 

66 

16 

l9 

25 

654 

0 

0 

19 

0 

4.09 

1.62 

2.30 

2  3 

1 9 . 0 

10 

23 

3 

1 

VACAVILLE 

77  ■  8 

44.4 

61,1 

_  2,1 

66 

16 

38 

15  + 

126 

Q 

Q 

0 

1.35 

•  18 

,50 

23 

•  0 

0 

3 

Q 

volta  power  house 

72 1 5 

47.2 

59,9 

84 

17  + 

39 

9 

164 

0 

0 

0 

0 

4.02 

-  ^  73 

2,15 

0 

5 

3 

1 

WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WiLLawS 

76»6 

48.4 

62,5 

_  ^ ,  9 

87 

4 

42 

31  + 

92 

0 

0 

0 

1.53 

•  61 

.48 

■  0 

0 

Q 

0 

WINTERS 

78 1 5 

49.5 

64,0 

8  9 

17 

42 

27+ 

66 

Q 

Q 

.66 

.50 

23 

•  0 

0 

3 

Q 

WOODLAND   1  WNW 

77  •  0 

47.9 

62  5 

"  1,8 

87 

17 

4 1 

1 1 

94 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.  47 

.66 

23 

Q 

0 

3 

\ 

Q 

DIVISION 

56,5 

-  1,5 

3.11 

1.03 

.7 

•       •  « 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

64.1 

23,3 

43,7 

79 

17  + 

11 

10  + 

654 

0 

0 

28 

1 . 50 

1.45 

23 

5.0 

5 

23 

1 

1 

1 

BODI  E 

56. 7M 

18,8 

38. 6M 

71 

14  + 

9 

4 

807 

30 

.29 

.16 

23 

2.2 

2 

23 

1 

0 

BR  I DGEPORT 

66  ■  1 

19.1 

42.6 

79 

14+ 

6 

10+ 

689 

Q 

0 

30 

.52 

.32 

23 

.5 

0 

2 

Q 

0 

CEOARVULE 

64.1 

33,8 

49.0 

-  1,8 

79 

18 

22 

26 

489 

0 

0 

15 

0 

1.04 

-  .13 

.  26 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

61.3 

23.5 

76 

17 

10 

695 

0 

0 

29 

0 

2.49 

1.83 

5.0 

5 

23 

5 

1 

D1YLE  5  SSE 

34 . 6 

ft  1 
o  i 

14 

1 9 

29  + 

0 

0 

15 

0 

1.54 

1.06 

7 

0 

3 

1 

1 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

67, 7M 

30. IM 

48  .9M 

82 

14 

19 

10 

492 

0 

0 

21 

0 

.71 

.32 

23 

,0 

0 

3 

0 

0 

FORT  BIOWELL 

64.8 

32,9 

48.9 

-  1,2 

79 

17  + 

22 

29 

493 

0 

0 

14 

Q 

1.02 

-  .09 

.22 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

MONO  LAKE 

33.1 

14 

2 1 

10 

0 

0 

16 

0 

.57 

.47 

23 

Q 

1 

0 

0 

S0U4W  vallEy 

Art  *fc 
0.6 

27.2 

43.9 

7  J 

14 

l7 

25  + 

648 

0 

0 

25 

Q 

3.12 

1.55 

6,0 

24+ 

6 

2 

1 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

65  3M 

32  .6 

49  OM 

2  2 

"0 

it 

20 

1 0 

497 

1 

0 

16 

0 

1  •  33 

.41 

,62 

2 

2 

0 

TAHOE  CITY 

58.7 

29,2 

44,0 

-  1,0 

72 

17  + 

19 

24 

643 

Q 

Q 

2  2 

1.26 

-  .64 

,85 

23 

4 

23 

1 

0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

59.5 

26,6 

44,  1 

73 

13 

17 

24 

640 

0 

0 

26 

Q 

TFRMO 

63.1 

26. 1 

l1  '  A 

Tl 

13 

10 

10 

626 

0 

0 

24 

.62 

,43 

?^ 

1,0 

0 

I 

Q 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

64.2 

25.0 

4,6 

0 

17  + 

14 

10 

626 

Q 

29 

1.99 

.  17 

1.71 

Z3 

6,0 

6 

23 

1 

WOOOFORDS 

64  3 

35  ,5 

49 

79 

14  + 

2  3 

24 

461 

0 

0 

12 

0 

2.03 

1 .47 

22 

7 

0 

3 

\ 

01 V  I S ION 

45,9 

-  2,3 

1.34 

.06 

2,1 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

BEN  LOMOND  4 

76.3 

43,8 

60.1 

91 

16  + 

34 

154 

2 

0 

0 

0 

4.62 

2.13 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

BERKELEY 

70.2 

54,6 

62.4 

1.1 

79 

30  + 

50 

24 

98 

0 

0 

0 

0 

1.67 

.50 

.73 

22 

,0 

0 

4 

2 

0 

B JRl I NCAmE 

71.6 

49,6 

60,6 

79 

3o 

41 

4 

130 

0 

0 

0 

0 

1.77 

.62 

7 

,0 

0 

1  5 

0 

CARmEl  VALLEY 

75.8 

45,7 

60,8 

89 

1 3 

37 

141 

0 

0 

0 

0 

1 . 50 

.47 

23 

.0 

0 

1  5 

0 

0 

CROCKETT 

72. 7M 

49!5M 

61, IM 

64 

16  + 

42 

25 

123 

0 

0 

0 

0 

1.77 

.95 

.96 

23 

,0 

0 

4 

1 

0 

GIlROY 

77,7 

45,6 

61.7 

92 

15 

40 

27+ 

123 

3 

0 

0 

0 

1.61 

.72 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

HALF   MOON  BAY 

65.3 

49,3 

57.3 

80 

30 

42 

5 

233 

0 

0 

0 

0 

3.04 

.97 

7 

.0 

0| 

5 

3 

0 

HOllISTER   1  Sw 

76.0 

39,3 

57.7 

-  4.9 

90 

4 

31 

4  + 

221 

1 

0 

2 

0 

1.36 

.67 

.70 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

KING  CITY 

62. 9M 

41. 6H 

62. 3M 

.4 

96 

14 

32 

4  + 

107 

9 

0 

2 

0 

.61 

.52 

.33 

7 

.0 

0 

3, 

0 

0 

LIvERMORE   COUNTY  F  0 

7S.4 

44.7 

61.6 

•  1.0 

69 

5 

38 

26+ 

114 

0 

0 

0 

0 

2.06 

1.49 

1.02 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

l3S  GaTOS 

7*. 9 

46.4 

60.7 

-  l.l 

87 

14 

39 

2 

139 

0 

0 

0 

0 

2.24 

1.15 

.75 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

77.1 

49.5 

63.3 

85 

3 

43 

24  + 

65 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.97 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^ 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•i 

<l 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

Dale 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Man. 

Min. 

Total 

X 

a 
a 

X 

s 

on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

il 

o  » 

.  ft 

MCINTEREY 

69. <. 

49,3 

59.4 

82 

27 

44 

24 

175 

Q 

2.20 

1.27 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONTEREY  FAA  AP 

67. 3M 

48, 2M 

57 ,  8M 

82 

30 

43 

24  + 

218 

Q 

Q 

1.99 

1 .09 

7 

.  0 

0 

5 

1 

1 

MOftRO   BAY  FIRE  DEPT 

69.2 

51.5 

60,4 

89 

4 

44 

3 

161 

0 

0 

1.01 

.43 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

7<,.6 

48  ■  2 

61.4 

87 

18 

42 

12  + 

140 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.68 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

63.9 

49 » 4 

56  •  7 

.0 

76 

16 

36 

2  9 

267 

0 

0 

0 

0 

3.07 

1  .83 

2.00 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

N4CIMIENT0  0AM 

79.4 

44 « 0 

61,7 

92 

15* 

37 

2  4 

123 

° 

Q 

.84 

.47 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEWARK 

72.  1 

52,3 

62,2 

83 

31 

47 

30  + 

96 

0 

0 

0 

0 

1 .63 

.  0 

0 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

68.1 

51.8 

60,0 

-  1.1 

8  1 

30 

46 

24  + 

155 

Q 

Q 

Q 

1 . 35 

.57 

.59 

7 

.  0 

0 

3 

1 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

72.0 

52*6 

62,3 

83 

30 

47 

26 

89 

0 

0 

0 

0 

1 .77 

.  66 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

71,0 

47  •  5 

59,3 

79 

3l 

42 

27  + 

172 

0 

0 

0 

0 

2.31 

1.10 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

PASO  ROBLES 

BO.B 

39.9 

60.4 

93 

14 

30 

4 

146 

- 

.61 

.25 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

77.9 

42.0 

60.0 

92 

l4 

34 

3 

156 

4 

0 

0 

0 

.77 

.  34 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

79.3 

42.0 

60,7 

92 

17* 

33 

2 

150 

6 

0 

0 

1 .66 

.91 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

PISMD  BEACH 

71. 5M 

50 .  4M 

61 ,0M 

85 

28 

43 

136 

0 

0 

0 

0 

.83 

.28 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

63.7 

50.2 

57,0 

73 

29 

47 

12  + 

240 

0 

0 

0 

0 

3.18 

2.25 

7 

.  0 

0 

4 

1 

1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

76.6 

47.7 

62,2 

86 

17 

35 

5 

93 

0 

0 

1.48 

.78 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

PRIEST  VALLEY 

75.7 

38.2 

57,0 

90 

14 

29 

2 

245 

1 

0 

3 

0 

2  .09 

1 . 54 

.67 

7 

.0 

0 

4 

3 

0 

REDWOOD  CITY 

7it.7 

47,8 

61.3 

.  1 

84 

4 

42 

27  + 

114 

0 

1 . 96 

1.16 

.  7 1 

7 

.  0 

0 

4 

2 

0 

RICHMOND 

72.2 

51*3 

61,6 

83 

30  + 

46 

26 

101 

0 

0 

0 

0 

1 .79 

.74 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

71.3 

45.4 

58.4 

60 

17  + 

37 

29 

200 

0 

0 

0 

0 

1 .69 

.92 

23 

.  0 

0 

3 

1 

0 

SALINAS   3  E 

72.1 

47 . 8 

60.0 

-  ,9 

86 

13 

42 

24  + 

156 

0 

0 

0 

1.90 

1.37 

.96 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

SALINAS   FAA  AP 

73.6 

49,4 

61.5 

90 

13 

42 

24 

122 

1 

0 

0 

0 

1.86 

.90 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

67.4 

48.8 

58,1 

80 

3 

43 

24 

207 

I  .64 

•  77 

22 

.  0 

0 

3 

2 

0 

SAN   FRANCISCO  WSO  AP 

R 

70.0 

51,3 

60.7 

.2 

79 

30 

46 

128 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.86 

.91 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN   FRANCISCO  WSO  CI 

R 

68.4 

53,5 

61,0 

—  ,4 

80 

3C 

50 

1^  • 
1 5 

134 

0 

0 

0 

0 

1.62 

.73 

■  74 

22 

3 

2 

0 

SAN  CREGDRIO  2  SE 

67.0 

43,8 

55,4 

79 

30 

35 

3 

289 

Q 

Q 

2.68 

1.18 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

SAN  jnSE 

R 

73.6 

49,6 

61,6 

—  ,8 

82 

3o  + 

42 

24 

104 

0 

0 

0 

0 

2.22 

1.66 

1.00 

7 

.  0 

0 

4 

3 

1 

SAN   LUIS   DBISPO  POlY 

75.7 

48,9 

62,3 

,  7 

93 

4  2 

18 

99 

Q 

Q 

2.16 

1.48 

1.19 

23 

.  0 

9 

3 

^ 

1 

San  MATEO 

74.4 

51.6 

63,0 

86 

30 

46 

27 

69 

0 

0 

0 

0 

.97 

.58 

7 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

74 .  9M 

62 ,  OM 

,  3 

84 

14  + 

41 

25 

94 

0 

0 

0 

0 

1 .78 

1.21 

1 . 00 

7 

.  0 

° 

* 

2 

1 

SANTA  CRUZ 

72.4 

45.8 

59,1 

-  .7 

86 

27  + 

37 

2 

194 

^ 

2.71 

1.33 

1.37 

7 

.0 

0 

4 

3 

1 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 

71.3 

45.8 

58.6 

82 

14 

40 

25  + 

194 

0 

0 

0 

0 

1-52 

.  65 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

77.6 

43.5 

60.6 

87 

16  + 

35 

29 

135 

0 

0 

0 

1 . 50 

.  66 

■  97 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

69 . 6 

46 » 5 

58.1 

85 

28  + 

41 

26 

210 

0 

0 

0 

0 

1 . 64 

.62 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

WOODSIOE   FIRE   STA  1 

77.4 

43,1 

60 . 3 

88 

4 

38 

24  + 

141 

0 

0 

0 

0 

2.43 

1 . 03 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

60.3 

-  .3 

1.84 

1.02 

.0 

*       *  ♦ 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

75.3 

50.0 

62.7 

-  .5 

66 

4 

44 

26+ 

84 

0 

0 

0 

0 

1.63 

1.07 

.68 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

ANTIDCH  PUMPING  PL  3 

76.2 

48.1 

62.2 

86 

17 

42 

27  + 

100 

0 

0 

0 

0 

1.69 

.70 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

ASH  MOUNTAIN 

78.0 

50.2 

64,1 

-  2.3 

93 

1 

42 

9 

107 

4 

0 

0 

0 

2.34 

1 .35 

1.18 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

AUBERRY   1  NW 

73.8 

51.5 

62.7 

.8 

86 

14 

42 

24  + 

130 

0 

0 

0 

0 

2.88 

1 .65 

1.06 

23 

.0 

0 

4 

3 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

R 

82.4 

54.3 

68,4 

1.6 

96 

19 

47 

24 

24 

9 

0 

0 

0 

.16 

-  .16 

.  -6 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

75.8 

50.2 

63.0 

88 

1 

40 

31  + 

117 

0 

0 

0 

0 

1.98 

1.04 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

77. 2M 

48. 6M 

62. 9M 

91 

17 

42 

27  + 

109 

1 

0 

0 

0 

.60 

.30 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

BUTTONWI LLQW 

80.7 

45.1 

62.9 

95 

1 

36 

30 

100 

5 

0 

0 

0 

.25 

.24 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

65.2 

37.3 

51.3 

-  2.1 

78 

1 

29 

25  + 

417 

0 

0 

7 

0 

4.62 

1.87 

2.10 

23 

.0 

0 

5 

2 

2 

CAMP  PARDEE 

74.5 

50.2 

62  .4 

-  2.7 

S6 

6 

41 

29 

W4 

0 

0 

0 

0 

3.88 

2.91 

1.59 

23 

.0 

0 

3 

3 

3 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

74.9 

46,3 

60.6 

90 

1 

39 

24 

155 

1 

0 

0 

0 

2.79 

1.64 

8 

.0 

0 

Z 

2 

2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

68. 6M 

41, IH 

54. 9M 

60 

1 

31 

9  + 

307 

0 

0 

3 

0 

3.24 

1.66 

23 

.0 

0 

2 

2 

2 

COAL INGA 

80.2 

45  .6 

62.9 

-  2.1 

92 

17 

36 

24 

103 

4 

0 

0 

0 

.30 

.06 

.  19 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

80.8 

45,3 

63,  1 

92 

1 

39 

30  + 

92 

4 

8 

0 

0 

.07 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

74.6 

44,0 

59,3 

-  3,4 

84 

17 

34 

2 

172 

0 

0 

0 

0 

2.46 

1.91 

1.95 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

DUDLEYS 

72.0 

32,1 

52,1 

-  2,6 

90 

1 

23 

10 

394 

1 

0 

16 

0 

.0 

0 

electra  power  house 

77.2 

45,1 

61>2 

-  2,4 

89 

14 

37 

29 

136 

0 

0 

0 

0 

3.67 

2.05 

1 .47 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

FIVE   POINTS  5  SSW 

8q.  1M 

45, OM 

62, 6M 

95 

1 

39 

30+ 

4 

0 

0 

0 

.63 

.53 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

FRESNO  wSO  AP 

R 

77.9 

48,6 

63.3 

-  1,3 

91 

17 

42 

3 

94 

1 

0 

0 

0 

1.02 

.59 

.67 

7 

.0 

0 

Z 

1 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

78,  1 

47,  1 

62.6 

93 

1 

39 

25  + 

117 

2 

0 

0 

0 

1.92 

1.36 

8 

.0 

0 

2 

2 

1 

Glennville 

74.1 

35 ,9 

55.0 

85 

15  + 

30 

26  + 

306 

0 

0 

1 1 

0 

.22 

.09 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

59.2 

39,1 

49,2 

69 

17  + 

28 

11  + 

485 

0 

0 

4 

0 

3.39 

1.71 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

69. 4M 

40 ,  5M 

55. OM 

-  1.7 

81 

17  + 

33 

11  + 

301 

0 

0 

0 

0 

2.85 

.88 

1,78 

23 

.0 

0 

1 

huntingtdn  lake 

60.6 

38 , 0 

49,3 

2.2 

70 

1» 

28 

9 

481 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

I  OR  I  A 

73. OM 

50 ,  IM 

61 .6M 

-  1.6 

67 

1 

40 

24 

153 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.62 

,54 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

81. 9M 

56, 4M 

69, 2M 

-  1.1 

94 

I 

49 

25+ 

34 

7 

0 

0 

0 

.32 

-  ,23 

.27 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

80.4 

48,4 

64,4 

90 

14 

36 

26  + 

94 

1 

0 

0 

0 

.23 

.23 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

eo.4M 

48 ,  3M 

64. 4M 

97 

1 

41 

30+ 

87 

5 

0 

0 

0 

,75 

.75 

8 

,0 

0 

1 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

78.4 

53,7 

66,  1 

90 

18  + 

45 

24 

52 

2 

0 

0 

0 

,51 

.47 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

75. 8M 

45 ,  8M 

60, 8M 

88 

6 

35 

29 

148 

0 

e 

0 

0 

2.59 

1.21 

8 

,0 

0 

3 

3 

1 

LE  GRAND 

77.7 

47,2 

62.5 

-  1.3 

68 

19  + 

41 

27  + 

106 

0 

0 

0 

0 

.99 

,39 

.49 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

lEmon  cove 

78.5 

48,8 

63.7 

-  2.0 

92 

16  + 

41 

24  + 

90 

2 

0 

0 

0 

1.19 

,49 

.79 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

LINDSAY 

79.4 

46,1 

62.8 

-  1.2 

92 

19  + 

40 

30  + 

101 

2 

0 

0 

0 

.97 

,55 

.61 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

LITTLE   PANDCHE   DET  DAM 

75.8 

48,5 

62.2 

88 

20 

40 

24  + 

118 

0 

0 

0 

0 

.69 

.33 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOOGEPOLE 

57.5 

29.5 

43.5 

68 

1 

24 

10 

661 

0 

0 

27 

0 

2.78 

1.50 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

LODI 

78,0 

46.1 

62.1 

,9 

88 

16  + 

39 

10 

105 

0 

0 

0 

0 

2.08 

1,16 

1.16 

7 

.0 

0 

3 

1 

I 

LOS  BANDS 

75.9 

49.3 

62.6 

-  1,6 

65 

14  + 

42 

27 

96 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.73 

.72 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

LOS  BANDS   DET  RESV 

74.7 

53.1 

63.9 

89 

1 

48 

30  + 

74 

0 

0 

0 

0 

.90 

.65 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

MADERA 

78.5 

48,4 

63.5 

-  ,7 

99 

1 

42 

26  + 

102 

3 

0 

0 

0 

1.55 

1.04 

1.04 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cal,.ornu 


SUtloa 

Temperature 

Precipitation 

a 
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•  9 

"  i 
s  q 
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Average 

Departure 
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• 

M 

tn 

a 

• 

Q 

t 
1 

3 

0 

0 

Q 

t 
1 

No.  of  Dayi 

3 

0 

Deparlure 
From  Normal 

GreatosI  Day 

0 

0 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

H 

a  c 

•Si 

sS 

e 

.10  or  More  j 

0 

0 

0 

s 

0 

T 

2 

8  i 

S  * 

n  M 

hi 

8  0 

M4NTEC4 

77.0 

48.4 

62.7 

B6 

5* 

39 

2 

95 

0 

0 

0 

0 

1.86 

.66 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

MARICOPA 

7B.5 

52.7 

65.6 

-  2.5 

93 

1 

38 

24 

62 

3 

0 

0 

0 

.15 

-  .13 

.15 

8 

.0 

0' 

1 

0 

0 

MERCED  FIRE  Station  2 

79.0 

47 , 0 

63.0 

-     .  1 

89 

16* 

41 

26 

93 

0 

0 

Q 

0 

2. 10 

1.61 

1.13 

7 

.0 

0' 

4 

1 

1 

MODESTO 

75.9 

49.2 

62.6 

.0 

86 

14 

41 

2 

99 

0 

0 

0 

0 

2,43 

1.85 

1.75 

7 

.0 

0 

2 

2 

1 

NEWMAN  2  NW 

75.6 

46.8 

61.2 

-  3.9 

84 

14 

39 

27* 

117 

0 

0 

0 

0 

1.79 

i .  32 

1.31 

7 

•  0 

0 

3 

1 

I 

NORTH   FORK  RANOER  STA 

73,4 

43,4 

58.4 

88 

1 

33 

10 

206 

0 

0 

0 

0 

1 ,76 

.28 

.0 

0 

□RANGE  COVE 

78. 2 

47,3 

62.8 

-  1.5 

93 

1 

40 

24* 

no 

4 

0 

0 

0 

1.42 

.82 

.79 

8 

.0 

0 

2 

2 

0 

portervUlE 

SI.O 

48,0 

64.5 

-  .7 

95 

1 

42 

30* 

77 

6 

0 

0 

0 

1. 16 

.67 

.84 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

POSEY   3  E 

65.9 

38.6 

52.  3 

79 

15 

31 

25* 

385 

0 

0 

4 

0 

2.16 

1.88 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

71.5 

46.1 

58.8 

81 

14 

33 

23 

199 

0 

0 

0 

0 

4,55 

2.19 

23 

,5 

0 

5 

3 

2 

SAN  LUIS  0AM 

74.4 

51.5 

63.0 

92 

1 

46 

27* 

68 

1 

0 

0 

0 

1,09 

.71 

8 

.0 

0' 

3'  1 

0 

SONORA  RS 

74.4 

42.5 

58.5 

-  3.5 

89 

1 

34 

10 

198 

0 

0 

0 

0 

4.57 

2.96 

2.48 

8 

•  0 

0 

3 

3 

2 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 

64.5 

35.5 

50.0 

76 

1 

26 

3 

457 

0 

0 

13 

0 

3.71 

1 .93 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

STOCKTON  WSO  AP 

76.4 

50.0 

63.2 

-  .8 

B5 

16* 

43 

30* 

90 

0 

0 

0 

0 

2.08 

1.45 

1.26 

7 

.  0 

0 

3 

2 

1 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

76.5 

46.5 

61.5 

-  .7 

87 

15 

39 

30+ 

114 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1.49 

.88 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

TEHaCHaP I 

72.6 

39.8 

56.2 

83 

30* 

29 

10 

266 

0 

0 

4 

0 

.09 

.09 

8 

.0 

0 

c 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

78.4 

42.9 

60.7 

-  5.3 

90 

2U 

36 

27* 

161 

2 

0 

0 

0 

.13 

.49 

.  13 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

THREE   RVR5   EDISON  PH  1 

82 .  5M 

48 .  IM 

65. 3M 

93 

1 

42 

31* 

76 

8 

0 

0 

0 

1.71 

1.05 

8 

.0 

0 

2 

I 

1 

TIGER  CREEK  PH 

73.4 

43.9 

58.7 

-  1,1 

84 

15  + 

36 

24* 

196 

0 

0 

0 

0 

4.68 

2.52 

2.22 

23 

.0 

0 

5 

3 

TRACY  CARBONA 

77 . 5 

48.4 

63.0 

88 

1 

40 

2 

84 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.48 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

76il 

49.9 

63.0 

85 

5 

42 

27 

68 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.89 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

VISALIA 

79  i  1 

49. 1 

64.1 

-  2,0 

94 

1 

42 

24 

84 

2 

0 

0 

0 

•  63 

.40 

.72 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

WASCO 

80.2 

48.5 

64.4 

-  1,0 

95 

1 

41 

30* 

79 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  ,27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEHITE   PARK  HEAOOTRS 

77  ■  9 

35  .3 

56.6 

1.3 

91 

1 

29 

29 

252 

2 

0 

8 

0 

3.22 

1.54 

1.76 

23 

.0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

60.7 

-  1.0 

1.75 

,83 

T 

*       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

83. 5M 

54. 4M 

69. OM 

96 

15 

41 

2 

37 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

9+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

70.5 

52.2 

61.4 

-  2.0 

89 

28 

39 

15 

123 

0 

0 

0 

0 

.55 

-  .05 

.38 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

BARRETT  DAM 

82.  1 

43.3 

62.7 

-  1.6 

95 

16 

37 

11 

103 

8 

0 

0 

0 

.02 

-  .63 

.02 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

81 .4M 

47.  3M 

64, 4M 

92 

15  + 

37 

10 

97 

4 

0 

0 

0 

.  00 

-  1.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

66 .  9M 

31. 7M 

49.  3M 

75 

14 

24 

11 

480 

0 

0 

14 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  VALLEY   PMP  PlT 

83.8 

49.7 

66.8 

.5 

96 

17 

43 

11 

25 

10 

0 

0 

0 

.  12 

-  .37 

.  10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

81.0 

46.0 

63.5 

93 

19* 

38 

12* 

90 

8 

0 

0 

0 

.36 

.22 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMPO 

80.3 

38 . 8 

59.6 

93 

16 

30 

11* 

163 

6 

0 

3 

0 

•  05 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOOA  PARK   PIERCE  COL 

86.5 

48. 1 

67.3 

99 

13 

39 

11 

16 

11 

0 

0 

0 

.07 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

69.8 

53.7 

61.8 

-  .7 

81 

29 

48 

12* 

102 

0 

0 

0 

0 

T 

_  ,49 

T 

10  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

79.7 

51.3 

65.5 

-  .1 

93 

17* 

42 

22 

69 

8 

0 

0 

0 

T 

-  ,76 

T 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

84.2 

47.6 

65.9 

.6 

97 

13 

40 

25 

40 

9 

0 

0 

0 

.05 

-  ,49 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

77.5 

56.0 

66.8 

94 

27 

52 

24* 

10 

3 

0 

0 

0 

.03 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

CUYAMACA 

69,9 

37.5 

53.7 

-  1.3 

61 

18  + 

29 

11* 

344 

0 

0 

4 

0 

.14 

-  1,33 

.11 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

82.4 

43.4 

62.9 

95 

15 

35 

12* 

97 

8 

0 

0 

0 

.09 

-  .37 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

66.0 

50.8 

68.4 

101 

10 

41 

12 

30 

12 

0 

0 

0 

.06 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

84,7 

45. 1 

64.9 

-  1.3 

97 

15  + 

38 

11 

59 

12 

0 

0 

0 

,  02 

-  .53 

.02 

8 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

80.9 

49.3 

65.  I 

.9 

95 

27  + 

40 

29 

48 

9 

0 

0 

0 

.00 

.84 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

GILLESPIE  FIELD 

81.9 

50,4 

66.2 

98 

18 

42 

30* 

28 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

a 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

81.8 

32.5 

57,2 

95 

16 

24 

29 

236 

7 

0 

16 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

71.9 

37.7 

54,8 

83 

14 

27 

10 

310 

0 

0 

7 

0 

•  36 

.30 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

JULIAN  WYNQlA 

76.6 

42.3 

59,5 

90 

16  + 

32 

2 

205 

2 

0 

1 

0 

•  13 

.  13 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

74.  IM 

49. 6M 

61  ■  9M 

_  1,5 

84 

30  + 

41 

16  + 

114 

0 

0 

0 

0 

.  04 

-  .51 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

81. 4M 

54. 7M 

68.  IM 

95 

16* 

50 

20  + 

9 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

74.3 

48.0 

61.2 

88 

27 

42 

17  + 

118 

0 

0 

0 

0 

,40 

.30 

23 

.0 

0 

1 

Q 

0 

LONG  BEACH  wSO  4P 

79,2 

55.1 

67.2 

,7 

96 

28* 

50 

31  + 

9 

5 

0 

0 

0 

,21 

.04 

.13 

23 

.0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES   WSO  AP  R 

74.6 

56.7 

65.7 

,8 

91 

27 

53 

29  + 

24 

1 

0 

0 

0 

,06 

-  ,31 

.04 

23  + 

.0 

0 

1  0 

0 

0 

LOS   ANGELES   CIVIC   CTR  R 

79.5 

58.1 

6B .  6 

1 . 4 

95 

27 

54 

24  + 

8 

6 

0 

0 

0 

,12 

-  .29 

.10 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MT  WILSON  2 

68.7 

50.9 

59.6 

78 

14 

36 

9 

179 

0 

0 

0 

0 

.29 

.13 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

69.7 

55.6 

62.7 

-  .5 

77 

29* 

50 

24 

69 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .42 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

□CEANSIDE 

74. OM 

54. 3M 

64. 2M 

89 

30 

49 

27  + 

56 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

83. OM 

47. 7M 

65. 4M 

1.0 

97 

13 

42 

10+ 

52 

10 

0 

0 

0 

.98 

.42 

.75 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

QXNARO 

75.3 

51.0 

63.2 

1.0 

93 

28 

44 

18 

77 

2 

0 

0 

0 

.19 

,21 

.  12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

70.5 

46.4 

SB. 5 

84 

16 

34 

10 

215 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

84.4 

53.9 

69.2 

3.0 

96 

17 

48 

24  + 

12 

11 

0 

0 

0 

,26 

-  .45 

.23 

23 

.0 

0 

1 

0 

u 

pomhna  cal  poly 

81,7 

32.3 

67.0 

2.8 

96 

18 

44 

10 

40 

8 

0 

0 

0 

,07 

-  .65 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

REDLANDS 

83.6 

♦  7.6 

65.6 

.5 

96 

15* 

40 

10 

58 

10 

0 

0 

0 

,05 

-  .75 

.05 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  »3 

83.9 

49.  1 

66.5 

.6 

95 

14* 

42 

10 

32 

10 

0 

0 

0 

,12 

-  .41 

.  10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

84.1 

S0.6M 

67. 4M 

96 

15* 

45 

25  + 

34 

1 0 

0 

0 

,13 

.  13 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

San  BERNARDINO  CO  HCSP 

85.1 

51.2 

68.2 

2.0 

98 

U 

45 

25  + 

18 

11 

0 

0 

0 

,09 

-  ,76 

.09 

8 

0 

0 

0 

0 

SANOBERG  wSn  //R 

68.8 

48.6 

58.7 

.0 

61 

16* 

36 

24 

223 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .48 

.01 

23 

:o 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

74.7 

SB. 9 

66.8 

.7 

90 

28 

54 

30 

6 

1 

0 

0 

0 

.01 

-  .48 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

83.9 

52.4 

68.2 

2.4 

97 

18 

42 

U 

35 

u 

0 

0 

0 

.34 

-  .14 

.22 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

84.4 

51.3 

67.9 

97 

17 

45 

11 

13 

11 

0 

0 

0 

,25 

.25 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JACINTO 

87.4 

43.6 

65.5 

.7 

101 

14 

36 

30 

49 

13 

0 

0 

0 

.05 

-  .64 

.05 

a 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

71.4 

54.6 

63.0 

89 

28 

47 

5 

106 

0 

0 

0 

0 

,24 

.16 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

Santa  ana  fire  station 

80.9m 

54. 4M 

67. 7M 

2.1 

96 

27 

48 

31 

8 

6 

0 

0 

0 

,02 

-  .49 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

72.8 

52.9 

62.9 

-  .2 

91 

28 

47 

17 

75 

1 

0 

0 

0 

,70 

,21 

.61 

.0 

0 

1 

0 

See  Reference  No 

es  Following  Si 

atloi 

1  Index 

-  5  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUUOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Norma) 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

„ 

0 
t- 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

Q 

1    .10  or  More  1 

1    .so  or  More  1 

1.00  or  More 

s ; 
g| 

0  i 

hi 

■li 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

7ft  7 
f  0  1  r 

*9  •  1 

59*9 

84 

29  + 

42 

30 

151 

0 

0 

0 

•  35 

•  1 4 

23  + 

.0 

Q 

2 

Q 

camta    madta   ucn   AD  0 

'i7.2 

61.0 

.6 

88 

27 

38 

11 

126 

0 

0 

0 

0 

.38 

-  .22 

.  19 

23 

.  c 

0 

2 

0 

0 

Santa  honica  pIbr 

77 

31  + 

24  + 

99 

0 

0 

0 

0 

.19 

,10 

Q 

Q 

Q 

SANTA  PAULA 

79,3M 

49, 8M 

64. 6M 

91 

28  + 

43 

26  + 

63 

3 

0 

0 

0 

.17 

•  17 

23 

.C 

0 

1 

0 

0 

Sun  city 

85.4 

1 

6^.6 

97 

15  + 

37 

29 

J4 

13 

0 

0 

.01 

.01 

g 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORk ANC  c 

76  #  6 

54.8 

65.7 

1.7 

90 

30  + 

49 

17 

36 

2 

0 

0 

.12 

-  .25 

.08 

6 

.  c 

C 

c 

c 

0 

TUJUNGA 

79.  6 

52.4 

66  •  0 

90 

27  + 

44 

3 

64 

6 

0 

0 

0 

.14 

.08 

23 

.0 

c 

c 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

60  >0 

49 . 5 

64 . 8 

.  1 

96 

28 

4  1 

29 

47 

6 

0 

0 

0 

.01 

•  46 

•  01 

2  3 

.0 

c 

0 

TWITCHELl  DAM 

UCLA 

75.7 

56.6 

66.2 

92 

27 

51 

15 

46 

Q 

.28 

.23 

2  3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

1  ID  1  A un  ?  hi 

Bo  •  6 

50.3 

65  •  5 

93 

15  + 

42 

11 

70 

g 

0 

•  21 

•  21 

8 

.  0 

c 

1 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

WARNER  SPRINGS 

8  1  .<fM 

38  •  7M 

60.  IM 

.  4 

95 

^  § 

31 

1 0 

160 

4 

0 

3 

0 

•  00 

•  75 

•  00 

c 

c 

c 

0 

YORB A  LINDA 

83,2 

51.1 

67.2 

1.1 

97 

43 

10 

21 

Q 

Q 

.10 

-  .48 

,08 

23 

!o 

0 

0 

0 

0 

□  I  V 1  ^ 1  UN 

63.9 

•  3 

.14 

—  .55 

.0 

*         «  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

B  AKPR 

87  •  2 

6 1  i  1 

74,2 

98 

15 

52 

25 

0 

14 

Q 

*  00 

.  00 

.  0 

0 

BAD  e  T nu 

82  ■  9 

44.8 

63.9 

94 

1 

37 

27+ 

79 

Q 

Q 

.  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUHDNT   1  E 

Si 

49 ,  4M 

E  A  * 

93 

1 5 

40 

1 0 

60 

7 

0 

0 

0 

•  04 

•  04 

g 

.  0 

^ 

BISHOP  WSO  AP  R 

To  •  H 

36  i  0 

56.2 

-  1.2 

86 

2  6 

264 

0 

0 

6 

0 

.  00 

-      •  »3 

•  00 

.  0 

u 

BL YTHE 

92. IM 

52. 6M 

72. 4M 

-  l.O 

101 

15  + 

43 

29  + 

1 

19 

Q 

Q 

.00 

-  .27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DLT  inc     "MH  AlRrUPVI 

9 1 1 2 

58.5 

100 

18  + 

31 

19 

Q 

Q 

.00 

,00 

BORRECO  DESERT  PARK 

9 1  •  7 

5  8  •  7 

'  5  •  2 

1 

18 

8 

20 

Q 

Q 

*n 

Q 

J: 

Q 

BRAWLEY  2  Sw 

92  •  0 

55,1 

73.6 

101 

18  + 

3 1 

19 

0 

0 

0 

.  00 

.  24 

,00 

'  0 

CantIl 

0  St  1 

97 

34 

31  + 

8 

0 

0 

0 

.  0 

Q 

Q 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

82.7 

53)9 

68.3 

92 

15  + 

45 

24 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE ATH  V A L L E Y 

92.3 

61*8 

77.1 

.  I 

103 

1 

5  1 

31 

0 

22 

Q 

Q 

.18 

.  06 

.18 

9 

.  0 

1 

0 

^ 

Uttr    srKliNljs  LULLtOt 

69 .  7M 

M 

79 

1 

0 

.  00 

.00 

Q 

0 

Q 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

89i2 

63  •  7 

76.5 

99 

18  + 

50 

3  J 

0 

15 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

92.9 

56  • 

"  •2 

109 

31  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

—  .25 

.  00 

.  0 

EL   HiRAGE  FIELD 

76.8 

37.8 

57!3 

90 

31 

25  + 

234 

.04 

.04 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

73.2 

50.7 

62*0 

.9 

86 

16 

41 

11 

139 

.  24 

.24 

.22 

23 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  Ranch 

91.8 

60.8 

76.3 

103 

19  + 

53 

11 

0 

1 8 

0 

Q 

Q 

.00 

*  00 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

76.0 

4  5  i  8 

-  .6 

87 

1 

38 

12  + 

139 

0 

0 

0 

0 

.00 

.43 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

88 .  4M 

55  •  2M 

7  1 .  8M 

99 

1 

46 

1 1 

6 

14 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

Imperial 

90.9 

59.9 

75.4 

.6 

99 

18  + 

50 

29 

0 

1 7 

® 

0 

^ 

.00 

-  .27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

tmdprtai    e&a  ad 

90.0 

57,2 

73,6 

99 

18  + 

49 

31  + 

0 

1 6 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

I  NDE P  E Nf^E NC  E 

77»'iM 

41 .  8M 

59. 6M 

85 

1 

35 

25 

158 

0 

0 

0 

0 

T 

.39 

T 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

93.5 

59.6 

76,6 

1.1 

103 

19  + 

47 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

82.7 

44,9m 

63 ,  6M 

92 

16  + 

36 

28  + 

82 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

90.0 

60.6 

75.3 

102 

1 

53 

31  + 

0 

18 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

65.6 

40 , 7 

53,2 

76 

16  + 

31 

11 

363 

0 

0 

2 

0 

.04 

.04 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

lIlrcDMP  UAIlCV 
LULcKDC  VALLC" 

MECCA  FIRE  STATION 

93.2 

M 

102 

18  + 

20 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

75. 9M 

55. OM 

65. 5M 

85 

15 

45 

12  + 

70 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

Mn  1  A  u  c 

78.7 

46.9 

62.  8 

92 

1 

37 

10 

109 

1 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

70.9 

41,8 

56,4 

83 

16  + 

31 

11 

264 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

M 

M 

M 

23 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

88.3 

60,3 

74,3 

98 

1 

50 

10 

2 

16 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

79.9 

44.8 

62,4 

-  1,2 

89 

18  + 

35 

26 

112 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PAI  Mn&t  C    PAA  ATDDnoT 

79.1 

41,6 

60,4 

90 

17 

33 

28  + 

160 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.0 

57.3 

75,2 

1.1 

103 

17 

50 

31  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DADI/CB  DCCCO\/nTO 

90.* 

62,5 

76, S 

101 

1 

55 

31  + 

0 

IB 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

76.7 

52, SM 

64. 8M 

87 

15 

43 

24 

70 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

91.5 

55,2 

73.4 

101 

18 

44 

31 

1 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

85.0 

48,6 

66.8 

-  1.2 

95 

17  + 

41 

31  + 

33 

10 

0 

0 

0 

T 

-     .  18 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

86.3 

51.4 

68.9 

98 

1 

42 

11 

17 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

78, 2M 

38. 5M 

56. 4M 

88 

15 

32 

24  + 

204 

0 

0 

4 

0 

T 

-  .54 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTDRVILLE  PUMP  PLANT 

79,9 

42.9 

61.4 

92 

1 

34 

10 

138 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

50.0 

22,5 

36.3 

61 

1 

8 

10 

886 

0 

1 

3 1 

0 

.03 

.03 

8 

,3 

T 

10+ 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  ? 

'>5.2 

24.1 

34.7 

69 

3 

7 

10 

931 

0 

2 

28 

0 

.14 

.07 

9+ 

2,0 

1 

9+ 

0 

0 

0 

WILDROSE   RANGER  STA 

75.'. 

46.4 

60.9 

83 

15 

36 

24+ 

153 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.2 

.1 

.02 

-  .43 

,1 

See  Relc 

renc 

i  Not 

es  F< 

)llow 

ng  Stc 

itior 

In 

dex 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
OCTOBER 


Day  of  Month 

Station 

12  3 

— 1 — 1  

*    1  5 

7 

 T 

8  1 

9 

10  1  11  1  12 

 '  1  

13  {  14  I  15 

1        1  ._ 
16     17  18 

19 

20 

21 

'  1 

22 

 r 

23 

24 

25  1 

 _  

26  {  27 

28 

29  1  30 

31 

,    .  • 

C04ST 

:6iIN4CE  01 

6.18 

1.32 

T 

•  11 

.12 

.39 

1.70 

2.13 

.30 

.09 

.02 

:-,:»lS  P4C    UNION  COl 

*  'Si 

'ol 

.09 

(08 

■  29 

.38 

I  .76 

.01 

fi::,   BAR  R&NCER  STATION 

.03 

3 . 76 

.19 

■  02 

BOQNVUlE   KNTNC  STA 

•  71 

• 

• 

• 

2.61 

•  01 

BRANSCOHB  3  NNH 

8  1* 

01 

2 . 30 

.08 

.<.7 

•  92 

2.76 

1 .56 

.  33 

.09 

.02 

MIDCFVILLE   ^  NNW 

8.99 

• 

• 

• 

.20 

• 

• 

• 

• 

6.70 

• 

2.00 

■  09 

BURNT  RANCH  t  S 

.40 

'o4 

.07 

•  16 

•  69 

2  •OB 

2.91 

* 

■  08 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

04 

.45 

.12 

•  2H 

'  *o 

1  ^92 

2.12 

1 .  ID 

.47 

•  07 

.14 

CALlSTOCA 

'o7 

.17 

*  1 6 

CALLAHAN 

•  07 

.12 

T 

*  0*1 

.21 

1 .  6* 

1.15 

.0 

.02 

CAZADFRO  3  H 

9.61 

.13 

2.74 

.21 

1.50 

2.09 

2.02 

.96 

CECUVIilE   5  SE 

9 .26 

.57 

•?? 

.20 

.60 

1.01 

1 .46 

.20 

.12 

CLEAR  CREEK 

•  3 1 

.15 

CLOVEROALE  3  SSE 

.  19 

.29 

1>  16 

1.5' 

.04 

COPCO  NO  1  OAH 

2  94 
■ 

0* 

■ 

.  1 1 

•  36 

1 .62 

•  50 

•  10 

.  10 

cqvelo 

9.36 

.»7 

.10 

.01 

.09 

2.47 

1.84 

.12 

CRESCENT  CITY    I  N 

• 

.03 

CRESCFNT  city  7  ENE 

* 

■  12 

.22 

3(23 

.62 

1  >  52 

1.03 

.02 

.12 

CUHMINCS 

a  i« 

• 

.05 

.  39 

.62 

2 . 50 

.05 

OUTTQNS  LANDING 

1*^9 
* 

48 

■  17 

.02 

.0 

'  * 

^  '59 

ELK  VALLEV 

6.9B 

.26 

.07 

.  17 

T 

.19 

.18 

2.60 

•  69 

1.71 

.20 

.21 

.20 

.37 

.13 

EUREKA  WSO  CI  R 

*  •  ^* 

.17 

■  2 1 

T 

.02 

•  31 

1  •  27 

.96 

.70 

•  *  '■ 

.26 

.13 

FERNDALE  2  NM 

FOREST  GLEN 

1.11 

* 

* 

.07 

.03 

FORT  BRAGG 

5*67 
* 

■  02 

.01 

121 

01 

.06 

.01 

.36 

.46 

2.  9 

.0 

.05  .01 

.01 

FORT  OICK 

6.89 

.16 

.38 

.03 

.20 

.22 

2.91 

•  56 

1.30 

.47 

•  04 

.92 

.08 

FORT  jONES  ranger  STA 

•  03 

.10 

FORT  ROSS 

■  ** 

.  19 

1 

.03 

•  *»* 

1.36 

•  69 

.67 

CARBERVULE 

1  05 

.51 

2  •78 

}  • 

GASOUET  RANGER  STATION 

7  *0 

02 

!l9 

.24 

'  ^ 

*  64 

*  11 

.12 

CRATON 

2.98 

.55 

.24 

.21 

.22 

.69 

1.04 

.03 

CREENVIEM 

^ '  a? 

.30 

1 .60 

1  * 

eUERNEvlLLE  2 

*  • 

14 

•  22 

.33 

i*  « 

)  o2 

HAPPY  CAHP  RANGER  STA 

. 

04 

01 

.08 

HAYFORK  RANGER  STATION 

.41 

1.40 

1.40 

.11 

.0 

HEALOSBURC 

*.79 

.10 

.88 

.06 

■  03 

.05 

.21 

2.25 

.87 

HEALDSBURC  NO  2 

'?7 

.04 

.20 

•  33 

1.20 

1 .70 

.02 

HUTS 

* '  ^ 

■  02 

•  1 1 

1.68 

.94 

.  07 

.04 

HOOP  A 

.42 

2.26 

*  0 

.10 

lOLENlLO  HHY  HNTNC  STA 

6.55 

.50 

* 

* 

* 

5. 10 

.41 

•  12 

* 

.42 

KENTFIELO 

*.51 

.00 

1,66 

.16 

.39 

.90 

1.12 

.40 

KlAMATH  r 

.02 

.04 

•  08 

4.28 

.23 

2  .62 

.25 

.04 

KORBEL 

LAVA  BEOS  NAT  HONUMENT 

.09 

.03 

.62 

1.13 

.02 

HAD  RIVER  RANGER  STA 

B .  13 

1 .05 

.06 

io9 

.19 

1 .20 

1.00 

.80 

2 . 50 

.93 

•  17 

!06 

MARE  ISLAND 

l.*9 

• 

.60 

• 

• 

.89 

MOUNT  HEBRON  RS 

.02 

.01 

•  1 1 

•  05 

1.47 

.20 

NuIH  WOODS 

♦  .99 

2 .20 

.04 

T 

.22 

•  22 

.58 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

.02 

*  2* 

■  42 

DAK  KNOLL  R  S  2 

.01 

.02 

•  1 1 

1.72 

* 

01 

.12 

OAKVlLLF    1  HNU 

1.89 

T 

.21 

.04 

.14 

.64 

.62 

OCC  lOENTAL 

QRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

^  'ei 

.18 

.05 

* 

* 

* 

.02 

0«;.EANS 

*  ' 

.08 

in 

•  26 

•  ^ 

PFT4LJMA  PIRE    STA  2 

129 

6 

■ 

* 

59 

BCIM  ARENA 

PCTTER   VALLEv  Pm 

* 

• 

* 

* 

^  *  1 1 

RICHARDSON  GROVF   ST  Pk 

i*i  1 

.09 

'  if 

.  15 

* 

SAINT  HELENA 

•  07 

IT 

.54 

1    1 « 

SAN  RAFAEL 

3  12 

1 . 29 

13 

*  20 

1 '  50 

SANTA  ROSA 

2.37 

T 

.38 

.  14 

.09 

.22 

.98 

.56 

SAHYE<tS   BAR  RANGER  STA 

*  'to 

•*2 

•  03 

■  18 

.43 

1 .89 

1  '  nt 

SCOTU 

■  36 

'59 

.05 

SHELTER  COVE 

8.20 

1.35 

.13 

.  13 

T 

.25 

1  >  IB 

2.13 

.04 

.03 

T 

SKACCS  SPCS   LAS  LOHAS 

5 . 78 

.66 

■  22 

.20 

1.75 

SONOHA 

1.73 

.31 

.1' 

.10 

.02 

.54 

.57 

1  STANDISH  HICKEY  ST  PK 

8.03 

1  .70 

■  09 

.32 

.66 

2.62 

2  .09 

T 

,  TRINITY   DAM  VISTA  PT 

,  TULELAKE  //R 

UK  I  AH 

T 

.05 

•  24 

1  UKIAH  4  HSM 

•  15 

.  18 

1 .36 

.  UPPER  MATTOiE 

7.0* 

loo 

•  08 

.34 

.  17 

1. 10 

2^00 

2i30 

!25 

.14 

1  MARH  SPRINGS  DAH 

4.02 

.58 

•  05 

.01 

• 

• 

3.38 

T 

heaverville  ranger  sta 

" 

.01 

.69 

•  01 

.08 

" 

.03 

*  10 

.  06 

.01 

-EES  FIRE  DEPARTMENT 

•  lO 

T 

•  07 

2.19 

2.65 

.01 

■  UlITS    I  NE 

9.69 

.  54 

78 

•  03 

T 

T 

.05 

.53 

2  .14 

1.60 

T 

.02 

- 1  lLOm  creek   1  NH 

6.72 

.02 

149 

•  03 

.10 

.  16 

.78 

1^97 

2.33 

.93 

.25 

T 

.06 

T 

•  •EKA 

3.08 

T 

.01 

.04 

.05 

•  08 

1^63 

1.13 

.05 

.02 

.07 

•       »  • 

SACRAMENTO 

ORaINaCE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

l.U 

.74 

•  01 

.08 

.05 

.19 

.02 

.02 

'  ALTURAS  ranger  STATION 

.62 

.36 

.01 

.  2  1 

AUBURN 

2.98 

.  30 

•  85 

1 . 79 

.04 

AUBURN  DAH  PROJECT 

2.91 

.40 

•  62 

T 

1 .87 

.02 

BLUE  CANYON  HSO  AP  //R 

*  .83 

.12 

1.45 

•  35 

.0* 

.  10 

T 

2^07 

.70 

SOMHAN  DAM 

6.09 

1.16 

•  71 

.17 

.22 

T 

1.40 

2.43 

IRANNAN  ISLAND 

1 .72 

• 

•  22 

.05 

.01 

.78 

•  03 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1 .39 

.  0  7 

■  03 

T 

•  08 

•  36 

BRUSH  CREEK  RS 

9.33 

1 .72 

•  73 

■  38 

•  15 

.09 

2  •  30 

BUCKHORN 

6.31 

.38 

2.35 

.26 

.41 

.91 

2 .00 

1  BUCKS  CREEK  PH 

9.61 

.98 

.12 

.32 

.08 

U71 

2.40 

T 

1 BURNEY 

1.73 

.32 

.28 

.06 

.06 

•  11 

.80 

.06 

1 CANBY  RANGER  STATION 

1 .36 

.67 

.  13 

.07 

.26 

■  19 

.01 

■  09 

1 CANYQH  DAN 

3 . 06 

.31 

•  06 

.23 

.95 

1.91 

i  CARIBDU  PQMER  HOUSE 

3.01 

.44 

•  02 

.  13 

.07 

1 .03 

1 .32 

CHALLENGE   RANGER  STA 

6.79 

1.69 

1^09 

■  56 

.09 

2.41 

.91 

CHESTER 

3*21 

.03 

.07 

•  16 

1 .95 

1.07 

jCMlCQ  EXPERIMENT  STA 

CITRUS  HEIGHTS 

2.18 

T 

.71 

•  01 

T 

.  87 

.99 

CLARKSBURG 

1.73 

.34 

•  26 

T 

1.13 

clarks  valley  MUDD  rch 

2.1* 

.15 

•  67 

.30 

T 

.30 

.72 

CL'EARlAkE  HIGHLANDS 

2.79 

.40 

T 

.64 

T 

.07 

.91 

1.08 

.09 

COHASSET    1  NNE 

7.48 

2.67 

•  40 

■  32 

.22 

.  10 

1.95 

1.82 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

2.53 

1.43 

•  07 

.04 

.99 

COlPAX 

3.90 

.95 

•  20 

.0<> 

1.37 

.94 

COLGATE  POMER  HOUSE 

4.16 

1.60 

•  40 

.04 

1^30 

.82 

COLUSA  1  SSh 

1.88 

.01 

.52 

■  20 

.20 

•  44 

.43 

COOL 

1.99 

•  48 

.01 

1.40 

.10 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

l.*2 

.21 

•  06 

■  28 

.02 

.37 

.48 
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9 
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.01 
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T 
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1.33 

■  97 

1 . 00 
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.  23 

.  15 
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.03 

•  53 

.86 
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T 
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.67 
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.64 
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2.25 
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.07 

.11 

.  15 

4.30 

3.16 
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•  05 

2. 19 

.  12 

• 

• 

• 
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• 

1.65 

.54 

7 

1 . 20 

.  5a 

•  06 

7 

1.31 

1 . 26 

7 

I  •  16 

.07 

•  02 

2.51 

.03 

.  25 

.  15 

•  10 

•  10 

.02 

• 

2.95 

.03 
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■  08 

.  14 

.65 

1. .  I' 

T 

1.74 

.  0 1 

.  17 

.02 

•  01 

•  07 

.43 

.  06 

* 

2  .00 
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.05 

■  04 

•  66 

3^35 

.08 

.31 

.67 

.07 

.07 
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.08 

.01 

.  13 

.07 
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.01 
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1  ■  73 

.05 

'  16 

.08 

•  51 

1  ■  15 
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.34 

.41 

•  30 

.93 

.87 

.15 

7 

.07 

.26 

T 

.02 

•  02 

•  08 

.34 

1.12 

.'iZ 

.99 

•  18 

* 

2.45 

.33 

•  29 

1.04 

25 

•  22 

•  04 

•  02 

!93 

•  03 

•  01 

•  03 

.60 

•  12 

•  09 

•  12 

.54 

.  10 

.  1  4 

•  28 

•  03 

•  30 

1.98 

•  06 

.17 

.02 

.04 

•  02 

•  43 

.88 

•  05 

.02 

T 

.19 

1.30 

7 

.04 

•  18 

•  46 

2.32 

2.05 

•  45 

.03 

•  0* 

• 

• 

.75 

• 

3.75 

1 .90 

.05 

.10 

.37 

•  12 

1.01 

3.69 

.02 

7 

.06 

*  0  ' 

.08 

.18 

1.43 

2.74 

.47 

•  01 

•  04 

.87 

.78 

.17 

.06 

2.59 

.  10 

.23 

.02 

T 

7 

l.U 

7 

.35 

.06 

.04 

.68 

1 .35 

.46 

.54 

.  32 

.  10 

.03 

.50 

1.  12 

.7t 

T 

.06 

.01 

7 

.72 

.78 

.67 

.05 

.08 

.02 

7 

1.43 

.50 

1.00 

.19 

.  15 

2.70 

.18 

2  .20 

.33 

.21 

.04 

.35 

1.77 

1 .90 

.08 

.08 

.50 

1 .  19 

.05 

.06 

.68 

.02 

•  03 

.02 

.13 

.42 

.03 

.30 

2.63 

•  31 

.39 

1.89 

3.05 

.07 

.92 

2.00 

« 

1 .47 

• 

2.04 

• 

.80 

2.63 

.07 

.51 

.22 

•  24 

• 

3.70 

.28 

1.02 

.01 

.01 

.01 

•  01 

1 .00 

.03 

.30 

1.53 

.01 

.06 

.02 

•  04 

.45 

.54 

7 

1.56 

T 

'.>'> 

.07 

•  88 

.35 

.25 

l.vo 

.79 

2.lt> 

.02 

.  19 

.16 

•  16 

K57 

1.06 

.  10 

.  1<> 

7 

.03 

1 .06 

■  01 

•  10 

.32 

.01 

1.13 

2.1« 

1.47 

.09 

.22 

•  12 

.75 

■  99 

.12 

1.65 

.45 

.39 

7 

1.53 

2^53 

.11 

.07 

•  01 

1 .64 

* 

.93 

•  40 

.07 

•  24 

3.67 

.04 

.33 

.13 

•  29 

.68 

.03 

.11 

.71 

.03 

7 

.22 

.61 

.01 

T 

2.33 

.47 

.23 

.65 

1.45 

1 .72 

.90 

.60 

.29 

2.30 

.31 

.28 

T 

.05 

.29 

1.03 

1.43 

.01 

.35 

.08 

.05 

•  37 

.50 

T 

.06 

7 

•  12 

1.08 

.75 

.04 

.06 

.15 

.  19 

7.57 

4.79 

.29 

•  01 

.26 

2.15 

.01 

.02 

.09 

.21 

.60 

.64 

.04 

.42 

.48 

.18 

T 

.05 

.40 

.15 

7 

.01 

7 

.01 

.19 

.50 

.36 

.23 

.66 

T 

.05 

7 

7 

1.45 

.07 

.02 

.02 

7 

■  16 

.15 

.05 

.32 

.25 

.09 

•  11 

•  01 

.26 

•  03 

•  05 

.24 

.12 

.23 

•  04 

•  15 

1.83 

•  12 

.19 

.06 

■  74 

.08 

.10 

.06 

7 

•  24 

1.06 

.33 

.13 

.04 

.08 

•  68 

.08 

•  10 

.02 

.22 

T 

•  15 

.32 

7 

.05 

.22 

.07 

•  08 

•  06 

•  10 

.13 

•  10 

•  06 

•  15 

.20 

•  18 

•  18 

•  36 

.71 

.05 

.04 

.06 

7 

.47 

.26 

.18 

•  61 

1.35 

.OH 

•  19 

■  43 

.35 

.53 

.  10 

•  38 

•  01 

1.55 

.20 

.05 

.03 

.01 

•  02 

•  60 

.62 

.15 

.12 

.14 

.85 

7 

.11 

T 

7 

•  OS 

■  43 

7 

7 

.04 

.15 

•  01 

.06 

.01 

•  01 

l.Tl 

.36 

.01 

•  19 

1.47 

OANA  2  S£ 

OAVIS  2  WSW  EXP  FARM 
DEER  CRFEK  FClREfiAY 
DE  SARLA 

ooaeiNS  I  5 

DOMNIEVILLE  ftANCER  STfl 
OUNNIGAN 

OUNSMUIft  RANCFR  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FlRf  STATION 

folsom  OAH 

FORESTHlLL   RANGFR  STA 
FRENCH  CULCH 
CeCCFTOMN  RANCfR  STA 
CI8S0N  HHV  MNtNCE  StA 

CDLO  RUN 

CRASS  VALLEY  NO.  2 
CREENVULF   RANCFR  STA 
CRIZJLY    ISLAND  PEFUGE 
HARRMON  CULCH  RS 

HARRY  ENCLEBRICMT  DAM 
HAT  CREFK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERCS 
IQHA  Hll L 

JESS  VALLEY 
K6LSEY  I  N 
KELSEVVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPOAT 

LAKE  SPAULOINC 
LEESVUlE  KEECAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
MADELINE   2  Sm 

HAN2ANITA  LAKE  / 
MARKLEY  COVE 
MARYSVILLE 

MC  Cloud 

MIDDLETOWN 

MINERAL 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  WSH  CI  / 

NEVADA  CITY 

NtCDLAUS  2 

ONO 

ORLAND 
OROVILLE 
ORQVlLLE  BRIDGE 
PACIFIC  MOUSE 

PARADISE 

PASKENTA   RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER   PH  1 
PIT  RIvFR  P  H  5 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFC 
PLATI-^A 
PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  MSD  AP 

R6DDINC  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MT  P  C  AND  E 
SACRAMENTO  WSO  AP 
SACRAMENTO  W50  CI 
SHASTA  DAM 
SMINClETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANCER  STA/ 
STONYFQRO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GPRCE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TMIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  H 
VACAVlLLE 
VINTON 

VGLLHFRS 

VOLTA  POMER  HOUSE 
WHISKEVTOWN  RES 
HllLIAMS 
MllLOMS 


03 

BOCA 
BQDIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

DOVLE  5  SSE 

6LIERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIDWPLL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAH  VALLEY 

STANDISH   I  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
T6RMQ 

TRUCKEE  RANGER  STATION 


1.54 
9.07 
1.50 
1.66 


3.56 
8.75 
3.71 
13.07 


3.57 

1.16 
3.19 
1.91 
4.76 
1.93 


1.61 
2.40 
6.12 
4.50 


5.08 
4.57 
1.36 

3.38 
3.07 
2.31 
2.25 


6.21 
1.64 
1.56 

5.95 

6.55 
1.63 
5.31 
1 .47 
1.72 

6.65 
4.09 
3.40 
1.35 
1.26 


1.53 

.86 
1.25 


1.50 
.29 
.52 
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AKROYO  GRANDE 
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.07 
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.60 
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BLACK  MOUNTAIN  ?  SH 

, 
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1.92 

.09 

BURLINCAHE 

•  2  J 
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BURTON  RANCH 
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.06 
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T 

,16 

.«7 

.01 

CALAVERAS  RE SERVO I R 

2.** 

.6* 

.*2 

.31 

T 

1.02 

.04 

.01 

CARTEL  VALLEV 

1.50 

.37 

.  13 

,  2* 

,29 

.47 

CHlTTENnEN  BASS 

.03 

.  60 

.20 

CONCORD  3  E 

1*6 

*  39 

*09 

'  13 

•  09 

.75 

.01 

CROCKETT 

1  '77 

.*6 

,06 

,1* 

.19 

.96 

OAVENPQRT 

,17 

1.23 

•  1* 

,19 

.99 

fORT  3R0 

1.70 

.71 

.33 

•  22 

•  01 

T 

•  16 

.  27 

ccrber  ranch 

2  *7 

.96 

.03 

CIlROV 

.72 

ClL'Ov   14  ENE 

.97 

1.00 

,30 

1.02 

HALF  MOON  BAY 

3.0* 

.7* 

•  0* 

•  02 

,01  .03 

.02 

.0* 

.11 

.32 

.74 

HERNANDEZ   2  NW 

2.10 

•  65 

HOLLISTER  1  SH 

.50 

KINC  CITY 

*8l 

*33 

*01 

'o9 

T 

•  22 

.  16 

LAFAYETTE  2  NNE 

1 .65 

!31 

•  20 

'oi 

T 

.18 

1.04 

.05 

LA  HQNOA 

3.21 

T 

UlO 

.32 

.05 

.0* 

.12 

.50 

1.05 

.03 

LIVERMQRE  COUNTY  F  0 

2.08 

1 .02 

•  20 

•  01 

,18 

.66 

.01 

LOCKWQQD  2  N 

.77 

*6 

.05 

*•* 

LOS  CaTOS 

2.2* 

.75 

'  J  J 

•  *  1 

lOS  CATOS  4  SW 

.96 

.60 

.** 

.05 

.40 

,*7 

2.04 

.10 

HART  INEZ   3  SSE 

2.01 

,09 

.12 

.06 

.26 

1.36 

.12 

HARTINEI  WATER  PLANT 

1.5B 

•  *2 

•  08 

T 

•  1 1 

.97 

MONTEREY 

2.20 

1 ,27 

.1* 

.01 

.01 

.18 

MONTEREY  PAA  AP 

1 .99 

1 ,09 

'.It 

' 

y 

T 

.1* 

45 

HQRC AN  H I L  L    Z  E 

2.25 

.*8 

^22 

!91 

MQRRD  BAY   FIRE  OEPT 

1.01 

.*3 

.08 

.08 

.25 

.17 

MQRRO  ray   3  N 

MOU^T   DIABLf)  N  GATE 

1 .78 

*6 

- 

•  02 

.05 

MOUNT  HAMILTON 

'  *5 

'  06 

•  01 

51 

MACIMIENTO  DAM 

' '  8* 

.*7 

•  01 

!36 

1.63 

.75 

•  20 

• 

.69 

OAKLAND  hSO  AP 

R 

1.35 

08 

* 

.59 

•  19 

.02 

•  02 

OAKLAND  MUSEUM 

77 

•  6 

■ 

.03 

,05 

•  25 

^AICINES  OHRMALL  RANCH 

18 

'45 

.09 

RALO  AlTO  JR<  HUSEUM 

231 

i.io 

,30 

.0« 

paloma 

1.6B 

.35 

.08 

>*5 

.50 

.30 

flRKF lELO 

1.15 

RASO  RQBLFS 

•  _^ 

.09 

,07 

.19 

PASO  ROBLES  fAA  AP 

30 

7 

'  ' 

•  13 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

1  '66 

T 

•  91 

.16 

.56 

.01 

PIS*'Q  BEACH 

!83 

.18 

•  2B 

.IS 

.19 

POINT  PTEORAS  BlANCaS 

3.18 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

i  'no 

.10 

.01 

PRIEST  VALLEY 

*67 

*  13 

08 

•  03 

.63 

'95 

RCO^OQO  CtTY 

I  96 

!7l 

01 

.02 

,01 

.22 

!69 

RICHMOND 

U79 

.7* 

•  12 

.03 

.09 

.21 

.64 

SAI»*T  maRvS  COLLEGE 

1.69 

SALINAS  3  E 

•  ^* 

•  08 

.63 

SALINAS  FAA  AP 

'28 

.90 

.  17 

SALlNAS  0AM 

179 

•  98 

.01 

.03 

1.13 

SAN  AROO 

.32 

•  05 

.21 

SAN  CLEMCNTE  DAh 

1.81 

.*4 

.41 

.92 

.04 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

R 

.02 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

R 

1  60 

'02 

23 

*9l 

San  FRANCISCO  MSO  CI 

1 .62 

!o3 

'.57 

.01 

Io2 

.01 

SAN  CREGORIO  2  SE 

2.68 

1,07 

•  20 

T 

.05 

•  12 

i.ie 

.02 

.04 

SAN  JOSE 

R 

2.22 

T 

1 , 00 

•  S5 

.03 

.  12 

.52 

SAN  LUtS  OBISPO  POLY 

A 

.87 

,  10 

1.19 

SAN  MATEO 

58 

•  25 

'03 

T 

T 

^02 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1  '78 

i!oo 

.5* 

•  11 

.u 

.02 

SANTA  CRUZ 

2)71 

SANTA  MARGARITA  2  SH 

2,97 

!6* 

09 

.2* 

1.11 

.59 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

1.02 

.20 

.09 

1.62 

soleoad 

^'.11 

.*7 

.24 

.19 

spreckels  hmy  bridge 

1.70 

*  '0 

.56 

•  2* 

*  ^1 

.  19 

UPK  San  leanoro  filter 

1  •  52 

•  Z2 

.09 

HAiNAR  SCHOOL 

HALNUT  creek  2  FSE 

1  50 

.27 

.15 

T 

T 

.11 

.97 

halnut  creek  «  E 

1.** 

.26 

.06 

•  13 

.06 

.93 

HATSONVI LLE  MATERhORKS 

1.6* 

.  30 

•  57 

.06 

'r\ 

.04 

MD08SIDE  FIRE   STA  1 

J 

•  32 

i03 

' 

MRICHTS 

1.96 

•  33 

,05 

•  93 

•  96 

.74 

San  JOAQUIN 

BRAINaCE  05 

angiola 

•  86 

.07 

ANTtOCH  FIfiREBOARO  ML 

1.63 

.68 

.18 

.07 

.  17 

.93 

ANTIOCH  pumping  PL  3 

1.89 

.70 

•  *3 

.11 

.69 

T  T 

ASH  MOUNTAIN 

2.3* 

I. IB 

•43 

J 

.62 

.11 

AUifRRV   1  NM 

2.88 

T 

.73 

.89 

•  03 

•  17 

1.06 

■AKIRSFIELO  MSO  AP 

•  16 

.16 

T 

■AlCH  POMER  HOUSE 

1 .98 

.15 

1.0* 

.05 

.74 

ILACKWEILS  CORNER  2MNW 

.60 

,30 

.27 

.03 

lUTTOMUlLLOM 

.25 

.2* 

T 

.01 

CALAVERAS  BIC  TREES 

*.62 

.*7 

l.*8 

.35 

,13 

2.10 

.09 

CAHP  PARDEE 

3.88 

1,21 

1.07 

.01 

1 .99 

CASTLP  rock  RAO  LAB 

1.70 

,A8 

.71 

.10 

.39 

.02 

CATNEVS  VY  BULL  RUN  RH 

2.79 

,09 

1.6* 

*06 

T 

1.04 

CHBBRV  VALLEY  DAN 

3.2* 

.08 

1-23 

,07 

1.96 

COALINCA 

.30 

.19 

•  OB 

•  03 

T 

COALINGA  HNU 

CORCORAN  IRRIC  OIST 

.07 

.07 

OILANO 

.80 

.19 

.01 

Oil  PUERTO  ROAO  CAMP 

1.93 

.96 

.*4 

.33 

.20 

OCNA!R  y  NNE 

2.*6 

1. 95 

•  IB 

T 

.12 

.21 

T 

OUOlEYS 

eilCTRA  POMER  HOUSE 

3.67 

.36 

.03 

.if 

1.22 

ELLIOTT 

2.08 

.51 

.71 

7 

T 

T 

T 

.86 

T 

CXCNE9UER  RESERVOIR 

2.70 

.29 

1^5* 

•  0* 

.93 

PIOOLITHMN  LYNCH  RANCH 

3.91 

*9* 

,84 

,03 

1.70 

PIVI  POINTS  5  SSM 

.63 

.93 

.02 

.03 

.09 

PRISND  wSO  AP 

R 

1.02 

.67 

.06 

T 

.07 

.22 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


7 

6  1 

9 

10  j  11  1  12 

13     14  15 

16  1  17  j  18 

in      nn  m 
19     20  21 

22 

23  ' 

24 

1  .36 

.  06 



.  50 

•  09 

.04 

.09 

1.54 

•  1 1 

1.71 

.03 

.23 

.66 

T 

■  05 

*95 

•  97 

.04 

1 .78 

.01 

.01 

.41 

1.35 

•  20 

.01 

.54 

* 

2.02 

T 

.99 

•  26 

•  03 

.07 

.90 

•  06 

•  20 

.  27 

.09 

.23 

.75 

T 

•  *^ 

•  0* 

.70 

1*21 

.62 

.  06 

•  01 

iO  1 

•  07 

.3<. 

.  16 

.49 

.56 

1.05 

1.36 

.79 

.04 

.36 

.  6  1 

•  15 

.  33 

•  OS 

.  1 1 

1.50 

.26 

T 

.82 

.20 

1.16 

.07 

.02 

.43 

.40 

.27 

.72 

.02 

•  02 

.  14 

.52 

•  25 

•  02 

.  10 

.04 

.05 

1.04 

•  1  1 

.40 

,69 

.63 

.06 

T 

.43 

T 

•  1 5 

T 

,01 

2-03 

•  05 

T 

1 . 15 

1.23 

•  13 

1.38 

.70 

T 

.  12 

13 

1. 75 

.07 

.58 

.03 

1.31 

•  16 

•  23 

•  09 

* 

1.76 

.79 

.09 

.54 

■  05 

.02 

•  05 

.  10 

l'.07 

.09 

.85 

T 

.09 

.  18 

.05 

1.88 

.28 

1.29 

•  02 

■  12 

.32 

2 . 19 

• 

* 

1.11 

.13 

i7i 

■  04 

T 

.21 

.33 

2.48 

.02 

1.52 

.02 

1  .65 

.13 

T 

1.93 

1.23 

.11 

.63 

.26 

.51 

i.oe 

1  .54 

1.26 

.05 

.63 

.02 

,86 

.35 

.05 

.78 

•  05 

1.2* 

1  •  1 3 

•  03 

1.21 

i  02 

.13 

.05 

1.05 

.03 

.58 

1. 11 

1.13 

•  12 

.30 

2.22 

.*7 

.48 

.06 

.23 

T 

.69 

.09 

.07 

.30 

.75 

1.15 

•  06 

.26 

•  72 

.44 

T 

,05 

.87 

1 .40 

T 

1.61 

1.37 

•  02 

•  06 

1 .76 

.01 

•  30 

.25 

T 

.10 

.  16 

■  02 

•  01 

.06 

.  10 

•  16 

.01 

.38 

.02 

>  10 

.40 

T 

•  02 

T 

.06 

.05 

.03 

.08 

•  10 

.02 

•  10 

.14 

.22 

•  17 

•  IB 

.01 

.04 

.06 

•  01 

.  lA 

T 

T 

T 

.07 

.03 

.05 

T 

T 

.02 

.10 

T 

T 

.02 

.01 

.03 

•  U 

.02 

.12 

.05 

.02 

.02 

T 

•  06 

.02 

.15 

.21 

.02 

.36 

.29 

.41 

25     26     27     28     29     30  31 


FBUNT  COVEaNHgNT  CflMP 
CLENNVIl LE 

C«0VEL4ND  RfiNGER  STfl 

METCH  HFTCHV 
HUNTERS  OftM 
lORlA 
ICNE 

KERL [SCEft 

KERN  mvER  PM  NO  1 
KERN  ftlVER  PH  NP  3 
KETTLEMflN  CITY 

kettlfman  statipn 

kni6hts  ferry  2  se 
lebec 

LE  CRANO 

lehman  ranch 
lemdn  covp 

LINDSAY 

LITTLE   PANOCMF   OET  DAM 

LOOCEPOLE 

LODt 

LOS  BANOS 

LGS  BANHS   ARBUftUA  RCH 

LOS  BANOS  OCT  RFSV 

HADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 
MATHER 

meadom  lake 

MENOOTfi  DAM 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

MQOESTa 

NEHHAN  2  NW 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

□RANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 
PATTIMAY 

PINE  Flat  dam 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWP  HQUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN  LUIS  0AM 
SONORfl  RS 

SO  ENTRANCE  YOSFMITF 

SPRINCVTLLE  7  ENE 
STANISLAUS   POWER  HDUSF 
STOCKTON  HSO  AP 
STOCKTON  FIRE    STA  NH  4 
SUTTER  HILL  RANGER  "ITfi 

TEHACHAPI 

TEJON  R4NCH0 

THREE  RVRS  EDISPN  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    I  NNE 

WASCO 

WeSTHAVFN 
WEST  POINT 
WOFFQRD  HEIGHTS 
YOSEMITF    P4RK  HFADOTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  GAT  HT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECQ  RS  FC  506D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL   AIR  FC-lOA 

big  bear  lake 
big  dai  ton  dam  pc223be 
big  tujunga  0am  fc460e 
bduouet  canyon 
burbank  valley  pmp  PLT 

cacmuma  lake 

camp  hi  hill  opios  57e 

CAHPQ 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWOPTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COl 
C0L6YS   FC    53  H 
CORONA 

CQVINA  TEMPLE   FC    l93  B 

CRYSTAL    LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 

CUYAHA 

CUVAHACA 

OESCAMSO  RANGER  STA 

DOWNEY  fO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOI. 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORF 
ESCONDIDO 

FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 


1.92 
•  22 
3^39 


3^90 
1.15 
3.01 


.97 
.69 
2.7B 
2.06 
1.17 

.99 

•  90 
1.55 
1 .86 

•  15 

3.24 

2T74 
.62 
2.10 

2.43 
1.79 
1.76 
1  .42 


.05 
•  07 
.23 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15  I  16 


CUt-ESPie  FIELD 
CLENDOHA  MEST  fc  lS5 
HAINES  Cf**  UPPE"  FC36T 
HEnET 

HENSHAM  OAH 

HOECEES  fC  60  A 
lOYLLwUO  FIRE  nEPT 
JULIAN  WVNOL& 
JUNCAL  DAH 

L*  CRESCENTA  FC  251  B 

LACUNA  REACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  NESA 

LECHUJA  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 

LQNC  9EACM  MSO  aP 
LOS  ALAMOS 
LOS  ASCFLES   MSO  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTft 
LOS  PftlETOS  RANGER  STA 

LVTLE  CftEEK  RANGER  STA 

HOORPARK 

HT  BALOV  FC  890 

HT  hUSON  2 

NEH^ALL  SGLEDAD  FC92CE 

NEmPORT   BE4CH  HARBOR 

NIPONO  2  NM 

0CEANSir>E 

OJAI 

OINARO 

PAC0IH4  0AM  FC  33  A  £ 
PALOhaR  HT  OBSERVATORY 
PAlOS  VERDES  EST  FC<>3D 
PASADENA 

PIEORA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POKAY  VALLEY 
RAHONA  SPAULOINC 

KEOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  i3 
RlVERSIPE  CIT  ExP  STA 
SAlSIPuFDES  gaging  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  PTL  FC130B 
SANDB9RG  WSO  /. 
SAN  DIEGO  MSO  AP 
SAN  DIHAS  FIRE  WD  FC99 
SAN  FERNANDO 

SAN  CABR lEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  OM  FCtaSBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 

SANTA  RARSARA   FaA  AP 

SANTA  BARfiAOA  TV  PEAK 

;     SANTA  HARtA  MSO  AP 

SANTA  HHNICA  PIER 
y    SANTA  PAULA 

SAUCUS  PHR  PL  NO  1 

I  SOHIS  3  NH 

II  SUEY  RANCH 
I 

SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TQPANCA  PATftOL    STA  FC6 
,  TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN  IRVINE  Ranch 

TMITCmElL  OAH 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NJVS  FC  19A 
V6NTURA 

VINCENT  FIRE  ST«  FC120 
VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTl   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WMITTIER  CTY  H  FC  106C 
YORBA  LINDA 


.19 
.17 
.20 
.33 


.27 
.75 


.33 
.23 


.09 
.07 
.27 


AOELANTO 
APRIE  VALLEY 
BAXfR 
BARSTOH 
BEAUMONT    1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINFS   PARK  FC  e3B 
BISWOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISMQP  HSI  AP  R 
BLYThP 

BIVThC  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAHLEv  2  5M 
CAIAZON 

CALEXICO  Z  NE 
CANTlL 

DA6CETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEfP  CANYON  LABORATORY 

D«P  SPRINGS  COLLEGE 
EACLC  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSN 
EL  MIRAGE  FIELD 
FAIRMONT 


.02     .03  T 
.03 


Sm  ralwmc*  itMM  loUowing  Suikon  ladas. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  ol  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


28     29  30 


GOLO  ROCK  RftNfH 

HESPEftU 
IMPERIAL 

IMPERIAL    F^A  AP 

IN0EP6N0ENCE 

INOIO  U  S   OA'F  CAROfN 

INYOkFRN 

IMYCKERH  ARMlT4f,E 

IRON  HQllNTAtN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LUCERNE  VALIEV 

MECCA  fIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JAC INTO  K  5  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NiLAND 

DCDTILLO  WELLS 
OCDTILLO  Z 
PALHOAIE 

PALMDAl F  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIP 
RANOStUQC 
SMOSHONF 

SNOW  CREEK  UPPER 
THERMAL   FAA  AP 
TRQNA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  FIBE    STA  79 

VICTQRVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  l 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WKDROSE  RANGER  STA 


.00 
.00 
.00 


!•■  following  Siiiion  1 
12  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JCTDBEB  1973 


Slation 

Day  of  Month 

• 

2 

3 

5  1  6 

7  j  8  1  9 

10 

J 1  j 

12 

13 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPUI^T 

MAX 
MIN 

70 
50 

73 
42 

75 

36 

36 

87 

3T 

86 
35 

60 
40 

68 
42 

63 
45 

73 
43 

73 
43 

72 
42 

7e 

^•3 

60 
45 

83 
46 

43 

43 

43 

76 
42 

68 
45 

70 
52 

50 

45 

40 

40 

40 

42 

41 

38 

70 
39 

42 

72.6 
42.3 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

Mm 

<>3 

37 

40 

79 
44 

80 
54 

79 
44 

58 
47 

57 
40 

56 
42 

45 

47 

11 

79 
51 

54 

80 
51 

52 

8  1 
58 

80 
52 

53 

50 

59 
52 

58 

50 

59 

41 

55 

37 

63 
39 

62 
42 

68 
45 

70 
49 

47 

7 1 
56 

62 
54 

69.7 
47.2 

BIG  PAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

8 1 
45 

7? 
36 

75 
33 

83 
31 

84 
36 

64 
38 

59 
42 

72 
39 

72 
40 

77 
37 

78 
39 

83 
43 

84 
42 

40 

79 
40 

40 

42 

40 

40 

36 

37 

38 

73.1 
36.6 

BUTuER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MJN 

51 

37 

70 
34 

75 
35 

76 
35 

68 
42 

S9 
49 

62 
39 

58 
45 

67 
41 

41 

42 

To 
41 

7 1 
47 

75 
44 

40 

41 

43 

45 

49 

55 

52 

47 

39 

42 

60 
38 

65 
37 

72 
39 

39 

37 

36 

66.9 
42.1 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

7j 
«0 

32 

67 
28 

70 
30 

70 
33 

65 

43 

57 
41 

55 
41 

59 
40 

30 

35 

34 

75 
33 

76 
42 

76 
43 

38 

72 
37 

37 

41 

43 

44 

41 

40 

31 

52 
34 

56 
28 

62 
31 

56 
37 

28 

6 1 

30 

34 

64.3 
36.  1 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

62 
*3 

63 
33 

70 
31 

7 1 
33 

66 
36 

54 
40 

55 
36 

58 
39 

30 

63 
35 

74 
36 

74 
43 

69 
41 

39 

70 
43 

45 

41 

37 

35 

28 

40 

41 

39 

29 

34 

38 

62.2 
37.1 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

46 

44 

79 
44 

87 
44 

89 
45 

84 
46 

72 
46 

74 
46 

63 
48 

47 

48 

50 

8  2 
49 

45 

47 

48 

53 

47 

47 

46 

54 

54 

47 

44 

44 

67 
45 

46 

44 

45 

47 

50 

77.5 
47.0 

COVELO 

MAX 
MIN 

*1 

35 

32 

81 
32 

81 
33 

80 
36 

58 
47 

64 
43 

52 
45 

35 

38 

38 

77 
38 

42 

42 

38 

36 

36 

8 1 
42 

46 

55 

52 

6 1 
45 

37 

40 

60 
34 

65 

35 

70 
29 

32 

30 

36 

71.7 
38.8 

CRESCEniT  CITY  1  N 

MIN 

'>'• 

65 
44 

40 

66 
39 

60 
44 

60 
44 

61 
41 

41 

60 
41 

6  1 
49 

63 
44 

70 
42 

64 

43 

5  6 
48 

65 
51 

67 
SO 

55 
44 

59 
41 

62 
40 

62 

42 

48 

69 
44 

62.6 
43.8 

DUTTDNS  LANDING 

MIN 

60 
♦  6 

65 
43 

69 
44 

70 
43 

81 
46 

79 
47 

62 
54 

61 
46 

59 
48 

73 
40 

72 
46 

72 
48 

78 
49 

80 
49 

81 
49 

67 
47 

82 
47 

84 
48 

69 
49 

71 
52 

70 
58 

66 
58 

64 

50 

64 
41 

68 
43 

76 
44 

75 
43 

79 
43 

80 
53 

82 
54 

61 
46 

72.3 
47.6 

Elk  valley 

MAX 
MIN 

29 

27 

21 

75 
29 

62 
30 

56 
45 

55 
45 

53 
36 

67 
43 

29 

32 

42 

70 
37 

70 
36 

7 1 
34 

32 

35 

35 

43 

50 

42 

49 

42 

43 

32 

30 

30 

40 

29 

32 

31 

61.4 
35.8 

EUREK A  mSO  CI 

MIN 

59 

'■e 

5  B 
44 

60 
44 

57 
44 

56 
47 

58 
49 

53 
47 

59 
48 

54 
48 

45 

47 

47 

57 
47 

47 

43 

44 

46 

45 

49 

67 
55 

53 

49 

46 

47 

44 

44 

44 

48 

41 

45 

49 

57.5 
46.6 

FERNOALE  2  NM 

MIN 

^URcSI  GLEr' 

MIN 

6 1 
36 

33 

7 1 
30 

27 

78 
30 

73 
36 

54 
42 

60 
38 

55 

34 

33 

33 

71 
36 

77 
38 

78 
38 

35 

35 

35 

39 

46 

70 
43 

45 

40 

39 

34 

35 

34 

35 

32 

57 
29 

35 

66.5 
36.  1 

FORT  BRAGG 

MIN 

41 

40 

63 
40 

58 
40 

60 
42 

59 
48 

59 
45 

62 
48 

43 

43 

43 

44 

46 

45 

42 

44 

45 

49 

52 

56 

55 

48 

43 

44 

61 
40 

41 

6 1 
46 

41 

44 

45 

62.0 
44.7 

Fort  jones  ranger  sta 

MIN 

37 

30 

27 

72 
26 

75 
28 

71 
33 

6C 
39 

60 
32 

57 
30 

28 

33 

34 

33 

34 

34 

32 

33 

33 

34 

32 

29 

55 
26 

68 
28 

65 
40 

26 

29 

34 

67.7 
31.6 

FORT  RJSS 

MIN 

59 
42 

63 
43 

40 

78 
37 

62 
36 

60 
44 

58 
52 

60 
48 

67 
47 

61 
43 

T2 
45 

72 
50 

57 
49 

67 
46 

68 
52 

57 
50 

6 1 
49 

6 1 
55 

61 
53 

59 

72 
46 

63 
45 

39 

6  2 
37 

6  8 
36 

72 
45 

45 

51 

51 

64.7 
45.6 

CRATON 

MIN 

43 

35 

36 

86 
36 

86 
35 

83 
36 

66 
50 

69 
43 

63 
46 

40 

40 

40 

82 
41 

44 

45 

40 

41 

46 

43 

46 

57 

56 

48 

36 

37 

36 

38 

41 

38 

43 

41 

75.4 
41.9 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MIN 

37 

33 

31 

75 
31 

81 
36 

75 

40 

63 
41 

68 
38 

55 
42 

35 

39 

42 

79 
40 

41 

41 

40 

42 

44 

40 

42 

41 

38 

41 

38 

33 

5  5 
37 

33 

70 
38 

34 

34 

35 

69.6 
36.0 

HEALOSBURG 

MIN 

48 

42 

44 

89 
41 

86 
42 

69 
50 

71 
55 

65 
48 

79 
47 

6 1 
48 

45 

45 

50 

52 

48 

89 
44 

51 

50 

49 

56 

58 

55 

46 

42 

44 

42 

8  1 
44 

77 
47 

45 

51 

49 

76.5 
47.7 

HILTS 

MAX 
MIN 

33 

27 

28 

72 
28 

76 
36 

70 
43 

68 
31 

55 
29 

62 
28 

33 

41 

37 

76 
37 

38 

34 

34 

35 

35 

3? 

34 

36 

36 

38 

33 

29 

27 

28 

32 

27 

29 

34 

65.7 
33.0 

HOOPA 

MAX 

MIN 

47 

41 

39 

76 
39 

77 
39 

73 
43 

58 
48 

66 
42 

56 
45 

46 

46 

41 

4} 

51 

51 

44 

45 

49 

50 

53 

55 

49 

47 

44 

43 

43 

43 

46 

41 

41 

44 

67.5 

45.1 

KENTFIElO 

MAX 
MIN 

42 

45 

42 

82 
43 

80 
44 

76 
48 

63 
63 

62 
46 

71 
50 

44 

43 

44 

46 

51 

47 

80 
46 

60 
51 

49 

72 
47 

55 

57 

6  5 
57 

51 

43 

48 

7  1 
43 

45 

49 

48 

50 

49 

73.3 
47.7 

KLAMATH 

MAX 

MIN 

45 

39 

40 

69 
40 

60 
40 

58 
46 

57 
47 

56 
41 

62 
44 

42 

44 

6 1 
45 

46 

45 

45 

43 

45 

55 
45 

49 

54 

53 

50 

47 

40 

39 

62 
37 

42 

45 

38 

39 

43 

62.0 
43.6 

LAVA  BEOS  NAT  HDNUMENT 

MAX 

MIN 

30 

27 

65 
33 

71 
35 

65 
42 

56 
34 

43 
28 

48 
28 

31 

40 

37 

40 

47 

37 

39 

41 

45 

43 

43 

42 

34 

30 

26 

26 

35 

26 

47 
29 

36 

61.3 
35.2 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

7 1 
26 

57 
23 

60 
19 

67 
19 

71 
24 

65 
36 

56 
36 

55 
25 

52 
22 

56 

20 

61 
30 

62 
26 

28 

37 

73 
29 

72 
26 

72 
29 

26 

73 
27 

42 

62 
46 

45 

59 
34 

27 

22 

47 
21 

25 

22 

IS 

22 

26 

61.7 
27,5 

Napa  state  hospital 

MAX 
MIN 

4S 

41 

43 

86 
43 

83 
44 

78 
52 

65 
55 

62 
45 

76 
51 

43 

44 

47 

50 

51 

52 

45 

51 

49 

50 

56 

59 

59 

41 

51 

51 

41 

44 

46 

8 1 
54 

84 
66 

60 
48 

76.7 
48.7 

ORICK  PRAIRIE  CREEf  PK 

MAX 

Mm 

63 
39 

68 
33 

72 
35 

72 
35 

63 

36 

60 
44 

61 
44 

58 

37 

65 
39 

64 
37 

61 
36 

64 

40 

66 

40 

64 

40 

66 
39 

69 
37 

69 
39 

65 
39 

67 
46 

45 

5  5 

42 

38 

62 
35 

65 
39 

35 

39 

39 

64.2 
38.6 

(IRLEANS 

MAX 

MIN 

48 

39 

37 

80 
39 

76 
42 

72 
50 

68 
48 

58 
43 

70 
44 

44 

48 

45 

49 

52 

52 

48 

49 

51 

52 

55 

47 

48 

46 

45 

40 

41 

40 

42 

39 

70 
38 

46 

70.2 
45.4 

petaluma  fire  sta  2 

MAX 
MIN 

45 

40 

41 

85 
40 

84 
41 

74 
47 

66 
55 

62 
45 

70 
47 

42 

42 

82 
42 

46 

48 

49 

42 

46 

52 

49 

56 

59 

57 

49 

43 

48 

42 

40 

44 

6 1 
45 

80 
46 

82 
46 

76.3 
46.3 

point  arena 

MAX 

Mm 

potter  valley  ph 

MAX 

Mm 

44 

3B 

38 

85 
38 

83 

38 

76 
48 

65 
45 

62 
43 

74 
41 

39 

41 

80 
43 

85 
45 

46 

46 

87 
42 

86 
44 

84 
42 

37 

44 

34 

3* 

42 

78.2 
41.5 

Richardson  grove  st  pk 

MAX 
MW 

67 
52 

69 
42 

7 1 
40 

78 
40 

81 
39 

72 
49 

59 
49 

62 
44 

59 
46 

68 
44 

69 
43 

69 
43 

65 
42 

71 
48 

76 
48 

74 
44 

75 
44 

43 

7  5 
43 

44 

45 

6  I 
47 

49 

44 

41 

58 
41 

6 1 
40 

41 

41 

41 

40 

67.0 
43.8 

Saint  helena 

MAX 

MIN 

73 
44 

77 
38 

85 
37 

88 
38 

85 
39 

68 
48 

69 
54 

63 
44 

74 
50 

79 
40 

41 

82 
43 

85 
47 

48 

79 
48 

89 
45 

86 
47 

8 1 
47 

38 

69 
56 

59 

66 
56 

47 

7  1 
40 

44 

40 

41 

42 

51 

89 
54 

46 

77.4 
45.9 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

70 
51 

71 
49 

82 
46 

85 
49 

86 
48 

76 
52 

65 
55 

64 
51 

72 
52 

77 
48 

81 
48 

80 
49 

82 
53 

84 
54 

78 
50 

86 
49 

86 
54 

76 
52 

71 
51 

70 
57 

69 
59 

64 
58 

65 
52 

69 
46 

70 
51 

73 
47 

74 
49 

80 
92 

83 

51 

81 
53 

75.7 
91.2 

Santa  »0Sa 

MAX 

Mm 

75 
44 

78 
40 

86 
40 

88 
39 

86 
40 

72 
49 

70 
54 

65 
44 

77 
51 

80 
41 

78 
41 

82 
43 

85 
45 

86 
47 

82 
48 

88 
42 

87 
46 

78 
50 

75 
47 

68 
55 

68 
58 

65 
57 

68 
48 

73 
39 

70 
44 

75 
40 

79 
40 

77 
43 

83 
40 

84 
48 

81 
45 

77.7 
45.4 

Sanvers  bar  ranger  sta 

MAX 
MIN 

79 
39 

72 
36 

75 
32 

79 
34 

81 
35 

76 
40 

54 
43 

63 
39 

54 
42 

67 
34 

70 
38 

74 
38 

76 

40 

79 
42 

79 
42 

78 
40 

79 
40 

80 
40 

83 
42 

68 
48 

68 

56 

66 
52 

96 
40 

48 

39 

48 

37 

59 
30 

68 

32{ 

68 
34 

66 
30 

63 
32 

70 
34 

69.2 
38.7 

S«*  RcImcdc*  Nelti  roUewtag  SUUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 

  OCTOBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

'i- 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SCOTU 

MAX 

56 

60 

62 

72 

60 

59 

59 

67 

MIN 

50 

45 

41 

42 

45 

47 

49 

45 

50 

44 

45 

46 

46 

47 

46 

43 

45 

46 

47 

49 

59 

53 

46 

46 

43 

43 

41 

42 

43 

45 

46.0 

SHELTER  COVE 

MAX 

68 

72 

71 

60 

65 

59 

61 

59 

61 

63 

65 

65 

61 

64 

60 

63 

68 

68 

60 

60 

57 

59 

60 

60 

62 

63 

65 

69 

70 

61 

7  4 

64.3 

52 

SO 

51 

47 

45 

51 

50 

49 

45 

46 

51 

54 

46 

51 

48 

45 

49 

50 

51 

56 

55 

54 

48 

48 

50 

48 

50 

52 

54 

54 

55 

50.2 

SONOnt 

MAX 

76 

78 

86 

89 

91 

66 

70 

67 

81 

61 

83 

85 

66 

89 

86 

93 

91 

88 

81 

76 

72 

69 

69 

76 

75 

81 

85 

83 

69 

85 

86 

81.8 

40 

36 

37 

37 

38 

45 

54 

42 

47 

39 

40 

41 

45 

46 

45 

42 

45 

46 

46 

42 

59 

43 

49 

39 

47 

38 

3' 

43 

57 

53 

44 

44.0 

TRINITV  DAN  VIST*  PT 

MAX 

TULELAKE 

MAX 

UKIAH 

MAX 

74 

78 

86 

87 

85 

76 

65 

65 

78 

79 

61 

65 

65 

61 

87 

87 

82 

79 

68 

65 

61 

61 

68 

68 

74 

79 

71 

77 

88 

62 

76.6 

46 

39 

40 

40 

40 

49 

50 

43 

43 

40 

43 

44 

47 

46 

48 

44 

47 

44 

48 

54 

54 

55 

43 

39 

49 

39 

41 

43 

36 

46 

45 

44.7 

WARM  SPOINCS  DAH 

MAX 

73 

76 

78 

68 

B8 

84 

62 

66 

6 1 

76 

78 

78 

60 

63 

65 

76 

86 

85 

77 

73 

64 

65 

62 

63 

69 

67 

75 

77 

74 

77 

69 

75.3 

'i'. 

39 

46 

39 

42 

45 

55 

45 

47 

43 

44 

45 

50 

51 

46 

45 

50 

45 

50 

56 

58 

57 

50 

41 

47 

43 

43 

46 

45 

49 

48 

46.9 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

10 

72 

74 

79 

81 

77 

51 

62 

58 

67 

69 

74 

77 

So 

83 

79 

79 

88 

76 

59 

59 

62 

60 

58 

69 

68 

74 

71.3 

MIN 

37 

35 

2> 

27 

32 

40 

44 

35 

40 

33 

36 

35 

37 

39 

39 

35 

35 

35 

39 

46 

40 

35 

39 

33 

29 

30 

35 

35.9 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

76 

63 

60 

65 

70 

67 

54 

54 

57 

60 

64 

7o 

75 

74 

74 

73 

79 

74 

68 

59 

58 

50 

51 

49 

50 

55 

61 

53 

52 

61 

62.3 

MIN 

36 

34 

27 

28 

2? 

36 

41 

30 

34 

29 

31 

34 

35 

41 

47 

36 

36 

37 

39 

48 

51 

41 

40 

37 

34 

26 

28 

31 

30 

30 

32 

35.1 

WILL  ITS   1  NE 

MAX 

71 

72 

81 

82 

80 

77 

62 

62 

70 

72 

75 

77 

61 

61 

60 

84 

84 

82 

79 

66 

62 

60 

58 

58 

61 

70 

77 

77 

74 

84 

62 

73.6 

46 

33 

34 

34 

32 

43 

43 

4  1 

45 

39 

40 

40 

44 

40 

46 

41 

41 

40 

42 

53 

55 

52 

42 

40 

39 

36 

38 

42 

29 

35 

41 

40.8 

wiCldw  creek  I  NW 

MAX 

74 

75 

77 

78 

79 

75 

57 

69 

56 

71 

71 

74 

76 

78 

80 

80 

77 

79 

80 

63 

75 

61 

56 

57 

53 

61 

70 

67 

70 

70.3 

49 

38 

39 

36 

41 

45 

47 

4  1 

49 

45 

45 

40 

40 

46 

49 

42 

42 

46 

47 

51 

55 

50 

46 

44 

43 

42 

41 

38 

40 

44.1 

VREKA 

MAX 

85 

66 

67 

71 

77 

70 

69 

68 

65 

66 

71 

7i, 

77 

79 

77 

76 

80 

79 

77 

67 

57 

52 

56 

53 

65 

61 

65 

58 

60 

64 

67.7 

•          •  • 

MIN 

38 

34 

31 

30 

33 

39 

36 

34 

35 

32 

34 

39 

38 

39 

40 

38 

38 

38 

39 

42 

48 

44 

40 

35 

31 

30 

30 

33 

30 

32 

34 

35.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

68 

63 

72 

76 

74 

65 

47 

49 

61 

63 

69 

76 

75 

75 

77 

78 

75 

73 

69 

67 

62 

65 

53 

54 

65 

71 

56 

66 

66 

65.9 

MIN 

31 

25 

25 

32 

32 

37 

36 

32 

26 

25 

31 

35 

39 

38 

37 

34 

37 

36 

37 

44 

45 

39 

35 

30 

27 

26 

31 

23 

27 

31 

32.8 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

74 

67 

60 

66 

7B 

72 

60 

52 

55 

59 

62 

65 

75 

77 

73 

78 

80 

73 

73 

62 

50 

50 

53 

58 

60 

50 

52 

60 

63.7 

MIN 

30 

31 

16 

18 

20 

26 

34 

28 

21 

17 

22 

32 

27 

30 

30 

26 

24 

23 

27 

38 

34 

34 

35 

19 

21 

30 

15 

19 

29 

26.1 

AUftURN 

MAX 

85 

73 

73 

81 

82 

85 

70 

64 

70 

70 

73 

76 

61 

85 

66 

85 

84 

84 

79 

75 

71 

63 

63 

67 

66 

69 

75 

77 

69 

75 

74.6 

MIN 

50 

41 

41 

49 

49 

53 

52 

50 

42 

42 

43 

45 

49 

53 

57 

56 

56 

56 

57 

56 

55 

56 

47 

41 

40 

40 

44 

47 

46 

46 

48 

48.6 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 

82 

72 

70 

78 

81 

83 

67 

52 

72 

67 

7C 

74 

78 

81, 

82 

83 

81 

61 

79 

74 

70 

63 

61 

65 

63 

62 

73 

75 

73 

72 

72.4 

46 

37 

41 

45 

50 

50 

49 

50 

39 

41 

41 

45 

49 

52 

55 

51 

52 

52 

54 

53 

52 

56 

42 

37 

40 

41 

43 

45 

43 

44 

46 

46.5 

BLUE  CANVON  WSD  AP 

MAX 

62 

60 

71 

69 

66 

56 

41 

38 

54 

58 

66 

72 

72 

70 

73 

71 

69 

67 

53 

49 

49 

40 

54 

54 

64 

67 

62 

64 

72 

65 

60.6 

MIN 

44 

41 

44 

50 

48 

39 

38 

32 

33 

36 

45 

48 

51 

56 

55 

55 

53 

50 

40 

39 

44 

31 

31 

39 

41 

44 

52 

44 

45 

49 

45 

43.9 

BOWMAN  DAM 

MAX 

73 

64 

63 

66 

70 

67 

59 

49 

56 

59 

62 

67 

78 

7i 

74 

73 

70 

66 

60 

53 

51 

43 

54 

57 

65 

66 

64 

58 

70 

69 

62.6 

MIN 

42 

35 

39 

44 

41 

42 

36 

40 

31 

31 

39 

41 

41, 

45 

45 

46 

49 

43 

43 

42 

44 

41 

31 

31 

34 

35 

42 

44 

44 

50 

43 

40.6 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

77 

78 

72 

82 

85 

86 

68 

59 

62 

68 

78 

80 

81 

84 

77 

84 

78 

76 

73 

70 

66 

69 

69 

71 

74 

77 

73 

76 

74.7 

43 

45 

46 

45 

48 

54 

53 

49 

50 

43 

43 

46 

48 

54 

53 

47 

51 

53 

53 

49 

47 

47 

47 

42 

43 

46 

44 

43 

47.6 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

69 

76 

83 

63 

85 

66 

68 

73 

77 

79 

8l 

64 

65 

68 

65 

64 

62 

71 

65 

67 

71 

69 

75 

76 

60 

80 

85 

77.7 

MIM 

42 

44 

38 

39 

57 

55 

43 

51 

43 

38 

40 

44 

45 

44 

42 

44 

48 

55 

56 

46 

40 

40 

36 

38 

39 

54 

55 

44 

45.0 

BURNBY 

MAX 

78 

69 

67 

69 

76 

74 

63 

47 

61 

65 

69 

74 

76 

76 

79 

79 

78 

76 

75 

75 

64 

67 

56 

51 

58 

67 

70 

63 

61 

69 

67.6 

Mm 

32 

25 

17 

18 

29 

23 

32 

32 

34 

21 

23 

29 

29 

30 

32 

27 

26 

26 

27 

31 

31 

49 

39 

27 

28 

22 

22 

22 

20 

22 

24 

27.4 

CANYON  DAM 

MAX 

73 

66 

67 

69 

61 

56 

48 

55 

58 

63 

7; 

75 

73 

72 

71 

74 

70 

68 

5  1 

46 

49 

54 

60 

56 

65 

65 

63.  1 

Mm 

28 

31 

29 

32 

39 

41 

35 

31 

27 

29 

34 

3» 

39 

35 

35 

34 

37 

42 

42 

32 

31 

33 

32 

27 

29 

32 

33.6 

CHESTER 

MAX 

69 

67 

68 

75 

75 

68 

53 

52 

60 

64 

67 

72 

78 

77 

75 

77 

77 

74 

70 

70 

57 

50 

46 

53 

58 

63 

67 

60 

56 

60 

66 

65.4 

Mm 

31 

27 

27 

25 

26 

40 

41 

30 

27 

22 

27 

31 

32 

34 

33 

30 

30 

26 

29 

43 

46 

42 

33 

26 

30 

29 

27 

26 

23 

25 

26 

30.6 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

CLARKSBURG 

MAX 

78 

73 

71 

82 

62 

65 

66 

59 

63 

74 

73 

75 

78 

81 

65 

64 

65 

64 

63 

79 

77 

75 

66 

67 

69 

68 

70 

74 

77 

75 

74 

75.3 

Mm 

52 

46 

42 

43 

44 

50 

54 

44 

49 

41 

45 

47 

47 

49 

50 

46 

46 

50 

50 

53 

57 

54 

50 

41 

42 

41 

43 

43 

49 

41 

42 

46.9 

CLEARLAkE  HIGHLANDS 

MAX 

66 

78 

76 

64 

85 

64 

64 

65 

67 

70 

75 

77 

79 

83 

85 

83 

84 

65 

8? 

78 

66 

67 

61 

60 

66 

6  5 

70 

78 

71 

75 

64 

75.3 

Mm 

45 

40 

35 

33 

35 

35 

51 

45 

43 

35 

36 

39 

41 

41 

40 

41 

39 

39 

41 

49 

50 

54 

45 

37 

37 

34 

35 

35 

32 

38 

40 

40.0 

COLFAX 

MAX 

81 

71 

78 

81 

8  1 

79 

55 

50 

66 

66 

68 

74 

60 

85 

82 

84 

83 

6 1 

80 

76 

66 

64 

56 

64 

64 

69 

76 

75 

73 

76 

75 

72.9 

Mm 

53 

40 

49 

49 

53 

53 

48 

46 

37 

39 

42 

45 

50 

52 

56 

55 

54 

55 

55 

48 

46 

50 

43 

39 

41 

41 

46 

50 

43 

48 

48 

47.6 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

83 

77 

65 

84 

65 

73 

67 

64 

74 

7  J 

77 

78 

62 

63 

8  5 

84 

84 

82 

79 

76 

75 

69 

69 

70 

69 

74 

73 

84 

77 

76.8 

Mm 

49 

44 

50 

47 

42 

57 

54 

46 

49 

44 

41 

43 

46 

48 

50 

49 

44 

48 

55 

55 

59 

56 

49 

43 

44 

39 

40 

42 

51 

59 

44 

49.0 

DAVIS   I   WSW   EXP  FARM 

MAX 

63 

75 

73 

63 

84 

85 

67 

63 

65 

72 

74 

76 

79 

82 

86 

83 

65 

64 

82 

79 

74 

71 

66 

65 

70 

67 

73 

75 

78 

74 

77 

75.8 

Mm 

47 

44 

47 

40 

45 

53 

55 

46 

51 

46 

40 

44 

46 

49 

50 

50 

51 

47 

50 

53 

56 

55 

50 

43 

45 

43 

42 

44 

56 

50 

44 

47.8 

OEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 

75 

67 

64 

71 

78 

73 

60 

50 

49 

55 

58 

60 

68 

73 

75 

76 

76 

75 

72 

70 

61 

55 

53 

45 

60 

59 

67 

To 

67 

67 

73 

65.2 

Mm 

50 

39 

43 

48 

48 

48 

40 

39 

33 

34 

39 

'•4 

46 

34 

55 

51 

52 

49 

51 

43 

46 

44 

93 

32 

36 

39 

43 

46 

40 

44 

46 

43.1 

DE  SABLA 

MAX 

MIN 

DOBBINS   1  S 

MAX 

7° 

62 

6l 

64 

72 

60 

53 

68 

65 

69 

73 

6o 

85 

8l 

83 

8 1 

8l 

77 

77 

62 

69 

65 

65 

70 

74 

76 

76 

74 

73.3 

MIN 

45 

33 

36 

39 

43 

50 

46 

36 

33 

37 

41 

45 

45 

4^ 

44 

44 

46 

52 

53 

52 

45 

35 

39 

37 

38 

36 

4  J 

41 

42.1 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

79 

71 

70 

76 

78 

75 

66 

52 

63 

65 

65 

72 

75 

79 

77 

77 

79 

75 

77 

65 

61 

50 

64 

62 

66 

66 

66 

72 

71 

69.5 

Mm 

37 

39 

30 

32 

32 

34 

40 

36 

29 

30 

33 

37 

39 

39 

37 

37 

36 

37 

40 

46 

39 

31 

32 

33 

34 

32 

35 

35 

36 

35.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

64 

75 

75 

61 

82 

64 

67 

67 

6 1 

69 

61 

75 

78 

80 

8 1 

82 

64 

63 

79 

79 

67 

70 

62 

62 

69 

61 

74 

75 

74 

71 

82 

74.0 

Mm 

47 

45 

38 

40 

40 

47 

50 

44 

45 

36 

40 

44 

46 

46 

47 

47 

42 

46 

48 

52 

55 

54 

40 

39 

38 

35 

38 

40 

44 

50 

45 

44.2 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

74 

72 

75 

63 

63 

84 

65 

65 

63 

75 

76 

76 

79 

61 

83 

79 

85 

64 

61 

78 

75 

72 

68 

67 

72 

69 

75 

74 

81 

79 

77 

75.8 

Mm 

52 

45 

43 

45 

46 

52 

55 

47 

51 

43 

46 

49 

46 

50 

49 

53 

51 

53 

56 

58 

50 

42 

43 

46 

43 

46 

48 

51 

45 

48.6 

FOLSDM  DAM 

MAX 

69 

75 

73 

82 

82 

86 

70 

57 

61 

73 

71 

75 

79 

61 

67 

66 

86 

85 

84 

81 

78 

74 

65 

65 

69 

68 

71 

75 

77 

74 

74 

75.9 

Mm 

50 

46 

45 

47 

49 

53 

53 

49 

50 

48 

49 

52 

53 

57 

55 

54 

55 

57 

53 

54 

57 

57 

50 

42 

43 

45 

49 

47 

45 

49 

52 

50.5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

80 

70 

69 

76 

79 

80 

62 

50 

50 

64 

62 

66 

73 

79 

82 

78 

61 

79 

79 

78 

75 

67 

55 

51 

62 

61 

72 

71 

75 

69.9 

Mm 

50 

37 

42 

50 

53 

50 

45 

41 

35 

41 

41 

46 

49 

56 

57 

56 

57 

54 

56 

48 

49 

49 

42 

36 

41 

42 

44 

51 

49 

47,1 

S«*  R*Ur«oc«  NoUb  FoUowlag  SuUon  Indmx 
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DAILY  TEMPERATURES 


aCTOBER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

« 

It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'!• 

9 

10  j 

11 

12 

13  1 

lb 

17 

18 

19  . 

20  1 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

Grass  bailey  uc,  2 

MAX 
MIN 

80 
46 

7  \ 
35 

69 
36 

38 

60 
39 

43 

61 
48 

50 

43 

37 

69 

39 

69 
37 

68 
38 

73 
42 

80 
46 

63 
48 

46 

46 

46 

46 

77 
51 

70 
52 

52 

42 

39 

35 

36 

36 

40 

72 
34 

75 

40 

79 
42 

71.0 
41.8 

CRIZZLV   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

75 
50 

73 
44 

73 
44 

85 

40 

83 
43 

84 
47 

66 
53 

64 
46 

65 
50 

74 
41 

75 
39 

76 
43 

78 
47 

6 1 
49 

65 
47 

50 

46 

46 

49 

79 
SO 

76 
48 

53 

SO 

42 

42 

45 

46 

41 

80 
45 

75 
46 

71 
49 

75.2 
46.0 

Hat  CRPEt  ph  no  1 

MAX 
MIN 

83 

33 

72 
29 

69 
22 

22 

24 

36 

63 

41 

46 
37 

57 
37 

63 
24 

67 

31 

71 
32 

7t 
32 

60 
35 

60 
36 

60 
31 

80 
29 

61 
29 

78 
34 

78 
47 

66 
45 

48 

6 1 
39 

55 

30 

53 

30 

25 

68 

26 

72 
28 

62 
23 

62 
26 

73 
28 

69.6 
31.9 

JESS  VALLEV 

MAX 
MIN 

76 
34 

70 
27 

S6 
22 

70 
27 

69 
32 

63 
25 

59 
34 

49 
31 

53 
26 

98 
24 

57 
31 

69 
33 

78 
36 

75 
35 

73 
46 

78 
39 

77 
38 

74 
36 

69 

31 

65 
43 

56 
34 

54 
31 

48 
12 

5  3 
30 

50 
29 

34 

53 
26 

34 

60 
22 

61 
29 

62 
30 

63.1 
30.7 

L  AK  E  P  ORT 

MAX 

MIN 

8  1 
40 

76 
36 

79 
35 

61 
37 

63 
36 

61 
43 

64 
47 

64 
38 

39 

71 
34 

77 
38 

75 

40 

7r 
42 

82 
43 

82 
42 

41 

40 

82 

40 

do 
44 

70 
51 

69 

53 

52 

99 

42 

67 
33 

39 

33 

35 

37 

72 
32 

63 
39 

60 
40 

74.9 
39.9 

LAKE  SPAUlDING 

MIN 

70 
31 

23 

70 
30 

72 
31 

71 
26 

67 
30 

54 
35 

43 
29 

54 
25 

60 
25 

6  1 
26 

70 
29 

76 
34 

74 
34 

72 
34 

34 

74 
34 

70 
29 

69 

33 

66 
36 

94 
49 

30 

5  1 

26 

99 
29 

33 

72 
30 

64 
37 

74 
42 

67 
35 

69.7 
31.6 

MANZANITA  LAKE 

MIN 

69 
36 

6 1 
34 

54 
35 

34 

67 
32 

36 

56 
36 

47 
30 

40 
32 

48 
32 

59 
32 

57 
39 

69 
39 

66 

40 

70 
41 

69 
37 

71 
37 

70 
34 

36 

64 
40 

52 
40 

49 

41 

49 

32 

36 
30 

26 

29 

59 
30 

32 

5 1 
33 

53 
36 

62 
34 

58.1 
34.6 

harklEy  cove 

MIN 

64 
47 

75 
42 

72 
44 

6  1 
42 

61 
44 

66 
45 

63 
53 

65 
46 

61 
50 

71 
41 

75 
42 

75 
49 

78 
48 

79 
46 

62 
49 

63 
48 

69 
47 

82 
47 

80 
49 

82 
92 

70 
96 

68 

55 

47 

41 

7 1 
42 

43 

42 

73 
43 

78 
47 

77 
54 

62 
48 

79.1 
46.7 

MARVSVI L  LE 

MIN 

87 
51 

79 
46 

75 
46 

6  5 
46 

84 
47 

8  6 
51 

73 
S3 

66 
51 

67 
46 

74 
47 

74 

47 

76 
90 

62 
5« 

83 
54 

67 
54 

53 

52 

87 
54 

64 

56 

6 1 
58 

78 
60 

74 
58 

67 

50 

69 
45 

7 1 
47 

43 

45 

46 

76 
52 

74 
91 

80 
48 

77.8 
90.9 

MC  CLOUD 

MIN 

66 
32 

65 
26 

74 

30 

75 
30 

71 
32 

62 
41 

S4 

30 

51 
31 

62 
29 

67 
31 

69 
33 

72 
34 

74 
36 

74 
36 

75 
34 

79 
35 

76 
34 

73 
34 

68 
39 

56 
41 

53 
47 

5 1 
38 

32 

52 
30 

58 
28 

29 

36 

57 
28 

6  1 
29 

69 
32 

69 
33 

69.3 
33.  3 

MINERAL 

MIN 

73 
33 

26 

28 

6  3 
34 

69 

26 

67 
29 

59 

40 

48 

32 

29 

53 
25 

58 
29 

32 

69 
34 

72 
35 

7 1 
34 

32 

32 

30 

32 

65 
40 

52 
43 

43 

33 

29 

29 

30 

31 

28 

90 
27 

57 
41 

67 
30 

60.0 
32.2 

MOUNT  Shasta  hso  ci 

MIN 

60 
39 

38 

67 
30 

73 
33 

70 
36 

57 
41 

54 
35 

50 
30 

58 
35 

6 1 
35 

65 
43 

7 1 
40 

72 
39 

7 1 
41 

73 
42 

39 

77 
39 

7 1 

3* 

47 

56 
45 

53 
49 

50 
38 

45 
37 

5 1 
32 

50 
30 

30 

69 
34 

56 

39 

52 

34 

63 
38 

73 
36 

62.1 
37.2 

NEVADA  CITY 

MIN 

77 
41 

28 

66 
26 

74 

31 

73 
31 

76 
34 

63 
47 

51 
43 

50 
32 

29 

30 

63 
32 

66 
37 

74 
41 

78 
42 

39 

39 

75 

40 

74 
40 

74 
44 

51 

51 

5  8 
43 

52 
31 

32 

59 
33 

33 

66 
35 

67 
26 

67 
30 

72 
36 

66.9 
36.9 

QRL AND 

Mm 

B2 
49 

77 
45 

60 
49 

42 

8  3 
47 

83 
46 

62 
49 

66 
48 

65 

50 

74 
49 

77 
43 

75 
46 

79 
47 

82 
52 

83 
52 

85 
53 

66 
47 

64 
48 

62 
52 

78 
52 

72 
54 

73 
56 

6  I 
49 

67 
46 

66 
43 

69 
47 

76 
40 

75 
42 

74 
51 

73 
92 

62 
52 

76.0 
46 . 4 

orovi lle 

MIN 

66 
52 

77 
47 

79 
50 

45 

84 

50 

56 

69 

55 

63 
52 

63 
47 

73 
54 

73 
48 

75 

50 

60 
56 

62 
54 

69 
54 

68 
53 

66 

53 

8  5 
56 

84 
56 

61 
59 

75 
63 

73 
56 

49 

43 

68 
45 

69 
43 

7 1 
46 

74 
46 

75 
46 

76 
57 

64 
49 

76.6 
51.5 

P ARAO  I  SE 

MAX 
MIN 

60 
51 

72 
45 

71 
46 

8  I 
47 

77 
55 

79 
54 

63 
49 

57 
45 

56 
43 

61 
43 

68 
46 

67 
48 

71 
51 

74 
54 

79 
56 

80 
57 

79 
56 

78 
98 

78 
58 

75 
53 

67 
54 

63 
53 

36 
44 

57 
43 

64 
49 

63 
45 

68 
49 

68 
51 

69 
90 

72 
55 

79 
52 

70.1 
50.3 

placfrville 

MIN 

63 
46 

34 

40 

75 
39 

79 
43 

82 
45 

67 
50 

54 
46 

55 
37 

35 

38 

40 

73 
46 

7a 

47 

83 
43 

45 

46 

44 

43 

6  2 
47 

7 1 
53 

51 

44 

35 

37 

37 

3' 

39 

72 
35 

67 
39 

70 
40 

70.7 
42*1 

PlACERVILLE  IPC 

MAX 
MIN 

72 
57 

42 

76 
51 

30 
53 

83 
58 

77 
53 

52 
49 

63 
45 

46 

67 
47 

73 
52 

62 
61 

63 
60 

79 
56 

83 
59 

8 1 
60 

65 
58 

8 1 
58 

77 
53 

65 
59 

59 
46 

53 
40 

64 
40 

63 
44 

65 
46 

74 
51 

74 
92 

70 
46 

72 
53 

73 
53 

72.0 
51.5 

P L  AT  I Ni 

MIN 

75 
42 

40 

79 
33 

34 

77 

36 

67 
34 

72 
38 

74 

40 

77 
44 

78 
44 

43 

46 

66 
42 

58 

54 
35 

59 
38 

63 
38 

71 
32 

73 
34 

79 
40 

78 
42 

pqb  tola 

MIN 

Qui nc  Y 

MIN 

Is 

11 

19 

76 
19 

60 
22 

76 
31 

69 
40 

55 
38 

55 
32 

20 

23 

30 

76 
28 

30 

30 

26 

26 

26 

29 

77 
36 

3S 

30 

31 

29 

27 

69 
20 

69 
22 

64 
26 

70.3 
27.6 

t*EO  BLUPP   WSO  AP 

MIN 

77 

52 

•n. 

52 

64 
46 

62 
46 

60 
52 

60 
49 

64 
49 

75 
51 

47 

75 
47 

79 
51 

8 1 

50 

62 
53 

8  4 

53 

94 

51 

53 

78 
53 

68 
57 

70 
58 

51 

64 

50 

46 

69 
44 

47 

44 

73 
44 

72 
92 

63 
92 

75 
49 

74.6 
50. 1 

REDOING   FIRE   ST6  NO  2 

MAX 
MIN 

62 
57 

59 

53 

65 
50 

62 
50 

79 
94 

64 

52 

64 

47 

74 
48 

77 
51 

79 
49 

50 

63 
5? 

8  3 
56 

85 
57 

89 
58 

58 

63 
57 

78 
57 

73 
57 

69 
59 

58 

60 
49 

47 

70 
47 

79 
48 

77 
46 

74 
48 

72 
47 

83 
56 

78 
59 

76.8 
52.6 

RQCKL I N 

MAX 
MIN 

51 

42 

37 

84 

40 

64 

42 

87 
45 

72 
51 

60 
48 

65 

40 

37 

38 

43 

46 

50 

49 

45 

46 

51 

49 

52 

52 

54 

46 

37 

39 

39 

42 

41 

76 
42 

74 
39 

74 
41 

76.6 
44.4 

SaCRAHENTU  WSG  AO 

MAX 
MIN 

7fl 
52 

48 

64 
43 

89 
45 

86 
49 

70 
55 

62 
54 

64 
50 

77 
52 

43 

75 
46 

48 

63 
52 

8  7 
53 

84 
52 

50 

52 

51 

8  1 
53 

78 
58 

8n 
60 

68 
56 

67 
52 

72 
44 

69 
49 

43 

76 
45 

79 
49 

76 
54 

75 
44 

78 
47 

77.1 
49.7 

SACRAMENTO   HSO  C  I 

MAX 
MIN 

75 
53 

49 

46 

84 
53 

86 
51 

66 
54 

60 
54 

64 
50 

72 
50 

46 

52 

52 

84 
55 

87 
55 

66 
56 

56 

54 

95 

60 
56 

76 
58 

74 
60 

66 
51 

68 
52 

68 
47 

68 
48 

72 
46 

75 
90 

78 
49 

75 
94 

75 
51 

76 
92 

75.9 
52.2 

Shasta  dam 

MAX 
MIN 

sierra  city 

MAX 
MIN 

69 
3« 

69 

31 

38 

76 
43 

73 
36 

65 
37 

54 
43 

46 
39 

56 
31 

62 
34 

36 

38 

44 

40 

41 

42 

43 

38 

40 

44 

50 

41 

35 

35 

34 

40 

43 

39 

60 
43 

72 
47 

69 
42 

66.4 
39.4 

SIERHAVILLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

31 

68 
23 

66 
22 

72 
22 

76 
23 

71 
23 

66 
22 

50 
22 

49 

22 

19 

22 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

27 

30 

31 

22 

25 

24 

62 
19 

60 

22 

67 
25 

66.6 
24.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

49 

48 

40 

63 
43 

62 
44 

62 
45 

60 
55 

67 
45 

61 
45 

41 

42 

46 

7fl 
46 

48 

6 1 

50 

50 

49 

49 

50 

76 
50 

70 
50 

72 
57 

49 

41 

67 
40 

68 
38 

76 
38 

74 
44 

73 
46 

73 
48 

64 
48 

79.0 
46.3 

STRA»i(BERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 

26 

41 

76 
35 

73 
34 

66 
46 

47 
40 

46 
35 

60 
29 

26 

31 

34 

76 
39 

76 
40 

7  5 
42 

78 
38 

40 

73 
40 

71 

41 

60 
41 

53 
45 

55 
43 

48 
34 

6 1 
26 

61 
33 

71 
32 

70 
36 

67 
32 

66 
44 

77 
40 

70 
42 

66.4 
37.0 

Thin  lakes 

MAX 

MIN 

45 

38 

29 

63 
30 

62 
28 

57 
36 

48 
31 

36 
26 

44 
22 

26 

29 

30 

34 

35 

39 

33 

24 

37 

32 

37 

5 1 
38 

46 

38 

25 

54 
21 

50 
19 

27 

60 
30 

96 

30 

92 
29 

62 
37 

58 
29 

56.2 
31.0 

VACAVILlE 

MAX 
MIN 

62 
52 

41 

43 

63 
39 

66 
39 

64 
53 

68 
53 

65 
43 

74 
43 

40 

38 

36 

82 
38 

66 
38 

69 
36 

39 

8  9 
40 

8  3 
49 

61 
50 

76 
55 

73 
55 

69 
59 

68 

50 

70 
41 

72 
41 

75 
39 

74 
42 

62 
42 

78 
41 

76 
63 

60 
43 

77.6 
44 . 4 

vqlta  po**ER  hqus" 

MAX 
MIN 

4S 

47 

48 

80 
50 

79 
49 

78 
48 

52 

47 

55 
40 

69 
39 

42 

44 

48 

49 

50 

52 

54 

52 

50 

51 

52 

52 

50 

53 
42 

40 

41 

45 

72 
44 

7 1 
47 

70 
45 

79 
44 

79 
92 

72.5 
47 . 2 

hhiskeytohn  res 

MAX 
MIN 

m  LL  I  AMS 

MAX 
KIN 

HI LLOHS 

MAX 
MIN 

64 
51 

76 
45 

81 
48 

87 
45 

81 
45 

84 

49 

63 
52 

68 
47 

63 
90 

79 
49 

78 
44 

76 
47 

76 
49 

81 
50 

69 
52 

69 

51 

86 
49 

63 
92 

61 

54 

77 
53 

72 
54 

73 
54 

64 
49 

68 
44 

68 
43 

70 
44 

77 
42 

79 
49 

75 
53 

74 
52 

66 
42 

76.6 
46.4 

winters 

MAX 

MIN 

87 

SO 

80 
46 

75 
50 

66 
49 

69 
45 

87 
53 

68 

59 

68 
46 

69 
92 

79 
49 

76 
42 

78 
45 

62 
48 

83 
51 

67 

52 

65 

91 

89 
49 

66 
SO 

64 

52 

82 
53 

76 
58 

72 
56 

68 

SO 

69 
46 

72 
45 

71 
44 

77 
42 

76 
49 

62 
98 

78 

60 

61 
46 

76.5 
49.5 

HODDLANO   1  HNM 

MAX 
MIN 

85 
46 

75 
43 

74 
4! 

65 
43 

84 
47 

85 

50 

71 
5' 

66 
46 

65 
46 

74 
49 

76 

41 

78 
46 

80 
48 

66 
49 

86 

51 

66 
91 

87 
46 

80 
91 

67 
51 

61 
53 

76 
57 

75 
59 

68 
49 

66 
43 

70 
44 

69 
43 

73 
43 

79 
43 

77 
92 

74 
55 

77 
44 

77.0 
47.9 

S«*  R»l»r«DC«  NoUi  ToUowlng  SUtloo  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


ocToeen  197? 


Slalion 

Day  oi  Month 

o 

01 
19 

g 

10  j 

12 

13  1 
13  1 

16 

17 

18 

I 

19  1 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25  j 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

•         •  * 

N0RTME4ST  INTERIOR 
BISINS  03 

BOCA 

MAX 

MIN 

21 

16 

17 

11 

15 

15 

65 
41 

52 
34 

27 

11 

56 
15 

22 

75 
23 

79 
25 

77 
26 

77 
24 

79 

22 

76 

21 

73 
23 

70 
27 

63 
29 

34 

59 

31 

25 

48 

25 

25 

SB 

24 

26 

65 
19 

55 
22 

67 
25 

64  •! 
23.3 

BODIE 

MAX 

MIN 

32 

21 

22 

*' 

15 

60 
2* 

46 

26 

40 
26 

38 

22 

13 

57 
15 

64 

19 

71 
14 

71 
21 

70 
23 

21 

66 
16 

67 
17 

63 
15 

63 
35 

12 

50 
32 

44 

11 

57 
10 

57 
17 

57 
15 

64 
15 

63 
17 

5  1 
13 

62 
14 

62 

20 

56.7 
18.6 

BRIOCEPORT 

MAX 

MIN 

32 

21 

12 

72 
10 

28 

66 
25 

54 
3S 

50 
29 

47 
6 

56 
6 

63 
10 

63 
17 

79 
19 

79 
22 

77 
22 

77 
19 

76 
18 

74 
19 

74 
20 

75 
I' 

70 
24 

62 
31 

5 1 
31 

56 
14 

58 
14 

60 
18 

70 
15 

70 
16 

56 
12 

69 

12 

73 
15 

66.1 
19.1 

CED4RVULE 

MAX 

MIN 

41 

33 

25 

28 

28 

7^ 
44 

65 
40 

56 
32 

5 1 
29 

55 
25 

59 
29 

63 
40 

68 
36 

78 
41 

78 
43 

75 

38 

76 
33 

79 
44 

75 
39 

73 
43 

62 
46 

64 
44 

57 
33 

47 
28 

SO 
30 

50 
22 

57 
24 

63 
30 

64 
25 

51 
24 

60 
32 

64.1 
33.8 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

72 
28 

22 

21 

19 

20 

23 

61 
33 

44 
29 

il 

16 

17 

21 

7p 
25 

74 
29 

73 
30 

25 

24 

73 

22 

24 

65 
27 

54 
34 

54 
30 

54 
26 

19 

48 

20 

49 
17 

22 

21 

6  1 
17 

6 1 
21 

66 
26 

61.3 
23.5 

DOVLE  J  SSE 

MAX 

MIN 

73 
«6 

65 
28 

24 

28 

32 

45 

60 
45 

52 
37 

28 

19 

26 

32 

78 
38 

8 1 
45 

44 

35 

38 

34 

43 

69 

50 

49 

45 

40 

26 

35 

28 

28 

29 

19 

24 

72 
32 

66.6 
34.6 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

MAX 
MIN 

35 

25 

22 

21 

24 

38 

59 
43 

56 
32 

19 

26 

31 

78 
32 

82 
33 

79 
36 

31 

32 

32 

30 

69 
45 

45 

40 

34 

25 

33 

24 

22 

24 

57 

20 

20 

67.7 
30.  1 

FORT  BIDWELL 

MAX 

Mm 

36 

30 

27 

24 

32 

44 

48 
38 

57 
32 

26 

24 

66 
34 

40 

7e 
35 

79 
42 

78 
37 

37 

33 

35 

33 

46 

56 
43 

41 

36 

26 

26 

24 

27 

30 

55 
22 

64 
24 

35 

64.8 
32.9 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

48 

42 

30 

29 

32 

40 

57 
41 

55 
33 

29 

21 

25 

31 

77 
35 

36 

38 

35 

34 

32 

33 

46 

34 

41 

37 

26 

29 

28 

29 

30 

26 

27 

ft  7 
30 

66.5 
33.1 

SQUAM  VALLEY 

MAX 

MIN 

72 
35 

41 

23 

23 

23 

63 

23 

60 
33 

45 
31 

24 

19 

55 
19 

24 

70 
28 

75 
31 

72 
35 

31 

69 

31 

73 
29 

29 

66 
28 

56 
36 

43 

5  5 
29 

17 

48 
17 

23 

23 

25 

61 
21 

52 
24 

65 
24 

60.6 
27.2 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 

25 

25 

27 

41 

57 
43 

57 
39 

33 

20 

26 

35 

6o 
35 

39 

38 

32 

32 

36 

34 

46 

46 

46 

34 

27 

32 

25 

25 

26 

24 

23 

27 

65.3 
32.6 

TAHOE  CITY 

MAX 

MIN 

'.2 

35 

28 

26 

29 

33 

59 
35 

45 
30 

25 

23 

24 

27 

67 

30 

30 

32 

32 

34 

30 

33 

34 

33 

35 

27 

19 

22 

23 

27 

25 

26 

49 
27 

28 

58.7 
29.2 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
49 

59 
42 

60 
27 

67 
21 

66 
23 

60 
30 

55 
37 

42 

32 

46 
28 

52 
23 

59 
24 

67 
24 

73 
29 

72 
29 

70 
31 

69 
28 

68 
29 

68 
25 

64 
27 

61 
43 

56 
32 

55 
40 

41 
30 

47 
17 

50 
21 

52 
23 

58 
26 

61 
25 

55 
21 

61 
24 

64 
27 

59.5 
28.6 

TeRHD 

MAX 

Mm 

70 
29 

60 
20 

64 

14 

72 
22 

73 
19 

59 
36 

47 
38 

49 

26 

54 

20 

60 
10 

61 
25 

69 
27 

79 
29 

77 
46 

74 
30 

77 
23 

78 
25 

73 
23 

70 
26 

60 
40 

58 
40 

54 

41 

44 

34 

54 
26 

51 
25 

56 
22 

64 

23 

65 
18 

51 
13 

65 
18 

67 
20 

63.1 
26.1 

TRUCKEE  'ANGER  STATION 

MAX 
MIN 

75 
39 

22 

63 
19 

72 
18 

20 

73 
27 

59 
39 

48 
32 

23 

55 
14 

6 1 
19 

70 
25 

77 
24 

76 
31 

75 

31 

26 

25 

22 

70 
25 

67 
27 

60 
30 

57 

31 

57 

30 

39 

23 

48 
25 

20 

19 

25 

62 
19 

61 
19 

62 
25 

64.2 
25.0 

MODDFOROS 

•          •  * 

MAX 
MIN 

73 
45 

44 

63 
28 

69 
33 

42 

59 
39 

56 
38 

51 
32 

50 
26 

55 
26 

63 

29 

71 
37 

79 
43 

79 
46 

78 
46 

42 

4S 

76 
42 

71 
42 

40 

39 

38 

29 

57 
23 

54 

32 

28 

33 

28 

52 
25 

64 
26 

69 
36 

64.3 
35.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOHONO  * 

MAX 
MIN 

72 
50 

72 
34 

83 
36 

91 
37 

82 
41 

60 
50 

58 
50 

56 
41 

70 
50 

78 
39 

79 
37 

84 
40 

89 
45 

88 
46 

73 
45 

91 
41 

82 
44 

80 
44 

78 
41 

69 
54 

65 
56 

60 
55 

67 

50 

73 
37 

70 
49 

76 
39 

86 
36 

84 
40 

77 
39 

64 
45 

87 
44 

76.3 
43.8 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

55 

54 

52 

56 

72 
54 

55 

56 
52 

57 
51 

72 
55 

70 
52 

51 

71 
52 

57 

51 

63 
53 

53 

51 

64 
53 

72 
55 

56 

71 
61 

67 
55 

63 
55 

50 

5' 

70 
53 

53 

56 

59 

63 

61 

70.2 
54.6 

burlincame 

MAX 
MIN 

73 
SO 

51 

45 

41 

45 

46 

63 
54 

62 
52 

55 

45 

45 

46 

72 
50 

52 

73 
48 

47 

50 

48 

72 
49 

60 

7 1 
57 

S5 

54 

45 

50 

54 

46 

49 

48 

79 
51 

76 
SI 

71.6 
49.6 

carmel  valley 

MAX 

Mm 

40 

37 

41 

46 

43 

48 

66 
50 

63 
45 

52 

43 

43 

43 

52 

53 

41 

47 

51 

41 

45 

48 

52 

50 

49 

40 

41 

42 

47 

49 

79 
43 

65 
46 

85 
50 

75.8 
45.7 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

70 
52 

44 

47 

84 
48 

49 

50 

65 
50 

63 
50 

53 

45 

47 

7 1 
48 

83 
SO 

73 
49 

51 

84 

52 

52 

55 

56 

56 

52 

44 

42 

68 
48 

47 

49 

72.7 
49.5 

CILRQY 

MAX 
MIN 

78 
52 

74 
40 

72 
41 

83 

42 

91 
44 

89 
45 

68 

45 

58 
47 

6 1 
51 

7  \ 
41 

78 
41 

76 
44 

83 
47 

90 
50 

92 
48 

45 

48 

50 

49 

53 

77 
53 

49 

70 
52 

40 

49 

41 

79 

40 

43 

78 
41 

79 
41 

62 
41 

77.7 
45.6 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

Mm 

64 
55 

53 

43 

43 

42 

53 

59 
54 

58 
52 

52 

45 

46 

46 

46 

48 

50 

44 

45 

45 

48 

50 

55 

57 

53 

54 

51 

55 

43 

49 

70 
48 

80 
48 

75 
50 

65.3 
49.3 

HOLLISTER  1  SM 

MAX 

Mm 

45 

37 

31 

31 

34 

41 

67 
41 

63 

41 

70 
SO 

76 
37 

35 

83 
37 

40 

37 

76 
44 

68 
38 

80 
39 

77 
42 

76 
38 

76 
40 

71 
49 

72 
44 

68 
46 

67 
34 

70 
45 

74 
34 

83 
45 

76 
36 

34 

37 

37 

76.0 
39.3 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

8 1 
46 

36 

32 

32 

36 

47 

72 
46 

66 
43 

51 

43 

8 1 
35 

39 

92 
39 

44 

9  1 
44 

93 

43 

95 
44 

93 
44 

95 
40 

46 

53 

72 
53 

68 
47 

73 
39 

7 1 
39 

77 
36 

36 

35 

37 

82.9 
41.6 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 

MAX 

Mm 

44 

44 

39 

40 

41 

47 

67 
51 

58 
45 

72 
52 

75 
39 

39 

81 
43 

45 

8  6 
47 

68 
47 

66 
42 

88 
44 

65 
45 

85 
46 

60 

52 

75 
49 

70 
49 

68 
48 

68 
36 

70 
48 

75 
38 

74 
39 

40 

51 

51 

42 

78.4 
44.7 

LOS  CATOS 

MAX 

Mm 

43 

39 

42 

42 

83 
44 

46 

58 
52 

60 
42 

53 

75 
41 

76 
41 

44 

82 
48 

87 
49 

74 

So 

83 
44 

85 
48 

77 
50 

81 
S3 

73 
S3 

79 
56 

64 

56 

64 
49 

66 

40 

68 
50 

73 
41 

77 
40 

76 
43 

46 

46 

46 

74.9 
46.4 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

76 
50 

48 

45 

45 

47 

53 

66 
55 

65 
46 

55 

43 

44 

46 

So 

83 
51 

53 

84 
49 

84 
49 

62 
49 

51 

56 

75 
56 

75 
56 

73 
52 

43 

55 

73 
45 

45 

47 

44 

55 

48 

77.1 
49.5 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

65 
51 

47 

74 
46 

77 
48 

46 

65 
SO 

59 
52 

61 
47 

52 

45 

45 

46 

8 1 
51 

51 

61 
SO 

73 
46 

67 
49 

64 
49 

67 
49 

51 

54 

54 

50 

44 

52 

68 
46 

»7 

49 

50 

6 1 
S3 

58 

69.4 
49.3 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

65 
52 

48 

64 
4* 

63 
43 

49 

63 
53 

64 
49 

54 

43 

44 

45 

50 

61 
49 

67 
44 

67 
49 

63 
49 

67 
46 

51 

71 
54 

70 
54 

51 

43 

45 

45 

47 

8  2 
49 

77 
51 

67.3 
46.2 

HORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

64 
53 

62 
50 

71 
44 

89 
49 

63 
50 

63 
56 

62 
52 

64 
52 

55 

52 

46 

49 

66 
51 

60 
47 

60 
50 

SO 

49 

47 

47 

48 

59 

57 

54 

48 

S3 

51 

57 

53 

82 
52 

92 
60 

75 
57 

69.2 
51.5 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

Mm 

80 
51 

76 
42 

76 
45 

78 
58 

86 
62 

65 
43 

69 
49 

53 
4-. 

54 
42 

68 
43 

71 
42 

73 
42 

78 
43 

6 1 
43 

86 
43 

53 

59 

56 

49 

64 
49 

75 
So 

50 

58 
43 

49 

46 

49 

7 1 
44 

76 
44 

77 
44 

70 
58 

73 
58 

74.6 
48.2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

65 
55 

56 
41 

66 
45 

71 
55 

74 
61 

70 
45 

50 
41 

46 
37 

52 
39 

58 
45 

63 
46 

69 
52 

73 
58 

75 
58 

73 
63 

76 
62 

73 
63 

73 
59 

70 
60 

63 
45 

54 
47 

50 
45 

46 
38 

55 
37 

56 
44 

63 
39 

73 
52 

70 
58 

59 
36 

68 
47 

69 
59 

63.9 
49.4 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

Mm 

86 
49 

81 
40 

76 
38 

83 
42 

92 
45 

89 
45 

66 
45 

57 
43 

67 
50 

71 
46 

76 
39 

78 
43 

83 
47 

89 
47 

92 
46 

89 
46 

90 
46 

86 
39 

91 
43 

90 
42 

74 
50 

68 
54 

66 
48 

65 
37 

71 
40 

72 
42 

76 
43 

83 
43 

66 
42 

81 

40 

82 
41 

79.4 
44.0 

NEWARK 

MAX 

Mm 

70 
53 

70 
51 

68 
50 

76 
51 

78 
53 

78 
54 

66 

56 

68 
50 

56 
53 

66 
47 

73 
49 

71 
51 

74 
54 

79 
57 

81 
52 

68 
51 

78 
53 

80 
54 

70 
54 

71 
54 

73 
59 

77 
60 

66 
54 

64 
49 

65 

50 

65 

SO 

70 
50 

74 
52 

76 
50 

77 
47 

63 
53 

72.1 
52.3 

S«*  R*l*i*Qc»  NolM  Following  Sutios  Ind«x 


-  16  - 


DAILY  TEMPERATURES 


3CT08ER  1973 


Station 

Day  of  Month 

• 

6 

7  j 

8  1 

9 

in  1 

1 1  j 

12 

13  1 

M 

IS 

IE 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

28 

27 

'28 

29 

30 

31 

> 
< 

LiAKLANO  mSD  &P 

Mm 

5A 

53 

50 

49 

46 

65 
55 

51 

51 

54 

49 

49 

50 

76 
53 

54 

52 

51 

52 

32 

52 

57 

61 

66 
56 

62 
52 

62 
46 

64 
52 

65 
47 

661  69 
♦»  51 

49 

96 

52 

66.1 
51.6 

lAKLJ^ND  HUSEUN 

MIN 

SA 

52 

49 

51 

51 

65 
52 

54 

53 

54 

46 

49 

50 

^1 

53 

56 

51 

8 1 
51 

75 
55 

66 
53 

69 
52 

7 1 
56 

72 
56 

67 
54 

65 
56 

68 

53 

66 
55 

73 
47 

79 
*9 

76 
93 

53 

54 

54 

72.0 
52.6 

^ALO  &LTD  JR.  MUSEUH 

MIN 

<i5 

42 

43 

44 

45 

76 
49 

70 
53 

59 
44 

50 

43 

42 

47 

73 

48 

50 

52 

46 

49 

51 

51 

56 

56 

56 

51 

43 

44 

65 
43 

42 

45 

44 

48 

47 

71.0 
47.5 

caso  ROBLES 

MIN 

A4 

37 

31 

30 

36 

74 

46 

43 

44 

46 

40 

33 

36 

90 
39 

40 

36 

34 

39 

39 

92 
35 

43 

72 
52 

53 

47 

72 
39 

73 
36 

75 
41 

83 
56 

35 

34 

35 

34 

60.6 
39.9 

Paso  robles  faa  ap 

MIN 

72 
4B 

44 

60 
34 

90 
37 

40 

64 
47 

44 

46 

46 

73 

41 

76 
37 

62 
39 

89 

43 

92 
44 

87 
42 

44 

42 

37 

43 

75 
47 

53 

57 

46 

36 

39 

43 

36 

36 

37 

39 

36 

77.9 
42.0 

PINNACLES   NAT  HUNUHENT 

MIN 

37 

33 

36 

39 

43 

91 
41 

50 

42 

45 

38 

38 

40 

64 
43 

9 1 
46 

92 
45 

45 

44 

42 

45 

44 

45 

52 

45 

38 

40 

39 

39 

41 

43 

39 

42 

79.3 
42.0 

f'ISMG  BEACH 

MD) 

62 
52 

68 

51 

83 
43 

77 
47 

65 
45 

61 
55 

63 
53 

66 
53 

75 
53 

73 
49 

73 
49 

70 
46 

75 
45 

66 
44 

67 
54 

48 

59 
47 

47 

48 

54 

50 

54 

52 

53 

54 

6 1 
57 

85 

50 

62 
99 

78 
53 

7  J 
46 

71.9 
90.4 

PQINT  PIEORAS  6LANCAS 

Mm 

62 
52 

64 

*7 

64 

47 

65 
46 

62 
49 

63 
49 

56 

52 

6 1 
47 

65 

52 

62 
48 

62 
47 

47 

50 

48 

61 
49 

64 
50 

59 
49 

63 
48 

61 
50 

67 
52 

61 
55 

60 
56 

62 
53 

66 
51 

64 
51 

67 
49 

70 
51 

64 

51 

73 
53 

70 
95 

66 

51 

63.7 
90.2 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MIN 

62 
«8 

75 
51 

64 
39 

63 
41 

6 1 
35 

80 
51 

65 
49 

65 
45 

57 

39 

41 

44 

46 

49 

46 

85 
44 

86 
48 

8  3 
45 

56 

56 

72 
55 

76 
54 

67 
58 

69 
42 

69 
54 

73 
46 

71 
41 

78 
43 

43 

97 

57 

76.6 
47.7 

PRIEST  VALLEV 

MIN 

BO 
37 

29 

30 

35 

87 
37 

71 
36 

55 
43 

60 
42 

63 
42 

7 1 
42 

34 

36 

40 

90 
42 

85 
41 

84 
40 

65 

40 

6  8 
36 

86 
43 

40 

65 
54 

67 
43 

60 
45 

69 
32 

69 
35 

67 
34 

79 
34 

33 

38 

33 

35 

75.7 
38.2 

REOWOOn  CITY  • 

MIN 

73 
*5 

74 
45 

61 
43 

84 
43 

80 
44 

78 
46 

65 

54 

59 
43 

71 
52 

76 
42 

74 

46 

76 
46 

80 
49 

6 1 
50 

77 
47 

79 
45 

80 
48 

73 

51 

72 
49 

76 
56 

70 
60 

69 
58 

68 

50 

69 
44 

69 
51 

73 
42 

76 
42 

75 
45 

46 

6 1 
49 

82 
46 

74.7 
47.8 

RICHNONO 

MAX 

MIN 

54 

51 

51 

82 
47 

47 

64 

53 

54 

49 

53 

47 

49 

49 

62 

51 

53 

53 

48 

52 

52 

70 
50 

56 

59 

56 

50 

47 

53 

73 
46 

75 
48 

75 
51 

92 

54 

52 

72.2 
51.3 

SAINT   -iaRYS  COLLEGF 

MIN 

52 

50 

40 

39 

41 

69 
50 

52 

50 

45 

40 

40 

40 

48 

49 

47 

44 

45 

48 

45 

47 

56 

55 

42 

40 

50 

68 
38 

40 

73 
42 

37 

46 

46 

71.3 
45.4 

Salinas  i  e 

MIN 

52 

51 

42 

4I 

43 

65 
52 

52 

49 

53 

46 

44 

47 

51 

49 

51 

48 

72 
47 

46 

45 

52 

54 

51 

SO 

42 

49 

65 
43 

77 
44 

79 
45 

44 

47 

47 

72.1 
47,9 

Salinas  paa  ap 

Mm 

53 

50 

43 

47 

44 

67 
53 

53 

53 

54 

47 

45 

48 

9C 
54 

51 

51 

50 

46 

50 

45 

55 

55 

55 

50 

42 

51 

7 1 
45 

51 

46 

44 

63 
48 

50 

73.6 
49.4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

Mm 

61 
53 

62 
54 

60 
49 

76 
51 

69 
46 

72 
51 

64 
52 

63 
51 

63 
51 

6 1 
49 

60 
50 

60 
49 

48 

72 
52 

61 
51 

72 
47 

68 
47 

57 
47 

62 
47 

6 1 
47 

47 

64 
47 

65 
47 

65 
43 

61 
46 

63 
46 

77 
46 

76 
52 

46 

50 

50 

67.4 
46.8 

San  FRANCISCO  nsn  ap 

MAX 
MIN 

64 
52 

66 

52 

76 
48 

50 

73 
50 

66 

52 

61 
52 

59 

52 

67 
51 

73 
46 

70 
47 

72 
46 

52 

77 
52 

63 
50 

78 
49 

53 

62 
53 

70 
52 

72 
57 

70 
60 

67 
55 

64 
54 

64 
49 

63 
51 

70 
48 

73 
46 

72 
51 

51 

53 

53 

70.0 
51.3 

San  FRANCISCO  hSO  CI 

MAX 

Mm 

61 
57 

63 

51 

52 

75 
52 

67 
52 

63 
53 

59 
52 

58 
51 

64 
52 

70 
51 

65 
52 

72 
52 

57 

52 

57 
50 

79 
53 

52 

59 
52 

67 
53 

69 
57 

66 

64 

52 

62 
54 

64 
52 

61 
53 

69 
53 

55 

72 
98 

60 

62 

53 

66,4 
53.5 

San  gregorio  2  se 

MAX 

Mm 

65 
46 

64 

43 

66 
35 

73 
36 

65 
41 

65 
47 

58 
46 

60 
46 

63 
49 

64 

37 

62 
39 

66 
43 

4? 

73 
44 

60 
46 

39 

72 
43 

61 
46 

43 

52 

57 

6 1 
52 

63 
47 

63 
36 

44 

65 
41 

41 

69 
43 

40 

44 

47 

67*  0 
43.8 

San  jqse 

MAX 

Mm 

49 

46 

46 

46 

80 
47 

SO 
52 

53 

45 

54 

45 

45 

47 

50 

52 

53 

51 

6 1 
51 

52 

54 

56 

72 
58 

57 

49 

42 

55 

44 

43 

47 

50 

82 
50 

49 

73.6 
49.6 

San  LUIS  OBISPC  PQLY 

MAX 

Mm 

51 

67 
48 

46 

51 

47 

70 
49 

65 
50 

60 
50 

65 
48 

51 

43 

43 

45 

46 

46 

68 
46 

43 

42 

82 
45 

48 

52 

7 1 
56 

55 

65 
50 

72 
51 

75 
52 

75 
57 

86 
90 

92 

51 

53 

75.7 
46.9 

San  MATEO 

MAX 

Mm 

53 

53 

54 

62 
50 

6 1 
48 

66 
53 

54 

49 

55 

50 

55 

50 

52 

53 

51 

48 

80 
48 

52 

54 

56 

55 

58 

48 

49 

53 

53 

46 

90 

79 
48 

66 
51 

82 
92 

74.4 

51.6 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

8 1 
49 

70 
44 

81 
45 

84 
44 

80 
47 

77 
51 

64 
53 

59 
44 

69 
54 

75 
45 

74 
49 

76 
46 

80 
50 

84 
51 

78 
54 

80 
49 

81 
51 

77 
51 

73 

54 

74 
55 

71 
57 

69 
56 

66 
49 

68 
41 

71 
44 

75 
43 

74 
49 

48 

82 
51 

49 

74  •  9 
49.0 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

70 
52 

68 
37 

77 
39 

80 
40 

73 
41 

62 
42 

61 
50 

58 
42 

72 
46 

66 
43 

71 
39 

79 
44 

86 
47 

46 

63 
45 

85 

42 

71 
44 

66 
46 

69 
43 

70 
53 

66 
49 

66 
48 

65 
50 

67 
41 

68 
43 

71 
40 

66 
61 

82 
94 

96 

46 

Bo 
46 

72.4 
45.8 

UPR  SAN  LEANORC  FILTER 

MAX 

Mm 

67 
49 

64 
47 

66 
43 

76 
43 

79 
44 

60 
47 

64 
50 

59 
46 

56 
46 

69 
44 

72 
44 

71 
43 

75 
45 

62 
49 

77 
47 

68 
45 

61 
45 

80 
46 

70 
46 

72 
46 

73 
50 

72 
55 

66 
49 

64 
40 

64 
40 

66 
42 

70 
42 

79 
46 

75 
45 

75 
45 

79 

52 

71.3 
45.6 

KALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

Mm 

74 
48 

74 

40 

64 
39 

86 
36 

87 
38 

81 
48 

63 
53 

62 
42 

73 
52 

77 
38 

78 
38 

80 
41 

82 
42 

86 
43 

65 
44 

87 
46 

86 
42 

81 
42 

82 
45 

78 
54 

73 
56 

68 
54 

67 
43 

72 
39 

70 
36 

75 
39 

76 
36 

79 
40 

77 
35 

81 
52 

83 
42 

77.6 
43.5 

WATSONVILLE  NATERKORKS 

MAX 

Mm 

64 
53 

63 
42 

63 
42 

74 
43 

79 
43 

69 
44 

62 
52 

56 
49 

56 
50 

67 
45 

69 
45 

63 
45 

74 
48 

62 
49 

79 
50 

61 
48 

65 
47 

64 
47 

66 
48 

49 

69 
51 

67 
53 

65 
47 

63 
42 

65 
43 

64 
41 

71 
44 

85 
42 

46 

46 

48 

69.6 
46.5 

NDODSIDE  FIRE  STA  \ 
•          •  • 

MAX 

Mm 

75 
42 

73 
42 

63 
39 

B6 
38 

86 
42 

77 
44 

65 
46 

59 
43 

71 
44 

79 
43 

78 

40 

81 
42 

84 
42 

86 
42 

78 
42 

66 
42 

84 
42 

83 
49 

79 
46 

76 
47 

72 
47 

66 
47 

66 
49 

69 
38 

69 
46 

79 
47 

60 
40 

60 
42 

41 

40 

40 

77.4 
43.1 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIQCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

Mm 

79 
50 

75 
48 

72 
46 

66 
47 

85 
47 

32 
47 

69 
54 

60 
48 

63 
53 

73 
46 

77 
46 

73 
48 

79 
49 

62 
54 

84 
57 

75 
54 

85 
51 

81 
50 

81 
50 

50 

72 
56 

74 
55 

7o 
53 

65 
46 

69 
44 

69 
44 

72 
45 

72 
46 

97 

94 

47 

75 . 3 
50.0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

82 
49 

79 
49 

72 
43 

81 
42 

84 
42 

63 
44 

62 
49 

58 
44 

60 
50 

72 
45 

75 
43 

76 
46 

78 
48 

80 
50 

85 

52 

78 
50 

66 
49 

65 

52 

82 
52 

78 
52 

76 
5! 

75 
54 

69 
53 

65 

44 

70 
43 

70 
46 

74 
42 

74 
44 

94 

75 
52 

50 

76.2 
46.1 

ASM  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

93 

60 

85 
53 

78 
46 

77 
48 

87 
50 

86 
55 

77 
47 

63 
49 

58 

42 

65 
44 

69 
46 

75 
46 

77 
49 

89 
57 

91 
59 

89 
56 

85 
56 

90 
59 

9o 
56 

89 
56 

79 
51 

75 

51 

76 
52 

60 
43 

67 
43 

67 
45 

71 
49 

60 
49 

48 

45 

48 

76.0 
50.2 

AUBERRv  t  Nu 

MAX 

Mm 

81 
5B 

75 
52 

74 
46 

61 
52 

83 
60 

77 
57 

71 
48 

60 
47 

62 
42 

65 
42 

70 
47 

73 
49 

85 
54 

86 
61 

82 
62 

81 
59 

85 
58 

85 

61 

82 
63 

76 
56 

70 
46 

70 
52 

60 
45 

62 
42 

62 
43 

66 
44 

47 

79 
94 

46 

46 

53 

73.6 
51.5 

BAKERSFIElD  msc  ap 

MAX 

Mm 

9o 
63 

82 
52 

61 
50 

90 
51 

91 
55 

63 
56 

75 
54 

71 
57 

72 
55 

77 
51 

78 
50 

62 
51 

5e 

94 
56 

9o 
60 

67 
63 

95 

60 

93 
61 

96 
61 

56 

57 

57 

71 
48 

70 
47 

46 

53 

82 
51 

60 
90 

52 

60 
46 

50 

62.4 
54.3 

SALCH  POHER  HOUSE 

MAX 

Km 

88 

61 

81 
55 

76 
50 

62 
53 

63 
47 

62 
41 

75 
52 

59 
42 

60 
43 

66 
40 

72 
47 

74 
49 

83 

5c 

66 
58 

66 
59 

64 
57 

86 
60 

65 
58 

56 

82 
57 

73 
52 

51 

72 
49 

63 
44 

45 

66 
46 

73 
46 

79 
51 

69 
46 

73 
46 

73 
40 

75.6 
50.2 

>LACKHELIS  CORNER  2HNH 

MAX 

MIN 

86 
58 

77 
52 

76 
44 

83 
47 

66 

50 

64 

49 

67 

50 

69 
49 

66 
50 

70 
44 

73 
44 

86 
46 

86 
57 

63 
52 

91 
50 

88 
53 

69 

57 

85 
55 

75 
50 

76 
51 

67 
51 

67 
42 

67 
43 

69 
44 

75 
42 

76 
49 

69 
45 

73 
44 

77 
46 

48.6 

BUTTONwILLOk 

MAX 

Mm 

95 
52 

99 
46 

60 
41 

79 
42 

66 
46 

89 
45 

66 
46 

71 
50 

71 
52 

72 
41 

75 
40 

75 
40 

61 
44 

65 
48 

90 
51 

69 
49 

85 
46 

90 
49 

91 
50 

93 
48 

6* 

45 

79 
46 

72 
52 

71 
39 

70 
41 

72 
45 

73 
39 

79 
40 

60 
49 

73 
36 

77 
39 

60.7 
45.  1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

Mm 

7B 

68 

35 

63 
38 

66 
38 

74 
39 

73 
40 

63 
40 

45 

35 

44 

29 

55 

29 

57 
30 

61 
32 

66 
38 

75 
43 

76 
44 

76 
43 

77 
43 

76 
43 

73 
40 

70 
47 

64 

43 

56 
43 

57 
34 

56 

29 

55 
29 

56 
32 

62 
36 

70 
36 

66 
33 

66 
35 

69 
39 

65.2 
37.  J 

Rclaraoc*  Not««  ToUowlag  SuUoa  Ind«K 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBEB  1973 


Slalion 

Day  of  Monih 

0 

a 

1 

2 

3 

4 

5   1  6 

7|S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Avei 

CAHP 

MAX 

S'l 
54 

72 
45 

72 
45 

78 
50 

82 
55 

66 

53 

69 
53 

56 
50 

46 

72 
46 

71 
48 

73 
44 

77 
53 

82 
53 

85 

60 

83 
55 

83 
57 

84 
56 

83 
56 

81 
57 

77 
55 

77 
54 

69 
48 

63 
44 

65 
43 

66 
46 

70 
47 

77 
49 

75 
41 

67 
43 

73 
50 

74.5 
50>  2 

C4THEVS   VY  BULL   «UN  RH 

MAX 

90 
*9 

63 
45 

72 
40 

77 
41 

63 
46 

86 
5 1 

77 
54 

57 
49 

59 
40 

65 
42 

66 
43 

71 
47 

74 
47 

65 
50 

86 
51 

62 
51 

81 
50 

86 
49 

86 
52 

81 
50 

77 
51 

74 
57 

71 
44 

61 
39 

64 

40 

64 
43 

68 
43 

75 
44 

77 
43 

68 
43 

74 
42 

74.9 
46.3 

CHSHRY  VJLLEV  DAM 

MAX 

BO 

72 
42 

67 
43 

73 
43 

79 
44 

76 
44 

69 

42 

46 

3 1 

31 

56 
33 

56 
36 

64 

40 

69 
43 

77 
48 

78 
47 

78 
46 

79 
48 

79 
45 

76 
47 

72 
48 

67 
42 

63 
35 

60 
32 

61 
37 

62 
35 

68 
38 

73 
42 

72 
38 

70 
44 

69 
43 

68.6 
41.1 

CdiLlNGi 

MAX 

e? 

51 

80 
43 

66 
44 

68 
46 

86 
45 

63 
45 

74 
42 

69 

52 

72 
42 

75 
42 

80 
45 

85 
48 

90 
51 

68 
52 

65 

51 

92 
50 

90 
51 

90 
50 

85 
50 

78 
48 

70 
51 

64 

41 

67 
36 

66 

37 

73 
41 

62 
44 

90 
43 

77 
41 

63 
45 

86 
42 

80.2 

CORCORiN  IRRI6  OIST 

MAX 

92 
5« 

85 
46 

79 
43 

86 
43 

67 
44 

64 
46 

82 
46 

69 
5 1 

45 

72 
43 

75 
42 

78 
45 

85 
47 

69 
48 

87 
46 

85 
48 

91 
50 

91 
48 

90 
49 

87 
49 

80 
49 

82 
49 

80 
51 

69 
39 

69 

41 

72 
40 

78 
41 

79 

40 

77 
40 

76 
39 

90 
40 

80.8 
4  5.3 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

80 

75 
34 

77 
37 

83 
38 

83 
39 

74 

62 

59 

42 

70 
40 

73 
42 

75 
44 

60 
47 

82 
48 

79 
50 

81 
47 

84 
49 

83 
49 

82 
49 

78 
54 

77 
50 

76 
48 

65 

50 

66 
39 

67 
41 

70 
38 

73 
38 

74 
43 

68 
43 

74 
37 

75 
39 

74.6 

DUDLEYS 

MAX 

90 
3* 

77 
27 

75 
25 

63 
27 

63 
30 

71 
35 

J8 

52 
37 

27 

62 
23 

68 
29 

71 
33 

80 
36 

85 
36 

82 
36 

82 
34 

82 
35 

81 
32 

80 
37 

72 
40 

66 
34 

67 
36 

53 
37 

61 
26 

62 
29 

61 
30 

77 
29 

78 
29 

66 
26 

73 
30 

75 
31 

72.0 
32*1 

ELECTR4  POWER  MOUSE 

MAX 

65 
48 

74 
38 

79 
38 

65 
45 

87 
43 

84 

68 
54 

59 
5 1 

42 

72 

40 

74 
42 

77 
46 

64 
48 

69 
49 

67 
49 

64 
47 

86 
47 

66 
48 

67 
49 

85 
55 

74 
51 

71 
51 

64 
47 

66 
39 

67 
41 

70 
42 

76 
43 

76 
40 

74 
37 

75 
40 

77 
43 

77.2 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 

95 
50 

83 
43 

79 
39 

85 
44 

67 

87 

49 

71 
42 

74 
42 

80 
45 

88 
47 

84 
49 

92 

51 

90 
49 

92 
51 

89 

52 

70 
47 

68 
39 

68 
42 

71 
41 

72 
43 

73 
39 

78 
41 

80.1 

FRESNO  HSO  4P 

MAX 
MIN 

86 
51 

77 
44 

79 
42 

85 
45 

86 
46 

79 
49 

62 
54 

65 
48 

43 

72 
46 

75 
46 

79 
49 

85 
51 

69 
51 

65 
52 

65 
53 

91 
55 

89 
51 

89 
55 

81 
55 

77 
56 

75 
56 

67 
51 

68 
43 

68 
45 

72 
45 

77 
46 

78 
45 

72 
45 

76 
43 

78 
44 

77.9 
48.6 

FRUNT  onvERNMENT  CAMP 

MAX 

93 
46 

85 
43 

77 
39 

79 
43 

85 
47 

88 
47 

60 
50 

62 
5 1 

43 

67 
42 

72 
46 

75 
47 

78 
48 

86 
55 

69 
52 

84 

51 

85 
54 

91 
54 

B9 
50 

88 
52 

81 
50 

76 
56 

74 
49 

66 
39 

67 
39 

68 
44 

70 
44 

77 
49 

78 
42 

70 
42 

77 
46 

78.  1 
47 .  1 

GLENNVILLE 

MAX 

85 

42 

76 
36 

73 
30 

82 
31 

82 
35 

80 
36 

67 
33 

53 

56 
40 

64 
32 

66 
32 

74 
34 

81 
39 

85 
43 

85 
41 

81 
41 

84 
40 

82 
38 

81 
41 

80 
38 

71 
37 

72 
36 

67 
44 

62 
30 

61 
31 

66 
30 

79 
31 

76 
32 

71 
32 

76 
31 

76 
33 

74.1 
35.9 

CR4NT  GROVE 

MAX 

69 
4'i 

61 
40 

56 
34 

62 
38 

65 

43 

65 
42 

56 
36 

59 
35 

26 

39 
28 

47 
26 

53 
34 

60 
40 

66 
46 

69 
48 

69 
47 

69 
47 

67 
44 

65 
44 

64 
43 

57 
37 

54 
39 

57 
36 

39 
31 

55 
33 

56 
38 

59 

41 

66 
43 

65 
41 

63 

41 

62 
43 

59.2 
39. 1 

HANFDRO 

MAX 

HETCH  HETCHY 

MAX 

81 
48 

72 
45 

68 
44 

73 
41 

78 
43 

72 
45 

66 

46 

33 

62 
33 

62 
33 

66 
37 

72 
40 

81 
46 

81 
48 

80 
44 

78 
45 

73 
46 

68 
41 

64 
38 

55 
34 

61 
34 

65 
35 

67 
35 

72 
39 

71 
38 

68 
39 

72 
41 

69.4 
40.  5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

65 
40 

56 
37 

63 
35 

63 
38 

66 
39 

64 

38 

55 
37 

42 
36 

28 

49 
29 

54 
32 

61 
37 

66 
42 

68 
42 

69 
42 

70 
42 

67 
43 

65 
40 

64 
39 

60 
42 

5! 
35 

52 
38 

42 
31 

57 
34 

60 
36 

62 
37 

66 
40 

67 
42 

69 

40 

69 
43 

66 
43 

60.6 
38.0 

I  OR  I A 

MAX 
MIN 

87 
57 

81 
46 

70 
45 

74 
54 

82 
58 

82 
53 

72 
49 

55 
42 

60 
46 

59 
44 

66 
45 

75 
50 

84 

60 

8 1 
56 

8  1 
59 

63 
59 

65 

61 

84 
51 

72 
45 

57 
43 

58 
40 

61 
47 

78 
43 

67 
57 

79 
46 

66 
43 

72 
55 

73.0 
50.1 

KERN  RIvER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

94 
66 

87 
61 

66 
55 

86 
61 

87 
65 

88 
65 

82 
55 

70 
53 

66 
55 

73 
57 

75 
55 

78 
58 

6S 

92 

93 

87 

93 

93 

91 

93 

80 
59 

81 
55 

66 
49 

70 
49 

7 1 
52 

79 
52 

79 
58 

74 
52 

77 
52 

78 
57 

81.9 
56.4 

KERN  RIVER  PH  NO  i 

MAX 

89 
58 

89 
55 

80 
45 

86 
40 

86 
48 

63 
52 

74 
42 

64 
5 1 

43 

71 
37 

73 
46 

80 
41 

87 
46 

90 
59 

89 
61 

89 
58 

89 
62 

86 
56 

84 
59 

82 
58 

77 
52 

76 
42 

72 
56 

70 
36 

69 
36 

8 1 
36 

65 
41 

64 
49 

80 
43 

61 
50 

82 
41 

60.4 
48.4 

KETTLEmaN  CITY 

MAX 

97 
53 

88 
48 

78 
43 

88 
45 

66 
49 

68 
49 

80 
50 

68 

5 1 

69 
42 

73 
43 

75 
45 

80 
49 

85 
53 

90 
56 

88 
51 

86 
51 

91 
52 

90 
54 

90 
59 

81 
53 

78 
53 

79 
52 

69 
41 

70 
43 

70 
46 

73 
42 

79 
43 

72 
41 

72 
43 

80.4 
48.3 

KETTLEkAN  STATION 

MAX 

86 
57 

77 
51 

79 
47 

86 
54 

87 
50 

79 
55 

66 
54 

69 
52 

67 
52 

73 
46 

75 
49 

78 
53 

84 
56 

69 
62 

87 
64 

84 
58 

90 
60 

90 
60 

89 
61 

82 
59 

76 
56 

75 
56 

68 

51 

69 
45 

66 
48 

72 
51 

78 
50 

79 
54 

72 
53 

77 
49 

80 
51 

78.4 
53.7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

78 
44 

74 
38 

80 
42 

85 
45 

68 

75 
56 

58 

45 

72 
42 

72 
48 

75 
47 

7? 
48 

84 
49 

87 
53 

83 
48 

85 
46 

86 
49 

86 
56 

79 
52 

76 
53 

73 
53 

69 

52 

65 
37 

67 
■2 

69 
38 

71 
40 

76 
39 

76 

35 

70 
40 

75 
40 

75.8 
4  5.6 

IE  GRAND 

MAX 

85 
48 

73 
42 

77 
43 

84 
46 

86 
45 

85 

SO 

62 
5 1 

66 
43 

72 
46 

76 
46 

86 
49 

84 
49 

86 
50 

83 
51 

62 
49 

68 
52 

88 
46 

88 
52 

61 
53 

77 
54 

75 
58 

66 
49 

67 
41 

66 
43 

67 
41 

7"' 
41 

75 
43 

71 
44 

75 
44 

80 
43 

77.7 
47.2 

LEMON  COVE 

MAX 

92 
51 

85 

46 

78 
41 

77 
50 

84 
52 

86 
52 

75 
47 

64 
54 

45 

68 
43 

71 
47 

75 
49 

78 
51 

85 
55 

89 
53 

87 
51 

83 

52 

92 
56 

87 

54 

89 
52 

81 
50 

78 
52 

77 
51 

67 
41 

69 
45 

69 
45 

78 
44 

76 
45 

77 
46 

72 
44 

76 
47 

78.5 
46.8 

LINDSAY 

MAX 

87 

51 

79 
44 

78 
40 

85 
44 

88 
46 

80 
47 

74 

66 
5  3 

43 

73 
43 

75 
43 

78 
44 

86 
47 

89 
49 

87 

50 

85 

50 

92 
51 

89 
50 

9? 
51 

82 
48 

77 
50 

78 
49 

70 
52 

70 
40 

70 
41 

78 
42 

79 
43 

78 
43 

73 
45 

76 
40 

79 
41 

79.4 
46 . 1 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

MAX 

67 
54 

84 
47 

71 
46 

77 
49 

83 

83 

78 
54 

59 
50 

51 

66 
40 

70 
44 

73 
47 

77 
49 

63 
51 

65 

56 

80 
54 

91 
52 

85 
50 

84 
53 

88 
53 

79 
51 

76 
59 

74 
51 

65 

40 

66 
45 

66 
43 

71 
42 

76 
43 

76 
45 

70 
42 

73 
43 

75.8 
48.5 

LODCEPOLE 

MAX 

68 
32 

63 
31 

57 
25 

62 
29 

65 
32 

64 
29 

55 
28 

51 
32 

40 
26 

41 
24 

47 
25 

52 
27 

60 
31 

66 
35 

67 
33 

67 
31 

67 
33 

64 
32 

63 
32 

62 
33 

55 

29 

56 
29 

52 
32 

40 
28 

47 
27 

55 
28 

58 
29 

62 
29 

60 
26 

57 
27 

58 
30 

57.5 
29.5 

LODI 

MAX 

78 
45 

74 
41 

83 
40 

67 
44 

88 
44 

82 
49 

66 

52 

61 
45 

46 

74 
39 

78 
43 

60 
46 

82 
49 

87 
50 

84 
52 

88 
48 

66 
51 

64 
48 

80 
50 

60 
54 

76 
52 

72 
51 

66 
46 

7  1 
41 

70 
44 

74 
41 

76 
44 

80 
42 

77 
45 

77 
43 

78 
43 

78.0 
46.  1 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

7B 
53 

73 
51 

79 
45 

69 
45 

85 
50 

73 
54 

58 
55 

64 
54 

70 
46 

72 
43 

76 
44 

79 
48 

83 
49 

85 
52 

62 
56 

62 
52 

84 
52 

84 
53 

84 
54 

77 
55 

74 
52 

74 
54 

68 
51 

69 
44 

69 
45 

73 
4? 

77 
42 

76 
44 

70 
53 

75 
43 

77 
43 

75.9 
49.3 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

89 
55 

80 
50 

71 
51 

78 
53 

62 
55 

83 
54 

70 
54 

58 
53 

62 
52 

69 

50 

69 
50 

74 
62 

77 
55 

78 
56 

6 1 
60 

60 
57 

80 
56 

82 
55 

83 
57 

83 
57 

76 
56 

74 
57 

73 
52 

48 

67 
50 

67 
50 

7  1 
48 

75 
50 

76 
54 

69 
48 

74 
50 

74.7 
53.1 

MADERA 

MAX 

99 
51 

87 
44 

77 
44 

79 
46 

66 
47 

68 
49 

80 
53 

57 
49 

64 
45 

68 
46 

72 
45 

76 
49 

79 
53 

85 

52 

89 
57 

84 
50 

65 
53 

90 
50 

90 
55 

69 
54 

62 
54 

77 
55 

74 
49 

42 

66 
45 

67 
42 

73 
47 

76 
44 

77 
43 

72 
44 

77 
44 

78.5 
48.4 

MANTEC4 

MAX 
MIN 

66 
53 

86 
39 

86 
40 

81 
49 

86 
45 

76 
46 

74 
55 

58 
49 

60 
50 

73 
41 

73 
44 

75 
45 

78 
5c 

8 1 
52 

85 
53 

83 
55 

85 
53 

64 
52 

63 
52 

60 
53 

60 
55 

77 
55 

69 
52 

66 
46 

71 
47 

70 
45 

73 
44 

76 
44 

78 
45 

75 
42 

60 
49 

77.0 
48.4 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

93 
61 

85 
55 

79 
52 

76 
54 

84 
55 

87 
60 

79 
50 

72 
48 

70 
48 

66 
50 

73 
48 

74 
52 

79 
54 

75 
54 

90 
59 

57 

58 

61 

60 

9 1 
56 

78 
54 

53 

62 
52 

38 

68 
46 

51 

49 

49 

78 
51 

70 
49 

73 
50 

78.5 
52.7 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

87 
47 

74 
43 

80 
43 

66 
48 

69 
43 

66 
50 

74 
5 1 

64 
48 

70 
42 

74 
43 

77 
45 

80 
46 

66 
50 

69 
52 

86 

50 

8  5 

47 

8  6 
54 

89 
49 

86 
50 

62 
52 

77 
52 

75 
54 

68 

50 

69 
43 

70 
44 

41 

79 
43 

76 
44 

74 
45 

77 
43 

79 
44 

79.0 
47.0 

MODESTO 

MAX 

MIN 

76 
52 

73 
41 

80 
44 

85 
48 

85 
47 

73 
54 

61 
55 

62 
49 

71 
49 

72 
43 

75 
45 

77 
49 

87 
51 

66 
52 

83 
54 

83 
50 

83 
55 

84 
51 

63 
55 

60 
55 

77 
55 

68 
57 

66 
51 

68 
45 

68 
47 

73 
43 

75 
44 

77 
44 

73 
51 

75 
43 

73 
45 

75.9 
49.2 

NEWMAN  2  HV 

MAX 
MIN 

78 
48 

75 
39 

80 
41 

83 
43 

83 
46 

79 
50 

70 
53 

62 
-0 

48 

71 
42 

74 
43 

77 
46 

81 
48 

64 
51 

81 
51 

82 
48 

83 
50 

81 
50 

81 
52 

78 
53 

76 
51 

70 
53 

68 
50 

68 
4  1 

67 
43 

71 
40 

74 
39 

77 
43 

72 
55 

74 
41 

76 
42 

75.6 
46.8 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

88 
50 

80 
43 

73 
36 

71 
40 

83 
43 

63 
45 

75 
45 

53 
47 

49 

61 
33 

64 
38 

63 
39 

73 
44 

84 
49 

86 
49 

62 
52 

85 
48 

84 
46 

84 

45 

83 
48 

73 
42 

68 
45 

65 

42 

61 
36 

61 
47 

63 
42 

69 
38 

78 
43 

78 
39 

74 
39 

76 
42 

73.4 
43.4 

ORANGE  COVE 

MAX 

MIN 

93 

50 

85 
43 

77 
40 

78 
45 

63 
46 

86 

50 

78 
49 

64 
52 

64 
43 

67 
44 

71 
45 

75 
47 

76 
49 

66 
51 

90 
52 

86 
51 

85 
55 

90 
53 

92 
51 

69 
50 

61 
49 

76 
52 

76 
51 

66 
40 

67 
42 

66 
43 

71 
44 

78 
46 

78 
44 

71 
43 

75 
45 

78.2 
47.3 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

95 
56 

88 
48 

81 
42 

60 
47 

87 
48 

90 
49 

83 

50 

71 

52 

68 
45 

71     74     77     60     67  90 
43     44     45|    48     51  52 
S«t  R«f«r«oc«  Nolai  FeUowlag  SlaU< 

89  8! 
53  54 
a  Ind*x 

93 
52 

90 
53 

93 

52 

84 

52] 

78 
51 

80 
52 

70 
43 

71 
42 

71 
42 

73 
44 

61 
44 

80 
50 

74 
42 

78 
43 

81.0 
48.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


0CT08EH  l»73 


Station 

Day  of  Month 

age  ; 

J 

2 

5  1  6 

'  1 

g  j 

g 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

.6  ' 

.9| 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

POSEY  3  E 

MIN 

•li 

39 

32 

37 

68 
39 

61 
61 

39 

37 

33 

31 

32 

33 

7  J 
66 

69 

68 

67 

65 

63 

61 

62 

63 

61 

6 1 
60 

35 

31 

62 
33 

65 
35 

66 
39 

36 

38 

37 

38.6 

S4LT  SP»INGS  PWR  HOUSE 

MIN 

le 

69 

60 

65 

66 

78 
53 

76 
68 

63 

60 

35 

36 

36 

63 

66 

55 

57 

60 
52 

80 
60 

79 
50 

55 

50 

65 
65 

65 
66 

53 
33 

66 
36 

66 
62 

73 
60 

76 
96 

79 

91 

51 

67 

51 

71*9 
66.1 

SIN  LUIS  DAK 

MIN 

92 

56 

73 
52 

7 1 
52 

50 

81 
52 

83 
55 

53 

52 

61 
52 

7 1 
66 

7 1 
69 

73 
50 

52 

80 
52 

62 
52 

8 1 
53 

81 
57 

62 
55 

81 
55 

79 
56 

76 
56 

73 
56 

72 
56 

65 
68 

66 
69 

67 
51 

71 
66 

72 
68 

50 

71 
67 

72 
68 

76.6 
91.5 

SONOXA  *S 

MIN 

*3 

79 
36 

72 
38 

75 
60 

83 
62 

85 
66 

50 

5  5 
66 

55 
37 

66 
36 

36 

71 
63 

65 

81 
68 

85 
68 

82 
67 

82 
67 

83 
66 

86 
66 

80 
65 

80 
68 

75 
66 

7  5 
67 

60 
36 

67 

37 

69 
60 

65 
61 

73 
60 

80 
37 

60 

71 
62 

76.6 
62.5 

SO  ENT94NCE  VDSEMITE 

MIN 

*3 

39 

26 

32 

76 
60 

73 
39 

61 

60 

31 

29 

26 

29 

3? 

62 

62 

39 

79 

60 

60 

72 
60 

60 

62 
38 

58 

39 

31 

30 

56 
29 

60 
31 

66 
39 

7 1 
33 

32 

32 

38 

35.5 

STOCKTON  WSO  AP 

MIN 

52 

72 
69 

63 

67 

65 
68 

73 
56 

67 

6 1 
65 

67 

65 

68 

50 

8  2 
53 

56 

58 

56 

56 

55 

82 
55 

60 

55 

70 
56 

51 

70 
66 

50 

72 
66 

69 

8o 
66 

52 

63 

66 

50.0 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

MIN 

^8 

66 

61 

68 

85 
66 

86 
62 

53 

65 

66 

39 

63 

67 

79 
68 

51 

52 

67 

69 

69 

50 

56 

53 

52 

50 

61 

66 

62 

66 

63 

66 

75 
39 

66 

66."' 

TEHACHAPI 

MIN 

78 
51 

66 

32 

79 
37 

60 
38 

73 
36 

60 

5  3 
62 

5  5 
60 

" 

66 
32 

75 
36 

79 
66 

3 1 
50 

30 
69 

62 

66 

61 

76 
66 

76 
62 

66 
36 

7  J 
37 

61 

36 

59 

31 

33 

60 

79 
66 

72 
36 

63 
66 

77 
38 

72.6 
39.8 

TEJON  PANCHO 

MIN 

60 

62 

39 

k\ 

85 
69 

76 
63 

62 

65 

62 

36 

62 

61 

75 
62 

66 

62 

68 

69 

51 

59 

65 

9o 
39 

63 

61 

36 

36 

70 
39 

36 

37 

60 

7  J 
39 

60 
38 

THPEt  PVRS  EDISON  PH  I 

MIN 

93 
56 

87 
51 

66 

66 

88 
69 

89 
51 

66 

6 1 
53 

62 

7 1 
62 

66 

66 

69 

9 1 
53 

9 1 
52 

8  8 
52 

9 1 
52 

52 

90 
51 

51 

69 

69 

69 

63 

63 

7  1 
66 

62 

6e!i 

TICEP  CPEEK  PH 

MIN 

82 
68 

70 
60 

62 

8 1 
61 

33 
65 

61 
67 

63 
68 

66 

65 
37 

36 

37 

63 

6 1 
67 

68 

68 

8  2 
68 

62 
68 

67 

8  2 
50 

52 

70 
50 

68 

56 
62 

36 

61 

67 
39 

62 

62 

37 

63 

63 

63i9 

TR4CV  CAPBDNA 

MAX 
MIN 

67 

60 

62 

65 

86 
65 

85 

50 

55 

67 

69 

68 

6! 

65 

79 
51 

56 

53 

69 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

67 

66 

67 

63 

63 

69 

52 

66 

66.6 

TRACV  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
55 

73 
53 

82 

52 

82 
66 

85 
65 

80 
56 

65 
55 

60 
51 

73 
52 

75 
65 

75 
66 

77 
67 

79 
69 

81 
52 

82 
52 

86 

50 

83 
50 

60 
68 

76 
50 

76 
56 

75 

53 

73 
56 

68 
51 

71 
67 

70 
52 

73 
52 

73 
62 

60 
65 

76 
55 

76 
52 

79 
63 

76.1 
69.9 

VISAliU 

MAX 
MIN 

96 
53 

36 
66 

78 
63 

78 
69 

86 
66 

86 
52 

85 
51 

77 
50 

66 
66 

70 
67 

73 
68 

71 
69 

79 
52 

85 

53 

69 
56 

66 
53 

65 
51 

91 
56 

89 
56 

69 
53 

81 
53 

76 
52 

71 
53 

68 
62 

70 
66 

70 
66 

72 
66 

78 
66 

78 
65 

72 
66 

76 
66 

79.  I 
69.1 

HASCO 

MAX 
MIN 

55 

53 

66 

66 

86 
66 

86 
51 

68 

53 

53 

65 

66 

66 

69 

51 

51 

56 

53 

53 

56 

56 

52 

51 

53 

62 

61 

65 

65 

65 

66 

73 
61 

63 

66.9 

YDS6WITE  PASK  NEanOTRS 
•          •  * 

MAX 
MIN 

38 

35 

31 

36 

85 

37 

86 
36 

6 1 
61 

62 

33 

67 

33 

31 

73 
36 

35 

39 

39 

68 
39 

39 

35 

60 

62 

35 

35 

38 

35 

32 

7 1 
30 

30 

32 

29 

31 

36 

11.3 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

Alpine 

MAX 
MIN 

66 

61 

67 

80 
56 

73 
56 

52 

55 

50 

66 

66 

51 

57 

62 

62 

66 

68 

69 

68 

59 

51 

52 

51 

66 

56 

51 

53 

50 

96 

57 

58 

56.'' 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

57 

57 

52 

52 

67 
53 

67 
56 

55 

52 

52 

52 

50 

50 

55 

52 

39 

60 

60 

56 

56 

58 

53 

50 

55 

51 

53 

52 

53 

98 

55 

52 

68 

52)2 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

66 

66 

39 

60 

86 
61 

76 
51 

53 

66 

51 

61 

37 

38 

63 

66 

66 

67 

67 

67 

69 

66 

60 

61 

62 

62 

60 

60 

61 

38 

38 

39 
62 

62 

'sis 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

68 

69 

38 

39 

86 

39 

65 

66 

60 

37 

60 

66 

6! 

67 

68 

60 

59 

56 

56 

57 

69 

66 

67 

68 

69 

91 

90 
92 

67 

67.3 

BIG  9EAR  LAKE 

MAX 
MIN 

36 

37 

28 

36 

69 
29 

35 

35 

33 

26 

26 

73 
37 

32 

32 

35 

36 

36 

33 

36 

33 

35 

36 

29 

26 

27 

26 

27 

69 
25 

65 
35 

70 
29 

31. '7 

BUR6ANK  VALLEY  PHP  PLT 

MAX 
MIN 

56 

55 

51 

67 

80 
66 

76 

50 

55 

53 

65 

69 

63 

65 

96 
69 

51 

69 

68 

67 

57 

56 

53 

55 

56 

57 

66 

65 

65 

66 

67 

66 

67 

66 

6  3.8 
69.7 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

68 

67 

39 

66 

93 
66 

30 
51 

66 

50 

68 

63 

36 

38 

86 
65 

68 

65 

62 

66 

69 

51 

66 

50 

67 

52 

62 

62 

62 

66 

90 

90 
51 

86 
51 

69 
66 

66.0 

CAHPO 

MAX 
MIN 

35 

38 

31 

36 

85 
37 

70 
35 

66 
36 

60 
65 

66 

30 

30 

33 

35 

92 
63 

92 
66 

93 
66 

9 1 
66 

63 

66 

39 

36 

36 

60 

33 

36 

36 

63 

60 

36 

55 

69 

38.8 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

53 

52 

67 

66 

68 
66 

76 
56 

7 1 
55 

72 

56 

66 

8 1 
66 

39 

62 

66 

68 

96 
61 

66 

67 

53 

52 

66 

56 

69 

56 

61 

62 

68 
63 

66 

63 

51 

62 

67 

66.1 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

60 

60 

58 

51 

67 
50 

65 
56 

60 

56 

56 

51 

68 

68 

52 

50 

53 

66 
51 

53 

56 

58 

56 

57 

57 

57 

50 

50 

69 
51 

50 

52 

91 

50 

56 

53.7 

CLAREMONT  PDMQNA  COL 

MAX 
MIN 

8 1 
50 

75 
55 

73 
50 

72 
50 

85 
51 

73 
53 

67 
53 

68 
52 

65 
66 

70 
65 

76 
65 

79 
68 

8o 
69 

90 
56 

93 
56 

68 
56 

93 
57 

92 
60 

91 

61 

9 1 
56 

51 

72 
62 

66 
53 

65 
65 

66 

6 1 
67 

8 1 
50 

90 
53 

91 

52 

56 

5U3 

CORONA 

MAX 
MIN 

51 

52 

50 

63 

76 
66 

76 

52 

72 
53 

72 
52 

65 

63 

61 

66 

61 

68 

67 

92 
68 

69 

69 

51 

69 

50 

68 

56 

61 

60 

66 

52 

66 

63 

89 

60 

69 
66 

67.6 

Culver  city 

MAX 
MIN 

72 
61 

7 1 
61 

55 

53 

73 
56 

71 
60 

60 

56 

73 
52 

52 

56 

76 
53 

82 
55 

82 
56 

55 

72 
56 

53 

58 

90 
58 

55 

7 1 
58 

60 

60 

52 

58 

55 

53 

9 1 
60 

93 

55 

55 

56.0 

CUVAMA 

MAX 

Mm 

C JYAMACA 

MAX 

Mm 

76 
62 

72 
66 

71 
63 

69 
39 

73 
33 

72 
36 

76 
35 

59 
60 

67 
60 

56 
29 

61 
29 

66 
32 

69 
33 

76 
61 

81 
60 

61 
60 

6  1 
60 

8 1 
60 

80 
60 

69 
61 

67 
62 

65 
66 

60 
33 

67 
33 

70 
33 

70 
31 

67 
33 

71 
39 

60 

38 

36 

69  •  9 
37.5 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

87 

46 

79 

66 

75 
38 

77 
37 

89 
62 

86 
62 

68 

52 

70 
51 

68 
62 

76 
61 

77 
35 

81 
35 

87 
39 

93 
67 

95 
66 

96 
63 

92 
63 

93 
66 

92 
50 

91 
66 

80 
65 

76 
66 

68 

50 

69 
62 

79 
60 

85 

60 

66 

60 

67 
62 

9  3 
66 

52 

8 1 
66 

82.6 
63.6 

fl  capitan  dam 

MAX 
MIN 

87 
52 

80 
52 

79 
69 

81 
50 

90 
65 

77 
51 

69 
56 

76 
69 

66 

56 

76 
66 

81 
66 

82 
61 

87 
56 

96 
56 

96 
56 

98 
53 

97 
62 

100 
57 

101 
66 

98 
56 

8S 
63 

81 
63 

77 
50 

77 
69 

86 
51 

89 

62 

69 
50 

98 
55 

98 
55 

96 

51 

9  1 
56 

66 . 0 
50.6 

elsinore 

MAX 
MIN 

68 

69 

69 

93 
63 

87 
67 

69 
52 

72 
92 

65 
52 

62 

39 

38 

85 
60 

67 

66 

66 

96 
50 

95 
66 

51 

69 

66 

63 

62 

68 

60 

39 

60 

60 

60 

69 
39 

89 
51 

90 
62 

86.7 
69.1 

ESCONOIOD 

MAX 

MIN 

76 
56 

76 
56 

75 
56 

81 
66 

72 
69 

65 
58 

71 
55 

66 
69 

71 
53 

75 
66 

76 
63 

80 
63 

88 
68 

90 
68 

90 
67 

90 
50 

95 

52 

96 
56 

93 

53 

80 
50 

76 
50 

70 
53 

73 
53 

75 

50 

61 
65 

81 
66 

99 
66 

96 
66 

68 
60 

86 
66 

90 
66 

80.9 
69.3 

fontana  kaiser 

MAX 
MIN 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

MIN 

76 
57 

75 
59 

76 
60 

82 

67 

76 
53 

67 
59 

70 
59 

66 
52 

71 
53 

78 
66 

78 
66 

81 
66 

90 
68 

92 
68 

89 
69 

91 
69 

97 
51 

98 
53 

96 
56 

86 
53 

75 
56 

73 
55 

73 
55 

77 
66 

80 
67 

80 
66 

90 
67 

93 
63 

86 
62 

90 
62 

88 
69 

81.9 
90.6 

S««  n«Ur«Bc«  NolvB  Following  SuUon  Indos 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

OCTOBER  1973 


Day  ol  Month 


1 

1 

1 

2 

3 

4 

7  1  e  1  9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

1  IB 
lb 

17 

18 

19  1 
19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HENSHAri  0AM 

MAX 

B6 

61 

79 

64 

71 

62 

85 

93 

79 

82 

8 1 

64 

61.6 

MO) 

3'i 

34 

32 

31 

30 

31 

36 

45 

46 

34 

29 

2B 

29 

33 

30 

35 

36 

37 

3B 

37 

3C 

30 

31 

35 

29 

29 

28 

27 

24 

31 

26 

32.5 

idvllwild  fire  DEPT 

MAX 

76 

75 

71 

75 

70 

64 

57 

52 

83 

80 

70 

71.9 

MIH 

".I 

39 

32 

42 

39 

39 

30 

39 

30 

27 

29 

34 

42 

45 

44 

45 

45 

46 

43 

41 

35 

36 

33 

30 

31 

34 

48 

39 

36 

35 

40 

37.7 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 

76 

72 

75 

60 

B  1 

62 

65 

61 

62 

69 

90 

88 

73 

77 

86 

76.6 

MIN 

40 

32 

34 

39 

tf3 

37 

41 

44 

44 

35 

34 

35 

43 

63 

52 

50 

50 

50 

50 

44 

3! 

39 

45 

36 

42 

36 

39 

48 

38 

39 

5C 

42.3 

LACUNA  aEACH 

MAX 

71 

77 

7 1 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

72 

80 

8  2 

74.1 

MIN 

57 

57 

55 

48 

48 

46 

47 

55 

49 

47 

44 

41 

49 

46 

52 

41 

43 

58 

55 

57 

47 

49 

50 

50 

42 

42 

5? 

53 

59 

47 

49.6 

LA  MESA 

MAX 

75 

76 

75 

60 

77 

75 

74 

67 

74 

'''' 

69 

66 

92 

81.4 

MIN 

SB 

57 

57 

51 

53 

53 

56 

53 

53 

53 

50 

55 

55 

50 

60 

60 

62 

50 

54 

53 

56 

54 

54 

52 

51 

66 

58 

54 

56 

54.7 

LOMPQC 

MAX 

71 

67 

68 

69 

65 

71 

77 

74 

8  2 

74.3 

MIN 

52 

50 

44 

43 

56 

51 

50 

53 

44 

45 

45 

44 

46 

46 

45 

42 

44 

47 

48 

57 

58 

53 

50 

55 

45 

48 

45 

44 

48 

45 

48.0 

LONC  SEACH  WSO  AP 

MAX 

72 

69 

70 

68 

73 

80 

89 

85 

77 

89 

93 

91 

76 

84 

9  1 

81 

79.2 

MIN 

62 

57 

57 

53 

59 

61 

61 

57 

50 

51 

51 

50 

53 

52 

55 

54 

53 

60 

58 

57 

62 

62 

56 

52 

52 

56 

51 

52 

52 

52 

50 

55.1 

LOS  ANGELES  MSO  AP 

MAX 

70 

71 

70 

70 

72 

69 

69 

73 

78 

76 

70 

70 

72 

9 1 

67 

83 

74.6 

MIN 

60 

58 

55 

56 

58 

60 

60 

57 

54 

54 

55 

55 

58 

57 

56 

56 

53 

59 

56 

58 

60 

60 

57 

54 

56 

58 

55 

57 

53 

56 

55 

56.7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

72 

6 1 

73 

67 

68 

73 

90 

9  1 

60 

66 

9 1 

7 1 

7 1 

82 

91 

79.6 

MIN 

61 

60 

57 

55 

58 

60 

60 

56 

55 

54 

55 

55 

61 

60 

56 

56 

59 

66 

60 

60 

60 

60 

57 

54 

55 

55 

55 

62 

56 

58 

60 

58.1 

MT  WILSON  2 

MAX 

72 

69 

72 

74 

76 

66 

60 

54 

52 

5  8 

b  1 

76 

73 

62 

6 1 

52 

67 

70 

75 

76 

7  1 

68,7 

MIN 

55 

52 

46 

55 

56 

50 

42 

38 

36 

38 

43 

49 

57 

60 

62 

61 

59 

59 

57 

53 

44 

46 

40 

36 

51 

51 

53 

59 

56 

53 

58 

50.9 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

69 

67 

67 

69 

68 

67 

65 

69 

67 

68 

68 

7  3 

73 

65 

67 

72 

65 

69 

69 

66 

69 

68 

74 

77 

69.7 

MIN 

62 

62 

60 

54 

58 

60 

60 

56 

56 

53 

53 

52 

53 

57 

54 

54 

51 

58 

55 

56 

58 

57 

60 

50 

55 

55 

52 

56 

51 

52 

54 

55.6 

OCEANSIOE 

MAX 

72 

73 

73 

69 

67 

69 

74 

74 

68 

73 

78 

7  1 

74 

72 

87 

74.0 

MIN 

62 

60 

60 

50 

56 

58 

56 

56 

50 

49 

49 

49 

52 

55 

51 

50 

57 

57 

56 

56 

50 

50 

67 

49 

57 

51 

52 

54 

54.3 

OJAI 

MAX 

94 

76 

69 

75 

76 

97 

94 

91 

84 

92 

83.0 

MIN 

52 

42 

44 

48 

55 

55 

52 

45 

42 

44 

44 

46 

51 

46 

46 

47 

54 

53 

50 

53 

52 

45 

46 

43 

46 

44 

45 

45 

47.7 

OXNARO 

69 

71 

70 

76 

80 

7 1 

7  1 

74 

7 1 

93 

75.3 

MIN 

53 

53 

46 

51 

52 

57 

59 

56 

53 

53 

48 

49 

51 

54 

52 

49 

46 

44 

52 

52 

48 

48 

47 

50 

46 

45 

50 

57 

55 

51 

62 

51.0 

PALOMAR  HT  OBSERVATORY 

MAX 

77 

78 

71 

72 

77 

78 

67 

62 

50 

52 

53 

59 

66 

72 

63 

81 

63 

64 

78 

76 

72 

67 

70 

65 

66 

67 

71 

76 

69 

75 

68 

70.6 

MIN 

'I'? 

47 

41 

52 

48 

48 

42 

40 

36 

34 

38 

38 

43 

50 

54 

54 

55 

56 

55 

54 

43 

43 

41 

39 

47 

45 

49 

61 

52 

43 

50 

46.4 

PASADENA 

MAX 

61 

75 

75 

89 

63 

75 

71 

72 

75 

78 

60 

84 

92 

94 

94 

92 

96 

94 

93 

90 

78 

75 

71 

83 

83 

86 

95 

94 

89 

84.4 

MIN 

57 

56 

53 

52 

52 

52 

56 

53 

49 

48 

46 

51 

55 

57 

54 

55 

58 

63 

60 

56 

55 

54 

57 

48 

49 

50 

52 

55 

54 

55 

56 

53.9 

POMONA  CAL  PDLV 

MAX 

63 

78 

75 

74 

67 

75 

68 

70 

69 

72 

77 

80 

82 

93 

94 

89 

94 

96 

94 

93 

60 

75 

68 

66 

79 

81 

63 

92 

94 

85 

86 

81.7 

MIN 

55 

56 

49 

51 

51 

52 

56 

55 

50 

44 

47 

49 

52 

58 

51 

55 

59 

60 

56 

52 

55 

52 

54 

47 

49 

46 

47 

54 

51 

50 

55 

52.3 

RAMONA  SPAULOING 

MAX 
MIN 

REOLANDS 

MAX 

79 

74 

75 

93 

82 

75 

71 

65 

73 

76 

80 

84 

96 

96 

96 

93 

95 

93 

92 

64 

77 

66 

71 

85 

83 

88 

92 

93 

89 

8  5 

89 

63.6 

MIN 

49 

49 

50 

45 

47 

51 

51 

48 

45 

40 

42 

44 

48 

51 

50 

53 

53 

54 

54 

50 

44 

44 

49 

43 

44 

44 

47 

45 

45 

47 

49 

47.6 

RIVERSIDE  FIRE  ST4.  113 

MAX 

79 

75 

9 1 

79 

71 

71 

70 

73 

8  1 

84 

95 

95 

94 

94 

94 

94 

93 

66 

78 

71 

72 

85 

87 

86 

9 1 

93 

89 

83.9 

MIN 

56 

55 

53 

46 

49 

50 

53 

53 

47 

42 

43 

45 

47 

49 

50 

53 

52 

55 

54 

51 

53 

51 

52 

44 

44 

46 

44 

44 

45 

46 

47 

49,1 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

67 

70 

72 

69 

96 

95 

62 

72 

85 

89 

9  2 

64. 1 

MIN 

57 

54 

52 

47 

48 

56 

52 

51 

47 

45 

45 

50 

52 

50 

55 

55 

56 

55 

51 

51 

50 

52 

45 

45 

46 

50 

51 

47 

53 

48 

50,6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

87 

72 

66 

74 

61 

86 

98 

97 

96 

95 

94 

94 

84 

80 

73 

73 

86 

65 

88 

92 

94 

90 

85.1 

MIN 

55 

55 

55 

48 

50 

55 

55 

52 

50 

49 

45 

46 

50 

53 

52 

53 

54 

57 

56 

53 

47 

51 

55 

46 

45 

48 

50 

47 

49 

55 

60 

51.2 

SANDBERC  WSO 

MAX 

70 

58 

53 

53 

7 1 

6 1 

8 1 

8 1 

78 

78 

6  7 

64 

59 

50 

64 

65 

66 

70 

79 

68.8 

Mm 

51 

44 

43 

55 

54 

41 

39 

40 

39 

41 

45 

47 

55 

62 

61 

61 

61 

61 

60 

48 

45 

45 

38 

36 

40 

43 

52 

52 

48 

48 

52 

48.6 

San  oiegO  wso  ap 

MAX 

66 

69 

66 

71 

72 

72 

74 

82 

74 

71 

73 

66 

66 

80 

72 

70 

72 

72 

71 

76 

7 1 

67 

90 

74.7 

MIN 

62 

63 

62 

60 

59 

63 

60 

60 

60 

56 

56 

57 

58 

57 

58 

57 

57 

61 

61 

61 

60 

63 

60 

56 

57 

61 

55 

57 

59 

54 

57 

58.9 

San  FERNANDO 

MAX 

86 

74 

90 

69 

66 

74 

63 

93 

94 

93 

92 

96 

97 

94 

84 

78 

76 

68 

83 

6  3 

87 

90 

93 

83.9 

MIN 

58 

54 

49 

46 

48 

48 

56 

53 

45 

44 

42 

45 

50 

57 

51 

48 

50 

63 

62 

49 

54 

51 

54 

44 

45 

45 

64 

70 

68 

55 

55 

52.4 

SAN  GABRIEL  FIRE  PEPT 

MAX 

70 

71 

75 

80 

80 

84 

94 

94 

91 

90 

97 

96 

95 

9 1 

76 

73 

71 

82 

81 

86 

95 

95 

9  1 

88 

64.4 

MIN 

59 

57 

52 

49 

49 

56 

57 

55 

46 

46 

45 

47 

50 

52 

49 

50 

51 

52 

56 

53 

57 

58 

56 

46 

47 

47 

46 

48 

47 

49 

49 

51.3 

San  JACINTO 

MAX 

62 

64 

84 

69 

75 

67 

75 

79 

60 

69 

97 

101 

100 

99 

96 

96 

96 

90 

64 

79 

76 

89 

87 

87 

96 

97 

93 

92 

67.4 

MIN 

47 

48 

46 

43 

43 

49 

52 

51 

46 

41 

37 

39 

42 

47 

45 

49 

49 

51 

50 

46 

39 

39 

43 

40 

39 

40 

38 

38 

38 

36 

41 

43.6 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

60 

6 1 

7 1 

64 

58 

ft4 

60 

65 

70 

66 

68 

63 

79 

66 

67 

72 

84 

86 

73 

69 

68 

68 

69 

71 

69 

67 

89 

78 

6  5 

80 

71.4 

MIN 

54 

53 

48 

48 

47 

54 

53 

53 

56 

53 

53 

49 

54 

51 

51 

49 

50 

65 

58 

57 

57 

61 

58 

55 

57 

56 

57 

60 

57 

60 

69 

54.6 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

75 

77 

74 

77 

75 

70 

71 

73 

77 

76 

81 

87 

86 

82 

82 

90 

91 

90 

69 

72 

70 

72 

77 

77 

78 

96 

95 

85 

93 

89 

60*9 

MIN 

61 

61 

60 

53 

57 

59 

56 

56 

50 

52 

51 

54 

55 

54 

53 

51 

58 

57 

55 

60 

52 

60 

50 

52 

51 

53 

53 

49 

50 

48 

54.4 

SANTA  BARBARA 

MAX 

67 

68 

73 

66 

65 

66 

72 

70 

74 

74 

71 

83 

73 

66 

61 

74 

74 

76 

72 

70 

69 

76 

76 

68 

76 

91 

80 

62 

86 

72.8 

MIN 

58 

54 

51 

51 

57 

60 

57 

55 

55 

51 

50 

52 

52 

56 

54 

52 

47 

49 

49 

50 

57 

59 

56 

51 

50 

51 

50 

51 

52 

50 

51 

52.9 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

66 

67 

72 

66 

65 

66 

72 

75 

73 

70 

70 

75 

67 

66 

64 

64 

72 

75 

69 

68 

67 

74 

72 

68 

67 

84 

75 

8  4 

83 

72 

70.7 

MIN 

51 

48 

46 

44 

59 

54 

54 

52 

50 

43 

46 

47 

46 

55 

52 

51 

46 

49 

50 

49 

55 

59 

56 

46 

46 

47 

43 

44 

44 

42 

43 

49.1 

SANTA  lAiRIA  WSO  AP 

MAX 

62 

65 

68 

66 

65 

64 

73 

72 

71 

74 

80 

80 

67 

81 

68 

79 

66 

74 

73 

74 

65 

77 

69 

80 

88 

79 

66 

8  5 

84 

74.7 

MIN 

52 

45 

39 

42 

49 

54 

49 

51 

49 

43 

36 

44 

45 

46 

49 

47 

43 

46 

46 

45 

59 

60 

51 

50 

51 

48 

43 

43 

49 

44 

44 

47.2 

Santa  mdmca  pier 

MAX 

65 

64 

64 

64 

65 

69 

69 

66 

71 

70 

63 

63 

67 

70 

76 

68 

64 

68 

65 

65 

66 

64 

77 

75 

75 

66.1 

MIH 

60 

60 

56 

54 

57 

59 

59 

56 

53 

53 

53 

54 

56 

56 

54 

54 

51 

58 

58 

56 

58 

56 

59 

51 

54 

54 

52 

59 

54 

56 

56 

55.7 

SANTA  PAULA 

MAX 

72 

72 

91 

74 

68 

69 

74 

78 

76 

77 

65 

81 

73 

60 

64 

65 

66 

76 

72 

74 

72 

85 

77 

87 

91 

91 

87 

07 

8  1 

79 , 3 

MIN 

52 

55 

44 

45 

46 

46 

49 

45 

45 

44 

47 

49 

48 

43 

44 

48 

53 

52 

58 

55 

59 

44 

46 

43 

50 

62 

53 

67 

51 

49.8 

SUN  CITY 

MAX 

66 

60 

60 

92 

90 

76 

71 

71 

72 

7! 

80 

87 

95 

97 

97 

95 

94 

93 

92 

64 

81 

78 

72 

83 

85 

85 

91 

94 

91 

86 

92 

85.4 

MIN 

48 

50 

49 

42 

42 

53 

52 

50 

41 

40 

38 

38 

40 

45 

44 

49 

48 

50 

52 

48 

41 

44 

47 

39 

40 

41 

40 

38 

37 

40 

40 

44.  1 

TORRANCE 

MAX 

61 

70 

71 

72 

70 

66 

67 

67 

71 

72 

72 

8  5 

90 

76.6 

MIN 

62 

58 

54 

54 

55 

59 

56 

56 

52 

51 

52 

55 

55 

54 

52 

52 

49 

58 

58 

58 

58 

58 

60 

50 

54 

53 

50 

57 

51 

56 

53 

64.8 

TUJUNSA 

MAX 

76 

73 

74 

89 

60 

66 

68 

66 

71 

75 

76 

61 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

68 

77 

74 

63 

65 

80 

79 

61 

90 

67 

83 

84 

84 

79.6 

MIN 

51 

51 

44 

51 

53 

S3 

52 

50 

45 

50 

45 

47 

54 

57 

55 

56 

57 

61 

60 

56 

46 

46 

S3 

45 

49 

48 

64 

53 

55 

60 

55 

52.4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

78 

76 

75 

76 

78 

73 

68 

71 

70 

73 

79 

78 

61 

88 

89 

80 

61 

92 

94 

91 

77 

72 

67 

73 

60 

78 

79 

96 

91 

85 

91 

80,0 

MIN 

57 

58 

58 

47 

48 

55 

57 

56 

52 

44 

45 

45 

47 

47 

49 

48 

47 

48 

53 

51 

51 

51 

55 

45 

46 

47 

48 

46 

41 

48 

45 

49.5 

TWITCHELL  0AM 

MAX 
MIN 

S*«  R*l*r«nc9  Nolaa  FoUowtng  SuUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

at 
t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 
17 

18 

1, 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

U  C   L  1 

MAX 
MIN 

72 
59 

68 
57 

69 
54 

74 
54 

69 
55 

64 
57 

64 
56 

66 
55 

70 
52 

70 
53 

73 
53 

74 
53 

87 
58 

84 
60 

75 
51 

79 
52 

83 
52 

66 
65 

88 
66 

81 
52 

68 
55 

69 
57 

66 
59 

71 
52 

72 
55 

76 
52 

92 
55 

69 
66 

83 
63 

85 
63 

61 
63 

75.7 
56.6 

UPiiNO  3  N 

MAX 
MIN 

78 

7? 
50 

74 

67 

60 
51 

70 
50 

67 
't9 

64 
Si 

70 
44 

74 
43 

77 
42 

81 
47 

9C 

93 
55 

93 
55 

92 
58 

92 
56 

91 
60 

90 
58 

63 
44 

71 
47 

70 
51 

66 
52 

79 
44 

80 
48 

61 
47 

67 
52 

90 
52 

66 
50 

83 
54 

85 
50 

60.6 
50.3 

VIST4  2  NNE 

MAX 

SPRINGS 

MAX 

MIN 

62 
"lO 

82 
33 

78 
33 

84 
37 

82 
38 

82 
35 

76 
39 

73 
36 

73 
36 

71 
31 

75 
32 

80 
33 

83 
45 

90 
44 

95 
48 

90 
43 

90 
43 

89 

42 

68 
44 

83 
44 

78 
36 

75 
35 

70 
40 

76 
33 

77 
36 

64 

45 

69 

42 

65 

32 

78 
42 

85 
39 

81.4 
38.7 

vaRBA  LINDA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

78 
57 

76 
56 

77 
52 

84 
48 

73 
49 

71 
57 

73 
55 

73 
53 

74 
49 

61 
43 

80 
47 

84 
46 

94 
54 

94 

55 

84 
46 

68 
49 

95 
60 

96 
60 

93 
59 

84 
49 

73 
57 

71 
52 

72 
55 

83 
45 

61 
46 

84 
48 

97 
44 

96 
52 

87 
46 

93 
48 

90 
55 

63.2 
51.1 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

95 
67 

93 
66 

92 
68 

90 
66 

95 
67 

90 
66 

67 
64 

65 
64 

75 
58 

77 
65 

78 
60 

85 
66 

92 
63 

94 
58 

98 
64 

95 
60 

92 
58 

96 
57 

95 
58 

94 
60 

86 
58 

67 
61 

83 
60 

80 
54 

82 
52 

82 
60 

61 
59 

64 
62 

80 
58 

78 
56 

82 
58 

61."l 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

94 

52 

88 

■52 

65 
47 

65 

45 

69 
46 

66 
47 

80 
47 

76 
51 

73 
44 

71 
36 

76 
39 

81 

41 

34 

89 
46 

91 
48 

88 
49 

92 
49 

90 
51 

89 
50 

86 
51 

60 
46 

81 
45 

77 
49 

77 
37 

79 
37 

77 
39 

60 
37 

85 
38 

78 
40 

76 
44 

84 

39 

44!e 

BEAUrtaNT  1  E 

MAX 
MIN 

B3 
48 

79 
46 

80 
46 

87 
46 

85 

50 

76 
50 

66 
50 

66 
47 

69 
48 

75 
40 

79 
42 

84 
45 

87 

5l 

91 
54 

93 
53 

91 
57 

91 
54 

69 
55 

90 
55 

90 
51 

78 
44 

75 
42 

69 
49 

78 
45 

82 
45 

78 
47 

63 
58 

92 
61 

89 
45 

78 
58 

49.4 

BISHOP  MSO  AP 

MAX 
MIN 

S6 
41 

82 
41 

78 
37 

81 
33 

81 
34 

76 
37 

72 
36 

64 
39 

59 
36 

69 
32 

71 
28 

78 
31 

B3 
37 

83 
37 

64 
37 

84 
36 

83 
36 

82 
38 

80 
38 

80 
44 

73 
35 

72 
41 

70 
45 

72 
30 

72 
29 

74 
37 

78 
33 

78 
29 

68 
36 

60 
34 

76 
34 

36.0 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

101 
60 

99 
57 

92 
55 

97 

52 

97 
54 

89 
56 

89 
60 

80 
53 

60 
57 

82 
46 

87 
46 

94 

50 

101 
53 

101 
54 

99 
56 

100 
57 

99 
56 

100 
55 

97 
55 

95 
53 

92 
53 

92 
52 

88 
52 

68 
43 

89 
43 

56 

90 
45 

87 
43 

80 
60 

65 
45 

92.1 
52.6 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
65 

98 
63 

92 
6* 

96 
60 

95 
61 

91 
59 

89 
61 

83 
60 

60 
55 

61 
57 

82 
51 

87 
51 

95 
57 

100 
58 

99 
61 

98 
63 

99 
64 

100 
61 

97 
61 

96 
63 

93 
60 

93 
60 

63 
59 

86 
59 

66 
53 

67 
52 

91 
59 

91 
56 

90 
52 

81 
59 

65 
49 

91.2 
58.5 

BORREOfl  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

101 
60 

98 
52 

98 
57 

93 
59 

95 

60 

96 
56 

91 
57 

86 
50 

76 
55 

79 
51 

81 
53 

84 
54 

89 
59 

94 

64 

100 
67 

100 
67 

100 
69 

103 
69 

100 
69 

99 
66 

94 
56 

91 
57 

90 
64 

83 
52 

67 
59 

68 
57 

88 

60 

93 
57 

92 
56 

90 
53 

61 
53 

91.7 
58.7 

BRAULEV  2  5k 

MAX 
MIN 

101 
65 

98 
63 

95 
65 

93 
52 

96 
54 

94 

60 

94 
55 

85 
54 

62 
62 

61 
54 

60 
46 

84 
48 

89 
51 

94 
53 

98 
55 

99 
57 

100 
59 

101 
58 

100 
62 

99 
63 

98 
56 

90 
64 

69 
59 

89 
57 

67 
49 

89 

51 

89 
50 

92 
47 

93 
46 

90 
58 

82 
45 

92.0 
55.1 

CANTR 

MAX 

MIN 

97 
(•8 

65 

A3 

66 
42 

68 
56 

90 
44 

67 
45 

61 
47 

65 
58 

75 
52 

75 
46 

78 
39 

83 
37 

69 
45 

93 
50 

93 
43 

92 
42 

92 
48 

92 
44 

90 
50 

63 
50 

63 
47 

79 
43 

70 
53 

80 
36 

SO 
36 

60 
36 

85 
37 

65 
36 

79 
44 

76 
34 

B5 
34 

44.7 

0AG6ETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
62 

89 

61 

85 
54 

87 
53 

69 
56 

84 
59 

61 
53 

72 
55 

75 
50 

73 
45 

75 

50 

81 
52 

6f 
52 

91 
55 

92 
55 

88 
60 

91 
60 

69 
63 

90 
64 

86 
61 

61 
55 

64 
54 

70 
53 

75 
46 

79 
48 

79 
51 

61 
49 

84 
51 

78 
50 

75 
46 

63 
49 

82.7 
53.9 

PEATM  VALLEY 

MAX 
MIN 

103 
72 

100 
76 

96 
64 

96 
67 

97 
59 

97 
62 

94 

71 

90 
66 

S2 
55 

82 
60 

84 

52 

88 
53 

95 
57 

96 
59 

96 
61 

98 
59 

98 
60 

97 
60 

95 
60 

96 

72 

95 
70 

93 
70 

91 
71 

85 
61 

65 
53 

91 
55 

92 
60 

91 
53 

87 
59 

86 
67 

85 
51 

92.3 
61.8 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

79 

71 

73 

74 

72 

68 

64 

54 

62 

62 

71 

76 

77 

78 

77 

76 

75 

73 

71 

69 

66 

67 

62 

66 

66 

69 

70 

64 

72 

68 

69.7 

EACLE  FOUNTAIN 

MAX 
MIN 

99 
71 

96 
67 

94 
67 

90 
68 

92 
66 

95 
66 

69 
63 

84 
64 

60 
61 

78 
59 

62 
56 

81 
58 

66 
62 

92 
65 

94 
65 

96 
68 

96 
69 

99 

72 

97 
73 

94 

70 

93 
64 

69 
61 

86 
65 

83 
59 

64 
60 

84 
59 

65 
61 

68 
62 

91 
65 

87 
59 

80 
50 

69*2 
63.7 

CL  CENTRD  2  SSH 

MAX 
MIN 

109 
63 

98 
60 

94 
65 

97 
56 

95 
59 

94 

57 

90 
54 

85 
63 

81 
59 

81 
53 

83 
48 

89 
51 

95 
53 

98 
56 

100 
59 

102 
61 

101 
62 

100 
62 

99 
61 

97 
68 

96 
58 

91 
56 

89 
59 

86 
46 

88 
56 

90 
55 

92 
50 

94 
50 

91 
49 

88 
50 

88 
48 

92  .9 
56.4 

El  mirage  field 

MAX 

MIN 

90 
42 

85 
39 

82 
35 

78 
38 

61 
40 

64 

38 

76 
34 

68 
44 

64 
42 

68 
33 

65 
31 

71 
37 

7! 
40 

82 
41 

62 
41 

86 
42 

85 
44 

86 
46 

84 
44 

65 
45 

79 
35 

78 
36 

72 
34 

64 
33 

66 
31 

73 
34 

73 
32 

75 

32 

80 
38 

73 
38 

70 
32 

ll'.l 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

83 
60 

75 
55 

71 
48 

77 
47 

79 
56 

60 
50 

64 
46 

63 
46 

56 
47 

65 
42 

66 
41 

70 
43 

7; 
49 

60 
54 

83 
58 

86 
59 

84 
57 

83 
59 

61 
66 

63 
57 

72 
52 

69 
51 

63 
51 

54 
42 

68 
42 

71 
47 

72 
47 

75 
52 

82 
50 

72 
49 

68 
50 

50.7 

COLO  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

97 
63 

96 
62 

96 
62 

97 
63 

94 

63 

91 
63 

67 
60 

60 
55 

79 
57 

78 
54 

81 
53 

89 
55 

93 
55 

99 
57 

103 
69 

102 
68 

101 
65 

102 
65 

103 
69 

102 
69 

92 
60 

90 
62 

64 
60 

86 
63 

68 
60 

88 
59 

69 
57 

92 
65 

90 
60 

69 
57 

87 
54 

60.6 

HAIHEE 

MAX 
MIN 

87 
55 

86 
55 

62 
55 

75 

50 

60 
45 

80 
45 

77 
52 

73 
49 

68 
40 

61 
39 

64 
38 

68 
38 

75 
»1 

83 
47 

82 
47 

83 
48 

85 
48 

62 
47 

63 
48 

79 
48 

79 
51 

73 
48 

70 
48 

77 
39 

70 
39 

72 
39 

72 
44 

72 
44 

75 
47 

70 
41 

73 
44 

76. 0 
45.8 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

99 
61 

94 
53 

93 
57 

88 
56 

92 
54 

93 
56 

67 
54 

61 
57 

78 
57 

76 
46 

80 
47 

65 
59 

91 
52 

95 
53 

96 
55 

96 
57 

97 
64 

96 
66 

95 
56 

90 
52 

89 
51 

67 
52 

84 
65 

63 
50 

64 
48 

83 
56 

66 
56 

90 
54 

65 

61 

79 
49 

55.2 

ImPE«Ul 

MAX 
MIN 

98 
70 

96 
62 

91 
65 

95 

61 

94 

61 

89 
61 

65 
61 

80 
63 

81 
60 

80 
56 

64 
53 

89 
55 

94 
59 

98 
61 

98 
61 

98 
62 

99 
66 

99 
65 

98 
66 

97 
66 

92 
61 

69 
57 

69 
63 

86 
59 

68 
56 

89 
56 

91 
56 

92 
55 

90 
50 

81 
52 

67 
53 

90.9 
59.9 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

99 
69 

96 
59 

91 
60 

94 
57 

94 
57 

87 
56 

64 
60 

80 
62 

80 
58 

79 
54 

62 
49 

87 
52 

92 
55 

95 
56 

97 
59 

99 
62 

96 
61 

99 
64 

97 
63 

97 
66 

90 
62 

69 
57 

86 
61 

66 
54 

87 
51 

86 
55 

90 
52 

90 
51 

69 
51 

81 
50 

86 
49 

57.2 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

B5 
47 

83 
46 

S3 
46 

78 
47 

82 
41 

60 
43 

77 
42 

72 
43 

73 
36 

65 
36 

69 
36 

69 
37 

76 
40 

81 
45 

82 
45 

84 
45 

84 

45 

83 
45 

62 
45 

80 
45 

76 
40 

70 
35 

72 
36 

75 
39 

76 
37 

74 
43 

75 
43 

81 
42 

41.8 

INOIU  U  S  DATE  GARnEN 

MAX 

MIN 

101 
73 

99 
63 

97 
67 

96 
68 

100 
60 

96 
64 

66 
60 

87 
63 

62 
61 

62 
51 

83 
52 

87 
51 

93 
58 

99 
57 

100 
58 

102 
64 

102 
66 

103 
67 

103 
67 

99 
63 

95 
66 

91 
56 

90 
65 

67 
58 

91 
50 

91 
58 

90 
63 

93 
52 

95 
52 

94 
47 

86 
47 

93.5 
59.6 

INVOKERN 

MAX 

MIN 

92 

85 

85 
52 

87 
60 

86 
41 

83 
40 

60 
46 

71 
55 

72 

75 
49 

76 
39 

81 
43 

66 
47 

90 
48 

92 
47 

92 
49 

90 
43 

88 
40 

88 
46 

85 
60 

62 
57 

80 
37 

74 
36 

75 
39 

79 
38 

60 
43 

83 
45 

85 
36 

81 
40 

77 
39 

83 
40 

62.7 
44.9 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

102 
67 

98 
65 

95 
66 

92 
67 

94 
62 

97 
65 

90 
60 

86 
60 

62 
62 

77 
61 

76 
53 

81 
53 

65 
56 

93 
56 

98 
64 

96 
65 

97 
64 

98 
63 

96 
65 

96 
66 

93 
62 

91 
62 

91 
61 

83 
62 

85 

55 

67 

53 

85 
54 

69 
63 

90 
54 

85 
61 

79 
53 

90.0 
60.6 

LAKE  ARROhhEAD 

MAX 

MIN 

76 
53 

67 
46 

69 
36 

68 
42 

76 
42 

72 
42 

56 

36 

49 

39 

53 
35 

55 
37 

61 
31 

67 
37 

73 
46 

76 
44 

76 
46 

76 
46 

75 
43 

72 
46 

70 
44 

67 
46 

38 
43 

56 

42 

50 
42 

60 
36 

65 
34 

63 
37 

65 
35 

70 
39 

62 
32 

61 
42 

67 
42 

65.6 
40.7 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

97 

99 

97 

100 

97 

100 

100 

65 

84 

86 

87 

89 

89 

66 

100 

98 

102 

102 

99 

06 

89 

an 

89 

91 

90 

90 

96 

94 

95 

91 

64 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

MIN 

81 
62 

80 
60 

77 
53 

61 
64 

79 
56 

70 
53 

65 
49 

59 
49 

62 
45 

68 
45 

73 
45 

61 
53 

84 
61 

65 

63 

84 
64 

84 

63 

64 
64 

82 
63 

78 
61 

75 
54 

74 
54 

69 
47 

75 
50 

74 
52 

77 
51 

80 
53 

80 
58 

72 
55 

68 
48 

76 
55 

75.9 
55.0 

mojave 

MAX 

MIN 

92 
58 

85 
56 

78 
4* 

60 
50 

62 
47 

86 
48 

87 
46 

74 
48 

61 
49 

67 
37 

66 
42 

72 
43 

77 
44 

83 
48 

65 
49 

86 
50 

65 
49 

68 

52 

85 
55 

67 
55 

79 
52 

78 
51 

73 
51 

71 
39 

71 
41 

76 
42 

76 
41 

78 
39 

83 
44 

75 
39 

71 
42 

76.7 
46.9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

MIN 

83 

51 

81 
51 

73 
38 

74 
43 

75 
43 

7* 

41 

71 
39 

66 
35 

67 
35 

54 
34 

60 
31 

61 
32 

71 
39 

71 
46 

60 
46 

63 
46 

60 
47 

82 
48 

77 
47 

78 
49 

70 
51 

72 
48 

71 
43 

58 

37 

62 
36 

70 
37 

65 
43 

67 
43 

75 
40 

63 
34 

64 
39 

70.9 
41.8 

MT  SAN  JACINTO  K  S  PK 

MAX 
MIN 

67 
30 

60 
27 

63 
36 

54 

37 

23 

59 

65 
34 

70 
39 

67 
34 

64 

34 

61 
35 

61 
32 

60 
38 

60 
30 

62 
29 

65 
SO 

61 
30 

S«*  nWarcDC*  Nolai  ToUowtBg  SuUod  Indtx 
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DAILY  TEMPERATURES 


 OCTOBER 


Station 

2  1 

3 

4 

5  1  6 

,  1 

'  1 

8  1 

9 

10 

11  J 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.9  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEEDLES  F&A  AIRPORT 

MAX 

96 

94 

91 

92 

95 

91 

66 

63 

76 

75 

80 

85 

92 

97 

96 

94 

96 

96 

95 

94 

91 

91 

84 

83 

83 

84 

86 

69 

82 

75 

83 

86.3 

MIN 

69 

68 

67 

71 

59 

65 

61 

65 

57 

50 

52 

53 

64 

59 

60 

63 

62 

61 

61 

64 

65 

61 

63 

61 

54 

51 

64 

57 

54 

56 

51 

60.3 

PALHDALE 

MAX 

87 

79 

82 

64 

85 

79 

69 

65 

69 

69 

75 

79 

87 

87 

89 

89 

69 

89 

87 

64 

75 

74 

65 

74 

77 

7"' 

82 

84 

81 

81 

85 

79.9 

MIN 

57 

49 

39 

47 

44 

43 

47 

49 

4  1 

36 

37 

42 

43 

50 

46 

49 

48 

49 

55 

52 

53 

43 

57 

38 

38 

35 

37 

42 

39 

42 

4  1 

44.8 

palmdale  faa  airport 

MAX 

87 

82 

81 

84 

66 

73 

72 

67 

69 

70 

74 

79 

85 

86 

89 

86 

90 

69 

88 

81 

78 

74 

60 

74 

77 

76 

80 

80 

77 

74 

64 

79.1 

MIN 

53 

48 

37 

38 

43 

50 

46 

49 

38 

33 

34 

38 

41 

43 

43 

45 

46 

50 

51 

54 

50 

4  1 

39 

34 

33 

36 

33 

33 

37 

35 

36 

4  1.6 

PALM  SPRINGS 

MAX 

97 

93 

94 

100 

97 

92 

86 

81 

82 

84 

87 

93 

99 

100 

102 

102 

103 

102 

98 

94 

91 

89 

86 

93 

90 

90 

95 

95 

93 

88 

66 

93.0 

MIN 

60 

56 

56 

58 

58 

55 

51 

57 

55 

52 

50 

56 

56 

58 

58 

6  1 

63 

62 

64 

61 

55 

5  5 

54 

55 

56 

54 

66 

65 

56 

59 

50 

57.3 

Parker  reservoir 

MAX 

101 

96 

94 

93 

96 

98 

92 

89 

82 

77 

75 

82 

86 

94 

100 

99 

99 

98 

98 

98 

93 

92 

93 

85 

85 

86 

83 

66 

90 

84 

77 

90.4 

MIN 

73 

66 

66 

68 

68 

69 

67 

62 

56 

58 

55 

56 

59 

63 

64 

67 

66 

67 

65 

66 

67 

65 

61 

61 

58 

57 

57 

58 

5  5 

59 

55 

62.! 

ranosburc 

MAX 

85 

80 

78 

83 

83 

80 

75 

63 

66 

67 

71 

77 

80 

86 

87 

65 

62 

84 

83 

78 

71 

73 

68 

71 

74 

72 

77 

80 

70 

72 

77 

76.7 

MIN 

64 

59 

50 

53 

52 

45 

47 

52 

44 

45 

49 

57 

59 

61 

61 

58 

60 

56 

56 

50 

48 

53 

43 

45 

47 

54 

56 

62 

45 

52 

52.8 

THERMAL  PAA  AP 

MAX 

95 

94 

94 

98 

97 

88 

85 

62 

82 

82 

85 

90 

97 

99 

99 

98 

100 

101 

98 

95 

89 

87 

86 

90 

67 

89 

94 

91 

94 

65 

84 

91.5 

MIN 

61 

56 

64 

58 

54 

61 

59 

62 

57 

53 

51 

49 

53 

53 

54 

56 

52 

65 

63 

56 

61 

52 

59 

56 

48 

51 

56 

46 

50 

48 

44 

55.2 

TRONA 

MAX 

90 

90 

89 

67 

90 

86 

83 

75 

72 

73 

75 

84 

9o 

94 

95 

95 

95 

93 

9o 

86 

84 

62 

81 

79 

80 

82 

84 

84 

82 

61 

84 

85.0 

MIN 

SB 

53 

50 

49 

49 

55 

47 

52 

47 

48 

42 

45 

45 

45 

48 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

51 

62 

50 

41 

44 

43 

4  1 

42 

42 

41 

46.6 

TWENTVNINE  PALMS 

MAX 

96 

93 

89 

88 

91 

89 

85 

85 

75 

72 

76 

82 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

85 

68 

85 

79 

62 

82 

83 

66 

86 

75 

85 

86.3 

MIN 

57 

53 

51 

59 

53 

54 

49 

54 

51 

52 

42 

47 

53 

51 

53 

51 

55 

57 

57 

55 

48 

50 

54 

55 

44 

48 

5  1 

47 

50 

47 

45 

51.4 

VALVERMO  FIRE  ST4  79 

MAX 

67 

83 

78 

61 

81 

78 

74 

69 

66 

68 

72 

78 

65 

79 

88 

86 

65 

67 

85 

61 

78 

76 

69 

71 

75 

77 

82 

75 

74 

78.2 

<(2 

38 

32 

42 

4  1 

40 

38 

32 

32 

34 

33 

36 

40 

44 

42 

44 

47 

46 

45 

52 

34 

34 

44 

32 

33 

34 

37 

34 

34 

38.5 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

92 

33 

61 

81 

33 

65 

72 

72 

66 

69 

68 

74 

80 

67 

91 

89 

90 

89 

87 

86 

77 

77 

78 

76 

75 

76 

77 

81 

63 

77 

74 

79.9 

MIN 

54 

49 

41 

42 

45 

45 

43 

48 

43 

34 

37 

39 

43 

44 

47 

48 

46 

49 

48 

55 

46 

47 

38 

35 

36 

37 

37 

37 

38 

38 

39 

42.9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

61 

55 

50 

49 

52 

52 

48 

46 

34 

29 

42 

44 

53 

55 

59 

58 

55 

54 

53 

54 

51 

52 

45 

41 

51 

48 

49 

55 

56 

47 

52 

50.0 

MIN 

29 

25 

17 

16 

22 

24 

27 

22 

12 

8 

14 

18 

25 

29 

26 

23 

24 

22 

23 

32 

22 

32 

31 

17 

25 

14 

18 

25 

24 

27 

26 

22.5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

59 

50 

69 

51 

51 

45 

50 

44 

30 

27 

35 

39 

48 

49 

51 

49 

48 

47 

45 

46 

46 

45 

35 

40 

43 

38 

45 

48 

46 

40 

43 

45.2 

MIN 

28 

24 

21 

29 

22 

28 

24 

17 

8 

7 

17 

23 

29 

34 

34 

27 

27 

28 

27 

29 

33 

30 

24 

20 

24 

21 

24 

29 

12 

26 

22 

24.1 

HICDROSE  RANGER  STA 

MAX 

62 

82 

80 

79 

80 

79 

80 

79 

75 

70 

70 

75 

75 

82 

83 

82 

80 

77 

76 

75 

72 

70 

70 

69 

69 

70 

75 

73 

69 

69 

69 

75.4 

MIN 

50 

52 

4! 

43 

43 

41 

43 

41 

40 

40 

50 

47 

57 

60 

60 

64 

55 

50 

46 

60 

40 

40 

36 

36 

37 

39 

47 

42 

44 

44 

43 

46.4 

Day  oi  Month 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine  ' 

« 

v> 
c 

rant 
lion 

c 

Average 

lA 

fion  of 
it  mile 

of 

it  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
PACIFIC 

.50-.99 

»• 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sun 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resul 

Direci 

Resull 
Spee( 

Fastei 
mile 

Direci 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Troce 

q 
q 

o 

1.00-1 

2.00 
and  0 

0 
0 

1- 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

35 

2.1 

6.9 

23  +  + 

33 

06 

64 

45 

34 

54 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1.9 

BISHOP  WSn  AP 

20 

13 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.2 

BLUE  CAf^YDN  WSO  AP 

17 

3.3 

6.3 

38  +  + 

19 

22 

42 

- 

1 

I 

3 

1 

1 

1 

8 

4.7 

EUREKA  WSD  CI 

35 

SE 

22 

- 

- 

- 

1 

I 

6 

2 

1 

0 

11 

49 

6.7 

FRESNO  WSO  AP 

O.A 

4.9 

23 

S 

22 

90 

59 

42 

79 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

6 

89 

2.3 

LONG  BEACH  WSO  AP 

26 

2.1 

5.6 

17  +  + 

27 

18  + 

77 

52 

47 

74 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

3.6 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

24 

3.3 

6.3 

25  % 

W 

10 

84 

57 

64 

81 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

3.8 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

m 

13 

SW 

11  + 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

79 

2.5 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

m 

73 

56 

45 

66 

1 

5 

2 

0 

1 

1 

10 

OAKLAND  WSO  AP 

25 

2.4 

7.9 

31++ 

17 

22 

88 

76 

70 

85 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

3.6 

RED  BLUFF  WSO  AP 

3<» 

1.0 

8.8 

42 

S 

22 

75 

54 

40 

67 

0 

5 

1 

0 

2 

0 

8 

81 

5.0 

SACRAMENTO  WSD  AP 

22 

1.5 

5.3 

28 

w 

22 

79 

59 

39 

69 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

6 

79 

3.4 

SANDBERG  WSO 

37++ 

33 

28 

45 

35 

34 

46 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2.1 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

30 

4.3 

7.0 

18 

NW 

28+ 

67 

55 

57 

69 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

73 

3.7 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

Z7 

4. 1 

fi  A 

0(0 

31  +  + 

17 

83 

70 

59 

78 

5 

1 

2 

1 

0 

0 

9 

3.5 

S  F  FEDERAL  8LDG  CI 

0 

4 

1 

2 

0 

0 

7 

71 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

«i 

52 

62 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

2.9 

STOCKTON  WSO  AP 

28 

1.7 

6.9 

22  +  + 

34 

29 

61 

41 

67 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

5 

3.6 

X  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFOKNIA 
OCTOBER  1973 


JS 

0) 

Day  of  month 

9tAf ion 

■& 
Q 

(CM) 

Tim 

1 

2 

3 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRAWLEY  2  SU 

10 

HAX 

HU 

B2 
72 

82 
73 

82 
72 

79 
69 

78 

6S 

78 
70 

76 

6^ 

75 
6S 

76 
6E 

75 
6E 

74 
66 

7! 

77 
6C 

77 
6E 

78 
6S 

79 

7C 

79 

7C 

79 
71 

79 

71 

78 

7] 

76 

6^ 

75 

bt 

73 
6{ 

72 
66 

71 
64 

71 
b* 

70 
61 

70 
bi 

72 
6i 

70 
65 

70 
63 

75t6 
67.6 

NAX 
HU 

- 

- 

- 

78 
65 

7J 
68 

7£ 
69 

7J 
66 

7! 
69 

75 
68 

74 

67 

75 
64 

6! 

76 
66 

6! 

7^ 
66 

7? 
68 

66 
68 

6] 
73 

6C 
71 

7f 
70 

7' 
66 

7! 
68 

74 
66 

74 
67 

74 
64 

72 
64 

72 
64 

7  ] 
62 

7; 
62 

70 
64 

6E 

60 

75.6 
66.5 

50 

9Ah' 

77 

77 

77 

75 

7* 

7* 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

73.5 

lOO 

9AI' 

79 

79 

78 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

75.8 

DAVIS  2  HSW  EXP  FARM 

(  IN) 

MAX 

86 
69 

81 
66 

76 
66 

BO 
6» 

61 
65 

82 
67 

74 
64 

68 
58 

69 
61 

74 
58 

73 
58 

75 
60 

76 
62 

78 
64 

80 
65 

80 
64 

60 
64 

79 
64 

76 
66 

76 
66 

76 
66 

-  74 
64 

66 
58 

67 
54 

69 
56 

66 
55 

69 
56 

71 
57 

71 
60 

70 
60 

72 
59 

75.0 
61.9 

FRESNO  WSO 

2 

MAX 
MIS 

loo 

66 

97 
61 

97 
58 

loo 

60 

IOC 
61 

94 
63 

70 
62 

71 
55 

75 

50 

66 
51 

88 
54 

91 
55 

9i 

57 

99 
60 

97 
62 

97 
61 

loo 

63 

100 
62 

96 
64 

96 
64 

90 
63 

93 
62 

79 
56 

64 
50 

83 
52 

85 
54 

86 
94 

69 
54 

84 
55 

97 
54 

97 
53 

90.0 
57.9 

<i 

MAX 
MIS 

91 
76 

B8 
73 

97 
70 

88 
70 

89 
71 

85 
73 

76 
70 

72 
64 

73 
59 

76 
60 

79 
63 

82 
64 

34 
66 

67 
68 

67 
70 

66 
70 

90 
71 

89 
70 

88 
72 

68 
73 

94 
72 

77 
70 

74 
64 

76 

60 

76 
61 

77 
62 

79 
62 

79 
63 

77 
63 

76 
63 

76 
63 

62.1 
67.0 

a 

MAX 

HU 

8<i 
78 

62 
75 

BO 
73 

Bl 
73 

81 
73 

79 
73 

77 
73 

73 
66 

66 
62 

71 
63 

72 
64 

74 
65 

76 
67 

79 
69 

79 
71 

79 
71 

61 
72 

61 
72 

81 
73 

61 
73 

78 
73 

73 
71 

73 
66 

70 
63 

70 
63 

70 
64 

72 
63 

72 
64 

71 
64 

71 
64 

71 
64 

75.7 
66.5 

20 

Bas 

80 

79 

79 

76 

77 

77 

76 

74 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

72.9 

«0 

SAC 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

73.6 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  c^lifo.nu 


Station 

01  Month 

*3  61 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

.... 
21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 

•      •  • 

NORTH  CO&ST 

ORilNACE  01 

SUTLER  V4LLEV  RANCH 

EVAP 

.06 

.09 

.06 

.06 

.07 

.05 

.00 

.04 

.00 

.05 

.05 

.05 

.09 

.06 

.06 

.06 

.06 

.09 

.05 

.02 

.02 

.01 

.00 

.00 

.00 

.01 

•  02 

•  04 

.06 

.03 

.03 

1.23 

WIND 

12 

10 

11 

12 

10 

9 

5 

0 

4 

7 

5 

4 

3 

4 

7 

6 

9 

9 

11 

17 

9 

40 

5 

0 

2 

3 

7 

5 

230 

MAX 

61 

67 

64 

64 

64 

64 

55 

55 

66 

64 

64 

65 

68 

69 

67 

65 

56 

65 

63 

62 

52 

so 

96 

58 

62 

63 

99 

59 

62. 1 

MIN 

93 

42 

41.  42 

45 

49 

46 

46 

4E 

46 

46 

47 

50 

50 

46 

46 

47 

49 

51 

52 

52 

46 

44 

48 

45 

43 

46.5 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.1« 

•11 

.18 

.21I  .29 

.19 

.06 

.10 

.03 

.17 

.15 

.12 

.15 

.20 

.22 

.14 

.14 

.  19 

.13 

.10 

.15 

.14 

.24 

.10 

.10 

.20 

.13 

.23 

.30 

.31 

.21 

5.20 

WIND  75 

40     34  28 

61 

139 

74 

19 

33 

36 

24 

22 

29 

26 

35 

10 

34 

39 

36 

57 

88 

ISO 

43 

37 

102 

42 

16 

1 5 

1493 

MAX 

7S  71 

74  75 

72 

77 

63 

78 

59 

79 

74 

74 

7! 

80 

80 

74 

80 

81 

71 

72 

74 

73 

64 

67 

68 

71 

72 

74 

75 

76 

75 

73.5 

MIN 

«8 

46 

4^  46 

49 

48 

56 

49 

49 

48 

48 

49 

50 

52 

S3 

48 

49 

49 

50 

53 

57 

56 

50 

44 

45 

54 

55 

49 

49.6 

MARH  SPRINGS  DAM 

EVAP 

.17 

.18 

.16 

.26 

* 

• 

• 

.38 

.  16 

.17 

.  13 

• 

• 

.60 

.11 

.17 

.17 

•  09 

MIND 

36 

63 

56 

44 

54 

• 

! 

160 

41 

73 

24 

* 

• 

114 

42 

53 

35 

• 

• 

• 

• 

242 

60 

'73 

*76 

• 

• 

173 

•11 

56 

1563 

MAX 

Q4 

75 

7; 

7'; 

77 

74 

76 

76 

7S 

76 

75 

76 

77 

74 

MIN 

52 

46 

4' 

4E 

46 

- 

- 

- 

48 

47 

48 

50 

52 

51 

52 

54 

- 

I 

I 

I 

49 

45 

49 

49 

45 

47 

48 

WILLOW  CREEK   1  NW 

EVAP 

.09 

.15 

.07 

.04 

.08 

.05 

• 

.07 

• 

.09 

.03 

.  10 

.02 

.04 

.06 

.13 

.03 

.07 

.03 

* 

.04 

.02 

00 

•  00 

* 

.03 

* 

* 

.  00 

.00 

WIND 

7 

7 

3 

3 

1 

1 

0 

1 

2 

2 

I 

I 

0 

1 

1 

0 

Q 

0 

1 

0 

7 

*  4 

^  *56 

MAX 

7< 

72 

69 

69 

69 

68 

5( 

67 

57 

6S 

6G 

6G 

66 

6C 

72 

71 

67 

70 

70 

62 

68 

62 

56 

57 

98 

63 

62 

60 

65.2 

MIN 

53 

46 

4C 

46 

4* 

46 

50 

46 

46 

91 

51 

48 

48 

51 

55 

49 

49 

51 

52 

54 

55 

S3 

48 

46 

46 

46 

I 

47 

42 

45 

46.9 

•      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

.25 

.13 

2j 

.22 

.  15 

'5* 

.09 

.  14 

.19 

.11 

.12 

.  14 

.24 

.19 

.  16 

.15 

.19 

.05 

.11 

.12 

.26 

.07 

.11 

.08 

.06 

.12 

.  15 

.13 

.10 

4.35 

WIND 

♦  7 

42 

's! 

"36 

35 

42 

'3J 

26 

46 

27 

2t 

34 

34 

36 

29 

33 

37 

35 

35 

30 

37 

90 

32 

29 

30 

33 

30 

34 

31 

29 

KAX 

T( 

72 

74 

7J 

76 

76 

65 

54 

60 

71 

67 

71 

76 

77 

78 

79 

78 

77 

77 

71 

74 

67 

'I 

*? 

66 

67 

69 

71 

71 

71 

69 

7l!o 

HIN 

4! 

4! 

46 

49 

4S 

" 

44 

42 

42 

45 

49 

S3 

53 

55 

55 

55 

62 

56 

55 

46 

42 

43 

44 

47 

47 

44 

44 

45 

46.7 

BRINNIN  ISLAND 

EVAP 

.16 

.16 

.18 

.21 

.16 

.02 

.02 

.19 

: 

.20 

.10 

.10 

.15 

.19 

• 

* 

.37 

.14 

.10 

.05 

.16 

.09 

.11 

.12 

.13 

•°A 

.23 

.25 

.04 

3.98 

WIND 

230 

40 

'« 

'4c 

30 

105 

105 

60 

40 

40 

* 

45 

10 

10 

45 

100 

• 

« 

140 

60 

40 

10 

139 

75 

70 

70 

20 

65 

55 

120 

1' 

1835 

DAVIS  2  WSW  EXP  PARK 

EVAP 

.27 

.21 

.23 

.28 

.20 

.33 

.07 

.29 

.  18 

.14 

.14 

.  16 

.17 

19 

18 

.  15 

.17 

.23 

.15 

.06 

.27 

.08 

.13 

.  14 

.13 

.11 

.28 

.  58 

.16 

5.85 

WIND 

1*6 

137 

105 

80 

31 

137 

I9C 

il9 

83 

173 

54 

3C 

24 

29 

30 

'33 

42 

27 

37 

1 10 

90 

133 

244 

65 

63 

63 

40 

1 3 

268 

330 

3007 

MAX 

8C 

75 

76 

78 

77 

67 

63 

65 

72 

70 

74 

78 

90 

83 

82 

80 

82 

79 

76 

76 

69 

65 

69 

72 

66 

70 

73 

74 

67 

73 

73.7 

MIN 

49 

46 

45 

5( 

51 

54 

48 

53 

45 

47 

49 

54 

55 

56 

52 

52 

49 

54 

53 

56 

54 

46 

46 

48 

46 

48 

49 

46 

47 

49 

49.9 

POLSOH  DAM 

EVAP 

.  \t 

•  2! 

■  12 

•  IS 

.23 

.  19 

00 

.08 

.20 

.  12 

.18 

.10 

.20 

.15 

22 

15 

.15 

.15 

.11 

.  14 

.10 

.05 

.  10 

.09 

.05 

.09 

.12 

.15 

.11 

.09 

4.15 

W  INC 

61 

42 

36 

26 

25 

'64 

'54 

50 

94 

49 

53 

33 

28 

30 

29 

'21 

26 

22 

34 

13 

57 

140 

52 

19 

20 

33 

9 

45 

27 

4  I 

1245 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.16 

.18 

.15 

.17 

.21 

.14 

.05 

.03 

.04 

.15 

.15 

.08 

.11 

.08 

.16 

.09 

.13 

.10 

.11 

.14 

.08 

.05 

.17 

.12 

.11 

.05 

.11 

.13 

.13 

.19 

.23 

3.76 

WIND 

53 

67 

35 

13 

30 

23 

18 

12 

36 

2 

3 

9 

14 

12 

32 

8 

16 

22 

34 

11 

17 

36 

114 

34 

6 

8 

23 

34 

35 

72 

662 

MAX 

79 

76 

75 

77 

79 

78 

69 

66 

77 

75 

75 

77 

78 

79 

79 

76 

76 

75 

75 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

71 

74.4 

MIN 

53 

50 

49 

52 

51 

S3 

55 

91 

51 

50 

51 

S3 

59 

56 

57 

56 

55 

53 

94 

59 

56 

52 

49 

48 

50 

49 

50 

49 

46 

49 

52.0 

LAKE  SPAULDINC 

.12 

.08 

.14 

.00 

.05 

" 

" 

~ 

* 

" 

- 

• 

_ 

_ 

■ 

" 

" 

" 

" 

~ 

~ 

" 

~ 

" 

" 

" 

* 

- 

WINt 

25 

22 

*  3fi 

'21 

*13 

23 

15 

MAX 

63 

51 

51 

53 

53 

52 

50 

46 

MIN 

33 

29 

31 

30 

30 

32 

35 

30 

HARKlEV  COVE 

.22 

.18 

.17 

.24 

.21 

.06 

.09 

.04 

.21 

.16 

.  13 

.14 

.  14 

.  14 

.15 

.15 

.15 

.15 

.14 

.08 

.09 

.  10 

.09 

.06 

.10 

.  10 

.10 

.16 

.23 

.  16 

4.35 

WINC 

26 

47 

71 

33 

24 

30 

25 

15 

5 

9 

10 

4 

2 

17 

24 

32 

3S 

47 

93 

40 

19 

23 

14 

24 

44 

50 

22 

932 

7! 

70 

6e 

71 

71 

96 

70 

66 

68 

71 

71 

72 

73 

72 

70 

69 

65 

65 

59 

61 

64 

66 

65 

64 

65 

63 

69 

67.4 

MIN 

47 

43 

41 

43 

48 

45 

45 

40 

41 

42 

46 

47 

48 

46 

47 

47 

47 

48 

54 

51 

46 

40 

41 

42 

41 

42 

42 

44 

46 

44.7 

PLACERVULE  IPC 

EVAP 

.27 

.10 

.21 

• 

* 

* 

.20 

.08 

.09 

.05 

• 

* 

.34 

.13 

.05 

•  33 

.26 

•  03 

.07 

.05 

* 

* 

.26 

.14 

.07 

3.43B 

WIND 

29 

14 

'Is 

'l9 

41 

* 

• 

* 

119 

83 

14 

20 

* 

• 

61 

40 

25 

29 

35 

« 

• 

• 

167 

50 

12 

34 

* 

« 

73 

70 

6 

1026 

•      «  « 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

Fleming  fish  and  came 

EVAP 

.21 

.21 

.14 

.14 

.15 

.17 

.06 

.06 

« 

.16 

.12 

.10 

.12 

.15 

.09 

.14 

.14 

•  15 

.15 

.09 

.13 

.11 

.07 

.03 

.06 

.08 

•  04 

•  11 

.06 

.07 

3.42B 

WIND 

23 

J  7 

1 1 

19 

37 

16 

25 

* 

30 

29 

9 

6 

18 

8 

10 

14 

11 

14 

34 

47 

31 

73 

7 

17 

10 

7 

36 

12 

7 

636B 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.16 

.06 

•  1 2 

.13 

.08 

.  17 

WIND 

8 

22 

7 

14 

3 

12 

6 

6 

18 

5 

8 

5 

3 

* 

5 

•     •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINGAHE 

EVAP 

.20 

.15 

.16 

.14 

.20 

.  12 

.17 

.08 

.  14 

.14 

.13 

.12 

•  15 

.07 

.20 

.10 

.13 

.09 

.26 

.11 

.06 

.14 

.19 

.19 

.21 

.13 

.13 

.12 

.19 

.23 

.10 

4.49 

WIND 

56 

95 

38 

46 

48 

67 

83 

62 

39 

39 

35 

36 

31 

62 

S3 

127 

83 

53 

65 

156 

72 

97 

40 

40 

48 

49 

49 

46 

1654 

MAX 

78 

73 

76 

77 

75 

76 

84 

76 

75 

70 

75 

74 

72 

78 

78 

72 

76 

74 

75 

75 

73 

69 

71 

69 

70 

69 

72 

73 

74 

75 

75 

74.2 

MIN 

56 

49 

48 

49 

49 

49 

50 

49 

55 

48 

48 

47 

53 

55 

92 

49 

54 

52 

53 

59 

53 

49 

52 

47 

47 

46 

47 

51 

49 

49 

51 

50.5 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.17 

.19 

.16 

.19 

.27 

.22 

• 

* 

.19 

.14 

.16 

.15 

.18 

.19 

.19 

.17 

.17 

•  21 

.16 

.20 

.13 

.10 

.00 

.11 

.13 

.10 

.12 

.13 

.16 

.16 

.13 

4.60 

NEWARK 

EVAP 

.22 

.17 

.  17 

.  23 

.16 

« 

* 

.35 

.01 

.15 

.16 

.14 

• 

.49 

.09 

.13 

.17 

.11 

• 

• 

.95 

.31 

.17 

.  12 

.  12 

« 

* 

.47 

.28 

.25 

5.04 

WIND 

83 

103 

71 

74 

76 

• 

• 

350 

75 

97 

73 

65 

* 

* 

195 

65 

46 

90 

67 

• 

• 

376 

* 

310 

98 

107 

* 

• 

212 

134 

82 

2849 

•        •  • 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIPCH   PUMPING   PL  3 

EVAP 

.25 

.18 

.16 

.20 

.16 

.19 

.19 

.00 

.02 

.17 

.11 

•  10 

.18 

.11 

.14 

.12 

.12 

.10 

.12 

.14 

.07 

.05 

.11 

•  14 

.04 

.10 

.11 

.19 

.14 

.18 

•  14 

4.01 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.17 

.11 

.12 

.13 

*  16 

.19 

.03 

.13 

.06 

.10 

.10 

.10 

.10 

.11 

•'I 

.11 

.09 

.09 

.09 

.08 

.05 

.07 

•  10 

•  06 

.09 

.09 

.05 

3.096 

WINd 

11 

12 

11 

13 

19 

10 

9 

^' 

9 

7 

7 

5 

5 

10 

7 

13 

41 

12 

7 

9 

8 

6 

12 

7 

7 

340 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.23 

.25 

.23 

.17 

.19 

.22 

.16 

.15 

.06 

.15 

14 

.16 

.16 

.14 

.  1 8 

.14 

.21 

.  16 

.  16 

.12 

.15 

.  07 

.06 

.08 

.  10 

.  1 1 

.07 

.10 

4.50 

WIND 

26 

37 

33 

31 

25 

28 

33 

51 

35 

35 

33 

23 

"28 

24 

19 

28 

29 

28 

21 

37 

41 

63 

118 

55 

18 

14 

27 

28 

21 

20 

30 

1039 

MAX 

81 

82 

74 

75 

78 

80 

75 

60 

67 

71 

74 

75 

77 

80 

82 

82 

81 

80 

79 

76 

69 

69 

69 

70 

72 

73 

75 

70 

72 

75.2 

MIN 

59 

53 

50 

49 

5J 

56 

96 

55 

49 

5 1 

55 

57 

59 

59 

59 

57 

56 

56 

57 

57 

54 

47 

46 

50 

53 

S3 

52 

52 

52 

53.7 

METCM  hETChy 

EVAP 

.iJ 

.18 

.18 

.19 

J 

.17 

.12 

• 

.01 

.16 

.19 

.09 

.07 

.11 

• 

• 

.39 

.16 

.13 

.06 

.08 

* 

.08 

.08 

.04 

.04 

.05 

.07 

.07 

.07 

.12 

3.  16 

kettlEman  city 

EVAP 

.30 

.34 

.30 

.30 

.24 

-J 

.28 

_ 

.  _ 

_ 

.25 

.15 

.20 

.24 

.18 

.25 

.  15 

.44 

.34 

.25 

.15 

.26 

.15 

.13 

.  15 

.13 

• 

.18 

.15 

6.62B 

WIND 

37 

33 

36 

26 

29 

*2j 

66 

64 

'49 

*2l 

*  17 

1 9 

29 

19 

18 

24 

97 

64 

100 

142 

S6 

37 

25 

26 

16 

* 

84 

16 

1240 

MAX 

85 

84, 

78 

81 

82 

76 

60 

74 

76 

76 

78 

81 

63 

64 

83 

83 

81 

81 

80 

76 

70 

72 

71 

71 

71 

75 

76 

73 

77.2 

MIN 

57 

53 

51 

11 

51 

53 

53 

53 

51 

50 

51 

52 

54 

62 

63 

57 

55 

55 

55 

54 

S6 

55 

47 

46 

49 

" 

51 

47 

«l 

S2.9 

KNIGHTS  FERRY  ;  SE 

EVAP 

.30 

.17 
6 

.19 

.23 

.12 

.04 

.05 

.14 

.12 

.14 

.13 

.14 

.15 

.16 

.24 

.16 

4 

.24 

.16 

* 

.09 

.11 

.09 

.09 

.08 

.06 

.12 

.08 

.07' 

3.948 

WIND 

• 

26 

14 

7 

5 

25 

« 

25 

29 

10 

7 

6 

7 

5 

15 

6 

3 

13 

9 

24 

• 

74 

14 

6 

2 

3 

2 

9 

3 

2 

361 

IITTlE  PaNOCHE  OET  DAH 

EVAP 

.3a 

.37 

.29 

.36 

.32 

.34 

.23 

.00 

.01 

.15 

.22 

.21 

.23 

.23 

.20 

.25 

.24 

.26 

.21 

.27 

.26 

.27 

.21 

.17 

.17 

.14 

•  23 

.18 

.25 

.26 

.15 

7.10 

WIND 

85 

95 

96 

72 

66 

71 

104 

90 

37 

71 

66 

59 

57 

58 

61 

76 

70 

62 

54 

96 

97 

137 

124 

80 

82 

64 

68 

63 

92 

97 

57 

2407 

MAX 

78 

75 

72 

74 

76 

76 

74 

57 

61 

69 

71 

72 

74 

85 

76 

76 

76 

78 

76 

It 

74 

73 

70 

67 

66 

67 

68 

69 

70 

65 

66 

71.8 

MIN 

49 

1 

44 

45 

46 

49 

91 

48 

50 

45 

45 

47 

49 

!1 

53 

51 

50 

49 

52 

53 

S3 

49 

41 

43 

43 

42 

44 

47 

40 

44 

47.4 

S««  R«lor«oc«  NotM  Following  Slallon  Indvx 
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EVAPORATION  AND  WIND  caupo.nu 


Day 

Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °<t 

*      *  * 

SAN  JO&QUIN 

DRAINAGE  05 

LOOI 

EVAP 

.u 

.13 

.17 

.15 

.19 

.19 

.03 

.05 

.12 

.14 

.13 

.12 

.12 

.12 

.09 

.17 

.11 

.13 

.11 

.15 

.17 

.03 

.09 

.14 

.12 

.09 

.08 

.10 

.14 

.17 

•  09 

3.77 

1 

< 

3"] 

28 

6 

39 

i 

2 

6 

7 

14 

2 

5 

5 

22 

2 1 

32 

45 

26 

2C 

13 

2 

g 

62 

13 

510 

^* 

7-; 

7- 

8< 

62 

96 

bt 

6^ 

7C 

7j 

7( 

82 

75 

77 

77 

76 

71 

77 

70 

61 

65 

65 

6S 

67 

7C 

7C 

65 

67 

7C 

70  ■  9 

MTN 

46 

4( 

5; 

92 

48 

4{ 

48 

52 

55 

52 

51 

54 

53 

54 

55 

53 

52 

46 

43 

46 

44 

46 

48 

42 

42 

47 

49. 1 

LOS  BANDS   DET  RE5V 

EVAP 

.41 

.28 

.35 

.29 

.30 

.28 

.00 

.09 

.20 

.18 

.15 

.25 

.18 

.20 

.21 

.  19 

.18 

.19 

.19 

.21 

.17 

.20 

.18 

.19 

.15 

.21 

.14 

.25 

.24 

.15 

6.62 

WIND 

2D3 

226 

193 

128 

121 

130 

210 

169 

114 

131 

105 

103 

99 

116  112 

119 

119 

104 

96 

164 

127 

117 

235 

168 

124 

118 

119 

121 

135 

167 

105 

4318 

MAX 

85 

77 

71 

79 

62 

81 

76:  62 

66 

77 

76 

78 

60 

61,  83 

6 1 

62 

63 

63 

60 

79 

77 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

76 

69 

72 

76.7 

MIN 

^' 

52 

5^ 

54 

56 

54 

55 

5 : 

5j 

55 

58  59 

59 

59 

56 

58 

59 

59 

59 

55 

52 

5 1 

52 

50 

50 

53 

49 

5C 

54.5 

MANTEC A 

EVAP 

•  24 

*  14 

14 

19 

19 

.22 

.11 

06 

.  10 

0* 

.10 

.12 

.18 

.14 

.07 

09 

14 

^  ^ 

j5 

03 

08 

09 

08 

09 

07 

j2 

14 

3  606 

WIND 

36 

45 

33 

30 

22 

30 

66 

7j 

'41 

42 

14 

13 

13 

19 

26 

26 

20 

'15 

38 

'32 

'88 

117 

40 

24 

28 

22 

24 

44 

31 

32 

1103 

MAX 

S! 

8' 

8: 

80 

85 

86 

72 

58 

62 

7- 

72 

73 

77 

8C 

85 

81 

83 

84 

83 

SO 

80 

76 

66 

66 

71 

70 

73 

76 

78 

75 

78 

76^7 

4^ 

46 

4! 

96 

49 

5  ] 

46 

47 

52 

55 

60 

51 

54 

53 

53 

57 

55 

52 

46 

49 

46 

46 

46 

46 

5C 

49.6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.19 

.  1 1 

.  32 

.32 

.  29 

.23 

.11 

.04 

.05 

.  It 

.12 

.  10 

.12 

.IB 

.22 

.20 

.26 

.21 

.23 

.  10 

.08 

.04 

.  17 

.08 

.10 

.13 

.21 

.30 

•  2C 

.  30 

5.43 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

■  35 

.  2G 

.  3C 

.28 

•  34 

.21 

.06 

.26 

•  15 

.16 

.18 

.19 

•  I' 

■  22 

.15 

.16 

.19 

•  16 

.24 

•  20 

.  15 

.13 

.15 

.21 

.14 

.15 

.12 

.20 

.25 

.14 

6.37 

WIND 

212 

274 

156 

46 

44 

202 

209 

116 

72 

57 

40 

39 

37 

67 

42 

40 

43 

37 

140 

82 

70 

158 

97 

60 

54 

41 

42 

47 

eo 

43 

2687 

MAX 

75 

72 

75 

71 

81 

• 

- 

60 

62 

69 

76 

76 

78 

BC 

7* 

82 

8 1 

61 

81 

80 

80 

75 

68 

73 

72 

73 

73 

76 

75 

69 

71 

74.4 

MIN 

5( 

5  J 

5  ^ 

52 

92 

52 

5  ] 

51 

52 

55 

59 

56 

57 

57 

57 

56 

96 

56 

54 

46 

49 

51 

48 

46 

'  ^ 

46 

48 

52,7 

TDAfV    DIIMDTU^     fit  AMT 

EVAP 

30 

•  35 

.03 

.06 

.12 

2j 

.18i  .15 

•  1 5 

*  2^ 

.15 

.19 

.20 

1 3 

•  1 2 

.11 

.07 

.12 

30 

14 

09 

.27 

22 

5  688 

WIND 

214 

200 

77 

42 

30 

212 

79 

147 

62 

69 

38 

33 

25 

'2! 

65 

93 

31 

33 

"30 

72 

65 

'84 

122 

70 

io9 

'89 

26 

34 

'93 

'67 

20 

2312 

J  UU In    ^  U A  9 1 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.2') 

.22 

.20 

.22 

- 

.21 

.08 

.12 

.08 

.07 

.09 

.11 

.12 

.22 

.24 

.32 

.26 

.21 

.20 

.22 

.20 

.18 

■ 

.18 

- 

.18 

.22 

.24 

.24 

.26 

5.918 

MAX  ^ 

J  5 

32 

^5 

2C 

5 

6 

1 6 

2  ] 

l5 

5 

9 

8 

9 

1 3 

3 

10 

* 

* 

38 

* 

1 3 

62 

62 

62 

82 

62 

66 

66 

7C 

7  ] 

72 

80 

7  j 

7* 

76 

78 

82 

86 

65 

86 

85 

73 

70 

72 

73 

74 

78 

76.9 

MIN 

41 

48 

49 

48 

40 

52 

4^ 

4 1 

43 

51 

52 

49 

52 

52 

50 

45 

44 

45 

46 

48 

45 

46  •  8 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.19 

.13 

.15 

.18 

.22 

.16 

.17 

.09 

.15 

.20 

.15 

.15 

.16 

.25 

.15 

.22 

.  15 

.  30 

.23 

.21 

•  15 

.19 

.07 

.17 

.19 

.15 

.15 

.25 

.19 

.19 

.27 

5.52 

7^ 

T! 

4C 

33 

23 

27 

27 

25 

18 

96 

7? 

7} 

29 

71 

79 

77 

74 

6! 

72 

71 

ftf 

77 

77 

76 

78 

78 

76 

76 

67 

70 

70 

75 

74 

74 

72 

74.2 

MIN 

4T 

48 

52 

52 

4C 

47 

47 

48 

51 

50 

50 

50 

53 

5 1 

5 1 

53 

53 

39 

45 

48 

49 

46 

47 

46 

49(3 

rum  A  utcta 

« 

.28 

.19 

■  17 

* 

.29 

.15 

1 8 

45 

WIN£ 

'ei 

'72 

*6S 

'It 

'n 

* 

139 

lOE 

'75 

74 

82 

'73 

* 

118 

67 

'44 

44 

'49 

« 

* 

222 

'56 

'66 

66 

'52 

* 

139 

'44 

'so 

2037 

79 

77 

76 

69 

71 

7C 

75 

74 

7s 

79 

75 

77 

79 

60 

79 

76 

75 

74 

78 

75 

75.6 

MIN 

58 

58 

55 

50 

50 

57 

53 

53 

51 

46 

46 

48 

90 

52 

52 

53 

54 

_ 

55 

55 

50 

49 

49 

_ 

_ 

46 

46 

47 

51.3 

RIVEPSIDE  CIT   EXP  STA 

EVAP 

•  IS 

.  1' 

•  23 

*  ?5 

.It 

.24 

.17 

.26 

.21 

.28 

.26 

.29 

.21 

•  27 

•  31 

.21 

20 

.13 

.09 

1 2 

.16 

28 

26 

.46 

.31 

6  •  67 

30 

*  IC 

38 

43 

4( 

'  , 

6  ] 

27 

24 

25 

29 

18 

27 

31 

27 

33 

16 

28 

24 

*  22 

37 

48 

'  a 

935 

MAX 

8< 

8  ] 

7'; 

82 

6C 

71 

76 

7j 

73 

82 

7( 

63 

83 

86 

81 

83 

63 

83 

78 

78 

70 

75 

77 

77 

80 

79 

80 

79 

74 

78,8 

MIN 

61 

59 

58 

is 

56 

59 

57 

53 

50 

48 

51 

53 

55 

96 

57 

57 

56 

57 

56 

57 

57 

57 

50 

51 

52 

50 

50 

50 

50 

49 

54.2 

*    •  • 

SQUTHEiST  DESEPT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.<>2 

.51 

.71 

.45 

.34 

.37 

.51 

.64 

.29 

.52 

.29 

.26 

.26 

.31 

.29 

.31 

.32 

•  27 

.30 

.49 

.38 

.42 

.52 

.36 

.28 

.29 

.30 

.31 

.61 

.65 

.30 

12.28 

WINC 

3j 

61 

79 

74 

3  ] 

38 

96 

93 

68 

26 

21 

20 

16 

1 8 

60 

153 

nf 

r1 

^7fi 

168 

1728 

MAX 

92 

93 

66 

84 

93 

61 

81 

81 

8£ 

7^ 

60 

81 

84 

87 

87 

87 

87 

67 

85 

RD 

ftn 

fln 

7H 

83.8 

MIN 

63 

5^ 

57 

56 

6C 

60 

60 

53 

52 

60 

61 

60 

60 

60 

60 

62 

60 

6 1 

61 

55 

52 

55 

55 

94 

96 

53 

52 

57.8 

INDIn  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.36 

.47 

.39 

.36 

.32 

.35 

.32 

.33 

.32 

.30 

.30 

.30 

.18 

.26 

.33 

.30 

.27 

.30 

.30 

.30 

.35 

.30 

.30 

.30 

.33 

.25 

.28 

.30 

.27 

.30 

.17 

9.53 

WIND 

41, 

46 

56 

56 

26 

56 

76 

71 

.  64 

54 

38 

22 

21 

19 

28 

20 

22 

32 

29 

20 

49 

33 

46 

"lO 

37 

29 

36 

26 

29 

36 

20 

1206 

MAX 

92 

93 

89 

66 

88 

87 

84 

84 

63 

60 

60 

89 

79 

98 

88 

89 

69 

90 

91 

99 

89 

66 

65 

62 

62 

62 

85 

93 

93 

80 

87 

87.2 

MIN 

61 

56 

59 

57 

57 

58 

55 

65 

55 

54 

52 

53 

56 

56 

57 

57 

60 

60 

61 

61 

58 

59 

58 

55 

54 

52 

53 

53 

92 

51 

50 

56.4 

H0JAV6 

EVAP 

.60 

.40 

.45 

.17 

.50 

.45 

.24 

.30 

.30 

.27 

.24 

.16 

.30 

.30 

.10 

.15 

.50 

.37 

.31 

.30 

.32 

.20 

.10 

.19 

.30 

.30 

.10 

.23 

.37 

.25 

.18 

8.95 

WIND 

92 

139 

153 

31 

30 

47 

124 

126 

172 

84 

42 

47 

17 

16 

49 

27 

25 

34 

75 

43 

96 

62 

89 

191 

49 

73 

54 

28 

83 

43 

16 

2139 

MAX 

es 

65 

75 

76 

79 

80 

80 

72 

66 

69 

73 

73 

76 

78 

82 

83 

81 

79 

77 

82 

65 

65 

75 

65 

72 

72 

70 

74 

74 

71 

71 

76.4 

MIN 

52 

50 

44 

48 

46 

49 

46 
• 

46 

44 

41 

41 

45 

45 

49 

45 

52 

50 

51 

52 

52 

48 

45 

45 

41 

41 

44 

44 

45 

46 

41 

41 

46.0 

See  Reference  N  :iles  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CllIFtRNU 
OCTOBER  1973 


Station 

Daf  ol  month 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21  1 

22  1 

I 

23 

25 

26 

27 

28  ; 

29 

30 

31 

*      *  * 

S4CR4MENTD 

DKAINIGE  02 

-1 

BLUE  CANYON  WSO  if 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2.: 

S.t 

5.0 
2 
.S 

2 
.5 

1 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

LIKE  SPAULDINC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

T 

T 

HANZtNITi  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

TuIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

'>.0 

3.0 
6 

5 

4 

J 

T 

T 

12.0 
10 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

•      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

2 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

OOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

t 

2.0 
6 

SUSANVULE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

tahoe  city 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

HOODFOROS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

HHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 

1 

l.C 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

S««  R*f«r«nc*  NoIm  Following  Slallon  Indvx 
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ACTON-ESDD  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

c 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELANTG 

0024 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPQINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

10 

123 

37 

460 

8A 

BA 

MRS   BARBARA  WILLBURN 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALISO  CN  OAT  MX  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CD. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE   FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  L£W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

0 1 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  £  WHSE 

ANGWIN  PAC  union  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

c 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  CDSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIQCH  pumping  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

SA 

8A 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

eA 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRS.   CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARROYO  SECQ  RS  FC  508D 

0327 

06 

LPS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8  A 

8  A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS   ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

BADGER  PASS  R 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BAKERSFIELO  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

1 0 

35 

25 

119 

03 

475 

M I  C 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

11 

36 

55 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7  A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

1 5 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADP 

0546 

TEHAMA 

23 

40 

24 

*  t  c 

0  8 

^  9  rt 
*t  c  u 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4 1 

lis 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7  A 

7  A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

33 

J  o 

1  1  A 
*  i  O 

5  8 

•t  r 

L  D 
H  r 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

e 

LACFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

5 1 

118 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PlT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

37 

52 

12  2 

1 5 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

2 1 

4  1 

07 

1 2  1 

08 

^  1  9  s 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

0 1 

TRINITY 

35 

40 

45 

A  t  5 

1 5 

1  9  An 

8  A 

8  A 

l_j 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

2  8 

34 

1 5 

116 

55 

6745 

4  P 

4  P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

2  8 

34 

1 4 

1  1  A 

o 

A  fl  1  ■^ 

r 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CD 

BIG  DALTON  R4M  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1  S7^ 

8  A 

L  A  CO  Flood  cont  dist 

BIG  PINE  CREEK 

U  '  0  ( 

07 
U  f 

INYO 

•J  7 

1  1  o 

i  1  9 

7  o 
C  V 

10060 

c 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

c 

U  S   FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE   PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HQSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

BERRENDA  MESA  WATER  D. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

BA 

STATE   DiV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

c 

CAL   DIV  BEACH  £  PKS 
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ISEI  NOTESI 

8CIULDFR  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C   LDCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYERiS  TRAILER  RANCH 

1013 

06 

L  Ub    ANO  b  L  c  b 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

D  O  I.I  U  A  kl      r\  A  LI 

BuWMAN  DAM 

1018 

02 

M  C  V/  A  n  A 

INc  V  AUA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

c 

NEVADA  IRRIG  DIST 

BRANDY  CREcK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

OSAklKlAKI       T^l  Akin 

SKANnlAN  ISLAND 

10A3 

02 

C  A/*D  AMCMTn 

b AC  KAMcn i □ 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

SA 

CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 

BRANbCUMo   i  NNW 

1046 

01 

MCMnnp  TKin 
nc  NDUL I NU 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRSf   DOROTHY  F.  JACK 

D  Q  A  I.I  1    r  \/      "5      C  1  1 

OKAWLEY   d  bW 

1048 

07 

T  M  O  C  D  T  A  1 

iMrcKIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

100 

9A 

9A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

O  D  C  A      rs  A  u 

O R  t  »  DAM 

1057 

06 

no  A  M f  c 
URANOE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENT WOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

C 

VERNQN  R  CAKEBREAD 

BRIDGFPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

!P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

Dr\lUUrviLLC    *♦  Mnin 

1080 

01 

ui  1 M  D  n  1  nT 
n  u  n  □  u  L  u  1 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MKa    aLHcRI    K   nUiN  1 

BDTnrcv/Tiic    C  U 
DKiUbbVlLLC    ?  W 

1084 

01 

n  U  n  D  U  L  U  1 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CALlr    Dtrl    PAKKb    b  REC 

1096 

03 

D  1  A  r  C  B 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CURrb    iJr  cnJUINctKb 

1112 

02 

vn  1  n 
T  u  L  u 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

UA 

UA 

c 

MKb    JUYLc    A  rARlNHAM 

1130 

02 

D  U  1   1  C 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U    J    rUKCbl  bcKVlLt 

DDIICUV     CDDrc     niADH  CTA 

1133 

02 

□  1  A  r  C  D 
r  L  AL  t  K 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL    DcPI    WTR  KcbDURCcb 

D  □  V  C  n  Kl 

B K  Y  SUN 

1142 

04 

nuN  1  t  K  c  Y 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNcST  A  WEpEKLINo 

n  1  1  /*  L/  LJ  n  n  k  1 

BUC  K  HUKN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS •   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  C  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

1206 

04 

CAM  MATCH 
d  A  1 1    n  A  1  C  U 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

D    WAbIc    WIK     Irvnl  rL 

D  1  I  D  VI  C  \/ 

D  UK  N  t  Y 

1214 

02 

C  Li  A  C  T  A 

bnAb 1  A 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS   RUTH  L    c5T  tb 

B  U  KN 1    K  ANC  nib 

1215 

01 

T  D  T  M  T  T  W 

1  K  I  N  1  T  Y 

35 

40 

43 

123 

28 

2150 

aA 

PAUL   P  KAUT 

1216 

04 

WUIN  1  KA   LUb  lA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

uDC     U     A     n  CTTDTHKI 

MRS   MAR  bTIRTUN 

OUILCK     vALLcY  KfllNLrl 

1233 

01 

nu  n  D  U  L  U 1 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

eA 

r       1         CDCTCD  rnMDAWv 
L«    brtlCK  LUnrA'NT 

Q  1  1  T  T  C      1    A  k  C 

1237 

02 

1  A  C  Q  F  M 
L  A  d  3  C  IN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

lAcQru    \/nirAMT^    mati  du 

1244 

05 

1^  C  0  M 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

diicma    \/tcta   u   c  niCT 
BUcFiA    vibIA    W    b  UlDl 

C  ABAZPN 

1250 

07 

R 1  VERS  IDE 

6 

33 

55 

116 

47 

1800 

5P 

WiLLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CD  FCD 

fAl  a\/cdaC    qt/*  tdccc 

1277 

05 

TAI  AWCDAQ 
LALAVtKAj 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8A 

8A 

H 

^Ai     nT\/    QCAru    f  DkC 
CAL    UiV    BtAv,n    L  rfvs 

TAI    AV/COAC     D  a  K\r  CO  CTA 

LALAvtKAb    KANUfcK  blA 

1280 

05 

LALAvfcKAb 

34 

38 

12 

120 

22 

3343 

c 

II    c    enoccT  ccD\/Trc 
U    5    FURtbl  bcRvlLt 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

11 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S   F   WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

C  AL I 5TUGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

r  A  1   1    A  l_l  A  Kl 

LALLAHAN 

1316 

01 

C  T  C  1/  T  V  n  1  1 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS   MARiAN  HAYDtN 

/*Akjn     Aki^Ci  lie* 

CAMP  ANGcLUS 

1369 

06 

5AN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STATE   DIV  Or  nWTS 

CAMP  HI   HILL  DPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L»P»   UNIFIED  SCH  DIST. 

CAMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

638 

8A 

8A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

TAMD     DTnKICCD      Ci/T  CUlTD 

1433 

02 

S I ERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

II   c    enoccT  cco\/Trc 
U   b    pUK  tbi  bcKVltt 

Camp   six  LUQKUUT 

1456 

01 

DEL  NDRTc 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

SIAIE   UP  LALIruKNlA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANPY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  park  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I  L 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENCEL 

CANYQN  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P   G   £    E  CUMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1625 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

118  0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rADTDnii   Dnuco  uniicc 

1522 

C2 

D  1  1  1  M  A  C 

r  L  UnA b 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

r    u    C    t  LUnrAnlT 

carmel  valley 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A      A     /■DIITKIC  ID 

A   A   CULLINb  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

c 

^miklvw      n  F      CAklTA  DADBAnA 

COUNTY   UF    SANIA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

1?1 

30 

515 

8A 

LAWRENCE    RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

1  1  M      LJ      A  L    T  C  n  M 

Wn   H   AL 1  SUN 

L AiAUFRD    3  W 

1603 

01 

C  n  kl  n  kj  A 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DK,    CLl'  rUKU   K>  •  rlbn 

CECILVILLF  5  SE 

1606 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.  RUBY  L«  ROSE 

CEDARVI LLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE   RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT   WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC2'tF 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICQ   EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

5P 

5P 

SP 

C 

US  DEPT  OF  AGRI/  ARS 

CHIOUITD  CRFEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

l<;i 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 
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CHOLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

C 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8  A 

8  A 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

JAMES  D  GDODRIOGE 

CLAREMQNT  PDMDNA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS   VALLEY   MUDO  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANnS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

C 

CARL  A  POTTS 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

eA 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE  1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

C 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COALINGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

CQALINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

U  S  F  6  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

YUBA  COi   WATER  AGENCY 

COLUSA  1  SSW 

1948 

02 

eOLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

t, 

37 

58 

121 

59 

195 

8  A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

W  B  THRELKEL 

COPCQ  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC   POWER  £  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

C 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRALITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COVELO 

2081 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8A 

8A 

H 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELD  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

MiLD  C  CUMMINGS 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

118 

21 

10700 

s 

S''  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  C  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

SA 

DEPT  OF  PARKS  t  RECREAT 

CRESCENT  CITY   MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE   STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

c 

CRESTLINE   FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

BA 

CCH  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

«CULVER  CITY 

?  7  1  4 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

118 

7  L. 

C  *T 

1 

i  uo 

3  r 

J  r 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

SA 

c 

H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

c 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DALE  S.  BDSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

12M 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

8A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MODOC 

7  1 

4 1 

42 

■i-i 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

lift 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  e  ELEC.  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P   G   P   F  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  £  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK   M  ROWLAND  | 
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DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

7A 



L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

mint  F  V  ^ 

U  U  U  L  C  T  0 

2539 

05 

MAP  T  Dfl^A 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  A,  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE   E.  MARSHALL 

OUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EL   CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

SA 

SA 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P   G   E   E  COMPANY 

CL(\  VALLCY 

27*9 

01 

n c  1    Mno  T c 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

CcRALD  H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C   NORMAN  ADAMS 

EL   MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

36 

117 

36 

291C 

8A 

SA 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

c 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCDNDIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ETIWANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

139c 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

2910 

01 

ui  1 M  D  n  1  n  T 
nu  n  D  U  L  U 1 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

VI  ATI      i.iPA^LJro     c  e  o  \l  1  f  e 

NATL    WEATHEK  bcKViCE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED   IRRIC  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

293* 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

33 

8  A 

8  A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

110 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

29*1 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3O60 

7A 

7A 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

CAROL   A  BJORGUM 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDALE   2  NW 

3030 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  I  BOYTON 

CTnni  cTnuM   i  uMru  DAMru 
rlUULclUWIN    LYINLM  KfllNV^M 

3038 

05 

A  M  A  p>  n  D 
AMAUUK 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

iiCfciTiinnTii    1  Wki^Lj 

WcN 1 WUR In  LYNCH 

FIGUERDA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

11 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL   DEPT  FISH  C  GAME 

FLORENCE   LAKE  R 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

11 

117 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  CETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

313* 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

II    c    enoccT  ccdv/t/'c 
U   5    FUKtSI  jcKVlCb 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

!P 

H 

L   J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIF  6  WESTERN  R  R 

FORT  PICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  c  Cramer 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  PARKS  t  REC. 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1 3 

123 

38 

217 

c 

GLEN  M  HENSQN 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

CDC  kl  ^1-1     ^lli  /"Li 

rKtNLH  GULtH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

7A 

UDC      nATDTTA      A      r  \  ADS/ 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANOE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PANCOAST 

GASOUFT  Ranger  station 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

U3 

58 

394 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.  CALIF.   EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

gerber  ranch 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8A 

c 

SANTA   BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE   OIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

lift 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GI LROY 

3'>17 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GiLROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILRDy  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   I't  ENE 

3422 

04 

SANTA  ClARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

!P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

llB 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  C   F  0 
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(SEE  NOTES) 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*65 

05 

KERN 

10 

35 

4* 

118 

*0 

3500 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3*89 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

*85 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

0* 

Cam  DCMTTn 

bAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

C 

E«    r.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

11 

36 

44 

118 

58 

6600 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2*00 

8A 

SA 

c 

CITY   Qr    GRASS  VALLEY 

GR ATON 

3578 

01 

c  n  M  n  u  A 

SUNUMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISs   LOUISE  HALLBtKG 

GREENVIEW 

361* 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U   S   PUREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  &  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

C 

ROBERT  A.  SKELTON 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

31*5 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  'JPPER  FC367 

370* 

06 

LUS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

15 

3**0 

5P 

JAMES   P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

HALF  MODN  BAY 

371* 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  £  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

r  LUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

*560 

C 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

3747 

05 

K I NGS 

11 

36 

20 

119 

40 

2*2 

5P 

5P 

KINGS   CU,    FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LuS  ANQcLcS 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

C 

CURrS   Or  cNGINEcRS 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

3761 

01 

5  I 5K I  YOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1150 

8A 

SA 

C  H 

U   5    FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

SA 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

*8 

121 

30 

3345 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

SA 

SA 

P   G  E   E  COMPANY 

HAYFIFLD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HE ALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  NO  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

SA 

ROY  Wt  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

C 

PLACER  COUNTY   WFR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

SA 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HEfJSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

SA 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

*P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

04 

5AN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MKS   CLURENE  AKEK5 

HEaPcRIA 

3935 

07 

5AN  BERDIND 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

Lie  T  r  LI  UCTrUU 

nt  1  C  n   Mt 1 C  MY 

3939 

05 

TUuLUMNc 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

SA 

SA 

C  H 

HtTLH   HtTLHY   WTK  bUr 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

SA 

CLARENCE  E  CASSDWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALP INE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HI  LTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

SA 

FRUIT  GROWERS   SUP  CO 

HDBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

SA 

hobergs  resort 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

US 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HDEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5  P 

S  P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284, 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2578 

C 

GORDON  W  BOUDREAU 

HONEYDEW  1  Sw 

407* 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

12* 

08 

370 

C 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOP  A 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

SA 

SA 

c 

BUR  INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND  8  NE 

*097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSSACK 

*120 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

*P 

PG&E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

5  7 

37 

1  L 

1 1  0 

1  "5 

7  0 

L.  D 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

*1 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

LJ  V/  A  u  n  n  u 

HY AnPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLcWlLD   HWY   MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

*6 

1250 

SA 

STATE   DIV  OF  HWYS 

I  DR  I  A 

*204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

SA 

NEW   IDRIA  MINE  t  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

C  H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

3* 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

US 

12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

S I ERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

** 

116 

15 

11 

SA 

SA 

SA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

*1 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

SA 

STATE  DiV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

3* 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

437* 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

U8 

32 

4680 

SA 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 
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PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  HOTtSI 

in^UllA  TBPF 
sjuj  nu  a     1  n  C  C 

4405 

07 

QAM  DCDnTMn 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

F  R  E  SNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

SU  LALIr   culSUN  CU 

KPE  RANTH 

4467 

07 

^AN  RPPriT wn 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

1/  c  1  1  nr  c 

C  L  L  UvVJ 

4480 

0 1 

C  n  WriM  A 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

9A 

CLOSED  7/17/73 

tf  C  1   C  C  V     1  M 

448^ 

02 

PI    nn D  A nn 
C  L    UUK  A UU 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

IVCLoCTVlLLC 

4488 

02 

1  A  1/  P 
LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  Farm  e  home  adv 

L/cMTPTPi  n 
NcrtiriCLU 

4500 

01 

M  A  0  r  M 

n  A  K  i  Pi 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RAYMOND  Jt  MULLEN 

4508 

05 

Cam  inAAiiTM 

d  API    J  UAUU  i  IN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

MVCDM     DTV/CD     Hlj     Kin  1 

BKcKN    KlVcR    PH    NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

r    U    tl    b  CUnKAINT 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

UA 

r    ij    (i    t  CUnrAiNT 

KING  riTY 

4555 

04 

MflNTF  R  F  Y 

Mull  1  u  1^  C  T 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

blAit    UlV    Up  rblKT 

k 1  AM ATM  R 

4577 

01 

n P 1     NHR  TP 

12 

4  1 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HARULD    UEL  rONTc 

kNPPiANrt  in  c^p 

4587 

01 

Ml  IMA n  1  nT 
nu  n  D  u  L  u 1 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

nKS»    cDHA    La  MuURt 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

4590 

05 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8A 

8A 

QAvMnun   uTi 1 mc 
RAYnUINU  WiLLnO 

KORBE  L 

4602 

01 

HUMBDl DT 
n  u  n  □  u  L  u  I 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

HPMMTC     1  PMMHMC 

kVDIIDT  CTDAuaCDDV 

4616 

02 

CL  UURAUU 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8  A 

ROSS  R  SANBORN 

wlaguna  beach 

4647 

06 

riR  ANfiP 

U  1^  M  1 1  U  c 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

cPuArc    niconcAi    di  awt 

bCWAbt     UlirUDAL  rLANI 

LACUNA    RFAfW  ? 

4650 

06 

n  p  A  N  r,  F 

U  ^^  H  liO  C 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

C 

1      a     uATPD  nTCTOTTT 
L     D    WAICK  UIjIKIL' 

1  A  HONnA 

^  M      n  U  li  U  M 

4660 

04 

Can  MATPn 

^  A  ll    n  A  1  c  u 

4 

37 

19 

122 

16 

6P 

nr\5>    OLAUYo    n  LLAKt 

lAkP  AIDTMP 

4664 

05 

A  1  D  T  N  P 
A  L  r  1 11 C 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

^Ai     ncoT    UTD  DcCntiorcc 
CAL    Dtrj    WlK  KcjliUKLcb 

1  AkP  ADRflUMPAn 

4671 

07 

Cam  RFPnTMn 

dAIN    DcKUl  INU 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

9P 

LAKt    AKRUWncAU    r  i) 

1  Ak  P    PIP  amdd 

4679 

05 

Tl  in  1  1 IMM  P 
1  UU  L  UnlN  C 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

s 

HtTLH   MtTLHY    WlK  bUr 

1 AkP  MPNnnfTMn  dam 

4689 

01 

M P w nnr  t  Nn 
npiiuu\„  iiiu 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

C 

^nvnxc   Ham   ooni  nPPirc 

1  A  k  c  D no  T 
L  Al\  C  r  UK  1 

4701 

02 

1  a  1/  c 

L  AK  c 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GtOKGc   K  TURNdULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF,  EDISON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

12  2 

23 

1075 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

lAkP^THF    ?  P 

4710 

06 

Cam  nipr, n 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

UPl   Ty     THDlfATTnM  nTCT 
nCLiA     ll^KiOHIiUll  Uljl 

1  AkP    cm  AMD 

4712 

02 

c  n 1  A  Mn 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

c 

diidcam    nc    Dcri  amatthm 
dURcAU    ur  KtLLAnAlluN 

1  AkP  cPAiii  riTKir 

4713 

02 

M  p  u  A  n  A 

1 1  C  V  A  U  A 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

r    G    0    t  LUnrAfiT 

4726 

06 

CAM  ntcrn 
d  AN   Die  i^U 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

C 

EjCunuiuo  mil  wir  cq 

LA  MESA 

4735 

06 

Cam  nic^n 
3 AN    D I cOU 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

1   A     luifCA     fine  ripDx 

LA   MEbA   FlKc  UEKT 

LA    PANiA  RANCH 

4767 

04 

5N   LUIS  UBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

C 

^          U         kl  C  1  1  T  n  Kl 

E«    M.  NtWTUN 

1    A     D  n  Q  T  C 

LA    r UR 1 C 

4773 

02 

Plumas 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

C 

T   L  GUULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MDDDC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9^ 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTQNVILLE 

4851 

0 1 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

12  3 

29 

1650 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

1  p  D  c  r 
L  c  D  t  L 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

8A 

KtKiN   LI-    riKt  Ubri 

LtLMUZA    rl     blA    rC  co 

4867 

06 

LU9  ANGcLcS 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

C 

1     A    rn    ctdc  ncDT 
L    A    CU    PiKt    Ut  r  1 

LctovlLLt    fsbtOAN  RAINLn 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

mAtTucu     I  1/CCPAM 
nAilntW    J  K.tbwAPi 

1  P  r  r  p  T  T 

4883 

01 

Mckinn/*  run 
nc  NDUC I NU 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JtANNc    U  MAnilJ 

1  c    r  D  A  Ki  r\ 
Lt  OKANU 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MCKLcU    LU    rlRt  Ub"I 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

cL  DURAOU 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

ff  \/  A  M      D      1    C  LJU  A  M 

IVAN    R    L  EMM AN 

L  t  null   L  U  V  t 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

l/Aupau   icMnM  rn 
KAWCAn    LtnUii  LU 

L I &HT  S   C  Rc  cK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

s 

CAL   DcPT   WTR  KcoDURCcS 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

lOA 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ITTTIC  V/AIICV 
LiiILt  vALLtT 

4988 

02 

1   A  C  C  C  U 
U  A  0  ^  C  IN 

21 

40 

53 

121 

11 

4170 

8A 

mqc     rinv/PQTMP  rnRDPR 

4997 

04 

A  1   A  M  C  n  A 
A  L  An  c  U A 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

1  T\/PDMnQp   aimda  rTV  P  n 
LivcKnufsc    ALnuA   \^iT    r  u 

inrKwnnn  ?  w 

5017 

04 

MflMTPRPV 
n  u  M  1  c  ^  c  T 

24 

35 

38 

121 

05 

1104 

8A 

c 

ARfHTP    M   UPPPRI  TNlf. 

1  nnr  P  D  n 1  c 

LUUOCrULC 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

SA 

C 

II    C    MATI      DADk     C  P  Q  W  T  r  P 

L  0  D  I 

5032 

05 

oAN  JUAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

SP 

5P 

CiTY    Ur  LUDl 

L  Ut>   J  PR  I  NG 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CURrS    Up  cNOIrictKj 

1  n  M  D  n/* 
LUnr UC 

5064 

06 

CklTA  DADDADA 

5NTA  oARdARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

3P 

5P 

1 nuDnr    uatcd    tocat  di 

LUnrUL    nfllcR     IKcAI.  "L* 

LUINc    PINc   CTNWUDD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

c 

1       *     uTD      C      DUD  r\CDT 

L    A    WiR    t    rWR  Utrl 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  PELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

C 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S   BARBARA  CO  F   STA  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  AMGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LA  CO  AIR   POL   CON  DIST 

LOS  BANDS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

I20 

52 

120 

4P 

SA 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

t/UUJN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

LOS  BANDS  OFT  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GaTOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATDS  4  SW 

■5175 

04 

SANTA  CRUZ 

37 

1 1 

122 

02 

2415 

6  A 

ALLEN  HElENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

41 

288 

c 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT, 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

SIERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

s 

INTERMOUNTAIN  F  £  RES 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

27 

116 

57 

2957 

5P 

5P 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CAL  DgPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE   CR   FOOTHILL  BLVD 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

1160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

IVTIF    TRFFK    QANT^FR  ^TA 

LllLC      \(I^CCF\      I^MIlUCi^      D  1 

5218 

06 

SAN  BFRUIND 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8A 

c 

II  S   FOREST  SFRVICE 

MADELINE  2  SW 

5231 

02 

LASSEN 

18 

4  1 

0 1 

120 

30 

5280 

SS 

L  R  REUCK 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKF 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SDLANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

9A 

MARE    IS  NAVAL  SHIPYARD 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1 1 9 

58 

2011 

9A 

MRS   ELLEN  P  RITTER 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5546 

c 

ELDISE  B  FAIRBANKS 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COiTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA  C.   FLOOD  CDNT. 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

121 

41 

3800 

s 

NATL   WEATHFR  SERVICE 

MC  CLOUD 

3*t»t  7 

SISKIYOU 

1  ft 

1  5  9 

A  A 
0  A 

a  A 

o  A 

L  n 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

7A 

;.'FSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04 

-  180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDQTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED   IRRIG  DIST 

MICHIGAN  RLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

MIDDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1130 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

II   ^    FOREST  SFRVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

-3  O  5  t 

06 

SAN  BERDINO 

C  0 

1  1  A 

1  i  o 

Kft 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

118 

46 

3100 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4911 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL   DIV  BEACH  C  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

57^,1 

05 

ST AN  I S  L AUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

fiTY   OF  MDnESTn 

MOJAVE 

3  1  y\j 

n7 

u  f 

KERN 

0 

^3 

1  1  o 

1  n 
10 

2735 

8  A 

8  A 

8  A 

z 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

!P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE   SISk  CD  AP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

moorpark 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

morena  dam 

58^0 

06 

SAN  DIEoO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

c 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  5  WSW 

58<(6 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPD 

4 

35 

23 

l20 

51 

S5 

5P 

5P 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT. 

MDRRQ  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

s 

U  5  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8A 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
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MOUNT  DIABLO  N  GATE 

CONTRA  COSTA 

A 
*< 

R  9 

121 

R  A 

2  100 

7a 

7A 

rAi    n T V/  AFAfH  r  park 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

37 

7  n 

^  7 

4206 

4p 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT   HEBRUN   R 5 

01 

5  I 5K I  YOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MAD0NN4 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

C 

JACK   I  SCHELL 

MT   SAN  JACINTO  W   S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

841" 

SP 

3  r 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

22 

1 2  2 

14 

750c 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA   WSO   CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

1 9 

17  7 
^  c  c 

R  A 
^  7  n  H 

nil 

M  T  n 

n  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

0 1 

MARIN 

1 7 

37 

54 

1  7  5 
•  £  c 

"3  A 

1  A  7  K 
i  H  f  7 

c 

CALIF  OlV  BEACH  C  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

1 3 

34 

1  4 

lis 

R  7  A  0 

7  f  U  7 

"X  0 
D  r 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

0 1 

MARIN 

17 

37 

54 

1  7  7 

^  c  c 

0  9  R 
£  £  7 

R  D 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBQ  BASIN 

1 

TRINITY 

1 2 

122 

32 

570C 

S 

NACIMIENTO  DAM 

\JH 

SAN  LUIS  OBP 

A  A 

1 20 

R  0 

53 

770 

8  A 

8A 

6A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

WNAPA   STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP^FIRE  DEPT 

NAVARRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASDNITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDIND 

5 

34 

50 

1 1 4 

36 

4  8C 

L 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

7 

Q  1  7 
7  13 

M  T  n 

n  I  L 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

A 1  ^  A 

O  i  J  f 

NEVADA 

1 0 

1 2  1 

A  1 

25  2C 

Q  A 

OA 

8  A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

37 

*  £  £ 

A  9 

1  A 

1  c 

A  A 
0  A 

□  A 

0  A 

Q  / 

0  w 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLFOAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

C  ' 

34 

7  "a 

1  1  A 
lit) 

^  7 

DC. 

1  0  A  ^ 
1  t  H  5 

A  C 
H  r 

L 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT. 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

7  1 

I  7  1 

1  AP 
LUC 

R  D 

R  D 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

0  i  f  5 

wO 

□RANGE 

i  0 

1 1 

i  D 

36 

117 

R  ^ 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.   HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

SUTTER 

1  Q 
5  7 

H  0 

0  0 

121 

33 

43 

8  A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NI  LAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPDMG  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

6A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

12  2 

40 

500C 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

1 2  0 

54 

^  7  A  A 

r 

U 

MALAKQFF   DIGGINS   ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

n  R 

MADERA 

7  7 

0  1 

1  1  0 
1  J.  7 

A 

2  6  3  C 

A  A 
0  A 

a  A 

0  A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

7  on 

O  ^  7  W 

V  i 

MARIN 

1  7 

3  8 

08 

1  7  7 

■a  7  A 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

A     7  Q 
0  -5  t  ~ 

n  1 

SISKIYOU 

1  c 

A 1 
i 

R  1 

i  £  £ 

R  "a 
7  J 

1 70C 

8  «3 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSQ  AP  R 

A    1  S 
0  J  J  5 

C\L, 

ALAMEDA 

77 

i  £  £ 

i  £ 

6 

MIC 

MIC 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

^  ^  '3  A 

uh 

AL AME  DA 

^7 

48 

12  2 

16 

30 

MIC 

MIC 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DAKVILLE    1  WNW 

6351 

0 1 

NAPA 

I  7 

3  0 

27 

1 2  2 

25 

160 

5P 

MRS   LILLIAN  DEL  BONDIO 

DAKVILLE       SW  #  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

33 

24 

122 

28 

1685 

c 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCC  IDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33 

1 2 

117 

2  3 

84 

■t  r 

L  D 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

DCEANSIDE  PUMPING  PL 

0  J  f  ~ 

06 

SAN  OIEGO 

3  3 

33 

117 

7  1 
£  i 

^  A 

L 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

0  J  0  J 

n  7 

SAN  DIEGO 

1    1  A 

A  R 

180 

a  A 

0  A 

EARL  G.  CARTIER 

OCDTILLO  2 

0  V 

n  7 

IMPERIAL 

^  7 

A  R 

An 

1  A 

BYRON  H  MILLFR 

OJAI 

6399 

wo 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

1  R 

7Rfl 

R  D 

r 

R  D 

7  r 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

n? 

PLUMAS 

46 

1  7  A 
A  £U 

D5  i7U 

5 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

A.     R  R 

SHASTA 

£.  D 

7  0 

1  £  £ 

"5  7 

0  Q  A 

you 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6^73 

A  A. 

ORANGE 

IL  'X 

R  A 
7  0 

117 

R  "a 

5  J 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

c 

DAVID  J  RUIZ 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

0 1 

HUMBOLDT 

17 

4 1 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  C  PARKS 

ORLAND 

6506 

07 

GLENN 

23 

39 

4  5 

12  2 

1 2 

254 

8  A 

6A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

A  s  rt  n 

n  1 

U  1 

HUMBOLDT 

1  9 

4  1 

1  R 

12  3 

3  7 

403 

6P 

6P 

JACK  C.  CLARK 

ORLEANS  RS 

63  15 

HUMBOLDT 

1  9 
1  z 

1  R 

1  c  5 

A  tin 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

A  R  0  1 

BUTTE 

□ 
0 

1  n 

1  c  1 

1  7  1 

1  1  A 
i  i.  A 

1  1  A 
i  1 A 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

BUTTE 

0 

sy 

0  1 

s  1 

i  (1  I 

5  *♦ 

1  A  K 

7  A 

f  A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

6 

121 

J4 

300 

C 

STATE  DiV  OF  FSTRY 

OSTRANOER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

S 

DWR  e  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARn 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

8A 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTDN-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

C 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM   SPRI NGS 

6635 

07 

R  t  WED C  T  DE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO   ALTO   JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7A 

7A 

c 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FCtSD 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

46 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.  OF  STREETS  C  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  OEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF 1  ELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

lie 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  OEPT 

-  35 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

UUUN 1 I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDbtnVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTZ5) 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

6736 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

C 

C   J  WEYRICK 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

67<t2 

04 

SN  LUIS  DBPO 

to 

12  0 

s  o 

0  I  ^ 

M  T  n 
n  1  L 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

PATTIWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

6326 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE   STA  U  2 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USFS>   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

u  *t 

SAN  BENITO 

C  \J 

36 

?9 
c  ~ 

1  1 

i  1 

8  A 

8/ 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  ?.  ESE 

69<,0 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

C 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMO  BEiCH 

6943 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  6  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  fi  E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

P  G  t  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE   DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKFTT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F   S£  CAL  OEPT  WTR 

PLATINA 

^  O  "7  R 

6"  / 5 

02 

SHASTA 

22 

12  2 

0  3 

226C 

0  A 
0  A 

a  A 
0  A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS  EUREKi  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

5P 

5P 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELID  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CAL  POLY 

7O50 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

!P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PDRTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

c 

F.   W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOC IND 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

c 

cORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

1?0 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE   STA  NQ  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SRICHMDND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

riversidp  fire  dfpt 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

CG 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

C 

SAC   MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8A 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PACIFIC   GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

c 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TR  T  NT  TV 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

3§ 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SSACRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  A  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK  VODRHIES 
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OBSERVER 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

12  2 

06 

A  9  "a 

0  £  J 

7  Q 
'  r 

T  D 

f  r 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINiS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

I2 1 

36 

0  a 

5  P 

J  r 

U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 

CAlTNlA^    TAA  ad 

7669 

04 

MRMT  C  D  V 
nUIN  1  C  K  T 

24 

36 

40 

l21 

36 

75 

MID 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

SA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7661 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

l20 

24 

250 

6A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

76B9 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

370C 

3P 

3P 

3P 

P  G  C  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

83C 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  QAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS   JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1351 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HDSP 

7723 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

16 

1  1  9  ^ 

AD 

D  r 

0  r 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  ClEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

I21 

42 

60C 

CALIF  WTR  e  TEL  CO 

773* 

06 

15 

34 

45 

llfl 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  Fire  oept 

SANDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

M  I  D 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  DTMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

8A 

SAN  DiMAS   FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

272C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

36J 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

9P 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

30 

125C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSFT  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

37 

46 

1 2  2 

30 

^9 

5  P 

M  T  n 

n  1  u 

r 

\. 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

1  ?  9 

23 

a 
0 

M  T  n 

n  i  U 

M  T  n 

NATL  WEATHER  SERVICE 

7772 

04 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

6  A 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

L  D 

L  D 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1 8 

12  2 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1  ^  0 

c 

V. 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

119 

43 

1     *?  A 
1  U  -7  L 

f 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE  R 

7fl5  1 

04 

SANTA  CLARA 

37 

J  1 

£  1 

A  £  1 

?  7 

0  f 

L.  D 

H  r 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

"7  A 

f  0 

\jH 

SAN  BENITO 

C\J 

5  0 

t  0 

A  £  1 

3 1 

R  iC  A 

C 

MRS.   SANDRA  J.  KNOLL 

CAKI      lllTC  nAU 

3  AN   LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

cal  state  poly  col 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

KSAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

1 8 

2  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

MID 

M  T  n 

n  1  u 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KSAN  RAFAEL 

7880 

0 1 

MARIN 

\  7 

37 

58 

1 2  2 

32 

40 

4  p 

L  D 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

06 

1 970 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

1  7\JC 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1 1  0 

*  A  7 

c 

A  A 
0  A 

r 

L 

SANTA   BARBARA   SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

06 

SNTA  BARBARA 

3? 

34 

26 

119 

50 

MID 

1 1  J  u 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA   BARBARA   TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

SP 

TV   STATION  KEtT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  £  BURTON 

SANTA  FE   DAM  R 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

I20 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1 100 

8  A 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

'  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KSANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

•70  e  7 

U6 

VENTURA 

1 7 

'XL 

1  1  0 
X  1 7 

u9 

L  D 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

70  A  R 

r>  1 

SONOMA 

c  c 

3  8 

97 

19  9 

49 

1  hi 

4D 
H  Y 

L  D 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

CAUTA  VklCT 

jAlNIA  YNtZ 

7976 

06 

CklTA  DADDADA 

SNTA  BAKBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

camta    dadqada    rn   ctdc  n 
dANIA    dAKDAKA    lu    riKt  U 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

WILLIAM  D  SAPPINGTDN 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CSCOTIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

3A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

sebastopdl 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

SR 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8A 

BA 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

no 

5P 

5P 

TONY  N.  MACHI 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R   M  MC  CINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.    JEANNE   W.  MCMAHAN 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

SA 

C  H 

U  S  .FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL   FC  'tl5 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

C 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVEPADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41  1 

123 

08 

1930 

BA 

H 

JOHN  K  LEITHOLO 
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SLACK  CANYUN 

8276 

04 

unMT  P  D  P  V 

^0 

U  D 

to 

1 

C 

iNUW    CKctK.  UPrtK 

8317 

07 

D  T  UCD  C  T  np 

i. 
0 

S  9 

R  9 
JC 

1  1  A. 

L.  1 
*t  1 

1  7**C 

1 1- 

DESERT   WATFR  AfiFNfV 

SNOW  FLAT 

83 1 S 

05 

MARIPOSA 

1  7 

K  n 
0  U 

1  1  o 

"art 

a  7  n  n 

C 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUGHAN 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALOEN  N  ANDERSON 

n  t\ 
vo 

EL  DORADO 

1  fk 

3  8 

^  7 

1  7n 

D  O 

JACK  A>  HASELEY 

0  jh" 

n/k 
uo 

VENTURA 

32 

34 

119 

03 

n  A 

£5  A 

WAYLAND  0.  WATSON 

o  u  IN  u  n  A 

a   ^  1 

SONOMA 

1 7 

38 

1 8 

1  ?  9 
*■  c.  C 

2  8 

Q7 

5  P 

R  P 

CAL  DEPT  PARKS   £  REC 

c riMnR  A  B  ^ 

Q  "3  R  ^ 
0  3  5  J 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

l20 

1  7^0 

A  A 

A  A 
0  A 

STATE  DIVtOF  FORESTRY 

CnKtnDA  IIIM^TTHM 

jUINUKa  JUNLTIUiN 

835? 

03 

SO 

D  0 

2 1 

1  1  a 
i  19 

0  "7 
C  1 

6866 

C 

cTatc  n t V/  nP  wuYc 

OIAIC     UiV     Ur  n«l3 

5    b  pAKALLUN 

8376 

04 

^AM  CRANrT^r 
SAIN  rr\AlN*»lOL. 

4 

37 

42 

123 

00 

35 

c 

8380 

05 

MAR  T  [>n<\A 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

8  A 

8A 

H 

MATTnMAl     PARk  SPRUTTP 

SOUTH  LAKE 

8^06 

07 

INYO 

1  o 

i  1 

1  1  Q 

lit} 

54 

958c 

c 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPADRA  PAC   FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

J.   E.  STULL 

jrf\CLrvCLO    nni  D"lUOC 

8446 

04 

MriNTP  R  F  Y 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

UlAI  TPR   B  HENNPS 

^PRTNr.VTIIP    7  PNF 

Q  A  C  (^ 

U3 

TULARE 

5  O 

1  n 
i  u 

1  1  o 

L  0 
H  c 

^^  f  L 

1  A 

ELMER  A  SUTTON 

^PR  T  Nr^V  I  L  1  F    RANGER  STA 

8^60 

TULARE 

Q 

^0 

n  a 

U  0 

1  1  Q 

*t  0 

1 05C 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

^PRTNrXVTI  1  P    Till  P  MDWK^ 

8^63 

05 

TULARE 

9 

30 

1 2 

118 

407C 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

CflllAW  WAIlPV 

8^74 

03 

PLACER 

36 

1 2 

120 

14 

6235 

8  A 

8  A 

H 

^OlIAw  VAl  1  PV   ^TATP  Pk 

O'ltUHW     VMLUCi      JIHIC  rrV 

8^87 

03 

1  A  C  <i  P  Kl 
L  A  0  J  C  fi 

1 8 

40 

22 

120 

24 

4030 

8  A 

DAV    r  PRAIPV 
KMT    L  rr\ALCT 

8^90 

01 

MCKinnr  TKin 
n t  IN uuc  I  tNu 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CAL    DiV    fiCALM    o  rlvi 

^tant^i  Aii^   DfiuiPD  uniiSP 

8499 

05 

Ti  ini  1  iMN  P 
1  u u  L  u nil  c 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

D    r    r    P    C  Om  P  ANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

56 

118 

35 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8554 

05 

^  AN     1  n  AQIM  N 

JAIi  \ILIHWUlli 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

c 

rlTY  np  ^TnrkTnN 

^ill      ur  jIUUnilUli 

^TnrkxnM  u^n  ad 

8558 

05 

^AM  inAOIITN 

27 

3  f 

54 

121 

15 

22 

MID 

MIC 

J 

uFATWPR    ^FRUTfP  nFPTTP 
WCAI^C'^    Jt'^Vlv*c  urriLC 

8560 

05 

^AN  inAQlITNl 

27 

30 

00 

121 

19 

12 

8  A 

8A 

QTnft^TnN    FTRP    ^TA    Nn  L. 

^TnMvcnDn  rnm  cv  ramtm 

8578 

02 

^  u  L  ^  w  M 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

6  A 

P  R  P  n    M    r  DDI  P  V 

^THKivpnon  RAwrpp  cta 

8580 

02 

r  n  1  1 K  A 

V  U  U     ^  A 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

8A 

II  c  eriRPcT  <;cH\/Trp 

8587 

02 

Pi  c  M  W 
t  ININ 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8A 

c 

nDlAKin    uatcd    iicpdc  accm 

5TUUTS  McaDDW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL    DtPT    WTR  KEoUURtcS 

ctdaudcddv   \/ai  I  cv 
jIKAWdcKKY  vALLtY 

8606 

02 

N/l  IQ  A 
T  Ud  A 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

mdc      1  ri  1  taki  MAfiDimcD 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  DBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

CiJN  CTTY 
J    11   ^1  1  1 

8655 

06 

2B 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

!P 

ktverstdp  rn  ftrf  dppt 

^IIN^PT    ^TATP  RPATW 

J^ll^CI      jIMIC  DCA^n 

8680 

04 

^  ANT  A    r  R  117 

20 

36 

54 

lot 

121 

50 

85 

c 

rAi  F  ncPT  nF  Pk^  r  rpt 

c  1  IP  p    7    P  MP 

8697 

06 

^NTA  RARRADA 

32 

34 

41 

i  20 

34 

110 

c 

^IK  AMA    KNm  1  ^ 

8700 

06 

UPNTIIR  A 
veil  1  u  r\  M 

33 

34 

16 

i  1  8 

40 

1085 

8  A 

CIICAmA    kM    FTRF  ^TA 

^IKAM\/TMP  ATROnBT 

O  T  A  O 

8  '  Ot 

03 

1  A  ^  ^  P  M 
W  H  0  O  C  1 1 

1 8 

40 

23 

Inn 
X20 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

nA\/Tn  RApD 

jJAViLf  t5AK^ 

8703 

03 

1  A  C  ^  P  N 
L  A  O  0  C  IN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

C 

cTaTc  rM\y  riF  fcTpy 

oiAIC    UIV    Ur  rolKT 

ciittpd    uTii     damped  cta 
aUIIcK    HILL    RANGcrt  olA 

8713 

05 

A  M  A  n  n  D 
AMADUR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

STATE   DiV  ur  rSIRY 

QUATM  MnilMTATkl 
OnAili  nUUINIAllN 

8716 

02 

□  1  1  IM  A  C 

r  LUnAo 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

S 

^Ai     ncoT    UTD  DcCniiDrcc 
CAL    utrl    WTK  KcoUUKtfco 

TAFT 

8752 

05 

KcRN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

C 

KERN  CO  FSTRY  fi  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS   L.  ACKERMAN 

TAHDE   VALLEY   FAA  AP 

8762 

03 

PI  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FEn   AVIATION  AGENCY 

rbU      MVAMI    ILJM  MVJIbIIV' 

TEHACHAP  I 

Q  fi  ^  A 

WD 

KERN 

1 0 

9  R 

0  8 

1  1  o 

118 

27 

3975 

4P 

8  A 

H 

1/FRN    rnllNTV    FTRF  DFPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

o  0  ?  7 

n  R 
VO 

KERN 

1 0 

O  R 

08 

1  1  a 
118 

26 

3960 

C 

TFUArWAPT  rilMMTNG*! 
1  CPIALnAr  1  V^VJ'Iflill'^-^ 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TP  iHN    RANfM  fTIMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

rAl IF    niV    DF  FnRFSTHY 

TERMQ 

8873 

03 

LASSEN 

),  8 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

G III  n  p  1  A k c n 

8885 

01 

G  n  Ki  n  M  A 
OUINUn  A 

22 

38 

48 

l22 

50 

1668 

c 

MK5    FAYt  UcWcY 

Tt-IP  RMAI     PAA  AP 

8892 

07 

DT\/PRCTnP 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MID 

ptD    AVIATlUiN  AoCfN^T 

THERMAL  FIRE  STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

US 

51 

810 

eA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE   Ml LF   VAI 1 PV 

8909 

02 

PI  1  IM  A  ^ 
r  L  U 1  IM  J 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

rAl    nPDT  u/TD  Rc^niiRrp*; 

LAL     UCrl     nils  M:jUU'>^cj 

THREE   RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

1900 

c 

DAlll  TMAmRPRC 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

c 

cn  fAiTF  FnTQriN  rn 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AM  APiriR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

D  r  p   p  rnMPANV 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

8967 

06 

in<\  ANI^PIPC 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

1    A   rn   ptdp  npPT 

TORRANCE 

8973 

06 

in^  ANfiPiP^ 

33 

33 

48 

118 

20 

no 

4P 

4P 

rnpRAMrP   miin  ATRPnRT 

TRARlirn  PANVnN 

8992 

06 

riB  A  NT  C 
UK  AiNu  t 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

nDAM/*c    rn    nAD^  ncDT 
□  KANGc   LD   PARK.  UcrT 

TOAfY     ?  S^F 

8997 

05 

JAIN  JUAWLIlN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGc    R    1 Ubc  L 

TRACY  CARBQNA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPIS'G  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

SA 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES   D.  PARRA 

TUJUNCA  MILL  CR  FC  «70 

9049 

06 

LCS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 
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TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

56 

121 

28 

4035 

5P 

SP 

5P 

C  H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

T 1  ID  1  nr  k 

9073 

05 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

SA 

/■ADI      A  DcAOCnK) 
CARL    A  rtAKiUIN 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDIND 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MDN. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  C  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA   VLY  WCD 

UHL   RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

C 

USPS  C/0  DIST  RANGER 

WUKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

«U  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  DP.  CORP 

9167 

02 

1  A  k  P 
U  M  ^  C 

23 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

cn^AD     I  crUMCTTP 

UPPER  MATTQLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINQS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 

USGNA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM   P  HYOER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETQN  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A,  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CD  FIRE  STA 

VAN  NUYS   FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

w  p  M  A  nn 
V  C  li  **  u  u 

9273 

01 

c  n wn  M  A 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

cfiwriMA  rcr   Awn  wtr  rn 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

lis 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

93*5 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

SA 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

5P 

SP 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

SA 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VULIM    rUnCfS  HUUjC 

9390 

02 

J  n  M  J  1  M 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

D  r.  F  P  rriMPANY 

WALLACE   I  NNE 

9^18 

05 

CALAVERAS 

2 

1 2 

120 

328 

6  A 

CALIF  DEPT  FISH  6  GAME 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

5P 

MRS.    JOAN  THOMAS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

5P 

5P 

JOHN  F.  TERRY 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  CDSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT   CREEK   «  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

SA 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

SA 

SA 

c 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

SA 

KERN  CO  FSTRY  C  F  D 

WAjIUJA    rnUtiNiA  KOINLn 

9458 

06 

Ckita  qaddada 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

SA 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

SA 

SA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

X 1 

36 

1 3 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2  820 

8A 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

IJCCT\/TI  1  C 

WciTVILLc 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

rAi    nPDT  UTD  OP*iniiRrpQ 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND   2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  lOKONO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  1UR  RECLAMATION 

WHITE    MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

SA 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

SA 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY   H   FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCD 

WHITTIER   NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

US 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDRDSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

86 

9A 

9A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS    1  NE 

9684 

01 

MENOOC INO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HtNKY    u •  WAUfc 

WILLITS   HOWARD   FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

8A 

SA 

HOWARD  R  ALLARO 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

8A 

SA 

J   NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOQOFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS   WILMA   C  BARR 

WOODLAND  I  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

41 

121 

48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WODOSIOE  FIRE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37  26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WQOOSIDE  FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37  08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38  51 

1?.0 

14 

6950 

s 

NATL   WEATMER  jEKViCc 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOCINO 

17 

38  54 

123 

14 

1100 

c 

MRS.  V.   SYLVIA  HULBERT 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119 

35 

3970 

7A 

7A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122 

38 

2625 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENI A-KETTENPDM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40  10 

123 

27 

3600 

C 

ARCHIE  B  FUGATE 

CLOSED  STATIONS 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38  40 

122 

40 

1800 

9A 

CLOSED  7/17/73 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO      6-DESERT  7-EEL 

8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     I2-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 

15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 

21-PIT     22-RUSSIAN     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 

27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 

32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 

38-WALKER     39-YUBA-BEAR  ,„../.,o  o^,,^,^ 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  12/4/73-2700 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  bo  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801    or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wlc 
■ovement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suns  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  ihe  observallo 


Inches  above  the  pan.  j       o      i  * 

he  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 

consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
10:00  a.m. ,  P.b. t. 


-  _mpe 

endinK  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table      Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

■ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  wa 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  con 
lo  the  soowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observatlc 
«!MnwvAiL      Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
inow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

KORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

wwADnHATiON  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

^  *  Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside, 

Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered, 

nAiiY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE-     Brawley  2  SW  :     Holtvllle  sllty  clay,   level,  ^rass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABU..     Brawiey      ^  Irrigated  to  miintaln  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 

9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-ln-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     S»ndy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  mln  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m.  ^   ^  . 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-lnch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-     4-     and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Riverside  Exp  Sta  :     Ramona'sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  mln  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 

lATt  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

rifrERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IH  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dai ly  Precipl tat  ion"  table,   "Evaporation  and  Wind'  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■f+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  13  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
S    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

j  Ig  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  arc  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
S3    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

"    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

'Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
Th«  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
froB  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville»  N.C.  28801. 

Inforution  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
•tAtlon  History"  for  this  State,   price     $1.25.         Similar  Inforiution  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  bo  found  In  the  latest  annual  i 
of  local  Cllaatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^ 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  ma,lling;  20^  single  copy;  20^  annua 
■unary.      Make  checks  payable  to  Department  of  Comerce .  NOAA;      send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications. 


'y  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  complied  trcm  records  on  file  at  the  National 
Cltmtlc  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  /     .  / 

Director,  Nitlonal  Cllutlc  Center 
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FIRST  CLA<^ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service  _ 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources, \'^;l^^^^^^ifornia 

^'^N  25  1974  1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
INDIO  U  S  CATE  GARDEN 

95 

DATE 

12 

LOWEST  TemPERATUKE 
WHITE  MOUNTAIN  2 

»  14 

DATE 

26 

GREATEST  TQTAL  PRECIPITATION 
GASQUET  RANGER  STATIHN 

45.96 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   CAV  PRECIPITATION 
GAsQUeT  ranger  STATION 

7.71 

DATE 

06 

GREATEST  TQTAL  SNOWFALL 
BLUE  CANYON  USO  AP  //p 

68.3 

GREATEST  OEPTh  OF  SNQW 
TWIN  LAKES 

38 

DATE 

24 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  '^i:^' 


Sutton 

Temperalure 

Precipitation 

Average 
Maxim  iim 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

© 
Q 

Lowest 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  r  ,ys 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

2 

E; 
g 

: : 

s » 

*       •  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

54.1 

40.6 

47,5 

64 

9 

30 

19 

517 

0 

0 

2 

0 

20.13 

3 

19 

11 

.1 

0 

23 

13 

ANGWIN  PAC   IINIQN  CDL 

52.* 

■?8. 1 

45,3 

75 

1 

28 

3 

583 

0 

0 

6 

0 

17.33 

2 

92 

6 

,0 

0 

17 

10 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

'fB.b 

35.2 

41,9 

70 

1 

24 

19 

665 

0 

0 

1  3 

0 

13.59 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

55. Z 

43.3 

49,3 

66 

11  + 

31 

20  + 

452 

0 

0 

2 

0 

19.16 

2 

31 

30 

,0 

0 

26 

15 

CALLAHAN 

48.7 

34.7 

41,7 

59 

1C  + 

18 

19 

692 

0 

0 

13 

0 

5.48 

1 

35 

30 

14 

3 

CECILVILLE   5  SE 

CLOVERDALE   3  SSE 

56.8 

44.6 

51,7 

-  3.3 

83 

1 

31 

4 

395 

0 

0 

1 

0 

19.67 

15.57 

4, 

01 

U 

,0 

0 

20 

10 

C0VEL1 

54.7 

36,8 

46,8 

74 

1 

27 

20+ 

541 

0 

0 

10 

0 

15.00 

1 

69 

11 

,0 

0 

22 

13 

CRESCENT  CITY  1  N 

M 

M 

M 

63 

1 1 

35 

19 

0 

0 

0 

0 

31 .25 

,0 

0 

DUTTONS  LANPING 

59.8 

44.4 

52,1 

78 

1 

34 

4 

379 

0 

0 

0 

0 

7.42 

2 

54 

6 

,0 

0 

12 

4 

ELK  VALLEY 

48.1 

36.3 

42.2 

61 

9* 

28 

2 

675 

0 

0 

12 

0 

39.59 

5 

65 

5 

,0 

0 

26 

17 

EUREKA  WSO  CI  R 

55.8 

47.0 

51.4 

.2 

56 

8 

35 

19 

399 

0 

0 

0 

0 

16.58 

1 1  .97 

1 

82 

30 

,0 

0 

23 

15 

FERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

50.9 

37.2 

44 .  1 

l.B 

56 

I 

26 

2 

621 

0 

0 

12 

0 

30.  14 

23.53 

4 

20 

11 

T 

0 

23 

16 

FORT  BRAGG 

58. 3M 

46. OM 

52. 2M 

65 

9 

35 

26  + 

375 

0 

0 

0 

0 

12.96 

8.63 

1 

a5 

11 

,0 

0 

11 

FORT   JONES   RANGER  STA 

51.  IM 

34.  IM 

42. 5M 

67 

1 

22 

19 

551 

0 

0 

0 

7.17 

1 

56 

5 

FORT  ROSS 

56. 5M 

46. 7M 

51. 5M 

61 

10  + 

39 

25 

395 

0 

0 

0 

0 

16.15 

14.02 

2 

03 

1 1 

T 

0 

20 

13 

GRATON 

60.B 

42.0 

51,4 

.  9 

60 

1 

28 

4 

400 

0 

0 

5 

0 

15.34 

12.25 

3 

44 

5 

,0 

0 

16 

9 

HAPPY  CAMP  RANGFR  STA 

51.6 

35. 1 

43,9 

-  2.7 

70 

1 

30 

20  + 

526 

0 

0 

6 

0 

22.17 

14.92 

5,0 

1 

21  + 

HEALDSBURG 

59.7 

46,4 

53,1 

.  6 

59 

1 

33 

4 

350 

0 

0 

0 

0 

21.20 

17.30 

2 

99 

5 

,0 

0 

15 

10 

HILTS 

46.7 

32,4 

39.5 

65 

1 

21 

19 

756 

0 

0 

16 

0 

D  5.83 

1 

10 

5 

8,5 

2 

24  + 

19 

5 

HOOPA 

53.4 

43,1 

48 . 3 

57 

1 

35 

21 

493 

0 

0 

0 

0 

21  .86 

3 

23 

5 

,0 

0 

25 

15 

59.5 

46 , 2 

52  ,9 

.3 

73 

1 

37 

4 

356 

0 

0 

0 

0 

25.00 

21.47 

5 

35 

5 

.0 

0 

16 

14 

KLAMATH  R 

54.2 

43.4 

48.8 

53 

fl 

31 

19 

482 

0 

0 

1 

0 

35.30 

3 

68 

5 

.0 

0 

29 

21 

LAVA  BEOS  NAT  MDNU»1ENT 

MOUNT  HEBRON  R5 

44.9 

25,4 

35,7 

62 

! 

2 

19 

873 

0 

3 

20 

0 

3.55 

6.0 

5 

19 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

61.1 

45,6 

53,4 

-  1.2 

73 

1 

32 

4 

343 

0 

0 

1 

0 

10.51 

6.24 

1 

33 

5 

.0 

0 

14 

9 

DRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

53. 7M 

42  .9M 

46, 3M 

63 

11 

30 

19 

492 

0 

0 

1 

0 

29.62 

.0 

0 

ORLEANS 

52.4 

41,6 

47,0 

62 

1 

35 

26+ 

534 

0 

0 

0 

0 

22.20 

15.67 

1 

95 

30 

.0 

0 

26 

16 

g 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

60.6 

45.5 

53,6 

-     .  1 

66 

8  + 

32 

4 

334 

0 

0 

1 

0 

9.70 

7.52 

1 

51 

5 

.0 

0 

15 

9 

2 

POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 

56.  2M 

41 ,  7M 

49, OM 

72 

1 

28 

3 

473 

0 

0 

5 

0 

17.77 

13.00 

2 

09 

30 

.0 

0 

21 

9 

9 

KILnAKUbUiN   UKUVb    ST  rK 

53.3 

42,7 

48.0 

56 

i 

33 

21  + 

503 

0 

0 

0 

0 

31.13 

4 

45 

U 

.0 

0 

24 

1 7 

12 

SAINT  HELENA 

58.7 

44.0 

51.4 

-  1.6 

56 

29 

4 

404 

0 

0 

2 

0 

IS. 25 

12.16 

2 

04 

5 

.0 

0 

16 

1 1 

SAN  RAFAEL 

61.2 

49. 5M 

55. 4M 

79 

40 

23  + 

265 

0 

0 

0 

0 

16.69 

2 

91 

5 

.  0 

0 

16 

)  1 

g 

SANTA  ROSA 

6U.4 

44,6 

52.5 

-  .7 

70 

31 

4 

367 

0 

0 

2 

0 

13.23 

10.29 

1 

58 

11 

.0 

0 

16 

11 

7 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

48.2 

35.4 

42.3 

71 

[ 

29 

20+ 

671 

0 

0 

1 U 

0 

15.94 

1 

85 

5 

1.0 

0 

25 

1 1 

7 

55.6 

45.5 

50.5 

-  2.4 

6B 

10 

35 

19 

426 

0 

0 

0 

0 

21.53 

16.12 

2 

40 

11 

.0 

0 

26 

15 

9 

SHELTER  COVE 

55.4 

46,0 

51,7 

51 

41 

3 

391 

0 

0 

0 

0 

25.90 

2 

83 

30 

.0 

0 

25 

1  6 

9 

SONOMA 

62 . 7 

43.7 

53.2 

79 

1 

2  8 

4 

347 

0 

0 

1 

0 

12  .95 

2 

03 

5 

.  0 

0 

15 

1  1 

4 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

47. DM 

36, 5M 

41. 8M 

53 

26 

20+ 

588 

0 

0 

0 

14.12 

2.0 

2 

?0 

TULELAKE  //R 

44.6 

29,0 

36.6 

50 

11 

7 

19 

835 

0 

1 

20 

0 

3.30 

2.25 

70 

25 

4,8 

4 

25  + 

8 

2 

UK  I  AH 

56.9 

43,5 

50.2 

-  2.4 

56 

30 

19 

435 

0 

0 

4 

0 

16.33 

12.57 

2 

54 

30 

.0 

0 

19 

11 

7 

WARM   SPRINGS  DAM 

58.4 

43,7 

51.1 

80 

32 

19  + 

412 

0 

0 

2 

0 

19.91 

,0 

0 

WEAVERVILLE   ranger  STA 

51.2 

35 ,  1 

43 , 2 

-  1.1 

70 

1 

23 

5 

547 

0 

0 

12 

0 

14.95 

10.63 

1 . 0 

1 

20 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

45.5 

33,8 

39.7 

58 

20 

19 

754 

0 

0 

13 

0 

9.54 

2 

38 

11 

.7 

T 

24 

12 

6 

WILLITS   1  NE 

54.2 

41,1 

47.7 

56 

1 

28 

19  + 

513 

0 

0 

5 

0 

16.99 

2 

74 

5 

.0 

0 

20 

11 

6 

HULDW  CREEK   1  NW 

54.3 

43,9 

49.1 

71 

1 

35 

22  + 

470 

0 

0 

0 

0 

16.55 

T 

0 

YREKA 

49.5 

34,3 

41.9 

.2 

69 

1 

22 

19 

686 

0 

0 

12 

0 

4.78 

2.78 

1 

04 

5 

2.3 

T 

25  + 

12 

2 

DIVISION 

47.5 

-  1.8 

17.50 

13.16 

.6 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  0?. 

AulN    KANucK  sTflTlDN 

46. SM 

29. 5M 

38. 2M 

61 

1 

12 

19 

798 

0 

0 

20 

0 

2.64 

56 

16 

3.0 

3 

26 

12 

1 

0 

ALIIJKA3    KA'NOcK  ^lATiUrJ 

44.1 

28.4 

36.3 

-  1.5 

65 

1 

7 

19 

857 

0 

1 

19 

0 

1.91 

.56 

46 

12 

T 

0 

7 

0 

AUBURN 

55.5 

41,8 

49.2 

-  4.5 

75 

1 

32 

20  + 

467 

0 

0 

2 

0 

12.34 

8.81 

1 

74 

12 

.0 

0 

15 

10 

AUBURN  DAM  PROJECT 

56.2 

39,4 

47,8 

72 

1 

30 

23  + 

509 

0 

0 

5 

0 

12.25 

1 

70 

12 

•  0 

0 

15 

R 

BLUE   CANYON  WSD  AP  //R 

39.3 

30,5 

34.9 

-10.8 

53 

6 

20 

19 

895 

0 

5 

21 

0 

26.36 

21.51 

3 

15 

10 

68.3 

20 

26 

19 

13 

1  I 

BOWMAN  DAM 

'•I. 2 

29,1 

35.2 

-  9.1 

54 

8  + 

16 

25 

869 

0 

3 

22 

0 

27.41 

20.39 

4 

00 

11 

54,0 

25 

26 

19 

13 

u 

brannan  island 

61.7 

43,3 

52.5 

60 

1 

35 

20 

367 

0 

0 

0 

0 

4.90 

1 

58 

6 

,0 

0 

6 

5 

1 

BROOKS  farnham  ranch 

60. 5M 

42, 4M 

51. 5M 

-  1.1 

77 

1 

28 

4 

395 

0 

0 

4 

0 

6.19 

4.44 

90 

6 

.0 

0 

11 

7 

0 

BURNEY 

46.3 

31,9 

40. 1 

71 

1 

15 

2 

740 

^  5 

7.66 

1.60 

11 

14 

5 

2 

CANYON  DAM 

42.0 

29,5 

35.8 

-  2.2 

56 

5  + 

16 

25 

870 

0 

0 

22 

0 

15.76 

11.73 

2 

23 

1 1 

28.0 

8 

5 

15 

13 

° 

r  Lie  c  T  c  o 

43.7 

26.4 

36.1 

61 

1 

11 

25 

659 

0 

0 

23 

0 

8.21 

4.72 

1. 

53 

30 

31.0 

7 

26+ 

13 

8 

1 

\rnl\,\J    CArtKIntMT  bTA 

60.1 

42.9 

51.5 

76 

1 

32 

25  + 

399 

0 

0 

2 

0 

5.49 

99 

18  + 

,0 

0 

6 

4 

g 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

55.3 

39.9 

47.6 

80 

1 

27 

4 

515 

0 

0 

6 

0 

8.32 

1 

54 

11 

,0 

0 

12 

8 

2 

COLFAX 

51.7 

39.0 

45.4 

-  6.6 

54 

« 

30 

23  + 

582 

0 

0 

5 

0 

18.28 

13.60 

2 

37 

7 

.0 

0 

16 

11 

S 

LULU9A  I 

58.0 

43.4 

50.7 

-  2.0 

69 

8 

30 

3 

422 

0 

0 

2 

0 

5.54 

4.03 

72 

11 

.0 

0 

13 

5 

0 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

59.3 

44  .4 

51.9 

-  1.2 

77 

1 

30 

4 

387 

0 

0 

1 

0 

5.46 

4  .09 

85 

18 

.0 

0 

11 

7 

0 

DEER  CREEK  FGREBAY 

44.1 

31.4 

37.8 

70 

1 

18 

19 

811 

0 

0 

18 

0 

25.69 

4 

38 

11 

15.0 

9 

27+ 

17 

13 

10 

DE  SABLA 

48. IM 

36. 4M 

42. 3M 

-  6.2 

64 

1 

25 

19 

673 

0 

0 

12 

0 

30.22 

23.78 

5 

40 

11 

1.0 

0 

16 

12 

11 

DOBBINS  1  S 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

46. 2M 

32. 3M 

40. 3M 

78 

1 

23 

5 

736 

0 

0 

0 

23.22 

T 

26  + 

EAST   PARK  RfSERVJIR 

56.9 

40.9 

48.9 

-  2.0 

76 

1 

26 

3 

477 

0 

0 

6 

0 

5.90 

4.37 

67 

6 

.0 

0 

12 

5 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

60.7 

44.7 

52.7 

79 

1 

35 

4 

362 

0 

0 

0 

0 

7.20 

1 

49 

6 

.0 

0 

IZ 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cjij^sg?^'* 
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POlSOM  n4M 

69t5 

43.6 

51,6 

76 

1 

31 

23 

395 

0 

0 

2 

7.40 

1.32 

12 

.0 

0 

12 

6 

3 

CEQRCETOHN  PANGER  STA 

?0i3M 

36. 9M 

43, 6H 

71 

28 

26* 

637 

0 

0 

0 

IB. SO 

,0 

0 

,         GB4SS   VALLEY  NO.  ? 

51  •  3 

37,1 

44,2 

75 

] 

27 

5 

616 

0 

0 

9 

0 

21.29 

2  .85 

1 1 

•  0 

Q 

19 

12 

9 

1        GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

bl«9M 

44, 7M 

53, 3M 

79 

34 

26 

344 

0 

0 

0 

0 

5.19 

2 . 03 

.  0 

Q 

4 

1 

j         HAT   CREEK   PH   MQ  I 

50.7 

33.2 

42,0 

.0 

72 

18 

19 

682 

0 

0 

15 

0 

3.84 

2.01 

.64 

1 1 

.6 

1 

20 

12 

3 

0 

\         JESS  VALLEY 

'i  2 .  8M 

27, IH 

35 .  OM 

59 

7 

4 

19 

893 

g 

22 

Q 

3,40 

1.74 

.57 

12 

22.0 

7 

26* 

12 

2 

0 

lakeport 

55. B 

3P  .  8 

47,3 

71 

25 

19* 

521 

0 

0 

7 

0 

12.61 

9.73 

2.11 

30 

.0 

0 

20 

10 

4 

LAKE  SPAULDING 

42 . 71" 

2B,8M 

35. 8M 

_  6.3 

58 

} 

8 

23 

669 

0 

0 

20 

0 

27.73 

20.69 

3.74 

11 

57.5 

22 

26* 

17 

13 

1 1 

MANZANITA   LAKE  // 

39.0 

26.3 

32,7 

62 

11 

23 

964 

0 

6 

24 

0 

13.86 

3.52 

11 

32.0 

17 

27* 

17 

10 

4 

il        MARKLEY  COVE 

1 

59.6 

43.0 

51,3 

81 

32 

it 

401 

0 

0 

1 

0 

8 . 36 

1 .62 

12 

.0 

0 

12 

7 

5 

1  MlRVSVlLLE 

60  1  I 

45.6 

52.9 

-  1,2 

78 

1 

34 

26* 

358 

0 

0 

0 

Q 

7.38 

5.35 

1.16 

11 

.0 

0 

12 

7 

2 

HC  CL3J0 

^3 1 0 

31.1 

37. 1 

-  5.5 

6 1 

19 

18 

829 

Q 

0 

1  8 

Q 

18.62 

13.38 

2.35 

29 

7 

5 

20 

10 

7 

MINERAL 

40.5 

27.2 

33.9 

-  5.3 

63 

\ 

11 

19 

930 

0 

2 

24 

0 

025.93 

20.44 

6.00 

1 1 

30,0 

12 

27* 

11 

g 

M3UNT   SHASTA   WSH  CI  //R 

'■1.6 

33.2 

37,4 

-  4.4 

53 

10* 

23 

19 

820 

0 

0 

16 

0 

17.22 

13.25 

3.63 

30 

35,8 

22* 

20 

10 

7 

NEVADA  CITY 

'.9.2 

35,2 

42,2 

-  4.2 

69 

23 

4 

676 

0 

0 

14 

0 

26.15 

21.00 

3.92 

1 1 

T 

0 

18 

13 

10 

0SL4N0 

57, B 

42,6 

50,2 

-  3.2 

75 

1 

30 

26* 

436 

0 

0 

4 

Q 

7.14 

5.34 

1.57 

30 

,0 

0 

13 

7 

1 

OKOVI LLE 

59.3 

45,6 

52.5 

76 

32 

19 

368 

Q 

0 

I 

10.04 

1.38 

10 

,  0 

Q 

1 8 

9 

3 

PARADISE 

52.1 

41,4 

46 , 8 

72 

\ 

31 

26 

541 

0 

0 

3 

0 

25.21 

4.82 

1 1 

,  0 

16 

14 

9 

1  placerville 

53.6 

36,5 

46.2 

.  7 

71 

26 

4 

558 

0 

0 

6 

0 

10.37 

6.38 

1.78 

12 

.0 

0 

13 

8 

tt 

PlaCERVILLE  IPG 

50.7 

39.5 

45,1 

64 

8  + 

30 

26* 

S87 

0 

0 

7 

0 

11  ,93 

.0 

0 

Pi  AT  I NA 

5  1  •  Oh 

37. 8M 

44 ,  4M 

77 

1 

30 

26* 

616 

0 

0 

9 

0 

12.19 

1.60 

5 

T 

0 

10 

5 

PORTQLA 

OUINCV 

5  1  •  2M 

26. OM 

39  •  6M 

*  1.2 

70 

17 

19* 

743 

0 

0 

25 

0 

D18.70 

14.56 

4.29 

1 1 

15 

10 

7 

RED  BLUFF  WSD  AP  R 

55,2 

45.2 

50.2 

-  4.3 

66 

J 

33 

3 

439 

0 

0 

0 

0 

7.37 

5  .08 

2.05 

30 

.0 

0 

13 

3 

1 

REDOING  FIRE   STA   NO  2 

S<>.5 

44.3 

49.4 

-  5.4 

69 

32 

19 

461 

0 

0 

1 

0 

14.28 

10.52 

2.47 

18 

.0 

0 

17 

10 

6 

R  3CK  L IN 

59.9 

41.7 

50,8 

-  1.0 

76 

1 

30 

23 

420 

Q 

0 

Q 

6.29 

6.14 

1.33 

16 

.0 

0 

13 

5 

3 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

59.3 

44  .4 

51.9 

-  1.0 

71 

32 

26 

384 

Q 

Q 

I 

6.27 

4.62 

1.04 

30 

.  0 

0 

12 

7 

1 

SACRAMENTO  VSO  CI  R 

59.2 

46.9 

53.1 

-  l.l 

68 

36 

26* 

353 

0 

0 

0 

0 

6.69 

5.15 

1.23 

30 

11 

6 

1 

SHASTA  DAM 

52.0 

42.5 

47.3 

75 

35 

21 

524 

0 

0 

0 

0 

27.62 

3.71 

18 

.0 

0 

20 

14 

12 

1       SIERRA  CITY 

1 

*3.9 

31  .2 

37.6 

59 

19 

26* 

818 

0 

0 

21 

0 

28.72 

4.25 

1 1 

17.5 

6 

26 

19 

13 

11 

SIERRAVILLE   ranger  STA// 

47. BM 

27. 7M 

37. 8M 

-  .3 

67 

1 

10 

4 

808 

0 

0 

20 

0 

8.70 

5.94 

2.11 

12 

6.5 

4 

14 

10 

5 

4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

57.1 

41  .U 

49.1 

-  2.7 

78 

30 

3 

471 

0 

0 

6 

0 

5,72 

4.12 

1.03 

6 

.0 

0 

11 

6 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

43.5 

30.2 

36.9 

60 

J 

17 

19 

836 

0 

2 

19 

0 

34.61 

4.85 

11 

19.0 

8 

26* 

19 

13 

12 

T<^IN  LAKES 

38.7 

22  .5 

30.6 

-  3.1 

53 

1 

23 

1025 

0 

6 

24 

■3 

16.13 

11  .99 

63.0 

38 

24 

,  ACAVILLE 

60. 1 

43.8 

52.0 

-  1,2 

74 

29 

4 

3B6 

0 

0 

4 

0 

8.93 

6.70 

1.30 

12* 

.0 

0 

13 

6 

3 

73LTA  POWER  HOUSE 

51.1 

39.6 

45.4 

72 

30 

26* 

583 

0 

0 

4 

0 

10.67 

7.18 

1.98 

7 

2.0 

0 

17 

B 

3 

whiskeytdwn  res 

51. B 

41,4 

46.6 

75 

34 

26* 

547 

0 

0 

0 

0 

27,76 

4.23 

18 

.0 

0 

19 

12 

11 

WILLIAMS 

59.3 

42.9 

51.1 

77 

1 

33 

3 

407 

0 

0 

0 

0 

3.66 

1.26 

12 

.0 

0 

8 

1 

1 

wl llOWS 

58.4 

42.5 

50.5 

-  3.0 

76 

32 

26* 

430 

0 

0 

2 

0 

5,95 

4.32 

1.29 

30 

.0 

0 

13 

5 

1 

winters 

60.5 

44.9 

52 . 7 

79 

\ 

34 

26* 

364 

0 

0 

0 

0 

6.72 

1.24 

6 

.0 

0 

9 

7 

2 

WOODLAND   1  WNW 

59.2 

42,8 

51.0 

-  2.9 

69 

32 

26 

415 

0 

0 

1 

0 

5.76 

4.34 

1.07 

18 

.0 

0 

1 

division 

44.6 

-  3.2 

13.30 

9.72 

8.7 

*       «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

RASINS  03 

BOCA 

45.1 

24,0 

34.6 

68 

I 

10 

24* 

904 

0 

0 

24 

Q 

5.17 

1.15 

12 

9.3 

7 

14 

13 

4 

2 

B3DIE 

41.8 

10. 9H 

26. 4M 

62 

1 

-12 

23 

1153 

0 

5 

29 

5 

n  2.75 

1.10 

IS 

17.1 

9 

24* 

3 

3 

1 

BHIDGEPORT 

49,2 

20  ,9 

35.1 

66 

S 

-  1 

4 

892 

0 

0 

24 

1 

2.?6 

.75 

16 

5.5 

2 

17* 

5 

2 

0 

CEOARVlLLE 

45*4 

32,3 

38 . 9 

.  1 

64 

1 

14 

19 

776 

0 

1 

15 

0 

2.29 

.88 

.46 

18 

6.8 

3 

25 

10 

0 

0 

CONNER  MEMORIAL   ST  PK 

42.5 

18,6 

30.7 

64 

1 

2 

27* 

1022 

0 

1 

28 

0 

012.73 

2.44 

12 

26.0 

13 

26 

15 

9 

5 

DOYLE   5  SSE 

50. OM 

33,1 

41. 6M 

65 

h 

17 

4 

692 

0 

0 

15 

0 

4.49 

1.63 

12 

4.9 

T 

24* 

12 

3 

1 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

50.6 

29,4 

40. 1 

67 

8 

12 

4 

741 

0 

0 

18 

0 

1.44 

.38 

17 

4 

0 

0 

FORT  BIOWELL 

31.9 

39.0 

,  5 

6  I 

8 

12 

19 

778 

0 

0 

15 

0 

4.39 

2.78 

.58 

7 

15.0 

6 

26* 

14 

2 

0 

MONO  LAKE 

50*6 

26,0 

39.3 

66 

fi 

13 

5 

765 

0 

0 

22 

0 

4.00 

1.51 

12 

l.C 

T 

17 

5 

3 

2 

SOUAW  VALLEY 

41.7 

23,1 

32.4 

65 

1 

3 

23 

972 

0 

1 

25 

0 

18.27 

4.00 

12 

56.0 

26 

26* 

14 

11 

5 

susanville  airport 

49. BM 

34, IM 

42. OM 

2.4 

62 

B 

19 

4 

676 

0 

0 

IS 

0 

1.13 

11 

TAHOE  CITY 

41.5 

25  .  6 

33.7 

-  1.6 

61 

1 

14 

5 

932 

Q 

7 

24 

Q 

7.80 

4.65 

1.53 

12 

21.0 

10 

16* 

13 

6 

3 

TAHOE   valley   FAA  AP 

L.^  .Q 

H  I 

27, 5M 

^  K  '  3^ 

59 

?* 

7 

23 

901 

Q 

3 

19 

Q 

26* 

TERMQ 

*»3  •  I 

27.3 

35.2 

B 

5 

19 

BB4 

Q 

1 

18 

Q 

2.72 

.75 

12 

8.5 

4 

8 
13 

2 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

^  2  •  8 ''' 

24  .  8M 

33 .  BM 

.  2 

f>2 

.  3 

23 

928 

0 

24 

1 

7.51 

4.41 

1,58 

12 

31.8 

14 

14 

6 

3 

WODDFOROS 

48.3 

29.0 

38.7 

61 

2H  + 

14 

23 

785 

0 

0 

19 

0 

6.79 

2,46 

1 1 

4.7 

2 

2* 

11 

3 

DIVISION 

36.0 

5.90 

4. CI 

16.0 

«       •  « 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

60.2 

41.4 

50.8 

70 

2B 

28 

j, 

418 

Q 

0 

3 

Q 

14.73 

3,49 

6 

.0 

0 

17 

7 

4 

BERKELEY 

57,5 

46.6 

53.1 

-  3.1 

66 

1 

42 

23* 

349 

0 

0 

0 

0 

11.47 

9.28 

3.08 

5 

•  0 

0 

1* 

7 

4 

BilRLlNGAME 

61.1 

47.6 

54.4 

76 

] 

36 

19* 

312 

0 

0 

0 

0 

8.70 

1.55 

6 

.0 

0 

14 

8 

3 

CARMEL  VALLEY 

62.7 

42.0 

52.4 

70 

lU 

32 

19* 

372 

0 

0 

2 

0 

3.47 

1.36 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

CROCKETT 

62. 7M 

47. 6M 

55, 2M 

80 

1 

37 

19* 

293 

0 

0 

0 

0 

6.56 

4.89 

1.74 

6 

,0 

0 

10 

J 

1 

6ILR0Y 

62.9 

42.4 

52.7 

83 

1 

29 

4 

365 

0 

0 

2 

0 

5.84 

1.43 

12 

.0 

0 

6 

4 

4 

HALF   MOON  BAY 

59.2 

45.9 

52.6 

65 

2«* 

37 

5 

365 

0 

0 

0 

0 

9.50 

1 .65 

6 

.0 

0 

15 

s 

4 

HOLLISTER   1  SW 

62.3 

35.5 

48.9 

-  6.5 

70 

11 

27 

20* 

475 

0 

0 

14 

0 

2.59 

1.29 

.70 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

1 

KING  CITY 

66. 6M 

36. OM 

S1.3M 

-  3.3 

82 

1 

25 

4 

39* 

0 

0 

0 

1.47 

.80 

.0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   COUNTY   F  D 

62.2 

41.1 

51.7 

-  1.7 

78 

1 

29 

4 

393 

0 

0 

4 

0 

3.71 

2.29 

1.01 

12 

■  0 

0 

8 

2 

1 

LOS  GATOS 

62.3 

42.9 

32. 6 

-  1.6 

72 

7 

33 

4 

367 

0 

0 

0 

0 

7.52 

5.1s 

1.57 

13 

.0 

0 

11 

5 

3 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

61.8 

46,6 

54.2 

77 

35 

4 

320 

0 

0 

0 

0 

5.73 

I.IS 

t 

.0 

0 

1 

See  Ref 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.u.o.nu 

NUvcMdcH 


Station 

Temperature 

Precipitation 

•1 

>  n 

<s 

Average 
Minim  uzD 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

1 
0 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

1 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  D-lys 

Max. 

■5 

1    Max.  Depth 

on  Ground 

a 

s 

0 

g 

w  « 

il 

si 

si 

.°l 

1 

MONTEREY 

60  t  3 

46.6 

53.5 

65 

16*. 

39 

23  + 

339 

0 

0 

0 

Q 

3.87 

,91 

1 2 

.0 

0 

9 

3 

0 

MONTEREY   F AA  AP 

62. 5M 

47.8m 

•J  5 

1 

23  + 

0 

0 

0 

0 

2.81 

* 

12 

.  0 

8 

2 

J 

MORRD  BAY   FIRE  DEPT 

63.0 

h6  . 6 

If 

11 

40 

26 

Inn 

0 

0 

0 

0 

2.80 

,  69 

12 

.  0 

0 

2 

Q 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

55,9 

37.5 

s  1 

1 

3  3 

26  + 

1 

0 

0 

0 

0 

6.58 

1,72 

d, 

T 

^ 

1 1 

5 

2 

MOUNT  HAMILTON 

46  • 

34. BM 

40  7M 

-  8.2 

60 

25 

721 

0 

0 

15 

0 

4.05 

1.44 

■ 

12  + 

1 1 

2 

0 

NACIMIENTO  OAH 

66  0 

3e.o 

52.0 

85 

31 

20 

383 

0 

Q 

5 

Q 

2.33 

.78 

2  3+ 

.0 

3 

3 

3 

0 

NEWARK 

62*6 

48.4 

55,6 

80 

1 

40 

26  + 

276 

Q 

Q 

0 

2,99 

1 , 30 

6 

0 

OAKLAND  WSO  AP 

R 

58.0 

48.7 

53,4 

-  1,3 

tl 

S 

40 

26 

343 

0 

0 

0 

0 

7,42 

5.69 

2,06 

5 

.  Q 

0 

13 

5 

OAKLAND  MUSEUM 

60  •  1 

48.9 

54.5 

69 

40 

26 

305 

0 

0 

0 

0 

9.67 

2,30 

0 

12 

7 

PALO  ALTO  JR,  MUSEUM 

6  1  •  3 

45.0 

53.2 

78 

34 

350 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1,46 

'c 

0 

2 

PASO  ROBLES 

65  •  9 

35. b 

50. B 

84 

10 

24 

6+ 

418 

Q 

Q 

1 3 

° 

3.09 

.91 

1 2 

.0 

0 

6 

2 

0 

PASO  R08LES  FAA  AP 

63.6 

38.4 

51,0 

62 

10 

27 

4 

417 

7 

2)25 

.  79 

12 

.  0 

0 

2 

0 

PINNACLES   NaT  MONUMENT 

63.2 

37 . 3 

50 , 3 

87 

1 

27 

4 

437 

Q 

8 

2.51 

.79 

18 

.  0 

0 

PISMD  BEACH 

An*  7^ 

45. 6M 

55. 3M 

80 

40 

286 

0 

0 

0 

0 

^ '  0? 

.90 

12 

.  0 

0 

POINT  PIEHRAS  BLANCAS 

60.  7 

47.4 

54.  1 

69 

in 

40 

2  ^ 

32  1 

0 

0 

0 

0 

2.81 

.72 

1 6 

.  G 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

62*2 

44.1 

53.2 

72 

30 

348 

_ 

5.37 

1,05 

6 

,0 

0 

ID 

6 

1 

PRIEST  VALLEY 

59.6 

34.4 

47,0 

78 

9 

2  1 

4 

530 

0 

^ 

0 

3.24 

1 ,79 

.85 

17 

0 

,  ^ 

3 

0 

REDMOOO  CITY 

62.8 

45.7 

54.3 

74 

6 

35 

4 

314 

Q 

Q 

Q 

7,36 

5,66 

1,37 

6 

,  0 

0 

1 1 

RICHMOND 

*  B 

48 . 2 

54 , 9 

69 

38 

296 

0 

0 

0 

0 

1  ^  * 

2.00 

5 

.  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

5  8  •  5 

42 . 1 

50,3 

65 

29 

431 

0 

0 

2 

0 

13.24 

2 . 36 

6 

.  c 

0 

1^ 

SALINAS  3  E 

6 1 1  5 

44,0 

52,8 

-  3,3 

69 

32 

360 

0 

I 

Q 

3  65 

2.52 

.77 

6 

.0 

0 

10 

3 

0 

SALINAS   FAA  AP 

62.2 

45.4 

53.8 

72 

11 

33 

4 

329 

0 

0 

3.90 

.99 

6 

0 

7 

2 

Q 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

R 

58.6 

46.3 

52.5 

6  8 

e 

39 

4 

370 

Q 

0 

Q 

Q 

7.30 

1,58 

30 

*0 

0 

1 1 

2 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

R 

59*4 

48,4 

53,9 

-  .9 

67 

11+ 

40 

19+ 

327 

0 

0 

0 

0 

7.94 

6.37 

2.39 

30 

.  c 

0 

SAN  FRANCISCO   WSO  CI 

R 

59.4 

51.2 

55 . 3 

-  2,1 

67 

A 

46 

23+ 

285 

0 

0 

0 

0 

7  *  80 

5.80 

2.  18 

5 

14 

SAN  GREGORID  2  SE 

<^  a  1 

42.9 

50,5 

65 

1 1 

32 

19  + 

430 

Q 

Q 

2 

9  99 

1.57 

6 

.0 

0 

15 

7 

5 

SAN  JOSE 

R 

61.0 

45,7 

53,4 

-  2,1 

73 

1 

35 

19  + 

341 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1  .74 

.68 

12 

.0 

0 

11 

1 

Q 

SAN   LUIS  OBISPO  POlY 

65.0 

43.6 

54.3 

4.4 

84 

1 

38 

6  + 

320 

Q 

0 

0 

Q 

3.55 

1  . 65 

1 , 39 

18 

,  0 

0 

if 

3 

2 

SAN  MATEO 

61,5 

49,1 

55.3 

69 

s+ 

41 

26  + 

283 

0 

0 

0 

0 

7,48 

1,28 

5 

.0 

0 

12 

7 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

44 ,  3M 

53 .  2M 

-  1.3 

73 

7 

36 

26+ 

348 

0 

0 

0 

0 

2  ,00 

,71 

1 2 

.0 

0 

Q 

SANTA  CRUZ 

42.6 

51.6 

-  3.0 

72 

33 

21  + 

394 

- 

- 

Q 

6.60 

3,10 

6 

.0 

0 

16 

4 

3 

UPR  SAN  LEANDRQ  FILTER 

60.4 

42 , 0 

51.2 

77 

I 

33 

27 

406 

0 

0 

0 

0 

9.20 

3 . 44 

6 

.  0 

0 

13 

HftLNUT    LKttK    c  cat 

61.7 

42.9 

52.3 

70 

9  + 

29 

20  + 

372 

Q 

Q 

5 

5.60 

3.65 

1.10 

30 

,0 

0 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

60*7 

43.5 

52 . 1 

80 

33 

383 

0 

0 

0 

0 

6,82 

2,55 

6 

•  0 

0 

HOOOSIDE   FIRE   STA  I 

6  X  *  6 

42,3 

52,0 

71 

31 

4 

384 

0 

0 

1 

0 

10.24 

2 . 38 

6 

.  0 

0 

DIVISION 

52,4 

-  1.9 

5.95 

4.22 

T 

*       *  * 

SAN  JQAOUlN 

DRAINAGE  09 

ANTIDCH  FIBPEBOARD  ML 

Of  J 

46.2 

54.4 

1.0 

79 

1 

37 

29  + 

314 

Q 

0 

Q 

Q 

3  32 

2.18 

1.53 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

61.7 

45.0 

53,4 

82 

1 

34 

28 

349 

Q 

3.33 

1.46 

6 

0 

7 

2 

62.0 

42.3 

52.2 

-  3.1 

82 

11 

33 

19 

385 

Q 

Q 

4,35 

2.16 

1 .98 

18 

.  0 

0 

9 

2 

2 

AUBERRY  1  Nw 

57.9 

40.5 

49,2 

-  2.2 

73 

Q 

31 

467 

0 

0 

4 

0 

4.98 

2,76 

1.46 

,  0 

0 

7 

3 

2 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

R 

67  i  9 

45  .3 

56,6 

•  7 

86 

IC 

36 

2  0 

263 

0 

0 

0 

0 

.64 

,15 

.  22 

^  ' 

.  0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

57*0 

42.8 

49.9 

70 

34 

25  + 

446 

0 

° 

^ 

0 

5.82 

1.75 

18  + 

.0 

0 

9 

3 

2 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

65. OM 

42. OM 

53. 5M 

84 

IC 

31 

25  + 

337 

0 

0 

3 

0 

.84 

.  0 

0 

0 

0 

BUTTON W I L  L  Ow 

67.1 

38.7 

52.9 

87 

11 

27 

27 

365 

0 

0 

7 

0 

.37 

.21 

23 

.  0 

0 

1 

Q 

CALAVERAS   BIG  TPEES 

CAMP  PARDEE 

59.0 

43.9 

51.5 

-  3.4 

75 

1 

34 

19 

399 

0 

0 

0 

0 

5.08 

3.06 

1.31 

6 

.0 

0 

10 

3 

i 

CATHEYS   VY  PULL  RUN  RH 

5  9.8 

39.8 

49.8 

74 

1 

27 

4 

450 

0 

0 

6 

0 

3.52 

1,14 

12 

,0 

0 

7 

2 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

49. 3M 

31  .OM 

40.  2M 

72 

! 

21 

23 

738 

0 

0 

20 

0 

D12.18 

3,68 

12 

6,8 

3 

2  6 

1 1 

1 

COAL  I NCA 

64.5 

40.7 

52,6 

-  1,5 

81 

10 

29 

21 

370 

0 

0 

4 

0 

.96 

.41 

,26 

22 

.0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

4^ *  \ 

3/. 4 

52,8 

84 

1 C 

28 

20 

365 

0 

0 

7 

0 

.40 

,  13 

22  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

6  1 1  1 

39.1 

50.1 

-  2,3 

77 

28 

4 

438 

0 

0 

8 

0 

1.28 

.30 

.31 

17 

.0 

0 

6 

0 

0  ' 

DUDLEYS 

ELECTRA  power  HOUSE 

59.4 

41.8 

50.6 

-  3.1 

72 

8 

30 

4 

426 

0 

0 

3 

0 

6.90 

3.97 

1.22 

6 

.  0 

0 

1 3 

7 

2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

M 

M 

M 

82 

10 

27 

26 

0 

0 

0 

.39 

.15 

12 

.  0 

0 

Q 

FRESNO  WSO  AP 

R 

63.2 

42.6 

52.9 

,  9 

79 

10 

30 

4 

360 

0 

0 

1 
B 

0 

1 .39 

.44 

.36 

12 

.0 

0 

4 

0 

FRIANT  GOVEPi^MENT  CAMP 

63*3 

38.5 

50.9 

79 

1 

27 

4 

418 

0 

0 

0 

3.00 

1.59 

1  B 

,0 

0 

4 

2 

I 

GLENNVILLE 

58  •  2 

31.3 

44.8 

76 

9 

19 

4 

599 

0 

0 

20 

0 

3.55 

1.53 

IB 

.0 

0 

10 

2 

I 

UKANI  liKUVt 

44i0 

28.2 

36.1 

65 

S 

15 

19 

858 

0 

7 

21 

0 

7.62 

3.40 

IB 

20.0 

12 

27+ 

u  A  M  c  n  B  n 

nfcicn  MtlCHY 

49  •  7M 

32 .  8M 

41 .3M 

-  5.3 

72 

1 

25 

24  + 

705 

0 

0 

14 

0 

8.11 

4.64 

2.51 

1 2 

2.0 

1 

26  + 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

47i7 

31.0 

39.4 

.  4 

66 

9 

19 

25  + 

763 

0 

1 

16 

0 

15 

21  + 

IDRU 

58  31*' 

40. 6M 

49, 5M 

-  4,1 

76 

IC* 

32 

21  + 

461 

0 

" 

2 

0 

2.22 

1.15 

.98 

IB 

T 

0 

5 

2 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

66. 8M 

49, 3M 

58,  IM 

-  1,1 

84 

10 

40 

20 

230 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.86 

.83 

IB 

.  0 

0 

Q 

KERN  RIVER   PH  Nn  3 

63.6 

36.4 

50.0 

81 

10 

28 

27  + 

443 

0 

0 

0 

1  .44 

1.01 

IB 

.  0 

0 

2 

I 

KETTLEMAN  CITY 

66  .3K 

41. OM 

53. 7M 

84 

}  ^ 

29 

20 

346 

0 

0 

5 

0 

67 

.18 

24  + 

.0 

0 

Q 

KETTLEMAN  STATION 

66 1 1 

44.8 

55.5 

83 

1  c 

33 

25 

294 

0 

0 

0 

0 

.38 

.15 

1 2 

.  0 

0 

0 

KNICHTS   FERBY  2  SE 

6i  9M 

41.  IM 

51. 5H 

7B 

1 

29 

4 

396 

0 

0 

8 

0 

2.70 

.60 

12 

,0 

0 

1 

0 

LE  GRAND 

62)3 

42.3 

52.3 

-  .6 

78 

7 

29 

4 

376 

0 

0 

3 

0 

1.65 

.50 

.49 

12 

.0 

0 

ft 

0 

0 

LEMDN  COVE 

64.2 

42.1 

53,2 

-  1,4 

82 

11 

31 

4 

357 

0 

0 

2 

0 

2.20 

.96 

1.00 

IB 

•  0 

0 

3 

2 

I 

LINDSAY 

64.7 

40.1 

52.4 

-  .8 

83 

in 

29 

4 

375 

0 

0 

4 

0 

2  .20 

1.20 

.85 

IB 

,0 

0 

3 

2 

0 

LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 

63.1 

43.3 

53.2 

77 

p. 

33 

20 

353 

0 

0 

0 

0 

.94 

.25 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

laoCEPOLE 

40.9 

20.9 

30. V 

59 

1 

6 

19 

1013 

0 

8 

27 

0 

D  8.29 

3.80 

18 

15.0 

9 

27+ 

9 

2 

2 

LODI 

62.3 

41.0 

51.7 

.1 

73 

7 

31 

21 

393 

0 

0 

3 

0 

4.41 

3.03 

1.01 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

LOS  BANOS 

62.9 

42.8 

52.9 

-  .5 

76 

7 

32 

5 

358 

0 

0 

1 

0 

1.14 

.36 

.44 

IB 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOS  BANOS  DET  RESV 

62.0 

46,3 

54.2 

76 

12* 

33 

21 

325 

0 

0 

0 

0 

.72 

.24 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAOERA 

63,5 

40.0 

51. B 

-  1.4 

79 

8* 

30 

23+ 

390 

0 

0 

6 

0 

1.15 

.23 

.40 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

'J 
J  J 

ATerage 
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AveragA 

"3 
.1 
5  0 
S  Z 

£  a 
•  s 
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• 

Loweit 

e 

5, 

4 

Q 
S 

1 

No.  ol  Days 

•3 

0 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

Snow.  Slotl 

No.  61  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

.10  or  More  1 

e 

1 
o 

• 

X 

s 

o 

si 

3  > 

\ti 

:  > 

.  JS 

Si 

„  » 

■  iTiCH 

t>o,e 

43.1 

52.0 

80 

I 

32 

4 

383 

0 

0 

1 

0 

2.34 

1.12 

6 

,0 

0 

6 

1 

1 

6S  ■  0 

43.1 

54.1 

_  2,4 

83 

^  ? 

33 

24 

323 

0 

0 

0 

0 

48 

-  .04 

.44 

23 

,0 

0 

1 

0 

0 

5CE0   FIRE    STATION  2 

63.9 

41.5 

52.7 

,5 

79 

7 

29 

21 

362 

0 

0 

4 

0 

l!65 

.57 

.50 

18 

,0 

0 

S 

I 

0 

T  S  TO 

61.9 

43.6 

52.8 

,5 

77 

7 

32 

21 

359 

1.77 

.83 

.32 

17  + 

,0 

0 

7 

0 

0 

„>iAN  2  NW 

62.5 

41.2 

51.9 

-  2.6 

77 

7 

29 

21 

388 

0 

0 

5 

0 

1.09 

.31 

,41 

17 

,0 

0 

4 

0 

0 

-STH   F1RK    P4NGER  ST4 

60. OM 

36. IH 

48.  IM 

76 

1 

26 

19* 

498 

0 

0 

0 

6.92 

3.85 

2,60 

17 

8 

4 

2 

^J'JGE  COVE 

63.4 

41.0 

52.2 

-  1,6 

80 

1  ] 

29 

380 

0 

0 

3 

0 

1.49 

1.05 

1 2 

,0 

0 

5 

2 

2 

•  :;rtervillE 

66.6 

41.7 

54.2 

-  ,2 

85 

n 

30 

4 

331 

0 

0 

1 

0 

U84 

.90 

.90 

IB 

,0 

0 

3 

1 

0 

^  I^S  E  Y  3  E 

54^T  SPRINGS  PWR  HOUSE 

50.7 

3  •  0 

72 

I 

26 

26 

652 

0 

0 

12 

0 

12.88 

2.51 

12 

9,9 

0 

14 

7 

7 

SSN  UUIS  DAM 

62.6 

45.6 

54.  1 

75 

12  + 

36 

23  + 

322 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.36 

18 

.0 

0 

6 

0 

0 

S3N0Ri  RS 

56.4 

37.2 

46.8 

_  5,2 

73 

27 

0 

0 

10 

0 

3.65 

1.73 

12 

.0 

0 

14 

9 

2 

S:  ENTRANCE  YDSEHITE 

46.5 

27.8 

37.2 

68 

1 

18 

23* 

830 

0 

10.88 

3.89 

12 

3 

18 

11 

5 

2 

STOCKTON  WSP  AP 

61.4 

45.0 

53.2 

.2 

73 

7 

33 

21 

345 

0 

0 

0 

0 

3.66 

2  .49 

1.12 

5 

,0 

0 

10 

1 

1 

STOCKTON  PIPE   STA  NO  4 

61.7 

43.0 

52.4 

,3 

78 

1 

32 

26 

371 

0 

0 

1 

0 

3.18 

1 . 95 

1.17 

6 

,  0 

0 

6 

2 

1 

=  -i\CHAPI 

54.2 

35.1 

44.7 

71 

9 

24 

20 

60 1 

0 

0 

13 

0 

1 . 60 

,78 

18 

,6 

0 

7 

1 

0 

IN  R4NCH0 

65.4 

35.1 

50.3 

-  4,9 

85 

K 

25 

24 

438 

0 

0 

10 

0 

1.67 

.96 

.66 

18 

,0 

0 

5 

1 

0 

■■^cE   RVRS   EDISON  PH  I 

66.0 

41.5 

53.8 

82 

29 

27 

335 

0 

3.99 

1.90 

18 

.0 

0 

6 

2 

2 

■IGER  CREEK  PH 

52.6 

38,5 

45.6 

-  4,1 

70 

1 

28 

4 

977 

0 

0 

8 

0 

12.35 

7.74 

2.06 

12 

.0 

0 

15 

10 

5 

T^iCY  CARBONA 

63.2 

43.4 

53  •  3 

8  2 

1 

.  35 

29+ 

343 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1.01 

6 

,  0 

0 

5 

1 

1 

':)iCY   PUMPING  PLANT 

46.0 

53.8 

73 

33 

329 

0 

0 

0 

0 

3.36 

1.00 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

vISALIA 

63.9 

43.2 

53.6 

-  1.6 

81 

11 

32 

4 

344 

0 

0 

1 

0 

1.03 

.20 

.46 

18 

,0 

0 

3 

0 

0 

rtiSCQ 

66.3 

41.1 

53.7 

-  .2 

87 

11 

31 

4 

344 

Q 

3 

.64 

.31 

.25 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

'TSEMITE   PARK  HEADOTRS 

52.4 

30.2 

41.3 

-  3.0 

80 

1 

22 

4 

704 

0 

0 

22 

0 

9.06 

5.57 

3.44 

12 

1.8 

1 

26  + 

10 

5 

2 

DIVISION 

50.2 

-  1.3 

3.44 

1.71 

1.0 

•       *  • 

'3UTH  COAST 

iRAlNAGE  06 

._PINE  ■ 

67. 7M 

42.  IM 

54. 9M 

89 

11 

33 

7 

302 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1.09 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

-  .'alOn  Pleasure  pier 

64 .  1 

48.2 

56.2 

_  2.9 

74 

41 

258 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.21 

.57 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

BSRRETT  DAM 

67.6 

38.1 

52.9 

-  3.3 

88 

1 

31 

5 

359 

0 

0 

5 

0 

2.20 

1.04 

,66 

23 

,0 

0 

5 

2 

0 

BFAUMONT  PUMPING  PLANT 

64. 8M 

38. OM 

51  .4M 

83 

1 

27 

25 

402 

Q 

0 

9 

Q 

3.08 

1.52 

1.38 

18 

,0 

0 

5 

3 

1 

ilG  BEAR  LAKE 

53.3 

26.9 

40.1 

70 

B 

14 

27* 

740 

0 

0 

23 

0 

D  2.46 

2.01 

18 

8,0 

1 

1 

9  JRRANK   VALLEY   PMP  PlT 

69.4 

42.5 

56.0 

-  4.4 

85 

11 

32 

27 

271 

0 

0 

1 

0 

1.82 

,77 

.93 

23 

,0 

0 

3 

2 

0 

CiCHUMA  LAKE 

67.5 

41.8 

54.7 

89 

1 

31 

315 

0 

0 

1 

0 

1.7' 

1.13 

1  6 

.0 

0 

4 

1 

1 

C  IMPQ 

66.3 

33.7 

50.0 

86 

IC 

24 

15 

442 

0 

0 

13 

0 

1.69 

.62 

23 

5 

2 

0 

CANHGA  PARK  PIERCE  Cfll 

70.3 

40.6 

55.5 

89 

10 

31 

27* 

286 

Q 

3 

1.03 

,52 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

.-lULA  VISTA 

64.5 

49.0 

56.8 

-  ,9 

75 

1 

42 

27* 

239 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.76 

,74 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

aREMONT  POMONA  COL 

66.0 

43.3 

54.7 

-  4.1 

86 

1 

36 

25* 

307 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.61 

1.03 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

-kONA 

66 .  B 

40.8 

54.6 

_  2  ,9 

87 

1 1 

32 

25 

503 

0 

0 

1 

0 

1  •  30 

.31 

.56 

1 6 

,0 

0 

3 

1 

0 

_7ER  CITY 

68.7 

50.9 

59.6 

80 

2f 

43 

24* 

155 

0 

0 

0 

0 

1.96 

1  .00 

23 

,0 

0 

3 

2 

1 

T  A  M  A 

62. 4M 

31. 5M 

47.0^' 

20 

4 

536 

Q 

0 

22 

Q 

.80 

.26 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

•  5MACA 

55.1 

34.2 

44.7 

-  1.8 

74 

12* 

20 

15 

603 

0 

0 

1 1 

0 

4.88 

2.46 

1.88 

18 

5.0 

4 

23 

5 

3 

2 

•    CANYON  RESERVOIR 

67.4 

35.6 

51.5 

89 

1 

28 

4 

399 

0 

0 

13 

0 

1.12 

.28 

,60 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

_   CAPITAN  0AM 

45.3 

59.1 

94 

40 

196 

3 

0 

0 

0 

2  •  1 8 

,76 

2  3 

.0 

0 

5 

2 

0 

=  SINORE 

68.1 

38.3 

53.2 

-  4.3 

88 

11 

29 

24 

351 

0 

0 

5 

0 

.61 

-  .26 

.39 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

69.1 

43.2 

56.2 

-  1.1 

88 

11 

35 

20 

265 

Q 

Q 

1.95 

.65 

.83 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

=:ntana  kaiser 

70. 2M 

49. 4M 

59. BM 

89 

1 

41 

21 

176 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

69.3 

45.0 

57.2 

91 

11 

35 

28 

238 

1 

0 

0 

0 

1.65 

.67 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

henshah  dam 

67 . 4 

29.6 

48.5 

88 

1 

22 

6* 

488 

0 

0 

23 

0 

3.35 

1.05 

1 6 

.0 

0 

S 

3 

1 

"'LLHILD   FIRE  DEPT 

56, 6M 

30. OM 

43, 3M 

74 

9* 

18 

25 

643 

0 

0 

19 

0 

3.10 

1.90 

16 

5.0 

2 

23 

5 

1 

1 

IAN  WYNOlA 

61.5 

36.0 

48.8 

83 

lU 

25 

4 

482 

0 

0 

6 

0 

3.47 

1.60 

16 

1,0 

0 

6 

3 

1 

->jIina  beach 

67. 2M 

43. 7M 

55, 5M 

-  3,5 

82 

12* 

37 

21* 

278 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.44 

.82 

18 

,0 

0 

3 

1 

0 

LA  MESA 

69.2 

48. 6H 

58. 9M 

88 

11 

41 

24* 

187 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.70 

18 

,0 

0 

4 

2 

0 

LTMPOC 

65 .  1 

42.5 

53.8 

81 

1 1 

33 

4 

333 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.61 

18 

.0 

0 

6 

1 

u 

.3NG  REACH  VSO  AP 

67.5 

48.5 

58.0 

-  3.2 

82 

11 

38 

25 

207 

0 

0 

0 

0 

2.04 

1.01 

.94 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

-"IS   ANGELES   NSD  AP  R 

67.1 

51.9 

59.5 

-  1.6 

77 

28* 

44 

24 

159 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.83 

.98 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

-IS   ANGELES  CIVTC   CTR  R 

68.4 

51.5 

60.0 

-  2.7 

82 

11 

44 

25* 

156 

0 

0 

0 

0 

1.68 

.60 

.86 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

"T   wIlSON  2 

54.4 

38.4 

46.4 

75 

8 

24 

19 

550 

0 

0 

11 

0 

5.36 

2.97 

18 

4.0 

4 

23+ 

4 

3 

2 

NEMPORT  BEACH  HARBOR 

63.9 

50.0 

57.0 

-  1,9 

72 

1 

42 

30* 

235 

0 

0 

0 

0 

1 .23 

.22 

.50 

17 

,0 

0 

3 

1 

0 

2CEANSI0E 

67. 4M 

46. 7M 

57.  IM 

75 

11 

36 

22 

228 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.80 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

C  J  A  I 

6B,9M 

39. BM 

54. 4M 

-  3,3 

84 

10 

33 

27* 

312 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.63 

1.16 

18 

■  0 

0 

3 

2 

1 

QKNARD 

6B.6 

45.0 

56.8 

-  1,8 

82 

1 

36 

24 

238 

0 

0 

0 

0 

1.24 

■  10 

.63 

18 

.0 

0 

2 

2 

0 

PALOMAR  MT  PBSERVATDRY 

55.4 

36.5 

46.0 

73 

10  + 

24 

25 

564 

0 

1 

12 

0 

4.66 

2.00 

23 

6,0 

8 

23 

3 

3 

2 

p«sadena 

PlMONA  CAL  POLY 

69.0 

56 . 8 

.3 

1 

36 

25 

246 

0 

0 

0 

0 

1.98 

•  62 

1*03 

18 

•  0 

0 

2 

2 

1 

RamONA  SPAULDINC 

REDLANDS 

68. 3M 

40.511 

54. 4M 

-  3,4 

86 

12* 

32 

25 

313 

0 

0 

1 

0 

1.58 

.48 

,86 

18 

•  0 

3 

1 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  US 

68.9 

43.3 

56.1 

-  2.0 

85 

U 

35 

27* 

263 

0 

.90 

.07 

,63 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

RIVERSIDE  CIT  E^P  STA  r 

70.  1 

44.3 

57.2 

90 

1 

37 

27* 

241 

1 

0 

0 

0 

1.36 

,71 

1 9 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70.4 

44.1 

57,3 

-  1.2 

87 

u 

34 

27 

235 

0 

0 

0 

0 

1.48 

.12 

,86 

18 

.  0 

0 

3 

1 

0 

Sandberc  WSO  //R 

52.0 

36.4 

44.2 

-  4.8 

74 

8 

24 

25* 

616 

0 

0 

12 

0 

1.35 

.43 

,69 

17 

2.3 

1 

23 

4 

1 

0 

SAN  DIEGO  MSQ  AP  R 

67 1 3 

53.9 

60.6 

~  1,2 

82 

1 1 

46 

20 

132 

0 

0 

0 

0 

1  A") 
1  •  05 

.73 

,58 

1 8 

.0 

0 

9 

1 

0 

San  FERNANOn 

68.3 

44.0 

56,2 

-  4,8 

87 

10 

34 

29 

261 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.60 

,72 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  TEPT 

70.4 

45.6 

58,0 

85 

11 

37 

27 

209 

0 

0 

0 

0 

1.91 

,82 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAN  JACINTO 

70.2 

38.9 

54,6 

-  1.5 

88 

10 

31 

29 

310 

0 

0 

5 

0 

1.85 

.82 

1.10 

IS 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

69.4 

48.4 

58,9 

-  .6 

84 

11 

41 

29 

186 

0 

0 

0 

0 

1.77 

.98 

,66 

IB 

.0 

0 

3 

3 

0 

SANTA  BARBARA 

66.3 

47.6 

57,0 

-  1.5 

73 

12 

41 

27* 

233 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.42 

,91 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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a 
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Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Day 
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Depanuie 
From  Normal 

Grealesi  Day 

I 
0 

Snow.  Steel 

No.  ol  Days  ■ 

Max. 

Min. 

Tolal 

1   Max.  Deplh 

on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

'%< 

si 

si 

Santa  Barbara  faa  ap 

bt,,5 

43.3 

53.9 

73 

12 

36 

28  + 

324 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.72 

17 

.0 

0 

4 

1 

0  ^ 

Santa  maria  wso  ap  r 

41,1 

52.3 

-  3.6 

6  3 

3  3 

2  5 

0 

0 

0 

Q 

2.15 

1.13 

17 

.  0 

Santa  mdnica  pier 

64.0 

51,4 

57,7 

74 

1 

43 

24 

212 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.68 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  PAULA 

67  f  2 

42 ,  IM 

54 .  7M 

78 

1  ^ 

3 1 

26 

3q9 

0 

0 

2 

0 

2  •  1 0 

1 .  OR 

1  8 

SUN  CITY 

68.8 

37, 4M 

53,  IM 

66 

IC 

28 

25 

355 

0 

0 

9 

0 

1.26 

.67 

23 

.0 

0 

2 

1 

u 

torr anc  e 

66*4 

49.3 

57.9 

-  1,5 

1^ 

1 1 

4  1 

211 

0 

0 

0 

0 

2  t  02 

.96 

.  86 

23 

,  0 

^ 

3 

2 

0 

64*0 

43,6 

53,8 

80 

10 

35 

2  7 

329 

0 

0 

0 

0 

2*57 

1*51 

18 

■  0 

0 

3 

2 

1 

TUSTIN   IKVINE  RANCH 

70  •  0 

43.2 

56,6 

-  2,1 

6  9 

36 

27+ 

250 

0 

0 

0 

0 

1  ■  54 

• 

.  bO 

16 

,  0 

*^ 

TWITCHELL  DAM 

UCLA 

66.3 

50. 1 

58,2 

77 

26  + 

42 

23 

206 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.93 

23 

,0 

0 

3 

2 

0 

UPLAND  3  N 

64.8 

42.5 

53,7 

82 

1 1 

34 

1 9 

333 

Q 

0 

0 

1.98 

1.37 

18 

,  0 

G 

3 

2 

1 

VISTA  2  NNE 

68.4 

45.6 

57,0 

87 

1 1 

3  7 

20 

241 

0 

0 

0 

1,97 

.  87 

18 

,  0 

0 

3 

2 

0 

WARNER  SPRINGS 

64.5 

33.8 

49.2 

-  2.4 

1 1 

0 

0 

16 

0 

1.85 

1*25 

23 

,  0 

3 

1 

YORBA  LINDA 

69.5 

44.7 

57,1 

-  4.1 

86 

34 

25 

234 

0 
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0 
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2 
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59.6 
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0 
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0 
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^ 
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,0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


ORIISICE  01 

iN6hI»4  PAC  UNION  COl 
)IC  BAH  ftANCED  STATION 
iO0NVUL€   NNTNC  STA 
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tmOCEVILLE  <•  NHH 
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tUTTONS  LANDING 
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lURfKA  USO  CI 
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lOOPl 

OLEHUO  HHY  HNTNC  STA 

lENTFIELO 
LRMATH 

:oriel 

ava  leos  nat  hdnunent 
iad  river  ranger  sta 

IRtE  ISLAND 
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n.i2 

S.kB 
37.24 


26.83 
19.67 
6.  OA 

13.00 
31.25 
.72 
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85 

30.00 

.16 

1.84 

3.09 
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.01 
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3.90 
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.40 
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• 

• 

• 

• 
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.18 
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8.93 
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.13 
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2.49 
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2.01 
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.70 
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1.97 
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2.95 

1.66 
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.47 
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7 

7 
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2.26 

7 
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2.29 
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7 
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1.66 
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1.9o 
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.08 
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.23 

4.49 

.14 
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.02 
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•  06 

T 

.22 
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.10 

8.64 
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.02 
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.18 
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.04 
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.33 

.04 

.06 

.01 
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7 
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.29 

.36 

.5(1 

.08 

.02 

4.36 

.10 

.02 

.02 

1.98 

.42 

.08 

•  10 

4.00 

7 

7 

7 

•  11 

1.25 

1.51 

•  06 

7 

9.67 

.05 

.65 

.34 

.54 
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•  37 

1.76 

2.04 

.43 
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7 

1 .49 

.02 

7 

.05 

•  09 

•  11 

.14 

.60 

.01 
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T 

7 

.04 

2.02 

.88 

.52 

7 

•  74 

3.39 

4.0" 

.64 

2^10 

7 

.02 

.09 

.05 

.09 

.94 

.33 

1.13 

1.04 

.19 

7.80 

7 

1.25 

.26 

•17 

•  57 

.92 

1.53 

.17 

1.3c 

2.72 

.15 

.02 

.08 

•10 

.15 

.25 

.7^ 

.02 

.02 

7.51 

T 

7 

T 

.75 

.17 

.12 

.12 

.87 

1.5n 

1.17 
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6.79 
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.12 

.15 

•  11 
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04NA  2  SE 

04VIS  2  WSW  EXP  F6SK 
DcES  CREEK  FU»E8AV 
HE  SAALA 
Da88INS   1  S 

DOHNIEVtlLE  RANCER  S7l 
DUNNICAN 

0UN5HJIQ  RAr^CER  S7A 
EAS7  i>A9K  RESERVOIR 
FAIRFIElO  FIBF  S7fl7inN 

FOLSQ.*  oah 

FQRESTHILL  RANliFR  S7A 
FRENC"  CULCM 
CE0RCE7nwN  RANCFR  S7A 

cibsun  hmy  hn7nce  s7a 
colO  Run 

crass  vallev  no.  2 
creenvilue  ranger  sta 

CRI22I.V   ISLAnn  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 

MARRY  ENCLERRIi;m7  OAM 
MA7  CREEK  RH  Ka  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 
IOWA  HILL 

JESS  VALLEY 
KELSEY   1  H 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPnPY 

lake  spauloinc 
lEesville  keegan  ranch 
li77le  valley 

lCOKQut  3  HSt. 
MADELINE  2  SM 

MANZANI7A  LAKE  // 

MARKLEY  COVE 

MARYSVILLE 

MC  CL1U1 

MIDDLETOHN 

MINERAL 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  HSO  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NtCOLAUS  2 

ONO 

ORLANO 
OROVILLE 
OROVILLF  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PI7  RIVER  PH  I 
PIT   RIVER  P  H  5 

PLACERVTLLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLA7ISA 
P0R70LA 
auINCY 

RED  BLUFF  HSO  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

RQCKLIN 

ROUND  MT  P  G  ANn  E 
SACRAMENTO  HSO  AP  R 
SACRAMENTO  WSn  CI  R 
SHASTA  DAM 
SHINCLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 
S7DNYFDBD  CDOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STQNY  GORGE  RESERVOIR 

STRAMBERRy  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  H 
VACAVILLE 
VINTON 

vollhers 

vcl7a  pomer  house 
hhiskevtqhn  res 
williams 
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BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  aiOWELL 

GEM  LAKC 
MONO  LAKE 
SAGEMEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAH  VALLEY 

STANDISH  1  E 
5USANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
7ERM1) 

7RUCKEE  RANGER  STA7I0N 
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.97  .38  .40 

.29  .21  1.30 
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.95  .87 

1.88     .38  3.71 
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.07  .07  2.46 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


Total 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

4   1  S 

6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

Ml 

IS 

16  I 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

i 

23 

24 

26 

6. 79 

2.40 

.03  T 

.01 

.38 

.60 

1 .30 

.02 

.30 

.64 

.13 

.63 

T 

.03 

.12 

T 

.03 

T 

.02 

3.27 

.90 

•  15 

1.53 

.06 

.37 

.04 

1».7S 

.63 

3.49 

.U 

•  23 

.34 

.62 

2.9n 

.89 

.21 

•  04 

1.93 

1  .36 

.31 

.25 

.06 

.33 

.01 

10 

.  17 

•  03 

M.»7 

3.06 

.91 

T 

.19 

.66 

1.30 

•  20 

.11 

.01 

1.08 

.91 

•  21 

.23 

.02 

.  16 

«.0S 

.41 

.  5* 

.06 

2.69 

•  05 

.53 

1.16 

.40 

7  .0( 

.09 

.13 

.35 

.06 

.22 

10.32 

2.93 

•  f  ^ 

•  02 

.40 

.42 

2.3? 

•  13 

.29 

.60 

.34 

1,41 

.09 

.31 

.19 

.16 

.31 

t.70 

.99 

1.99 

•  10 

.70 

•  31 

U03 

.43 

.53 

1 .00 

.S6 

.201 

•  13 

■M 

.07 

6.36 

7 

2.91 

.0*  .01 

*o; 

.45 

.73 

U34 

•  10 

.51 

.66 

• 

1.11 

T 

.11 

.04 

.02 

T 

•  06 

3.71 

2.29 

.03 

.16 

.15 

1.09 

•  02 

.10 

.37 

.23 

.56 

.02 

•  01 

'.\\ 

.04 

.14 

.04 

•  16 

».*7 

7 

.21 

•  01 

.04 

•  02 

6.2S 

1.93 

.*2 

i05 

1.55 

.2? 

.40 

.17 

1  .  14 

1 

.14' 

•  12 

,07 

.04 

9.19 

1.19 

.03  T 

.45 

.67 

.60 

.01 

.24 

.36 

.31 

.36 

.01 

.06 

•  11 

.03 

.06 

6.96 

1.74 

.09 

.91 

.44 

.90 

.03 

.73 

.49 

.13 

.79 

.  12 

•  19 

1.12 

1.67 

2.26  .04 

.16 

.11 

1.20 

.13 

.62 

.02 

.45 

1.24 

.04 

.06 

.15 

•  29 

.02 

.07 

.39 

6.10 

1.29 

.30  T 

T 

•  13 

.65 

T 

.16 

.  36 

.03 

.01 

T 

.52 

.01 

.01 

.04 

•  01 

♦ .  70 

1.26 

.04 

.03 

.03 

1.4? 

•  02 

.13 

.39 

.  17 

.90 

.03 

.12 

.03 

.07 

.06 

9.6« 

1.16 

.03  T 

T 

.06 

1.4? 

•  04 

1.09 

.46 

.  12 

1 .17 

.04 

•  02 

.06 

.05 

.05 

T 

T 

4.66 

.71 

1 .35 

.65 

1.00 

.60 

.19 

9.30 

1.06 

1.69 

.02 

.33 

.54 

.69 

1.00 

•  14 

.01 

T 

.65 

.7* 

.16 

T 

.21 

.08 

.39 

.14 

.29 

T 

2.36 

T 

.S3 

.07 

.11 

.  63 

.4( 

•  07 

T 

.23 

.07 

T 

T 

.07 

2  99 

.20 

.0^ 

.02 

.06 

.70 

.07 

.22 

.21 

.63 

.  17 

•  03 

.15 

.04 

l!»7 

.02 

• 

.46 

.10 

.45 

.42 

.02 

a. 99 

2.73 

,06  T 

.02 

.77 

•  03 

1.29 

•  05 

,32 

T 

.74 

.07 

1.23 

T 

.06 

.12 

.03 

.02 

T 

.02 

11.16 

1.16 

2.18 

.08 

.46 

• 

.92 

1.40 

.06 

1  .02 

.76 

.62 

.19 

•  07 

.44 

•  36 

T 

3.71 

.  29 
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.09 

1.01 

.03 

.06 
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T 

.09 
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T 
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.04 

T 
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.05 
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.52 
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T 

T 

.02 

3.87 

T 

.93 

.16  .01 

•  02 

.01 

.19 

.91 

.04 

.01 

.35 

.62 

.09 

.05 
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2.61 

.27 

.05 

•  20 

.92 
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.03 

.30 

.60 

.10 

.04 

•  10 

T 

6.02 

.53 

.02 

.14 

1.36 

.34 

.33 

.02 

1.15 

.02 

.11 

2.60 

.01 

.69 

.22 

.54 

.20 

.41 

.02 

■  08 

.27 

.25 

.11 

2.76 

•  01 

.06 

.72 

.50 

.01 

•  06 

.35 

.03 

6.36 

1.72 

.06  .01 

T 

.42 

.65 

1.29 

T 

.20 

.55 

.29 

.96 

T 

.02 

.03 

.13 

.  10 

\, 

«.09 

•  20 

•  76 

.09 

T 

.00 

.  14 

.76 

.15 

.09 

.07 

.26 

.22 

.37 

.01 

.25 

.02 

.06 

.31 

.15 

2.33 

,70 

.09 

T 

.09 

.52 

T 

.07 

.76 

T 

2.99 

1.30 

• 

• 

.66 

.23 

• 

• 

.50 

.09 

.09 

.13 

7.»2 

7 

2.06 

.64 

■  21 

.64 

.  16 

•  03 

T 

.66 

.45 

T 

•  26 

.20 

.01 

.02 

.14 

9  67 

1.13 

2.30 

.07 

.OS 

.99 

.34 

.6<> 

.06 

.30 

1.01 

1.06 

.07 

•  32 

.22 

.03 

.13 

3!o« 

.06 

.2* 

.68 

.40 

.17 

.09 

.90 

.05 

.16 

.05 

3.92 

1.46 

.  19 

.St. 

.02 

.46 

.07 

.66 

.02 

•  1 1 

.03 

.01 

.03 

9.19 

.08 

.02 

•  50 

1.40 

.05 

.20 

.78 

.12 

T 

.03 

•  36 

.02 

1.26 

.11 

1.81 

.25 

.33 

.03 

• 

• 

.66 

•  Oi 

.44 

3  09 

T 

.91 

.11 

T 

.17 

.47 

.46 

T 

.08 

.78 

.07 

.02 

2)29 

T 

T 

T 

.79 

T 

.06 

.00 

.44 

.04 

•  06 

.69 

.02 

2.91 

.OS 

T 

.73 

.03 

.11 

.79 

.12 

•  10 

T 

.39 

.05 

.14 

2.3* 

.90 

.12 

.0? 

.71 

•  06 

.44 

2.61 

.07 

.03 

•  60 

.03 

•  02 

.29 

.09 

•  70 

9 .37 

.69 

1.05 

.01 

•  11 

.56 

•  30 

.60 

.01 

.15 

T 

.50 

.48 

,08 

.02 

.06 

.04 

.01 

3.2« 

T 

T 

.7ft 

.11 

.13 

.65 

.78 

.03 

.06 

.30 

.08 

.06 

T 

•  06 

7.36 

1.11 

1.37 

•  23 

.33 

.60 

.66 

.04 

.73 
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.17 

.07 

T 

.15 

.02 

.04 

T 

10.99 

2.00 

1.59 

.16 
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1.00 
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.4(. 

.21 

.06 

.04 

1.36 

.68 

.04 

.14 

.01 

.34 

.0; 

.11 

T 

13.2* 

2.13 

2 .36 

.  05 

•  22 

.65 

.98 

1.01 

.18 

.28 

1 . 121 

•  20 

.  12 

.29 

.77 

.72 

.19 

.10 

.35 

.6' 

•  10 

•  38 

.12 

3!9e 

T 

.99 

.01 

T 

T 

•  60 

.24 

.03 

.09 

.38 

.53 

.06 

.09 

.35 

.03 

T 

.06 

7 

1.29 

.16 

.41 

1.02 

•  14 

,07 

.55 

1.83 

.63 

.60 

.02 

.36 

3.92 

.03 

1.76 

.11 

1  .43 

.06 

7 

.03 

.15 

1.50 

•  21 

.50 

.76 

.97 

.00 

.10 

.01 

.46 

.44 

.01 

•  17 

.42 

.05 

1.39 

.29 

>2B 

.36 

•  99 

.08 

.21 

T 

.65 

.69 

.03 

.04 

T 

.03 

.04 

7.80 

2.18 

.56 

.02 

.52 

•  74 
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.01 
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T 

1.35 

1.57 

.11 

.37 

.30 

1.16 

.77 

.17 

.02 

1.13 
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.09 

.49 
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.16 
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.18 

.46 

.02 
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.15 

.69 

.11 
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.  12 

.02 

7 
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.02 

1 .15 
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1.28 

1.10 
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.31 

.37 

.95 
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.61 
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.13 

.25 

•  02 
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.01 

.05 
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3.11 

• 

.52 

.01 

.06 
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.24 

.21 

.14 
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•  14 
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.13 
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.17 
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.76 

1.12 

.IT 

.17 

•  10 

•  24 

.05 

.12 

6.36 

.02 

T 

1.54 

.36 

1.14 

2.39 

.11 

* 

• 

• 

.60 

6.47 

1.50 

.32 

T 

1.56 

2.23 

.05 

•  09 

.72 

T 
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.01 

.03 

.51 

.04 
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•  04 

3.90 

.33 
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.15 

.27 
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.04 
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.39 
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.  05 

3.44 

.22 
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T 

.43 

.22 
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•  34 
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.08 
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« 

.66 
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■  09 

.28 

T 

.82 

.66 
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.05 
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1.31 

T 

T 

.42 

.37 

.95 

T 

.30 

.49 

.21 

.47 

.01 

T 

6.62 

2.55 

.04 

.05 

1.09 

.24 

.96 

.17 

.93 

.  14 

.04 

.07 

10.24 

1.40 

2.36 

.02 

•  41 

.43 

•  02 

1.23 

•  1 1 

.01 

1 .06 

.72 

.30 

•  23 

•  06 

19.30 

.70 

2.05 

.17 

.IB 

•  24 

1.05 

3.02 

1.06 

.06 

.06 

1  .45 

1.62 

.24 

.  16 

.20 

.06 

.  1 2 

.60 

.21 

•  02 

.  r 

.  13 

.02 

.05 

3.32 

1.53 

.01 

.13 

.16 

.71 

.03 

.29 

.13 

.01 

01 

3.33 

1.46 

T 

T 

•  14 

•  20 

•  71 

.01 

.30 

.10 

w. 

T 

7 

7 

.01 

.01 

!oi 

6.39 

T 

1.22 

.11 

.13 

.03 

I  .98 

.26 

T 

.20 

.01 

.  10 

•  Oj 

.11 

.16 

6.96 

.06 

.09 

•  38 

1.47 

.40 

.15 

1.40 

.63 

.OS 

.09 

.03 

.05 

.  14 

.6« 

.15 

T 

.22 

.r 

J 

.10 

T 

T 

T 

9.62 

•  02 

.06 

•  25 

1.73 

.63 

.04 

.06 

1 .7! 

.20 

7 

.47 

.10 

•  21 

.19 

.64 

.1' 

.02 

.01 

• 

.33 

.32 

.37 

.0! 

.01 

.of 

.02 

.01 

.  2 1 

1^31 

.01 

.30 

.55 

1.21 

•  01 

.33 

.07 

.  r 

•  10 

i!?! 

.93 

.01 

.02 

.03 

.02 

T 

7 

.01 

.02 

.0! 

.02 

3.92 

•  09 

1*1* 

■  Id 

T 

.0* 

•  16 

)12.16 

U05 

.94 

1.20 

3!68 

•  20 

U20 

.31 

0 

.03 

•  36 

.96 

.23 

T 

.08 

7 

.26 

.40 

.11 

.01 

.13 

•  13 

.02 

.66 

.1* 

.03 

.41 

.06 

.02 

2.31 

.17 

•  69 

.01 

T 

.04 

.21 

.40 

•  09 

.03 

.22 

.58 

.0« 

.09 

T 

T 

1.26 

.12 

•  16 

T 

T 

T 

T 

T 

.22 

T 

T 

.17 

.31 

T 

.06 

T 

T 

T 

6.90 

.22 

U22 

.13 

.02 

.69 

.61 

1.02 

•  01 

.63 

.50 

.53 

.31 

.07 

•  17 

.01 

.1^ 

.10 

4. 77 

1^19 

.02 

•  14 

.46 

1.02 

.31 

.59 

.03 

.71 

.0: 

T 

.li 

.02 

.06 

3.09 

.09 

.05 

.09 

.12 

.69 

.04 

.46 

.04 

.26 

.61 

.  14 

.11 

.0: 

•  U7 

11.61 

3.16 

.63  .05 

.70 

1.10 

2.01 

.05 

.65 

.56 

.23 

1.11 

.13 

.3! 

.3( 

.02 

•  16 

.39 

T 

.15 

.06 

.03 

• 

.11 

.02 

•  04 

l.»« 

•  02 

T 

.19 

.36 

•  01 

•  05 

.09 

.35 

,2! 

.01 

.0: 

.02 

.0; 

T 

3.00 

.03 

.01 

.73 

•  02 

.  14 

.01 

.30 

1  .3< 

.02 

.CI 

.0^ 

.03 

.04 

UAMO   1  N 
ARKOYO  CftlNOE 
aCN  inMONO  4 
SERkElEV 

tic  SJft  STATE  PARK 

slack  hquntaik  2  sn 
burlinoahe 
burton  ranch 
calavsras  reservoir 
Carmel  valley 

cmittpnoen  p4ss 
concdro  3  e 

CROCKf TT 
DAVENPORT 
PORT  ORD 

BERBER  RANCH 
GIIROV 

OiLROr  14  ENE 
HAL^  *<OaN  6AY 
HERNANDEZ  2 

HQLIISTER   1  SM 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  MONOA 

LIVERMORE  COUNTY 


F  0 


LOCKMOOO  2  N 

LOS  CATOS 

LOS  CATOS  4  SH 

MARTINEZ  3  SSE 

HARTIMEZ   WATER  PLANT 

NDNTEREV 
HONTEREY  F4A  AP 
NORCAN  HILL   2  E 
HOMO  SAY  FIRE  OEFT 
HORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUhT  HAMILTON 
NACINIENTd  OAH 
NEmARK 

"■s-  *ANO  WSO  AP 

iNQ  MUSEUM 
:  ^ES  OHRMALL  RANCH 
SLTO  JR.  MUSEUM 

j  PARKFIELD 

t  PASO  RO<«LES 

I PASC  ^OHLES  FAA  AP 

I  PINNAClFS   NAT  »10NUMFNT 

; PISNO  B?ACH 

^  POINT  PIEDHAS  6LANCAS 

I 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PHIEST  VALLEY 
REDWOOD  C ITV 
RICHMOND 

iSAINT  MARYS  COLLEGE 

iSALlNAS  3  E 
^SALINAS   FAA  AP 
, SALINAS  OAM 
'SAN  AROO 
'SAN  CuEMENTE  0AM 

S  f  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FIANCISCO  WSQ  AP 
SIN  PRANCISCO  MSQ  CI 
SAN  GRECORIO  2  SE 
S*N  J3SE 

SiN  LJlS  OBISPO  POLY 
SAN  MATFQ 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SanTa  cnui 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

•SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOlEOAO 

•sprecxels  hhv  bridge 
upr  san  leanorq  fute" 
walnut  creek  2  ese 

•WALNUT  CREEK  4  f 

^ationvUlE  MATERWOPKS 
woodside  'ire  sta  1 

MRICHTs 


ORAIMACf  03 
ANCIOLA 

ANTIDCH  FI8REB0ARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
kUBERRY   1  SH 

JIAKIRSFIElO  NSO  AP 

ialch  power  house 

')IACkmElLS  corner  2wNM 
SuTTOnmUlOw 

:alaveras  big  trees 
Smr  Pardee 

CASTlI  ROCK  RAD  lab 

lATheys  vy  rull  run  RM 
cherry  valley  dam 

^QALlNCA 

OALlNGA    1«  MNM 
0RC0R4N   IRRIG  rIST 
ELANO 

EL  RJERTO  ROAD  CAMP 
ENAIR  3  NNE 

UDLEYS 

lECTRA  POWER  MOUSE 
LLlOTT 

VCNEQUER  RESFRvOIR 
IODLETOWN  lynch  RANCH 

IVB  POINTS  5  S5W 

RESNO  wSO  40 

RIANT  GOVERNMENT  CAMP 


T  .96 
.01  .96 
.01  1.59 


T  1.38 
.03  2.39 
.03 
.03  1.17 


Sm  rate* •(!<-•  mMm  toUowing  Suuon  ladM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1   1  2  I  3 

4 

5  1 

6 

'  1 

1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  I 

23 

24 

25  1 

2S  27 

28  1  29  1  30 

.52 

.32 

.1' 

.21 

1.53 

.20 

■  10 

.19 

.22 

.11 

.05 

.09 

T 

1.67 

1.01 

.34 

.10 

3.40 

.25 

■  29 

T 

.09 

7 

.  17 

.16 

.35 

.25 

.32 

• 

3.20 

.  10 

.87 

.20 

• 

• 

2.20 

.10 

• 

• 

.50 

• 

.64 

.70 

.77 

2.51 

.05 

,80 

.10 

.30 

1 .69 

.  12 

.04 

.  19 

.OS 

1.12 

.33 

.07 

.65 

1.93 

3.22 

.94 

.50 

1.30 

.75 

.06 

.12 

■  15 

T 

.21 

.04 

.24 

T 

T 

.67 

.16 

.01 

.03 

.96 

.27 

.  10 

T 

* 

1.49 

• 

• 

2.73 

.19 

.52 

.60 

.29 

■  16 

• 

* 

.  34 

.56 

.53 

.  1 1 

.04 

2.07 

.  17 

■  06 

.12 

.06 

a 

.26 

.03 

.10 

.06 

T 

.37 

.03 

T 

.63 

.15 

■  01 

■  02 

* 

.13 

.05 

.05 

.09 

.31 

.04 

.03 

1.01 

.01 

.04 

T 

.1? 

.13 

.04 

T 

.16 

.16 

T 

.02 

01 

02 

10 

.42 

.04 

.06 

.25 

!60 

• 

!36 

.29 

.  13 

.29 

.01 

T 

.11 

■  02 

.08 

T 

.04 

T 

.02 

.05 

.02 

.02 

.35 

.73 

■  11 

.39 

.07 

.17 

.09 

.49 

.23 

.13 

.36 

.26 

■  01 

.05 

.12 

1.50 

.34 

■  06 

.53 

.96 

1.56 

.74 

.62 

.25 

.90 

■  04 

■  02 

.05 

.27 

.05 

.01 

.94 

.02 

1 .00 

.03 

.  14 

T 

.01 

.02 

■  01 

.74 

.09 

.04 

.09 

.65 

■  03 

.02 

■  14 

.06 

.05 

.06 

T 

.20 

T 

.06 

.06 

.07 

.22 

T 

.03 

.25 

.04 

.01 

T 

T 

T 

.15 

■  02 

2.92 

■  20 

.39 

.10 

3.80 

.30 

.22 

T 

.04 

T 

.050 

.10 

.IS 

1.01 

.03 

■  03 

.36 

■  22 

.6fl 

.18 

.63 

.83 

.03 

■  04 

■  01 
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.02 

.03 

T  .02 

.03 

T 

.27 

.25 

.04 

.04 

.44 

.01 

.06 

T 

T 

T 
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.13 

T 

.13 

.  14 
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.02 

■  15 

.01 
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.01 

.03 

T 

.01 

.24 

T 

.05 

.12 

.05 

.  14 

T 

.02 

.01 
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T 

.03 

.40 

.06 
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.07 
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.03 
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.02 
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1.12 
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.27 

.01 
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.01 
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T 
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.01 
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.74 
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.46 
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tt 
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.11 
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.38 

2 .  Of 
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.26 

T 

ioi 

'.31 

.02 

.04 
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.  14 

.04 
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.14 

.03 

T 

.08 

.22 

.50 
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.01 

.32 

.27 
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.01 
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T 

.2S 
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T 
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T 
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T 
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.17 
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.59 
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2.60 

.09 

■  24 

.01 
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.02 
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.02 

■  09 
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.01 

.02 

.22 

.05 

.16 

.4? 

.67 

.40 

.76 

.02 

.03 

.04 

.23 

T 

.03 

.07 

.04 

.  19 

■  06 

■  22 

.06 

T 

.06 

.09 

.50 

.20 

.30 

.17 

.01 

T 

1.27 

.29 

.13 

.19 

1.09 

.01 

.03 

T 

.03 

.06 

.49 

.08 

.04 

.05 
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.02 

T 

.04 

.11 

.07 

.04 

.  12 

1.30 

.38 

■  03 

1.02 

2.21 

2.51 

.06 

1.03 

.46 

1.10 

1.28 

.07 

■  25 

.19 

.02 

.39 

.02 

.43 

.01 

1.'.2 

.22 

• 

• 

2.56 

.42 

.36 

• 

1.18 

.13 

• 

• 

.36 

T 

.10 

T 

T 

T 

.25 

.03 

.27 

.12 

.18 

.38 

T 

.05 

.03 

.05 

T 

T 

.5t 

.21 

■  02 

.17 

.60 

1.7? 

.10 

.27 

.43 

1.01 

.22 

■  06 

.15 

.19 

.06 

.17 

.02 

.  16 

.  15 

.55 

3.69 

.92 

.46 

3.49 

T 

T 

.  1: 

.20 

.07 

.  S4 

.16 

.02 

34 

88 

2  15 

04 

.53 

.  36 

.32 

1  27 

.17 

02 

.  26 

.  21 

.  3 1 

1.12 

.24 

.14 

!2e 

.41 

.15 

.34 

.29 

.28 

.03 

■  07 

T 

.04 

.05 

.05 

.17 

1.17 

■  01 

.02 

.28 

.64 

.12 

.43 

.30 

.04 

T 

.05 

.01 

.04 

20 

■  01 

46 

06 

.  I' 

.16 

.12 

.03 

.13 

!7a 

.23 

.01 

.15 

.10 

.09 

.26 

.07 

.66 

.10 

.46 

.12 

■  05 

1.12 

.06 

.22 

1.90 

.20 

.17 

.15 

.03 

.09 

.23 

1.55 

.73 

.03 

1.18 

K33 

2.08 

.03 

.93 

.74 

.S4 

1.10 

.17 

.13 

.21 

.46 

.03 

.51 

.60 

1.00 

T 

T 

T 

.19 

■  16 

.55 

T 

.13 

.32 

.26 

.03 

T 

T 

.02 

T 

!o5 

T 

T 

.05 

.33 

.05 

T 

T 

T 

.18 

T 

.02 

.08 

.04 

.30 

T 

.07 

■  02 

.08 

.01 

.40 

.01 

.03 

.48 

.10 

T 

.01 

.16 

.02 

.25 

.  13 

.03 

.23 

.02 

.19 

T 

.05 

.25 

.04 

• 

• 

1.77 

■  19 

• 

• 

3.55 

.03 

.54 

.54 

• 

1.41 

T 

.18 

• 

.73 

.33 

.01 

.90 

.02 

.29 

.23 

T 

.67 

■  55 

3.44 

.08 

.89 

T 

T 

.30 

1  .90 

■  42 

T 

T 

T 

.29 

.05 

.64 

.25 

.04 

.93 

.62 

■  05 

.62 

.08 

1.05 

.05 

.02 

■  79 

.01 

.07 

.20 

!l0 

.45 

.75 

D 

!25 

.11 

.15 

.23 

1.93 

■  19 

.60 

.30 

.33 

T 

T 

.57 

T 

T 

T 

.47 

.54 

.06 

■  02 

.66 

.01 

.  19 

.25 

■ 

.49 

'.SO 

1.0( 

.70 

T 

2.01 

.14 

• 

.260 

.05 

T 

.02 

1.76 

.82 

.82 

.09 

2.23 

.09 

.58 

.02 

08 

.16 

!72 

iOl 

.93 

T 

.31 

.02 

.23 

1.13 

T 

.26 

T 

T 

.46 

4.69 

.54 

T 

.51 

.14 

.02 

■  04 

.62 

.20 

.16 

.01 

l!o7 

.66 

T 

T 

.30 

.25 

T 

.74 

.11 

.17 

.05 

1.03 

.22 

.56 

.13 

.20 

2.60 

.45 

Iso 

!6: 

■  01 

T 

i77 

T 

.27 

3.04 

.56 

.45 

.51 

1.00 

.24 

.02 

.03 

.09 

.01 

.06 

.26 

.07 

1.68 

1.49 

.0< 

■  01 

.62 

.03 

.35 

.39 

T 

.07 

.6( 

.31 

.0< 

T 

.65 

.  10 

.26 

.66 

.34 

T 

1.00 

T 

.06 

.4( 

T 

.60 

.4; 

.58 

■  Oi 

.76 

.13 

.24  T 

.39 

.  1( 

.  10 

.02 

.17 

.ej 

■  o: 

.83 

.11 

.05 

.35 

1.2! 

.78 

.63 

I. It 

.58 

.0! 

.15 

* 

.61 

.6: 

.53 

.4! 

■  oi 

.73 

.01 

T 

.04 

.6! 

.04 

.01 

.67 

.04 

.20 

T 

.25 

.91 

.02 

.60 

GROVE 

GanVELANO  RANr.EB  STi 

HeTCH  HETCHV 

HUNTERS  OAH 

lORU 

lONE 

KERlI'^CFR 

KERN  RIVER  PM  NO  I 
KERN  RIVER  PM  NO  3 
KETTLFMiN  CITV 
KETTUEMftN  STATION 
KNIGHTS  FERRV  2  SE 

LEBEC 
lE  CRANn 
L£HKA»4  RA'^CM 
LEMON  CnVE 
LlNDS*V 

LITTLE  PftNOCHF  nET  PAH 
LOOCEPOLE 

Laol 

LOS  BANHS 

LOS  BANOS  ARBURllA  RCH 

LDS  BANOS  OET  RFSV 

HADERA 

MANTECa 

MARIP'^Sfl 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MfNDCJTA  OAM 

MERCEO  FIRE    STATION  2 

MODESTO 

NEMVA^  2  NM 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECO  PASS 

PANOCHE 

PATTIMAY 
PINE  FLAT  OAH 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SAtT  SPRINGS   PHP  HOl'SE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSFMITE 
SPRINGVILLE  ?  ENE 

STANlSl AUS   POWER  HOUSE 
STOCKTON  WSa  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 
SUTTE"   HILL   RANr.ER  STA 
TEHACHAPI 

TEJDN  RANCHD 

THREE  RVRS  EOlSON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARSONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TURLOCK 
VISALIA 
MALLACE    1  NNE 
HASCO 
HESTHAVEN 

WEST  POINT 
WQFFORO  HEIGHTS 
VOSEHITE   PARK  HEAOQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CYN  FC26JF 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  '.'.6 

ALPINE 

ALTA0EN4 

ANZA 

ARR0Y3  SECO  RS  FC  5o8D 
AVALQN  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

8IC  BEAR  LAKE 
SIC  OALTON  DAM  FC223flE 
BIO  TJJUNCA  DAH  FC<>60E 
BOUOUET  CANYlIN 
BUkBANK   VALLEY  PHP  PLT 

CACMUM4  LAKE 

CAMP  HI   HILL  OPI05  S7E 

CAMPO 

CANOG&  PARK  PIERCE  COL 
CHATS-ORTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
C0LBY5  FC  53  n 
CORONA 

COVINA  TEMPLE   FC   193  B 

CRYSTAL  LAKE  FC  2a3C 

CULVER  CITY 

CliYAMA 

CUYAHACA 

DESCAN50  RANGER  STA 

OOHNEV  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESEPVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 

ESCONnino 


3.55 
7.62 
8.09 


8.11 

U.71 
2.22 
6.32 
3.7<. 
V.33 

1.73 


2.02 
1.65 
7.90 
2.20 


.7? 
1.15 
2.34 


5.37 
.84 
1.65 
1.77 

1.09 
6.92 
2.60 
3.01 
1.57 

1.32 
3.11 


1.64 

12.88 

6.65 
1.4 
6.63 
10.88 


1. 

1.67 
3.99 
12.35 
1.8* 
3.36 


2.46 
2.27 
2.74 
1.61 


1.73 

1.57 
2.04 
3.45 
1.30 
1.75 

3.87 
1.96 


DAILY  PRECIPITATION 

      ftnyEWBEi  1971 


Day  of  Month 


.   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  I  11 

!2 

13 

14  I  IS 

16  i 

17  1 

18 

1S| 

«.| 

21 

^1 

«| 

24 

28     29  3C 

3.ai 

1.63 
].35 

.03 

.20 
.10 

2.80 
1  ,04 

1.09 

.06 
.97 

.06 

.43 

.06 

.78 
.99 

3.10 

.10 

1.90 

.20 

T 

7 

.47 

.39 

.08 

3. 47 
3.29 
2. SI 
1.95 
2.*» 

.10 

.99 
.11 

.14 
.36 
.03 

1.60 
2.40 
2.01 
.82 
.38 

.12 
7 

.90 

.06 
.01 

.03 

.68 
.64 
.66 
.34 
.89 

.01 

.08 

.  20 
.02 

.18  .03 

1.91 
2.93 

1.  >9 
2.0t 

2.  «2 

.30 
.91 

.06 
.04 

.20 
.97 

.08 
.44 
.14 
.16 
.29 

.70 
1.19 
.61 
.29 
.89 

.28 

.03 
.01 
.03 
.06 

.10 
.32 
.94 

.69 
.83 
.16 
.02 
.74 

."3 
.03 

1.92 

1.6a 

3.19 
9.19 
1.87 

T 

.24 

.01 

.97 
.19 

.08 
.40 
.17 
.16 
.24 

.26 
.27 
2.21 
3.61 
.81 

.48 

.01 

.98 
.86 

T 

.56 
.85 
.82 

T 

.09 

«.«7 

9.3a 

1.96 
1.23 
3.76 

.99 

T 
T 

.10 

.12 
.91 

.03 
1.74 
.07 
.50 
.07 

3.79 
2.97 
.79 
.34 

.29 

.04 

T 

.90 
.89 

.40 
.05 
.74 
.35 

1.71 
2.12 
1.2t 
2.01 
k.66 

.02 
.02 

•  01 

.40 

.32 
.09 
.09 
.06 

.46 
1.16 

.63 
1.32 
1.90 

.01 
.70 

.03 
.01 

T 
T 

.80 
.62 
.54 
.57 

2.00 

2.07 

.95 

.03 

1.07 

1.99 

i.a2 

1.7* 

.01 
T 

.05 
.18 
.56 

1.37 
.99 
.64 

.., 

T 

.47 
.69 
.41 

.09 

.02 

1.9B 
2.09 

.09 
.21 

'  '5' 

.03 
.02 

.04 

.79 

1.01 

.02 

!l8 

1.9S 
.90 

.05 
.19 

.88 
.63 

.21 
.02 

.02 
.02 

.35 

.04 

1.36 
2.13 

i.ta 

1.6S 
1.39 

.26 

.03 
.01 

.06 

T 

.06 
.21 
.16 
.17 
.69 

.04 
.97 
.86 
.98 

.17 

.71 
.02 
.01 

.04 

T 

.03 
.16 

.22 

.38 
.94 

.42 

.62 

T 

T 

.04 

.02 
.0, 

.06 

.07 
7 

1.63 
l.B« 

i.ai 

2.13 

3.oa 

T 

T 

.14 
.03 
.39 
.10 
.04 

.98 

1.00 
.70 
1.29 
2.28 

.04 

.14 

.07 

.03 
.01 

.43 

.17 
.67 
.72 
.74 
.68 

T 

7 

1.91 

i.a9 

.11 

.16 
.15 

.76 
1.10 

.02 

.01 

.82 
.43 

.16 

1.77 
1.79 

.12 

.54 
.17 

.66 
.91 

.05 

.92 
.99 

7 

l.»2 
9.77 
2.19 

2!lO 

T 

.11 
.49 
.99 

.0! 

7 

.08 
.02 

.16 
.42 
.16 

.72 
1.72 
.60 

!22 

.02 
2.91 
.29 

i!o( 

.03 

.41 
.47 

.29 

!78 

T 

7 
7 

.30 

7 

i.a9 

2.00 
3.63 
1.26 
1.93 

.la 

1.09 

T 

.07 

.62 

.14 
.22 
.22 
.09 

1.29 

.91 
1.04 
.46 
.73 

.09 

.92 
.03 

.43 
.69 
.06 
.67 

.60 

.01 

.01 

1.77 
3.10 
2.02 
2.97 
1.9« 

.0> 
T 

.67 
.20 
.29 

.95 
2.2! 

.44 
1.91 

.90 

.16 

.02 
.06 

.78 
.89 
.86 
.84 
.49 

7 

7 

7 

.04 

1.92 
1.91 

2.76 
1.72 

T 

.38 
.10 

.22 

.61 
1.37 
1.95 

.61 

T 

.93 
.51 
1.05 
.89 

7 

.10 

1.93 
.79 
1.97 
2.03 

i.a< 

.0? 

.01 

.19 

.23 
.19 

.6! 
.97 

.02 

.01 

7 

.71 
.30 
.78 
.64 
1.25 

.20 

.09  7 
.40 

2.19 
1.79 

.95 
.48 

.99 
.62 

.04 

1.01 
.69 

.17 
.61 
.09 
.96 
2.39 

.25 

:\i 

.oi 

.92 
1.42 

.19 

.04 
.19 

.04 
.39 

T 

.18 

.02 

1.92 

2.9a 

2.66 
1.9« 
.16 

■  oa 

.74 

T 

.9« 

.96 
.7* 

.04 

.02 

.7* 

.48 
1.06 

•  111 

1.92 
.2<l 
.12 

T 

.19 
.08 

.02 

.04 
.14 

.0. 

.43 
.02 

.02 

.02 

.0) 

.la 
i.aa 

.09 
2.19 

T 

T 

.7( 
1.7! 

.09 
.19 

.0! 

.04 

.09 
.18 
.47 
.04 

T 

.2! 

.39 
.01 

.21 

.!> 

.40 
.09 
.01 

.22 
.3< 
.Oi 

T 

.09 
.22 
7 

.06 

.0! 
.01 

.01 

.71 
.03 
.00 
.49 
1.62 

.21 

T 

.9< 

.2: 
1 .21 

T 

.19 
.02 

.02 

.09 
.32 

.01 

T 
7 

7 
7 

.12 
.67 
.03 

.2< 

.13 

.2' 
.01 

.03 

.12 

.01 

7 

.01 

Sm  niMMwa  MM  MlffwiBs  Subon  bte. 
-  XI  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


IHPERtAI 

IMpEftl&l    FAA  AP 

INOIQ  U  S  OATf  f.AROFN 

[NYOkEAN 

INVflKERN  ARMITAf.E 
JOSHUA  TREE 

K6E  PANCM  / 

LAKE  AfttlOWHEAn 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOjAVE 

HOUNTAIN  PASS 

HT  SAH  JACINTO  W  S  PK 

NEEDL>=S  FAA  AIRPORT 

NILAN9 

ocotillo  wells 

ocotillp  Z 
paihqale 

pal^'oalf  faa  airport 
palh  springs 

PAPKgR  RESEBVCIR 

RAhOSlURC 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 
THEDHAL   FAA  AP 
TRQMA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALY£«MO  PIRE    STA  79 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOU'iTAIN  1 
WHITE  MHUNTAIN  2 

HILOROSE   RANGER  $T' 


19     20     21     22     23  24 


28     29  30 


.06  T 

T         .*l  T 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  at  Month 

• 

o» 

1   1  2 

3 

4 

5  1 

6 

'i' 

9 

.«  1 

.oj 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

1. 

— r 

19  ' 

1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  • 

NORTH  C04ST 



»LD6RI>0INT 

MAX 
MIN 

SB 

*0 

54 

41 

52 
34 

56 
37 

57 
38 

59 
49 

58 
46 

60 
47 

64 
47 

60 
51 

58 

51 

59 

44 

51 

41 

48 

40 

52 
39 

53 
47 

56 

49 

52 
36 

91 
30 

90 
31 

31 
35 

49 
37 

90 
39 

46 

34 

51 
36 

49 
36 

50 
35 

54.1 
40.5 

iNGitIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

MIN 

75 
«2 

63 
35 

55 
28 

52 
29 

51 
36 

52 

40 

55 

50 

5  7 
50 

57 
43 

59 
49 

57 
49 

59 
44 

51 
42 

49 
36 

49 
42 

50 
44 

93 

40 

50 
35 

48 

34 

49 

32 

45 

30 

46 

31 

42 
31 

48 

36 

51 
37 

46 
29 

47 
29 

49 
36 

58 
41 

53 
43 

52.4 
38.1 

eiC  9«R  RANGER  STtTlON 

MAX 
MIN 

70 
39 

60 
31 

44 

32 

48 
32 

43 
34 

44 
36 

49 

40 

53 
45 

59 
48 

53 
43 

60 
45 

60 
37 

57 

40 

45 
34 

46 
37 

50 
42 

48 
32 

38 
31 

39 
24 

46 

32 

45 

30 

39 

27 

41 
27 

36 
26 

42 
27 

42 
27 

48 

33 

46 
39 

90 
43 

52 
44 

46.6 
35.2 

BUTlER  V»LLEV  R4NCH 

MAX 
MIN 

64 
42 

56 
35 

50 
36 

55 
39 

55 
46 

62 
53 

56 
48 

60 
50 

66 
57 

63 
54 

66 
55 

65 
46 

5i 
42 

47 
40 

57 
46 

56 
49 

92 

39 

50 
40 

92 
31 

52 
31 

50 
36 

49 
38 

52 
39 

46 

36 

46 

40 

51 
40 

49 
40 

59 
47 

59 
92 

53 
49 

55.2 
43.3 

CILL'HIN 

MAX 

Mm 

5S 

35 

45 

26 

45 

27 

47 
35 

52 
34 

53 
43 

52 
42 

57 
45 

59 
47 

59 
44 

55 
45 

55 
39 

44. 

37 

49 

34 

50 
43 

52 
41 

44 

31 

37 
29 

40 
18 

45 
31 

42 
36 

40 
31 

42 
26 

41 
28 

47 
30 

43 
30 

50 
32 

53 
33 

54 
39 

50 
35 

46.7 
34.7 

CECUVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

CLOVEROtLE  3  SSE 

MAX 
MIN 

83 
53 

65 
43 

60 
33 

60 
31 

59 
36 

57 
49 

63 
55 

65 
55 

63 
94 

60 
56 

60 
52 

62 
51 

57 
47 

53 
42 

54 
46 

59 

50 

60 
46 

59 
49 

56 
36 

55 
37 

55 
36 

55 
36 

56 
41 

94 
41 

55 
42 

54 
36 

53 
39 

54 
45 

63 
48 

56 

50 

58,8 
44.6 

covelo 

MAX 
MIN 

74 
40 

60 
30 

55 
27 

53 
29 

48 
32 

57 
34 

59 
43 

58 
51 

64 
53 

57 
52 

59 
51 

60 
45 

98 
48 

96 
48 

56 
40 

50 
42 

54 
47 

56 
36 

90 
38 

49 
27 

48 
31 

50 
35 

50 
31 

50 
32 

51 
36 

49 
30 

48 
32 

53 
37 

92 
41 

56 
47 

94.7 
38.8 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

55 
41 

56 

39 

55 
38 

55 
46 

56 
42 

60 
54 

60 
55 

63 

49 

52 
45 

54 

46 

56 
51 

55 
48 

92 
35 

53 
44 

49 
39 

52 
39 

95 
45 

55 

92 

95 
49 

54 
49 

OUTTONS  L4N0INC 

MAX 
MIN 

7fl 
46 

66 
40 

63 
36 

60 
34 

59 
35 

56 
47 

62 
51 

61 
55 

64 
51 

60 
57 

62 
57 

63 
44 

61 
51 

58 
45 

59 
48 

58 
51 

61 
48 

60 
46 

96 
38 

58 
38 

57 
36 

55 
39 

50 
38 

54 
40 

54 
41 

59 
36 

57 
42 

99 
46 

65 
47 

58 
47 

59.8 
44.4 

Elk  V4LLEy 

MAX 
MIN 

52 
31 

45 
26 

43 
30 

43 
36 

54 
32 

53 
39 

55 
35 

61 
43 

61 
52 

53 
46 

55 
39 

51 
40 

43 

46 
34 

51 
44 

50 
31 

41 
37 

41 
32 

38 

30 

46 
32 

41 
3! 

42 
31 

43 
31 

45 
32 

44 
35 

43 
33 

52 
36 

53 
49 

52 
45 

47 
39 

48.1 
36.3 

EUREKA  wSQ  CI 

MAX 
MIN 

53 
47 

52 
43 

53 
40 

53 
45 

62 

50 

60 
49 

61 
50 

66 
59 

64 
56 

65 
57 

64 
55 

56 
49 

51 
45 

58 
48 

57 
52 

56 
47 

54 

44 

51 
44 

91 
36 

53 
43 

92 

41 

52 

41 

51 
43 

49 

42 

53 
43 

49 

41 

59 
49 

59 
54 

58 
49 

54 
46 

55.8 
47.0 

FERN041E  2  NH 

MAX 
MIN 

fOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

6B 
35 

55 

26 

47 

30 

47 
29 

45 
36 

52 
43 

93 
45 

55 
46 

58 

50 

57 
49 

57 
48 

55 
38 

49 
38 

49 

32 

49 
36 

49 

44 

50 
36 

46 
33 

43 
29 

44 

32 

57 
32 

49 

32 

45 

32 

44 

32 

43 
32 

55 
31 

50 
35 

49 
40 

93 
45 

55 
45 

50.9 
37.2 

FORT  SRiGC 

MAX 
MIN 

59 
46 

57 
37 

57 
35 

56 
37 

59 
44 

61 
54 

61 
54 

61 
56 

66 
56 

60 
58 

64 

55 

63 
50 

61 
46 

55 
44 

60 
49 

59 
52 

59 
44 

59 
45 

94 

41 

55 
42 

56 
40 

54 
38 

53 
40 

55 
44 

56 
35 

54 
37 

59 
49 

60 
52 

56 

51 

58.3 
46.0 

FORT   JONES  RANGE"  STA 

MAX 

Mm 

67 
32 

5 1 
26 

48 

28 

92 
34 

46 
39 

50 
39 

60 
45 

61 
40 

61 
39 

51 
36 

40 
33 

51 
37 

51 
42 

51 
22 

40 
23 

47 
31 

44 
29 

47 
29 

51 
30 

55 
39 

52 
43 

49 
39 

51.1 
34.1 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

56 
45 

55 
40 

55 
41 

54 
52 

57 
53 

59 

55 

61 
55 

59 
55 

61 
55 

60 
55 

60 
51 

55 
46 

55 
46 

55 
46 

59 
46 

58 
47 

55 
45 

55 
41 

57 
42 

54 

40 

52 
40 

55 
41 

57 
42 

56 
42 

52 
39 

55 
46 

60 
52 

55 
51 

59 
45 

56.5 
46.7 

GRAT3N 

MAX 

Mm 

BO 
42 

62 
33 

67 
29 

64 
26 

61 
34 

58 

50 

64 

57 

62 
55 

67 
53 

59 
57 

62 
57 

61 
51 

64 
48 

58 
41 

60 
45 

57 
52 

62 
47 

60 
41 

58 
31 

59 
34 

60 
33 

56 
37 

49 
32 

56 
34 

59 
39 

60 
32 

57 
35 

57 
39 

65 
44 

96 
49 

60.8 
42.0 

HAPPY   CAHP   RANGER  STA 

MAX 

Mm 

70 
34 

60 
35 

54 
34 

55 
35 

49 

30 

48 
32 

59 

40 

49 
40 

62 
44 

56 
51 

60 
43 

62 
42 

4') 
36 

49 

31 

50 
35 

51 
42 

51 
37 

44 
36 

50 
30 

43 
30 

43 

31 

45 

31 

48 

32 

47 
33 

46 
39 

47 
34 

49 
37 

53 
36 

50 
35 

91 
37 

51.6 
36.1 

HEALDSauRC 

MAX 

Mm 

69 
90 

63 
47 

63 
34 

57 
33 

60 
47 

65 
52 

66 
56 

66 
56 

60 
55 

61 
58 

61 
57 

63 
51 

55 
48 

56 
43 

56 
52 

63 
52 

58 
47 

58 
42 

59 
39 

59 
39 

58 
39 

50 
40 

55 
35 

60 
44 

58 
45 

57 
39 

55 
46 

67 
48 

98 
91 

96 
90 

59.7 
46.4 

-IlLTS 

MAX 

Mm 

65 
32 

46 

26 

45 
25 

48 
26 

45 

32 

40 
33 

46 
37 

52 
39 

59 
39 

59 
37 

57 
36 

59 
40 

48 

33 

39 
33 

46 
35 

51 
40 

49 
31 

38 
30 

39 
21 

39 
22 

41 
30 

42 
31 

41 
28 

37 
30 

38 
32 

43 
31 

41 
31 

47 
33 

49 
37 

49 
39 

46.7 
32.4 

HOOPA 

MAX 

Mm 

67 
44 

59 
37 

49 
36 

47 
39 

52 
43 

55 
46 

53 
46 

57 
46 

65 
49 

63 
52 

63 
51 

63 
48 

52 
45 

47 
40 

53 
45 

54 
49 

59 
42 

45 
37 

52 
36 

47 
37 

50 
35 

46 
36 

49 
39 

48 
37 

49 
39 

47 

40 

50 
41 

95 
46 

95 
52 

54 
91 

93.4 
43.1 

KENTFIElD 

MAX 
MIN 

73 
49 

65 
40 

62 
42 

61 
37 

55 
45 

60 
53 

60 
57 

64 
53 

63 
52 

62 
50 

62 
55 

62 
51 

58 
47 

57 
45 

55 
49 

60 
53 

99 
91 

58 
43 

56 
39 

56 
42 

58 

40 

56 
40 

54 
36 

59 
44 

57 
43 

59 
41 

56 
47 

61 
44 

58 
46 

96 
91 

99.5 
46.2 

HLAH4T-< 

MAX 
MIN 

56 

40 

53 
17 

52 
36 

49 
41 

60 
44 

60 
47 

56 
44 

63 
53 

60 
56 

61 
52 

62 
52 

56 
46 

58 
45 

54 

50 

55 
49 

56 
46 

50 
42 

53 
36 

51 
31 

50 
39 

47 
37 

51 
39 

47 
37 

49 
37 

49 
41 

50 
38 

53 
42 

56 
49 

55 
49 

93 
46 

94.2 
43.4 

LAVA  9E3S  NAT  HDNUHENT 

MAX 

Mm 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

62 
26 

36 

17 

40 
16 

42 

20 

43 

16 

50 
35 

49 

33 

53 
36 

57 
36 

57 
38 

57 
37 

57 
36 

44 

32 

40 

30 

48 
35 

50 
40 

90 
19 

32 
12 

32 

2 

35 
8 

40 
26 

35 
26 

32 
22 

36 
24 

40 
24 

40 

21 

41 

21 

91 
40 

50 
32 

44,9 
26,4 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

73 
49 

67 
42 

62 
33 

60 
32 

64 
45 

63 
50 

62 
59 

66 
56 

62 
50 

64 

58 

64 
57 

63 
53 

59 

51 

61 
43 

58 
49 

61 
54 

60 
47 

59 
'  45 

61 
37 

59 
37 

58 
35 

50 
39 

58 
35 

60 
43 

56 
44 

59 
34 

59 
49 

60 
46 

99 
91 

61.1 
49.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

56 
41 

53 
34 

59 

33 

49 
42 

61 

50 

56 
43 

59 
49 

61 
48 

60 
51 

63 
53 

56 
47 

49 

42 

52 
41 

53 
49 

54 
48 

50 
42 

51 
39 

90 
30 

50 
40 

49 
39 

52 
40 

47 
36 

46 
39 

59 

42 

49 
39 

52 
42 

56 
49 

90 
46 

53.7 
42.9 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

62 
44 

55 
39 

46 

38 

46 

40 

58 
41 

58 
48 

52 
47 

49 

56 
53 

57 
53 

61 
53 

55 
45 

47 
36 

47 
38 

50 
45 

53 
41 

47 
40 

58 
37 

46 

35 

47 
35 

51 
35 

50 
36 

50 
35 

49 

35 

50 
36 

48 
35 

49 
41 

11 

54 
48 

51 
43 

52,4 
41,6 

PETALU'A    FIRE    STA  2 

MAX 
MIN 

66 

52 

40 

60 
34 

62 
32 

56 
47 

66 
50 

58 

66 
56 

66 
53 

63 
57 

63 
57 

62 
S3 

59 
50 

63 
45 

97 
92 

63 
55 

62 
SO 

56 
47 

59 
39 

59 
40 

96 
35 

51 
40 

56 
37 

60 
41 

58 
45 

57 
37 

57 
49 

60 
47 

57 
52 

60,6 
46,9 

ROINT  ARENA 

MAX 

MIN 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

72 
45 

59 

31 

57 
28 

52 
30 

62 
45 

65 
53 

60 
52 

60 
55 

61 
54 

58 
47 

54 
45 

54 
43 

99 
48 

57 
50 

58 
41 

53 
40 

94 

30 

54 

36 

94 

39 

49 
40 

50 
39 

55 
35 

51 
39 

52 
30 

52 
43 

54 

50 

54 
45 

96,2 
41.7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

40 

36 

53 
36 

49 
36 

53 
42 

57 
42 

54 

54 

59 
53 

59 
55 

60 
54 

58 
48 

52 
45 

50 
44 

52 

50 

54 
48 

54 

42 

52 
40 

91 
33 

48 
33 

49 
33 

46 

36 

49 

36 

47 
37 

48 
39 

49 

37 

47 

4ft 

55 
45 

59 
49 

53.3 
42.7 

Saint  helena 

MAX 

Mm 

66 
49 

63 
41 

59 
31 

62 
29 

54 
44 

61 
49 

62 
58 

64 
56 

61 
48 

61 
57 

61 
56 

61 
52 

57 
41 

59 
41 

99 
49 

59 
52 

56 
46 

56 
43 

97 
36 

56 
35 

55 
34 

56 
36 

55 
35 

60 
36 

53 
42 

56 
34 

56 
45 

57 
45 

99 
92 

58.7 
44,0 

San  rafaEl 

MAX 

MIN 

79 
56 

64 

60 
49 

60 

57 
42 

61 
55 

61 
58 

67 
56 

65 
53 

65 

61 

65 
57 

64 

52 

99 

90 

62 
47 

98 

91 

61 
99 

59 
49 

60 
46 

61 
40 

58 
45 

97 
42 

53 
42 

96 
40 

60 
46 

59 
49 

59 
45 

59 
51 

62 
90 

60 
53 

61.2 
49,5 

Santa  rqsa 

MAX 

Mm 

70 
44 

64 
37 

62 
3S 

62 
31 

56 
48 

66 
51 

63 
58 

66 
55 

61 
51 

62 
58 

62 
57 

62 
91 

96 
90 

58 
44 

96 
50 

64 

92 

60 
46 

97 
39 

99 
32 

56 
36 

57 
34 

52 
39 

37 
»4 

59 
39 

57 
42 

5" 
33 

56 

47 

61 
49 

57 
50 

60.4 
44,6 

SAyviRS  Bar  ranger  Sta 

MAX 

MIN 

71 
19 

56 

29 

48 

32 

45 
32 

42 

34 

47 
36 

46 

43 

52 
44 

57 
48 

53 
46 

54 

46 

54 

41 

4-7 
43 

46 

33 

44 

39 

♦  T 

41 

47 

31 

46 

33 

49 
29 

46 
29 

43 

32 

44 

92 

49 

32 

43 
34 

44 

32 

44 
33 

44 

33 

47 
42 

49 

40 

46.2 
36.4 

S«*  n*Ur*ae*  Nol«»  FoUowtng  SuUoa  lad*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


N0VEMB1R1973 


Station 

Day  of  Month 

1   1  2 

JJ 

g 

g 

10  j 

1 1  1 

12 

13 
IJ 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 
19  1 

20 

21 

22 

23  i 

25 

2S 

27 

28 

29 

1 

30  31 

SCOTU 

MAX 

59 

55 

52 

54 

57 

59 

57 

60 

64 

68 

65 

65 

55 

50 

56 

56 

55 

52 

49 

52 

54 

52 

54 

48 

49 

51 

49 

57 

59 

55 

MIN 

47 

40 

39 

40 

45 

55 

49 

53 

58 

57 

55 

48 

4^ 

43 

44 

52 

44 

43 

35 

36 

40 

39 

40 

41 

41 

42 

42 

48 

53 

51 

SHELTER  COVE 

MAX 

61 

55 

54 

50 

54 

55 

57 

59 

58 

60 

60 

59 

53 

55 

55 

58 

56 

54 

54 

56 

54 

53 

51 

55 

55 

55 

52 

53 

55 

55 

MIN 

50 

44 

41 

45 

50 

52 

54 

54 

54 

55 

55 

49 

48 

46 

53 

50 

50 

43 

42 

46 

43 

42 

45 

43 

47 

45 

45 

51 

51 

48 

SONOMA 

MAX 

79 

73 

67 

65 

64 

62 

69 

67 

61 

6 1 

62 

5  8 

62 

58 

66 

59 

59 

64 

60 

60 

53 

58 

60 

58 

68 

65 

56 

MIN 

37 

38 

33 

28 

43 

46 

57 

54 

47 

56 

56 

51 

47 

42 

48 

52 

48 

40 

35 

36 

34 

37 

35 

42 

43 

39 

46 

44 

45 

50 

TRINITY  04M  VIST4  PT 

MAX 

63 

53 

46 

43 

43 

48 

50 

53 

54 

55 

48 

42 

44 

46 

49 

49 

39 

38 

43 

44 

47 

41 

45 

47 

MIN 

40 

33 

31 

32 

33 

43 

45 

48 

49 

40 

37 

34 

36 

43 

34 

28 

28 

32 

32 

30 

30 

32 

37 

41 

43 

TUL6L«tE 

MAX 

58 

42 

41 

47 

50 

54 

54 

54 

56 

60 

50 

43 

42 

49 

49 

39 

40 

30 

36 

36 

35 

36 

46 

46 

MIN 

2B 

16 

20 

25 

32 

33 

34 

45 

39 

44 

43 

29 

32 

31 

36 

38 

31 

28 

7 

21 

23 

22 

15 

17 

25 

27 

29 

32 

34 

35 

UK  14.1 

MAX 

66 

60 

57 

50 

64 

64 

56 

60 

6  1 

56 

53 

55 

59 

56 

54 

56 

5  3 

5  5 

49 

5  2 

JJ 

56 

JJ 

58 

55 

MIN 

43 

36 

31 

31 

41 

50 

55 

54 

53 

55 

55 

46 

44 

42 

49 

50 

43 

43 

30 

39 

38 

39 

3! 

39 

41 

31 

43 

47 

49 

50 

iiHH  SPRINGS  D4M 

MAX 

80 

65 

5S 

57 

65 

67 

64 

59 

1)2 

62 

5  8 

54 

54 

56 

61 

57 

54 

54 

55 

JJ 

50 

54 

57 

63 

54 

MIN 

50 

40 

35 

32 

47 

48 

55 

55 

53 

57 

54 

46 

4". 

40 

46 

49 

46 

43 

32 

38 

34 

36 

39 

40 

41 

40 

39 

33 

46 

49 

I.E4VERVILLE   R4N0ER  STl 

MAX 

70 

57 

50 

46 

42 

50 

59 

59 

54 

56 

57 

6 1 

42 

47 

48 

54 

47 

5  5 

56 

43 

44 

46 

47 

47 

54 

54 

46 

58 

MIN 

36 

27 

32 

33 

23 

32 

40 

45 

42 

49 

43 

40 

3" 

34 

38 

42 

38 

28 

25 

27 

31 

35 

31 

37 

30 

27 

28 

37 

41 

43 

H6E0  FIRE  DEP4RT»16NT 

MAX 

66 

43 

43 

43 

40 

44 

60 

56 

55 

52 

53 

54 

49 

39 

45 

45 

50 

40 

36 

36 

40 

43 

44 

37 

37 

39 

40 

44 

45 

45 

MIN 

34 

23 

25 

29 

31 

29 

40 

41 

49 

44 

47 

40 

38 

33 

37 

40 

33 

30 

20 

23 

30 

31 

27 

30 

33 

33 

31 

37 

40 

36 

WILLlTS  1  NE 

MAX 

68 

55 

54 

50 

53 

60 

60 

60 

57 

59 

58 

57 

i'j 

54 

53 

54 

53 

55 

52 

52 

51 

49 

48 

50 

49 

50 

51 

56 

54 

54 

MIN 

44 

28 

29 

20 

44 

50 

52 

52 

53 

51 

51 

46 

42 

41 

47 

47 

39 

39 

28 

35 

3! 

37 

34 

33 

38 

31 

42 

48 

49 

41 

"IIILOW  CREEK  I  Nu 

MAX 

71 

63 

51 

52 

52 

57 

53 

55 

65 

60 

60 

66 

5  2 

47 

50 

53 

59 

46 

56 

48 

50 

52 

52 

49 

5  1 

48 

49 

54 

55 

54 

MIN 

43 

36 

40 

43 

45 

47 

48 

49 

53 

56 

57 

48 

44 

40 

43 

43 

44 

40 

36 

36 

35 

35 

40 

41 

43 

42 

44 

45 

49 

46 

V9EKA 

MAX 

69 

50 

45 

47 

47 

53 

49 

52 

64 

63 

68 

58 

5  ; 

5  3 

53 

42 

39 

48 

JJ 

5  3 

52 

«          «  • 

MIN 

33 

26 

26 

28 

35 

36 

40 

42 

47 

43 

48 

42 

35 

33 

37 

42 

33 

33 

22 

23 

30 

31 

30 

30 

32 

29 

31 

34 

38 

40 

S4CR4MENT0 

DR4IN4GE  02 

40IN  R4NGER  STATION 

MAX 

61 

45 

42 

44 

53 

50 

57 

56 

52 

59 

5  5 

4  5 

43 

50 

47 

47 

34 

33 

3  5 

38 

34 

45 

45 

49 

50 

47 

MIN 

30 

18 

23 

32 

34 

41 

44 

33 

40 

40 

35 

29 

29 

37 

38 

27 

12 

25 

26 

18 

26 

16 

16 

29 

31 

37 

4LTUR»i  R4NGER  ST4TiaN 

MAX 

65 

4? 

44 

38 

40 

48 

51 

49 

60 

52 

50 

56 

46 

42 

47 

47 

45 

40 

35 

32 

35 

37 

36 

34 

36 

36 

34 

40 

53 

52 

MIN 

22 

13 

20 

30 

17 

32 

42 

43 

33 

38 

40 

37 

36 

34 

35 

39 

31 

32 

7 

13 

26 

27 

20 

22 

20 

17 

27 

31 

30 

36 

4UBURN 

MAX 

75 

65 

60 

57 

58 

53 

58 

60 

66 

57 

60 

59 

5  5 

50 

58 

5  5 

54 

j^ 

49 

54 

44 

5  2 

56 

JJ 

5  5 

JJ 

59 

65 

54 

MIN 

48 

42 

38 

34 

35 

44 

52 

51 

50 

50 

54 

49 

46 

43 

43 

45 

45 

42 

32 

32 

38 

40 

33 

34 

36 

35 

35 

40 

40 

46 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 

72 

65 

61 

55 

56 

54 

58 

59 

65 

68 

63 

59 

54 

50 

58 

55 

49 

5 1 

43 

JJ 

44 

JJ 

54 

j^ 

6  3 

56 

MIN 

45 

36 

35 

30 

36 

42 

50 

49 

47 

50 

5? 

46 

44 

41 

41 

45 

43 

32 

30 

31 

37 

35 

30 

36 

34 

33 

36 

35 

39 

41 

6LUE  CANYON  USD  4P 

MAX 

49 

37 

34 

38 

40 

44 

47 

53 

49 

47 

48 

36 

38 

38 

JJ 

29 

28 

JJ 

45 

45 

42 

MIN 

35 

29 

25 

24 

29 

40 

42 

39 

42 

44 

43 

31 

3C 

30 

32 

32 

32 

22 

20 

26 

24 

23 

23 

22 

22 

21 

29 

36 

36 

31 

bOMHAN  DAM 

MAX 

54 

54 

38 

40 

j7 

4> 

47 

54 

49 

46 

49 

45 

36 

38 

j^ 

j^ 

4  7 

46 

MIN 

36 

30 

28 

19 

26 

32 

40 

34 

40 

42 

42 

31 

28 

28 

26 

32 

32 

27 

20 

25 

24 

22 

18 

24 

23 

16 

28 

32 

34 

34 

BR4NN4N  ISLAND 

MAX 

80 

70 

64 

61 

63 

56 

64 

71 

69 

67 

65 

65 

64 

60 

64 

63 

58 

59 

5  6 

5  5 

55 

57 

55 

57 

57 

57 

58 

61 

62 

56 

MIN 

48 

46 

42 

33 

36 

46 

48 

49 

47 

52 

55 

52 

47 

45 

45 

46 

46 

45 

40 

35 

37 

36 

36 

37 

42 

40 

41 

36 

40 

43 

PROOKS    FARNHAM  RANCH 

MAX 

77 

60 

65 

70 

68 

63 

63 

JJ 

j^ 

58 

63 

60 

MIN 

36 

30 

28 

54 

51 

47 

56 

56 

52 

46 

40 

49 

49 

46 

46 

32 

33 

35 

36 

33 

40 

<.o 

30 

45 

41 

42 

49 

nURNEY 

MAX 

71 

53 

46 

49 

57 

55 

60 

56 

57 

58 

50 

46 

47 

50 

51 

42 

4  1 

40 

4  1 

42 

33 

38 

42 

43 

4  1 

42 

MIN 

25 

1  6 

26 

22 

35 

34 

44 

46 

39 

50 

48 

42 

36 

34 

38 

40 

35 

32 

19 

21 

30 

28 

2! 

23 

23 

21 

22 

32 

35 

35 

CANVriN  04M 

MAX 

56 

61 

4 1 

38 

36 

47 

49 

55 

56 

50 

49 

47 

39 

39 

46 

36 

MIN 

33 

25 

26 

21 

28 

33 

40 

39 

32 

42 

44 

34 

3? 

31 

32 

32 

32 

33 

22 

W 

25 

26 

19 

25 

24 

16 

30 

28 

32 

32 

CHESTE" 

MAX 

61 

51 

40 

39 

39 

50 

51 

53 

53 

50 

50 

47 

39 

j^ 

j^ 

47 

40 

MIN 

32 

21 

21 

22 

26 

38 

39 

40 

30 

44 

44 

36 

32 

31 

33 

32 

32 

32 

15 

14 

27 

24 

15 

IS 

19 

11 

29 

31 

32 

32 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

MIN 

CLARKSBURG 

MAX 

76 

70 

64 

60 

6 1 

55 

63 

67 

64 

63 

62 

63 

63 

58 

62 

58 

54 

49 

5  8 

57 

53 

54 

48 

56 

59 

62 

67 

MIN 

49 

39 

36 

34 

38 

46 

50 

50 

48 

55 

58 

55 

49 

45 

46 

49 

46 

44 

42 

36 

32 

34 

35 

42 

32 

33 

3T 

39 

42 

45 

clearlake  highlands 

MAX 

80 

65 

58 

55 

55 

54 

61 

61 

60 

57 

58 

59 

56 

49 

50 

58 

jj 

5  J 

JJ 

50 

4  5 

50 

54 

50 

50 

59 

54 

MIN 

43 

38 

32 

27 

32 

45 

53 

47 

47 

54 

53 

47 

40 

42 

45 

48 

39 

41 

29 

31 

35 

34 

31 

30 

31 

35 

37 

42 

43 

46 

COLFAX 

MAX 

62 

54 

51 

53 

47 

54 

55 

64 

57 

57 

58 

47 

50 

48 

48 

48 

47 

49 

45 

49 

JJ 

61 

52 

53 

MIN 

46 

39 

35 

31 

39 

44 

51 

46 

46 

46 

50 

45 

39 

40 

40 

39 

41 

36 

30 

32 

36 

34 

30 

34 

34 

31 

39 

36 

41 

41 

COLUSA  1  SSM 

MAX 

66 

65 

60 

63 

65 

69 

60 

6 1 

62 

56 

60 

56 

56 

66 

56 

55 

50 

48 

52 

52 

53 

56 

6 1 

56 

JJ 

MIN 

44 

36 

30 

32 

47 

46 

55 

51 

50 

52 

55 

51 

49 

43 

47 

49 

46 

44 

39 

34 

35 

3T 

34 

42 

41 

33 

45 

41 

45 

48 

DAVIS    2    kSK    EXP  FARM 

MAX 

77 

70 

66 

61 

62 

52 

61 

63 

66 

60 

62 

63 

61 

58 

61 

59 

58 

57 

58 

55 

49 

57 

50 

55 

55 

52 

58 

57 

61 

55 

MIN 

49 

41 

34 

30 

46 

46 

52 

50 

50 

56 

56 

53 

50 

46 

48 

48 

47 

46 

42 

36 

33 

40 

37 

44 

41 

34 

46 

38 

44 

49 

DEER  CREEK  FQREBAY 

MAX 

70 

56 

41 

43 

45 

50 

49 

5 1 

41 

35 

41 

42 

41 

41 

37 

39 

34 

34 

33 

39 

38 

35 

40 

47 

MIN 

40 

31 

29 

25 

29 

30 

42 

41 

41 

42 

44 

36 

32 

31 

31 

33 

35 

30 

18 

22 

29 

25 

2! 

24 

20 

21 

28 

33 

36 

37 

DE  SABLA 

MAX 

64 

58 

47 

44 

43 

49 

54 

60 

5 1 

44 

44 

46 

46 

46 

4  5 

4  1 

38 

4 1 

46 

••2 

42 

45 

53 

MIN 

39 

30 

32 

27 

34 

41 

48 

47 

45 

48 

48 

42 

37 

37 

39 

40 

39 

32 

25 

29 

31 

28 

31 

29 

27 

3^ 

37 

41 

40 

DOBBINS  1  S 

MAX 

Mm 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

7B 

68 

55 

55 

55 

4  1 

44 

52 

47 

40 

36 

37 

36 

4  1 

38 

39 

MIN 

30 

32 

23 

32 

43 

41 

37 

43 

38 

32 

35 

32 

27 

28 

31 

32 

24 

26 

28 

32 

31 

34 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

78 

66 

6 1 

55 

56 

64 

65 

59 

55 

56 

53 

62 

52 

54 

52 

45 

50 

5 1 

60 

5  3 

JJ 

MD) 

48 

32 

26 

27 

39 

43 

53 

Jl 

53 

53 

52 

48 

45 

44 

46 

49 

42 

39 

29 

34 

31 

37 

34 

37 

35 

30 

35 

42 

44 

49 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

79 

71 

65 

52 

62 

57 

61 

63 

67 

60 

64 

62 

64 

59 

62 

58 

60 

60 

59 

60 

57 

57 

50 

56 

59 

56 

58 

59 

64 

59 

Mm 

53 

40 

37 

35 

46 

46 

53 

51 

47 

55 

57 

53 

49 

43 

48 

51 

45 

44 

42 

37 

38 

38 

36 

39 

45 

38 

45 

41 

42 

47 

fdlsom  dam 

MAX 

76 

68 

63 

59 

60 

60 

63 

65 

66 

64 

61 

65 

60 

56 

61 

58 

58 

54 

56 

55 

54 

54 

54 

53 

55 

50 

55 

60 

65 

56 

MIN 

51 

39 

39 

39 

40 

46 

50 

51 

50 

55 

55 

52 

49 

45 

47 

48 

46 

44 

32 

33 

37 

41 

31 

38 

36 

37 

40 

44 

45 

45 

GEORGETOV.N  RANGER  STA 

MAX 

71 

57 

57 

49 

53 

54 

60 

55 

46 

46 

48 

48 

46 

44 

38 

42 

43 

41 

51 

57 

50 

MIN 

44 

39 

29 

39 

49 

42 

42 

42 

39 

35 

36 

40 

28 

30 

33 

29 

28 

31 

35 

41 

43 

S««  R«f*i«DC«  Not**  FoUowlng  SuUon  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  ot  Month 


1  1  2 

3 

4 

5 

6 

,  1 
'  1 

8  j 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17  1 

18 

! 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

CRISS  ViLLEV  NO,  2 

MAX 
MIN 

75 
44 

63 
34 

56 
36 

51 
28 

5 1 
27 

5 1 
37 

54 
49 

55 
43 

62 
44 

56 
49 

58 
50 

54 
45 

49 

42 

43 
40 

50 
39 

49 
43 

48 

42 

49 
38 

39 
28 

49 
29 

39 
35 

46 
33 

39 
29 

46 
30 

49 

30 

43 
29 

48 

30 

53 
34 

60 
35 

54 
42 

91.3 
37.1 

tRlZZLv  ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

79 
51 

70 
43 

67 
39 

63 
39 

64 
48 

53 
45 

63 
52 

65 
51 

69 
48 

61 
54 

64 

55 

64 

52 

64 
48 

61 
42 

64 
46 

61 
50 

60 
45 

59 

45 

57 
39 

59 

36 

57 
36 

56 
41 

59 

42 

56 

34 

57 
43 

61 
36 

62 
44 

98 

46 

61.9 
44.7 

HAT  CREEK  PH  NC  1 

MAX 
MIN 

72 
39 

53 
20 

49 
31 

48 

25 

49 

35 

58 
35 

59 

45 

54 
47 

63 
40 

57 
46 

60 
48 

64 
41 

5? 
35 

48 

32 

51 
39 

52 
42 

55 
36 

42 
32 

41 
18 

41 
24 

42 
26 

44 
28 

41 
26 

43 
24 

46 
27 

45 

2' 

43 
28 

43 

31 

51 
35 

95 
40 

50.7 
33.2 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

56 
29 

40 
19 

35 
23 

39 
22 

41 

50 
33 

59 
33 

53 
40 

53 
26 

52 
40 

55 
38 

51 
32 

4(1 
31 

40 
29 

45 
31 

42 
29 

40 
33 

40 
24 

34 

31 
16 

32 
25 

33 
19 

36 
21 

31 
21 

22 

23 

23 

31 

34 

36 

42.8 
27.1 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

71 
»2 

56 
31 

57 
26 

54 

25 

54 
43 

61 
47 

63 
50 

62 
49 

60 
50 

60 
52 

60 
51 

57 
44 

52 
40 

55 
36 

52 
44 

59 

44 

55 
37 

52 
37 

52 
25 

54 
31 

52 
33 

49 
33 

48 
28 

54 

33 

5? 
34 

50 
27 

50 
39 

60 
43 

59 
46 

53 
43 

55.8 
38.8 

LAKE  SPAULDINC 

MAX 
MIN 

5e 
3a 

46 
26 

38 
29 

41 
14 

38 
29 

46 
34 

46 
43 

56 
32 

50 
34 

49 
44 

49 

45 

46 
34 

35 

31 

38 
31 

39 
28 

39 
34 

39 
34 

37 
29 

42 
12 

34 
29 

35 
26 

39 
6 

39 
26 

33 
16 

38 
10 

46 
27 

53 
26 

45 

31 

43 
34 

42.7 
28.8 

MANZiNITA  LAKE 

MAX 
MIN 

62 
29 

43 
22 

40 
23 

34 
23 

35 
26 

41 
31 

44 
36 

47 
41 

53 
37 

47 
41 

47 

42 

47 
32 

37 
28 

3' 
26 

38 
30 

39 
30 

38 
29 

36 
25 

29 
16 

34 
18 

34 
21 

31 
21 

29 
11 

31 
15 

30 
16 

33 
13 

32 
15 

36 
26 

44 
34 

42 
32 

39.0 
26.3 

habklev  cove 

MAX 
MIN 

81 
49 

67 
42 

63 
34 

59 
32 

60 
34 

54 
47 

62 
50 

63 
51 

66 
47 

64 
56 

66 
55 

64 
51 

59 
49 

56 
41 

59 
46 

57 
50 

59 
47 

56 
45 

56 
35 

58 
35 

57 
37 

56 
37 

48 
36 

54 
41 

56 
42 

55 

34 

56 
34 

55 

44 

62 
43 

60 
47 

59.6 
43.0 

MARVSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
49 

70 
42 

66 
39 

62 
34 

60 
48 

56 
47 

62 
53 

66 
53 

69 
53 

61 
57 

62 
57 

65 
53 

63 
51 

54 
46 

63 
50 

59 
51 

59 
49 

57 
47 

55 
38 

56 
37 

46 
38 

57 
42 

50 

38 

55 
41 

57 
41 

52 
34 

58 
41 

60 
43 

66 
46 

58 
50 

60.  1 
45.6 

MC  CLOUO 

MAX 
MIN 

61 
22 

48 
22 

44 
27 

46 
31 

39 
32 

44 
35 

46 

36 

48 
42 

52 
45 

53 
45 

52 
39 

49 
35 

3M 
32 

41 
34 

43 
38 

46 
34 

36 
32 

40 
19 

39 

20 

35 
29 

41 
30 

35 
26 

35 
24 

43 
28 

37 
22 

39 

23 

37 
32 

40 
34 

42 
33 

38 
32 

43.0 
31.1 

MINERAL 

MAX 
MIN 

63 
31 

51 
21 

43 
23 

35 
25 

36 
26 

43 
27 

47 
40 

46 

40 

53 
35 

48 
42 

49 
44 

47 
30 

4r 
31 

34 
30 

37 
32 

39 

32 

40 
32 

35 
29 

3? 
11 

34 
12 

33 
21 

34 
25 

31 

14 

33 
17 

38 
18 

34 
13 

35 
17 

37 

31 

45 
33 

40 
32 

40.  5 
27.2 

"DUNT  Shasta  wSO  ci 

MAX 
MIN 

47 
31 

44 
26 

42 
25 

36 
30 

39 
31 

46 
38 

53 
40 

49 
44 

50 
45 

53 
48 

52 
46 

47 
36 

37 
3? 

42 
33 

42 
38 

45 
34 

39 
30 

34 
27 

37 
23 

35 
27 

35 
29 

35 
29 

36 
26 

36 
26 

36 
29 

38 
31 

39 
33 

42 
37 

42 
38 

41 
32 

41.6 
33.2 

NEVAtlA  CITY 

MAX 
MIN 

69 
38 

59 
30 

5 1 
32 

48 
23 

49 
27 

50 
36 

54 
49 

55 
40 

60 
40 

55 
48 

56 
52 

54 
45 

48 
41 

44 
39 

49 
39 

49 
39 

47 
41 

47 
36 

39 

27 

44 
28 

40 
34 

41 
32 

38 
27 

42 
28 

45 
29 

43 
26 

43 
28 

50 
30 

56 

31 

51 
38 

49.2 
35.2 

ORLAND 

MAX 
MIN 

75 
43 

68 
37 

65 
30 

60 
32 

60 
43 

5 1 
43 

57 
50 

63 
53 

68 
53 

59 
55 

60 
55 

63 
50 

63 
47 

53 
40 

61 
46 

55 
49 

59 
44 

57 
45 

57 
38 

54 
38 

44 
37 

SO 
40 

48 
36 

57 
37 

57 
40 

54 

30 

52 

31 

54 
44 

58 
45 

52 
47 

57.8 
42.6 

OROvILLE 

MAX 
MIN 

76 
49 

70 
36 

63 
39 

59 
37 

60 
47 

58 
47 

6 1 
55 

65 
54 

66 
51 

63 
56 

57 

65 
55 

61 

50 

56 
48 

59 
51 

57 
50 

57 
48 

57 
43 

52 
32 

55 
36 

5 1 
40 

54 
43 

50 
34 

53 
41 

56 
42 

54 
34 

54 
47 

60 
45 

62 
47 

61 
50 

59.3 
45.6 

Paradise 

MAX 
MIN 

72 
48 

62 
38 

55 
37 

51 
35 

50 
44 

52 
39 

55 
48 

57 
52 

62 
52 

56 
51 

58 
53 

57 
46 

52 
43 

46 
42 

51 
44 

48 
45 

49 
44 

50 
38 

44 
32 

48 
36 

42 
36 

47 
37 

43 
33 

46 
35 

50 
35 

47 
31 

47 
32 

51 
43 

58 
47 

56 
46 

92 . 1 
41.4 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

71 
46 

63 
44 

61 
32 

50 
26 

53 
41 

52 
41 

58 
51 

59 
43 

63 
43 

65 
50 

63 
53 

59 
47 

52 
43 

50 
42 

53 
38 

54 
39 

53 
44 

52 
40 

43 
29 

47 
32 

43 
37 

46 
33 

46 
28 

47 
33 

48 
30 

47 
30 

47 
32 

53 

33 

58 
34 

57 
41 

53.8 
38.5 

PLACERVILLE  IPC 

MAX 
MIN 

64 
48 

54 
44 

51 
31 

52 
34 

46 
41 

55 
42 

55 
44 

64 
47 

59 
48 

58 
53 

58 
51 

53 
44 

45 

40 

53 
38 

51 
40 

46 

41 

49 
42 

42 
37 

43 
31 

41 
34 

46 
34 

39 
31 

45 
31 

42 
31 

40 
30 

47 
30 

54 
37 

61 
39 

51 
44 

55 
46 

50.7 
39.5 

PLATINa 

MAX 
MIN 

77 
38 

53 
34 

50 
34 

46 
38 

54 
42 

53 
47 

54 
46 

53 
47 

55 
47 

55 
45 

50 
33 

51 
37 

49 
37 

50 
36 

58 

51 
32 

46 
33 

44 
31 

42 
31 

43 

30 

50 
30 

51 
34 

45 
40 

47 
41 

46 
39 

51.0 
37.8 

PDRTULA 

MAX 
MIN 

OUINCY 

MAX 
MIN 

70 
29 

61 
20 

17 

49 

51 
29 

55 
40 

56 
33 

64 
29 

55 
43 

57 
46 

55 
38 

4H 
3' 

44 

28 

46 
29 

48 

31 

44 
17 

44 
22 

36 
19 

44 
24 

45 

23 

45 

23 

49 
20 

59 
23 

53 
30 

51.2 
28.0 

RED  6LUPP  WSO  AP 

MAX 
MIN 

66 
49 

59 
42 

56 
33 

58 

36 

5' 
46 

57 
47 

60 
54 

65 
56 

59 
55 

61 
56 

63 
56 

60 
52 

53 
47 

56 
45 

54 
50 

55 
50 

55 
47 

53 
41 

55 
37 

44 
40 

48 

40 

47 
39 

49 
37 

55 
39 

53 
39 

48 
34 

52 
44 

56 
48 

54 
48 

52 
49 

55.2 
45.2 

REDDINC  EIRE  STA  NO  2 

MIN 

69 
50 

6  1 
42 

56 
35 

51 
35 

53 
43 

54 
44 

56 
51 

62 
55 

60 
54 

60 
55 

60 
54 

62 
49 

56 
49 

52 
43 

53 
49 

53 
48 

60 
47 

55 
43 

53 
32 

49 
39 

48 
40 

45 
41 

49 
37 

54 
36 

52 
40 

48 
34 

52 
42 

52 
44 

51 
48 

50 
49 

54.5 
44.3 

RQCKLIN 

MAX 

MIN 

76 
45 

66 

35 

64 

38 

59 
32 

60 
34 

59 
45 

62 
50 

65 
49 

67 
47 

63 
53 

64 
54 

65 
51 

60 

4e 

57 
42 

63 
44 

59 
47 

59 
45 

57 
43 

58 
31 

54 
33 

46 
43 

56 
39 

60 
30 

53 
39 

56 
38 

56 
32 

55 
40 

61 
38 

65 
40 

58 
45 

59.9 
41.7 

Sacramento  wSO  ap 

MIN 

71 
46 

41 

59 
36 

62 
35 

52 
47 

64 

50 

67 
57 

67 
50 

63 
50 

62 
58 

64 
66 

64 

52 

5V 
4P 

61 
46 

60 
46 

60 
50 

59 
48 

58 
41 

55 
36 

46 
36 

56 
34 

54 
41 

55 
39 

56 
43 

52 
35 

53 
32 

60 
45 

63 
40 

56 
43 

58 
49 

59.3 
44.4 

Sacramento  viSO  ci 

MIN 

66 
52 

64 
45 

60 
40 

62 
38 

52 
48 

63 
51 

65 
58 

68 
56 

63 
56 

63 
58 

64 
56 

62 
53 

57 
4« 

62 
47 

60 
50 

58 
50 

59 
50 

57 
45 

54 

40 

49 
39 

57 
36 

53 
42 

54 
38 

56 
44 

50 
42 

56 
36 

61 
47 

64 
43 

57 
46 

58 
50 

59.2 
46.9 

SHASTA  DAH 

MIN 

75 
52 

6  1 
44 

57 
36 

56 
37 

50 
40 

50 
39 

54 
47 

56 

54 

58 
53 

57 
53 

59 

53 

57 
48 

5C9 

45 

52 
39 

50 
43 

50 
46 

52 
44 

47 
41 

50 

37 

49 

36 

41 
35 

43 
38 

4  1 
38 

47 
37 

50 
38 

49 

37 

46 
3-' 

47 
39 

43 

49 
46 

52.0 
42.5 

SIERI-A  CITY 

MIN 

57 
39 

46 
29 

43 
30 

44 
20 

42 

31 

51 
37 

52 
44 

59 
33 

51 
33 

53 
45 

53 
46 

50 
37 

39 
32 

40 
32 

41 

31 

42 
34 

43 
32 

39 

31 

38 
24 

35 
27 

36 
29 

34 
27 

39 
19 

37 
29 

36 
26 

36 
19 

42 
30 

49 
29 

30 

41 

32 

43.9 
31.2 

SIERRAVULE  RANGER  STA 

MIN 

67 
32 

55 
24 

46 

10 

44 
19 

50 
32 

57 
41 

55 
34 

62 
36 

57 
42 

57 
43 

52 
35 

5? 
37 

43 
26 

45 

29 

45 
34 

47 
36 

44 
31 

37 
14 

35 
16 

39 
29 

39 

24 

36 
16 

4  1 
22 

40 
13 

40 
17 

38 

19 

51 
25 

39 

57 

36 

Vl'.' 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MIN 

78 
51 

68 
34 

62 
30 

58 
32 

56 
35 

50 
43 

56 
46 

64 
49 

67 
49 

59 
54 

61 
55 

64 
48 

6? 
4? 

54 

41 

57 
47 

55 

47 

61 
42 

54 

42 

56 
31 

53 
35 

45 
31 

46 
34 

47 

34 

51 
36 

56 
36 

56 
31 

50 
32 

50 
45 

46 

55 
47 

41.0 

strahBerry  valley 

MIN 

60 
41 

45 
24 

43 
28 

42 
28 

39 
29 

48 
35 

51 
42 

57 
39 

46 
36 

51 
41 

52 
43 

46 

36 

40 
31 

40 
31 

40 
32 

42 
33 

43 
35 

42 
28 

41 
17 

32 
23 

36 
27 

32 
25 

38 
18 

41 
26 

35 
23 

40 
16 

43 
28 

52 
26 

40 
29 

45 
33 

43.5 
30.2 

Thin  LAKES 

Mm 

53 
29 

28 

40 
17 

34 

10 

36 
27 

43 
25 

45 
35 

52 
38 

50 
36 

45 

37 

44 
33 

36 
25 

29 
24 

3'' 
21 

40 
20 

34 
25 

34 
29 

32 
19 

40 
8 

36 
18 

33 
16 

29 
7 

33 
1 

30 
20 

28 
13 

32 
10 

48 
16 

47 
23 

35 

41 
30 

38.7 
22.5 

vacavillE 

Mm 

7^ 
52 

67 
39 

62 
32 

62 
29 

56 
30 

59 
46 

63 
57 

66 
54 

61 

51 

63 
52 

63 
55 

62 
53 

58 
48 

62 
41 

59 
49 

60 
49 

59 
45 

59 

46 

58 
44 

55 
35 

59 
35 

50 
39 

57 
36 

58 
44 

56 
45 

58 

32 

58 
47 

62 
38 

57 
43 

98 
46 

60. 1 
43.8 

VOLTA   PnMER  HOUSE 

Mm 

42 

36 

52 
33 

46 
38 

49 
36 

55 
46 

55 
49 

63 
51 

55 
47 

57 
52 

58 
48 

56 
42 

4% 

35 

52 
38 

53 
46 

49 
44 

49 

42 

49 
33 

49 

30 

47 
33 

41 

34 

40 
35 

44 

30 

48 

32 

45 
34 

45 

30 

46 
38 

50 
41 

50 
43 

51 
41 

51.1 
39.6 

hhISkEYTOhn  RES 

MIN 

75 
50 

42 

57 
37 

53 
39 

46 

40 

48 
38 

51 
47 

57 
49 

56 

52 

57 
51 

58 
52 

56 
47 

59 
44 

47 
38 

49 
41 

49 
45 

51 
41 

51 
40 

53 
34 

50 
34 

39 
34 

43 
36 

42 
36 

48 
34 

52 
37 

50 
34 

45 
36 

47 

43 

49 
45 

49 

45 

51 .8 
41.4 

"IllUHS 

MAX 

Mm 

77 
49 

67 
41 

64 
33 

59 
34 

60 
34 

51 
44 

59 

50 

63 
50 

66 

50 

61 
55 

62 
45 

69 
54 

63 
50 

56 
46 

62 
45 

56 
49 

59 
48 

57 
46 

57 
36 

55 
38 

46 
34 

50 
34 

48 

37 

59 
38 

57 
42 

61 
34 

51 
34 

55 
44 

62 
43 

65 
49 

59.3 
42.9 

WiLLOitS 

MAX 

Mm 

76 
46 

69 
41 

64 

33 

60 
32 

60 
34 

51 
43 

61 
49 

66 
52 

67 
51 

60 
55 

62 
55 

65 
51 

63 
48 

55 
43 

60 
46 

56 
49 

59 
46 

57 
41 

57 
34 

54 

37 

45 
35 

50 
38 

48 

36 

52 
38 

57 
40 

56 

32 

53 
36 

54 

43 

62 
45 

S3 
46 

56.4 

42.5 

WINTERS 

MAX 

Mm 

79 
56 

71 
44 

68 
42 

62 
34 

64 
46 

51 
44 

62 
50 

65 
48 

70 
49 

61 
54 

64 
56 

61 
54 

63 
49 

56 
44 

61 
46 

58 
49 

56 
47 

57 
47 

61 
42 

59 
38 

51 
35 

58 
40 

50 
36 

57 
44 

58 
44 

55 
34 

56 
40 

57 
41 

62 
43 

57 
46 

60.9 
44.9 

WOODLAND  1  MNH 

MAX 

Mm 

69 
42 

69 
42 

65 

35 

60 
34 

62 
42 

52 
46 

61 
49 

66 

50 

67 
49 

60 
54 

62 
55 

63 
52 

63 
49 

58 
44 

61 
47 

59 
49 

56 

47 

57 
45 

58 
39 

54 

36 

49 

33 

55 
38 

51 
36 

55 

40 

57 
41 

56 

32 

55 
33 

97 
39 

61 
40 

55 
46 

99.2 
42.8 

S««  n*l*r*Dc*  Hole*  FoUowUig  Siatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


N0VEH6EB  1973 


Day 

of  Month 

0 

01 

Station 

„  1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'  1 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

19 

17 

IB 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

> 
< 

*         •  • 

NOdTHlijST  INTERIDR 

BASINS  03 

eoci 

MAX 

68 

54 

40 

39 

43 

47 

50 

50 

62 

56 

56 

50 

48 

44 

41 

46 

43 

40 

33 

36 

39 

34 

33 

36 

34 

37 

37 

50 

54 

54 

45.  1 

MIN 

27 

25 

26 

10 

19 

22 

39 

25 

29 

43 

45 

33 

32 

28 

24 

29 

33 

28 

11 

11 

22 

20 

10 

10 

14 

12 

12 

23 

26 

36 

24,0 

»ODIE 

MAX 

6? 

40 

33 

41 

46 

52 

50 

50 

42 

50 

45 

36 

37 

42 

52 

40 

43 

30 

30 

39 

32 

36 

36 

32 

37 

27 

52 

53 

50 

40 

41.8 

MIN 

16 

10 

32 

32 

1 3 

12 

30 

1 5 

10 

1 1 

4 

9 

0 

9 

10 

13 

6 

3 

-12 

9 

-  5 

10 

10 

16 

10.9 

6mOCEPU9T 

MAX 

64 

52 

46 

48 

52 

60 

62 

66 

57 

57 

52 

46 

44 

49 

55 

46 

36 

34 

37 

48 

36 

36 

38 

41 

46 

35 

58 

63 

59 

53 

49.2 

MIN 

32 

24 

26 

14 

39 

44 

22 

24 

26 

22 

1 9 

1 2 

9 

33 

34 

20.9 

CE019VILI.E 

MAX 

64 

43 

38 

37 

42 

50 

55 

52 

59 

54 

55 

58 

46 

45 

45 

51 

48 

48 

33 

33 

32 

34 

38 

35 

36 

39 

39 

44 

53 

55 

45,4 

MIN 

22 

^' 

26 

30 

49 

35 

39 

34 

27 

20 

23 

42 

40 

32.3 

OONNER  HEHORUL  ST  PK 

MAX 

64 

51 

46 

36 

36 

43 

48 

47 

57 

51 

61 

47 

35 

38 

36 

42 

38 

45 

35 

34 

34 

34 

31 

37 

36 

34 

35 

46 

49 

44 

42.5 

MIN 

24 

24 

^' 

16 

19 

24 

26 

2  5 

24 

19 

23 

27 

2  3 

7 

10 

18 

1  5 

2 

B 

1 0 

2 

14 

22 

18,8 

DOVlE   '  SSE 

MAX 

64 

52 

40 

46 

46 

58 

55 

65 

60 

59 

56 

55 

51 

47 

49 

50 

46 

42 

34 

44 

40 

41 

40 

40 

45 

53 

59 

61 

53 

50.0 

MIN 

32 

2 1 

29 

17 

32 

49 

34 

36 

27 

29 

2  3 

4  2 

38 

33. 1 

Flexing  fish  mo  osme 

MAX 

63 

49 

45 

45 

50 

60 

56 

67 

55 

61 

60 

55 

50 

50 

52 

51 

47 

43 

37 

47 

43 

42 

41 

42 

47 

41 

52 

60 

59 

54 

90.6 

MIN 

^' 

19 

32 

38 

33 

45 

47 

37 

33 

26 

32 

37 

35 

30 

17 

20 

2  3 

2  2 

26 

1 7 

2? 

30 

36 

29,4 

FORT  BIDWELL 

MAX 

58 

47 

44 

43 

52 

56 

52 

61 

52 

54 

56 

53 

42 

46 

47 

51 

41 

35 

35 

40 

39 

35 

34 

43 

36 

36 

43 

50 

48 

46 

46.0 

MIN 

j7 

20 

29 

36 

43 

45 

47 

47 

37 

33 

39 

39 

33 

29 

19 

27 

25 

15 

2  5 

26 

26 

2? 

36 

38 

36 

31.9 

i^ONO  L4KE 

MAX 

65 

58 

48 

52 

54 

57 

57 

68 

66 

60 

54 

47 

46 

51 

54 

49 

50 

40 

36 

49 

38 

38 

39 

38 

48 

40 

47 

60 

59 

53 

50.6 

MIN 

4 1 

28 

29 

15 

1 3 

42 

43 

30 

31 

40 

44 

35 

3  1 

3 1 

28 

33 

31 

27 

17 

22 

20 

19 

17 

23 

1  8 

22 

2 1 

22 

31 

36 

28.0 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

65 

53 

36 

37 

40 

43 

47 

48 

57 

51 

50 

47 

35 

34 

35 

41 

38 

38 

38 

35 

33 

32 

33 

37 

33 

34 

35 

49 

49 

47 

41.7 

26 

2  6 

19 

1 0 

1 2 

28 

39 

3 1 

30 

4  1 

44 

32 

29 

27 

23 

30 

32 

26 

10 

15 

22 

1  8 

3 

ft 

9 

5 

20 

37 

35 

23.1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

52 

44 

46 

45 

57 

55 

62 

53 

56 

54 

46 

50 

46 

46 

49 

44 

37 

48 

59 

52 

49 

49.8 

40 

20 

19 

33 

45 

37 

36 

30 

44 

45 

38 

34 

32 

33 

37 

34 

30 

32 

36 

33 

37 

34.1 

tahoe  city 

MAX 

61 

48 

48 

45 

40 

46 

49 

52 

57 

54 

50 

50 

36 

39 

36 

41 

38 

39 

30 

31 

35 

34 

30 

28 

28 

28 

32 

41 

48 

48 

41.5 

MIN 

27 

22 

23 

23 

14 

27 

36 

27 

33 

40 

4  1 

30 

26 

2  5 

23 

29 

31 

24 

1 5 

18 

20 

20 

20 

22 

19 

2 1 

23 

26 

33 

37 

25.8 

TahQE  VALLEY  FAA  AO 

MAX 

59 

46 

37 

39 

48 

49 

47 

59 

55 

52 

46 

42 

3'' 

36 

41 

38 

39 

36 

33 

34 

32 

31 

34 

33 

34 

31 

48 

SO 

47 

47 

41.9 

MIN 

42 

1 1 

34 

42 

33 

29 

43 

4  1 

33 

31 

29 

2 1 

32 

35 

27 

16 

18 

2 1 

16 

7 

25 

1 1 

1 4 

26 

29 

44 

40 

27.5 

TERHO 

MAX 

58 

43 

35 

40 

44 

54 

51 

59 

50 

53 

52 

46 

41 

43 

43 

46 

40 

35 

30 

33 

33 

35 

35 

33 

38 

39 

42 

90 

48 

45 

43.1 

MIN 

32 

14 

;7 

13 

33 

42 

4  1 

40 

37 

41 

42 

33 

3 1 

25 

30 

33 

33 

24 

5 

14 

18 

14 

15 

18 

2 1 

27 

25 

29 

36 

34 

27.3 

TRUCKEE   ranger  STATION 

MAX 

62 

50 

39 

39 

39 

43 

48 

47 

57 

51 

50 

47 

51 

37 

37 

40 

40 

38 

30 

30 

35 

34 

32 

43 

47 

47 

42.8 

37 

?9 

25 

g 

1 3 

26 

36 

29 

33 

44 

32 

30 

26 

2  3 

26 

25 

27 

9 

1 3 

_  3 

s 

1 3 

26 

31 

35 

24,8 

woaoFORoS 

MAX 

60 

53 

43 

43 

46 

57 

55 

61 

59 

60 

54 

45 

42 

45 

52 

47 

48 

40 

38 

46 

36 

33 

40 

40 

42 

41 

55 

61 

57 

50 

48,3 

•         *  • 

MIN 

44 

18 

37 

46 

35 

45 

43 

40 

29 

29 

32 

33 

30 

26 

19 

20 

23 

18 

1 4 

2  0 

1 5 

25 

35 

45 

33 

29,0 

CENTR4L  CDAST 

OftAINuGE  04 

BEN  LOMOND  <! 

MAX 

69 

66 

64 

63 

54 

60 

66 

66 

63 

62 

61 

61 

56 

61 

61 

60 

56 

57 

59 

53 

57 

47 

58 

59 

51 

60 

66 

70 

62 

57 

60,2 

MIN 

43 

35 

30 

28 

51 

56 

46 

55 

53 

50 

43 

39 

50 

51 

30 

33 

33 

36 

34 

37 

36 

42 

48 

41*4 

BERKELEY 

MAX 

66 

61 

58 

57 

53 

63 

60 

65 

62 

62 

62 

58 

56 

59 

61 

59 

57 

54 

55 

53 

54 

47 

63 

57 

50 

53 

56 

61 

58 

54 

57.9 

56 

57 

55 

56 

50 

52 

46 

47 

42 

43 

42 

43 

45 

47 

4  5 

51 

48.6 

SURLINGAHE 

MAX 

76 

61 

58 

59 

60 

67 

66 

68 

68 

65 

69 

64 

65 

63 

63 

64 

60 

59 

57 

57 

59 

53 

54 

53 

57 

55 

57 

99 

59 

59 

61.1 

3  J 

50 

58 

46 

46 

45 

46 

47 

38 

44 

*' 

43 

42 

41 

44 

48 

46 

52 

47.6 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

66 

61 

60 

63 

65 

65 

67 

66 

70 

66 

70 

65 

64 

65 

67 

68 

62 

58 

57 

58 

57 

50 

57 

57 

56 

56 

65 

69 

68 

64 

62.7 

38 

44 

47 

41 

45 

42 

47 

46 

43 

3  2 

3  5 

37 

39 

42 

36 

38 

37 

*1 

41 

CROCKETT 

MAX 

80 

69 

64 

61 

62 

56 

63 

65 

67 

64 

63 

60 

63 

61 

64 

61 

57 

58 

57 

61 

58 

62.7 

54 

47 

37 

47 

53 

47 

45 

51 

47.6 

CILRDY 

MAX 

83 

70 

65 

64 

63 

63 

64 

73 

65 

72 

69 

62 

63 

62 

62 

67 

64 

57 

57 

57 

52 

58 

49 

55 

58 

56 

60 

65 

67 

64 

62.9 

48 

39 

34 

29 

49 

55 

5  1 

57 

44 

40 

49 

50 

42 

" 

39 

37 

4  1 

46 

42.4 

HALF   MQON  SAY 

MAX 

S9 

60 

64 

62 

58 

61 

60 

65 

65 

64 

65 

60 

Sf 

60 

60 

59 

56 

56 

56 

56 

52 

52 

57 

55 

56 

61 

69 

58 

56 

59.2 

53 

40 

41 

39 

37 

53 

54 

49 

50 

54 

56 

'7 

54 

46 

39 

47 

45 

47 

47 

45.9 

rtOLLlSTER   1  Sw 

MAX 

67 

63 

63 

64 

65 

61 

69 

65 

69 

66 

70 

65 

60 

64 

65 

65 

61 

59 

58 

55 

56 

55 

J5 

57 

56 

58 

64 

67 

63 

64 

62.3 

44 

30 

33 

29 

27 

3 1 

39 

37 

49 

50 

41 

42 

46 

28 

27 

29 

30 

29 

28 

28 

33 

49 

35.5 

KING  CITY 

MAX 

82 

66 

64 

67 

69 

71 

74 

76 

79 

80 

68 

66 

68 

70 

70 

63 

57 

59 

58 

52 

J7 

58 

59 

65 

69 

67 

65 

66.6 

47 

3 1 

29 

25 

30 

48 

5  I 

46 

37 

46 

36 

41 

26 

33 

29 

28 

29 

33 

42 

36.0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 

78 

62 

60 

61 

60 

71 

70 

69 

68 

69 

70 

64 

60 

61 

62 

65 

59 

58 

56 

55 

59 

51 

56 

58 

56 

56 

63 

67 

60 

68 

62.2 

43 

35 

38 

29 

39 

56 

56 

4  5 

4  5 

53 

5  3 

49 

51 

45 

35 

3  g 

33 

36 

38 

40 

3 1 

34 

45 

41.1 

LOS  GATOS 

MAX 

71 

65 

61 

64 

60 

67 

72 

71 

66 

70 

67 

64 

61 

63 

63 

64 

59 

55 

66 

55 

58 

50 

55 

56 

59 

53 

61 

65 

66 

62 

62.3 

47 

38 

37 

33 

38 

53 

54 

49 

42 

41 

52 

47 

36 

36 

^' 

35 

38 

34 

37 

46 

42 

42.9 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

MAX 

77 

67 

61 

63 

60 

63 

66 

69 

65 

67 

65 

64 

6? 

64 

62 

69 

59 

59 

57 

58 

56 

52 

56 

59 

58 

56 

59 

60 

98 

64 

61.8 

54 

44 

39 

35 

50 

59 

49 

46 

54 

47 

47 

39 

40 

39 

49 

45 

50 

46(6 

MONTEREY 

MAX 

64 

59 

59 

60 

62 

62 

62 

64 

64 

63 

65 

60 

61 

63 

62 

65 

59 

56 

57 

56 

56 

58 

66 

57 

54 

56 

62 

62 

63 

63 

60.3 

50 

44 

42 

39 

57 

56 

5  2 

49 

45 

51 

51 

42 

42 

42 

39 

42 

46 

46.6 

MONTEREY  F4A  AP 

MAX 

75 

64 

56 

59 

66 

65 

63 

64 

65 

72 

71 

63 

64 

64 

66 

62 

57 

58 

58 

56 

66 

57 

56 

56 

65 

62.5 

55 

47 

45 

40 

43 

49 

50 

50 

54 

45 

46 

46 

40 

42 

4  8 

47.8 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 

66 

61 

59 

63 

63 

65 

69 

63 

66 

70 

78 

65 

6? 

61 

63 

60 

63 

61 

60 

60 

58 

54 

58 

61 

62 

57 

64 

70 

63 

63 

63.0 

52 

50 

44 

42 

4  1 

47 

5 1 

56 

45 

45 

47 

50 

54 

49 

47 

45 

46 

41 

41 

40 

43 

4  5 

44 

46.6 

MOUNT  DIABLO  N  SATE 

MAX 

81 

66 

60 

56 

59 

54 

60 

58 

63 

62 

61 

57 

56 

50 

56 

55 

52 

50 

49 

51 

49 

51 

44 

51 

51 

49 

63 

97 

64 

56 

55.9 

47 

38 

34 

38 

34 

34 

34 

4  1 

40 

4  1 

41 

42 

36 

3  3 

35 

34 

34 

34 

36 

34 

33 

3  8 

40 

40 

37.9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

60 

48 

41 

46 

43 

52 

52 

58 

58 

59 

55 

48 

41 

49 

47 

45 

45 

42 

36 

39 

39 

38 

41 

39 

39 

46 

55 

52 

47 

46,6 

MIN 

42 

37 

30 

30 

36 

42 

47 

40 

45 

43 

42 

40 

35 

34 

37 

30 

25 

31 

26 

31 

30 

29 

31 

23 

27 

31 

40 

45 

30 

34, t 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

85 

75 

67 

65 

65 

66 

70 

77 

76 

76 

84 

78 

67 

63 

65 

67 

63 

62 

58 

57 

S9 

57 

60 

57 

57 

58 

69 

65 

66 

64 

66,0 

MIN 

♦  1 

37 

35 

32 

32 

36 

37 

50 

42 

44 

43 

47 

43 

44 

41 

42 

44 

40 

33 

31 

35 

35 

35 

35 

32 

36 

33 

39 

32 

39 

38,0 

NEWARK 

MAX 

60 

63 

66 

61 

63 

59 

68 

72 

71 

67 

67 

69 

63 

60 

66 

65 

63 

62 

62 

56 

S6 

56 

~56 

56 

57 

56 

56 

61 

66 

61 

62.8 

MIN 

53 

46 

47 

42 

41 

51 

56 

56 

56 

60 

60 

55 

51 

49 

49 

53 

51 

48 

40 

43 

41 

49 

43 

47 

45 

40 

43 

44 

48 

49 

48.4 

S«*  R*f«r*Be*  Notat  Following  St«Uoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


inVfWBER  1973 


Stdtioo 

Day  ol  Month 

Ol 

m 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

'I' 

9 

10 

11 

12 

13  1 
 - 

14 

IS 

isi 

17 

18 

1 

20  1 

 L 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

:«KL1N3  MSO  «P 

MAX 

61 

59 

58 

57 

56 

65 

62 

67 

63 

63 

63 

6U 

58 

59 

99 

60 

99 

99 

51 

95 

93 

90 

91 

57 

54 

53 

56 

98 

57 

57 

58 

.0 

MIN 

5 1 

45 

44 

42 

48 

55 

56 

55 

55 

59 

58 

52 

51 

50 

90 

54 

91 

46 

42 

44 

41 

44 

43 

46 

47 

40 

49 

43 

48 

51 

49 

.7 

:4KL»N0  MUSEUM 

MAX 

67 

62 

59 

60 

54 

69 

65 

68 

65 

65 

66 

62 

59 

62 

60 

63 

60 

96 

57 

57 

95 

90 

94 

58 

55 

55 

59 

63 

60 

59 

60 

.  1 

MIN 

52 

46 

47 

41 

47 

54 

60 

57 

55 

58 

56 

55 

50 

48 

50 

52 

90 

49 

42 

42 

41 

44 

41 

45 

48 

40 

49 

44 

49 

52 

49 

.9 

"SLO  inO  JR.  MUSEUM 

MAX 

78 

65 

61 

59 

59 

60 

67 

71 

66 

70 

66 

67 

62 

61 

62 

64 

68 

99 

96 

96 

55 

95 

50 

53 

56 

56 

51 

9» 

63 

59 

61 

.3 

MIN 

50 

40 

}B 

34 

42 

52 

58 

50 

51 

58 

57 

52 

4? 

43 

44 

52 

48 

45 

36 

38 

39 

41 

38 

47 

42 

37 

42 

39 

45 

50 

45 

.0 

'iSn  "QSLES 

MAX 

7* 

6« 

63 

70 

68 

69 

76 

77 

79 

64 

81 

66 

64 

65 

67 

64 

61 

59 

96 

98 

97 

54 

97 

58 

58 

59 

65 

68 

65 

63 

65 

.9 

MIN 

37 

31 

30 

25 

24 

24 

39 

50 

36 

46 

51 

47 

4C 

42 

38 

41 

44 

41 

31 

27 

31 

33 

34 

31 

41 

32 

i7 

28 

34 

32 

35 

.6 

'mo  aosLES  rtt  ap 

MAX 

73 

65 

61 

62 

66 

69 

75 

75 

74 

82 

80 

65 

61 

62 

64 

62 

62 

56 

55 

96 

95 

48 

56 

56 

57 

58 

63 

69 

63 

63 

63 

.6 

MIN 

40 

33 

20 

27 

31 

46 

45 

42 

36 

48 

56 

49 

47 

45 

42 

46 

48 

42 

33 

26 

33 

36 

36 

34 

30 

36 

31 

30 

36 

37 

36 

.4 

BINNACLES   N4T  MONUMENT 

MAX 

»7 

72 

64 

61 

65 

65 

66 

72 

76 

75 

73 

70 

63 

62 

64 

69 

64 

56 

50 

54 

55 

54 

44 

56 

53 

53 

57 

64 

67 

65 

63 

.2 

MIN 

*1 

34 

10 

27 

29 

39 

49 

42 

42 

50 

53 

47 

35 

40 

36 

40 

43 

40 

32 

29 

30 

34 

33 

35 

36 

39 

31 

32 

34 

39 

37 

.3 

°ISMU  BE4CH 

MAX 

65 

64 

6-5 

64 

68 

68 

75 

69 

68 

68 

60 

66 

64 

65 

62 

62 

69 

64 

59 

62 

60 

51 

60 

62 

61 

66 

65 

63 

65 

.0 

MIN 

'i7 

49 

48 

49 

40 

47 

51 

44 

45 

55 

55 

54 

44 

45 

45 

45 

47 

45 

42 

40 

44 

41 

43 

42 

40 

40 

44 

46 

45 

,6 

COINT  PieOKAS  BLINCAS 

MAX 

62 

60 

61 

60 

62 

60 

62 

63 

64 

69 

61 

65 

63 

63 

64 

60 

96 

58 

59 

61 

59 

55 

59 

59 

56 

57 

61 

61 

63 

57 

60 

.7 

MIN 

52 

47 

44 

44 

44 

53 

53 

49 

49 

53 

54 

53 

47 

48 

47 

53 

53 

50 

41 

42 

40 

44 

43 

46 

45 

4'> 

43 

47 

47 

47 

47 

.4 

'ORT  C'^ICAG□  N4V4L  OEP 

MAX 

72 

70 

60 

63 

58 

67 

71 

71 

64 

68 

67 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

57 

58 

57 

97 

51 

56 

57 

59 

97 

60 

62 

60 

55 

62 

.2 

MIN 

53 

44 

3B 

30 

48 

49 

45 

44 

46 

59 

58 

52 

45 

46 

46 

52 

50 

51 

32 

44 

37 

42 

37 

36 

40 

34 

47 

39 

44 

37 

44 

.  1 

PRIEST  V«L1.EY 

MAX 

70 

61 

57 

59 

63 

61 

73 

76 

76 

71 

66 

62 

57 

58 

59 

57 

57 

52 

59 

92 

90 

45 

51 

48 

50 

93 

59 

69 

63 

57 

59 

.6 

MIN 

35 

2B 

24 

21 

28 

40 

40 

32 

35 

46 

57 

46 

40 

41 

34 

36 

45 

40 

3r> 

25 

26 

30 

29 

32 

32 

39 

26 

28 

32 

36 

34 

.  4 

"EOWOO^  CITY 

MAX 

72 

65 

62 

59 

59 

74 

72 

71 

69 

65 

70 

66 

63 

65 

65 

67 

58 

57 

59 

56 

96 

50 

56 

58 

(.0 

60 

60 

66 

60 

63 

62 

.9 

MIN 

♦  7 

38 

3' 

35 

43 

53 

57 

57 

49 

58 

56 

53 

46 

46 

45 

56 

46 

44 

37 

41 

39 

41 

38 

46 

42 

38 

44 

39 

45 

52 

45 

.7 

RICMHOSO 

MAX 

69 

65 

62 

60 

59 

68 

63 

67 

65 

65 

65 

62 

61 

62 

61 

62 

62 

57 

58 

58 

98 

60 

57 

58 

57 

61 

60 

64 

60 

61 

61 

.6 

MIN 

53 

42 

41 

38 

48 

54 

59 

56 

52 

58 

52 

57 

51 

50 

51 

53 

50 

46 

42 

41 

38 

45 

40 

45 

47 

41 

49 

44 

49 

52 

48 

.? 

SUNT  liRYS  COLLEGE 

MAX 

62 

58 

56 

56 

54 

62 

61 

63 

64 

64 

65 

63 

56 

57 

57 

58 

59 

59 

60 

57 

91 

56 

56 

56 

54 

53 

96 

61 

60 

60 

58 

.9 

MIN 

41 

35 

a' 

34 

40 

52 

58 

46 

45 

48 

48 

52 

47 

45 

44 

53 

52 

52 

35 

33 

34 

35 

36 

35 

35 

32 

49 

36 

41 

42 

42 

■  1 

SlLlNlS  3  E 

MAX 

65 

58 

56 

59 

69 

62 

64 

64 

67 

64 

66 

62 

64 

65 

65 

68 

61 

54 

57 

55 

97 

55 

57 

58 

54 

55 

65 

68 

65 

63 

61 

,9 

MIN 

5  1 

43 

38 

32 

37 

52 

57 

52 

47 

57 

57 

54 

43 

49 

44 

48 

50 

44 

34 

36 

35 

40 

36 

44 

36 

36 

36 

40 

42 

49 

44 

.0 

S4LIM4S    F44  4P 

MAX 

66 

62 

60 

63 

70 

64 

66 

65 

66 

67 

72 

63 

61 

64 

59 

66 

61 

57 

59 

54 

58 

48 

57 

59 

58 

57 

64 

67 

66 

64 

62 

.2 

MIN 

♦  9 

44 

41 

33 

3' 

54 

57 

50 

48 

59 

58 

51 

45 

47 

46 

52 

54 

43 

37 

37 

36 

41 

38 

43 

41 

39 

41 

42 

45 

51 

45 

,4 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

58 

58 

60 

60 

59 

62 

66 

62 

63 

60 

59 

55 

63 

59 

60 

60 

57 

56 

55 

99 

51 

56 

57 

55 

54 

55 

58 

64 

60 

56 

.6 

MIN 

51 

42 

43 

39 

40 

49 

40 

45 

47 

53 

53 

47 

49 

49 

49 

49 

46 

46 

43 

42 

46 

45 

41 

47 

47 

40 

47 

51 

50 

52 

46 

.3 

S4N   FRANCISCO   IrSI  4P 

MAX 

61 

59 

57 

58 

59 

66 

67 

66 

66 

69 

67 

61 

59 

61 

60 

63 

59 

56 

55 

56 

55 

50 

55 

56 

56 

55 

96 

59 

57 

99 

59 

•  4 

MIN 

51 

49 

45 

40 

48 

56 

56 

52 

56 

56 

57 

50 

49 

48 

50 

52 

49 

45 

4n 

45 

43 

44 

42 

46 

48 

42 

48 

42 

49 

92 

46 

,4 

S4N   FRANCISCO   MSO  CI 

MAX 

64 

58 

55 

59 

58 

65 

63 

67 

64 

66 

65 

60 

60 

62 

59 

61 

60 

55 

57 

56 

54 

50 

57 

58 

55 

59 

98 

64 

60 

56 

59 

,4 

MIN 

52 

50 

48 

48 

52 

56 

56 

57 

57 

58 

56 

53 

5? 

52 

53 

53 

50 

47 

47 

49 

48 

46 

46 

46 

49 

47 

91 

50 

52 

51 

51 

.2 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

59 

57 

57 

58 

56 

63 

63 

64 

64 

64 

6! 

61 

59 

58 

60 

60 

57 

53 

54 

53 

53 

47 

54 

64 

63 

54 

61 

64 

59 

57 

58 

.  1 

MIN 

47 

35 

34 

32 

39 

53 

53 

48 

47 

56 

55 

45 

43 

43 

44 

53 

45 

44 

32 

37 

38 

40 

37 

44 

37 

36 

42 

40 

44 

43 

42 

,9 

San  JOSE 

MAX 

73 

62 

60 

59 

59 

67 

72 

68 

69 

67 

67 

62^ 

61 

61 

63 

63 

59 

57 

55 

55 

59 

52 

53 

55 

55 

51 

62 

62 

62 

60 

61 

.0 

MIN 

*B 

41 

39 

35 

44 

51 

57 

55 

53 

58 

58 

52 

46 

44 

46 

51 

50 

43 

31 

38 

39 

42 

38 

47 

41 

37 

45 

39 

45 

53 

45 

.7 

San  LUIS  OBISPO  poly 

MAX 

B4 

67 

65 

62 

65 

63 

69 

75 

67 

73 

61 

90 

64 

63 

64 

64 

60 

62 

57 

57 

60 

57 

92 

56 

69 

59 

63 

69 

70 

66 

65 

.0 

MIN 

49 

49 

42 

44 

38 

38 

39 

43 

43 

45 

53 

53 

45 

44 

46 

46 

51 

45 

42 

41 

42 

40 

42 

41 

41 

43 

41 

40 

40 

42 

43 

.6 

San  MATEO 

MAX 

65 

62 

59 

63 

59 

69 

68 

69 

66 

67 

67 

63 

6C 

63 

63 

66 

60 

58 

59 

56 

96 

52 

57 

59 

56 

56 

99 

66 

60 

61 

61 

,5 

MIN 

54 

41 

47 

44 

45 

51 

6  1 

55 

55 

56 

58 

55 

46 

51 

52 

55 

57 

46 

45 

46 

42 

43 

46 

47 

42 

41 

46 

42 

48 

53 

49 

■  1 

SANTA  Clara  university 

MAX 

70 

63 

61 

61 

68 

73 

69 

66 

68 

70 

65 

60 

62 

65 

63 

59 

57 

96 

56 

96 

57 

59 

56 

54 

56 

63 

63 

63 

62 

62 

.0 

MIN 

4B 

41 

39 

36 

44 

54 

53 

53 

56 

52 

46 

44 

46 

51 

50 

43 

37 

36 

38 

41 

38 

46 

41 

36 

37 

40 

40 

52 

44 

.3 

Santa  cruz 

MAX 

72 

64 

63 

64 

57 

60 

64 

64 

63 

64 

61 

64 

98 

62 

61 

61 

58 

57 

60 

56 

55 

49 

56 

59 

53 

58 

63 

65 

64 

63 

60 

.6 

MIN 

47 

39 

36 

33 

36 

53 

55 

50 

47 

54 

55 

51 

42 

43 

42 

50 

47 

40 

35 

36 

33 

38 

34 

41 

38 

38 

41 

38 

42 

43 

42 

.6 

UPR  SAN  LEANORO  filter 

MAX 

77 

66 

61 

59 

60 

56 

67 

66 

67 

69 

66 

64 

61 

5' 

62 

59 

62 

58 

96 

56 

57 

56 

51 

59 

57 

52 

95 

59 

63 

60 

60 

.4 

MIN 

47 

39 

37 

35 

38 

46 

52 

52 

46 

53 

52 

49 

44 

45 

45 

46 

44 

43 

35 

35 

39 

37 

36 

36 

39 

34 

33 

40 

40 

45 

42 

.0 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 

70 

65 

62 

62 

60 

68 

69 

70 

70 

67 

67 

62 

60 

63 

63 

63 

56 

57 

52 

58 

57 

50 

98 

59 

59 

58 

99 

66 

61 

63 

61 

,7 

MIN 

46 

37 

31 

31 

43 

54 

56 

47 

46 

58 

56 

53 

45 

44 

46 

53 

47 

43 

29 

29 

33 

38 

35 

49 

35 

31 

47 

35 

42 

51 

42 

,9 

watsunville  waterworks 

MAX 

80 

64 

62 

60 

60 

62 

61 

62 

64 

64 

67 

61 

62 

61 

62 

61 

63 

98 

57 

58 

52 

55 

48 

56 

58 

53 

57 

64 

67 

62 

60 

,7 

MIN 

51 

43 

36 

33 

38 

44 

5^, 

55 

48 

54 

57 

55 

45 

44 

43 

45 

51 

42 

37 

36 

34 

36 

37 

36 

44 

35 

39 

40 

42 

46 

43 

.9 

WOOOSIOE  FIRE  STA  1 

MAX 

6n 

64 

61 

64 

59 

66 

71 

71 

69 

65 

66 

62 

61 

62 

61 

62 

57 

56 

99 

97 

57 

46 

57 

59 

57 

56 

60 

68 

60 

66 

61 

.6 

•          •  • 

MIN 

42 

36 

J4 

31 

41 

48 

56 

44 

47 

59 

55 

54 

4S 

42 

42 

53 

43 

43 

33 

35 

36 

39 

37 

43 

38 

35 

42 

37 

43 

34 

42 

,3 

SAN  JCAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCh  fibreboaro  ml 

MAX 

79 

71 

64 

61 

61 

57 

69 

71 

69 

67 

66 

68 

65 

62 

67 

62 

58 

61 

61 

60 

57 

57 

55 

55 

60 

59 

96 

60 

61 

58 

62 

,9 

MIN 

56 

43 

43 

44 

44 

46 

54 

50 

50 

57 

56 

53 

48 

46 

47 

48 

49 

47 

48 

37 

43 

42 

39 

45 

45 

42 

42 

37 

37 

47 

46 

.2 

antioch  Pumping  pl  3 

MAX 

B2 

72 

64 

60 

62 

62 

64 

72 

68 

68 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

64 

60 

96 

96 

56 

56 

52 

57 

58 

58 

57 

60 

62 

99 

61 

.7 

MIN 

40 

42 

44 

44 

44 

52 

50 

50 

52 

59 

50 

90 

43 

43 

90 

50 

49 

41 

37 

38 

42 

36 

42 

45 

42 

49 

34 

36 

45 

45 

.0 

ASM  mountain 

MAX 

75 

66 

58 

60 

65 

70 

76 

75 

79 

82 

73 

6f 

62 

60 

62 

60 

61 

91 

51 

46 

49 

53 

49 

46 

48 

49 

59 

65 

64 

62 

.0 

MIN 

*' 

46 

43 

36 

37 

43 

90 

48 

45 

54 

58 

53 

49 

41 

42 

42 

47 

40 

33 

34 

39 

38 

39 

40 

36 

36 

39 

37 

42 

46 

42 

.3 

AUBERRY  1  NH 

MAX 

69 

60 

55 

54 

58 

63 

70 

70 

73 

70 

66 

65 

65 

57 

56 

58 

59 

50 

46 

47 

50 

46 

49 

45 

45 

49 

94 

64 

62 

64 

57 

.9 

Mm 

49 

43 

36 

34 

36 

49 

51 

50 

47 

92 

55 

46 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

31 

37 

31 

34 

32 

37 

31 

36 

33 

33 

44 

48 

40 

.5 

•akersfielo  nso  ap 

MAX 

72 

64 

63 

74 

78 

79 

75 

61 

BB 

84 

73 

66 

68 

66 

69 

76 

61 

95 

56 

55 

60 

53 

56 

56 

58 

63 

67 

62 

77 

67 

,9 

MIN 

l\ 

46 

45 

38 

41 

47 

54 

50 

46 

94 

62 

55 

47 

49 

44 

46 

91 

45 

41 

36 

42 

42 

43 

40 

37 

43 

39 

39 

41 

42 

45 

,3 

baCch  power  mouse 

MAX 

65 

60 

55 

60 

61 

68 

66 

66 

69 

66 

59 

57 

96 

55 

96 

98 

55 

48 

46 

46 

48 

46 

47 

46 

47 

49 

56 

99 

62 

97 

•  U 

Mm 

40 

43 

37 

37 

50 

90 

46 

47 

47 

56 

90 

43 

42 

42 

49 

48 

42 

34 

42 

3» 

37 

40 

40 

34 

40 

39 

40 

42 

46 

42 

.8 

ALACKMElLS  corner  2UNH 

MAX 

67 

59 

59 

71 

75 

75 

72 

76 

B4 

80 

66 

63 

64 

67 

69 

56 

52 

91 

52 

54 

53 

97 

61 

61 

68 

69 

0 

MIN 

46 

40 

32 

35 

50 

49 

46 

46 

94 

57 

92 

44 

47 

41 

43 

49 

33 

31 

40 

41 

37 

31 

38 

34 

35 

>9 

44 

42 

0 

BUTTONwlLLOw 

MAX 

ao 

79 

70 

63 

62 

72 

77 

79 

74 

79 

87 

81 

71 

68 

67 

69 

67 

77 

62 

56 

97 

56 

97 

52 

55 

57 

98 

61 

64 

61 

67 

1 

MIN 

39 

46 

44 

29 

30 

35 

44 

47 

39 

48 

55 

97 

41 

42 

38 

36 

41 

48 

39 

28 

36 

32 

41 

32 

33 

38 

27 

2« 

34 

34 

38 

7 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

DAILY  TEMPERATURES 


NDVEHBfH  1973 


Day  oi  Month 

« 

Station 





n 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

'  i 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 



20 

21 

22 

23  1 

'  ^ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

Camp  Pardee 

MAX 

75 

67 

60 

58 

59 

55 

63 

70 

68 

64 

67 

62 

61 

57 

62 

62 

62 

57 

54 

51 

48 

54 

53 

51 

53 

47 

52 

58 

63 

56 

59,0 

MIN 

5 1 

43 

37 

37 

40 

48 

52 

50 

^' 

46 

47 

46 

46 

43 

34 

36 

38 

" 

36 

38 

38 

40 

42 

46 

43.9 

C4THEVS  VY  BULL  "UN 

RH 

MAX 

74 

67 

62 

55 

58 

61 

67 

72 

73 

72 

70 

67 

6? 

60 

59 

61 

57 

58 

51 

50 

48 

52 

53 

50 

47 

49 

53 

56 

64 

64 

59,6 

MIN 

44 

40 

40 

27 

35 

47 

5 1 

4  2 

42 

54 

62 

48 

37 

4  3 

41 

45 

48 

43 

29 

35 

31 

34 

26 

36 

30 

34 

32 

34 

38 

43 

39,6 

CHERKV   V4LLBY  OAH 

MAX 

72 

61 

50 

46 

48 

68 

57 

66 

53 

52 

50 

50 

42 

47 

52 

40 

43 

34 

42 

39 

«3 

44 

40 

38 

40 

49 

58 

55 

49.3 

MIN 

39 

38 

27 

23 

29 

36 

35 

38 

44 

47 

37 

3 1 

31 

30 

32 

32 

29 

22 

27 

23 

2 1 

30 

24 

23 

25 

33 

36 

27 

31,0 

COALINGS 

MAX 

76 

68 

63 

61 

71 

72 

77 

74 

76 

81 

77 

67 

58 

66 

65 

61 

61 

56 

59 

56 

58 

50 

S3 

56 

54 

59 

63 

64 

65 

64 

64.5 

MIN 

45 

40 

35 

30 

35 

50 

46 

46 

43 

53 

59 

50 

39 

45 

41 

45 

42 

43 

35 

31 

29 

36 

41 

4  3 

35 

36 

31 

34 

46 

40,7 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

MAX 

76 

70 

63 

65 

70 

75 

78 

74 

75 

64 

79 

69 

66 

65 

65 

63 

67 

70 

66 

55 

57 

55 

55 

49 

55 

58 

60 

65 

62 

71 

66, 1 

MIN 

39 

40 

34 

32 

30 

45 

45 

47 

42 

5 1 

55 

55 

42 

43 

39 

43 

52 

44 

34 

28 

32 

36 

39 

37 

36 

29 

31 

30 

33 

39 

39,4 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

70 

63 

62 

62 

55 

68 

77 

70 

69 

66 

68 

65 

63 

63 

64 

60 

58 

59 

54 

48 

55 

54 

54 

54 

49 

57 

59 

63 

60 

63 

61,1 

MIN 

42 

37 

29 

28 

38 

49 

40 

45 

44 

53 

55 

47 

3P 

4  1 

40 

46 

43 

41 

31 

29 

29 

37 

32 

43 

37 

34 

31 

30 

37 

48 

39,  1 

OUOLEYS 

MAX 

MIN 

electra  power  house 

MAX 

66 

65 

58 

60 

55 

65 

66 

72 

64 

62 

61 

64 

59 

62 

62 

58 

57 

57 

52 

50 

54 

54 

54 

53 

53 

55 

60 

62 

57 

64 

59,4 

MIN 

45 

40 

34 

30 

41 

46 

55 

47 

46 

54 

57 

49 

4  7 

43 

42 

48 

51 

45 

32 

34 

40 

36 

31 

43 

33 

33 

34 

34 

38 

45 

4  1.6 

FIVE  POINTS  S  SSn 

MAX 

75 

70 

68 

72 

76 

74 

75 

82 

65 

65 

66 

62 

66 

58 

57 

61 

65 

64 

69 

MIN 

43 

39 

31 

48 

47 

47 

40 

57 

4  1 

42 

39 

43 

34 

30 

27 

32 

30 

29 

41 

FRESNO  WSO  AP 

MAX 

75 

o7 

62 

62 

65 

70 

77 

74 

75 

79 

69 

66 

65 

63 

65 

62 

63 

57 

52 

52 

56 

53 

53 

49 

53 

57 

59 

64 

60 

69 

63,2 

MIN 

45 

39 

37 

30 

36 

55 

50 

44 

44 

56 

62 

48 

4  3 

46 

43 

47 

54 

41 

37 

41 

35 

39 

39 

38 

36 

41 

35 

34 

39 

43 

42.6 

FRIANT  GOVERNMENT  CA«P 

MAX 

79 

74 

66 

61 

61 

65 

69 

77 

76 

76 

76 

72 

68 

65 

63 

64 

61 

62 

56 

52 

52 

57 

52 

53 

49 

52 

57 

60 

64 

61 

63.3 

MIN 

50 

36 

35 

27 

31 

40 

52 

38 

36 

47 

52 

38 

37 

41 

42 

49 

46 

29 

32 

32 

31 

31 

36 

33 

31 

35 

36 

36 

38 

38.5 

glennville 

MAX 

71 

66 

53 

53 

65 

70 

68 

71 

76 

75 

74 

69 

53 

52 

56 

50 

60 

57 

43 

43 

44 

46 

44 

43 

49 

43 

56 

67 

62 

67 

56.2 

MIN 

28 

28 

30 

19 

22 

28 

34 

29 

26 

40 

40 

44 

38 

36 

28 

27 

41 

36 

32 

25 

32 

32 

33 

30 

35 

32 

23 

28 

31 

32 

31.3 

GRANT  GRCVE 

MAX 

63 

55 

47 

35 

44 

55 

50 

57 

65 

61 

55 

46 

41 

35 

42 

49 

40 

39 

29 

30 

38 

32 

30 

33 

31 

32 

32 

44 

57 

52 

44,0 

MIN 

39 

31 

26 

20 

25 

39 

39 

39 

41 

40 

43 

35 

27 

27 

28 

30 

30 

26 

15 

1' 

1' 

21 

22 

16 

20 

20 

25 

28 

37 

28,2 

HANFORO 

MAX 

MIN 

HETCH  HETCHY 

MAX 

72 

63 

53 

53 

53 

60 

58 

62 

54 

54 

52 

4  = 

45 

48 

54 

44 

47 

37 

40 

39 

44 

45 

40 

41 

42 

42 

50 

51 

49,7 

MIN 

39 

38 

35 

26 

2' 

40 

36 

36 

38 

47 

42 

34 

32 

33 

34 

36 

32 

26 

26 

26 

25 

25 

27 

28 

27 

30 

32 

35 

32,8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

61 

51 

43 

45 

51 

53 

59 

66 

62 

59 

50 

46 

40 

50 

51 

45 

42 

34 

39 

48 

33 

38 

39 

37 

37 

31 

52 

56 

54 

56 

47.7 

MIN 

38 

35 

31 

22 

33 

42 

44 

37 

36 

43 

4  1 

33 

26 

31 

29 

33 

34 

27 

19 

30 

20 

20 

22 

29 

19 

23 

23 

32 

37 

40 

31.0 

lORU 

MAX 

76 

68 

60 

53 

58 

63 

60 

70 

70 

76 

71 

70 

58 

55 

58 

55 

54 

46 

49 

51 

49 

40 

48 

49 

50 

56 

61 

56.3 

MJN 

52 

43 

33 

33 

38 

49 

50 

46 

51 

55 

59 

43 

37 

40 

44 

41 

38 

32 

33 

3? 

34 

34 

35 

35 

35 

39 

33 

40.6 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

78 

76 

67 

61 

72 

74 

76 

72 

63 

64 

82 

79 

63 

62 

62 

64 

74 

73 

57 

52 

52 

60 

51 

52 

52 

62 

62 

62 

73 

66.8 

MIN 

57 

53 

49 

41 

49 

5 1 

55 

55 

59 

6  1 

67 

54 

49 

5  1 

49 

49 

55 

50 

43 

40 

43 

43 

41 

41 

41 

41 

45 

46 

51 

49.3 

KERN  RIVER  PM  NO  3 

MAX 

78 

67 

58 

58 

70 

74 

75 

77 

75 

81 

76 

71 

62 

60 

60 

56 

64 

62 

60 

52 

50 

51 

52 

54 

52 

54 

60 

70 

62 

68 

63.6 

MIN 

42 

43 

48 

32 

28 

40 

39 

35 

32 

45 

45 

40 

37 

43 

33 

34 

40 

4  1 

32 

29 

29 

29 

31 

33 

33 

38 

28 

40 

36 

38 

36.4 

KETTLE-IAN  CITY 

MAX 

80 

76 

69 

63 

63 

74 

74 

77 

74 

78 

!>4 

80 

70 

68 

65 

60 

72 

59 

56 

59 

58 

59 

55 

55 

54 

56 

60 

63 

61 

66.3 

MIN 

47 

41 

41 

32 

34 

43 

43 

48 

42 

53 

62 

56 

49 

42 

42 

52 

48 

34 

2' 

33 

36 

36 

37 

36 

32 

32 

32 

38 

37 

41.0 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

75 

67 

62 

62 

72 

73 

77 

74 

78 

83 

79 

72 

67 

66 

66 

66 

69 

68 

59 

56 

59 

56 

53 

53 

54 

57 

61 

64 

63 

68 

66.1 

MIN 

45 

42 

39 

38 

42 

54 

54 

50 

48 

60 

63 

53 

5C 

46 

46 

46 

50 

46 

39 

37 

36 

40 

42 

40 

33 

41 

38 

40 

37 

42 

44.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

78 

70 

64 

60 

61 

56 

69 

77 

72 

67 

71 

69 

64 

60 

63 

64 

59 

59 

56 

53 

49 

54 

53 

5-. 

50 

56 

61.9 

MIN 

41 

35 

32 

29 

37 

48 

57 

42 

44 

55 

62 

53 

44 

46 

43 

50 

52 

40 

32 

30 

30 

32 

41 

37 

32 

33 

32 

41.1 

LE  GRAND 

MAX 

71 

70 

60 

62 

62 

68 

78 

71 

75 

72 

68 

67 

65 

60 

59 

59 

62 

60 

53 

50 

57 

54 

53 

53 

51 

56 

60 

63 

61 

68 

62.3 

MIN 

45 

38 

36 

29 

38 

53 

55 

44 

45 

55 

61 

51 

4H 

46 

42 

49 

52 

45 

34 

34 

31 

39 

34 

40 

31 

41 

34 

33 

36 

49 

42.3 

LEMON  COVE 

MAX 

78 

75 

65 

61 

63 

66 

74 

76 

74 

77 

82 

75 

67 

63 

63 

63 

61 

65 

57 

52 

53 

55 

57 

53 

50 

53 

57 

60 

65 

65 

64.2 

MIN 

50 

40 

35 

31 

32 

41 

48 

45 

46 

54 

61 

55 

43 

44 

42 

45 

52 

46 

33 

38 

37 

38 

42 

37 

37 

43 

37 

35 

37 

39 

42.1 

LINDSAY 

MAX 

76 

68 

62 

62 

70 

74 

77 

75 

76 

63 

78 

74 

64 

64 

65 

59 

70 

59 

52 

54 

55 

56 

53 

52 

54 

55 

61 

64 

59 

70 

64.7 

MIN 

43 

40 

36 

29 

31 

42 

43 

42 

43 

51 

56 

55 

44 

43 

40 

42 

50 

46 

33 

40 

37 

35 

3° 

36 

34 

39 

32 

32 

35 

36 

40. 1 

LITTLE  PANOCHE  OET 

DAM 

MAX 

76 

73 

64 

60 

59 

65 

71 

77 

70 

76 

75 

74 

66 

63 

65 

64 

59 

62 

55 

54 

54 

58 

49 

54 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

63.1 

MIN 

49 

41 

43 

34 

37 

52 

53 

51 

46 

57 

63 

53 

39 

45 

44 

46 

47 

45 

41 

33 

36 

39 

34 

40 

37 

40 

35 

35 

38 

46 

43.3 

L0DG6P0LE 

MAX 

59 

56 

44 

35 

40 

51 

46 

54 

56 

56 

54 

45 

39 

35 

37 

4  2 

40 

40 

31 

32 

36 

30 

30 

32 

31 

32 

32 

33 

36 

42 

40.9 

MIN 

28 

26 

27 

15 

15 

33 

31 

26 

25 

26 

37 

33 

22 

1' 

20 

23 

27 

27 

6 

10 

14 

15 

10 

11 

10 

13 

14 

16 

2  1 

27 

20.' 

LODI 

MAX 

72 

70 

64 

65 

62 

66 

13 

70 

69 

62 

67 

65 

6n 

65 

64 

60 

60 

62 

58 

50 

5" 

54 

56 

58 

53 

59 

60 

64 

58 

65 

62.3 

MIN 

48 

37 

35 

32 

42 

45 

42 

44 

47 

56 

55 

50 

45 

43 

44 

48 

47 

41 

32 

33 

31 

39 

33 

43 

37 

33 

38 

33 

41 

35 

41.0 

LOS  BANDS 

MAX 

72 

67 

63 

61 

59 

67 

76 

71 

72 

74 

71 

67 

66 

64 

64 

6 1 

6 1 

54 

56 

52 

59 

52 

56 

55 

53 

59 

61 

63 

62 

66 

62.9 

MIN 

46 

44 

4  1 

33 

32 

49 

50 

48 

47 

53 

61 

53 

42 

44 

44 

46 

48 

47 

39 

33 

34 

41 

35 

44 

37 

38 

3* 

33 

40 

46 

42  •  8 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

75 

70 

64 

61 

59 

59 

66 

74 

70 

74 

76 

76 

63 

62 

61 

63 

59 

60 

55 

55 

53 

56 

50 

55 

55 

53 

57 

58 

61 

61 

62*0 

MIN 

54 

49 

47 

40 

43 

48 

49 

50 

53 

57 

62 

58 

44 

47 

47 

45 

49 

49 

43 

38 

33 

42 

39 

43 

43 

45 

40 

40 

44 

47 

'»6»  3 

MADERA 

MAX 

79 

74 

68 

62 

63 

64 

72 

79 

75 

75 

74 

66 

67 

66 

65 

65 

6 1 

61 

56 

54 

50 

58 

50 

54 

53 

52 

56 

61 

65 

6  I 

63.5 

MIN 

44 

41 

36 

30 

36 

44 

52 

47 

44 

54 

60 

51 

40 

45 

42 

41 

40 

46 

34 

34 

31 

31 

30 

32 

32 

37 

35 

34 

34 

42 

'lO*  0 

MANTECA 

MAX 

80 

71 

66 

63 

65 

56 

65 

74 

69 

67 

67 

67 

65 

62 

64 

64 

58 

60 

58 

55 

48 

57 

52 

55 

56 

44 

46 

47 

63 

59 

60.8 

Mm 

49 

43 

35 

32 

35 

48 

52 

49 

50 

54 

60 

53 

46 

46 

46 

49 

48 

45 

40 

35 

33 

38 

35 

36 

40 

37 

40 

36 

38 

45 

43«l 

MARICOPA 

MAX 

78 

77 

66 

60 

60 

70 

75 

76 

73 

78 

81 

83 

bi 

64 

66 

65 

62 

75 

58 

53 

56 

55 

48 

54 

56 

57 

55 

59 

64 

59 

69.0 

MIN 

49 

52 

48 

36 

42 

45 

52 

49 

47 

48 

47 

49 

45 

48 

41 

49 

43 

49 

36 

34 

41 

35 

34 

33 

42 

41 

36 

39 

36 

43 

43*  1 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

■* 

68 

62 

63 

60 

69 

79 

76 

73 

72 

69 

70 

65 

65 

65 

62 

6 1 

60 

54 

51 

58 

55 

56 

59 

56 

57 

61 

64 

63 

69 

63.9 

MIN 

4  1 

4  1 

34 

32 

37 

51 

52 

44 

44 

55 

59 

52 

41 

41 

42 

47 

50 

51 

37 

33 

29 

39 

36 

42 

32 

32 

35 

34 

36 

43 

MODESTO 

MAX 

70 

65 

61 

62 

55 

66 

77 

70 

68 

67 

69 

66 

63 

64 

64 

59 

60 

58 

55 

49 

57 

54 

55 

56 

50 

58 

66 

64 

59 

67 

61.9 

MIN 

47 

44 

36 

33 

44 

46 

55 

50 

51 

56 

57 

49 

44 

45 

45 

50 

50 

43 

37 

34 

32 

40 

37 

43 

41 

35 

37 

36 

41 

48 

*f3 .6 

NEUMAN  2  NH 

MAX 

72 

67 

62 

62 

56 

65 

77 

71 

70 

72 

69 

68 

65 

62 

65 

58 

71 

58 

55 

60 

57 

52 

55 

55 

52 

58 

60 

62 

62 

67 

62.5 

MIN 

43 

40 

33 

31 

37 

47 

54 

46 

46 

52 

58 

53 

40 

36 

42 

46 

49 

44 

39 

31 

29 

36 

37 

44 

40 

30 

33 

32 

39 

45 

41.2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

76 

68 

58 

53 

61 

62 

69 

71 

75 

72 

66 

59 

57 

57 

57 

54 

52 

44 

47 

50 

49 

54 

57 

67 

66 

60.0 

MIN 

41 

32 

37 

26 

29 

41 

45 

38 

34 

51 

53 

44 

34 

36 

34 

37 

26 

36 

29 

41 

27 

28 

26 

36 

38 

36.1 

ORANGE  COVE 

MAX 

78 

74 

67 

61 

63 

66 

69 

76 

75 

75 

80 

73 

67 

62 

62 

64 

65 

65 

56 

50 

51 

55 

53 

51 

49 

52 

56 

60 

63 

65 

63,4 

MIH 

45 

39 

36 

29 

30 

47 

46 

43 

45 

54 

59 

56 

40 

44 

42 

42 

51 

47 

32 

40 

33 

36 

39 

36 

36 

39 

34 

34 

36 

39 

41,0 

PORTERVILLE 

MAX 

81 

78 

68 

64 

64 

70 

76 

78 

76 

77 

65 

82 

70 

65 

67 

65 

62 

72 

60 

55 

57 

56 

60 

55 

54 

56 

58 

62 

62 

61 

66.6 

MIN 

45 

44 

38 

30 

34 

43 

46 

44 

45 

53 

59 

54 

44 

45 

40 

43 

51 

48 

36 

35 

38 

37 

41 

37 

35 

42 

33 

34 

38 

39 

41.7 

S««  R*f«r*nc9  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEHBER  1973 


SUtlon 

Day  oi  Month 

•go  • 

1 

2 

3 

4 

s  1 

e 

'i 

8  1 

9 

10 

11  1 

.2 

13  1 

u 

15 

16  I 

17 

18 

20  I 

21 

22  1 

23  1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

POSEV  3  E 

MAX 
MIN 

S4LT  SPRINGS  PMR  HOUSE 

MAX 

MIN 

72 
*? 

58 
39 

48 
28 

51 
29 

50 
35 

98 
39 

59 
39 

65 
41 

62 
41 

56 
47 

59 
48 

51 
40 

44 

38 

51 
36 

52 
35 

47 
36 

46 
41 

47 
32 

45 
27 

42 
29 

39 
31 

41 
29 

45 
29 

43 

32 

40 
28 

42 
26 

49 

30 

97 
34 

55 
36 

56 
40 

90.7 
39.2 

San  LUIS  D'H 

MAX 
MIN 

75 
54 

70 
JO 

65 
46 

65 
37 

60 
36 

64 
47 

63 
49 

72 
49 

70 
52 

71 
58 

75 
61 

75 
98 

64 

5r 

64 
45 

63 
44 

63 
44 

59 
47 

60 
49 

56 
45 

95 
37 

93 
39 

57 
42 

51 
36 

56 
40 

56 
45 

56 
45 

99 
39 

99 
38 

60 
39 

63 
47 

62.6 
45.6 

SONOKA  US 

MAX 

MIN 

73 
*2 

73 
39 

58 

30 

55 
27 

56 
32 

62 
42 

59 

51 

66 
41 

68 
40 

61 
49 

64 
54 

62 
48 

55 

4r 

52 
42 

57 
40 

59 
41 

56 
45 

54 
40 

47 
29 

47 
30 

49 
33 

49 
33 

93 
26 

50 
30 

52 
29 

45 
31 

49 

31 

52 
33 

58 
34 

59 
35 

96.4 
37.2 

SO  ENTRANCE  raSEHITE 

MAX 

MIN 

68 
35 

58 

30 

50 
28 

42 

20 

48 

20 

91 
37 

99 
42 

60 
30 

66 
30 

62 
34 

52 
49 

50 
32 

44 

28 

40 
29 

42 
28 

48 

28 

42 

32 

42 
30 

34 
18 

35 
20 

39 
22 

35 
21 

37 
16 

41 

20 

38 

22 

38 
29 

36 
23 

43 
19 

92 

30 

52 
37 

46.6 
27.8 

STOCKTON  XSD  AP 

MAX 

MIN 

72 
51 

67 
46 

62 
36 

63 
34 

56 
46 

66 
92 

73 
57 

68 
51 

67 
51 

66 
98 

68 
56 

66 
51 

62 
43 

65 
46 

63 
46 

59 

52 

60 
49 

59 
46 

55 
36 

49 

35 

59 
33 

54 
43 

56 
39 

58 

44 

50 
41 

5'' 
37 

60 
39 

62 
36 

58 
43 

67 

51 

61.4 
45.0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  <. 

MAX 
MIN 

78 
48 

72 
39 

6S 
44 

60 
34 

64 
38 

56 
45 

66 
50 

72 
45 

69 

93 

72 
53 

67 
56 

67 
53 

64 
45 

61 
44 

63 
50 

60 
49 

56 
48 

59 
45 

59 
38 

55 
35 

49 
36 

57 
41 

54 
33 

57 
38 

59 
37 

50 
32 

56 
39 

61 
34 

62 
41 

58 
46 

61.7 
43.0 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

67 
40 

62 
41 

52 
35 

47 
26 

64 
27 

62 
42 

64 
44 

69 
40 

71 
32 

70 
49 

70 
44 

65 
42 

48 
38 

48 

40 

54 
26 

51 
34 

61 
44 

56 
33 

37 
30 

43 
24 

39 
32 

44 
29 

43 
32 

38 
29 

38 
29 

38 

32 

51 
25 

56 
36 

61 
37 

98 
40 

54.2 
35.1 

TEjON  RANCHO 

MAX 
MIN 

70 
44 

61 
41 

61 
33 

60 
34 

71 
35 

72 
39 

76 
36 

77 
38 

81 
39 

es 

43 

76 
46 

84 
48 

73 
43 

62 
35 

65 
35 

62 
30 

69 
34 

74 
37 

66 
34 

50 
29 

55 
30 

52 

31 

96 
29 

56 
25 

56 
26 

57 
28 

56 
26 

99 
29 

98 
38 

62 
40 

65.4 
35.1 

THREE  K'/RS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

91 
44 

74 
42 

65 
41 

65 

33 

67 
34 

72 
43 

76 
45 

78 
42 

76 
39 

82 
54 

77 
59 

72 
54 

69 
44 

6> 
42 

63 
40 

66 
42 

63 
47 

61 
42 

54 
33 

51 
43 

53 
40 

54 
41 

62 
42 

56 
39 

57 
40 

61 
34 

59 
29 

66 
36 

67 
39 

69 
43 

66.0 
41.5 

TICE"  CREEK  PH 

MAX 

MIN 

70 
41 

61 
39 

52 
32 

54 
28 

52 
38 

59 
43 

99 

50 

65 
41 

60 
40 

57 
42 

54 

52 

54 
43 

4¥ 
42 

54 
4? 

54 
39 

52 
42 

50 
47 

50 
3" 

47 
3? 

45 

33 

45 
39 

46 
32 

47 
31 

46 
38 

47 
32 

42 

32 

47 
32 

90 

33 

93 
37 

57 

92.6 
38.9 

TRACV  CARBDNA 

MAX 
MIN 

82 
4'> 

73 
45 

68 
44 

65 
36 

67 
39 

55 
43 

67 
53 

72 
52 

69 
50 

72 
52 

69 

58 

66 
54 

67 
46 

64 
45 

65 
44 

63 
45 

57 
45 

60 
47 

59 
41 

57 
36 

50 
37 

60 
35 

54 
37 

59 
39 

58 
43 

52 
37 

61 
37 

61 
36 

64 
35 

58 
46 

63.2 
43.4 

TRACV    PU"PING  PLANT 

MAX 
MIN 

70 

65 

62 

63 
33 

55 
44 

66 

73 
98 

67 
52 

68 

64 
56 

68 

65 

64 

62 
4  9 

64 

4  5 

58 
50 

60 
48 

58 
38 

57 
43 

56 
38 

97 
43 

53 
42 

97 
37 

57 
44 

56 
47 

58 
43 

61 
43 

62 
35 

58 
43 

65 
48 

61.6 
46  .  0 

VISALIA 

MAX 

MIN 

79 
55 

71 
43 

68 
41 

61 
32 

63 
38 

62 
48 

74 
49 

76 
45 

75 
46 

76 
53 

81 
62 

75 
56 

6» 

64 
46 

64 

42 

66 
45 

63 
51 

68 
49 

52 
35 

91 
38 

92 
36 

55 
37 

55 
41 

53 
39 

51 
36 

94 
38 

56 
36 

61 
36 

69 
39 

60 
42 

63.9 
43.2 

UASCn 

MAX 

MIN 

79 
45 

78 
45 

69 
42 

62 
31 

62 
34 

69 

40 

76 
47 

77 
45 

79 
43 

80 
52 

87 
58 

78 
56 

7C 
42 

66 
46 

66 
40 

65 

42 

66 
48 

76 
48 

60 
37 

54 
32 

53 
35 

56 
36 

57 
43 

53 
37 

55 
33 

55 
35 

96 
32 

60 
33 

64 
37 

50 
40 

66.3 
41.1 

VOSEHITE  PARK  NE400TRS 
*          •  * 

MAX 
MIN 

Bo 
37 

60 
30 

59 

30 

58 

22 

60 
23 

55 
33 

69 
44 

65 
35 

69 
27 

55 
29 

54 
38 

50 
40 

4S 
31 

45 
32 

51 
32 

56 
32 

44 
37 

45 
34 

41 
26 

51 
26 

39 
27 

43 
26 

43 
25 

52 
26 

40 
27 

42 
28 

46 
26 

49 

26 

93 
27 

93 

30 

92.4 
30.2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

77 
49 

68 
53 

70 
39 

76 
42 

77 
38 

79 
33 

78 
54 

75 
45 

76 
42 

89 
35 

80 
55 

6fl 
46 

65 
44 

66 
39 

64 
38 

62 
34 

57 
48 

57 
39 

60 
38 

58 
39 

55 
41 

57 

40 

56 
37 

57 
37 

57 
37 

64 
36 

76 
44 

68 
47 

70 
48 

67.7 
42.  1 

AVALCiN  PLEASURE  PIER 

MAX 

MIN 

69 

52 

66 
51 

68 
46 

63 
44 

64 
47 

63 
45 

66 
46 

64 
49 

63 
54 

65 
52 

74 
52 

68 
55 

5B 

5r; 

64 
43 

65 
49 

65 
49 

66 
52 

62 
53 

61 
50 

63 
41 

60 
48 

60 
47 

60 
45 

62 
43 

60 
48 

62 
4" 

61 
46 

70 
46 

70 
50 

60 
46 

64,1 
48.2 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

88 
42 

78 
53 

68 
38 

69 
35 

68 
31 

75 
32 

78 
33 

80 
40 

60 
42 

73 
39 

86 
40 

86 
45 

73 
46 

62 
42 

63 
32 

69 
37 

61 
39 

63 
50 

51 
39 

55 

32 

60 
33 

57 
43 

94 

41 

52 
32 

56 
33 

57 
37 

52 
33 

62 
34 

74 
35 

75 
35 

67,6 
38.1 

BEAUKONT  PUHPINC  PLANT 

MAX 
MIN 

83 
44 

62 
42 

64 
36 

66 
38 

70 
30 

73 
43 

75 
44 

77 
46 

80 
44 

80 
50 

82 
51 

76 
44 

71 
40 

73 
42 

70 
37 

64 

36 

58 
41 

50 
32 

54 

30 

59 

30 

51 
37 

50 
32 

50 
31 

30 

27 

53 
26 

53 
28 

98 
37 

64 
39 

68 
42 

64.8 
38.0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

63 
39 

56 
41 

50 
31 

54 

21 

61 
29 

63 
29 

69 

31 

70 
34 

68 
26 

64 
32 

65 
35 

58 

40 

5? 
33 

58 
21 

58 
22 

55 
25 

47 
35 

43 
26 

41 
21 

51 
16 

46 

28 

35 
26 

36 
21 

44 

18 

40 
14 

34 
23 

45 

14 

64 

23 

55 
25 

52 
26 

93.3 
26.9 

BURBANK   VALLEY  PIP  PLT 

MAX 
MIN 

77 
45 

70 
55 

69 

45 

74 
38 

73 
50 

79 
38 

79 
45 

75 
49 

74 

48 

83 

51 

85 

52 

76 
51 

67 
44 

69 
39 

70 
35 

63 

41 

61 
46 

63 
49 

64 
46 

64 
34 

61 
44 

60 
36 

61 
34 

60 
33 

63 
44 

63 
37 

69 

32 

77 
36 

70 
40 

66 
34 

69.4 
42.9 

cachuma  lake 

MAX 
MIN 

89 
39 

72 
47 

68 
39 

66 
31 

68 
34 

69 
39 

74 
50 

78 
43 

74 
44 

79 
50 

87 
58 

BO 
54 

66 
45 

64 

46 

65 
36 

68 
41 

59 
51 

61 
48 

57 
39 

99 
33 

62 
41 

58 
38 

91 
39 

56 
34 

59 
37 

61 
41 

69 

35 

67 
40 

74 
41 

70 
40 

67.9 
41.8 

CAMpn 

MAX 

MIN 

76 
36 

65 
49 

67 
26 

67 
26 

76 
2T 

80 
29 

81 
34 

83 
38 

81 
36 

86 
34 

85 

42 

76 
41 

62 
39 

62 
40 

70 
24 

61 
25 

64 

36 

54 
39 

53 
34 

99 
26 

94 

31 

51 
34 

50 
36 

53 
25 

57 
30 

49 

32 

56 
29 

65 
49 

74 
36 

7! 
31 

66.3 
33.7 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

79 
41 

67 
55 

70 
44 

;»4 

77 
37 

80 
36 

81 
44 

80 
47 

74 
50 

89 
43 

87 
50 

77 
50 

6« 
4C 

70 
39 

74 
36 

63 
39 

60 
54 

64 
47 

61 
39 

65 
33 

61 
43 

60 
37 

62 
43 

62 
31 

63 
31 

59 
35 

68 
31 

75 
36 

72 
36 

68 
34 

70.3 
40.9 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

75 
51 

68 
59 

6) 
51 

65 
48 

65 
44 

65 
44 

66 
48 

66 
57 

65 
58 

64 
54 

70 
54 

74 
56 

69 

52 

64 
50 

65 
47 

65 
50 

64 

53 

64 

53 

61 
48 

59 
42 

63 
46 

61 
50 

59 
47 

59 
43 

60 
43 

59 
47 

99 
42 

64 
43 

69 
45 

63 
44 

64.5 
49.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

86 
48 

74 
54 

6! 
47 

66 
38 

65 
42 

70 
44 

74 
47 

76 
51 

75 
53 

67 
48 

81 
38 

82 
51 

69 
4? 

62 
44 

64 

40 

66 
43 

61 
47 

60 
48 

58 
36 

60 
39 

60 
43 

55 
42 

57 
36 

51 
37 

56 
36 

57 
37 

57 
37 

64 
41 

73 
46 

70 
42 

66. U 
43.3 

CORONA 

MAX 
MIN 

79 
43 

72 
52 

70 
41 

68 
37 

71 
36 

76 
36 

77 
40 

75 
45 

67 
49 

84 
49 

87 
49 

74 
46 

67 
40 

67 
40 

69 
35 

67 
39 

62 
52 

62 
48 

62 
33 

63 
33 

61 
42 

62 
41 

60 
36 

59 
33 

61 
32 

60 
36 

69 
35 

78 
49 

72 
38 

67 
36 

68.8 
40.9 

CULVER  CITY 

MAX 

MIN 

73 
56 

68 
59 

71 
55 

69 
48 

69 
49 

73 
44 

75 
99 

70 
56 

69 
97 

74 

57 

77 
56 

77 
56 

67 
54 

68 
48 

To 
49 

68 
50 

62 
56 

64 
54 

60 
46 

67 
46 

64 

90 

61 
44 

61 
43 

60 
43 

64 
49 

65 

45 

72 
45 

80 
49 

'2 
52 

72 
51 

68,7 
50.9 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

60 
20 

66 
26 

72 
26 

72 
26 

75 
28 

79 
34 

80 
42 

70 
48 

72 
50 

65 
29 

59 
29 

62 

27 

64 

29 

61 
37 

66 
40 

50 
29 

92 
24 

59 

32 

99 

30 

56 
32 

56 
35 

59 

40 

53 
2' 

51 
31 

47 
23 

98 
28 

71 
31 

62,4 

31.9 

CUVAHACA 

MAX 

MIN 

74 
45 

61 
41 

92 
38 

54 

32 

57 
33 

69 
39 

68 
40 

70 
37 

73 
33 

73 
37 

74 
44 

74 
49 

65 
43 

50 
35 

54 
20 

62 
30 

50 
41 

49 
39 

40 
29 

43 
24 

47 

39 

41 
33 

37 
31 

41 
24 

38 
21 

38 
29 

40 
26 

46 

37 

55 
30 

63 
36 

55.1 
34.2 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

89 
38 

76 
3T 

69 
42 

66 
28 

68 

30 

72 
32 

73 
33 

83 
42 

60 
39 

79 
39 

86 
46 

83 
46 

70 
38 

64 
33 

68 
30 

69 
31 

60 
43 

60 
43 

59 
39 

55 
31 

62 
32 

98 

32 

99 

32 

55 

33 

57 
32 

56 
32 

54 
31 

62 
32 

66 
37 

72 
34 

67.4 
35.6 

El  capitan  dam 

MAX 
MIN 

92 
49 

78 
49 

70 
47 

71 
40 

74 
42 

80 
45 

82 
44 

83 
46 

80 
48 

76 
50 

92 
52 

94 

56 

62 

5C 

70 
44 

71 
42 

72 
44 

70 
49 

63 
52 

57 
41 

62 
41 

66 
42 

62 
44 

60 
44 

60 
40 

62 
41 

63 
42 

99 
42 

73 
41 

80 
44 

79 
49 

72,8 
45.3 

ElSINORE 

MAX 

Mm 

79 
48 

70 
50 

66 
45 

68 
34 

75 
32 

78 
33 

62 
3» 

79 
48 

82 
42 

87 
44 

88 
46 

73 
44 

64 

4C 

62 
33 

69 
33 

69 
33 

61 
49 

57 
47 

60 
30 

62 
30 

60 
42 

91 
36 

94 

96 

50 
29 

55 
33 

59 
36 

66 
30 

79 
39 

70 
33 

71 
39 

69.1 
38.3 

ESCONDIOO 

MAX 

MIN 

76 
47 

69 
54 

70 
48 

69 

40 

75 
38 

79 
37 

79 
43 

75 
42 

72 
54 

78 
56 

88 
50 

75 
49 

65 
44 

66 
42 

70 
3S 

64 
43 

62 
54 

99 
49 

63 
38 

65 

35 

99 
44 

60 
49 

60 
41 

59 
16 

62 
37 

62 
36 

70 
36 

78 
39 

75 
39 

70 
39 

69,1 
43,2 

fontana  kaiser 

MAX 

Mm 

89 
59 

Bl 
52 

67 
96 

68 
90 

67 
42 

73 
46 

76 
46 

78 
90 

78 
54 

72 
53 

85 

51 

84 
60 

77 
57 

66 
90 

67 
46 

69 
50 

62 
90 

99 
53 

58 
51 

60 
42 

61 
41 

97 
46 

97 

47 

59 
43 

71 
46 

78 
49 

75 
47 

72 
46 

70.2 
49.4 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

MIN 

76 
46 

71 
58 

69 
47 

69 
44 

73 
38 

77 
38 

77 
42 

73 
53 

71 
57 

67 
52 

91 
52 

60 
51 

67 

50 

68 
47 

68 
41 

69 
46 

63 
96 

63 
53 

61 
42 

63 
36 

61 
49 

60 
48 

99 
44 

61 
36 

61 
39 

60 
40 

68 
37 

79 
35 

74 
37 

68 

39 

69.3 
49.0 

S*«  R«fw«iic*  Not**  FoUowtag  SuUoc  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NnVEHBCB  1973 


Station 

Day  of  Month 

■ago 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

9 

10  1 

11  j 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HENSH&W  DAM 

MAX 

86 

75 

65 

65 

68 

75 

78 

81 

81 

84 

85 

62 

72 

60 

6 1 

54 

60 

60 

50 

61 

52 

54 

55 

57 

67 

76 

67.4 

MIN 

32 

38 

31 

22 

22 

22 

27 

33 

30 

31 

34 

36 

37 

30 

24 

24 

30 

45 

29 

25 

27 

39 

30 

27 

27 

29 

26 

26 

29 

26 

29,6 

IOVI.LWILD  FIP.E  OEPT 

MAX 

65 

59 

60 

66 

67 

71 

74 

74 

52 

5  5 

52 

4  2 

36 

42 

44 

55 

67 

59 

56.6 

MIN 

43 

33 

23 

31 

35 

37 

39 

37 

40 

40 

41 

30 

27 

26 

29 

35 

30 

23 

24 

26 

30 

22 

21 

16 

22 

21 

29 

29 

30 

30.0 

JULI4N  WVNtJLA 

MAX 

72 

60 

60 

63 

70 

75 

77 

60 

8  3 

83 

59 

57 

52 

50 

54 

45 

44 

47 

47 

5 1 

47 

50 

58 

70 

65 

61.5 

MIN 

31 

35 

34 

25 

30 

34 

40 

42 

41 

41 

46 

44 

44 

40 

29 

33 

44 

39 

30 

27 

33 

36 

30 

26 

29 

35 

34 

36 

50 

35 

36.0 

LACUNA  BEACH 

MAX 

62 

67 

66 

68 

69 

69 

69 

66 

65 

6? 

62 

63 

62 

6 1 

6  1 

61 

68 

71 

67.2 

MIN 

4B 

■16 

44 

47 

47 

43 

45 

56 

49 

45 

41 

43 

43 

42 

42 

55 

38 

38 

37 

37 

45 

39 

40 

40 

39 

39 

41 

43.7 

lA  HtSA 

MAX 

72 

66 

69 

74 

77 

73 

66 

66 

62 

6 1 

61 

61 

7  1 

76 

67 

69.2 

MIN 

53 

50 

48 

45 

47 

49 

53 

56 

52 

52 

56 

53 

50 

46 

49 

51 

51 

47 

41 

48 

50 

55 

41 

42 

46 

43 

43 

46 

45 

48.6 

LOHPDC 

MAX 

69 

62 

6? 

65 

66 

7  1 

68 

68 

7 1 

65 

65 

59 

58 

57 

58 

58 

59 

64 

74 

64 

65.1 

MIN 

«6 

'.4 

36 

33 

36 

40 

51 

49 

43 

54 

55 

55 

40 

46 

36 

45 

56 

49 

45 

37 

36 

34 

40 

36 

35 

41 

35 

38 

40 

42 

42.5 

I.DNC  B^ACH  WSO  AP 

MAX 

70 

67 

67 

67 

7 1 

72 

71 

70 

67 

62 

72 

67 

67 

63 

63 

66 

62 

64 

62 

61 

59 

63 

65 

69 

78 

63 

67.5 

MIN 

56 

58 

50 

44 

44 

43 

49 

67 

58 

5  8 

54 

52 

49 

47 

45 

44 

57 

51 

46 

43 

51 

47 

43 

40 

36 

43 

41 

49 

46 

52 

46.5 

LDS  ANGELES  USC  AP 

MAX 

72 

68 

69 

68 

67 

70 

72 

69 

65 

70 

72 

66 

66 

67 

65 

63 

63 

64 

65 

64 

60 

60 

59 

63 

67 

70 

77 

69 

67 

67.1 

MIN 

57 

59 

55 

49 

49 

49 

53 

59 

59 

57 

57 

58 

55 

51 

49 

49 

56 

52 

51 

47 

52 

46 

45 

44 

47 

47 

46 

50 

54 

51 

51.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

71 

67 

68 

68 

70 

73 

76 

73 

68 

77 

82 

71 

66 

67 

69 

61 

62 

65 

67 

66 

64 

60 

62 

60 

65 

66 

71 

80 

70 

67 

68.4 

MIN 

56 

59 

54 

48 

50 

50 

54 

57 

58 

55 

61 

57 

54 

51 

51 

51 

57 

53 

50 

47 

52 

44 

44 

44 

44 

46 

45 

52 

55 

47 

51.5 

«T  WILSON  2 

MAX 

69 

62 

49 

55 

61 

67 

70 

75 

71 

70 

67 

63 

4  5 

53 

57 

51 

44 

43 

4? 

52 

43 

36 

36 

40 

42 

42 

52 

61 

61 

53 

54.4 

MIN 

54 

37 

32 

32 

41 

45 

52 

55 

55 

52 

54 

43 

37 

33 

39 

34 

39 

31 

24 

33 

29 

27 

25 

29 

25 

27 

30 

46 

46 

42 

38.4 

NEWPORT  BEACH  HARBnR 

MAX 

7? 

66 

65 

63 

64 

66 

68 

66 

64 

67 

71 

69 

65 

63 

64 

65 

62 

62 

60 

62 

60 

60 

57 

58 

60 

60 

62 

69 

65 

62 

63.9 

MIN 

56 

60 

57 

46 

46 

47 

51 

56 

56 

57 

54 

57 

5? 

50 

49 

48 

58 

53 

44 

44 

51 

50 

45 

44 

42 

49 

43 

44 

46 

42 

50.0 

ncEANSIOE 

MAX 

72 

68 

70 

66 

69 

70 

71 

69 

65 

75 

71 

7) 

68 

68 

68 

63 

62 

64 

67 

63 

63 

64 

63 

65 

68 

70 

65 

67.4 

MIN 

51 

46 

50 

46 

42 

45 

48 

54 

57 

53 

52 

52 

45 

45 

47 

56 

42 

41 

49 

36 

44 

41 

45 

42 

41 

47 

44 

46.7 

OJA! 

MAX 

77 

67 

70 

70 

76 

60 

74 

73 

84 

79 

74 

67 

69 

70 

67 

60 

62 

64 

63 

62 

60 

61 

61 

62 

63 

69 

75 

73 

66 

66,9 

MIN 

*2 

48 

34 

35 

38 

39 

44 

41 

45 

50 

54 

39 

39 

37 

37 

51 

49 

41 

34 

35 

36 

33 

35 

39 

34 

33 

35 

40 

36 

39.8 

CiXNAKO 

MAX 

82 

73 

70 

7 1 

69 

70 

72 

72 

69 

67 

72 

77 

69 

69 

69 

71 

69 

66 

62 

64 

63 

65 

61 

61 

64 

63 

64 

67 

75 

72 

68.6 

MIN 

46 

44 

47 

45 

43 

44 

48 

46 

50 

46 

47 

54 

47 

44 

48 

46 

47 

55 

44 

41 

43 

44 

38 

36 

38 

39 

41 

44 

52 

42 

45.0 

PALOMAR  «T  OBSERVATORY 

MAX 

73 

63 

67 

68 

56 

62 

65 

68 

70 

73 

68 

70 

66 

54 

54 

63 

47 

49 

49 

40 

48 

40 

32 

35 

38 

39 

38 

48 

56 

62 

55.4 

MIN 

50 

37 

32 

32 

39 

42 

40 

52 

47 

53 

53 

51 

39 

34 

37 

34 

38 

37 

25 

27 

30 

29 

26 

29 

24 

26 

29 

28 

39 

38 

36.9 

Pasadena 

MAX 

MIN 

POHPNA  CAL  POLV 

MAX 

75 

67 

68 

73 

77 

78 

74 

69 

82 

85 

7  5 

65 

68 

70 

64 

60 

61 

62 

63 

60 

59 

59 

59 

59 

61 

70 

7  8 

71 

69.0 

MIN 

46 

52 

49 

42 

43 

45 

46 

50 

53 

53 

53 

53 

43 

44 

42 

43 

45 

51 

38 

40 

44 

42 

39 

40 

36 

39 

38 

41 

47 

42 

44.6 

RAHONA  SPAULDINO 

MAX 

MIN 

REOLANDS 

MAX 

67 

77 

79 

80 

73 

64 

65 

69 

62 

64 

5  8 

60 

60 

56 

58 

57 

57 

57 

60 

67 

76 

68,3 

MIN 

43 

52 

46 

36 

36 

36 

42 

46 

45 

44 

50 

46 

43 

40 

35 

42 

48 

45 

33 

33 

42 

43 

37 

32 

34 

34 

33 

36 

39 

40.9 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  US 

MAX 

78 

69 

68 

78 

79 

66 

60 

6 1 

62 

63 

6 1 

56 

61 

69 

69 

68,9 

MIN 

45 

53 

42 

40 

39 

39 

43 

48 

52 

49 

51 

49 

47 

44 

38 

38 

54 

50 

35 

36 

46 

44 

41 

35 

43 

40 

39 

42 

39 

38 

43.3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

90 

7 1 

7  1 

69 

79 

61 

6 1 

68 

85 

87 

71 

67 

67 

69 

65 

64 

61 

62 

64 

60 

61 

60 

58 

61 

61 

69 

71 

70,1 

MIN 

46 

55 

50 

39 

39 

40 

44 

49 

53 

49 

53 

49 

48 

43 

39 

45 

52 

51 

38 

37 

45 

46 

42 

37 

43 

40 

37 

40 

40 

40 

44.3 

San  BERNARDINO  CJ  HOSP 

MAX 

70 

82 

64 

74 

86 

75 

6ft 

66 

71 

64 

64 

6 1 

62 

64 

61 

60 

60 

56 

61 

62 

71 

77 

72 

70,4 

MIN 

47 

56 

52 

40 

39 

40 

45 

51 

50 

48 

54 

50 

46 

45 

36 

46 

53 

45 

36 

36 

48 

47 

41 

36 

40 

36 

34 

39 

40 

40 

44,1 

SANDiERG  MSO 

MAX 

5 1 

61 

62 

65 

74 

73 

69 

69 

56 

5  1 

51 

52 

47 

42 

38 

48 

34 

41 

33 

45 

37 

35 

48 

51 

54 

50 

52,0 

MIN 

43 

40 

31 

28 

40 

43 

47 

46 

52 

51 

55 

39 

36 

36 

36 

34 

4  1 

29 

26 

30 

28 

27 

24 

28 

24 

29 

29 

39 

41 

39 

36.4 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 

71 

66 

67 

68 

69 

71 

n 

69 

67 

73 

82 

73 

67 

69 

68 

67 

64 

63 

62 

63 

63 

61 

61 

62 

63 

62 

66 

76 

66 

67  3 

MIN 

59 

61 

57 

53 

51 

50 

55 

60 

60 

56 

56 

60 

57 

5  5 

55 

57 

59 

56 

5 1 

46 

54 

54 

5 1 

47 

46 

4  8 

50 

49 

53,'' 

San  FERNANDO 

MAX 

76 

68 

66 

68 

72 

77 

72 

77 

73 

67 

85 

32 

7? 

67 

70 

62 

59 

61 

58 

63 

60 

62 

60 

58 

60 

61 

68 

70 

70 

65 

68,3 

MIN 

45 

53 

49 

47 

43 

40 

47 

46 

51 

45 

57 

43 

43 

40 

4  1 

4  1 

52 

50 

4  5 

36 

45 

46 

45 

37 

39 

37 

34 

36 

44.0 

San  GAeRiEL  fire  dept 

MAX 

87 

75 

70 

69 

74 

76 

76 

75 

71 

80 

85 

75 

68 

69 

71 

65 

62 

66 

6! 

65 

65 

61 

62 

61 

62 

67 

70 

SO 

75 

69 

70,4 

MIN 

49 

58 

41 

4S 

41 

47 

52 

51 

53 

53 

52 

49 

46 

42 

43 

55 

51 

42 

38 

49 

42 

39 

38 

38 

39 

37 

44 

43 

39 

45,6 

San  JACINTO 

MAX 

80 

70 

70 

70 

79 

60 

84 

66 

78 

86 

67 

60 

64 

68 

71 

65 

67 

60 

60 

63 

65 

60 

67 

55 

57 

61 

57 

77 

76 

71 

70,2 

MIN 

40 

52 

45 

34 

32 

34 

39 

43 

40 

40 

46 

46 

41 

34 

32 

39 

51 

42 

34 

39 

4  1 

42 

39 

32 

31 

38 

32 

36 

37 

35 

38.9 

San  NICOLAS  island 

MAX 

MIN 

Santa  ana  fire  station 

MAX 

6 1 

66 

70 

7 1 

74 

76 

72 

70 

79 

84 

76 

67 

69 

70 

67 

63 

63 

65 

65 

64 

61 

61 

62 

62 

64 

70 

77 

71 

67 

69,4 

MIN 

52 

58 

48 

46 

47 

42 

49 

56 

59 

55 

54 

56 

49 

47 

47 

46 

56 

52 

41* 

43 

50 

49 

44 

43 

41 

45 

42 

43 

46 

45 

46,4 

Santa  harbara 

MAX 

72 

65 

69 

67 

65 

67 

67 

67 

68 

64 

69 

73 

72 

70 

69 

66 

66 

61 

63 

66 

63 

62 

66 

63 

66 

66 

64 

67 

68 

67 

66,3 

MIN 

50 

51 

4» 

42 

46 

46 

51 

52 

54 

52 

54 

57 

47 

45 

47 

47 

53 

5  1 

47 

43 

45 

45 

42 

4 1 

47 

47 

4 1 

4  2 

46 

49 

47.6 

Santa  Barbara  faa  ap 

MAX 

64 

66 

66 

64 

64 

66 

68 

62 

62 

67 

71 

'3 

69 

66 

64 

58 

61 

62 

63 

62 

6! 

58 

61 

62 

65 

65 

63 

64 

69 

60 

64,9 

MIN 

44 

44 

41 

36 

39 

37 

45 

45 

51 

50 

52 

48 

42 

46 

40 

42 

54 

49 

44 

36 

4  1 

44 

40 

37 

46 

42 

36 

36 

41 

52 

43,3 

SANTA    liARIA   WSO  AP 

MAX 

6 1 

6  3 

69 

68 

65 

73 

75 

83 

64 

62 

62 

62 

59 

65 

57 

57 

59 

57 

54 

56 

56 

58 

56 

64 

71 

65 

66 

63,4 

MIN 

47 

35 

35 

35 

41 

46 

45 

39 

51 

54 

49 

42 

45 

39 

46 

53 

44 

36 

35 

35 

36 

4  1 

38 

33 

37 

34 

36 

40 

39 

41,1 

Santa  monica  pier 

MAX 

7a 

65 

64 

64 

63 

65 

66 

65 

61 

65 

72 

66 

63 

63 

64 

62 

63 

61 

67 

63 

59 

58 

55 

59 

60 

64 

65 

69 

70 

66 

64,0 

MIN 

56 

59 

56 

50 

49 

49 

53 

56 

57 

56 

57 

56 

54 

50 

49 

51 

51 

54 

51 

47 

51 

47 

44 

43 

50 

46 

46 

50 

51 

50 

51.4 

Santa  paula 

MAX 

7t- 

67 

69 

72 

71 

66 

68 

63 

68 

68 

65 

65 

66 

66 

62 

61 

58 

61 

61 

61 

60 

68 

75 

74 

67 

67,2 

MIN 

44 

54 

47 

42 

42 

41 

44 

46 

52 

52 

41 

41 

45 

40 

56 

48 

37 

35 

36 

36 

35 

32 

35 

31 

39 

41 

51 

36 

42,1 

SUN  CITY 

MAX 

73 

73 

67 

66 

76 

78 

62 

75 

76 

86 

85 

64 

73 

65 

69 

69 

62 

58 

59 

62 

61 

59 

53 

54 

57 

58 

64 

73 

73 

73 

66,6 

MIN 

40 

42 

36 

30 

32 

38 

45 

44 

45 

44 

4  1 

32 

47 

30 

40 

28 

37 

33 

34 

37,4 

TORRANCE 

MAX 

75 

66 

67 

66 

67 

73 

73 

69 

65 

69 

66 

65 

64 

62 

6 1 

63 

59 

58 

57 

60 

6  1 

66 

73 

63 

66,4 

MIN 

53 

56 

53 

47 

45 

46 

51 

56 

55 

53 

59 

58 

52 

49 

46 

49 

56 

53 

49 

42 

50 

45 

42 

41 

45 

43 

41 

47 

49 

49 

49.3 

TUJUNCA 

MAX 

71 

65 

64 

64 

68 

72 

75 

72 

70 

80 

76 

70 

60 

63 

64 

58 

58 

56 

58 

59 

57 

53 

55 

55 

58 

57 

62 

71 

66 

62 

64.0 

MIN 

46 

53 

49 

37 

41 

43 

50 

52 

44 

49 

56 

52 

42 

45 

40 

40 

51 

46 

39 

38 

43 

36 

36 

37 

40 

36 

35 

42 

45 

42 

43.6 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

89 

75 

69 

70 

70 

73 

76 

77 

73 

69 

80 

65 

75 

68 

69 

71 

68 

62 

63 

64 

65 

64 

63 

61 

60 

62 

63 

69 

76 

72 

70.0 

MIN 

46 

50 

47 

39 

40 

36 

40 

47 

55 

55 

49 

49 

43 

44 

40 

41 

51 

51 

37 

38 

42 

44 

41 

38 

37 

42 

36 

38 

41 

36 

43,2 

tmitchell  dam 

MAX 

MIN 

S««  Rtf*T*oc*  Net«s  ToUowlng  SuUon  Index 
-  20  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NDVeiBEH  1973 


Station 

Day  of  Month 

« 

1 

2 

3 

-J 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11  1 

13  1 

"1 

15 

16  j 

17 

18 

"I 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

-   C   L  4 

MAX 
MIN 

73 
51 

63 
55 

64 
92 

63 
49 

65 
49 

71 
49 

73 
55 

6^ 
53 

65 
53 

72 
52 

77 
67 

76 
57 

64 

i->. 

65 
46 

67 
90 

62 
90 

61 
55 

64 

51 

60 
48 

65 
46 

60 
48 

57 
44 

62 
42 

97 
44 

61 
48 

62 
44 

73 
46 

77 
96 

76 
95 

66 
43 

66.3 

50.1 

3  N 

MAX 
MIM 

75 
♦  5 

62 
51 

63 
47 

62 
43 

70 
39 

73 
40 

75 
46 

76 
51 

68 
48 

61 
46 

82 
54 

73 

50 

6! 
41 

62 
42 

65 
38 

61 
40 

59 
52 

56 
43 

5fl 
34 

59 
36 

57 
44 

54 
40 

54 
37 

55 

55 
3? 

57 
36 

63 
36 

72 
3» 

71 
45 

66 
43 

64.9 
42.5 

ISTS  i  NNE 

MAX 
MIN 

72 
48 

67 
55 

68 
52 

68 
42 

72 
42 

74 
42 

75 
46 

71 
49 

70 
54 

81 
47 

87 
52 

74 
52 

71 
46 

67 
43 

68 
42 

65 
44 

62 
54 

60 
50 

60 
38 

64 
37 

62 
47 

60 
48 

60 
42 

60 
36 

62 
39 

62 
4S 

70 
40 

76 
46 

74 
45 

59 
42 

68.4 
45.6 

■ iPNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
43 

65 
44 

67 
37 

65 
25 

73 
26 

76 
30 

79 
37 

80 
40 

82 
37 

80 
38 

33 
45 

77 
44 

64 
37 

62 
23 

68 
24 

61 
31 

61 
44 

55 
43 

51 
26 

93 
26 

51 
32 

49 
32 

45 
30 

52 
26 

51 
29 

50 
31 

57 
27 

69 

33 

71 
36 

65 

31 

64.5 
33.8 

•          •  • 

MAX 

MIN 

76 
47 

71 
58 

69 
46 

70 
40 

73 
40 

77 
41 

78 
47 

74 

5 1) 

70 
54 

60 
51 

86 
53 

75 
50 

67 
46 

69 

45 

71 
42 

67 
43 

62 
54 

61 
49 

64 

36 

65 

38 

63 
44 

61 
44 

62 
39 

61 
39 

61 
34 

64 
41 

70 
36 

79 
45 

73 
48 

67 
39 

69,5 
44  .  7 

SOUTHfiST  DESERT 
94SINS  07 

'I4KEH 

MAX 

MIN 

93 
56 

79 
58 

77 
56 

73 
46 

75 
46 

82 
46 

81 
54 

78 
46 

81 
43 

84 
52 

86 
58 

36 
56 

75 
5" 

77 
51 

73 
48 

72 
50 

75 
48 

72 
51 

63 
4? 

65 
45 

64 
46 

64 
46 

64 

47 

63 
45 

58 
44 

58 
42 

62 
36 

63 
33 

62 
33 

69 
35 

72.1 
47.  1 

94»ST0^ 

MAX 
MIN 

79 
44 

74 
50 

66 
46 

62 
30 

72 
36 

78 
42 

84 
49 

82 
44 

81 
37 

83 
46 

83 
49 

78 
52 

67 
41 

74 
45 

67 
31 

68 

36 

69 
41 

64 
45 

56 
36 

62 
26 

56 
39 

57 
34 

93 
39 

58 
30 

57 
28 

57 
36 

57 
27 

58 
28 

59 
28 

64 
29 

67.4 
38.3 

fcE4UMnHT    1  E 

MAX 

MIN 

80 
44 

83 
44 

83 
51 

79 
48 

69 
49 

63 
42 

67 
33 

65 
45 

60 
48 

56 

45 

57 
37 

58 
33 

56 
41 

53 
42 

53 
36 

57 
32 

53 
31 

56 
37 

58 
33 

62 
36 

65 
42 

68 
39 

63.5 
40  .4 

BISHUP   WSO  4P 

MAX 
MIN 

78 
32 

72 
31 

59 

33 

55 
16 

65 
19 

72 
37 

78 
35 

76 
30 

70 
27 

73 
39 

73 
46 

61 
33 

60 
25 

60 
31 

57 
27 

57 
25 

61 
27 

48 
33 

49 
3! 

51 
23 

49 
29 

46 
22 

49 
21 

48 
21 

45 
23 

46 
21 

54 
19 

55 

19 

55 

22 

60 
22 

59.4 
27.4 

"LVTHE 

MAX 
MIN 

86 
48 

86 
61 

82 
55 

76 
44 

78 
39 

81 
43 

85 
43 

86 
48 

34 
47 

89 
47 

91 
52 

91 
53 

7« 
50 

76 
40 

76 
39 

70 
38 

75 
41 

75 
53 

67 
47 

66 
42 

67 
44 

67 
45 

67 
44 

67 
34 

65 
35 

65 
38 

63 
32 

68 
36 

68 
37 

66 
36 

75.4 
43.5 

-,VTHE   F44  41RP0RT 

MAX 
MIN 

88 
51 

82 
58 

83 
54 

74 
49 

77 
40 

80 
48 

84 
49 

66 
50 

85 
49 

86 
51 

88 
57 

90 
58 

76 
54 

74 
45 

75 
40 

72 
40 

73 
44 

70 
51 

69 
4S 

65 
45 

66 
49 

67 
46 

59 
43 

64 
35 

60 
44 

66 
40 

65 
34 

69 
37 

71 
37 

70 
40 

74.5 
46.2 

J3RREG0  DESERT  P4RK 

MAX 

MIN 

89 
60 

90 
65 

78 
52 

79 
48 

17 
44 

78 
51 

82 
53 

86 
56 

83 
56 

68 
57 

90 
62 

93 
09 

89 
51 

73 
46 

77 
45 

77 
44 

75 
53 

73 
55 

70 
48 

69 
42 

70 
52 

06 
49 

65 
40 

62 
39 

65 
43 

64 
45 

66 
39 

67 
40 

71 
42 

75 
43 

76.7 
49.6 

'a4WLEV  2  Sh 

MAX 
MIN 

87 
49 

86 
60 

84 
54 

83 

52 

78 
41 

79 
43 

32 
45 

85 
45 

36 
49 

87 
49 

91 
53 

93 
57 

91 
57 

77 
46 

75 
41 

77 
44 

74 

49 

79 

52 

71 
4(> 

70 
37 

68 
47 

70 
44 

69 
46 

62 
36 

68 
44 

66 
45 

67 
34 

68 
34 

71 
37 

73 
38 

77.2 
45.7 

. INTIL 

MAX 
MIN 

80 
62 

69 
55 

61 
47 

66 
28 

77 
28 

80 
54 

92 
50 

7H 
43 

78 
30 

86 
51 

83 
49 

72 
55 

73 
44 

70 
45 

68 
30 

69 
37 

69 
51 

69 
47 

58 
42 

5B 
26 

53 
42 

60 
29 

54 
37 

57 
32 

51 
32 

56 
38 

60 
25 

65 
26 

58 
28 

66 
23 

67.5 
39.7 

4CSETT   F44  4I9P5RT 

MAX 
MIN 

82 
63 

76 
55 

66 
46 

67 
36 

73 
36 

82 
47 

86 
55 

80 
55 

80 
51 

34 

56 

37 
62 

79 
55 

69 
51 

71 
52 

70 
42 

72 
46 

75 
54 

66 
48 

60 
43 

61 
40 

57 
46 

60 
43 

56 
43 

63 
36 

54 
38 

59 
43 

59 
37 

62 
35 

59 
37 

38 

69.4 
46.3 

JE4TH  V4LLEV 

MAX 
MIN 

86 
48 

US 
55 

84 
59 

75 
46 

72 
47 

79 
44 

82 
48 

82 

50 

82 
48 

85 
53 

33 
57 

08 

60 

8<. 
54 

73 
55 

74 
48 

74 
44 

76 
47 

76 
60 

70 
52 

67 
43 

65 
42 

65 
41 

6" 
48 

64 
39 

62 
48 

67 
40 

65 
40 

67 
36 

63 
37 

34 

74.3 
47.4 

.=EP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

75 
42 

64 
35 

53 

18 

60 
26 

63 
35 

63 
31 

63 
30 

65 
26 

64 
28 

6U 
'•4 

54 
22 

53 
31 

52 
21 

51 
23 

51 
24 

46 

32 

40 
27 

45 

20 

44 

20 

40 
21 

44 
22 

42 
20 

35 
12 

39 
18 

48 

14 

51 
18 

50 
21 

20 

52.6 
25.0 

E40LE  1DUNT4IN 

MAX 
MIN 

85 
61 

88 
62 

79 
57 

78 
52 

71 
49 

73 
54 

79 
58 

84 

61 

83 
59 

85 
62 

90 
04 

90 
67 

91 
57 

75 
54 

75 
49 

71 
49 

71 
52 

72 
57 

67 
48 

65 
46 

64 
48 

65 
48 

66 
47 

56 
44 

62 
46 

60 
44 

63 
41 

64 
43 

70 
46 

46 

73.7 
52.4 

tL  CENTrO  2  SSw 

MAX 
MIN 

86 
51 

84 

60 

83 
54 

82 
50 

84 
43 

82 
53 

86 
47 

87 
51 

37 
53 

91 
51 

92 
57 

88 
58 

at; 
65 

75 
50 

77 
43 

75 
45 

31 
50 

76 
55 

71 
49 

69 
39 

70 
45 

68 
44 

62 
49 

69 
40 

67 
43 

68 
47 

69 
3' 

71 
36 

75 
39 

41 

77.5 
48.2 

CL  MIR4GE  FIELD 

MAX 
MIN 

80 
46 

76 
40 

67 
38 

60 
24 

61 
26 

73 
33 

74 
43 

79 
40 

75 
33 

75 
43 

79 
45 

80 
43 

69 

3C 

61 
35 

64 
24 

63 
25 

64 
36 

68 
44 

51 
33 

50 
23 

62 
31 

53 
27 

49 
34 

50 
24 

55 

20 

50 
33 

50 
20 

56 
22 

57 
22 

22 

63.6 
32.0 

f 4IRM0NT 

MAX 
MIN 

82 
52 

74 
48 

68 
43 

54 

36 

62 
38 

65 
46 

67 
58 

74 
59 

70 
48 

77 
49 

73 
60 

V6 
55 

5e 

4f 

55 
43 

60 
36 

62 
37 

55 
42 

56 
41 

47 
38 

44 
34 

5! 
34 

42 
34 

47 
33 

47 
33 

48 
3'i 

45 
34 

44 

32 

49 

30 

63 
39 

39 

58.9 
41.8 

COCO  ROCK  R4NCH 

MAX 
MIN 

84 
56 

82 
56 

79 
53 

79 
52 

80 
54 

89 
57 

86 
49 

66 
47 

38 
50 

88 
54 

90 
58 

92 
61 

80 
62 

89 
54 

84 
48 

73 
46 

80 
47 

76 
43 

7'i 
43 

67 
44 

65 
44 

64 
42 

65 

40 

64 
40 

60 
41 

62 
40 

6! 
42 

69 
45 

72 
43 

73 
42 

77.2 
48.4 

■<4IwEE 

MAX 
MIN 

75 
43 

78 
44 

72 
39 

60 
30 

54 

31 

66 
34 

73 
42 

72 
41 

75 
37 

69 
37 

78 
55 

75 
43 

64 
39 

61 
40 

62 
35 

57 
33 

69 
31 

65 

40 

52 
35 

49 
31 

54 

30 

51 
31 

46 
27 

47 
29 

48 

28 

47 
27 

47 

26 

54 
27 

56 

28 

58 
28 

61.0 
34.7 

M4yFlEL0   PUMPING  PL4NT 

MAX 
MIN 

88 
54 

83 
58 

78 
54 

76 
47 

71 
35 

77 
40 

83 
46 

86 
49 

85 
47 

85 
54 

90 
53 

91 
57 

it 
45 

75 
40 

75 
37 

75 
37 

75 
57 

65 
44 

63 
43 

66 
44 

65 
44 

59 
31 

60 
34 

61 
36 

62 
30 

63 
37 

69 
31 

7  1 
32 

74.4 
43.4 

1«PERI4L 

MAX 
MIN 

87 
53 

84 
64 

83 
59 

78 
5! 

79 
46 

83 
48 

86 
51 

86 
53 

36 
55 

90 
56 

91 
58 

92 
60 

8C 
65 

74 
51 

77 
47 

74 
47 

81 
53 

76 
57 

71 
50 

69 
4! 

71 
45 

69 
54 

62 
48 

69 
42 

66 
45 

67 
49 

68 
41 

71 
41 

73 
40 

72 
44 

77.1 
50.6 

IMPERUl    F44  4P 

MAX 

MIN 

86 
52 

63 
62 

83 
56 

76 
48 

78 
43 

81 
45 

83 
46 

87 
50 

34 
52 

89 
53 

90 
56 

90 
59 

77 
51 

74 
48 

76 
43 

74 
45 

79 
51 

71 
50 

70 
45 

69 
39 

69 
44 

66 
52 

62 
42 

67 
40 

69 
44 

65 
45 

67 
38 

70 
35 

72 
38 

7  1 
41 

75.9 
47.7 

INDEPENDENCE 

MAX 

MIN 

75 
40 

82 
41 

74 

65 
26 

58 
28 

67 

71 
44 

74 
39 

74 
34 

73 

75 

77 
47 

63 
27 

58 
32 

61 
32 

58 
31 

61 
33 

62 
35 

50 
31 

50 
26 

52 
27 

51 
26 

47 
25 

53 
26 

53 
26 

44 
25 

49 
24 

53 
25 

56 
26 

26 

61.4 
30.9 

INDIO  U  S   njTE  G4RDEN 

MAX 
MIN 

88 
46 

85 
60 

80 
57 

80 
52 

79 
45 

80 
40 

84 
45 

89 
51 

83 
53 

91 
58 

92 
56 

95 
53 

91 
63 

79 
54 

77 
45 

78 
90 

76 
47 

75 
56 

72 
51 

70 
40 

70 
40 

71 
50 

69 
45 

69 

36 

66 
39 

66 
40 

68 
37 

71 
34 

75 
38 

76 
33 

76.2 
47.6 

INVOKERN 

MAX 
MIN 

84 
61 

75 
56 

68 
53 

78 
26 

76 
31 

83 
42 

77 
42 

77 
37 

77 
35 

35 
58 

82 
56 

74 
62 

6f 
37 

68 
50 

68 
3? 

68 
33 

71 
45 

62 
34 

6P 
34 

57 
2' 

58 
43 

59 
28 

57 
31 

54 
26 

52 
25 

56 
29 

59 
25 

62 
26 

59 

25 

26 

67.8 
36.0 

!RON  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

87 
57 

89 
57 

82 
54 

77 
51 

69 
44 

77 
48 

81 
53 

35 
50 

87 
53 

85 

55 

88 
59 

92 
63 

8(1 
51 

71 
50 

73 
48 

72 
43 

70 
46 

72 
47 

66 
46 

64 
44 

63 
46 

63 
44 

63 
48 

56 
41 

64 
43 

59 
44 

62 
36 

63 
41 

68 
42 

71 
44 

73.5 
48.5 

LAKE  ARROHHEAD 

MAX 

MIN 

64 
43 

54 

39 

46 

36 

49 

a 

57 
36 

63 
37 

65 

4i 

63 
44 

65 
41 

64 
41 

65 
44 

62 
47 

53 
37 

55 

26 

51 
30 

46 

33 

46 
36 

45 
25 

36 
22 

41 
25 

31' 
30 

35 

30 

34 

28 

35 
26 

43 
22 

36 
2» 

42 
23 

48 
27 

94 

33 

36 

50.3 
33.2 

LJCERNE  VALLEY 

MAX 
MIN 

•'ECCA   FIRE  STATIDN 

MAX 

MIN 

77 
45 

82 
47 

78 
92 

78 
43 

78 
3" 

81 
37 

84 
42 

84 

51 

87 
49 

90 
53 

90 
51 

91 
48 

82 
4P 

78 
47 

75 
41 

75 
35 

74 

45 

73 
46 

7? 
43 

69 
38 

70 
3' 

71 
3'> 

65 
4S 

64 
35 

6! 

40 

70 
39 

69 
34 

74 
33 

77 
34 

34 

76,4 
4J.4 

•UTCHELL  CAVERNS 

MAX 

MIN 

74 
56 

64 

50 

72 
47 

68 
37 

64 
41 

71 
48 

76 
54 

74 
54 

74 
54 

75 
59 

75 
59 

73 

74 
49 

60 
41 

60 
42 

61 
41 

60 
47 

52 
40 

44 
41 

49 
33 

47 
35 

47 
36 

44 
36 

47 
32 

55 

27 

93 
31 

61 
31 

61 
31 

61 
31 

61.9 
42.3 

"ajAVE 

MAX 

MIN 

81 
59 

73 
50 

73 
42 

55 
33 

62 
35 

75 
41 

72 
56 

75 
46 

71 
37 

77 
49 

79 
55 

79 
97 

61 
46 

56 
46 

62 
31 

66 
34 

64 
44 

65 
44 

50 
37 

50 
29 

69 
36 

54 

36 

94 

35 

50 
32 

51 
34 

46 

35 

48 

26 

54 
28 

58 
32 

58 
32 

62.9 
39.6 

•FOUNTAIN  PASS 

MAX 

MIN 

69 
49 

66 
39 

60 
37 

59 

21 

51 
26 

59 
34 

61 
43 

67 
48 

70 
37 

70 
38 

70 
50 

68 
56 

60 
37 

49 

32 

55 

29 

60 
39 

51 
38 

52 
36 

46 
27 

41 

20 

48 
28 

48 
26 

37 
27 

37 
24 

37 
16 

31 
16 

40 

19 

46 
23 

50 
26 

53 

30 

93.7 
32.4 

•'T    SAN   JACINTP   H   S  PK 

MAX 

MIN 

52 
35 

45 

32 

54 

34 

57 
33 

62 

30 

60 
31 

60 
34 

93 
32 

4 

55 

48 

26 

48 

32 

39 

20 

50 

35 
20 

33 
19 

29 
7 

45 
9 

45 

7 

37 
3 

S**  R«l«r*iic«  NeUt  ToUewlng  SuUon  lnd*x 
-  21  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFaRNIA 
NOVEMBEB 


1 

2 

1 

'  1 

1 

1 

10 

12 

13 

1 

1 

15 

16 

17 

18 

19 
19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

.... 

30  31 

Aver 

SEEOLES  F44  ilRPJRT 

MAX 

82 

31 

79 

71 

77 

82 

80 

62 

82 

84 

89 

89 

7a 

72 

72 

73 

75 

66 

65 

64 

65 

64 

56 

57 

54 

59 

60 

65 

66 

67 

71.6 

MIN 

54 

60 

57 

48 

46 

51 

52 

56 

53 

52 

59 

64 

55 

47 

43 

42 

49 

50 

47 

42 

51 

50 

45 

38 

39 

42 

34 

41 

41 

42 

48,3 

PALMDiLE 

MAX 

8 1 

67 

62 

65 

76 

63 

75 

78 

8 1 

81 

76 

62 

66 

67 

60 

62 

57 

50 

60 

94 

56 

56 

57 

51 

50 

54 

59 

58 

65 

64.7 

MIN 

5n 

47 

«1 

29 

33 

40 

45 

45 

38 

49 

52 

46 

41 

40 

30 

^0 

49 

44 

35 

26 

30 

39 

34 

32 

29 

37 

27 

29 

32 

29 

38.0 

PALMDALE  FAA  airdort 

MAX 

79 

67 

63 

65 

73 

77 

83 

72 

75 

82 

82 

66 

61 

67 

67 

63 

65 

57 

50 

62 

47 

53 

49 

55 

50 

50 

54 

56 

58 

62 

63.7 

MIN 

51 

49 

38 

23 

31 

39 

40 

39 

34 

45 

50 

41 

36 

33 

26 

35 

49 

38 

26 

23 

32 

30 

29 

29 

29 

28 

24 

23 

26 

25 

34.1 

paCh  springs 

MAX 

62 

8 1 

78 

78 

77 

87 

66 

68 

89 

90 

93 

90 

84 

76 

77 

75 

77 

71 

70 

70 

69 

66 

63 

62 

64 

67 

68 

73 

75 

71 

76.6 

MIN 

53 

57 

53 

44 

43 

47 

50 

55 

52 

54 

59 

63 

50 

46 

44 

45 

47 

57 

40 

40 

40 

46 

45 

39 

41 

40 

38 

38 

40 

40 

46.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

86 

84 

80 

80 

75 

78 

63 

86 

89 

86 

66 

90 

86 

70 

72 

75 

72 

75 

69 

65 

63 

66 

64 

55 

62 

55 

59 

61 

65 

68 

73.6 

MIN 

57 

58 

56 

54 

48 

50 

55 

56 

56 

57 

56 

65 

56 

48 

47 

49 

50 

52 

43 

44 

49 

49 

48 

41 

44 

45 

41 

42 

43 

45 

50.2 

KANOSBJRC 

MAX 

74 

63 

56 

57 

69 

73 

76 

73 

72 

77 

76 

70 

56 

63 

62 

63 

60 

53 

52 

55 

52 

50 

48 

51 

49 

50 

53 

57 

34 

61 

60.9 

MIN 

5R 

49 

38 

31 

40 

52 

42 

48 

48 

56 

58 

50 

25 

45 

32 

41 

48 

37 

34 

34 

36 

32 

32 

32 

29 

34 

32 

37 

39 

40 

40.4 

THERMAL    FAA  AP 

MAX 

84 

8 1 

78 

78 

77 

82 

85 

85 

86 

89 

92 

92 

78 

76 

76 

74 

74 

72 

7! 

68 

70 

69 

65 

63 

65 

69 

69 

74 

75 

74 

76.3 

MIN 

46 

54 

56 

49 

40 

40 

44 

48 

51 

51 

54 

58 

51 

52 

41 

46 

45 

46 

45 

38 

39 

48 

41 

34 

42 

37 

36 

34 

36 

34 

44.6 

TRONA 

MAX 

86 

78 

68 

63 

75 

7b 

80 

82 

78 

87 

87 

83 

73 

73 

72 

74 

72 

60 

63 

60 

59 

59 

56 

56 

54 

56 

61 

57 

56 

60 

68.9 

MIN 

42 

46 

44 

38 

35 

48 

47 

50 

44 

38 

52 

44 

3n 

43 

42 

40 

38 

48 

39 

32 

34 

34 

37 

35 

30 

34 

29 

29 

29 

30 

39.0 

Twenty  iiNE  palks 

MAX 

81 

79 

75 

67 

72 

80 

82 

82 

8 1 

83 

62 

86 

79 

72 

72 

71 

7  1 

69 

58 

60 

60 

61 

55 

63 

55 

57 

59 

64 

64 

73 

70.4 

MIN 

49 

52 

43 

41 

37 

40 

51 

52 

47 

49 

51 

52 

43 

43 

38 

39 

37 

37 

43 

34 

39 

40 

40 

31 

40 

33 

30 

31 

35 

36 

41.3 

VALYERna  FIRE  STA  79 

MAX 

77 

69 

65 

59 

75 

75 

60 

74 

77 

78 

78 

72 

67 

62 

65 

66 

62 

48 

65 

53 

53 

44 

56 

49 

48 

53 

57 

65 

63.7 

39 

31 

36 

23 

28 

33 

41 

40 

34 

41 

46 

46 

27 

30 

27 

2! 

48 

36 

29 

24 

32 

24 

31 

26 

22 

34 

23 

27 

28 

28 

VICTORVILLF  PUMP  PLANT 

MAX 

83 

75 

65 

61 

62 

74 

77 

80 

78 

77 

79 

82 

71 

60 

68 

67 

65 

63 

52 

52 

60 

50 

51 

49 

54 

51 

52 

56 

59 

59 

64,4 

MIN 

47 

48 

37 

28 

32 

40 

42 

43 

39 

34 

46 

59 

3<> 

39 

29 

35 

40 

35 

34 

27 

33 

33 

36 

28 

26 

38 

25 

27 

28 

33 

36.1 

WHITS  MOUNTAIN  1 

MAX 

51 

48 

41 

29 

35 

42 

45 

46 

52 

47 

46 

45 

30 

29 

33 

37 

31 

28 

34 

35 

37 

16 

22 

27 

32 

33 

29 

40 

42 

39 

36.8 

MIN 

36 

32 

19 

6 

24 

32 

32 

26 

21 

32 

36 

29 

3 

15 

15 

17 

22 

9 

-  8 

9 

4 

.  4 

.  3 

8 

-  5 

6 

6 

20 

23 

25 

16.5 

HHITt  MOUNTAIN  2 

MAX 

40 

35 

25 

23 

26 

31 

30 

36 

40 

38 

36 

30 

22 

I' 

24 

23 

27 

25 

20 

25 

24 

25 

20 

21 

23 

23 

27 

35 

33 

35 

28.0 

MIN 

28 

24 

12 

15 

20 

24 

20 

24 

4 

10 

12 

-  1 

9 

9 

18 

16 

14 

5 

-  5 

-  2 

.  3 

-  7 

-  5 

0 

-  8 

-14 

-  2 

18 

20 

15 

9.0 

fclLOROSE  RANGER  STA 

MAX 

72 

72 

62 

53 

62 

62 

65 

65 

69 

70 

72 

72 

70 

70 

56 

57 

60 

57 

54 

50 

48 

44 

46 

47 

47 

46 

47 

52 

52 

57 

58.7 

MIN 

38 

36 

45 

31 

29 

33 

39 

38 

40 

41 

41 

40 

40 

30 

27 

27 

31 

35 

30 

28 

24 

25 

26 

21 

19 

23 

23 

27 

29 

30 

31.5 

Day  ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


S«a  R«I«r«DC*  Notct  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMPER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
overages- 
percent 

Number  of  days  v/i 
precipitotion 

th 

ishine 

unsGt 

1.0 

ant 

0) 
01 

ion  of 
>t  mile 

i 

0  ^ 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

o. 

o- 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
1  Direcl 

Result 
Speec 

Averc 

Faste; 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

04 

10 

16 

22 

Trace 

o 
o 

■«» 
o 

o> 

6 

1.00- 

2.00 

Total 

BAKERSFIELD  WSD  AP 

3 

1.0 

6.0 

29  +  't 

17 

30 

70 

57 

46 

65 

6 

0 

4 

0 

0 

0 

10 

5.5 

BISHOP  vISO  AP 

. 

- 

39 

27 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

4 

5.1 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

19 

7.1 

8.2 

32+-» 

18 

11 

77 

1 

2 

6 

2 

4 

7 

22 

8.8 

EUREKA  WSO  CI 

38 

N 

17 

0 

5 

8 

U 

4 

0 

28 

19 

9.0 

FRESNO  <^S0  AP 

9 

1.2 

5.3 

22 

E 

11 

91 

73 

56 

86 

3 

6 

4 

0 

0 

0 

15 

54 

6.1 

LONG   BEACH   WST  AP 

1.5 

5.1 

26+* 

26 

18 

75 

59 

57 

73 

0 

2 

a 

2 

0 

0 

6 

4.9 

LOS  ANGELES  ^SQ  AP 

27 

1.8 

6.9 

37  % 

W 

18 

73 

60 

63 

74 

3 

2 

1 

2 

0 

0 

8 

Ml 

5.0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

19 

NE 

22 

0 

0 

3 

I 

0 

0 

4 

70 

4.4 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

a 

_ 

_ 

89 

86 

85 

89 

4 

4 

10 

3 

5 

2 

28 

OAKLAND  WSO  AP 

19 

3.9 

9.9 

28+-t 

22 

09+ 

89 

8C 

7i 

35 

3 

3 

a 

3 

1 

1 

19 

7,4 

RED  BLUFF  WSO  AP 

17 

8.3 

12.5 

43 

SE 

11 

86 

82 

75 

B4 

4 

5 

ic 

2 

I 

22 

27 

8.8 

SACRAMENTO  WSO  AP 

16 

3.9 

7.^ 

25 

NW 

24-t 

82 

76 

64 

82 

3 

3 

5 

6 

1 

G 

18 

35 

7.8 

SANDBERG  WSO 

37+-t 

21 

17 

67 

60 

61 

68 

4 

3 

3 

1 

c 

C 

11 

SAN  DIfcGO  WSO  AP 

27 

2.5 

6,6 

2A 

W 

18 

73 

60 

61 

70 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

9 

62 

5.6 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

23 

3.9 

9.8 

31+-t 

20 

11 

83 

75 

71 

79 

4 

6 

5 

3 

1 

1 

20 

■ 

7.3 

S  F  FEDERAL  BLDG  CI 

0 

5 

8 

5 

0 

1 

19 

27 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

66 

71 

87 

5 

3 

3 

2 

0 

0 

13 

m 

5.0 

STOCKTON  WSO  AP 

17 

3.5 

9,2 

30+* 

18 

30 

80 

74 

6C 

77 

1 

5 

9 

0 

I 

0 

16 

7.6 

%  PEAK  GUST 

See  Reietence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NDvenbER 


Station 


Day  of  month 


10     11     12     13    14     15     16     17    18    19    20    21    22    23    24  2S 


26     27     28    29     30  31 


>>RA»l6v  2  sa 


OiVl^  I  wSh  EXP  F£RM 


ion 

(  IN) 


70 


67.3 
61.2 


67,0 
59.6 


67.5 
71.1 


57.7 
51.2 


68,2 
47.6 


64.5 
54.7 


60.1 
55.6 


62.5 
66.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NOVEMBtlt  19T3 


Day   Ol  Month 


:>ianoo 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

IS 

 1 

16 

17 

IS 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 
H  < 

*      *  « 

nokth  casST 

01 

BUTLER  VSLLEV 

EVAP 

•  04 

.  09 

.00 

.01 

.  00 

.  00 

■  00 

.00 

.04 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

00 

00 

00 

.01 

.00 

.00 

•  00 

.00 

.00 

.01 

.188 

UIND 

6 

7 

2 

7 

49 

17 

1 

1 

43 

16 

25 

15 

13 

3 

19 

"27 

0 

9 

4 

'12 

2 

4 

1 

0 

4 

0 

17 

18 

0 

314 

MAX 

61 

97 

47 

49 

47 

55 

52 

93 

61 

58 

57 

59 

53 

44 

91 

91 

91 

46 

48 

45 

46 

43 

46 

44 

46 

49 

49 

91 

93 

92 

90.6 

MJN 

«7 

40 

39 

39 

41 

46 

48 

48 

58 

52 

52 

48 

43 

41 

41 

46 

42 

40 

37 

38 

39 

36 

36 

40 

39 

40 

40 

43 

49 

48 

43.4 

OUTTnNS  lANOINC 

EVAP 

.  14 

.  13 

.  19 

.  10 

•'i 

.02 

.01 

.09 

.  08 

.04 

.01 

.08 

.  10 

.04 

.11 

.01 

.12 

.  04 

.09 

■  05 

.01 

.02 

.07 

.08 

.01 

.09 

.06 

,01 

1.698 

WIND 

41 

36 

62 

46 

47 

46 

63 

69 

35 

45 

56 

107 

67 

94 

44 

79 

'49 

126 

88 

20 

62 

42 

18 

39 

90 

77 

19 

19 

8 

17 

1999 

MAX 

74 

70 

64 

62 

62 

58 

61 

62 

70 

60 

61 

61 

63 

57 

64 

97 

62 

99 

58 

59 

55 

97 

50 

99 

96 

99 

99 

97 

64 

94 

60.2 

MIN 

50 

43 

38 

37 

36 

49 

54 

96 

53 

58 

57 

59 

52 

46 

49 

92 

90 

48 

39 

39 

38 

40 

39 

41 

43 

38 

42 

46 

49 

49 

46.2 

TRINITY  OAf  VISTA  OT 

EVAP 

.06 

.06 

• 

.05 

.00 

.00 

•  02 

_ 

•  00 

.02 

.04 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

* 

.01 

* 

.04 

.00 

.00 

.00 

.406 

HIND 

39 

23 

* 

46 

29 

13 

9 

19 

33 

• 

58 

32 

27 

18 

13 

29 

• 

64 

26 

20 

19 

• 

34 

• 

40 

30 

9 

20 

13 

«9 

701 

WARM  SPRINr.s  oin 

EVAP 

.16 

.16 

« 

* 

.17 

.19 

.06 

.02 

•  06 

- 

- 

•  02 

.17 

.01 

.04 

* 

« 

.17 

.02 

.06 

.03 

.02 

.15 

* 

* 

.07 

.01 

.03 

- 

1.67B 

HIND 

80 

103 

176 

43 

41 

201 

22 

29 

39 

'2 

35 

172 

23 

19 

29 

36 

1911 

MAX 

75 

66 

62 

53 

63 

69 

69 

_ 

_ 

61 

60 

92 

94 

99 

60 

53 

54 

96 

96 

96 

92 

93 

62 

98 

96.9 

MIN 

92 

43 

_ 

_ 

38 

48 

93 

98 

59 

_ 

92 

50 

47 

46 

92 

- 

- 

36 

38 

38 

38 

38 

42 

39 

46 

49 

99 

46.1 

MULOH  CREEK   1  NK 

EVAP 

.00 

.09 

• 

• 

.11 

.00 

.02 

•  00 

- 

•  09 

.09 

.16 

- 

- 

.06 

- 

- 

- 

- 

.00 

.01 

- 

- 

.09 

- 

MIND 

2 

2 

10 

0 

9 

*5 

-J 

1 

1 

1 

6 

2 

0 

MAX 

64 

60 

_ 

90 

51 

90 

53 

59 

_ 

61 

96 

94 

47 

92 

- 

- 

53 

46 

46 

46 

47 

47 

90 

92 

92 

92.3 

MIN 

49 

41 

- 

- 

41 

49 

48 

46 

52 

- 

- 

91 

46 

41 

41 

47 

- 

- 

39 

41 

38 

- 

38 

• 

- 

40 

40 

43 

90 

48 

44.1 

*      •  • 

SACRAMENTO 

ORAINACE 

02 

AUBURN  DAM  PROJEf^T 

EVAP 

.  10 

.09 

■  13 

.05 

.22 

.00 

.  08 

.00 

•  07 

.00 

.00 

.00 

•  06 

•  07 

.  10 

.00 

■  00 

05 

.06 

,09 

.  03 

.06 

.08 

.04 

IO61' 

WIND 

36 

27 

35 

28 

32 

62 

37 

21 

29 

28 

42 

79 

30 

41 

29 

'44 

42 

'89 

'22 

'36 

■33 

12 

'26 

'29 

36 

22 

30 

20 

MAX 

70 

66 

62 

99 

47 

48 

55 

58 

68 

55 

57 

96 

99 

90 

96 

94 

94 

90 

49 

92 

41 

92 

44 

90 

95 

44 

92 

96 

96 

90 

94.1 

MIN 

49 

43 

<fO 

38 

43 

43 

43 

91 

54 

52 

53 

49 

47 

43 

44 

45 

47 

44 

39 

34 

38 

40 

36 

37 

39 

34 

36 

39 

39 

42 

42.6 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.12 

.17 

.19 

.10 

.12 

.OH 

.06 

.08 

.01 

.03 

.02 

.06 

.08 

•  08 

.03 

.08 

« 

.06 

.09 

.06 

.00 

.06 

.02 

.02 

.12 

,03 

.06 

.07 

.03 

.00 

1.91 

WIND 

115 

95 

149 

100 

30 

60 

30 

41 

19 

40 

60 

70 

80 

60 

20 

39 

69 

149 

99 

50 

40 

DAVIS  2  hSH  EXP  FARM 

EVAP 

.le 

.17 

.  13 

.12 

.14 

.05 

.03 

.02 

.09 

.00 

.06 

.08 

.10 

.02 

.09 

.09 

.09 

.02 

.  09 

.06 

.00 

WIND 

82 

68 

60 

40 

151 

234 

135 

155 

93 

104 

180 

240 

192 

148 

106 

208 

184 

247 

i«5 

143 

109 

42 

94 

il6 

182 

109 

38 

49 

99 

89 

3718 

MAX 

73 

69 

65 

61 

kO 

45 

58 

62 

64 

58 

59 

60 

62 

59 

62 

57 

58 

55 

58 

54 

47 

97 

49 

99 

96 

49 

96 

56 

60 

91 

97.8 

MIN 

51 

49 

38 

38 

44 

44 

45 

51 

51 

53 

55 

52 

49 

49 

46 

48 

48 

42 

36 

36 

37 

41 

36 

46 

40 

37 

46 

41 

43 

47 

44.9 

FOlSOM  DAM 

EVAP 

.11 

.08 

.11 

.09 

.  1 1 

.00 

.00 

.00 

,  00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.  00 

.  11 

.00 

.22 

.00 

.00 

,09 

.06 

.07 

1.23B 

WIND 

39 

28 

99 

42 

91 

154 

66 

36 

22 

66 

73 

148 

41 

63 

30 

94 

*96 

139 

23 

'26 

'eo 

'97 

17 

36 

91 

83 

12 

39 

21 

28 

1716 

CRIZZLV  ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.12 

.  10 

•  11 

.10 

.03 

.00 

.02 

.04 

.08 

.00 

.02 

.06 

•  14 

.02 

.09 

.28 

.02 

•  0  I 

•  00 

.00 

.07 

.10 

.  00 

,07 

.05 

.02 

.21 

1.66 

WIND 

29 

40 

28 

20 

29 

97 

43 

40 

27 

27 

45 

98 

62 

77 

17 

90 

48 

■98 

53 

• 

'54 

« 

33 

'41 

41 

46 

20 

16 

6 

8 

1229 

MAX 

73 

71 

66 

63 

63 

50 

60 

65 

72 

60 

62 

62 

66 

96 

69 

99 

58 

55 

5S 

57 

■ 

64 

96 

60 

94 

96 

62 

61 

99 

61.1 

MIN 

93 

48 

42 

42 

42 

50 

" 

95 

55 

53 

92 

48 

48 

" 

40 

49 

41 

41 

45 

4  J 

48 

47.1 

NARKLEV  COVE 

EVAP 

.14 

.12 

.13 

.06 

.08 

.00 

.00 

.01 

.06 

.00 

.04 

.08 

.09 

.09 

.01 

.00 

.03 

.0: 

.06 

.02 

.04 

.00 

.04 

.10 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

1,348 

WIND 

41 

29 

42 

24 

46 

38 

8 

10 

17 

20 

42 

67 

28 

43 

29 

91 

23 

111 

31 

47 

17 

17 

f? 

46 

92 

9 

8 

0 

a 

961 

MAX 

68 

66 

97 

92 

92 

47 

56 

60 

62 

56 

59 

59 

56 

94 

94 

92 

99 

49 

50 

49 

47 

90 

44 

91 

91 

46 

48 

49 

99 

91 

93.6 

MIN 

47 

40 

34 

34 

34 

43 

46 

49 

48 

50 

52 

49 

45 

39 

40 

45 

49 

39 

34 

34 

34 

34 

39 

37 

39 

39 

34 

42 

42 

43 

40.7 

PLACERVILLF  IPC 

EVAP 

.10 

.02 

.18 

.02 

•  02 

•  02 

•  02 

.03 

00 

. 

09 

.00 

.02 

t 

.19 

•  02 

,02 

.02 

•  09 

.678 

WIND 

30 

16 

• 

• 

71 

50 

46 

13 

10 

• 

* 

208 

33 

49 

10 

'69 

• 

* 

191 

26 

26 

* 

91 

* 

• 

103 

4 

9 

3 

60 

1070 

SHASTA  Dam 

EVAP 

.13 

.  19 

.03 

.10 

.08 

.06 

•  02 

_ 

.03 

•  15 

.00 

- 

.00 

.03 

.09 

,00 

.03 

.00 

.02 

.04 

.02 

.00 

.00 

.00 

WIND 

59 

72 

38 

28 

36 

32 

95 

92 

73 

106 

144 

77 

78 

41 

92 

34 

78 

42 

37 

34 

29 

27 

31 

44 

19 

9 

10 

41 

1902 

hhiskevtomn  res 

EVAP 

.10 

.09 

.02 

.07 

.02 

.02 

.00 

.00 

•  00 

.00 

.00 

•  00 

•  03 

•  04 

.00 

.06 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

'°9 

.07 

.01 

.00 

.00 

•  676 

WIND 

21 

19 

8 

11 

18 

43 

13 

17 

20 

34 

46 

98 

27 

32 

22 

43 

J  5 

19 

g 

18 

^3 

16 

32 

29 

40 

691 

•      *  • 

CENTRAL  COAST 

ORAINACE 

04 

BURLINCAHE 

EVAP 

.19 

.14 

.19 

.14 

- 

.01 

.11 

.04 

.07 

.09 

.03 

.09 

.28 

•  13 

.00 

.10 

.07 

.19 

.02 

.10 

.04 

.00 

.19 

.15 

.09 

.02 

.03 

•  03 

2.916 

WIND 

124 

11' 

118 

46 

65 

136 

67 

45 

68 

48 

113 

149 

25 

92 

49 

63 

32 

99 

89 

84 

2270 

MAX 

72 

66 

62 

61 

62 

67 

68 

71 

71 

62 

69 

67 

68 

63 

62 

63 

56 

58 

62 

57 

51 

96 

59 

98 

60 

60 

63 

61 

96 

64  { 

62.6 

HIN 

54 

47 

43 

41 

91 

94 

99 

54 

57 

98 

57 

94 

56 

48 

47 

45 

43 

43 

93 

46.6 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.14 

.10 

.12 

.12 

.10 

ill 

.01 

.07 

•  08 

.09 

.08 

•  11 

.10 

•  05 

.07 

• 

.04 

.00 

.08 

.06 

.09 

.06 

* 

.09 

.06 

.09 

.08 

.06 

.09 

•  04 

2.09 

NEMARK 

EVAP 

.15 

.  19 

« 

• 

.45 

•  26 

.10 

.10 

■  12 

« 

• 

•  34 

.11 

•  08 

.09 

.10 

• 

• 

.32 

.11 

.03 

* 

.09 

• 

• 

.23 

.07 

.06 

,09 

•  08 

1  3.09 

WIND 

81 

109 

357 

237 

99 

99 

80 

* 

461 

108 

115 

66 

173 

• 

• 

525 

72 

121 

• 

169 

* 

• 

349 

64 

49 

43 

79 

3426 

«      •  • 

SAN  JOAOIIIN 

ORAINACE 

05 

ANTIPCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.14 

.10 

.11 

.16 

.11 

•  04 

.07 

.  09 

.04 

.01 

.03 

•  02 

.  04 

.01 

.06 

.01 

.05 

.03 

.19 

.08 

.03 

.03 

.09 

.02 

.11 

.06 

.06 

.07 

.00 

•  09 

1.83 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.08 

.06 

.07 

.09 

.08 

•  01 

.03 

.04 

.06 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.38 

.09 

.01 

'1' 

.01 

'"6 

'"e 

'"t 

•  03 

1.74 

WIND 

6 

11 

9 

9 

37 

20 

8 

8 

20 

30 

28 

13 

21 

6 

23 

28 

41 

'10 

15 

'10 

8 

'10 

19 

13 

6 

492 

PRIANT  GOVERNMENT 

rAMp 

EVAP 

.13 

.13 

.07 

.11 

.10 

•  06 

.09 

.11 

.11 

.14 

,08 

.21 

.11 

.11 

.07 

.  09 

'9* 

'3' 

.  06 

03 

.05 

•  09 

2,46 

WIND 

36 

33 

1( 

34 

27 

34 

44 

18 

46 

BO 

46 

96 

33 

49 

23 

38 

'78 

'39 

'l7 

'19 

31 

'l9 

'24 

'30 

'le 

'43 

34 

19 

1196 

MAX 

72 

71 

64 

98 

69 

68 

64 

74 

71 

68 

68 

63 

70 

64 

69 

64 

58 

98 

59 

52 

92 

99 

91 

99 

49 

96 

98 

98 

60 

97 

61,7 

MIN 

S3 

49 

44 

38 

38 

42 

91 

53 

51 

51 

59 

96 

47 

46 

47 

47 

50 

91 

39 

36 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

41 

40 

41 

49 

49.0 

KETTlEMAN  CITY 

EVAP 

.19 

.18 

.19 

.19 

.11 

.19 

.29 

.10 

.17 

.20 

.27 

.13 

• 

.19 

.19 

■  1 6 

'2I 

.19 

3.948 

WIND 

16 

39 

39 

28 

15 

33 

• 

97 

22 

42 

48 

133 

38 

• 

S3 

46 

'66 

io7 

*47 

'51 

'35 

*18 

49 

'29 

74 

'28 

17 

23 

12326 

Max 

74 

73 

70 

66 

64 

62 

74 

75 

69 

76 

65 

71 

66 

64 

57 

60 

96 

56 

58 

97 

96 

55 

93 

92 

93 

60 

60 

99 

63.0 

MIN 

90 

49 

44 

40 

42 

42 

52 

50 

51 

56 

55 

90 

47 

94 

51 

90 

40 

38 

35 

40 

39 

38 

38 

37 

36 

38 

40 

43 

44.9 

KNIGHTS  CEORV  2  SE 

EVAP 

.08 

.11 

.09 

,n» 

.07 

•  01 

.07 

.07 

.06 

.03 

.03 

.10 

• 

.10 

• 

.09 

• 

.10 

,00 

.06 

.03 

.04 

.02 

.03 

1.966 

WIND 

9 

10 

10 

7 

21 

4 

15 

10 

41 

93 

* 

39 

9 

29 

40 

56 

« 

17 

19 

15 

12 

19 

21 

12 

' 

9698 

LlTTlE    P4N0CHE  OET 

DAM 

EVAP 

.23 

.21 

.27 

.19 

.17 

.19 

.11 

.18 

.10 

.20 

.17 

.11 

.14 

.06 

.13 

.07 

.04 

.05 

.14 

.11 

.05 

.07 

.00 

.03 

.13 

.06 

.06 

.09 

.09 

•  09 

3.46 

WIND 

63 

90 

126 

88 

59 

70 

40 

55 

52 

86 

57 

119 

74 

62 

97 

97 

49 

131 

128 

94 

86 

46 

41 

94 

84 

89 

69 

96 

90 

47 

2219 

MAX 

69 

69 

64 

60 

98 

61 

62 

73 

70 

67 

64 

60 

66 

59 

64 

60 

51 

63 

54 

92 

46 

52 

43 

94 

90 

49 

99 

96 

96 

59 

98.7 

MIN 

47 

43 

40 

37 

" 

42 

92 

91 

47 

52 

57 

51 

41 

46 

43 

49 

49 

44 

" 

36 

36 

39 

38 

40 

37 

36 

36 

37 

40 

42 

42.7 

EVAP 

.06 

.12 

.09 

.11 

.05 

•  04 

.10 

.02 

.08 

.00 

.05 

.07 

.10 

.02 

.06 

.09 

.19 

.04 

.12 

• 

.05 

.05 

.02 

.07 

.10 

.04 

.09 

.07 

,00 

,09 

1.99 

WIND 

28 

33 

27 

14 

30 

78 

25 

5 

19 

25 

36 

41 

14 

9 

9 

77 

91 

47 

40 

37 

16 

12 

19 

62 

63 

26 

13 

4 

4? 

74 

939 

MAX 

66 

70 

98 

60 

44 

58 

65 

65 

58 

57 

55 

60 

52 

60 

99 

92 

91 

62 

50 

41 

46 

46 

46 

92 

42 

90 

99 

92 

90 

94.4 

MIN 

j 

48 

39 

30 

34 

40 

43 

95 

49 

50 

53 

54 

49 

46 

43 

49 

49 

47 

42 

34 

34 

33 

38 

39 

42 

36 

34 

40 

38 

40 

44 

42.0 

Sm  R«f«r«DC*  NolM  Following  SUUon  lnd*x 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFDSNI4 
NDVEHBfR  1973 


Day 

01  Month 

Slallon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINACE  09 

LU9    BdNU3    Del  KC3V 

EVAP 

14 

23 

29 

■  1 5 

•  1 4 

.11 

01 

.14 

.07 

.13 

•  15 

•  15 

.14 

.06 

.  13 

.06 

.10 

.04 

.26 

.  10 

.04 

.09 

.00 

.06 

.  17 

.10 

.10 

.07 

.06 

.  10 

3 . 39 

WIND 

102 

212 

316 

143 

105 

66 

76 

62 

93 

143 

122 

191 

166 

114 

113 

93 

87 

296 

359 

157 

194 

133 

139 

76 

176 

235 

111 

102 

92 

96 

4396 

MAX 

74 

74 

68 

66 

64 

55 

67 

78 

74 

71 

70 

66 

69 

65 

67 

66 

62 

61 

59 

57 

52 

62 

52 

61 

56 

55 

62 

61 

63 

62 

64  .0 

MIN 

53 

52 

46 

44 

45 

46 

53 

57 

56 

57 

63 

57 

49 

50 

50 

50 

56 

50 

44 

43 

43 

46 

44 

44 

44 

45 

44 

44 

45 

49 

49.0 

MANTECA 

EVAP 

.11 

.12 

.13 

.08 

.10 

.12 

.01 

- 

.04 

.09 

.03 

.27 

.02 

.06 

.00 

.07 

.02 

.05 

.09 

.02 

.07 

.01 

.04 

.03 

• 

* 

.08 

.03 

.16 

.06 

2. 029 

WIND 

32 

43 

44 

33 

63 

133 

105 

22 

16,  105 

71 

loo 

41 

86 

20 

112 

97 

120 

61 

53 

76 

40 

53 

118 

4 

80 

35 

66 

34 

78 

1945 

MAX 

78 

70 

65 

63 

66 

56 

63 

71 

68 

67 

67 

66 

62 

59 

62 

64 

58 

60 

58 

54 

45 

57 

52 

54 

55 

42 

42 

46 

63 

59 

59.7 

HIN 

S2 

45 

39 

32 

37 

51 

50 

50 

53 

55 

60 

52 

45 

45 

45 

49 

48 

46 

40 

34 

32 

36 

36 

46 

40 

37 

39 

35 

38 

45 

43.8 

SALT   SPRINGS   PUR  HOUSE 

EVAP 

.09 

.03 

.02 

.04 

.03 

.09 

.07 

.05 

.03 

.02 

_ 

_ 

.01 

.10 

.04 

.04 

.05 

.02 

.05 

.02 

.01 

.04 

.02 

.03 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02 

.06 

1 . 16B 

SAN   LUIS  DAN 

EVAP 

.15 

.26 

.23 

.21 

.11 

.03 

.02 

.19 

,06 

.07 

.10 

.15 

.12 

.02 

.12 

.02 

.00 

.05 

.18 

.13 

.01 

.06 

.00 

.04 

.02 

.00 

.12 

.06 

.06: .05 

2.66 

WIND 

112 

195 

178 

107 

44 

36 

55 

81 

74 

81 

79 

145 

154 

87 

47 

52 

69 

164 

167 

80 

86 

106 

40 

47 

119 

125 

75 

37 

34 

26 

2722 

MAX 

73 

72 

64 

57 

61 

52 

63 

74 

71 

72 

68 

66 

66 

62 

63 

63 

66 

59 

57 

56 

49 

58 

50 

58 

57 

52 

61 

60 

60 

60 

61,7 

MIN 

50 

50 

45 

42 

41 

42 

52 

54 

54 

56 

59 

55 

49 

49 

48 

48 

41 

46 

42 

39 

39 

43 

41 

49 

43 

4i 

42 

40 

40 

45 

46,3 

TRACY   PUMPINC  PLANT 

EVAP 

.18 

.29 

.18 

.14 

.00 

- 

.15 

.09 

.10 

.06 

.25 

.06 

.07 

.09 

.03 

.16 

.15 

.06 

.09 

.04 

.06 

- 

.12 

.05 

.15 

.11 

.00 

.05 

3. ISP 

WIND 

203 

150 

153 

87 

60 

98 

65 

41 

51 

52 

102 

153 

63 

61 

39 

112 

76 

196 

107 

76 

128 

65 

45 

106 

124 

133 

55 

13 

12 

56 

2686 

•        •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINACE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

1* 

.16 

12 

14 

.09 

09 

.16 

.12 

12 

.11 

■ 

.08 

_ 

WIND 

'lO 

* 

30 

'lO 

'l6 

12 

'20 

'14 

5 

4 

8 

'l7 

'16 

4 

'15 

5 

5 

11 

28 

12 

6 

6 

5 

4 

5 

12 

5 

I9 

13 

16 

339 

MAX 

81 

- 

78 

76 

76 

69 

73 

74 

75 

73 

65 

68 

72 

71 

72 

70 

65 

60 

55 

54 

54 

50 

51 

51 

■ 

■ 

55 

58 

96 

60 

65.3 

MIN 

l>0 

- 

40 

38 

40 

42 

40 

40 

41 

44 

45 

44 

41 

42 

42 

40 

38 

4U 

37 

34 

33 

35 

33 

33 

- 

• 

36 

38 

42 

44 

39.3 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.  18 

.11 

.  14 

.13 

•  12 

.  15 

.07 

.11 

.  10 

.  10 

.  15 

16 

.11 

.  09 

09 

.  13 

.02 

.08 

.15 

.11 

.10 

.10 

.01 

.08 

.  09 

.07 

.  1 1 

.  10 

.06 

.15 

3,17 

WIND 

21 

26 

33 

41 

29 

40 

39 

21 

30 

43 

36 

*40 

37 

43 

'46 

45 

21 

60 

107 

46 

74 

50 

33 

22 

72 

82 

44 

25 

26 

80 

1312 

MAX 

72 

68 

68 

63 

60 

61 

66 

73 

70 

65 

74 

66 

67 

67 

64 

62 

54 

60 

61 

56 

54 

52 

46 

57 

54 

54 

57 

57 

61 

57 

61.6 

MIN 

<.7 

49 

45 

37 

39 

40 

42 

52 

46 

49 

53 

56 

50 

43 

41 

43 

44 

51 

36 

37 

38 

39 

40 

36 

37 

38 

37 

38 

41 

44 

43.1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.16 

.16 

, 

.27 

.14 

.12 

.19 

.10 

.11 

* 

* 

.34 

.12 

.10 

.13 

.12 

.09 

.09 

.13 

.12 

.07 

4 

.23 

.09 

.06 

.08 

.10 

.10 

.11 

.05 

3.40 

WIND 

S6 

108 

* 

140 

56 

66 

62 

61 

51 

« 

* 

170 

69 

61 

77 

71 

64 

81 

169 

59 

51 

* 

156 

67 

82 

74 

75 

47 

30 

39 

2044 

MAX 

75 

72 

71 

69 

68 

71 

70 

72 

74 

72 

66 

66 

66 

64 

65 

64 

62 

61 

65 

61 

60 

60 

63 

62 

64 

63 

66,5 

MIN 

46 

49 

- 

47 

43 

43 

46 

47 

57 

• 

92 

92 

49 

45 

46 

49 

54 

47 

40 

40 

■ 

48 

41 

42 

44 

42 

41 

41 

44 

46,0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.17 

.10 

.11 

.18 

.14 

.12 

.14 

.07 

.13 

.15 

.17 

.09 

.06 

.16 

.06 

.05 

* 

.  14 

.06 

.06 

.08 

.06 

.12 

.05 

.11 

.11 

.18 

.06 

.10 

3,29 

WIND 

60 

75 

27 

16 

20 

17 

14 

25 

19 

20 

22 

33 

26 

31 

23 

41 

36 

33 

34 

50 

23 

59 

22 

56 

31 

33 

36 

39 

16 

43 

984 

MAX 

78 

77 

74 

71 

68 

76 

70 

71 

78 

68 

75 

77 

75 

66 

66 

73 

64 

64 

62 

66 

61 

60 

61 

60 

55 

59 

65 

63 

66 

62 

67.8 

MIN 

49 

51 

50 

46 

44 

46 

46 

50 

54 

53 

54 

54 

54 

49 

45 

46 

51 

51 

41 

41 

43 

46 

44 

41 

41 

43 

41 

42 

43 

44 

46.9 

*      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.21 

.30 

•  27 

.  26 

.18 

■  23 

•  20 

25 

.15 

.21 

19 

28 

26 

.16 

.  14 

.35 

.33 

.31 

.13 

.15 

.12 

.  14 

.25 

.11 

.19 

.  15 

.16 

.12 

6.63 

WIND 

27 

J2 

68 

25 

27 

16 

'l9 

'16 

15 

14 

'l6 

139 

'55 

'58 

'25 

II 

24 

155 

115 

86 

29 

26 

11 

22 

91 

30 

41 

13 

8 

10 

1250 

MAX 

77 

75 

85 

67 

70 

72 

74 

65 

75 

62 

64 

77 

73 

70 

72 

66 

88 

72 

65 

63 

61 

60 

64 

64 

60 

62 

62 

60 

60 

60' 

70.9 

MIN 

52 

51 

42 

48 

47 

46 

90 

52 

52 

54 

58 

99 

50 

46 

92 

47 

48 

55 

46 

43 

42 

44 

48 

44 

42 

40 

40 

40 

40 

38j 

47.3 

INDIO  U  S  DATE  SARDEN 

EVAP 

.23 

.18 

.28 

.23 

.23 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.20 

.30 

.22 

.15 

.15 

.15 

.11 

.20 

.15 

.15 

.07 

.15 

.09 

.05 

.15 

.15 

.05 

.12 

.111 

4.77 

WIND 

10 

45 

59 

42 

21 

11 

5 

9 

16 

16 

13 

7 

43 

75 

35 

32 

33 

38 

64 

40 

13 

27 

38 

18 

16 

14 

31 

11 

7 

Si 

798 

MAX 

78 

76 

76 

85 

74 

74 

75 

77 

76 

79 

80 

82 

82 

6? 

72 

72 

69 

73 

69 

66 

65 

67 

65 

63 

64 

64 

62 

64 

65 

64; 

71.6 

MIN 

52 

53 

52 

49 

48 

47 

47 

51 

56 

56 

56 

58 

55 

49 

48 

47 

50 

52 

45 

43 

43 

45 

46 

43 

43 

43 

41 

41 

42 

42 

48.1 

MOJAVE 

EVAP 

,35 

.43 

.30 

.22 

.18 

.45 

.24 

.32 

.17 

.30 

.26 

.30 

.05 

.32 

.21 

.  15 

.33 

.30 

.06 

.15 

.10 

.14 

.23 

.16 

.15 

.06 

.00 

.11 

.30 

6.42 

WIND 

115 

142 

226 

190 

58 

131 

186 

143 

11 

71 

85 

90 

166 

158 

103 

95 

'99 

106 

210 

82 

146 

101 

114 

121 

124 

156 

60 

16 

17 

10 

3356 

MAX 

73 

69 

72 

64 

6 1 

75 

77 

76 

75 

50 

54 

61 

52 

57 

6 1 

62 

63 

MIN 

52 

46 

49 

36 

36 

37 

43 

47 

43 

30 

34 

31 

3b 

34 

33 

32 

34 

36 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NOVtMEPR  1973 


Day  ol  montli 


SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•      •  * 

■.-KTH  CD4ST 

-i:  Slf   I14NCER  ST4TI0N 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

'3»EST  CLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

-lOPy   C4HP   RINCEA  ST4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.0 

1 

1.0 

1 

1.0 
1 

T 

• J.EL4KE 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

1.2 

1 

1 

l.C 

2 

2 

2 

1.0 

3 

3 

1.4 

4 

.2 
4 

2 

T 

T 

>  3CK4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.1 

T 

.3 

T 

.6 

T 

.2 
T 

.B 

T 

T 

•        •  • 

S4CR4NENT0 

0I)4IN4CE  02 

i,TUI<4S   K4NCER  ST4TIaH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.JE   C4NY0N   HSC  4P 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

T 

6.6 

1 

.5 

13. e 

1 

.9 

U 
2.7 

1.2 

a 

1.6 

5.6 

B 

1.9 

6.5 

6 

2.6 

7.3 

e 

3.0 

12 
3.7 

5.7 
11 
3.5 

1.5 
15 
4.3 

.4 

16 
4.5 

1.2 
16 
4.6 

1.9 
19 
5.4 

3  . 

1 

5.S 

5.9 

5.1) 

17 
5.4 

15 
4.9 

12.2 
4.6 

CiSYSN  04M 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
B 

1 

k.O 
2 

2.0 

3 

2 

5.0 
4 

4 

2.0 
6 

5 

5 

5 

4 

1.0 

i 

T 

5 

T 

5 

T 

3 

3 

2 

4.0 
5 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

7.0 

7 

3.0 

3 

1 

T 

3.0 

T 

3.0 

3 

2 

1 

2.0 

3 

2 

1.0 
3 

3 

3.0 

5 

2.0 

7 

1.0 

7 

4 

3 

T 

S.O 
9 

:>E  S'BI.4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

-ESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
T 

l.C 
T 

2.C 

6.5 

7 

4 

.5 

3 

2.0 
4 

3 

3 

3.0 
6 

l.C 
6 

3.0 

7 

.9 

6 

3 

.5 

T 

.4KE  SP4ULDINC 

SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

6.0 

6 

T 

.5 

T 

9.0 

9 

10. c 

11 

7 

4.0 
9 

2.0 

9 

9.0 

17 

T 

15 

5.0 

19 

3.0 

19 

* 

19 

1.0 

19 

4.0 

2^ 

1.0 

21 

2.0 

22 

20 

17 

16 

l.C 

17 

-iNZ4NIT4  L4KE 

SNOWFALL 
SN  on  GND 

2.0 
2 

T 

I 

2.0 

3 

T 

1 

1.0 

1.0 
2 

s.o 

5 

3 

1 

T 

1 

9.0 

10 

l.C 

11 

.5 

11 

4.0 

15 

l.D 
16 

.5 

15 

2.0 

n 

.5 

16 

2.5 

17 

T 

17 

16 

T 
12 

T 

10 

C  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

S 

7 

3 

T 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

-!NER4L 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

1 

T 

3.9 

2 

1.0 
1 

5.0 
6 

3 

T 

1 

.5 

1 

7.0 
7 

.5 

7 

2.0 
6 

2.5 

11 

3.0 

12 

.5 

12 

3.0 

12 

T 

11 

1.0 

12 

T 
12 

11 

B 

T 

7 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

2.1 

T 

9.7 
.4 

2 
.6 

.7 

T 

6.0 

2.3 
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.4 

3 
.3 

1.2 
3 
.3 

.4 
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.3 

1.1 
4 

.4 

.7 
3 
.3 

T 

2 
.3 

.8 

Z 
.2 

T 

2 
.2 

1 

lo.e 

OJINCV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1 

SIERR4  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.5 

T 

T 

*.S 

1.5 

T 

1.0 

3.0 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

5.0 

6 

4 

4 

2 

1.0 
3 

SIERR4VILLE  R4NGER  ST4 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

2 

1.0 

1 

1 

1 

.5 

1 

1.0 
1 

STR4WBERRY  V4LLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 

2 

4.0 

3 

3 

4.0 
6 

1.0 
6 

2.5 

B 

6 

2.5 

7 

1.0 
B 

.5 

a 

r 

6 

5 

3 

U4KES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7.0 
6 

3 

1 

T 

6.0 

i 

7.0 

15 

T 

5.0 

IB 

12.0 

26 

10.0 
35 

35 

3.0 

37 

2.0 

37 

T 

36 

1.0 

36 

3.0 

38 

35 

5.0 

33 

30 

29 

2B 

T 

27 
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NnRTHt4ST  INTERIOR 
BASINS  03 

B0C4 

SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

l.C 

T 
T 

7.0 

7 

T 

a 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 
T 

1.0 

1 

T 

"RIDCEPORT 

SNawF4LL 
SN  ON  CNO 

l.C 

1 

1.0 

1 

3.0 
2 

2 

.5 

1 

I'OylE  5  SSE 

SNawF4LL 
SN  ON  GND 

2.9 

T 

T 

T 

T 
T 

.6 
T 

.7 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.7 
T 

T 

fORT  BIOHELL 

SNOWFALL 
SN  ON  CN( 

l.C 

L 

1-0 

1 

T 

2-0 

1 

2.0 

1 

2.0 

3 

T 

4.0 

3 

3.( 

e 

t 

3 

T 

T 

«0>4G  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l.C 

T 

T 
T 

T 

SauAU  V4LLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNc 

T 

T 

13. ( 

3 

T 

5.C 
! 

IB.C 

23 

T 
2( 

6.C 

2« 

T 
li 

2.C 

20 

l.C 

21 

T 
2( 

5.C 

2! 

2.0 
2i 

T 

2< 

2.0 

26 

T 

2< 

2.0 
2« 

24 

22 

2C 

n 

SuS4:iVlLLE  4IRPQRT 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

tamoe  city 

SNOWFALL 
SN  ON  SN( 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

10. 0 

10 

S 

2.0 
10 

6 

2.0 

e 

1.0 

e 

9 

3.0 

e 

1.0 
B 

8 

T 

6 

6 

2.0 
I 

7 

« 

9 

4 
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SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

.1 

T 

2.0 

I 

T 

2.5 
2 

.1 
T 

T 
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CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  Ok 

"lUfn  M4MILT0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

Sm  Rdarcnc*  NoIm  Following  Suilon  Indox 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVtuSER  1973 


Day  of  month 


1      2      3      4  5 


7      8      9     10    11     12  I  13     14     15    16     17    18    19    20    21    22  23 


28    29    30  31 


SIH  JJAOuIN 
DRAINAGE 


05 


GRANT  GROVE 
H6TCH  heTCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
^DRTH  FORK  RANGES  STA 
TemACHAPI 

VOSEMITE    PARK  MEADQTRS 


*        *  « 

SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


CUVAMACA 

IDVLLWILO  FIRE  DEPT 
MT  WILSON  J 

PALOHAR  MT  OBSERVATORY 
SANOBEhG  WSO 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


aiSHDP  WSO  AP 
MITCHELL  CAVERNS 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITF   MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  gND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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12 


10.0 
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i 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

rOIINTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORQFRVFR 
wDorjA  V  iLn 

TEMP. 

PRECIP. 

ft! 

> 

u 

SPECIAL 

ISEE  NOIESI 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

001* 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

30 

118 

16 

2960 

5P 

C 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELANTD 

002^ 

07 

SAN  BERDINC 

15 

3* 

35 

117 

25 

28*5 

SS 

FRANK  EBERT 

AOIN   RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

*1 

12 

120 

57 

*195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO   1  N 

006* 

0* 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

52 

122 

02 

*10 

7A 

FRANK   J  CUZZILLO 

ALDERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

*0 

11 

123 

37 

*60 

8A 

8A 

MRS   DARLEEN  F  EMMONS 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

*0 

122 

*2 

***0 

S 

U  S   ARMY  ENGINEERS 

ALISJ   CN   OAT   nT   rC  hho 

0115 

06 

tub   ANU c  L c  5 

13 

3* 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  GIL  CO. 

ALP  I NF 

0136 

06 

CAM  r\Tf*on 

SAN  DIEGU 

33 

32 

50 

116 

*6 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

01<t4 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

1 1 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  L£W  ASN 

ALTURA5   RANGER  STATIUN 

0161 

02 

MODOC 

21 

*1 

30 

120 

33 

**00 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBDY 

0176 

01 

SAN  BERDIND 

6 

3* 

3* 

n.5 

*5 

635 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIQLA 

020* 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

SA 

ANGIOLA  ELEV  C  WHSE 

AriOWlN    PAL    UNIUN  tUL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

3* 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

c 

PACIFIC    UNION  COL 

ANTIQCH  FIBREBDARO  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

*6 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTiQcH  Pumping  pl  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

** 

60 

8A 

8A 

SA 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZ  A 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

*0 

3925 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

024* 

07 

SAN  BERDINO 

15 

3* 

31 

117 

13 

2935 

*P 

APPLE  VALLEY  RANCHDS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

0* 

SN  LUIS  OBPD 

* 

35 

07 

120 

3* 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARRDYC  SECO 

0322 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

1* 

121 

29 

800 

c 

MRS.   CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARRDYn  SECO  RS  FC  508D 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

j,5 

1660 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

037* 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

*0 

6*80 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

21*0 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

5* 

121 

0* 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND   D.  MILES 

AUBURN   DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

0* 

1272 

8A 

SA 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER  R 

0*22 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER   PASS  R 

0*25 

05 

MARIPOSA 

1* 

37 

*0 

119 

*0 

7300 

S 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0*36 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

0* 

9*0 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0**2 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

*75 

MID 

MID 

r 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0**9 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

55 

119 

05 

1720 

*P 

*P 

c 

P   G  C   E  COMPANY 

BALL    MOUNTAIN  LDUKDUI 

0*68 

02 

TE  HAMA 

23 

39 

56 

122 

*7 

6500 

S 

MATl       UCATUCD  CCOX/TTC 

NATL    WtATnrK  jt^VlLt 

BARRETT  DAM 

051* 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

*1 

1 16 

*0 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

B ARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDIND 

15 

3* 

5* 

117 

02 

2162 

*P 

*P 

BARSTQW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

05*3 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

3* 

55 

119 

55 

5165 

S 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

05*6 

02 

TEHAMA 

23 

*0 

2* 

122 

08 

*20 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEAOnw 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

*1 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

30*5 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

*P 

*P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

oe 

LOS  ANGELES 

33 

3* 

05 

118 

27 

5*0 

5P 

c 

LACFCD 

BEN  LOMOND 

0673 

0* 

SANTA  CRUZ 

* 

37 

05 

122 

05 

*50 

5P 

5P 

ALBtRT   B  iTcrrtNi 

BENTON   INSPECTION  STA 

068* 

07' 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5*61 

MID 

BUR. OF  P lT . QUARANT I NE 

BERKEL  EY 

0693 

0* 

ALAMEDA 

* 

37 

52 

122 

15 

3*5 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

*1 

07 

121 

08 

*125 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

*0 

*5 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

U  S   FOREST  SERVlCt 

BIG  BEAR  LAKE 

07*1 

06 

SAN  BERDIND 

28 

3* 

15 

116 

55 

67*5 

*P 

*P 

BIG   BEAR   LK   FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

07*2 

06 

SAN  BERDINC 

28 

3* 

1* 

1T6 

58 

6815 

c 

BcAK   VALLfcY   MU r    WIK  CQ 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

10 

117 

49 

1575 

8A 

L   A  CO  FLOOD  CDNT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES   PARK   FC  83B 

Q 

Q  t  17 

U7 

LOS  ANGELES 

6 

D  H 

2  3 

117 

*  1 

6662 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG   SUR   STATE  PARK 

0790 

0* 

MONTEREY 

* 

36 

15 

121 

*7 

235 

8A 

STATE    PARK  icKVitt 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HQSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

11 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

815* 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  wSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

*108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK   MOUNTAIN   2  SW 

0850 

0* 

SANTA  CLARA 

* 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS   MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

*0 

*6 

121 

12 

7200 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

5* 

710 

8P 

8P 

BERRENOA  MESA  WATER  D. 

0883 

02 

c  1    n  n  D  A  n  n 

1 

38 

55 

120 

*0 

**1* 

c 

PLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE   CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

*2 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

8LYTHE 

092* 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

11* 

36 

268 

*P 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHF   7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

11* 

*3 

390 

r 

STATE   niv  OF  FSTRY 

BLYTHE   FA4  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

11* 

*3 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

SA 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

80DIE 

09*3 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE   HISTORICAL   ST  PK 

BOONVILLE    MNTNC  STA 

0973 

01 

MENOOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

3*0 

SA 

STATE   DIV  OF  HWYS 

BORON 

097'! 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2*60 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

1  BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

ij  07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

SA 

9A 

c 

CAL   DIV  BEACH  C  PKS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

^^^^       X  ^  X  X 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C   LDCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

1?2 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LQCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

Cam  r^TC^^n 

i AN   U I c  uU 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

McYtR'5   TKAILtR  RANCH 

BOUQUET  Canyon 

1013 

06 

1 nc      AM PCI  cc 

LUb  ANljbLbb 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L    A    WIR    t    "WK  Dtrl 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

A 1  r  \  (  A  ri  A 

Nb  V AUA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

c 

NcVADA    IRKIO  UlbT 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

r 

USBR   sHASIA   FIELD  DIV 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02 

jALKAribn  1  U 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

8A 

CALIF    DIV   B E AL Hb S- P ARK S 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

M t  NDUC 1 NU 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS.    DuRDlHY   r.  JACK 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

9A 

9A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRE A  DAM 

1057 

06 

n  D  A  M  c 

UKANbb 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

C 

CURrS   OF  cNCjINccRb 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

DDTnPcDnDT     DAKIPCD  CTA 

1076 

03 

M  n  M  n 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

C 

U    b    rUKbbI  bbKVlLb 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

LJ 1  J  u  D  n  1   n  T 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS   ALBERT   R  HUNT 

BR  I DGF V  I L  L  E  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CALIF  DEPT  PARKS  £  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

1?2 

09 

294 

llA 

UA 

C 

MRS    JOYCE    A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

BR YSQN 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

C 

ERNEST   A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P   G   E   E  COMPANY 

1194 

06 

LUj  AiNubLbo 

13 

34 

11 

118 

21 

655 

5P 

5P 

C 

oUKdAINIs    KvdLIL  JCKVlCfc 

1206 

04 

CAM  MATCn 
J  AIN    n  A  1  t  U 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

Q     1.1  A  C  T  C     1.1  To     TUMT  DI 

O    WAbIb    WIK     IKnl  rL 

□  1  1  □  M  C  \y 

oUKN  b  Y 

1214 

02 

C  U  A  C  T  A 

oHAb 1  A 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS    RUTH   L  cSlEb 

BURN  r   RANCH    1  S 

1215 

01 

T  D  T  M  T  T  \y 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

n  A  1  1 1       C     1/  A  1  1  ▼ 

PAUL   r  KAUT 

D  UK  T  LIN    K  ANt  H 

1216 

04 

CUNTKA  CU5TA 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

MRS   MAR  5TIKTUN 

duilcr  valley  ranch 

1233 

01 

LJ  1 1 M  D  n  1  n  T 
HUnbU  L  U  T 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8A 

Gt    La    bPEicR  CunPANY 

D  1  1  T  T  C     1    A  1/  C 

bU  1  It  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

1    ACCCM     liOI^AMT^     MATt       n  1/ 

LAbbEN   VULCANIC    NAIL  PK 

DMX^niLii.iTi  1  nil 

BU  T  TUNW I L  L  OW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  5  DIST 

CA8AZ0N 

1250 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

116 

47 

1800 

5P 

WILLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

("A  mW    UC^T  ClIMMTT 

1272 

07 

QAM  DCDniMn 
OA  IN  DLKUIINU 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

CAM   QCDnTUn   r  r\  Crn 

bAiN     DtKL/liNU     LU  rLU 

TAI    A\/CDAC     QTr  TDCCC 

1277 

05 

fAI  A\/CDAC 

LALAVbRAb 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

BA 

8A 

H 

CAL    DIV   BcACH   C  Htsb 

CALAVERAS   RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

TAI    AUCDAC  DCCCO\fnTD 

1281 

04 

A  1    A  M  c  r\  A 

AL  Anb  DA 

11 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S   F   WATER   nt" 1 

rAicvirn   o  mc 

1288 

07 

T  M  D  C  D  T  A  1 

inrbKiAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPbRlAL    IRKIb  Ulbl 

LALIjIUum 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY    Ur  CALlblUoA 

r  A  1   1    A  U  A  M 

1316 

01 

C  T  CI/  T  V  n  1  1 

b  X  bK  i  YUU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

uDC     UADTaM  LIAVrtCM 

MK5    MAKIAN  nAYUtlN 

tamd    amtCi  lie 

1369 

06 

Cam  DconTKin 
bAiN  DbKUlNU 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

5TAIE    DIV   Ur  HWib 

CAMP  HI   HILL  DPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

C  AMPD 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

7  8 

2630 

5  P 

5  P 

ARCHIE  C  LEACH 

TAMP  DAOnpP 

1428 

05 

PAI  A\/CDAC 

^ALAVtKAo 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

8A 

8A 

c 

t    BAY    MUN    UIL  Ul3l 

LAnr    HlUINtcK    iKl  bHLIK 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAnr    SIX  LUuKDUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

rAMDTnM\/Tl    1   C  DC 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

LmINPT     KfllNUtK    olAI  luN 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAlNUwA    rAKIs    PIfcKLc  CUL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

C  ANT  I L 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENGEL 

^AMvriKt  nAu 
LAINYUN  UAn 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P   G   6   E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  GItMAN 

15  1° 

uo 

ORANGE 

26 

3  3 

55 

1 17 

47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PARnriM   TAKivriM  uriDi/MAM 

l,A^nUrJ    v-MINTUfN  WUKM*!AIN 

1520 

06 

Cam  DnoriTMo 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKIBnU   rUWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P   G   £   E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

1?1 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVO^'i 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CAiTLF    ROCK   RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

SA 

LAWRENCE  RAD  LAB 

TATUCvC     \/V     Dull      QI1M  Ou 
LfllntYj    VY    DULL    KUN  KM 

1588 

05 

UAn  tnmc"  a 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

rA7AncDn   o  u 
LA^flUrKU   i  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

LcLILVlLLE    5  5c 

1606 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.   RUBY  L.  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

IS 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S   SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT  WEST  MDW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.    PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

m 

47 

205 

5P 

5P 

5P 

c 

US  DEPT  OF  AGRI>  ARS 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

-  30  - 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
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rum  amc  A(  i  cv  dakitu 

LnULftnC    ALUCY  KAiNLn 

1743 

04 

CM  iiiTQ  noon 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

C 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCHUPATE   RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

1 0 

34 

48 

119 

01 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRU<;  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

1?1 

18 

138 

9P 

JAMES  0  GOODRIDGE 

CLAREMONT   PDMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

BA 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL   SUG  CO 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

clearlake  highlands 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

f 

CARL  A  POTTS 

CLCVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

LLUVCKUALr     1  ^ 

1839 

01 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

C 

clover  valley 

1      A  R 

PLUMAS 

8 

^  0 

D  7 

3  t 

120 

27 

5500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COAL  inga 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

C 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

U  S  F  t  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

rni  TATC   onucD  uniicc 

1916 

02 

VI  1  A  A 
TUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

YUBA              WAItK  AbtiNLi 

COLUSA  1  ssw 

1  OA  A 
1 

COLUSA 

1 2 

12  2 

0 1 

60 

6P 

6  P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC   POWER  e  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

C 

CORCORAN  IRRIG.  OIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

BA 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

?P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL ITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

C  D  V  E  L  n 

2081 

01 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8A 

BA 

H 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

0 1 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

C 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINA   TEMPLE   FC    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRABTREE  MEADOW 

2U4 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

118 

21 

10700 

s 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

i^ 

32 

53 

116 

17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

If 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  t  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

BA 

DEPT  OF   PARKS  C  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

8A 

CtH  SUGAR  REFINING  CO 

ronuncD    ci  at 
LKUWUtK  rLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

s 

/•  A 1     r\CDT   UTD  DcCnilDrcc 
CAL    Dt^r    WlK  HtjUUKLti 

CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

rtCULVEP  CITY 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAM4 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

eA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

8A 

C  H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DAGGETT   1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINQ 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

C 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DALE  S.  SQSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

12M 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

8A 

CG 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

C 

HERMAN  L  L0REN7.EN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  C  ELEC.  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

C 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR   3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  t  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

680 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF   DIV   BEACH  C  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

250C 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  H  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

SI 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 
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SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DRY  CfiNYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7a 

7A 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

n  1 1 N  NJ  T  r.  A  N 

U  U 1 1 11  1  1^  M  IN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.    MARY   A,  HUNT 

S  I  SK I YQU 

2  3 

4  1 

i  3 

1  c-  c 

8  A 

WALLACE   E«  MARSHALL 

0  s  ft  n 

J  0  w 

NAPA 

3  8 

1  7 

1  0  5 
k  c.  C. 

1  ft 

8  A 

R  A 

8  A 

DAN  "iTFFlE 

PAT.  IF  TRFFk 

0  O  1 

1  3  7  1 

TULARE 

1  o 

f\  0 

J  V 

1  1  fi 

A  A  R  rt 

c 

(■ORP";   DF  ENGINEERS 

FAT,  1  F  MnilMTATN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

o 

A  fl 

1  1  R 

i  1  5 

2  t 

973 

7  A 

7  A 

METRn   WATER  DISTRICT 

FA^T    PARK  RFQFRVriTR 

2640 

02 

COLUSA 

■a  Q 

2  2 

1  ?  2 

3 1 

1205 

0  A 
O  A 

8  A 

nRI AND   UNIT   WU  ASSN 

Ft     TAPTTAM  HAM 

T  "7  A  0 

Uo 

SAN  DIEGO 

D  C 

?  3 

i.  1  o 

A  O 

4  7 

600 

R  A 
0  A 

8  A 

SAN   DIEGn   WATER  DEPT 

W  1 

IMPERIAL 

■f  D 

1  1  R 
X  1  7 

■  3U 

S  D 

R  D 

• 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

1 6 

3  8 

20 

12  0 

40 

715 

5  P 

5  P 

P  G  t  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

GERALD  H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

ELL lOTT 

05 

SAN  JOAQUIN 

1 6 

38 

1 4 

X  i- 

7  A 

C   NORMAN  ADAMS 

EL   MIRAGE    F I PLD 

^77  1 

2  '  7  J. 

SAN  BERDIND 

i  7 

"3  4 
J  t 

30 

1  1  7 

30 

^  o  1  n 
c  7  X  U 

ft  A 
0  A 

O  A 
H  A 

WILLIAM  G  BRItGLEB 

EL  MOnENA 

2775 

06 

ORANGE 

2  8 

4  8 

117 

47 

464 

HOMER  F  WANNAMAKER 

flsindrf 

2805 

06 

RIVERSIDE 

0  Q 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6  P 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

ESCDND I  DO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

■a  "a 

07 

117 

05 

660 

6  P 

6  P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDD  NO  2 

0  ft  ^  ^ 
2  o  O  J 

U  0 

SAN  DIEGO 

■a 

n7 

u  / 

X  1  7 

03 

600 

- 

ESCDNDIDO  FIRE  DEPT 

ET I  WANDA 

7  ft  o 

UO 

SAN  BERDINO 

?  ft 

n  fi 

U  0 

1  1  7 

X  X  f 

a  1 
3  X 

1  ^  o  n 
X  37U 

• 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA  R 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

4 1 

28 

12  2 

54 

2950 

GEORGE  V  HENDRICKS 

^EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR  I POS  A 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

mercfd  irrig  dist 

EXETER    PAIIVFR  RANCH 

t."tiiurv     rMUVcrv  rvMiiv't 

1  Q  I  5 

05 

TULARE 

9 

30 

2 1 

119 

04 

439 

("HARl  ES   n  rOULTER 

FATRFTFin    FTRF  ^TATTflNI 

293<t 

02 

ANn 

W  U  L  H IX  U 

23 

1 6 

122 

02 

38 

8  A 

8  A 

CATRFTFin    FTRF  *%TATinM 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

3  8 

17 

122 

02 

110 

■ 

^ni ANO  rnuNTY  survfyor 

FAIR  MnNT 

2941 

07 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7A 

7A 

1     A    UTR    r    PUR  riFPT 

F  AL  L  BR  OOK 

2958 

06 

SAN   D I F  GO 

33 

33 

2 1 

117 

15 

660 

z 

nFPT    SPFTIAL    DTST  ^FRV^ 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

- 

SANDRA   RnWl F^ 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

2 1 

122 

27 

800 

z 

BUREAU   np  RECLAMATInN 

FERNDALE  2  Nw 

3030 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  Z  BDYTON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

z 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

z 

i.'  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8  A 

VENTURA   fO   FIRE  DEPT 

FIVF   POINTS   S  S^W 

3083 

05 

FRF  ^Nn 

1 1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

Fl  FMTN(^    FT^M    AND  f^AMF 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

/■Ai    rtcPT  ct^m  r   r. AMF 

FLDRENCFIAKF  r 

3093 

05 

FRF  ^Nn 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

z 

folsom  dam 

3113 

02 

^  Af  R  AMF  NTn 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

^  AN    R  F  H  n  T  Mn 

28 

34 

1 1 

117 

27 

1972 

6P 

oni  AMD    Ul    /^FTfHFl  1 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN    RFRDT  Nfl 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

kAT^FR  ^TFFi  rnRP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS   B   E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

n  1 
U  i 

MENDOC I  NO 

I  7 

■ao 

3  7 

27 

123 

48 

80 

8  A 

8  A 

c 

fAllF   F    WESTERN   R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

np 1     NHR  TF 

17 

4 1 

52 

124 

09 

46 

8  A 

a  F  MN V    1         R  F  A  ^ 1  F  Y 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

0 1 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

rAQi    r  ^dAmfr 

FORT    IDNES   HANGFR  STA 

3182 

01 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

8  A 

8A 

II    Q    FHRC^T  ^FRV/ITF 

FORT  nRD 

3186 

04 

MriMTF  R  F  V 
1 1  u  IN  1  c  r\  c  ' 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MI  D 

CRTTT^ru    ARMY  ATRFTEin 

FORT  ROSS 

3191 

0 1 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

rAI IF    DEPT    PARKS    T  PFf 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

r.LFN   M  HFNSDN 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

12  2 

3  ° 

1 1 00 

7  A 

MRS   PATRICA  A  CLARY 

FRESNn  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  5   BUR  RECLAMATION 

fullepton  dam 

3285 

06 

HR  ANfiF 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

FULLERTON  HILLCREST  R^' 

3288 

06 

U     W  1 1  w  c 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

Fill  1  FQTnM    MllN    IJT  I  L  nFPT 

garberville 

3320 

01 

HIIMRD  1  DT 

n  U  11  D  U  L  U  1 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DFi  NHRTF 

V  C  L     IN  u  r\  1  u 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

II    C    FflRE^T  ^FRVTfF 

GEM  LAKE 

336? 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

fAI  TF-    Fni^DN  Cn. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

FL  DnRADn 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

C 

II    C    FHRE^T  ^FRylTF 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS   HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3386 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

eA 

c 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

341C 

oe 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY  14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  C  F  0 
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w  - 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*65 

05 

KERN 

10 

39 

44 

118 

40 

3500 

C 

U  S  forest  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

vjuLU    K  U 1^ 

3491 

02 

D  1  A  r  F  D 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JUHN    h  WALL 

bUNZALcS   9  FNc 

a  1?  n  5 

Cam    d  c  m  t  t  n 

?.  4 

D  0 

iZ 

1  ?  1 

1 7 

2350 

C 

E  •   F  .  CHITTENDEN 

GRANT  GRUvc 

3551 

05 

TULARE 

1 1 

36 

44 

118 

58 

6600 

8A 

8A 

C 

H 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

gkasj  vallcy  no,  z 

3573 

02 

rib  V  A U A 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8  A 

8A 

C 

CITY  UF   GRASS  VALLEY 

UK  M 1  UN 

3578 

0 1 

Q  n  M  n  M  A 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS    LUUIjE  HALLdcRG 

3614 

0 1 

C  T  C  1/  T  V  n  1  1 

1 2 

4  1 

33 

122 

54 

2818 

12^ 

MRS    EnMA   K  rERElRA 

GREENVILLE   RANGER  STA 

3621 

02 

n  1  1  1  u  A  c> 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GKIZiLY    ISLAND  RtrUGt 

3650 

02 

c  n  1  A  Mn 
3ULAINU 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8A 

8A 

STATE   DEPT    FISH   C  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

C 

ROBERT  A.  SKELTON 

GRDVElAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

rilcpfsjc\/T(  1  c  5 

uUC'^llCVlLLC  f- 

3684 

01 

cnKinMA 
^  u  IN  u  n  M 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

HAINES    CYN   UPPER  rC3o7 

3704 

06 

LU5  ANGELES 

13 

34 

16 

1 1  8 

15 

3440 

5P 

JAMES   P  KINDRED 

HA  I  WEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  E  PWR  DEPT 

HALF   MQDN  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  C  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

C 

ALBION  A  SARGENT 

H ANF  OR  U 

3747 

05 

KINGS 

1 1 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT, 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

o; 

SISKIYOU 

12 

4 1 

48 

123 

22 

1150 

8  A 

8A 

C 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

eA 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY   ENGlEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

8A 

PROJECT  MANAGER 

MAI     LRttN  Kb 

3821 

02 

C  U  A  C  T  A 

J  n  A  0  I  A 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

II      C      cnocCT  CCDV/TCC 

U   5    FURE5T  bEKVlLfc 

HAT  Creek  ph  nq  i 

3824 

02 

SHASTA 

2 1 

40 

56 

121 

33 

3015 

8  A 

8  A 

P   G  C   E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ese 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE   D.  BETTENCOURT 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SuNUM A 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG   NO  2 

3878 

01 

C  CI  hi  n  M  A 

jUNDM A 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  Wi  LOWE 

Lie  1  1     Lin  1  c 
ncLL  HULt 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLALEK   CUUNIY   WIK  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8A 

LAKE  HEMFT  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

8A 

c 

VISTA   IRRIG  OIST 

ncKINANUtt    C  NW 

3925 

04 

CAM  OCMTTn 

jAN  DtiNilU 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

M  A  V    n    1  c  V 
nMA    U    L  t  Y 

UCDMAMDCT     7  CC 

ncKNANUtt    f  St 

3928 

04 

CAM  DCMTTn 

^L 

3  0 

120 

42 

2765 

c 

mdc    r  \  nocKJc  AkcQc 

LJCCDCn  T  A 

HE  S  P  c  R  I  A 

3935 

07 

5AN   dERDI Nu 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY   E   WAL 1 ER5 

HtTCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

BA 

8  A 

c 

H 

HcTLH   HETLHY   WTK  iUr 

HIUOcN   VALLEY  RANCH 

3946 

02 

kl  E  1 1  A  Pi  A 

Nc  V ADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8A 

ft  I    ADeM/*C     C  PACCnUAV 

CLAKENCc    t  GASSUWAY 

HIGHLAND  LAKFS 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

S 

CAL   DtPT  WTR  REiUUKCES 

HILTS 

3987 

01 

5  I  SK  I  YQU 

1 2 

42 

00 

122 

38 

2900 

8  A 

8A 

^OiiTx        n  rt  \.i  c  D  C      Clio  n 

FRUIT   GROWERS    5UK  CU 

HuBEkGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

8A 

H0BERG5  RESORT 

hockett  meadows 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HDEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

lie 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

Uni 1   TCTCD     1  cu 
nU  L  LlSltK    i  SW 

4022 

04 

Cam  DCMTTn 
dAN  DtNlIU 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

5P 

nULLiSTEK  2 

4025 

04 

CAM  QCIitTTn 

5AN  BENITu 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

c 

/•TTV     nc     uni    1  TCTCO 

CITY    Ur  HuLLijItK 

HOLL I STER  10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2578 

c 

GORDON  W  DUUDREAU 

HUNEYDcW   1  SW 

4074 

01 

HUMBQL  DT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BcVtRLY   R  KUHLcK 

HOOP  A 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

345 

8A 

8A 

c 

niin      Thir\fAM  ACCATdC 

BUR    INDIAN  ArrAiKS 

MCGPA   trinity  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

DIIDCAIl     nc      TMnTAW  ACCATD 
bURcAU    U'^     llNUlAIN  ArrAlK 

HOPLANO  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINU5UR  vlNcYARU 

HOSS ACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

S 

CORPS   OF  cNGINEcKs 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P   G  C   E  COMPANY 

HUNTINGTUN  LAKE 

4176 

05 

fre  sno 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

c 

H 

cn   tai  tc    cnTcnM  rn 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

c 

RIvcKilDE   CU   cK  DfcKT 

HY AMPDM 

4191 

01 

TRINI'^Y 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

«»tat^     r\fi(     ne  ui.ivc 

STATE   DIV  Or  HWi5 

1  DR  I  A 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW   IDRIA  MINE  t  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

I noepfndence 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

c 

H 

1       A     iiTQ      r      BLiD  nCDT 

L   A   WTK    C    PWR   vcr \ 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIQ  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A 

8A 

ACR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYDKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

264 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

1?0 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

8A{ 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 
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U 

0 
< 

Q 

LATITUDE 
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ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^Dodn  V  £jri 

TEMP. 

PRECIP. 
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SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

JOSHUA  TREE 

4^05 

07 

SAN  BERDIND 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNDLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

juncal  dam 

44  2  2 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

9  Q 

d.  7 

30 

0  ri  T  K 

6  P 

MONTECITO  COUNTY  WTR  0° 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KELSEYVI LLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CO  FARM   £  HOME  ADV 

KENTFTELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERL INGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

#KERN  RIVER         NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF   EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

1 1 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  OEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

n  /i 

UH 

12  0 

05 

50  8 

6P 

6  P 

P   G  £   E  COMPANY 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

llA 

P   G   £   E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS.   EPRA  L.  MOORE 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS   L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

C 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRFSCENTA  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

«LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  1  7 

L.1 
H  ' 

4  P 

f  r 

SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA   BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

r 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS   GLADYS   W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

1?0 

01 

7500 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

U 

5205 

5P 

5P 

LAKE   ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDDC IND 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

C 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

1 1<;  RR- ^Hi  S  T  A   FIFLD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

47 1 C 

0  6 

SAN  DIEGO 

25 

32 

S  1 
^  J. 

1  1 

fl  A 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

-  180 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  £  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGD 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LA   PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

E.   M.  NEWTON 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

S 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

5  0 

118 

52 

35  85 

8  A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHU7A  PT   STA  FC 

352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC IND 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JEANNE  D  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

1 1 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK   DE  CHAINE 

LITTLE  PANOCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

r   c  -J  I'l  u 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

lOA 

lOA 

c 

tAL     UCr  1     niR    K  C  J  UU    I,  C  5 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

u 

4170 

8A 

MRS.  CLOVERINE  CORDER 

LIVERMORE   COUNTY  F 

D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVERMORE   ALMDA  CTY   F  0 

LOCKWOQD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1 104 

8A 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

c 

U   S   NATL   PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

LONE  PINE  CTNWODD 

PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

c 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

LONG  BEACH  WSD  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LDRAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S   BARBARA  CD   F   STA  2^ 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

R 

5114 

oe 

ICS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SFRVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LA  CO  AIR  POL  CQN  DIST 

LOS  BANOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

4P 

8A 

CENTRAL  CALIF   IRR  DIST 

LOS   BANOS  ARHURUA 

RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS   BANOS   DET  RESV 

512C 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 
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<  t3 
0  g 

w  S 

^  b; 
to  - 

LOS  GATQS 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

1  L 

lei 

f\  A 

'3  A  (\ 
J  0  7 

^  D 

3  r 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATDS  H  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

11 

122 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5U7 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

4 1 

266 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

S I ERRA 

36 

39 

33 

12  0 

5760 

I NTERMOUNTA I N   F   £  RgS 

LOWER  GTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  OIEGD 

33 

32 

37 

116 

0  0 

J  *t  u 

r 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

(, 

34 

27 

116 

2  957 

5  p 

7  r 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

518^ 

0  4 

MONTEREY 

35 

5  3 

121 

5  J  3 

r 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

3  8 

33 

12  0 

1  A 

6473 

c 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

■5?  1  2 

06 

SAN  BERDINO 

2  8 

34 

06 

117 

5  n 

c.^ 

r 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

-*  t  i  o 

06 

SAN  BERDINO 

2  fl 

34 

1 4 

1  1  7 

A  A 

r 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE   2  SW 

5231 

02 

LASSEN 

18 

41 

01 

120 

30 

5280 

SS 

L  R  REUCK 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKF 

52  5  8 

02 

LAKE 

23 

38 

5 1 

122 

47 

2390 

(; 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

52  84 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

n  ? 

9500 

5 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

2 1 

1 1  9 

1  9 
i  ' 

3390 

s 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

MANTEC  A 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

1 2 

40 

6A 

8  A 

8A 

SPRECKELS  sugar  CO. 

MANZANITA  LAKE 

■5311 
J  J 1  * 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

5  " 

5850 

6A 

SA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5  333 

0 1 

SOLANO 

17 

38 

06 

122 

52 

9  A 

MARE    IS   NAVAL  SHIPYARD 

MARICOPA 

^  D  so 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

A7  ^ 

0  1  5 

R  A 

A  A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

58 

2011 

9A 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5546 

C 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9  A 

9A 

U  S   BUR   OF  RECLAMATION 

MARTINEZ   3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4, 

37 

58 

122 

08 

22  5 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5'ilZ 

04 

CONTRA  COSTA 

t, 

37 

58 

12  2 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

38 

0 1 

1  ?  2 

07 

40 

4  P 

4P 

MARTINEZ   WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

s 

39 

09 

121 

35 

60 

9A 

9  A 

MARYSVILLE   FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

5 1 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MAT  I L IJ  A  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

VENTURA  C.   FLOOD  CONT. 

MC   CAPTHY  POINT 

J  t  H  ^ 

02 

TEHAMA 

2  3 

40 

1  \ 

121 

H  1 

3800 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

16 

122 

08 

3300 

8A 

8A 

C  H 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

■'A 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

33 

34 

116 

A4 

'  180 

5P 

5  P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

n  1 

SISKIYOU 

a  c 

1^1 
1^1 

n -7 

A  7  9  4k 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDQTA  DAM 

S  9  A 

*j  J 

FRESNO 

36 

4  7 

C  C 

1  flf^ 
100 

7  A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED 

14 

37 

1  A 

1  9A 

7  Q 

1  AO 

*♦  r 

4  P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

R  <^  :i  R 

MERCED 

1  u 

37 

1  Q 

1  7  A 

7  Q 

1  7A 

MERCED   IRRIG  OIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

I 

39 

03 

120 

44 

3650 

R  M  POWELL 

MI ODLETOWN 

R  Q  A 

P  3  7  O 

LAKE 

3  8 

4  5 

7^  7 

1  1  ^  A 

A  A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

U  J 

LASSEN 

120 

2 1 

486C 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3^ 

05 

116 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISUN  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

23 

118 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

M I LO  5  NE 

566^ 

05 

TULARE 

9 

36 

1 6 

118 

46 

3 1 OC 

MRS.   FLORENCE   S.  WALTER 

MINERAL 

3  o  /  T 

TEHAMA 

40 

7 1 
£  1 

50 

1  1 

•♦7  11 

A  A 

A  A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

M I RANDA  4  SE 

5  '  1 1 

u  1 

HtJMBDl  DT 

( 

*♦  \J 

1  1 
1 1 

123 

/.  7 
4  / 

263 

C 

CHARLES   A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

^  7  1  ^ 

n  1 

HUMBOL  DT 

40 

1  p 

1  7  ^ 

1  <i  5 

HO 

^  A  A 

r 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

K  7  5  1 

f  1 1 

SAN  BERDIND 

L. 
0 

A 

3  0 

1  L  3 

3  2 

A  5  ^  A 

J  r 

7  r 

H 

CAL   DIV  BEACH  6  PKS 

MITTHFLI  MEAnnw 

5723 

05 

FR  E  SNn 

1  \ 

45 

118 

43 

970c 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

(;  7  a  P 

V  3 

STANISLAUS 

^7 

57 

15  1 
i  c  L 

A  A 

Q  1 
7  i 

M  T  n 

M  T  n 

n  1  u 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

574  J 

05 

STANISLAUS 

3  1 

■a  7 

38 

121 

00 

8S 

C 

CITY   OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1 18 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MQNACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE   SISK   CO  AP 

5785 

01 

S  I  SK  I  YOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

C 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MCINTE^FY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY   FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

moorpark 

5823 

06 

V  C  i '  1  U  F\  w 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY   FIRE  OEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

Tulare 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DI EGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

C 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL   2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA   F  DOWNER 

MORGAN  HILL   6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

1  MDRRO  SAY   FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

5P 

MORRT  PAY   FIRE  DEPT. 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  QBPD 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

589C 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

RA 

CALIF   DIVISION  OF  HwYS 

MT  BALDY   FC  85G 

590C 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

c 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  OANAHER 

590S 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8A 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

591J 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL    DIV   BEACH   L  PARK 
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MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MnilMT     UCQDllM  DC 

5941 

01 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

A  1 

1-5  1 

4  J 

1 800 

c 

JACK  I  SCHELL 

MT  SAN   JACINTO  W   S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE  R 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

C 

CALIF   DIV  BEACH  I  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

1  D 

H 

NWS  2ND-0R0ER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

Ul 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NACIMIENTD  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

ffnArA     r>lttlc     nUJrl  lAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA   ST   HD^P.FTRF  DPPT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

A  1 
U  1 

MENDOC IND 

1 

i  f 

1  A 

loo 
1  c  3 

34 

220 

C 

MASUNITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6U4 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT, 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.   HARBOR  DIST 

NICDLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

3A 

RECLAMATION  DIST  1001 

W  T  1  A  Nl  n 
111  L  **  IN  U 

6197 

07 

T  M  D  F  R  T  A  1 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

NIPDMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  DBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

350 

8A 

CHARLES  MEHUSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

1?2 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLQOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

1 19 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  6  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

OB 

122 

43 

370 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

t 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BDNDIO 

riAL/V/TilC     L     Cm     U  O 
UAKVlLLt    *♦    bW  C 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

C 

KLAUS  HUCKFtLUT 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

UCEANSIDE  FIRE  DEPT 

QCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCQTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

EARL  G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5  P 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

6^55 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS   SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6476 

05 

CP  c  CMn 
r    C  J  I"!  u 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

nDAMrc    rn\/c    rTT  aqcm 
[JKaINCjC    LUVt    Li  1  AjoIN 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

0] 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

c 

DAVID  J  RUIZ 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CAL   DIV  BEACH  I  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

5P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

llA 

1 1 A 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

DSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWR  £  NATL  PARK  SERVICE 

nxNARn 

6569 

06 

V  C  IN  1  UK  A 

33 

34 

12 

119 

U 

49 

8A 

8A 

CITY   Ur  DaNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  CC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

661C 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

662^1 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  oR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

c 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

P ALOMA 

665C 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

1?1 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALDMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7A 

7A 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS   VERDES   EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.   OF  STREETS  £  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS   LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 
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PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  QF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

C 

C   J  WEYRICK 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTcRSUN  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

2 1 

4  1 

1 1 

120 

12 

7000 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

PATT I  WAY 

675A 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

PETAL U MA   FIRE    STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE   STA  #  2 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECPE5T  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USES*   DISTRICT  RANGER 

PINE   FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE   MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

11 

1307 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULUS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPD 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

694* 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC   GAS  £  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  t  E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

BA 

H 

P  G  C  E  COMPANY 

PLACERVILLE  ifg 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

696't 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

1?2 

51 

6580 

s 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WTR 

PL AT  I NA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

8A 

8A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS   EUREKA   STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

6 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOC I  NO 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

5P 

5P 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLQ  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S   COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BL4NCAS 

702^1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

IIP 

UP 

U  S   COAST  GUARD 

POMONA  CAL  POLY 

7O50 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

BA 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

707C 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

P0RT6RVI LLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

eA 

JOHN  H  DAYBcLL 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

c 

F,   W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

IC 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER   VALLEY   3  SE 

7108 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

18 

123 

04 

1 100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER   VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  G  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

1 17 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PPADO  DAM 

7123 

Ot 

RIVERSIDE 

2£ 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QU  I  NC Y 

7195 

02 

PLUMAS 

a 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANOSBURC 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  Bluff  wso  ap  r 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

61^ 

6P 

REDDING   FIRE  UErT 

REDL ANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2'P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY   FIRE   DEPT   STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSGM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

•RICHMOND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RID  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE   STA.  #3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

84C 

5  P 

5  P 

RIVERSIDE   FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP   STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

BA 

8A 

CG 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

0  5 

PLACEP 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL IN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

8A 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE   MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

SO  CALIF   EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING   SPRINGS    1  c 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

c 

LALi*^    UIV   "Jr  niwnwMTj 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

((SACRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SADDLE   CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

n 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN   L  PAULSON 

SAINT  HELENA   <<  WSW 

7646 

01 

NAPA 

n 

3B 

30 

122 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK  VODRHIES 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

z 

?2 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 

SALINAS   FAA  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS   DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDFS  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  C  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTDNIQ  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8  A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

3 1 

121 

05 

1355 

C 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  clemente  dam 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7  A 

CALIF  WTR  C  TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CD  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WSD  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MIC 

MID 

C 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

8  A 

SAN  OlMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

C 

U  S   FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

0 1 

121 

20 

365 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

5P 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

30 

1250 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

i, 

37 

37 

122 

23 

MIC 

MIC 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

XSAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MIC 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  Gabriel  canyon  ph 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  Gabriel  dm  fc^25be 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

8  A 

c 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

45C 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORID  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JDHANSEN 

SAN   JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1 1  9 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE  R 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

37 

2  1 

121 

54 

67 

4  P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN   BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

3 1 

550 

c 

MRS.    SANDRA   J.  KNOLL 

SAN   LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

c 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

TAL   STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

3 1 

119 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

#SAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

i, 

37 

32 

12  2 

1  8 

2  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

1 4 

119 

7  7 

n  7 

M  T  n 

MIC 

r 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«San  RafaEl 

7880 

0 1 

MARIN 

1^  7 

37 

5  8 

^  7 

*t  U 

4  P 

A  D 
*t  r 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

786E 

06 

ORANGE 

2  8 

33 

4  5 

1  1  7 

R  7 

113 

L  D 

*t  r 

L.  D 
*♦  r 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINC 

2  8 

34 

06 

1  1  7 

n  A 
U  o 

1  Q7r\ 

C 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  1  Q 

L.  1 

*t  1 

3 

ft  A 

ft  A 

C 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

7905 

06 

5NTA  BARBARA 

34 

£.  0 

30 

o 

7 

MIC 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

bANTA   BAKBARA   TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF   SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

36 

59 

X  f.  c 

n  1 
0  1 

1  7  Is 
1  c  3 

J  r 

7  r 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA   FE   DAM  R 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  ^ 

34 

07 

117 

A  7  7 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

793C 

0  4 

SN  LUIS  DBPO 

0  L 
C  f 

£.  c 

1  o  A 

1  Q 

3  0 

1 20C 

6  P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BHDST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

2  4 

35 

C  C 

1  7  r\ 

1  £  u 

1  ft 

1  1  UL 

a  A 

C 

THOMAS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  wSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

3C 

34 

1  7  Pi 

2  ' 

7  C  A 
t  3*t 

MIC 

MIC 

C 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#SANTA  MONICA  PIER 

t  ~  J  y 

V 

LOS  ANGELES 

00 

118 

30 

1 5 

4  P 

4  P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

1^3  I 

VENTURA 

29 

34 

2  1 

119 

05 

260 

4  P 

8  A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

2  2 

38 

27 

12  2 

42 

167 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWRERKY 

SANTA  YNcZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

1?0 

05 

600 

C 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

C 

WILLIAM   D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

C 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUGUS   PWR   PL   NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6A 

L   A  WTR  C  PWR  DEPT 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

*>SC0TIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEBASTQPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS   BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8A 

8A 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

5P 

5P 

TONY  N.  MACHI 

SHINGlETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  PDLEN 

SHOSHONE 

820C 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6f* 

6P 

H 

MRS.    JEANNE   W.  MCMAHAN 

SIEPRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

1?0 

22 

4975 

8A 

8A 

C  H 

U  S   FOREST  SERVICE 

SIGNAL    HILL   FC  415 

823C 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

C 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS   SPGS   LAS  LDMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN  K  LFITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

C 

STATE   DIV  OF  FSTRY 
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SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

4 1 

1940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MAR  I PDSA 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   I   E  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

C 

ROBERT  MAUGHAN 

SnLFDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

1?0 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

1.7 

119 

03 

500 

8  A 

WAYLAND  Ot  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

1?2 

2  8 

97 

5P 

5P 

CAL   OEPT  PARKS  C  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8A 

H 

STATE  OIV.OF  FORESTRY 

SONDRA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8376 

04 

SAN  FRANCISC 

4 

37 

42 

123 

00 

35 

CLOSED  8/29/73 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

8A 

3A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

S 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPADRA  PAC   FC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

J.   E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

It 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

P   G   E   E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

BA 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANDISH  1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8  A 

RAY  C  FRALEY 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOC INQ 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P   G  C   E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

U 

36 

56 

118 

35 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1 1 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

1?1 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

1 2 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE   STA  NQ  4 

STONYFORO  COOLEV  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFDRO  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

Glenn 

23 

39 

35 

122 

32 

79 1 

8  A 

8A 

ORLAND  WATER  USERo  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

2 1 

41 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8  606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

5  P 

5  P 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  DBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

29 

33 

43 

117 

1 2 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  8EACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

S4 

121 

50 

B5 

CALF  DEPT  OF  PKS  I  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

4 1 

120 

34 

110 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8  A 

SUSANA  KN   FIRE  STA 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

1 8 

40 

23 

120 

3^ 

4148 

MID 

MIC 

DAVID  BARR 

SUSANVILLF    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

170 

40 

4555 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SUTTER   HILL   RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8  A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

B7  1  6 

PLUMAS 

3 

40 

27 

121 

U  D 

6160 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

C 

KERN  CO  FSTRY  C  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

UO 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS  L.  ACKERMAN 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP  I 

fl  A  7 
0  o  t  0 

KERN 

1 0 

35 

0  8 

i  i  0 

5  7 

4P 

B  t 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

ft  R  a  5 

KERN 

1  n 

u  0 

1  1  a 

20 

r 

K. 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

88  39 

05 

KERN 

1 0 

35 

02 

118 

45 

14  25 

5  p 

5  P 

TEJDN  RANCH  COMPANY 

TEMECUL A 

06 

RIVERSIDE 

3  3 

33 

^  f> 
s  u 

1  1  7 

X  1  f 

n  0 

U  " 

X  U  £  u 

r 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

TFRMO 

8873 

02 

LASSEN 

1 8 

4  0 

52 

12  0 

J  7 

6P 

6P 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8865 

0 1 

SONOMA 

2  2 

38 

46 

12  2 

X  0  "  0 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL    FAA  HP 

Q  ft  0  7 

n  7 

RIVERSIDE 

0 

lit 

1  u 

■      1  X  ^ 

M  T  n 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL   FIRE   STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

115 

r 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE   MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

1900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

a9ii 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P   G   C   E  COMPANY 

topanga  Patrol  sta  fc6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L   A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4p 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

r 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

BA 

J.    ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S   BUR  RECLAMATION 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

BA 

BA 

U  S   BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

BA 

KERR  MCGEE  CHEM  CURP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

BA 

f 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D,  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

IIB 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

403S 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

TULELAKE    IRRIG  DIST 
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TUNNEL  RANGFR  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

turlhck 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7  A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWFNTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  &  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

C 

USFS  C/0  DIST  RANGER 

#UK lAH 

9122 

01 

MENDOC IND 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  't  WSW 

912^ 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

#U  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  DP.  CORP 

UPPER   LAKF   7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

If 

40 

1  5 

124 

7  s 

5  P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  San  leanoro  filter 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE   FIRfc  DIST 

VALLETON  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

1?.0 

42 

820 

c 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMD  FIRE   STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS   FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CFC  AND  WTR  CD 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

8  A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CO  WATtR  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

r 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  C  E  COMPANY 

WALLACE    1  NNE 

1  R 

CALAVERAS 

5 

c. 

s  o 

1  5 
1  C 

I  9  fi 

I I  u 

D  CO 

Q  A 
0  A 

'ALIF  DEPT  FISH  £  GAME 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

5P 

CLOSED  10/3/73 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

6P 

6P 

OWEN  B  LAWS 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  't  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT   PTL   STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

u-- 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM   SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CD  FSTRY   £   F  D 

WASIQJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WATSQNVILLE  WATERWORKS 

947  J 

04 

SANTA  CRUZ 

C  \> 

J  D 

3  O 

i  c  1 

46 

O  R 

A  A 

8  A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

wawona  ranger  station 

9482 

U5 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

172 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDDN   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

2 1 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  E  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE  IDKDNO 

WHISKEYTDWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCD 

WHITTIER   NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

86 

9A 

9A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

9684 

01 

McNuUC I  NO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C  ,  WADE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

8A 

8A 

J   NEWTON  WALLACE 

WOFFDRD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOOOFDRDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS   WILMA  C  BARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

41 

121 

48 

69 

9A 

9A 

U  C   AGR   EXTEN  SERV 

WODDSIDE  FIRE   STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WODDSIDE   FIRE  DEPT 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1973 


STATION 


O 

X 

u 

Q 


COUNTY 


w 

Q 
ID 
H 

H 

«: 


w 

Q 
D 

H 
O 

z 
o 


o 

H 

«: 
> 

u 
u 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


w  - 


OBSERVER 


WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YGRBA  LINDA 
YQRKVILLE 

YDSEMITE  PARK  HEADOTRS 
YREKA 

ZENI A-KETTENPOM  STORE 
CLHSEO  STATIONS 

S  E  F4RALLDN 
WALMAR  SCHOOL 


9814  04 
9816  02 


9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


8376 
9420 


SANTA  CLARA 

EL  DORADO 

ORANGE 

MENDOCINO 

MARIPOSA 

SISKIYOU 

TRINTY 


SAN  FRANCISC 
CONTRA  COSTA 


37  oa 

38  51 
33  53 
38  54 
37  45 
41  43 
40  10 


37  42 
37  57 


121  57 

120  14 

117  49 

123  14 

119  35 

122  38 

123  27 


123  00 
122  05 


1600 
6950 
350 
1100 
3970 
2625 
3600 


35 
120 


6P 


7A 
8A 


5P 

6P 


7A 
BA 


5P 


MARVIN  E  WARE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 

MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCHIE  B  FUGATE 


CLOSED  8/29/73 
CLOSED  10/3/73 


t  DRAINAGE  CODE: 


1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO      6-DESERT  7-EEL 
8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS     J2-KLAMATH     13-LOS  ANGELES  14-MERCED 
15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT     22-RUSSIAN     23-SACRAMENTO     24-SALINAS  25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL 
27-SAN  JOAQUIN     2H-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA     31-SANTA  MARGARITA 
32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE  37-TllCUIMNE 
38-WALKER     39-YUBA-BEAR  USCOMM-NOAA-ASHEV I LLE ,   N. C. 1/3/74-2700 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  recardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  Sr  to  any  weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  ' F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
movement  In  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65' F.      In  "Supplemental  Data"  table 


ORSF-RVATI' 


months  some  observers  take  the  observations 

iervice 
indherg 


Oft 
WSO, 

Temper 

ending  at  time  of  observation. 

FVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Sind  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan.  ,  ^  ,  ,  ...  t,       ,  * 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet,   <>>■  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  mealsFements  a^e  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


ilu 


Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside 
Pan  screen  covered. 


num  paint. 


Holtvllle  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-ln-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.  Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-lnch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Ramona  sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 
mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOW I NG : 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 

Riverside  Exp  Sta 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table. 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 


Snowfall  and  Snow 
try. 


Ground"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


Amount  is  partially  estimated. 

rirr:?"d--2egLrdar<.:iar^rf-L?:riir  ^^^^^t^^^t^^'^^j^^       -r--.   7^^  Tzr'- 

Amounts  from  recording  gage.  (These 
Precipitation  Data.) 


mounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Data-^bSlle^JS  ""f?  "J"''^''  P'-^^iP"^"""  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 

b?  refe^ence  ?R.       sSci  Loun?s  Lv^l^feJ  fjom        ""i^atologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  sepa?ate  non-recording  gage,   except  ihe^e     nS  cat. 
y  rence     K  .     such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

*    i«Jage-SagrstaUonS"^BuIiIu„.''""''""'°"  -"easurements ,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
SS    This  entry  in  time  of  ot^ervation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

'    TrreZmiM"  r.rrlll\l?tirV'i^l  tll^ol  I^ITAI/.^"  '""^^  -^-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometer. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

™r"Lrma^^L''oMal"erfrom'5L"su;eJ?LenSenr;;J''n^""^  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 
from  the  NatLna'l°CuL"?L'cent"?  SffiuJ^Lg!  T^eTnil;  N?™S1 .  "^'"''"^  ■  ^^^'^  1^"-  be  obtained 

s?f?™rHL"to?y"?Si"fhl's%?ite°''^r?L"'|rr5        Ijmliarjnfir't"""";  -P°--.  <=tc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
of  Local  Climaiological  Data     pri?e        cfnif      Thesi  m^Mi  "  V"'  "K"^^'"  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
 o^ogicai  uata,   pr^ce  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


sH^I^j^'^-Sa.^'c^heckrpa^ble^^?:  Depar?Senrof"?o.^e"r^r 'NgAl"""^^  ^'"''"^"-^ 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


ing;   20?  single  copy;   20?  annual 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 


Cli:a"ic%en?:r!'^h^?i!L:"o?jh^a^""^  ""'^-^^  ""^""^  ^^"-P^-'c  Administration,  and  is  compiled  fro 


records  on  file  at   the  National 


Director,   Na t lonal  CI imatlc  Center 
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U  S  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  ClIMAIIC  CENTER 
fEDERAl  BUIIDING 
ASHEVILIE.N.C.  28801 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 

In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURf^ 
FDNTANA  KAISER 

LOWEST  TfMPFRATUKE 
BRIDGEPORT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ELK  VALLEY 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
24  STATIONS 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
TWIN  LAKES 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
Twin  LAKES 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
TWIN  LAKES 


89       DATE  10+ 
-  17       DATF  02 
23.33 

,00 

5.00     DATE  01 
104.0 

72       DATE  27+ 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.ufo.nu 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

© 
Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Depailure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date  1 

.10  or  More 

1    .50  or  More  | 

m  < 

S  i 

3  n 

41        )*■  « 
NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ANGWIN  PAC   UNION  CTL 

50  •  8 

37.5 

44.2 

60 

10 

30 

2 

640 

0 

0 

2 

0 

7,60 

2.05 

1 

.  0 

Q 

K 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

M 

33.0 

M 

57 

11 

24 

30 

0 

0 

15 

0 

9.41 

1.66 

21 

.  0 

Q 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

55  •  ^ 

40.3 

47.9 

66 

16 

33 

19  + 

522 

0 

0 

0 

0 

11. 64 

2.39 

.  0 

Q 

2  Q 

3 

CALLAHAN 

46.6 

32.3 

59 

\  \ 

0 

0 

15 

0 

2  ^ 

.  0 

1 C 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

54  4 

41.4 

47  •  9 

•  8 

64 

10 

36 

2 

525 

0 

0 

0 

0 

7.63 

.31 

2  67 

1 

,  0 

9 

COVELO 

37  •  2 

43  •  8 

59 

a 

2  8 

30 

650 

0 

0 

6 

0 

8,73 

1.35 

1 

.  0 

1 6 

CRESCENT  CITY  1  N 

3  ^ 

0 

0 

0 

0 

^4' 92 

1 3 

,  0 

DUTTONS  LANDING 

55  IM 

41  9M 

48  5M 

6 1 

29 

35 

502 

0 

0 

0 

0 

1 '  37 

.  0 

10 

ELK  VALLEY 

36.3 

42.7 

59 

\  5 

30 

30  + 

685 

Q 

0 

8 

Q 

23.33 

2.55 

13 

.0 

0 

20 

14 

10 

EUREKA  WSD  C  I  R 

56  1 6 

45.6 

51.2 

2.3 

69 

lU 

36 

30 

419 

0 

0 

0 

0 

7,02 

.31 

1.01 

12 

.  0 

1 8 

FERNDALE   2  NW 

FOREST  GLEN 

^7 » OM 

35 .  BM 

4 1 .  4M 

4.4 

58 

13 

30 

_ 

723 

0 

0 

7 

0 

.  . 

5.16 

3.22 

2  1 

T 

20 

FORT  BRAGG 

56. 2M 

43 .  3M 

49 .  8H 

62 

7 

32 

0 

0 

1 

0 

7*39 

.35 

1.54 

.  0 

FORT   JONES   RANGER  STA 

M 

M 

M 

56 

10 

28 

5  + 

0 

0 

Q 

5.15 

0 

FORT  ROSS 

55  •  9 

45.4 

50  7 

62 

15  + 

36 

438 

0 

0 

0 

0 

.14 

1.92 

21 

.0 

Q 

2 

GRATON 

56  ■  6 

41.0 

46.8 

1.9 

63 

30* 

3 1 

2 

493 

0 

0 

3 

0 

.05 

2.27 

1 

.  0 

Q 

1 Q 

3 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

37  •  3 

4  ■  5 

63 

e 

0 

0 

2 

0 

15*64 

2  \ 

,  0 

HEALDSBURG 

56  •  7 

50.1 

1 . 8 

66 

24 

3  5 

457 

0 

0 

0 

0 

6  65 

1.27 

2*57 

2  ]_ 

*  0 

^ 

HILTS 

29,9 

36.7 

54 

8 

22 

30 

871 

0 

0 

23 

0 

4.38 

.84 

1 3 

1.5 

2 

13 

11 

4 

0 

HOOPA 

52,3 

41.6 

47.0 

62 

11 

35 

30 

551 

0 

0 

0 

15.46 

2.67 

21 

,  0 

0 

2C 

12 

KENTFIELD 

56  •  1 

42.9 

49.5 

1  •  8 

62 

28 

35 

2 

476 

0 

0 

0 

0 

8.35 

1.11 

^  *?? 

21 

.  0 

Q 

IC 

3 

KLAMATH  R 

5  5  •  6 

41.9 

48.8 

62 

19  + 

3  I 

5  1 

499 

0 

0 

2 

0 

20.61 

2.14 

•  0 

^ 

2 1 

1 4 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MOUNT  HEBRON  RS 

42.7 

24,5 

33,6 

50 

11  + 

10 

31 

964 

0 

2 

29 

0 

1.49 

.47 

6.0 

4 

1 

5 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

42.5 

49  7 

62 

17 

34 

•a  f  * 

465 

Q 

0 

Q 

4,40 

■ 

.51 

.87 

1 

,  0 

3 

ORICK  PRAIRIE   CREEK  PK 

53  •  5  M 

?! ' 

^® 

12  + 

^  1 

529 

Q 

0 

2 

0 

15.22 

* 

20 

.0 

ORLEANS 

5 1  •  3 

41.9 

46*6'^ 

60 

8  + 

34 

0 

0 

0 

0 

15.34 

5.55 

1.99 

1 3 

.  0 

2 1 

1 1 

PETALUMA   FIRE   STA  ? 

43.0 

49,5 

1  •  3 

62 

28 

3  + 

474 

0 

0 

0 

0 

4  65 

.  89 

21 

.  c 

Q 

1 0 

Q 

POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

5 1  •  9 

47  0 

47.0 

59 

10 

_  - 

30+ 

0 

Q 

0 

Q 

.     1  a 

_  . 

1 

.  0 

Q 

1  & 

12 

SAINT  HELENA 

40  '4 

1.4 

18 

3 1 

2 

496 

0 

0 

1 

0 

e     I  Q 

5.6" 

.91 

7  ' 

1.52 

2  1 

•  0 

4 

2 

SAN  RAFAEL 

58. 3M 

45!8M 

52!  IM 

65 

18 

39 

2 

397 

0 

0 

0 

0 

6.57 

1.75 

2  1 

.0 

0 

5 

3 

SANTA  ROSA 

57.4 

41. B 

49,6 

1.8 

63 

29+ 

30 

2 

467 

Q 

0 

1 

Q 

5.33 

- 

.31 

1.30 

2  1 

.0 

0 

10 

4 

1 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

48.1 

33.4 

40 . 8 

59 

U 

29 

31  + 

744 

Q 

0 

1  2 

12.21 

1 . 65 

21 

T 

0 

10 

3 

SCOTIA 

56.2 

45.2 

50,7 

1.5 

64 

16 

36 

30 

437 

0 

0 

0 

0 

11.21 

1.84 

2.57 

1 

.0 

0 

20 

7 

2 

SHELTER  COVE 

54.6 

47,1 

50.9 

5B 

15  + 

4  1 

3 

429 

0 

0 

0 

0 

12.01 

1 .97 

27 

.  0 

0 

2(J 

9 

SONOMA 

58.6 

40.7 

49,7 

67 

24 

32 

2 

459 

0 

0 

1 

0 

5.40 

1.35 

21 

.0 

0 

6 

5 

2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

47,5 

35.9 

41,7 

57 

27 

29 

30 

712 

0 

0 

5 

0 

6.60 

1 . 56 

29 

.0 

0 

15 

6 

3 

TULELAKF  //R 

UKIAH 

5  5.0 

40  •  9 

48,4 

1.3 

64 

11  + 

3  1 

31 

509 

0 

0 

3 

0 

6.89 

.52 

1.55 

21 

.0 

0 

9 

7 

2 

WARM  SPRINGS  DAM 

55.3 

41.  OM 

48 .  2M 

65 

1 0 

34 

2 

512 

0 

0 

0 

0 

0 

WFAVERVILLE   RANGER  STA 

47. 7M 

34. OM 

40. 9M 

2.5 

65 

10 

25 

31 

744 

Q 

Q 

\  \ 

9.55 

<!.60 

2.08 

21 

.0 

0 

2 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

44.4 

32(3 

38,4 

59 

16 

23 

31 

819 

0 

_ 

0 

5.23 

2.19 

1 

0 

8 

2 

2 

WILLI TS   1  NE 

54 » 0 

40.2 

47.1 

63 

8 

28 

30 

551 

0 

0 

2 

0 

9.87 

1.44 

21 

0 

13 

9 

* 

WILLOW  CREEK   1  NW 

5  1  •  3M 

32  *  5^ 

6 1 

\  \ 

37 

1 9 

562 

0 

0 

0 

0 

12.63 

•  0 

0 

YREKA 

46. 

* 

39*5^ 

3*5 

55 

6 

26 

30 

784 

0 

0 

14 

0 

3.43 

.13 

•  69 

1 3 

,  9 

T 

13 

2 

Q 

DIVISION 

46.2 

1.9 

9.43 

2.00 

.2 

«       #  « 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

• 

ADIN  RANGER  STATION 

43. 5M 

28, 3M 

35. 9M 

55 

20 

4 

898 

u 

2  6 

2.63 

.62 

1 3 

9.0 

5 

13 

9 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

M 

H 

54 

10 

15 

4 

0 

1 

0 

1.23 

.40 

4 

13 

0 

AUBURN 

39,1 

46.6 

-  .3 

64 

8 

33 

10  + 

564 

8.87 

2  .93 

2.23 

.  0 

0 

1 1 

6 

AUBURN  DAM  PROJECT 

53.0 

35.6 

44.3 

62 

5 

30 

4 

635 

0 

0 

7 

0 

8.65 

2.25 

{ 

0 

10 

6 

BLUE   CANYON  WSO  AP  //R 

44  •  5 

32.2 

38.4 

-  1.9 

62 

9 

20 

2 

816 

0 

1 

16 

0 

13.00 

2 . 76 

1.62 

2  7 

41.1 

33 

22* 

12 

8 

BOWMAN  DAM 

44.9 

29.7 

37.3 

-  1.2 

58 

10 

20 

2 

853 

0 

24 

0 

13.62 

2.78 

2.90 

67.0 

46 

1 

12 

9 

7 

8RANNAN  ISLAND 

53.8 

39,3 

46.6 

65 

1 

31 

4 

563 

0 

0 

1 

0 

3.92 

1.20 

} 

.  0 

0 

9 

2 

1 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

56 .  9M 

38 .  9M 

47 ,  9H 

1 . 9 

65 

25 

30 

4  + 

524 

0 

0 

5  .06 

.  89 

1.59 

22 

0 

8 

4 

2 

BURNEY 

44,7 

27,2 

36,0 

53 

1 9 

20 

31  + 

892 

0 

1 

27 

0 

6.51 

1.63 

1 0  •  1 

13 

4 

1 

CANYON  0AM 

40. 2M 

27, 8M 

34. OM 

2.2 

45 

20+ 

21 

30  + 

952 

0 

0 

29 

0 

7.22 

.55 

2.16 

24 

1 

10 

7 

1 

CHESTER 

43.0 

24,7 

33.9 

51 

1 6 

12 

2 

959 

0 

0 

30 

0 

5.80 

.25 

2.40 

36.0 

18 

1 

8 

5 

1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

53. 7M 

41, OM 

47. 4M 

1.6 

62 

18 

32 

18 

536 

0 

0 

1 

0 

5.30 

.18 

.  0 

0 

CLARKSBURG 

52. 9M 

39, OM 

46. OM 

62 

31 

32 

4 

584 

0 

0 

1 

0 

4.05 

.  0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

52.6 

35.1 

43.9 

62 

27 

4 

647 

0 

0 

14 

0 

5.67 

2.17 

1 

.0 

0 

10 

3 

1 

COLFAX 

54,2 

36.4 

45.3 

-  1.1 

67 

104 

29 

2 

604 

0 

0 

4 

0 

11.87 

3.84 

2.91 

1.0 

I 

31 

U 

7 

5 

COLUSA   1  SSW 

53,5 

40.5 

47,0 

1.0 

65 

29 

31 

4 

554 

0 

0 

1 

0 

2.11 

1.13 

.88 

21 

.0 

0 

5 

I 

0 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

52.7 

41.5 

47.1 

.8 

63 

30 

34 

2 

545 

0 

0 

0 

0 

4.06 

.65 

1.92 

.0 

0 

7 

Z 

1 

DEER  CREEK  FOREPAY 

48. 3K 

32.  IM 

40. 2M 

64 

25  + 

20 

2 

772 

0 

0 

16 

0 

15.27 

3.50 

25.0 

17 

3  + 

12 

9 

6 

DE  SABLA 

51. OH 

34, 7M 

42. 9M 

.0 

53 

9 

28 

2 

679 

0 

0 

0 

13.95 

2.57 

2.83 

.0 

0 

DOBBINS   <  S 

53. 4M 

35. 5M 

44, 5M 

63 

18 

25 

18 

630 

0 

0 

12 

0 

11.71 

2.22 

27 

.0 

0 

12 

9 

5 

OOWNIEVILLE   RANGER  STA 

43. 7M 

30. OM 

36, 9M 

52 

11 

26 

9+ 

867 

0 

0 

24 

0 

4.49 

1.02 

13 

.5 

0 

4 

1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

54.0 

35,6 

44,8 

.1 

65 

10 

27 

2 

620 

0 

0 

12 

0 

3.72 

.27 

1.32 

.0 

0 

7 

2 

1 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

54.5 

40.7 

47.6 

65 

19 

34 

4+ 

532 

0 

0 

0 

0 

4.73 

1.58 

•  0 

0 

8 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c»l.fo«nu 

 ^  DECtMBSR 


Temperature  Precipitation 


Stetloa 

Average 
Maxim  im 

'J 
**  5 

<%. 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlghesl 

• 

Q 

Lowest 

c 

Q 

Degr««  Days 

No.  ol  Day 

Departure 
From  Normal 

>. 

Snow.  Sleal 

No,  ol  Day 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

1 

e 

1.00  or  More 

!  ; 

.  J 
S< 

5  > 

o 

Q 

1 
a 

£ 
0 

ftlso>(  dam 

54.4 

40.1 

47.3 

62 

1 

34 

4 

542 

0 

0 

0 

0 

5.66 

1,82 

,0 

0 

9 

* 

1 

oeanoETOwN  ranger  sta 

M 

H 

M 

62 

10 

27 

2 

0 

0 

0 

14.30 

3.19 

29 

GKASS   VALLEY  NO.  2 

53.1 

35.0 

44.1 

66 

11 

28 

2 

643 

0 

0 

12 

0 

12.49 

3,25 

,0 

0 

12 

B 

5 

GRIZZLY   ISLAND  BEFUCE 

55,  IM 

40.  IM 

47. 6M 

64 

29 

33 

2 

532 

Q 

4.25 

1.20 

,0 

3 

1 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

'.6.1 

28.9 

37.5 

1,8 

54 

19 

21 

30+ 

845 

0 

0 

24 

0 

4.80 

1.67 

1.64 

1.2 

I 

22+ 

10 

3 

1 

JESS  VALLEY 

26. 1 

M 

14 

23 

0 

26 

0 

2  ,44 

.52 

.45 

29 

2 

31  + 

10 

0 

0 

LAKEPORT 

53.5 

35,0 

44.3 

62 

7 

26 

2 

637 

0 

0 

12 

0 

5.83 

-  .04 

1.45 

21 

•  0 

0 

10 

5 

Z 

LAKE  SPAULDING 

'I5.2M 

25. 2M 

35. 2M 

-  1,8 

57 

10+ 

8 

31 

915 

0 

0 

27 

0 

14.69 

3,57 

4.09;  1 

53.5 

40 

22 

13 

9 

7 

MANZANITA  LAKE 

40.3 

24.3 

32.3 

55 

10 

15 

23 

1009 

0 

3 

30 

5.24 

1.431  1 

40,0 

25 

2  + 

14 

3 

1 

MARKLEY  COVF 

55.4 

39,8 

47.6 

63 

19 

34 

3+ 

532 

0 

0 

0 

0 

4,44 

2,07 

,0 

0 

7 

2 

1 

MARYSVILLE 

55.2 

42.4 

48.8 

1.8 

65 

30 

33 

4 

494 

0 

0 

0 

0 

4,96 

1,08 

1.59 

.0 

0 

8 

4 

1 

MC  CLOUO 

43.3 

29.1 

36.2 

-  .5 

59 

9 

20 

31 

885 

0 

1 

26 

0 

7,23 

-  1,51 

2.04 

21 

4 

22  + 

10 

6 

c 

MINERAL 

39.8 

26.6 

33.2 

-  .4 

52 

11 

13 

3 

980 

0 

0 

28 

0 

11,10 

1.94 

3.66i  1 

38,5 

24 

22 

13 

9 

2 

M3UNT   SHASTA  WSD  CI  //R 

42.7 

30.6 

36.7 

.6 

58 

10 

22 

2 

872 

Q 

J 

23 

5,34 

-  ,68 

1.20 

21 

26,0 

7 

22  + 

9 

4 

3 

NEVADA  CITY 

50.5 

32.9 

41.7 

.4 

60 

11 

27 

18  + 

715 

0 

0 

16 

0 

6,53 

-  ,64 

1.50 

22 

5 

31 

U 

8 

4 

ORLAND 

54.4 

40.6 

47.5 

1.3 

65 

30+ 

33 

2 

534 

0 

0 

0 

0 

4,12 

,25 

1.00 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

ORQVIlLE 

54.8 

41.6 

46.2 

63 

30+ 

35 

19+ 

513 

0 

0 

0 

0 

5,94 

1.77 

.0 

0 

10 

5 

1 

PARADISE 

52.2 

39.5 

45.9 

64 

19 

34 

10+ 

563 

0 

0 

0 

0 

9,78 

1  .90 

.0 

0 

u 

7 

4 

PLACERVILLE 

52.0 

34.8 

43.4 

1.6 

63 

U 

27 

2 

663 

0 

Q 

j2 

8,65 

1,76 

2.27 

.0 

0 

10 

6 

3 

PLACERVILLE  IPG 

52. OM 

36.4 

45. 2M 

67 

10 

29 

31 

608 

0 

0 

3 

0 

10.22 

2.36 

1 

3.0 

3 

31 

PLATINA 

50. 9M 

33. OM 

42. OM 

63 

9 

26 

2 

710 

0 

0 

0 

5.45 

1.37 

21 

T 

0 

PORTOLA 

aUINCY 

M 

M 

M 

58 

10 

0 

0 

0 

7.73 

,86 

3.48 

10 

5 

1 

RED  BLUFF   WSO  AP  R 

52.5 

41.9 

47.2 

.1 

65 

8 

34 

4 

542 

Q 

Q 

3.75 

-  ,46 

1.20 

21 

.0 

Q 

10 

1 

1 

REOnlNG  FIRE  STA  NO  2 

53.6 

42  .4 

46.0 

.5 

68 

6 

35 

9 

521 

0 

0 

0 

0 

7.03 

-  .23 

1.85 

21 

.0 

0 

12 

S 

2 

RaCKLIN 

54.6 

38.5 

46.6 

1.3 

62 

30 

32 

2 

563 

0 

0 

1 

0 

5.36 

1.23 

1.90 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

SACRAMENTO  WSO   AP  R 

52.5 

41.2 

46.9 

,  5 

62 

17 

32 

4 

553 

0 

0 

0 

0 

.  79 

21 

.0 

0 

6 

2 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

53.1 

43.0 

48.1 

.8 

62 

17 

36 

4 

517 

0 

0 

0 

0 

3!o5 

-  iso 

.79 

21 

.0 

0 

6 

3 

0 

SHASTA  DAM 

51.0 

41.2 

46.1 

64 

11  + 

36 

12  + 

576 

Q 

Q 

Q 

11,70 

2.89 

.0 

0 

12 

7 

4 

SIERRA  CITY 

44.9 

30,5 

37,7 

56 

8 

22 

2 

636 

0 

0 

25 

0 

13,09 

3.22 

1 

9 

5 

12 

9 

7 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

45. OM 

20, 2M 

32, 6M 

.9 

55 

17 

4 

3 

998 

0 

1 

28 

0 

6,15 

1.66 

2.61 

1 

19.0 

11 

2  + 

9 

4 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

5  3  •  T 

36.9 

45.3 

,  1 

9 

29 

2 

602 

0 

0 

5 

0 

3,78 

•  .26 

1.17 

1 

■  0 

0 

7 

2 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

47.2 

27.9 

37.6 

65 

9 

21 

2 

646 

0 

0 

27 

0 

15.43 

4.17 

21.7 

5 

1 

12 

8 

^ 

TWIN  LAKES 

43.5 

19.5 

31.5 

3,3 

62 

9 

1 

2 

1028 

0 

3 

28 

0 

12.47 

4.92 

5.00 

\ 

104.0 

72 

27+ 

11 

7 

4 

VACAVILLE 

53.9 

40.8 

47,4 

,9 

62 

29+ 

33 

2 

540 

0 

0 

0 

0 

4.23 

-  1.26 

1.31 

1 

.0 

0 

7 

3 

1 

VOLTA  power  HOUSE 

51.8 

37.2 

44.5 

67 

9 

32 

16  + 

627 

0 

0 

3 

0 

7.96 

2.41 

1.36 

.0 

0 

12 

8 

I 

WHISKEYTUWN  RES 

Si^  .  Q 
3U  •  ' 

38.9 

65 

10 

2 

617 

0 

0 

0 

0 

10.53 

2.34 

21 

■  0 

0 

13 

7 

WILLIAMS 

53.6 

40.0 

46!6 

64 

30 

32 

2 

557 

0 

0 

1 

0 

2.39 

.54 

.0 

0 

6 

2 

0 

WILLOWS 

54.0 

39.6 

46.8 

,6 

65 

9 

34 

2 

557 

0 

0 

0 

0 

2.57 

-  1.16 

.72 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

WINTERS 

54.7 

40,7 

47,7 

64 

25  + 

34 

4+ 

525 

0 

0 

0 

0 

3.90 

1.53 

.0 

0 

7 

2 

1 

WOODLAND   1  WNW 

52.9 

39,9 

46,4 

-  ,5 

63 

30 

33 

4+ 

566 

0 

0 

0 

0 

4.52 

.94 

2.00 

1 

.0 

0 

6 

3 

I 

DIVISION 

42,9 

1,1 

7.10 

,67 

9.6 

•       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

42.0 

18. 7M 

30, 4M 

55 

8 

8 

14 

1072 

0 

1 

30 

0 

4,42 

1.77 

28.0 

15 

1 

7 

S 

1 

BODIE 

^1.2 

9.7 

56 

10 

19 

1216 

0 

5 

30 

4 

1    ^  7 
I  .  3  1 

1.05 

34.1 

20 

2+ 

3 

1 

BRIDGEPORT 

41.6 

12.6 

27!l 

59 

16 

-17 

2 

1166 

0 

4 

29 

7 

1,36 

1.04 

18.0 

10 

2  + 

3 

1 

1 

CEDARVI LLE 

44.0 

27.8 

35,9 

3,7 

57 

17 

20 

30  + 

694 

2  6 

1,52 

-  ,17 

.36 

29 

2.2 

2 

13 

5 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

40.5 

15.5 

26,0 

52 

11 

5 

2 

1142 

0 

5 

31 

0 

9,09 

2.60 

49.0 

29 

2  + 

12 

6 

3 

DOYLE   5  SSE 

48. 7M 

26. 6H 

36, 7M 

60 

16+ 

19 

4  + 

813 

0 

0 

25 

0 

3,75 

1.40 

5.9 

2 

2+ 

7 

2 

1 

Fleming  fish  and  gahe 

45 .  9M 

24. OM 

35 ,  OM 

59 

7 

1 1 

10 

924 

0 

0 

26 

0 

1,17 

.44 

1 

31 

0 

FORT  8IDWELL 

44.2 

28.3 

36,3 

3,9 

56 

16 

19 

30  + 

887 

0 

1 

25 

0 

2.09 

.02 

.41 

29 

3.0 

1 

22+ 

9 

0 

0 

MONO  LAKE 

41.4 

23.5 

32,5 

58 

29 

9 

2 

1005 

0 

5 

30 

0 

2.24 

1.07 

22.0 

U 

1 

9 

1 

1 

SOUAW  VALLEY 

42.0 

18.4 

30.2 

54 

11 

7 

3 

1070 

0 

2 

28 

0 

11.27 

2.70 

63.0 

50 

2 

13 

7 

5 

SJSANVILLE  AIRPORT 

43.1 

27. 3M 

35. 2M 

2,3 

55 

16 

18 

3 

917 

0 

0 

24 

0 

2.86 

.30 

1.24 

1.0 

1 

1 

6 

1 

1 

TAHOE  CITY 

39.7 

21,6 

30  ■  8 

.  5 

49 

11 

14 

4  + 

1055 

0 

1 

31 

0 

5.12 

-  .52 

1.20 

46.0 

20 

2* 

1 1 

4 

1 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

40. 9M 

18, 3M 

29. 6M 

50 

19+ 

.  3 

2 

1090 

0 

4 

26 

1 

TERMO 

41.6 

25,3 

33.5 

54 

16 

13 

4 

972 

0 

2 

26 

0 

1.19 

.26 

17 

6.1 

2 

13 

J 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

37.6 

18,1 

26.0 

-  .5 

48 

17 

8 

3 

1143 

0 

5 

30 

0 

6.21 

.55 

1.66 

55.0 

28 

27+ 

11 

4 

1 

HnODFORDS 

47, 7M 

24, 6M 

36. 2K 

59 

20+ 

3 

2 

896 

0 

0 

24 

0 

5.20 

1.86 

1 

21.0 

12 

1 

7 

3 

2 

DIVISION 

32.1 

1.0 

3.92 

.57 

25.3 

•       *  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0« 

SEN  LOMOND  4 

61.8 

38,4 

50.1 

74 

9 

30 

3 

456 

0 

0 

4 

0 

9.11 

2.22 

27 

.0 

0 

n 

S 

4 

BERKELEY 

55.6 

46.0 

50.8 

-  ,4 

62 

8 

42 

31  + 

432 

0 

0 

0 

0 

3.88 

-  .42 

1.22 

26 

.0 

0 

9 

3 

1 

BURLINGAME 

57.6 

43.1 

50.5 

64 

26 

38 

2 

445 

0 

0 

0 

0 

4.99 

1.58 

.0 

0 

IC 

3 

2 

CARMEL  VALLEY 

62.3 

40,6 

51.5 

74 

10+ 

33 

16 

414 

0 

0 

0 

0 

3.52 

1.54;  1 

.  0 

0 

5 

2 

1 

CROCKETT 

56. BM 

42, IM 

49, 5M 

63 

29 

37 

2 

473 

0 

0 

0 

0 

5.54 

1.92 

2.26 

1 

.0 

0 

2 

CILROY 

58.6 

38,9 

48.8 

67 

20 

31 

3 

495 

0 

0 

2 

0 

4  .03 

1.32 

.0 

0 

8 

3 

1 

HALF   MOON  BAY 

58.0 

44,  B 

51,4 

64 

20+ 

38 

3  + 

416 

0 

0 

0 

6.32 

1.74 

.0 

0 

11 

6 

1 

hdllister  1  SW 

58. B 

33.3 

46,1 

-  4,2 

65 

19 

24 

10 

580 

0 

I 

17 

0 

3.02 

.35 

.96 

.0 

I 

6 

2 

0 

KING  CITY 

H 

M 

H 

72 

10 

26 

18 

0 

0 

0 

1.76 

-  ,32 

.99 

.0 

3 

1 

u 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

58. 2H 

38. 4M 

48, 3M 

,8 

64 

29+ 

31 

4+ 

512 

0 

0 

4 

0 

3.80 

,94 

1.13 

,0 

0 

B 

2 

1 

L3S  GATOS 

58, 7M 

39. 7M 

49, 2M 

,3 

65 

29 

32 

10 

482 

0 

0 

1 

0 

4.68 

-  1,57 

2,36 

,0 

0 

« 

3 

1 

MARTINEZ   WATER  PLANT 

56.3 

42,9 

49.6 

64 

28 

36 

4  + 

471 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1,74 

,0 

0 

7 

1 

2 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Stallon  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c.ufo.nu 


Sutlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

t 

« 1 

1  .lOorM 

MONTEOEY 

59, 1 

44.3 

51,7 

66 

10 

39 

3 

407 

J: 

J; 

4.73 

1.90 

27 

,0 

0 

9 

2 

MONTEREY   FAA  AP 

59  •  9M 

44 ,  8M 

52 ,  4M 

66 

10 

386 

3.07 

1 .26 

1 

,0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  HEPT 

62  t5 

45.4 

54,0 

74 

39 

15 

334 

0 

0 

3 . 80 

1,72 

27 

,0 

0 

5 

3 

1 

MDUNT  DIABLO  N  GATE 

56  ,4 

40 . 7 

48,6 

67 

1 1 

35 

2 

502 

0 

0 

0 

0 

4.94 

1 ,64 

1 

11 

3 

1 

MOUNT  HAMILTON 

•  6M 

36 .  7M 

43 ,  2M 

-  .3 

65 

9 

29 

13  + 

571 

0 

0 

8 

0 

6.86 

1.41 

2.25 

27 

T 

^ 

10 

2 

NACIMIENTD  DAM 

61, 7M 

37. IM 

49, 4M 

68 

11* 

27 

2 

475 

Q 

2 

1.79 

1.20 

1 

,0 

0 

2 

1 

1 

NEWARK 

58  •  5 

45.1 

51 .8 

65 

30 

40 

15  + 

401 

Q 

^ 

3.84 

,0 

0 

OAKLAND  W50  AP 

5  'V  t  2 

44.4 

*  n 

.  c 

60 

3  7 

Q 

0 

0 

3.99 

.41 

1.76 

25 

,  0 

0 

2 

1 

OAKLAND  MUSEUM 

56  •  4 

45.1 

50.6 

62 

2  8 

38 

2 

433 

0 

0 

0 

0 

5.39 

1.49 

27 

,0 

Q 

10 

2 

2 

PALO  ALTO  Jp,  MUSEUM 

57 1 4M 

4 1  .  3M 

49 ,  4M 

63 

1 

35 

3+ 

478 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1.88 

1 

,0 

Q 

6 

^ 

1 

PASD  ROBLES 

62.2 

33.8 

46,0 

74 

10 

23 

5 

516 

1  8 

1.61 

1.06 

1 

,0 

0 

3 

I 

1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

59 1 9 

35.0 

47,5 

7 1 

10 

7  6 

10 

537 

° 

1.11 

,72 

1 

,0 

0 

2 

I 

0 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

6 1  •  3 

35.8 

4  6,6 

75 

1 1 

29 

3 1 

505 

3 

3.21 

1,25 

1 

,  0 

0 

4 

3 

* 

PISMD  BEACH 

64*7 

44,5 

54,6 

78 

39 

31  + 

314 

0 

0 

0 

0 

3.13 

1 ,07 

1 

,0 

Q 

5 

\ 

2 

POINT   PIEORAS  BLANCAS 

59  •  6 

46.2 

52,9 

66 

10 

40 

6 

367 

0 

0 

0 

0 

5  •  53 

2,36 

27 

,0 

^ 

6 

s 

2 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

56.3 

41.0 

46,7 

64 

18 

32 

3  + 

500 

_ 

2 

4.42 

2,00 

27 

,0 

0 

5 

2 

2 

PRIEST  VALLEY 

57.9 

31.5 

44  , 7 

72 

1 0 

25 

31 

519 

0 

0 

3.01 

.68 

1 , 80 

1 

.0 

0 

5 

I 

1 

REDWOOD  C ITY 

58.7 

41,7 

50,2 

.  4 

54 

1 6+ 

35 

2 

450 

^0 

4.83 

.71 

1 , 82 

1 

,0 

0 

10 

2 

RICHMOND 

57.3 

44.6 

51,0 

63 

16 

36 

3  + 

429 

0 

0 

0 

0 

3.92 

,  76 

21 

.0 

(5 

9 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

54.7 

37,5 

45 , 1 

50 

29 

29 

2 

576 

0 

0 

0 

5.25 

1,17 

21 

.0 

0 

10 

5 

1 

SALINAS  3  E 

50.7 

41,9 

51.3 

-  .3 

71 

10  + 

34 

3+ 

419 

Q 

5.90 

3.10 

2.72 

27 

.0 

0 

1 

SALINAS   FAA  AP 

61.9 

43,7 

52,6 

72 

10 

36 

3 

367 

0 

0 

0 

0 

5.01 

2,66 

27 

T 

0 

6 

2 

1 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

R 

57.0 

45,2 

51,1 

53 

4 

4  1 

31  + 

424 

0 

0 

0 

4.11 

1 .57 

26 

.0 

^ 

10 

2 

1 

SAN  FRANCICCO  WSO  AP 

R 

55.6 

44.1 

50,0 

-  .1 

50 

26* 

40 

31  + 

459 

0 

0 

0 

0 

3.55 

-  .54 

1.41 

25 

.0 

9 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

R 

56.1 

47.9 

52,0 

.5 

52 

18 

43 

10 

395 

0 

0 

0 

0 

3.65 

.52 

1 .46 

26 

6 

1 

1 

SAN  GREGORIO  2  SE 

56,2 

41.2 

49.7 

58 

10 

35 

3  + 

466 

6.11 

1.09 

21 

.0 

0 

12 

5 

1 

SAN  JOSE 

R 

56.6 

42.4 

49,6 

-  ,9 

62 

29  + 

35 

3  + 

459 

0 

0 

0 

0 

2.67 

.05 

,64 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

63.0 

43,4 

53.2 

-  ,9 

73 

20 

37 

5 

357 

0 

0 

4.90 

.  33 

1 ,45 

1 

.0 

Q 

5 

3 

SAN  MATEO 

58.7 

44,9 

51,8 

64 

28* 

35 

5 

402 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1,23 

1 

.0 

10 

2 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

56 .  7M 

41,  IM 

49 ,  9M 

.  3 

64 

28  + 

35 

2 

450 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.51 

,78 

.0 

Q 

5 

I 

0 

SANTA  CRUZ 

59.6 

40,3 

50,0 

-  .5 

59 

16+ 

34 

15  + 

459 

6.27 

-  .35 

2,14 

27 

.0 

0 

11 

4 

3 

UPR   SAN   LEANDRO  FIlTER 

57.2 

39 , 2 

48,2 

53 

9 

34 

31  + 

514 

0 

0 

0 

0 

5.94 

2,18 

27 

.0 

0 

10 

2 

WALNUT  CREEk   2  FSE 

56 . 8 

39 , 4 

48,1 

53 

26  + 

30 

2 

516 

0 

0 

4.96 

.70 

1,75 

1 

.0 

Q 

8 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

59.5 

39 , 4 

49,5 

55 

20+ 

32 

23  + 

474 

0 

0 

2 

0 

5.65 

2,00 

1 

,0 

Q 

7 

2 

WODDSIDE   FIRE   STA  1 

5  8.5 

39,2 

48.9 

55 

1  8 

32 

3 

491 

0 

0 

1 

0 

6.61 

2,08 

,0 

Q 

1 1 

2 

DIVISION 

49,9 

,4 

4.39 

.37 

T 

*       »  * 

San  jDAQuiM 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBPEBOARP  ML 

55. 3M 

40, OM 

47, 7H 

.7 

54 

1 

36 

8  + 

531 

0 

0 

0 

0 

3.28 

.49 

,92 

27 

,0 

0 

7 

2 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

53.9 

40,9 

47,4 

63 

1 

33 

4 

537 

0 

0 

0 

0 

3.28 

.93 

1 

,0 

0 

7 

0 

ASH  MOUNT A  I N 

57i  1 

38,3 

47,7 

-  .9 

59 

1 

30 

11  + 

530 

4 . 44 

.51 

1.38 

1 

.0 

Q 

5 

2 

AUBERRY   I  NW 

55.5 

36,0 

46,8 

1 . 1 

69 

16+ 

30 

25  + 

558 

0 

0 

5 

0 

5.02 

.10 

2,  20 

1 

.0 

Q 

7 

3 

2 

BAKERSFI6LD  WSO  AP 

R 

57.7 

42,2 

50,0 

1.2 

73 

20 

34 

20 

461 

0 

0 

0 

0 

.79 

-  .16 

,  ;.9 

1 

.0 

0 

3 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

53.0 

40,  1 

46,5 

54 

1 

33 

2 

552 

0 

0 

0 

0 

4.83 

1,70 

1 

.0 

0 

9 

3 

2 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

55  .2M 

37 ,  2M 

46 .  2M 

58 

29 

31 

31  + 

576 

0 

0 

5 

0 

.66 

,31 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

B  UTTQN w I L  LDw 

56.2 

34,9 

45.6 

75 

1 

27 

4 

597 

0 

1 3 

0 

.35 

,  17 

1 

.0 

Q 

1 

0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

'•2.7 

26,5 

35.6 

-  4.0 

54 

11 

17 

2 

903 

0 

1 

29 

0 

12.70 

3.12 

2,33 

1 

19.0 

_ 

12 

5 

CAMP  PARDEE 

52.5 

40,6 

46 . 5 

,9 

64 

1 

35 

19  + 

556 

0 

0 

0 

0 

5.28 

2.85 

1 ,62 

1 

.0 

1 1 

4 

2 

CATHEYS   VY  bull  RUN  RH 

55.2 

35,9 

45.5 

55 

20  + 

27 

10 

596 

0 

0 

8 

0 

4.68 

1,46 

27 

.0 

0 

7 

3 

2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

49. OM 

30, OM 

39, 5M 

54 

11 

11 

2 

781 

0 

0 

20 

0 

10.34 

2.13 

1 

21.0 

9 

22 

11 

4 

C  0 AL I NGA 

57.3 

36,4 

46,9 

— 

67 

19 

26 

5 

555 

0 

0 

0 

1 .92 

.62 

,50 

27  + 

.0 

9 

3 

3 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

54 . 2 

37,4 

45,8 

67 

29 

30 

25  + 

566 

0 

0 

6 

0 

.90 

,44 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

OENAIR  3  NNF 

53.1 

36,6 

46,0 

,  1 

63 

29  + 

30 

3 

563 

0 

0 

3 

0 

3.93 

1  .60 

1.69 

27 

.0 

0 

6 

1 

DUDLEYS 

electra  power  house 

55.8 

37,7 

46«e 

,5 

53 

7  + 

31 

18  + 

559 

0 

0 

3 

0 

8.14 

3.05 

2,42 

1 

.0 

0 

9 

7 

2 

FIVE  points  5  SSW 

M 

M 

M 

62 

11  + 

26 

5 

0 

0 

0 

.  50 

,23 

27 

.0 

2 

0 

FRESNO  WSD  AP 

R 

53.9 

40.5 

47.2 

,2 

66 

29  + 

33 

20+ 

544 

0 

0 

0 

0 

1.74 

-  .23 

,71 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

friant  government  camp 

54.8 

36.1 

45.5 

56 

1 

29 

24+ 

595 

0 

0 

6 

0 

2.74 

1,02 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

GLENNVILLE 

57.9 

31. 5M 

44. 7M 

72 

10 

23 

19 

624 

0 

0 

20 

0 

3.51 

1,16 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

GRANT  GRUVE 

46.6 

29.7 

38.3 

50 

16  + 

14 

2 

620 

0 

2 

20 

0 

5.64 

1.95 

I 

24.5 

23 

2 

6 

5 

3 

hanford 

HETCH  HETCHY 

48. 6M 

32, OM 

40. 4M 

,3 

57 

11 

24 

5  + 

753 

0 

0 

18 

0 

7.92 

1.52 

1.50 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

52.5 

31.3 

41.9 

7.2 

64 

9 

17 

2 

706 

0 

0 

17 

0 

IDRIA 

56. OH 

39, 5M 

47. 8M 

.0 

70 

11 

32 

3 

526 

0 

0 

1 

0 

2.61 

-  .43 

1.71 

1 

T 

0 

3 

2 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

56. 5M 

42. 5M 

49.5M 

-  1.9 

73 

1 

34 

6 

472 

0 

e 

0 

0 

2.52 

.85 

.91 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

61.7 

35,2 

48.5 

71 

10 

26 

5  + 

509 

0 

0 

12 

0 

1.45 

,61 

22 

.0 

0 

5 

\ 

0 

KETTLEMAN  CITY 

56. 6M 

35. 6M 

47. IM 

71 

2  + 

28 

6 

551 

0 

0 

9 

0 

.95 

,25 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

56.6 

38,9 

47.8 

67 

19 

32 

20+ 

530 

0 

0 

3 

0 

.68 

,29 

1 

.0 

0 

2 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

53. 3M 

36, 9M 

46,  IM 

63 

28 

30 

4 

580 

0 

0 

2 

0 

5.32 

1,45 

27 

.0 

0 

9 

4 

2 

LE  GRAND 

53.8 

39,6 

46,7 

.4 

64 

25+ 

32 

20+ 

562 

0 

0 

2 

0 

2.57 

.13 

1,50 

27 

.0 

0 

I 

1 

LEMON  COVE 

55.3 

39,7 

47.5 

.0 

70 

1 

31 

2 

534 

0 

9 

I 

0 

1.95 

-  .46 

,70 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

LINDSAY 

54.6 

36,2 

46,4 

-  .5 

70 

20 

30 

3 

559 

0 

0 

4 

0 

1.75 

-  .29 

,82 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

54.8 

36,2 

46.5 

65 

30+ 

31 

23 

569 

0 

0 

2 

0 

1.30 

,47 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

LODGEPDLE 

38.6 

19,2 

28,9 

47 

1 

2 

2 

1112 

0 

2 

31 

0 

D  4.95 

1,42 

22 

35.5 

28 

27+ 

6 

4 

2 

LDDI 

54.0 

38,6 

45.3 

.5 

63 

29 

29 

2 

572 

0 

0 

3 

0 

3.95 

.60 

1.07 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

LOS  BANOS 

53.3 

39,6 

45.5 

-  .2 

66 

29 

33 

14  + 

569 

0 

0 

0 

0 

2.07 

.46 

,69 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

LOS  BANOS  DET  RESV 

53.0 

41,4 

47.2 

65 

29+ 

35 

20  + 

545 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.73 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

MADERA 

53.9 

37, 7M 

45. 8M 

-  .8 

69 

1 

30 

2 

592 

0 

0 

I 

0 

2.36 

.43 

,76 

27 

•  0 

0 

5 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


OSCtMBER  1973 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

&i 

e  ^ 
<S 

Average 

■a 
t  ^ 

J  2 
1 

Highest 

• 

a 

« 
i 

S 

• 

Q 

t 
m 

a 
t 

1 

No.  ol  Days 

Total 

.  E 

>• 

Q 

e 

• 

& 

Snow,  Sleet 

1     No.  ol  Djy^ 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Dcplli 
on  Ground 

e 

e 

8 

e 

0 

1.00  or  More 

s  > 
"* 

s 

0 

2 

0 

M4NTECA 

5<.,0 

40.7 

47.4 

67 

1 

33 

4 

540 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1.15 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

M4RIC0P4 

55. 9M 

37. 8M 

46. 9M 

-  2.2 

75 

1 

31 

1 1 

556 

0 

0 

2 

0 

.35 

.57 

.25 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

39.4 

47.1 

1.1 

65 

29* 

31 

31 

547 

0 

0 

1 

0 

3.15 

.93 

1,39 

27 

.0 

0 

6 

z 

I 

MODESTO 

53.7 

41  .0 

47.4 

1.4 

69 

28 

33 

4 

538 

0 

0 

0 

Q 

3.51 

1.10 

.98 

26 

.0 

0 

6 

4 

U 

NFWM4N  2  NW 

53.5 

38.4 

46.0 

.9 

67 

29 

32 

6* 

583 

0 

0 

3 

0 

2.90 

.82 

.83 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

NORTH   FORK   RANGER  STA 

58. 7H 

33. 3M 

46. OM 

71 

10 

25 

2 

582 

0 

u 

0 

6.00 

-  .55 

1.81 

1 

.0 

0 

6 

3 

ORANGE  COVE 

53.9 

38 ,  8 

46.4 

.6 

69 

1 

31 

20* 

572 

0 

0 

3 

0 

1.35 

-  1.13 

.0 

0 

PDRTERVlLt-E 

56.3 

38.6 

47,5 

-  .1 

7l 

1 

31 

3 

537 

0 

0 

1 

0 

1.65 

-  .25 

.42 

2 

.0 

0 

6 

0 

u 

P3SEY   3  E 

49.3 

29.7 

39.5 

60 

9 

21 

2 

783 

0 

0 

23 

0 

5.14 

7.0 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

51.4 

35.1 

43.3 

63 

10 

24 

2 

669 

0 

0 

9 

0 

10.66 

3.20 

1 

15.0 

1 

9 

7 

San  LUIS  DAM 

53.5 

41.2 

47.4 

65 

29* 

36 

19* 

538 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.70 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

SONORA  RS 

53.9 

34  ,6 

44.3 

-  1,7 

63 

17 

28 

3* 

634 

0 

0 

12 

0 

8.09 

2  . 48 

2.27 

.0 

0 

12 

4 

3 

Sn  ENTRANCE  YOSEMITE 

48.2 

27.6 

37.9 

62 

11 

15 

3 

835 

0 

0 

29 

0 

D  7.30 

2.60 

1 

9 

22 

9 

6 

2 

STOCKTON  WSO  AP 

53.4 

41.6 

47.5 

1.6 

64 

29 

33 

4 

533 

0 

0 

0 

0 

3.87 

1.21 

1.05 

24+ 

.0 

0 

7 

3 

2 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 

54.4 

39.0 

46.7 

•  9 

65 

1 

31 

4  + 

558 

0 

0 

2 

0 

2.90 

.11 

.89 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

TEHACHAP 1 

53.1 

32.7 

42.9 

62 

17* 

23 

3 

676 

0 

0 

14 

0 

1 .89 

,  80 

22 

.1 

T 

2 

3 

2 

0 

TEJON  RANCHO 

57.7 

38.2 

48.0 

-  .7 

72 

11 

30 

10 

524 

0 

0 

6 

0 

1.66 

•      .  14 

,57 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  1 

59.3 

38.3 

48.8 

70 

1 

31 

10+ 

492 

0 

0 

4 

0 

3.86 

1,72 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

TIGER   CREEK  PH 

49.7 

36. 1 

42.9 

-     ,  1 

60 

10 

29 

2 

678 

0 

0 

5 

0 

11.55 

3.72 

3,01 

1 

2.0 

1 

1 

10 

8 

4 

TRACY  CARBONA 

54.2 

40.7 

47.5 

68 

1 

35 

4+ 

535 

0 

0 

0 

0 

2  .77 

1.15 

27 

.  0 

0 

6 

1 

1 

TRACY  PUMPING  Plant 

53.9 

41.9 

47.9 

63 

28 

35 

4 

522 

0 

0 

0 

0 

2.60 

.85 

27 

,0 

0 

6 

3 

0 

V  I  SAL  I  A 

54,1 

38.7 

46.4 

-  1.6 

69 

24. 

32 

21* 

569 

0 

0 

2 

0 

1.96 

.19 

,52 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

MASCO 

55.6 

37  ,0 

46.3 

-  l.O 

74 

1 

30 

4 

569 

0 

0 

5 

0 

.91 

•  .12 

,32 

1 

,0 

0 

3 

0 

0 

YISEMITE   PARK  HEADOTRS 

M 

26.2 

M 

53 

16 

22 

3 

0 

0 

27 

0 

6.63 

-  .47 

1.66 

1 

5,5 

5 

2 

b 

5 

3 

DIVISION 

45.5 

.4 

3.71 

.13 

2.2 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

67.6 

40.9 

54.3 

80 

10« 

26 

26 

331 

0 

0 

6 

0 

.22 

.14 

2 

.0 

0 

I 

0 

0 

avalOn  pleasure  pier 

63.6 

47.4 

55,5 

-  .3 

75 

9 

42 

4 

287 

0 

0 

0 

0 

.88 

-  1,48 

.56 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

BARRETT  DAM 

67.6 

32.2 

49.9 

-  1.2 

81 

10* 

23 

20 

460 

0 

0 

19 

0 

.34 

-  2,69 

.16 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

65.5 

36.5 

51.0 

77 

17 

28 

2 

424 

0 

0 

8 

0 

■  54 

-  2.67 

.52 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

52.2 

25.0 

38.6 

65 

10 

12 

20 

811 

0 

0 

28 

0 

.45 

.42 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURBANK  VALLEY   PMP  PLT 

69.5 

40.  1 

54.8 

-  .8 

82 

10* 

31 

3 

307 

0 

0 

1 

0 

.75 

-  1.96 

.50 

1 

.0 

0 

2 

I 

0 

CACHUMA  LAKE 

66. 1 

40.7 

53.4 

80 

10 

30 

3 

352 

0 

0 

1 

0 

2.S6 

2.01 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

C  AMPO 

65.4 

31.1 

48,3 

74 

17 

23 

25 

513 

0 

0 

21 

0 

.  1 1 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

70.7 

39.3 

55.0 

86 

7 

32 

4 

305 

0 

0 

1 

0 

.93 

,  65 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

CHULA  VISTA 

63.6 

45.2 

54 , 4 

.0 

75 

10 

40 

3 

319 

0 

0 

0 

0 

.11 

-  1.75 

.06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

64.6 

41.1 

52,9 

-  .5 

78 

10 

34 

14 

368 

0 

0 

0 

0 

.31 

-  3.09 

.24 

2 

.0 

0 

0 

0 

CORONA 

68. 2 

38.0 

53.1 

-  .8 

83 

10 

30 

2 

360 

0 

0 

5 

0 

.15 

•  2.24 

.08 

1 

.0 

0 

c 

0 

0 

CULVER  CITY 

69.8 

49.2 

59.5 

86 

9 

40 

23 

180 

0 

0 

0 

0 

.99 

.60 

1 

.0 

0 

2 

1 

I 

CUYAHA 

M 

M 

M 

75 

10 

24 

5+ 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

CUYAMACA 

54. B 

33.0 

43.9 

2.2 

64 

17 

25 

26  + 

644 

0 

0 

16 

0 

.65 

-  5.40 

.57 

2 

.0 

0 

1 

I 

° 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

66. 2M 

36. 3M 

51. 3M 

76 

17 

31 

25 

417 

0 

0 

3 

0 

.53 

-  2.03 

.25 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL   CAPITAN  PAM 

71.8 

43.2 

57.5 

86 

11 

37 

12  + 

228 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  21 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

E  L  S I NORE 

68.  1 

33.8 

51.0 

-  1.3 

Bo 

9 

27 

25 

426 

0 

0 

14 

0 

.16 

-  2.27 

.16 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

ESCONDIDO 

69.7 

39.5 

54.6 

1.6 

85 

10 

33 

25  + 

313 

0 

0 

0 

0 

.27 

-   2  .94 

.19 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

FSNTANA  KAISER 

72.5 

46.4 

59.5 

89 

10* 

40 

26+ 

165 

0 

0 

0 

0 

.20 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

69.3 

39.9 

54.6 

81 

10* 

32 

25 

315 

0 

0 

1 

0 

.11 

.04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  0AM 

64.5 

25.2 

44.9 

76 

17* 

1 1 

25 

617 

0 

0 

27 

0 

.35 

.25 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDYLLWILO  FIRE  OEPT 

58.2 

28.7 

43.5 

69 

8 

21 

2 

661 

0 

0 

25 

0 

.59 

.42 

1 

T 

0 

2 

0 

0 

JULIAN  WYNOlA 

58.7 

35.6 

47.2 

71 

17 

27 

23 

545 

0 

0 

13 

0 

.37 

.0 

0 

0,  0 

LAGUNA  BEACH 

66. OM 

41. 2M 

53. 6H 

-  1.7 

76 

10 

37 

5 

349 

0 

0 

0 

0 

.32 

-  1.81 

,20 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  MESA 

69.4 

45.5 

57,5 

85 

10 

39 

26 

229 

0 

0 

0 

0 

.14 

,08 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LHMPQC 

66.0 

41.1 

53,6 

77 

10 

32 

3 

348 

0 

0 

1 

0 

2.17 

1.12 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

LONG   BEACH  WSO  AP 

67.3 

43.5 

55,4 

-  .6 

84 

9 

37 

3 

292 

0 

0 

0 

0 

.36 

-  1.61 

.19 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  ANGELES   MSO  AP  R 

67.8 

48.8 

58.3 

1.4 

85 

9 

42 

3 

207 

0 

0 

0 

0 

.45 

-  1.94 

.30 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDS   ANGELES  CIVIC   CTR  R 

69.4 

50.4 

59,9 

1.7 

85 

9 

44 

4 

174 

0 

0 

0 

0 

.67 

-  2.20 

.40 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

MT  wIlSON  2 

56.4 

40.4 

48.4 

72 

B 

26 

2 

506 

0 

0 

4 

0 

1.43 

1.32 

1 

T 

0 

2 

1 

1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

63.4 

46.5 

55.0 

.6 

72 

10* 

40 

23 

305 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  1.72 

.  32 

22 

.0 

0 

I 

0 

0 

OCEANSIOE 

66. 9M 

44. 3M 

55. 6M 

80 

10 

34 

B 

283 

0 

0 

0 

0 

.19 

.  10 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

OJAI 

69. 2M 

38. 5M 

53. 9M 

1.2 

80 

10* 

32 

20+ 

341 

0 

0 

2 

0 

1.19 

-  2.64 

1.02 

1 

.0 

u 

2 

1 

1 

OXNARO 

68. 6 

44.4 

56.5 

1.3 

83 

9 

33 

21 

257 

0 

0 

0 

0 

1.25 

-  1.95 

.61 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

54.6 

36.4 

45.5 

67 

9 

26 

2 

596 

0 

0 

6 

0 

.50 

,48 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

Pasadena 

70.2 

44  ■  9M 

57, 6M 

2.1 

85 

9* 

40 

230 

0 

0 

0 

0 

.66 

-  3,26 

.  44 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

68.5 

42.3 

55.4 

4.1 

84 

10 

35 

3 

291 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  3,35 

,02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

ramona  spaulding 

REOLANDS 

68.5 

36.5 

52.5 

-  .2 

81 

10 

32 

26+ 

382 

0 

0 

2 

0 

.06 

-  2.35 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  <(3 

68.  1 

39. 6M 

53. 9M 

.6 

82 

10 

33 

339 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  2.07 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  ExP  STA  R 

68.8 

40.6 

54.7 

84 

1 1 

36 

2^  + 

314 

0 

0 

0 

0 

.06 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  hOSP 

69.3 

40.4 

54.9 

1.4 

85 

10 

35 

26  + 

308 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  3.17 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDBERG  WSO  //R 

49.3 

36.2 

42.8 

.1 

61 

17 

27 

2 

681 

0 

0 

8 

0 

1.81 

-  .68 

1.25 

1 

1.9 

1 

2 

4 

1 

i 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

67.0 

49.3 

SB. 2 

1.1 

81 

9 

44 

3 

205 

0 

0 

0 

0 

.19 

-  1.86 

.13 

22 

.0 

0 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

68.6 

46.1 

57.4 

1.8 

78 

16* 

37 

8 

239 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

71.0 

41.5 

56.3 

B5 

9* 

35 

3 

265 

0 

0 

0 

0 

.43 

.31 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  JACINTO 

68.8 

33.9 

51.4 

.2 

82 

10* 

28 

25+ 

414 

0 

0 

IJ 

0 

.09 

-  2.18 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

69.  7M 

43. 9M 

56. 8M 

1.7 

83 

10* 

39 

3* 

245 

0 

0 

0 

0 

.29 

-  2.54 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

66.9 

45.4 

56.2 

1.5 

82 

10 

39 

3 

267 

0 

0 

0 

0 

1.54 

-  1.95 

1.16 

1 

.0 

0 

1 

1 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  caupd.nu 

 DErtMBER  1973 


Temperature 


<2 


Precipitation 


No.  oi  Days 


SANTA  BiRRARA   FAA  4P 
SANTA  MARIA  WSQ  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SUN  CITY 

TORRANCE 
TUJIJNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 

UPLAND  3  N 
VISTA  ?.  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YIRRA  LINDA 

DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 
BARSTOW 
BEAUMONT  1  E 
BISHOP  WSQ  AP 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BRAWLEY  2  Sw 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
THERMAL   FAA  AP 
TRONA 

TWtNTYNINE  PALMS 
VALYERMT  FIRE   STA  79 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

WILOROSE  RANGER  STA 
DIVISION 


65.3 
62.8 

66.5 
70.0 

68.9 
64.7 
69.2 
67. 7H 
68.8 

65.0 
68.7 
63.5 
69.1 


65.6 
62.0 
63.9 
55.0 
70. 3M 

69.5 
72.7 
72.1 
64.2 
64.0 

67.3 
51. OM 
69.1 
72. OM 
60.5 

55.5 
71.1 
55.8 
68.9 
72.5 

70.9 
56.5 
74.2 


71.8 
57. 6M 
59. 6M 

51.0 
47. 6M 
65.3 
61.4 
60.2 

72.6 
67.9 
57.6 
72.5 
63.0 

65.4 
61. 2M 
61.3 
36.0 
28.0 

52.7 


40.5 
39.5 

40. 6H 
31.2 

47,9 
42,0 
38,7 
42. OM 
50.9 

40,7 
43.5 
31.5 
42.  1 


37,4 
31,1 
40,6 
26,0 
36.7 

41.2 
43.7 
37,7 
30.9 
41.2 

39.9 
20.  4M 
47.5 
40. 1 
27.8 


36.2 
40. OM 
34, 5M 

27,5 
23, 9M 
43.8 
31.5 
29.1 

41.8 
45,2 
38.9 
36,8 
31,1 

36,7 
27. 4M 
30,1 
14,0 
8.9 

28.0 


52.9 
51.2 

54. 6M 
50.6 

58.4 
53.4 
54,0 
54, 9M 
59,9 


51,5 
46.6 
52.3 
40.5 
53. 5M 

55.4 
58.2 
54,9 
47,6 
52.6 

53.6 
35. 7M 
58.3 
56,  IM 
44,2 


54,0 
48. 8M 
47.  IM 

39.3 
35. 8M 
54.6 
46.5 
44.7 

57,2 
56,6 
48. 3 
54.7 
47.1 

51.1 
44. 3M 
45.7 
25,0 
18,5 

40,4 

48,5 


1,2 
.3 


,9 

1.5 
.9 
1.7 


.3 

1.5 


31 


369 
421 

313 
438 

203 
354 
335 
308 
183 

368 
273 
537 
285 


410 
365 
390 
751 
348 

290 
201 
303 
531 
377 

348 
902 
201 
270 
641 

540 
193 
685 
317 
222 

294 
686 

251 


332 
495 
552 

790 
900 
316 
567 
623 

234 
252 
510 
313 
550 

424 
634 
591 
1229 
1435 

755 


1.43 
3.04 

1.11 
.04 

.62 
.73 
.24 
2.65 
1.49 

.32 
.19 
.20 
.55 


.03 
.06 
.35 
.60 

.00 

.00 
.00 
.00 
.04 
.09 

.09 

T 

.00 
.00 
.07 

1.09 
.00 
.12 
.00 
.00 

.00 
.07 
.00 

.00 

1.22 

.00 
.12 
.65 


.00 
.06 
.02 

.10 

T 

.43 
.00 
.01 

.00 
.16 
.01 
1  .44 
1.89 


1.73 
2.24 


2.55 
2.47 


.18 

.45 

1.95 
1.04 
.49 


1.10 
.66 


1.77 
1.24 

.69 


1.09 
1.16 

.65 
.02 

.37 
.51 
.17 
1.23 
1.11 

,30 
.10 
.20 
.31 


.03 
.08 
,25 
.31 
,00 

,00 
.00 
.00 
.04 
.09 

.09 

T 

.00 
.00 
.05 

.65 
.00 
.05 
.00 
.00 

.00 
.04 
.00 


.00 
.06 
.02 


.43 
.00 
.01 

,00 
,16 
,01 
,44 
.70 


15,7 
16,3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"id 

i2 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17  1 

20  ] 

22  1 

23  1 

24 

2S 

OR  1 

27 

28 

29  j 

30 

nohtm  coast 

DRAINAGE  01 

ALDERPDINT 

ANChlN  PAC   UNION  CQL 

7 

60 

2  .09 

.  1 1 

.02 

•  01 

.31 

.93 

.02 

,03 

.93 

.40 

.02 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

9 

41 

1 157 

.  10 

.57 

1^66 

.61 

boonville  MNTNC  ST a 

7 

83 

2  .19 

.04 

.01 

.97 

.07 

•  70 

.18 

1.89 

•  23 

.08 

.14 

.  82 

,91 

.34 

.03 

BRANSCOHB  i  NNM 

16 

B9 

2.77 

.15 

.02 

.03 

.47 

.51 

.37 

.68 

.17 

1.20 

I. 01 

.05 

1.17 

.27 

.50 

1.96 

.78 

.04 

.25 

•  09 

.04 

1.30 

.65 

2.09 

.12 

BRIDCFVULE  NNH 

IS 

52 

3.00 

,49 

• 

•  07 

.90 

1*21 

.35 

BURNT  RANCH  l  S 

12 

36 

1.99 

.30 

.  26 

.09 

.31 

.71 

.30 

.92 

.40 

'a 

.19 

.64 

2  (00 

.62 

.09 

.55 

,  13 

.02 

'  «7 

*Io 

.08 

SUTLER  VALLEY  RANCH 

2.39 

■  21 

,08 

.06 

.18 

.  34 

.14 

1 .08 

.17 

.90 

.26 

.31 

^  '90 

.40 

!70 

.19 

C At I STOCA 

5 

78 

1 .00 

•  05 

.07 

.70 

.10 

.70 

*3e 

'06 

'o5 

'o5 

65 

70 

*  19 

CALL  AHAN 

* 

00 

.37 

T 

.04 

T 

.04 

.93 

.0? 

.50 

.09 

!36 

.16 

!61 

!oi 

!l3 

T 

.01 

!07 

•  22 

!25 

!57 

CAZADERO  3  H 

12 

19 

1  .*0 

.04 

.02 

.02 

.26 

.97 

J  .52 

.06 

.04 

1.55 

.  02 

3t  16 

,11 

.  10 

.93 

1 .11 

.30 

.69 

CECILVILLE  S  SE 

4? 

*  30 

1 .  29 

.10 

CLEAR  CRECK 

1  .*0 

.20 

.06 

T 

.16 

T 

1  .47 

T 

.93 

.  94 

1 175 

.89 

.07 

.17 

1 . 00 

1 .00 

'38 

CLOVERDALE  3  SSE 

63 

2.67 

.03 

.04 

T 

.49 

.04 

■  44 

.17 

120 

*65 

07 

.07 

1  *  04 

CQPCO  NO  I  DAH 

3 

10 

.60 

.01 

.18 

.12 

•  01 

.47 

.02 

T 

!45 

.17 

!l3 

T 

.06 

T 

T 

^25 

[21 

.31 

.03 

COVELO 

B 

73 

1.35 

.29 

.03 

,19 

.14 

.42 

.10 

.72 

.69 

.02 

.32 

CRESCENT  CITY  1  N 

14 

68 

• 

• 

1.36 

.15 

.96 

1.34 

• 

• 

• 

.63 

.22 

1.53 

.03 

• 

• 

1 .43 

1.11 

1,09 

• 

* 

1.12 

*84 

1.10 

1.26 

.  55 

* 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2.86 

.44 

.16 

.03 

.  1 1 

.05 

1.61 

.22 

.98 

.46 

1.62 

.36 

.05 

^*93 

.21 

.  69 

2.19 

1 ,20 

'si 

'  '  51 

*33 

.89 

CUHN I NCS 

1$ 

06 

2.06 

.09 

•  10 

.  66 

.01 

.92 

.12 

2.23 

.42 

.02 

1.07 

• 

1  '02 

1*85 

.01 

OUTTONS  LANDING 

92 

1.37 

t  U 

.02 

.37 

T 

.42 

.01 

!l3 

!33 

.57 

.02 

I  .26 

!l6 

il9 

T 

ELK  VALLEY 

23 

33 

2.32 

•  05 

.05 

.22 

.05 

.95 

1  .63 

,35 

2.55 

T 

^!l2 

T 

EUREKA  WSO  CI  R 

7 

02 

T 

.04 

.01 

.17 

.16 

.  34 

•  SO 

l.Dl 

.  1 1 

.02 

.24 

.26 

.06 

.65 

.27 

.  29 

.32 

FERNDALF   2  NM 

FOREST  GLEN 

16 

80 

2.44 

•  42 

.12 

.13 

.52 

.03 

.78 

.47 

1.47 

.39 

.05 

FORT  BRAGG 

7 

39 

1.94 

.06 

•  02 

.02 

.02 

.15 

•18 

.03 

.01 

•  85 

.14 

.46 

.12 

!38 

!03 

.02 

.40 

!73 

.17 

!o3 

in 

; 

!26 

.54 

!7l 

!39 

FORT  DICK 

IS 

13 

2  .28 

.49 

.  1 1 

.03 

,19 

.05 

1 ,9o 

•  08 

•  77 

.22 

1 .57 

.37 

.06 

1.28 

.28 

.  74 

1  ■  52 

.67 

.29 

.16 

1 .34 

' 

.  66 

.44 

FORT  JONES  RANGER  STA 

5 

19 

• 

.40 

.05 

.32 

.02 

•  33 

,«2 

.74 

.15 

• 

* 

.03 

.  22 

•  2  J 

* 

*  _ 

*!« 

*  *  J 

1.11 

T 

.01 

T 

.06 

•  01 

.01 

.69 

.01 

.58 

* 

05 

*  04 

GaRBERVI L  lE 

13 

04 

2.36 

.32 

.02 

.06 

.06 

.41 

.02 

.62 

.  19 

1.26 

.57 

25 

*96 

1 '  62 

'76 

*05 

*  j3 

,61 

*60 

'48 

'  83 

T 

CASQUGT  RANGER  STATION 

22 

B9 

2.94 

.98 

.17 

.08 

•  U 

.16 

1,99 

•  08 

1.06 

.61 

2.07 

.47 

.04 

2^16 

!46 

.74 

2137 

1.18 

!35 

!40 

',02 

U50 

1.00 

1)43 

.69 

CRATON 

8 

01 

2,27 

.19 

.01 

.06 

.02 

.69 

.01 

•  58 

.01 

.56 

1.34 

.51 

.03 

.01 

'  '  80 

.  30 

T 

CREENVIEM 

5 

09 

.70 

.30 

.09 

•  60 

^  86 

* 

* 

.44 

'60 

CUERNEVILLE  2 

s 

03 

1.28 

•  27 

•  01 

.01 

■  03 

1,51 

.07 

1.29 

1  •  22 

■  29 

HAPPY  CAHP  RANGER  STA 

13 

64 

1 .50 

.30 

.05 

■  06 

.12 

1 .00 

.06 

.70 

1 .57 

2.51 

* 

.33 

.32 

1.06 

.10 

HAYFORK  RANGER  STATION 

11 

01 

1,34 

• 

.05 

,20 

.14 

.04 

.46 

.14 

.81 

!l5 

!44 

.07 

U2l 

2.63 

1.06 

.01 

.37 

.05 

•  44 

.34 

1.02 

.02 

HEALDSBUR6 

6 

69 

,95 

.63 

T 

healDSbijRG  no  2 

6 

10 

2  .47 

•  04 

.02 

•  51 

.04 

.60 

.02 

•  *^ 

1  .05 

HiLTS 

.21 

.04 

.02 

.22 

.34 

.13 

•  84 

.05 

!70 

!22 

.09 

19 

46 

2.11 

.41 

.04 

•  01 

,18 

.02 

.72 

.22 

.82 

.69 

•  88 

.32 

T 

1.32 

1.13 

•  12 

; 

iolewilo  hmy  HNTNC  STA 

19 

39 

• 

3.37 

•  03 

,10 

.06 

1.82 

•  19 

.65 

,78 

2.12 

,74 

* 

1.96 

iso 

.70 

2!22 

• 

1 .75 

•  72 

!65 

1.21 

KENTFIElO 

a 

35 

1.19 

.76 

1 .09 

klahath  r 

20 

61 

1.66 

.11 

.18 

.28 

.06 

1.96 

1.42 

.19 

2.00 

.23 

.  5 1 

2.14 

.03 

1 .90 

1.19 

.17 

"4? 

1 . 24 

KORBEl 

9 

92 

,92 

•  05 

.  19 

.24 

.19 

1.04 

.79 

.91 

ts 

14? 

'44 

,22 

LAVA  BEDS  NAT  HQNUHENT 

2,25 

.57 

.07 

.54 

,19 

.04 

.69 

.97 

1.63 

.11 

MAD  RIvER  RaNCER  STA 

16 

17 

2.48 

■  26 

.10 

,07 

.35 

.20 

.50 

.  16 

.03 

1 .00 

.12 

1 .06 

.59 

.02 

1.17 

.36 

.60 

HARE  ISLAND 

5 

23 

•  10 

1.65 

.37 

.  66 

1  19 

1 

HQUNT  HEBRON  RS 

1 

49 

.47 

.01 

.09 

.02 

.  19 

*34 

!io 

.37 

.04 

HUIR  HOODS 

.69 

.09 

T 

.61 

.15 

.34 

66 

^'95 

'o7 

^  *29 

NAPA  STATE  HQSP I TAL 

« 

40 

,87 

.02 

.02 

.42 

.25 

.01 

17 

QAK  KNQlL  R  S  2 

5 

07 

• 

• 

.90 

•  04 

T 

.39 

.37 

,68 

.06 

!7l 

.11 

.14 

!62 

• 

• 

• 

!26 

.11 

!23 

!62 

.01 

1 

QAKVlue    1  WNW 

4 

92 

1.17 

.68 

.02 

.43 

.23 

.02 

OCCIOENTAL 

8 

19 

.26 

.  15 

T 

.05 

.82 

• 

1.00 

.14 

.80 

1 .70 

1  '  »5 

*  A> 

QRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

1.12 

■  03 

.06 

.21 

.05 

1.39 

.01 

.03 

.76 

.19 

1.73 

.20 

* 

.04 

■  *• 

26 

'  92 

14 
'40 

ORlE ANS 

IS 

34 

1.31 

■  03 

.13 

.46 

.  1 1 

.76 

.99 

.  17 

1 .99 

.39 

1*46 

I  59 

1  '44 

61 

*  1 1 
* 

64 

I  '00 

PETALJMA  FIRE  STA  2 

4 

69 

.73 

.02 

.54 

T 

.14 

!l5 

T 

!b9 

',2b 

!oi 

T 

.61 

.63 

In 

[32 

POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  Ph 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

2.60 

■  24 

.01 

.05 

.  52 

•  13 

.01 

,65 

.  17 

1 .38 

■  02 

.01 

SAIhT  HELENA 

5 

69 

1  .04 

.92 

,0? 

.62 

.39 

!l5 

SAN  Rafael 

6 

57 

1  .04 

.01 

,01 

.62 

.05 

1 .12 

!35 

l!75 

.17 

.02 

• 

* 

,41 

.71 

.07 

.04 

SANTA  ROSA 

9 

33 

.69 

.01 

.05 

.50 

T 

.38 

.02 

.01 

.33 

1 .30 

.36 

•  02 

.36 

■ 

*7ft 

.  1 9 

SAMVERS  BAR  RANGER  STA 

12 

21 

.77 

.40 

,06 

.09 

.22 

.05 

,9o 

.08 

.56 

.62 

1 .10 

.45 

.09 

.32 

.  62 

1 .65 

.04 

SCOT] A 

2.97 

.21 

.04 

•  01 

.17 

.39 

.03 

.66 

.23 

.89 

.17 

T 

.71 

.16 

.  17 

2(33 

■ 

.25 

.22 

SHElTER  COVE 

12 

01 

.54 

ill 

.12 

.02 

.26 

.18 

1 .51 

.06 

.72 

.02 

.35 

.04 

.51 

1.26 

.23 

'  16 

'27 
* 

1*97 

'  12 

146 

SkAGGS  SPCS  LAS  LOHAS 

12 

34 

3.53 

.09 

.03 

.  13 

.09 

.61 

.04 

.91 

.64 

liso 

Ibt 

.12 

!22 

1.30 

!50 

1.80 

SONOHA 

9 

40 

.96 

.02 

,66 

.16 

.24 

1.35 

.16 

.01 

STANDISH  HICKET  ST  PK 

19 

13 

2.06 

.17 

.04 

.22 

.60 

.47 

.62 

.23 

1.47 

.89 

1.05 

.19 

.74 

1.46 

.61 

.  0 1 

.23 

1.22 

!61 

1  ,97 

.06 

TRINITY  OAH  VISTA  PT 

6 

60 

1.18 

.02 

.14 

.06 

.22 

.06 

.35 

.12 

.66 

.  10 

.26 

1.30 

.20 

.42 

!04 

.74 

.71 

1.96 

tulEl  ak  e                    / /r 

.59 

1 .09 

UKI  AH 

.93 

.03 

.06 

.01 

.07 

.62 

.03 

.53 

.02 

.10 

.32 

1.55 

.03 

.05 

.05 

.01 

.80 

UKIAH  *  MSM 

9 

04 

2 . 20 

.33 

.02 

.  18 

.13 

.  10 

.67 

.21 

.66 

.09 

.30 

.04 

.03 

1.56 

.43 

.02 

.16 

.04 

.01 

.25 

,72 

.64 

.05 

UPPER  maTTOlE 

1* 

13 

.$1 

.35 

.09 

.06 

.06 

.66 

1 ,30 

.4: 

1.09 

.06 

2.03 

.34 

.52 

2.93 

.75 

.07 

.30 

,29 

• 

.63 

.77 

.67 

MARH   SPRINGS  OAf 

2 .72 

•  07 

MEAVERVILLE    RANGER  STA 

9 

9! 

.90 

.19 

.10 

.15 

.05 

.45 

.20 

■  64 

.02 

.42 

2  (OG 

* 

* 

• 

* 

.61 

MEED  FIRE  DEPARTMENT 

2.19 

T 

.02 

T 

,23 

.31 

.48 

.31 

1 .32 

■  17 

T 

art 
.20 

HiLLITS    L  NE 

9 

87 

1,01 

,03 

.08 

,03 

.31 

.86 

1 .26 

.32 

T 

.40 

.65 

1.44 

.16 

.08 

•  09 

.03 

.60 

.81 

.58 

1.11 

MiLLOrf  CREEK  \  NH 

12 

63 

• 

2.96 

.01 

.21 

.06 

.47 

• 

.96 

.33 

.82 

.34 

.62 

.22 

T 

1.04 

1.6C 

* 

• 

1.42 

.59 

.98 
.08 

YREKA 

3 

43 

.33 

.01 

T 

.01 

.  14 

.02 

.18 

.09 

•  69 

.01 

"'' 

.63 

.01 

.  10 

.47 

.03 

•  11 

.01 

.01 

.06 

* 

.01 

>       •  • 

Sacramento 

DRAINAGE  0? 

AOIN  RANCER  STATION 

2 

63 

.41 

.02 

T 

.03 

.13 

.62 

ALTURAS  RANGER  STATION 

1 

2) 

.09 

.13 

T 

T 

.06 

.19 

.01 

.03 

AUBURN 

2.23 

T 

.02 

.30 

1.15 

.10 

.03 

AUBURN  0AM  PROJECT 

S 

65 

2.29 

.02 

.03 

.02 

.30 

1.17 

.13 

1.01 

.  1 1 

1.25 

1.10 

.01 

SLUE   CANYON  MSOAP  //R 

13 

00 

1 .39 

.45 

.08 

1.57 

1.10 

ilsi 

.21 

.12 

1.29 

1.62 

1)44 

1.62 

SONfAN  DAM 

13 

62 

2.90 

.17 

.67 

.13 

1.03 

.07 

1.21 

1 .12 

.99 

.  10 

.06 

T 

2. 00 

1 .03 

2.49 

BRAhNAN  ISLAND 

3 

92 

1,20 

.15 

T 

T 

.28 

.02 

.17 

.03 

.01 

•  3' 

.41 

.01 

.86 

•  21 

•  20 

T 

BROCKS   FARNHAM  RANCH 

1.40 

.10 

.02 

.28 

.03 

.25 

.  10 

•  71 

1.99 

t 

.0] 

•  51 

•  06 

BRUSH  CREEK  RS 

13 

6! 

2.87 

.56 

• 

1.03 

T 

1 .00 

* 

* 

• 

8 

BtCHDRN 

17 

29 

3.06 

.20 

•  60 

.05 

2.72 

.76 

T 

.80 

.20 

2.23 

.61 

•  10 

t 

.31 

2.62 

1.40 

1.59 

BUCKS  CREEK  PH 

19 

44 

4.22 

.13 

.01 

.69 

•  05 

1.03 

.09 

.97 

1.75 

.  69 

.  12 

.  1 1 

1  .49 

1.47 

2.13 

.08 

BURNEV 

6 

91 

1.63 

.42 

.12 

.04 

.02 

.31 

•  31 

•  99 

.28 

.21 

.02 

.93 

.40 

.07 

.05 

.02 

.  18 

.22 

CANST  RANGER  STATION 

.05 

.32 

.01 

.02 

.04 

T 

.26 

T 

.28 

.07 

.23 

.20 

.  10 

.02 

.  16 

.06 

.  17 

CANYON  DAH 

7 

zi 

2.16 

.69 

.77 

.05 

.53 

.85 

.  13 

•  17 

.63 

.  37 

.83 

.02 

CARIBOU  POMER  HDUSE 

8 

tz 

2  .79 

.03 

06 

,91 

.  1 9 

.51 

.01 

1.13 

.30 

•  07 

.02 

.04 

.66 

.31 

.68 

.05 

CM&LLENCE   RANGER  STA 

12 

30 

3.97 

.02 

.06 

.03 

.53 

.95 

.04 

.72 

.08 

.86 

2, 19 

1 .60 

1 .69 

CHESTER 

9 

.80 

2.40 

T 

.01 

.76 

T 

.63 

.42 

.50 

.01 

.03 

.01 

.62 

.21 

.20 

CHico  Experiment  sta 

9 

.30 

,95 

.36 

.20 

.50 

.02 

.01 

.92 

.  70 

1  .64 

CITRUS  HEIGHTS 

4 

79 

.98 

.63 

.21 

T 

.01 

T 

.72 

.31 

.05 

.01 

.01 

.41 

.96 

.21 

.23 

C  L AR  K  SBURO 

4 

OS 

1.43 

.11 

.03 

.25 

.02 

.01 

.49 

.48 

,69 

.34 

.20 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

3 

44 

1 .48 

.05 

.15 

.09 

.20 

.04 

.80 

.21 

.07 

.27 

.03 

.09 

ClEar^ake  highlands 

9 

.67 

2,17 

.39 

.09 

T 

•  27 

.11 

•  3B 

T 

.10 

.03 

.46 

.53 

.02 

.02 

T 

.89 

.25 

.04 

.15 

COHASSET  I  NNE 

11 

.19 

2.95 

T 

.40 

1^42 

T 

.89 

.68 

1.90 

t 

.12 

T 

.92 

1.54 

.62 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

5 

.42 

1.24 

.09 

T 

.56 

.30 

.02 

.29 

.79 

,94 

.  14 

1.09 

COLFAX 

11 

87 

2.91 

.01 

.47 

T 

1.40 

.36 

1.10 

.70 

.12 

t 

.04 

1.93 

.96 

1.70 

COLGATE  POMER  HOUSE 

10 

4) 

2,28 

.02 

.36 

.02 

.95 

.55 

.68 

.83 

.10 

.02 

.24 

1.79 

1.02 

1.59 

.02 

COLUSA  1  SSW 

2 

.11 

.03 

.14 

•  17 

.07 

.02 

.88 

.05 

.04 

.02 

.28 

.40 

.01 

1.09 

COOL 

9 

.23 

2.32 

.06 

.35 

1.35 

.22 

.20 

1.35 

.15 

1.24 

.92 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

* 

.16 

1 .42 

.08 

.22 

.02 

.06 

.06 

.05 

•  23 

1.02 

.06 

.30 

.36 

.14 

.12 

oiw  loUowing  Suiion 
7  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11 

12 

n  1 
13  1 

14  j 

15 

16 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

1  28 

29 

30 

31 

•  32 

.36 

.74 

.73 

.30 

T 

.03 

1.07 

.42 

X 

.01 

.02 

.20 

.92 

.89 

.  15 

.02 

•  05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.34 

.40 

.01 

•  01 

.70 

.25 

•  01 

,0] 

.03 

.57 

1.30 

.49 

.95 

.69 

1.25 

.  14 

1.62 

1.63 

2.63 

,o< 

.66 

1.43 

.01 

.96 

1.89 

« 

* 

1.23 

.22 

2.20 

1.91 

.84 

.12 

.40 

1 .15 

.59 

•  94 

1.03 

.11 

.04 

.82 

2.22 

.77 

1.95 

T 

.22 

.26 

.11 

1.02 

.05 

.74 

X 

•  60 

.02 

.99 

.36 

.12 

.06 

.05 

•  99 

•  48 

.69 

.22 

.76 

.62 

1.07 

,37 

.06 

T 

1.08 

.14 

2^41 

1,10 

.03 

•  03 

T 

.02 

.96 

•  47 

.76 

.21 

.11 

.29 

.07 

T 

•  86 

.27 

.07 

.40 

•  03 

.07 

.27 

.10 

.20 

.09 

•  43 

.65 

.02 

1.10 

.21 

.02 

.02 

.48 

.32 

.12 

.01 

.25 

.63 

.01 

.06 

.94 

.98 

.33 

.04 

.OA 

.45 

1.06 

.96 

.11 

.45 

1.10 

.10 

1.90 

1.36 

2.10 

.  10 

.64 

1)6] 

•  40 

.01 

.25 

.02 

.  34 

.56 

1 .40 

T 

.50 

1.26 

!22 

.66 

.20 

•  37 

• 

1.65 

1.93 

1.42 

3.19 

* 

1.56 

.76 

.09 

.94 

T 

.  1  8 

3^16 

1 .74 

.05 

.05 

.05 

.03 

1 .00 

.96 

.94 

.47 

.02 

1  .39 

.74 

.96 

•  68 

.12 

.25 

2.06 

1 .16 

1 .93 

.15 

.02 

.56 

.66 

.19 

.44 

.02 

.62 

1*32 

1.59 

1.36 

.35 

.27 

.05 

.20 

.02 

.01 

.01 

.07 

.37 

.63 

.95 

.17 

.11 

•  04 

T 

.72 

T 

T 

T 

.50 

T 

.46 

1  .04 

X 

.09 

X 

.01 

1.21 

.77 

.02 

.29 

.02 

.53 

.13 

.22 

.  04 

•  86 

.23 

.0! 

.  02 

.  12 

.09 

.04 

.49 

.63 

.14 

.35 

1.02 

1 .35 

.65 

1 .03 

.03 

.  46 

1 . 04 

.02 

.64 

.22 

•  75 

1.05 

.02 

.12 

1  .70 

1 .92 

2.29 

.04 

.05 

T 

.05 

.10 

.10 

.26 

.01 

.  10 

.11 

.18 

.02 

•  03 

.02 

.40 

.  16 

.49 

•  02 

•  06 

•  02 

.51 

•  62 

.25 

.42 

.07 

,2" 

.78 

.90 

.Oi 

•  45 

.09 

T 

.20 

X 

.82 

.30 

T 

I06 

.01 

.34 

^  I06 

T 

•  86 

1.42 

.69 

.69 

.07 

.05 

1.01 

.91 

.05 

.14 

.02 

.02 

1.37 

1.27 

2.06 

•  50 

.  56 

.03 

.25 

.03 

1.45 

.  14 

.09 

•  05 

.49 

.81 

•  26 

.15 

.03 

.62 

.09 

1.34 

1.04 

U09 

.83 

.12 

.  10 

1.89 

1.19 

2.02 

.10 

.43 

» 

• 

.71 

.77 

.37 

.02 

.02 

•  58 

.26 

.  50 

.10 

.30 

T 

T 

.29 

.20 

.43 

.30 

.01 

.45 

.17 

.43 

.04 

.70 

.16 

T 

.05 

.  16 

.16 

.90 

.20 

.15 

.37 

*  10 

•  10 

•  11 

.10 

.02 

.15 

.23 

•  41 

.31 

.49 

T 

.18 

.16 

.13 

•  52 

.  1 1 

.  10 

.12 

.09 

X 

.21 

.18 

.78 

.35 

.OE 

.27 

.01 

.07 

.36 

•  38 

.01 

.96 

.  16 

.26 

.07 

.06 

.  10 

.74 

.45 

.08 

X 

.80 

.54 

!l9 

X 

.  14 

l.iO 

.76 

.07 

.03 

.74 

.03 

2.04 

.82 

.02 

.01 

.01 

.02 

.21 

•  33 

.66 

•  55 

.  15 

•  90 

.05 

.43 

•  97 

* 

* 

.  66 

.02 

.78 

.30 

.13 

.55 

.27 

.75 

T 

.96 

•  05 

.99 

.97 

X 

.19 

.05 

.  90 

.80 

1.49 

.79 

1.09 

T 

.15 

.35 

1.12 

1.20 

T 

.07 

T 

.  10 

.12 

.23 

.05 

.02 

.05 

.59 

.93 

.15 

.51 

.04 

.63 

1.90 

.02 

1.24 

1.06 

1.49 

.  10 

.03 

.21 

.06 

.06 

T 

•  44 

•  38 

.04 

.  0 1 

T 

.96 

•  65 

.13 

T 

.39 

.02 

.41 

.07 

.02 

.27 

.13 

1*81 

•  34 

.35 

.  13 

.75 

.28 

•  2 1 

1,66 

•  19 

.23 

.01 

.16 

.03 

.01 

.13 

.01  ,03 

.73 

.32 

.02 

1.00 

.35 

.1* 

.04 

.26 

.26 

T 

.46 

T 

.12 

.97 

.63 

.1* 

T 

.30 

.27 

!55 

',ti 

*98 

.14 

.6S 

.97 

.67 

.15 

T 

.49 

.61 

.57 

.56 

.  3  1 

•  25 

1.47 

.09 

1.72 

1 .02 

1 .91 

.61 

.23 

.39 

.65 

.93 

.93 

1.27 

.01 

.02 

1  .46 

1 .43 

.49 

.11 

.21 

.03 

.15 

.04 

•  2B 

1.51 

.57 

.02 

.57 

.03 

.38 

.51 

.30 

.70 

.32 

•  16 

•  85 

*90 

.17 

.01 

.20 

.32 

.65 

.31 

•  60 

.09 

.20 

.02 

.06 

U02 

.11 

.06 

.02 

.16 

•  19 

.30 

.01 

.97 

.27 

.90 

.79 

.03 

T 

.91 

,08 

•  20 

3*13 

.91 

.  14 

.33 

.63 

.80 

1.44 

.03  ' 

.02 

.40 

.66 

.22 

.31 

.41 

.95 

.01 

1.32 

•  92 

1.03 

.06 

.37 

.07 

.62 

T 

.44 

.86 

• 

.73 

1.99 

.90 

« 

2,00 

.08 

.63 

1 .09 

.27 

1.37 

.74 

• 

.87 

.31 

.34 

.62 

•  75 

.03 

.67 

.09 

*59 

.45 

.43 

.12 

.33 

.09 

.06 

T 

.17 

•  24 

1*20 

T 

.25 

X 

.28 

.36 

.44 

.  14 

•  12 

.50 

T 

•  37 

.10 

.04 

.26 

.34 

1*65 

.06 

.16 

.03 

.01 

.36 

,77 

.73 

1 .09 

.53 

.33 

.  66 

.08 

.80 

,69 

.17 

.19 

.27 

.26 

T 

•  14 

T 

T 

.90 

T 

.73 

.23 

T 

.22 

.15 

.26 

.26 

.03 

.40 

.55 

.05 

1.00 

.53 

.36 

1.21 

.02 

1.43 

.50 

.82 

.02 

•  57 

2.28 

•  64 

.12 

.05 

•  92 

1  .64 

2.02 

1 .63 

.19 

T 

.19 

.01 

X 

.79 

J 

.02 

X 

•  67 

.  40 

.01 

.08 

.21 

.20 

.02 

•  01 

.79 

.01 

.01 

.71 

.54 

.02 

!o9 

,06 

.66 

.14 

.32 

.04 

,41 

.02 

.07 

2.06 

.84 

.17 

.06 

.03 

.96 

1.00 

1.73 

.45 

.30 

1.59 

.15 

.67 

,05 

•  09 

•  78 

.  65 

.03 

.16 

.04 

.69 

1.34 

1.41 

I  .20 

.31 

1 .45 

T 

1.07 

1*24 

.52 

.08 

.31 

.15 

1.26 

.65 

1  94 

.07 

.  63 

.33 

•  1 8 

.32 

1 .22 

.27 

.68 

'.02 

1.33 

1 .06 

* 

* 

2)07 

.42 

.28 

.11 

.33 

.10 

.03 

1.09 

* 

• 

• 

* 

.33 

.34 

.03 

.26 

.07 

.22 

T 

T 

T 

,02 

T 

.02 

1.05 

.17 

.01 

.08 

.01 

T 

.41 

.05 

.16 

.45 

.06 

.96 

T 

1 .03 

1*76 

1*10 

.15 

.01 

.35 

2.39 

1.54 

1.39 

.02 

.11 

.27 

.17 

.95 

.36 

1.00 

.98 

.10 

.0* 

1.45 

.56 

2.00 

.09 

.81 

.78 

.32 

.12 

1.66 

.06 

.69 

.54 

.49 

.32 

.01  . 

.35 

.06 

.06 

•  01 

•  63 

.27 

,27 

.01 

T 

.26 

.79 

.09 

.06 

.04  . 

.09 

.43 

.18 

.22 

•  05 

.07 

.31 

T 

.04 

T 

.69 

.46 

.62 

.04 

.02 

X 

.95 

.20 

3,24 

1.62 

.04 

.  1 1 

.12 

.04 

.87 

.38 

.93 

X 

.74 

1 .33 

.56 

.13 

.66 

.48 

.  18 

.02 

.22 

.66 

.96 

•  64 

.01  . 

.46 

.11 

•  51 

.24 

.38 

.01 

.12 

2*34 

1 .09 

.01 

.26 

.06 

.02 

.69 

.68 

1 ,43 

.16 

•  09 

.06 

*50 

.47 

.03 

.39 

.14 

.16 

.01 

.16 

.06 

*72 

•  30 

.08 

.01 

.22 

.10 

.06 

.25 

.09 

.04 

.01 

T 

•  41 

•  36 

X 

.01 

.01 

X 

.60 

.  16 

.16 

■  17 

.07 

•  04 

.08 

•  41 

.02 

■  01 

•  02 

.31 

.30 

•  50 

.05 

,10 

X 

T 

.50 

•  57 

,55 

X 

.  04 

•  15 

.01 

.02  . 

'  10 

.10 

.06 

.03 

• 

.0, 

.13 

.02 

.22 

.08 

•  09 

.07 

.03 

•  02 

.16 

.25 

.36 

.01 

.01  . 

X 

.56 

.41 

.21 

*29 

•  50 

,08 

.02 

1 . 06 

.16 

1 .69 

.30 

.39 

I35 

•  35 

.01  . 

.06 

■  20 

.96 

04 

.12 

.04 

*66 

.06 

!o2 

.  02 

.80 

.42 

.22 

'.if* 

.04 

.36  . 

.10 

.22 

.10 

•  12 

.03 

.01 

.03 

.04 

.07  . 

.  15 

T 

.28 

.26 

.02 

.06 

•  10 

.17 

•  29 

.15 

,41 

,03 

^  ' 

.12 

.34 

.06 

.06 

.06 

.32 

.14 

.04 

.20 

.06 

.22 

.28 

.09 

T 

.46 

T 

.22 

.19 

.01  '. 

.45 

.07 

.72 

.49 

.63 

.10 

.11 

.03 

.92 

.02 

1.04 

.01 

.02  . 

T 

.Si 

1.06 

.26 

!46 

.38 

.30 

1*08 

.09 

1.10 

.31 

2.' 05 

.56 

T 

.23 

.19 

.19 

•  46 

.06 

.03 

.03 

•  06 

.09 

.24  . 

T 

.St 

•  99 

.10 

.01 

.19 

.  14 

.33 

.05 

•  69 

.47 

.46 

.19 

.12 

.26 

.09 

T 

.03 

.04 

.19 

.01 

.09  .' 

T 

.49 

.62 

.08 

.20 

.14 

*24 

.41 

.08 

.83 

.10 

.90 

.06 

T 

.3? 

.20 

.30 

.16 

.06 

.31 

.15 

.32 

1 

.01 

.89 

.04 

1.34 

.06  ! 

DAVIS  2  MSW  EXP  FARM 
0£E«  CREEK  FOREBAY 
DE  SABLA 
DOBBINS  1  S 

OOHNIEVILI.E  RANGER  STA 
OUNNIOAN 

OUNSHUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FCLSOM  OAM 

FCRESTHIIL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
CEORGETOUN  RANGER  STA 
GIBSON  HMV  MNTNCE  STA 

GOLD  RON 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZILY   ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  8S 

HARRY  ENGLESRICHT  OAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOSERGS 
lOMA  HILL 

JESS  VALLEY 
KEISEY  I  N 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 

LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
MADELINE  2  SW 

HANIANITA  LAKE  / 

KARKLEY  COVE 

HARYSVILLE 

HC  CLOUD 

HIDDLETOHN 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  WSD  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLANO 
DROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  MSO  AP  R 

REDOING  FIRE  STfl  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  HT  P  6  AND  E 
SACRAMENTO  WSO  AP  R 
SACRAMENTO  WSO  CI  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

S1ERR4VILLE  RANGER  STA// 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STDNYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  w 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WNISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 


03 

90CA 
SOOIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYIE 

DOYLE  S  SSE 

ELLERV  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIDWELL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

STANDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 


4,49 
3.35 
12.51 
3.72 


1.14 
2.45 
1.32 
1.99 


.07  .05 

T 

.03  T 


7.76 
4.90 
9.54 


9.92 
5.95 
12.49 
9.93 


9.24 
4.44 
4.96 
7.23 
9.99 

11.10 


.10 

1.43 
2.07 
1.59 
T 

3.56 


.96 
1.77 
1.75 


1 .90 
1.01 
3.00 


9.69 
10.22 
5.45 


3.09 
11.70 
10.19 

13.09 
6.15 

11.67 
4.39 
3. 79 

19.43 
12.47 
7.19 
4.23 
2.41 

19.05 
7.99 

10.53 
2.39 
2.57 

3.90 


1.36 
1.52 
9.09 


.17  .05 
.05 

.07  T 


4.i5 
1 .36 
2.05 


.!«  .13 

.01  .05 


DAILY  PRECIPITATION 


OECIM»ill  1971 


Station 

Day  oi  Month 

1 

3 

n 



9 

in 

10  1 

12 

13  1 

lA 

1 

15 

1 

16 

 1- 

1 

17 

 1- 

18 

19 

 L 

20 

21 

22 

1 

„  1 

23 

 L 

24 

2S 

26 

27 

28 

 _J 

29 

— I  L 

X 

31 

•     •  • 

CENTHH.  COAST 





OftilNACE  04 

ALk^Q   1  N 

A. DA 

2.68 

.19 

T 

•  10 

.39 

•  30 

•  06 

.06 

T 

T 

T 

.22 

.91 

T 

T 

T 

.02 

.86 

.14 

.10 

.01 

• 

1.22 

.30 

• 

.89 

.1« 

lEN  LO<tOND  4 

1.56 

•  01 

.03 

.69 

U49 

.32 

1.58 

■  16 

.34 

2.22 

.17 

.19 

.19 

3*8* 

.16 

T 

•  94 

•  29 

.17 

■  66 

lie  sua  STATE  PARK 

ID '  B2 

2.13 

.22 

.33 

.22 

.09 

.20 

1.99 

.12 

3.68 

1.42 

!l2 

.09 

.41 

HACK  MOUNTAIN  2  SW 

n.iA 

3.61 

T 

T 

•  34 

T 

.37 

.39 

T 

.43 

1.03 

T 

3.14 

.94 

1.07 

.06 

1 .58 

•  49 

.23 

.50 

.32 

.36 

1.19 

.11 

.11 

.14 

BURTON  RANCH 

2.A2 

.16 

•  01 

.93 

.92 

.02 

.  13 

.46 

.62 

.02 

• 

1.19 

.26 

CALAVERAS  RfSEftvQtR 

7  '  AA 

1.95 

■  22 

<  1 1 

.25 

.07 

.05 

.  19 

.03 

.32 

.64 

.01 

2.28 

.97 

CARTEL  VALLEY 

3 "  52 

1.9A 

T 

T 

.09 

.01 

.36 

.36 

T 

.03 

.91 

.09 

!l5 

CHITTENDEN  PASS 

9.63 

1.30 

.13 

.20 

.17 

.14 

■  76 

1.79 

.91 

.09 

.12 

1.9A 

.35 

.27 

.04 

.17 

.04 

.14 

■  62 

.01 

T 

.95 

.16 

.06 

C«0C«6IT 

2.26 

•  12 

•  09 

•  39 

T 

.47 

.05 

■  29 

• 

• 

.95 

1.15 

.23 

.06 

DAVENPORT 

.62 

•  22 

•  14 

•  27 

.09 

.  12 

1 .42 

■  18 

.96 

.93 

.  1 1 

.76 

FOUT  ORO 

.76 

.10 

.09 

.12 

.01 

.34 

.10 

.09 

.91 

■  14 

.16 

scuiEi  aiNCH 

A. 93 

1.88 

.20 

•  24 

.09 

•  01 

•  11 

.16 

.10 

.60 

.96 

■  49 

.06 

.03 

1.32 

•  20 

.01 

.01 

•  37 

.09 

.20 

.02 

•  09 

.16 

■  99 

.63 

■  39 

.01 

tllHOl  1>  ENE 

1.97 

•  90 

.39 

.10 

1  ■DO 

.60 

.79 

H>L'  XOON  ItV 

1.7A 

•  01 

.04 

.90 

•  90 

.21 

.62 

■  32 

.06 

.36 

.  60 

.39 

.18 

HEIMANOEZ  2  NX 

3  50 

2. 01 

•  03 

T 

•  09 

.40 

■  39 

T 

.99 

.11 

T 

HOLLISTER  I  SW 

3.02 

.96 

.02 

•  34 

•  06 

.03 

.25 

■  39 

■  08 

.66 

.22 

.05 

K INC  CITY 

.99 

.02 

.28 

■  34 

.06 

.09 

.02 

LAFAYETTE  2  NNE 

*  •  J 

2.99 

•  07 

•  40 

.10 

.38 

.14 

.27 

•  67 

.01 

T 

■  01 

1.14 

.21 

.18 

LA  HDNOl 

1.72 

.01 

•  47 

.36 

.21 

1.02 

•  37 

.09 

■  42 

1.67 

.27 

.68 

.25 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

3  BO 

1.13 

•  03 

•  01 

.01 

•  23 

.11 

.04 

T 

.47 

•  35 

.01 

.02 

■  23 

.95 

.12 

.08 

.01 

lOCRHODIl  2  N 

1.52 

.76 

.08 

.61 

.05 

LOS  CATOS 

2.36 

.02 

•  22 

T 

.37 

.02 

.63 

■  12 

.02 

■  19 

.90 

.09 

.02 

.12 

LOS  CATOS  A  Sa 

A, 69 

•  1 1 

•  33 

1.10 

.29 

.29 

.02 

.50 

•  89 

.09 

1.99 

.43 

.39 

.10 

HARTINEI   9  SSE 

1.67 

T 

•  40 

T 

.24 

.06 

.29 

•  A2 

T 

.02 

.32 

.79 

.06 

.  12 

NARTINE2  NATER  RLANT 

A*D9 

1.74 

T 

•  41 

.01 

.18 

T 

.03 

T 

.21 

■  24 

T 

.28 

.62 

.09 

.03 

.05 

HCNTEREY 

A.73 

I. 10 

.02 

.02 

.22 

.44 

•  23 

.01 

.11 

1.90 

■  16 

.32 

.20 

nqnterey  faa  ap 

1.26 

.11 

•  27 

• 

1.21 

■  10 

.10 

T 

HORCAN  HILL   2  E 

'  ?f 

2.01 

•  18 

.26 

.07 

.20 

•  40 

.91 

■  40 

HORRO  BAY  FIRE  D£PT 

.66 

.  12 

.40 

•  60 

1.72 

.08 

02 

nCRRD  SAY  3  N 

4  30 

.60 

• 

1^40 

.02 

1.96 

.04 

.26 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

A.9A 

1.64 

.19 

.04 

.30 

.39 

.10 

.30 

•  42 

.02 

.50 

.99 

.26 

.29 

•  02 

.96 

.20 

.06 

.30 

.21 

.22 

.99 

1.00 

2.25 

.99 

.90 

.02 

NACINIENTO  DAM 

1.20 

T 

T 

T 

.01 

.49 

.06 

.02 

.01 

T 

NEaAR< 

1  '  A 

1.38 

,  12 

.09 

.03 

•  10 

.45 

1.12 

■  43 

.  12 

OAKLAND  WSO  AF 

R 

3.  9 

.12 

T 

•  31 

T 

.25 

T 

.13 

.96 

■  01 

.01 

1.76 

.34 

■  02 

.21 

.25 

OAKLAND  MUSEUM 

9.39 

1 .48 

.01 

.01 

•  46 

.30 

.19 

.37 

.31 

.30 

1.49 

■  14 

.30 

.05 

FAICINES  OMR  MALL  RANCN 

1.30 

•  06 

•  14 

.04 

.10 

.97 

.66 

■  37 

.02 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

1 .88 

.OA 

•  23 

.05 

.04 

.01 

.16 

■  24 

.95 

■  28 

.02 

.01 

PALOMA 

3.85 

1,86 

•  10 

01 

.04 

T 

.01 

.71 

■  09 

•  01 

•  03 

.01 

.72 

■  09 

.06 

.13 

PARRFIELO 

3. DO 

1.13 

•  52 

•  19 

.49 

.60 

■  15 

PA5C  ROBLFS 

l.tl 

1.08 

.04 

.10 

.24 

.06 

.05 

•  04 

PASO  ROSLES  Faa  ap 

.72 

T 

.02 

.26 

.06 

.03 

.02 

PINKAClES  NAT  MONUMENT 

»  I  i 

1.29 

•  03 

.01 

.02 

.02 

•  66 

.05 

.69 

•  37 

.02 

.07 

PISPO  BEACH 

1 .07 

■  39 

1.03 

■  03 

.41 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

■ 

.82 

•  12 

.20 

.06 

1.46 

•  07 

.09 

2.36 

■  03 

.32 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

A.A2 

1.23 

T 

•  31 

.01 

•  09 

.05 

.01 

■  34 

•  30 

T 

T 

2.00 

■  02 

.06 

T 

PAIEST  VALLEY 

1 .80 

•  03 

•  11 

.30 

•  46 

T 

.25 

■  04 

REOFDOO  CITY 

1.82 

T 

•  30 

•  16 

.11 

.49 

.26 

T 

.31 

1.03 

■  11 

.09 

,15 

RICHMOND 

.73 

•  01 

•  36 

.01 

•  21 

.16 

.76 

.12 

T 

.56 

.75 

■  04 

.02 

.15 

SAINT  HARYS  COLLEGE 

A  3A 

.26 

.69 

T 

•  93 

.16 

1.17 

.19 

.66 

.91 

■  09 

.43 

.24 

SALINAS  3  E 

9.90 

.97 

•  29 

•  19 

.07 

.11 

•  46 

■  93 

.06 

2.72 

■  23 

■ 

.65 

.39 

.02 

•  17 

.10 

•  65 

■  09 

.17 

2.68 

■  01 

.28 

.29 

SALINAS  DAM 

2.93 

•  07 

.03 

.13 

.67 

.03 

■  OA 

SAN  AROO 

1 .56 

1.01 

•  02 

■  32 

•  11 

■  10 

SAN  ClEMENTE  dam 

2.39 

•  02 

•  04 

•  09 

.03 

.92 

.04 

•  51 

■  21 

.10 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

A. 11 

.12 

T 

.99 

•  30 

.09 

.49 

■  10 

1.57 

.24 

■  12 

.21 

.12 

.19 

•  01 

.39 

T 

.20 

T 

.11 

T 

.72 

■  01 

T 

T 

T 

1.41 

.21 

T 

.10 

.20 

SAN  FRANCISCD  aSO  CI 

R 

3 .65 

.09 

•  02 

.37 

.19 

.19 

.47 

■  03 

1.46 

.19 

,06 

.34 

.26 

SAN  CREDORIO  2  SE 

6.11 

.34 

.04 

.63 

T 

•  98 

.22 

1.0« 

■  26 

.20 

.45 

.95 

.26 

.34 

.25 

SAN  JOSE 

R 

2.67 

.64 

T 

T 

.09 

■  09 

7 

.20 

.32 

.07 

.21 

.56 

,23 

.01 

.05 

!   SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

A. 90 

1.46 

.05 

•  15 

1.16 

•  70 

1.18 

SAN  NATEO 

1.23 

.01 

.34 

.01 

.19 

.15 

.27 

.28 

.40 

1.21 

.10 

.10 

.07 

1   SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.76 

.01 

.09 

■  05 

.34 

.03 

.09 

.20 

.46 

.23 

.02 

.05 

1   SANTA  CRU2 

6.27 

1.10 

.10 

■  64 

.26 

1.07 

.20 

.20 

2.14 

.19 

.20 

.15 

1   SANTA  MARGARITA  2  Sw 

♦  .97 

2.37 

.02 

■  61 

.44 

.63 

■  02 

.87 

.01 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

9.09 

2  66 

08 

99 

1.11 

.39 

.26 

SOlEDAD 

1  .*5 

!73 

• 

■  30 

.26 

.12 

.02 

.02 

SPREOEIS  NUY  BRIDGE 

3.97 

.65 

.09 

.19 

.10 

.21 

.99 

.96 

.  16 

.03 

.39 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

6.9A 

1.70 

.08 

T 

.44 

■  41 

.10 

.22 

.03 

.19 

■  64 

T 

T 

■  01 

2.18 

.34 

.52 

.08 

T 

HALNUT  creek  2  ESE 

1.75 

•  01 

.40 

.02 

■  36 

.01 

T 

.05 

.01 

.70 

.28 

.02 

■  40 

.69 

.09 

.01 

.24 

i  MINUT  CREEK  A  F 

9.06 

2  18 

.02 

.  19 

.69 

.01 

.86 

.12 

.07 

HATSONVlLLE  WATERWORKS 

5.65 

2^00 

•  04 

'.04 
.44 

!02 

!o7 

.02 

.17 

.16 

.78 

1.86 

■  90 

.17 

WOOCSIOE  FIRE  STA  1 

6.61 

2.08 

•  01 

T 

■  34 

.16 

.79 

.44 

T 

.36 

1.96 

■  10 

.19 

.16 

WRIGHTS 

6.95 

2.03 

.90 

•  66 

.19 

1.16 

■  07 

.25 

1.30 

■  14 

.16 

.25 

•       .  . 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

anciola 

.98 

.42 

•  06 

•  OS 

.02 

.17 

.11 

■  12 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ml 

3.28 

.90 

•  19 

.01 

T 

.24 

T 

.04 

•  02 

.01 

.02 

.01 

■  27 

.42 

.05 

.92 

.13 

.05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

3.28 

.93 

•  21 

T 

.06 

.16 

•  07 

T 

.01 

.01 

.03 

■  12 

.49 

.01 

.01 

.04 

.88 

.19 

.04 

ASH  MOUNTAIN 

A  .AA 

.02 

.01 

1.12 

.03 

.04 

.36 

.06 

.03 

AUIERRY  1  Nw 

5.02 

2)20 

•'l3 

.01 

•  26 

.'08 

■  16 

.93 

1.46 

.10 

.01 

.08 

1  lAKERSFIELD  WSO  AP 

R 

.79 

.39 

•  OS 

T 

T 

.17 

.01 

T 

.14 

T 

i  lALCH  POWER  HOUSE 

A. 83 

1.70 

•  19 

.02 

•  38 

.10 

.13 

1.16 

.03 

.04 

.73 

.12 

,27 

!  ILACKWELLS  CORNER  2NNW 

.66 

.31 

•  05 

■  07 

.17 

.02 

T 

.03 

lUTTONWILLOW 

.39 

•  07 

.08 

.67 

CAIAVERAS  BIG  TREES 

12.70 

2)33 

!66 

.39 

•  99 

T 

.61 

.23 

.62 

2^26 

T 

1.71 

1.29 

I.IA 

CANP  PARDEE 

6.28 

1.62 

•  15 

.02 

.39 

•  36 

.13 

.07 

.10 

.23 

■  74 

.07 

T 

T 

1.17 

.93 

.10 

.02 

' CASTlE  rock  RAO  LAI 

3.79 

.92 

•  23 

T 

•  03 

.02 

.17 

•  06 

.09 

.02 

.02 

T 

.12 

.40 

.01 

.02 

1.10 

.56 

.02 

.OA 

CATNITS  v»  BULL  RUN  RH 

A. 68 

1.15 

•  46 

.09 

.04 

.09 

•  10 

.18 

.07 

.91 

.02 

1.46 

.48 

.03 

CHERRY  VALLEY  DAM 

ID .  3A 

•  57 

.32 

T 

.40 

2.10 

1.62 

1.08 

.73 

.5A 

'  COALINGA 

1.92 

.'53 

.0) 

•  04 

!o9 

.60 

.60 

.01 

COALlNGi  14  WNW 

.01 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

.90 

.44 

•  12 

.07 

.06 

.20 

iDllAHO 

.31 

•  16 

•  06 

.01 

.14 

.03 

.04 

.05 

lOei  PUERTO  ROAO  CAMP 

3!92 

1 .60 

.19 

.01 

•  19 

.08 

.97 

T 

■  26 

.68 

.12 

.01 

lOINAIR  3  NNE 

3.93 

.55 

T 

T 

T 

•  32 

.03 

T 

.79 

■  38 

1.69 

.06 

.15 

IDUOLETS 

.03 

'ELECTRa  power  HOUSE 

8.1A 

2.42 

.01 

.27 

.05 

•  90 

.46 

.69 

.75 

.09 

.01 

1.92 

.64 

.72 

'EllIOTT 

3.89 

1 .09 

T 

.27 

■  21 

T 

.06 

■  19 

■  62 

.04 

.94 

.51 

T 

ERCMCOUFR  RESERVOIR 

1.60 

.66 

l.OA 

.09 

FIDOLETOMN  LYNCH  RANCH 

10.23 

2.76 

•  36 

.47 

■  94 

.10 

.43 

.98 

K05 

.13 

FIVE  POINTS  i  SSa 

.90 

.19 

■  03 

.03 

.23 

.21 

.02 

FRISNO  aSO  AP 

R 

1.7a 

.90 

T 

T 

T 

.01 

T 

■  09 

T 

.19 

T 

T 

T 

T 

.71 

.01 

T 

.04 

FRIANT  GOVERNMENT  CAHP 

2.7a 

.41 

•  34 

•  01 

T 

•  02 

■  03 

.09 

.01 

T 

.01 

.01 

.01 

T 

.11 

T 

.01 

T 

1.02 

.37 

.02 

-  9  - 

B 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 


21 

22 

 L 

23 

 L. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 1 

30 

31 

.77 

.03 

.32 

.39 

•  06 

.06 

1.00 

.02 

.73 

.23 

• 

* 

• 

• 

3.72 

•  30 

.19 

T 

• 

1.40 

T 

1.38 

1.03 

.59 

.99 

.62 

.'I 

.05 

2.04 

.48 

1.40 

.66 

.01 

.05 

.12 

7 

.0» 

• 

• 

.89 

1.26 

1.14 

.41 

.16 

• 

.26 

1.06 

!45 

.01 

.26 

.53 

.43 

.02 

.01 

T 

.61 

.02 

.06  . 

.Ot 

■  11 

.10 

.05 

.04 

.0<> 

!93 

.02 

1.46 

190 

.09 

.04 

■  17 

.03 

.22 

.23 

.01 

.06 

1.50 

.17 

.02  ! 

.27 

.74 

.11 

1.14 

.82 

.52 

.11 

.05 

.02 

.21 

.28 

.03  ! 

.01 

.*7 

.01 

.01 

T 

.18 

.19 

7 

1 .42 

T 

.95 

.05 

T 

.63 

.22 

.01 

.08 

1.02 

.25 

.06 

.59 

.11 

.01 

.12 

.37 

!l2 

7 

.73 

.02 

.01 

.27 

.56 

7 

.01 

.30 

.01 

.78 

.42 

.01 

T 

.36 

.61 

.02 

1.15 

.48 

.07 

.01 

.96 

1.60 

.51 

.13 

.14 

.53  .' 

• 

.80 

1.40 

.90 

.S3 

1 .82 

.36 

.03 

.13 

.02  . 

.30 

.16 

.46 

36 

.31 

.63 

.02 

.98 

.80 

!o3 

.01 

iie  ! 

.SO 

.14 

.17 

.63 

.29 

.03 

7 

.93 

.02 

1.17 

.47 

.03 

1.39  '. 

.16 

.31 

.30 

!oB 

7 

.19 

T 

.02 

.47 

T 

I.OO 

.23 

.28 

.19 

.04 

1  27  " 

.91 

.86 

.01 

1.68 

.79 

1.80 

!05  ', 

.62 

.69 

.05 

1.55 

.83 

.29 

.31  . 

.70 

T 

T 

7 

.45 

.47 

.0> 

1.48 

.05 

1.36 

.71 

.38 

.38 

.19 

1.41 

.02 

.02 

.44 

!o9 

.02 

.02  . 

■  .58 

.88 

.04 

.03 

1.49 

.67 

1.00 

i.o; 

.02 

.03 

1 .05 

.69 

.03 

.06 

.15  ! 

.27 

.03 

.89 

.30 

.07 

.  17 

1.19 

.12 

1.22 

1.01 

•  48 

.26 

.80 

T 

T 

.02 

.31 

.09 

.12 

.02 

.27 

.57 

.91 

.03 

.02 

.37 

.03 

.01 

1.00 

.88 

.06 

2.27 

.98 

1.60 

.11  ! 

.60 

.03 

7 

.01 

.25 

.85 

.05 

.09  . 

.01 

.99 

.01 

1.08 

.75 

.02 

.30 

.33 

.52 

.20 

.03 

.01 

.03 

.14 

.15 

.  16 

• 

• 

1.23 

1.47 

.93 

.41 

.03 

1.31 

7 

7 

1.00 

.42 

.53 

.10 

.2! 

.08 

.03 

.04 

'.01 

.02 

'.11 

T 

T 

.12 

.02 

.30 

.03 

.07 

T 

.13 

.02 

•  15 

.06 

.29 

.  15 

.30 

.90 

T 

.23 

.09 

.29 

.07 

.08 

.01 

7 

.07 

.19 

.05 

•  02 

.10 

.08 

.32 

•  07 

.02 

!l2 

.19 

7 

.21 

.04 

.01 

.03 

.04 

.04 

7 

.15 

* 

.11 

7 

7 

.17 

.07 

.26 

•  03 

•  04 

.12 

CLEhNVUK 
CltAN7  GROVE 
O0VEI.1ND  >1MCE>  S7A 
HANFDtD 
HE7CH  ME7CHV 

HUN7EIIS  04H 

lONE 

JOHhSONOALE 
KEHLIICER 

KERN  «IVE«  PH  NO  1 
KERK  RIVER  PH  NO  3 
KE77LEHAN  ri7V 
KE771EHAN  S7A7I1)N 
KN1CH7S  FERRY  2  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEHHAN  RANCH 

lenon  cnvE 

LINDSAY 

I.I771.E  PANOCHE  DE7  0A» 

lOOCEPOLE 

LOOI 

lOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBHRUA  RCH 

LOS  BANDS  0E7  RESV 

NAOERA 

HANTECA 

KARICDPA 

MARIPOSA 

NATCER 

heaoom  lake 
nendota  dam 
herceo  fire  s7ati0n  2 

H0DES70 

NE))>'AN  2  NW 

N0R7H  FORK  RAMCER  STA 

ORANGE  COVE 

PACHECD  PASS 

PANCCHE 

PA77IKAV 
PINE  FLA7  OA" 
P0R7EPVILLE 
POSEY  3  E 

SAL7  SPRINGS  PHR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LJIS  DAH 
SONORA  RS 

SO  EN7RANCE  Y0SEMI7E 
SPRINOVILLE   7  ENE 

S7AN1$LAUS  POWER  HOUSE 
S7QCK70N  HSO  AP 
S70CK7DN  FIRE  STA  NO  4 
SUT7ER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 

7EJDN  RANCHO 

7HREE  RVRS  EOISON  PH  1 

7ICER  CREEK  PH 

7RACY  CARBQNA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

7URL0CK 
VISALIA 
WALLACE  1  NNE 
HASCO 
WES7HAVEN 

HEST  P01N7 
HOFFORO  HEIGH7S 
YOSEMITE  park  HEAD07RS 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  0A7  H7  FC  446 

ALPINE 

AL7A0EHA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  9060 
AVALON  PLEASURE  PIER 
6ARRETT  OAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  DALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BUR8ANK  VALLEY  PMP  PLT 

CACHUMA  LAKE 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  97E 

CAMPO 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CMATSMORTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  93  D 
CORONA 

COVINA  7EMPLE  FC   193  6 

CRYS7AL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CI7Y 

CUVAHA 

CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  S7A 

DOKNEY  FO  FC107C 
ORY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  OAM 
ELSINORE 
ESCONOIDO 

FILLHORE  1  UNW 
F0N7ANA  9  N 
FaN7ANA  KAISER 
FULLER70N  HILLCRES7  Rv 
GIBRAL7AR  OAM  NO  2 


3.51 
5.64 
7.90 

7.92 

9.70 
2.61 


1.60 
2.55 


.31 
.54 
.05 


1.17 
2.97 
7.36 
1.99 


.03 
.04 
.45 


.14  .14 
.04 


2.08 
.70 
.82 


.06 
.27 

.02  .02 

.02  T 

.12 


3.22 
.35 
6.46 


6.00 
1.35 
2.50 
1.69 


10.66 

7.40 
1.96 
6.09 
7.30 
5.51 


1.66 
3,86 
11.55 
2.77 


1.96 

.91 
.92 

7.72 
.92 
6.63 


.02 
.05 


.03 
.16 


T  .02 
.04  .02 


.05 
2.31 


.05 
T 

.44 


.90 
.79 
.69 


.02 
.06 


1.03 
.52 
.20 


« following  Suuon  1 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


8  9 


113     14  15 


16     17  18 


28    29  30 


M41NE5  CYN  UPPEK  fC367 

i.n 

1.00 

HEMET 

.13 

.15 

henShaw  oah 

HOECECS  FC  60  A 

l!36 

1.31 

IDVLLKUD  FIRE  DE^T 

.39 

.42 

.14 

JULIAN  WYNOLA 

.37 

• 

•  20 

JUNCAL  DAH 

3.oa 

2.72 

.08 

LA  CAESCENTA  PC  B 

LACUNA  8EACH 

!32 

!lO 

LAKESIDE  2  E 

.16 

•  12 

LA  fESA 

.1> 

.OB 

•  03 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

2.37 

1.73 

LONG  BEACH  WSO  AP 

!}» 

!l9 

LOS  ALAMOS 

2.23 

1.03 

LOS  ANGELES  MSQ  AP 

R 

.*9 

.30 

lOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

R 

.67 

.40 

LdS  PRIET05  RANGER  STA 

LVTLE  CREEK  RANGER  STA 

l!02 

.B4 

^!ll 

NOQRPARK 

.90 

.39 

•  13 

HT  BALOY  PC  eJG 

1.16 

.13 

.98 

HT  NIl^SON  2 

1.A3 

1.32 

NEMI'All  SQLEOAO  PC32CE 

NEHPOHr  BEACH  HtPtOP 

.09 

NIPQMO  2  NH 

3.«9 

1.62 

aCElNSinE 

.19 

.06 

•  01 

1.19 

1.02 

PlCCIHl  DIM  FC  33  A  E 

!79 

Io3 

!54 

PALDHAR  HT  nBSERVATORV 

.50 

.46 

PAlOS  VEKOES  est 

.93 

.23 

PASADENA 

.66 

.44 

PIE&RA  BLANCA  CfO  STA 

PIRU  2  ESE 

!90 

!2B 

•  41 

PT  ARSUELLO  LICHT  STA 

1.53 

1.16 

POMONA  CAL  POLY 

.03 

.03 

POHAY  VALLEY 

.21 

,06 

T 

RAMCNA  SPAULOINC 

REOLANOS 

.06 

•  06 

RIVERSIOE  EIRE  STA.  •} 

.06 

.06 

RIVERSICIE  CIT  ExP  STA 

R 

.06 

•  06 

SAlSIPuEOES  GAOINC  STA 

2.<.1 

1 .29 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERC  PTL  FC130B 

is: 

isi 

SAND&ERG  WSO 

/R 

l.Bl 

1.25 

•  01 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

R 

.19 

.04 

SAN  DHAS  fIRE  UD  FC99 

.39 

.27 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

.SB 

.47 

SAN  GABRIEL   DM  PC429BE 

.97 

.04 

•  ea 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

.«3 

.31 

SAN  JACINTO 

.09 

.09 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

.29 

.08 

T 

SANTA  BARBARA 

1.54 

1.16 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

l.«3 

1.09 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

1.19 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

1.11 

.65 

•  15 

SAUCUS  PMR  PL  NO  1 

.26 

T 

T 

SOHIS  3  NM 

1.16 

.91 

•  14 

suEY  Ranch 

SUN  CITY 

.06 

!oi 

•  02 

SUSANA  KNOLLS 

1.07 

.36 

•  49 

THUUSANO  OAKS 

1.24 

.35 

TOPANOA  PATROL   STA  FC6 

2.79 

2.35 

TQRR  ANC  E 

TUJUNCA 

!73 

isi 

TUSTIS  IRVINE  RANCH 

.24 

•  07 

tkitchell  dam 

2.63 

1.23 

UCLA 

1.49 

1. 11 

UPLAND  3  N 

.32 

.30 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  PC  ISA 

.74 

.95 

VENTURA 

1.15 

.73 

•  13 

VINCENT  FIRE   STA  FClZD 

.02 

.02 

VISTA  2  NNE 

.19 

.10 

•  02 

KALNUT  PTL  STA  FC102C 

.45 

.18 

MARNER  SPRINCS 

.20 

.20 

HHITTIER  CTY  H  FC  106C 

.48 

.26 

VCRBA  LINDA 

.59 

.31 

•  10 
.17 

•  50 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOa 
8EAUM0NT  1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIO  PINES  PARK  FC  83B 
■ISHQP  CREEK   INTAKE  2  / 
■ISUOP  NSO  AP 
ilYTME 

•LVTHE  FAA  AIRPORT 
lORREOO  DESERT  PARK 
IDUIEVARO  NO.  2 
IRAHLEY  2  SK 
CABAZDN 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

OACCETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LAeoRATORY 

DEEP  SPRINCS  COLLEGE 
EACLE  MOUNTAIN 
11  CENTRO  2  SSK 
El  KIRACE  FIELD 
FAIRMONT 

COLD  ROCK  RANCH 
COlDSTONE  ECHO  2 
UIKEC 


.96 

7 

.22  T 


•  05 

T  uie 


•  DO 

•  07 
1.09 


Sm  ratemc*  Mtaa  leUewtng  Sutton 
-  11  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


HIVFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPEPIl 

IHPERUL 

InPEKIAI.  Cll  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

:NyCKERN  ARMITACE 
IRQIt  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROUHEAD 
LUCERNE  VALLEV 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

HT  SAN  JACINTO  w  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NILAND 

DCOTILLO  HELLS 
DCOTILLD  2 
PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDS8URC 

SHOSHONE 

SNOh  CREEK  UPPER 
THERMAL  FAA  AP 

TRONA 

THENTVNINE  PALMS 
VALVERMO  FIRE  STA  79 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 


13  14 


IS 


.DO 
.09 
.07 


.01 
.27 

.70 


25     26     27     28     29  30 


Sm  ratmnc*  noMa  (ollowing  Suuod 
-  12  - 


DAILY  TEMPERATURES 


06CEHBER  1973 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8  1 

g 

10  j 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

19  1 

20 

22 

23 

30 

31 

Avei 

•          •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPO 1  NT 

MAX 
MIN 

ANGWiN  PAC   UNION  COL 

MIN 

4B 
37 

43 

30 

48 

32 

50 
3! 

46 
36 

49 
36 

53 
39 

54 
42 

59 
42 

60 
40 

55 
38 

48 
38 

48 
37 

46 
36 

50 
37 

51 
37 

56 
38 

51 
38 

57 
38 

51 
39 

SO 
40 

44 
34 

47 
34 

48 
35 

59 
37 

47 
40 

48 
40 

50 
43 

53 
46 

51 

33 

52 
34 

50.8 
37.5 

BIG  8Aft   RANGER  STATION 

MIN 

30 

30 

28 

47 
34 

47 
35 

47 
37 

53 
44 

36 

32 

30 

57 
35 

45 
37 

46 

34 

45 
34 

30 

32 

33 

47 

32 

53 
32 

54 
33 

45 
37 

31 

31 

31 

32 

34 

47 
37 

44 
38 

34 

24 

26 

33*0 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

♦  1 

51 
37 

52 
37 

51 
39 

52 
41 

61 
46 

64 
54 

60 
42 

57 
34 

57 
34 

60 
34 

S3 

40 

56 
40 

53 
36 

56 
36 

66 
39 

62 
46 

53 
33 

56 
33 

56 
38 

57 
48 

53 
39 

52 

43 

52 
41 

56 
45 

92 
43 

S6 
♦  5 

52 
46 

57 
46 

50 
34 

51 
34 

55.4 
40.3 

C  AL  L  '^HAN 

Mm 

»1 
33 

39 

23 

45 

26 

38 
28 

45 
36 

54 
34 

57 
44 

47 
29 

41 
34 

40 
30 

59 
30 

48 
28 

47 
33 

SO 
34 

54 
31 

55 
37 

49 
38 

39 

25 

53 
31 

50 
40 

43 
36 

45 
31 

41 
32 

44 
35 

45 
30 

52 
34 

47 
37 

SO 
36 

51 
34 

42 
26 

33 
26 

46.6 
32.3 

CEC I LVI LIE  5  SE 

MIN 

CLOVERlIALE   3  5SE 

MIN 

56 
*2 

52 
36 

S3 
38 

58 
41 

48 
42 

S3 
43 

57 
44 

56 
40 

55 
41 

64 
40 

62 
40 

48 

42 

53 
44 

54 
44 

48 
43 

54 
39 

52 
40 

58 
38 

60 
37 

53 
36 

52 
44 

SO 
43 

55 
39 

52 
42 

51 
41 

61 
43 

SO 
47 

54 
49 

53 
45 

57 
39 

56 
40 

54.4 
41.4 

MIN 

50 
37 

44 

35 

48 

30 

50 
34 

46 
36 

4S 
42 

57 
48 

59 
37 

57 
32 

57 
30 

54 

35 

48 

40 

51 
41 

47 
42 

52 
34 

51 
35 

52 
36 

50 
33 

45 
32 

47 

33 

48 

41 

SO 
39 

48 

40 

48 

42 

54 
33 

55 
41 

47 
43 

48 
45 

51 
46 

51 
28 

SO 
32 

50.4 
37.2 

CRESCENT  CITY  1  N 

MIN 

54 

38 

53 
38 

56 
47 

56 
53 

58 
52 

59 

36 

59 
44 

58 
48 

57 
45 

54 
49 

56 
48 

60 
39 

58 
41 

60 
49 

61 
47 

54 
47 

55 
41 

51 
49 

52 
47 

55 
33 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

58 
47 

5S 

35 

55 
37 

56 
37 

53 
39 

56 
44 

52 
41 

52 
43 

54 
44 

51 
40 

51 
39 

57 
44 

55 
45 

56 
43 

55 
40 

52 
41 

54 

43 

59 

40 

60 
41 

51 
41 

53 
44 

50 
40 

55 
36 

57 
39 

55 
48 

55 
51 

61 
93 

56 
38 

60 
40 

55.1 
41.9 

Elk  vallEy 

MAX 
MIN 

42 
32 

46 
30 

48 

32 

45 
33 

50 
35 

54 
39 

53 
42 

45 
35 

45 
36 

44 

31 

43 
34 

52 
41 

48 

32 

47 
39 

59 
33 

58 
42 

54 

40 

46 
36 

51 
31 

55 
40 

50 
41 

43 
38 

46 
39 

55 
39 

50 
39 

52 
33 

56 

42 

50 
39 

53 
39 

42 
30 

37 
31 

49.1 

cURcKA   M3U   L  I 

MIN 

52 
44 

52 
39 

52 
45 

53 
43 

60 
48 

64 

51 

60 
SO 

54 
47 

48 
44 

69 

42 

69 
45 

56 

47 

55 

48 

58 
46 

63 
44 

62 
51 

60 
45 

55 
39 

64 
44 

59 
51 

57 
48 

53 
46 

51 
46 

56 
48 

53 
47 

58 
45 

55 
49 

57 
So 

58 
44 

49 

36 

47 
40 

56.8 
45.6 

CcaunAi  c    0  uu 

MIN 

cnoecT   />i  ctu 

MIN 

51 
32 

39 
30 

40 
33 

45 
35 

46 
36 

50 
43 

54 
40 

45 

32 

50 
32 

56 
34 

41 
34 

56 
35 

43 
35 

47 
34 

50 
35 

52 
36 

45 
35 

49 
31 

47 
36 

4) 
38 

43 
36 

44 
37 

41 
36 

50 
40 

50 
37 

46 
39 

46 

41 

49 
43 

48 
31 

41 
31 

47.0 
35.6 

~UKT  OKAuw 

MIN 

55 
42 

54 
32 

54 

33 

55 
42 

52 

42 

57 
48 

62 
52 

59 
49 

55 
44 

50 
40 

60 
40 

59 

46 

55 
4S 

58 
46 

60 
42 

61 
42 

59 
50 

59 

39 

56 
39 

61 
43 

52 
46 

52 
43 

55 
43 

53 
46 

57 
43 

54 
47 

55 
49 

57 
91 

56 
39 

54 
36 

S6.2 

^ORT  JONES  ranger  STA 

MIN 

44 

28 

48 
28 

45 
26 

46 
35 

50 
37 

56 
32 

41 
35 

43 

33 

45 
33 

42 
29 

29 

50 

46 
33 

39 
33 

45 

33 

43 
37 

31 

46 

45 

34 

48 

3» 

E no T   one  t 

MIN 

53 
43 

55 
36 

56 
39 

54 
43 

55 
45 

62 
51 

59 
50 

56 
48 

51 
45 

56 
40 

61 
47 

54 
49 

57 
47 

56 
47 

62 
41 

57 
47 

57 
49 

55 
40 

61 
42 

58 
52 

55 
48 

55 
43 

53 
45 

58 
48 

56 
49 

51 
45 

55 
49 

54 

51 

57 
48 

54 
39 

SO 
40 

55.9 

CR ATON 

MIN 

54 
41 

55 
31 

59 
32 

60 
34 

51 
40 

54 

40 

56 
40 

56 
45 

60 
45 

S3 
40 

51 
41 

60 
41 

53 
43 

58 
42 

57 
42 

54 

41 

55 
44 

63 
41 

63 
34 

55 
40 

51 
44 

52 
41 

56 
40 

53 
43 

63 
43 

59 
47 

51 
48 

S6 
SO 

59 
91 

63 
32 

61 
36 

56.6 
41.0 

MIN 

50 
33 

49 
34 

46 

34 

45 

33 

SO 
30 

46 
34 

56 
41 

63 
46 

59 

42 

62 
33 

62 
36 

61 
37 

61 

33 

61 

34 

52 
39 

53 
39 

56 
36 

56 
35 

57 
34 

51 
35 

50 
37 

50 
40 

48 
46 

52 
46 

52 
45 

48 
37 

46 
36 

48 

40 

54 

36 

51 
39 

55 
32 

53.4 
37.3 

A  L  U  9  D  UKb 

MIN 

54 

43 

59 
35 

62 
35 

51 
40 

54 
42 

56 
43 

57 
45 

64 
47 

55 
45 

48 

42 

61 
42 

54 
43 

58 
46 

54 
44 

55 
40 

54 
45 

62 
50 

65 
39 

53 
37 

51 
42 

50 
47 

58 
44 

54 
39 

66 
42 

61 
47 

53 
49 

56 
49 

S9 

51 

60 
52 

61 
41 

50 
40 

56.7 
43.4 

HI  LTS 

MIN 

43 
34 

44 

23 

44 
26 

48 
26 

38 
28 

43 
34 

52 
36 

54 
29 

43 
25 

47 
28 

48 
29 

42 
32 

39 
32 

36 
31 

40 
32 

48 
28 

46 
34 

40 
27 

45 
27 

47 
28 

44 
34 

38 

31 

36 
26 

38 
32 

39 
31 

41 
32 

39 
34 

44 
36 

45 
34 

46 
22 

46 
25 

43.4 
29.9 

MAX 

MIN 

53 
39 

45 

39 

49 

41 

48 
39 

49 

40 

52 
43 

59 

43 

56 
47 

56 
42 

54 
39 

62 
41 

47 
39 

56 
42 

49 
42 

54 
41 

97 
44 

53 
46 

51 
37 

54 
38 

53 
38 

52 
44 

50 
42 

51 
43 

48 
43 

50 
44 

92 
45 

54 
45 

90 
46 

S3 
46 

52 
35 

49 
36 

52.3 
41.6 

kbntp I eld 

MAX 
MIN 

55 
46 

55 
35 

58 
38 

52 
38 

54 
42 

55 

40 

55 
39 

55 
39 

55 
43 

50 
40 

60 
41 

55 
42 

58 
48 

55 
42 

52 
42 

55 
45 

61 
48 

59 
36 

59 

41 

54 

41 

59 
47 

57 
41 

55 
41 

57 

40 

59 
47 

52 
47 

57 
50 

62 
52 

60 
93 

57 
41 

51 
40 

56.1 
42  . 8 

K  L  A  M ATH 

MAX 

MIN 

50 
40 

94 
38 

54 
38 

53 
37 

97 
43 

62 
48 

57 

51 

59 
41 

57 
36 

51 
36 

62 
40 

59 
45 

59 
41 

96 
41 

60 
44 

60 
46 

56 
46 

57 
37 

62 
38 

61 
48 

55 
47 

51 
44 

49 
45 

55 
45 

52 
45 

53 
45 

50 
47 

53 
45 

57 
40 

50 
32 

50 
31 

55.6 
41.9 

LAVA  BEDS  NAT  ^^ONUHgNT 

MAX 
MIN 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

MIN 

46 

20 

44 
18 

47 
14 

38 
14 

32 
19 

37 

28 

So 
31 

46 

27 

47 
25 

49 
21 

So 

23 

40 
35 

43 
26 

43 

26 

42 
25 

42 
26 

42 

26 

45 
25 

45 

20 

46 

22 

43 
32 

40 

30 

42 
28 

44 
29 

49 
25 

48 
23 

41 
2« 

45 
34 

40 
29 

35 
18 

25 
10 

42.7 
24.5 

NaBa    <TaTC  uRCDITai 

MAX 
MIN 

55 
46 

57 
34 

59 

36 

53 
34 

58 
42 

56 
45 

56 
41 

57 
48 

57 

41 

53 
40 

61 
40 

55 
43 

58 
47 

55 

43 

56 
37 

57 
40 

62 
52 

61 
38 

59 

40 

52 
38 

56 
47 

55 

40 

55 
36 

60 
39 

55 
48 

32 
49 

56 

50 

61 
S3 

61 
93 

59 
36 

54 
39 

56.8 
42*5 

URiCK  Prairie  creek  pk 

MAX 
MIN 

50 
41 

50 
38 

52 
38 

50 
38 

52 
43 

58 
46 

57 
51 

55 
41 

51 
35 

51 
35 

58 
43 

58 
44 

57 
44 

52 
45 

56 
42 

55 
39 

55 
40 

53 
48 

54 
46 

54 
43 

49 
45 

56 
45 

S3 
44 

52 
48 

52 
47 

96 
44 

54 

31 

48 
2' 

53.5 
41*9 

no  I  C  A  KIC 
L  t  *• 3 

MAX 

MIN 

4! 
31 

48 
39 

51 
41 

49 
40 

48 
41 

50 
45 

60 
47 

60 
48 

59 
34 

50 
39 

SO 
40 

57 
41 

58 
40 

49 
40 

55 
44 

49 
45 

52 
45 

56 
39 

5o 
39 

47 
43 

50 
44 

50 
43 

47 
43 

So 

43 

52 
46 

50 
45 

48 

46 

50 
46 

95 
44 

50 
35 

46 
37 

51*3 
41*9 

PfTALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

5! 
4! 

57 
35 

59 
35 

55 
36 

54 
42 

54 
43 

S6 
42 

57 
47 

54 
46 

49 
41 

60 
40 

55 
42 

58 
47 

58 
43 

55 
43 

54 
43 

59 
49 

61 
36 

57 
39 

50 
41 

52 
47 

55 
40 

54 
39 

60 
43 

56 
48 

51 
46 

55 
49 

62 
52 

59 
49 

59 
41 

53 
41 

56*0 

''OInt  arena 

MAX 

MIN 

PQTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

53  41 
42  39 

43 
39 

49 

40 

50 
40 

52 
46 

58 
43 

57 
44 

54 
42 

59 
38 

51 
38 

48 
43 

S3 
43 

SO 
43 

53 
41 

92 
41 

SS 
44 

54 
41 

55 

40 

55 
42 

S3 
47 

51 
43 

51 
43 

49 

46 

55 
43 

93 
45 

SI 
♦6 

92 
46 

90 
48 

51 

35 

47 

36 

51.9 
42.0 

CAfUT    uei  CUA 

3  A  I  n  1    rife  L  CMA 

MAX 

MIN 

54     57  60 
42     31  33 

50 
34 

56 
39 

59 

36 

60 
40 

60 
46 

58 
43 

57 
38 

57 

40 

32 
41 

57 
43 

58 
42 

61 
35 

SS 

38 

60 
47 

66 
34 

61 
3! 

51 
38 

SO 
46 

54 

42 

52 
35 

65 
39 

60 
44 

91 
48 

94 
49 

60 
SO 

98 

90 

61 
36 

58 
36 

57.2 
40.4 

CaU  babaFi 

MAX 

MIN 

57     59  57 
*9     39  41 

56  96 
41  44 

55 
44 

57 
46 

61 
49 

59 
46 

50 
41 

62 
42 

SB 

50 

59 
50 

59 
45 

57 
45 

59 
45 

61 
49 

65 
41 

62 
48 

34 
44 

57 
48 

SB 
44 

57 
43 

59 
44 

58 

52 

62 
55 

99 

97 

60 
44 

58 

42 

56.3 
45.6 

StNTl  «0H 

MAX 

MIN 

S3     59  60 
42     30  35 

57     95  60 
37     40  39 

57 
42 

63 
45 

56 
45 

50 
40 

61 
41 

54 
43 

56 
45 

56 
43 

55 
40 

53 

42 

61 
50 

63 
34 

58 
36 

52 
40 

52 
47 

55 

40 

S4 
98 

63 
42 

56 
46 

57 
46 

56 
49 

60 
52 

63 
93 

61 
35 

56 
38 

57.4 

41.6 

SAMVERS  BiR   RANCtR  STl 

MAX 
MIN 

46     43  47 
33     33  31 

46     44  47 
31     32  36 

49 

37 

52 
30 

54 
30 

54 

29 

59 

30 

40 
33 

39 
33 

41 
32 

48 

34 

47 

34 

47 
35 

43 
31 

51 
31 

50 
33 

47 
35 

48 

36 

48 
35 

46 
34 

50 
33 

52 
39 

54 

51 
36 

53 
40 

48 

29 

45 

29 

46.1 
33.4 

S«»  R*l*r«nc«  NoUa  Following  SuUon  bxdmm 
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DAILY  TEMPERATURES 


UECEHBbR  1973 


Stallott 

Day  of  Month 

■ago 

,1. 

3 

4 

S  1  6 

,|. 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SCQTI A 

MAX 

Mm 

43 

50 
41 

52 
41 

50 
43 

51 

55 

50 

60 
44 

60 
41 

62 
43 

53 
45 

57 
45 

53 
44 

56 
44 

64 
47 

61 
47 

57 
43 

55 
43 

61 
46 

55 
49 

56 
44 

S2 
45 

58 
46 

56 
48 

54 

45 

55 
47 

53 
48 

56 
46 

52 
36 

50 
44 

56.2 
45.2 

Shelter  cove 

MAX 
MIN 

5't 
45 

43 

54 
41 

52 
45 

54 

57 
52 

54 
52 

58 
46 

52 
46 

46 
45 

56 
47 

55 
51 

56 
46 

58 
46 

58 
46 

55 
50 

57 
50 

55 
44 

56 
43 

55 
50 

57 
48 

55 
45 

52 
48 

56 
46 

55 
48 

52 
47 

52 
49 

54 
50 

55 
50 

56 
44 

50 
45 

54.6 
47.1 

SONOMA 

MAX 
MIN 

58 
43 

32 

63 
33 

58 

33 

38 
39 

56 
37 

59 
39 

57 
46 

56 
45 

50 
40 

61 
39 

56 
41 

59 
45 

59 
39 

59 
39 

56 
40 

60 
48 

66 
33 

63 
37 

50 
40 

50 
44 

60 
39 

55 
36 

67 
40 

64 

45 

51 
47 

55 
48 

62 
50 

59 
53 

65 
34 

61 

37 

58.6 
40.7 

TRINITY  DAH  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

48 
35 

45 

31 

49 
32 

48 
33 

44 
33 

45 
41 

48 

42 

49 
40 

52 
36 

47 
34 

45 
33 

46 
34 

45 
34 

45 
38 

48 
34 

46 
37 

46 
37 

50 
35 

55 
36 

50 
41 

44 
37 

42 
32 

46 
36 

40 
36 

47 

36 

53 
41 

57 
38 

46 
43 

50 
37 

52 
29 

42 
31 

47.5 
35.9 

Tl II ' CI  AK  C 

MAX 
MIN 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

5 1 
41 

56 
35 

57 
35 

53 
39 

50 
37 

59 
47 

57 
46 

62 
46 

64 
35 

60 
34 

64 
34 

52 
43 

55 
43 

55 
42 

55 
41 

52 
40 

56 
46 

56 
33 

59 
32 

56 
45 

51 
45 

53 
40 

52 
40 

62 
45 

60 
48 

54 
44 

53 
46 

55 

49 

55 
49 

55 
32 

49 

31 

55.6 
40.9 

MARH  SPRINGS  DAM 

MAX 

MIN 

56 
46 

55 
34 

52 
39 

59 
37 

48 
41 

52 
43 

57 
40 

64 
42 

55 
41 

65 
38 

58 
40 

53 
40 

54 
35 

55 
44 

51 
39 

57 
43 

53 
47 

56 
36 

60 
35 

51 
36 

56 
42 

56 
39 

52 
47 

54 
48 

60 
46 

50 

54 
50 

56 
46 

54 
41 

53 
39 

54 
35 

55.3 
41.0 

HEAVERVILLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

59 

29 

50 
31 

43 
31 

44 
34 

46 

40 

45 
35 

65 
34 

43 
32 

44 
33 

44 
34 

46 
35 

49 
37 

49 
32 

56 
30 

50 
30 

43 
36 

47 
38 

39 
37 

54 
34 

50 
38 

52 
35 

44 
37 

48 
37 

49 

36 

43 
32 

37 
25 

47.7 
34.0 

WEED  PIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

38 
33 

41 
25 

42 
28 

43 
28 

38 
30 

46 
36 

50 
42 

51 
32 

42 
35 

41 
26 

53 
31 

47 
27 

36 
24 

41 
36 

46 
39 

59 
40 

49 
35 

46 
27 

40 
27 

52 
40 

42 
34 

37 
33 

42 
32 

39 
34 

45 
35 

42 

44 
38 

44 
36 

49 
36 

53 
24 

35 
23 

44.4 
32.3 

HiLLlTS   1  NE 

MAX 
MIN 

50 
40 

53 
35 

52 
36 

51 
36 

46 
43 

57 
45 

56 
46 

6  3 
43 

61 
35 

57 
33 

57 
41 

49 

41 

53 
43 

55 
43 

57 
35 

55 
36 

53 
46 

57 
36 

58 
34 

54 
44 

50 

42 

50 
38 

48 
42 

60 
42 

59 
49 

53 
44 

50 
45 

52 
47 

55 
45 

52 
28 

48 
32 

54.0 
40.2 

WIClOM  creek   1  NW 

MAX 
MIN 

51 
41 

<*4 
41 

48 
42 

50 
39 

50 
40 

52 
44 

58 
44 

58 
49 

57 
43 

53 
40 

61 
39 

46 
40 

55 
42 

46 
42 

51 
41 

51 
40 

55 
46 

51 
40 

55 
37 

54 
36 

50 
45 

45 
42 

49 
43 

46 
43 

52 
44 

50 
45 

48 
45 

50 
46 

51 
38 

49 

36 

51.3 
42.0 

yreka 

*           •  • 

MAX 
MIN 

43 
35 

45 
27 

46 
29 

50 
29 

39 
33 

45 
35 

50 
39 

55 
35 

45 
37 

46 
27 

52 
31 

44 
32 

47 
32 

47 
33 

49 
33 

53 
34 

51 
36 

50 
31 

47 
28 

49 
29 

45 
36 

42 

30 

43 
32 

41 
33 

44 
35 

43 
33 

45 
35 

45 
37 

52 
36 

50 
26 

40 
28 

46.5 
32-5 

SACRAMENTO 

DftilNACE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

41 
28 

37 
24 

45 

23 

38 
20 

36 
27 

42 
31 

45 
33 

43 
25 

55 
23 

53 
26 

49 

31 

50 
30 

42 
32 

40 
30 

47 

24 

47 

23 

43 
34 

47 
26 

51 
31 

43 
30 

45 
31 

37 
27 

35 
31 

43 
27 

43 
33 

40 
26 

39 

31 

41 

32 

43.5 
28.3 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

46 
37 

40 

u 

39 
17 

43 
15 

32 
22 

40 
29 

52 
38 

5 1 
31 

42 
30 

54 
17 

52 
22 

42 
32 

44 
19 

38 
29 

AUBURN 

MAX 
MIN 

59 
43 

49 

34 

53 
34 

54 
34 

50 
34 

54 

39 

55 
39 

64 
36 

58 
33 

45 
33 

52 
35 

51 
41 

51 
45 

53 
38 

56 
37 

61 
37 

62 
43 

54 
38 

56 
38 

59 
38 

57 
45 

47 
43 

57 
38 

45 
36 

52 
37 

49 
43 

49 
44 

53 
48 

55 
52 

55 

38 

56 
39 

54.0 
39.1 

AUBURN  OAH  PROJECT 

MAX 
MIN 

59 
40 

49 

32 

51 
32 

51 
30 

49 
31 

53 
35 

53 
33 

62 
34 

52 
32 

42 
31 

50 
32 

49 
35 

52 
40 

52 
33 

56 
33 

60 
36 

59 
40 

59 
35 

55 
34 

58 
35 

56 
36 

52 
40 

50 
34 

45 
33 

52 
36 

48 
40 

50 
41 

53 

44 

55 
48 

55 
35 

55 
34 

53.0 
35.6 

BLUE  CANVON  WSO  &P 

MAX 
MIN 

33 

22 

37 
20 

43 
30 

44 
35 

47 
36 

50 
40 

49 
38 

60 
41 

62 
46 

57 
42 

47 
26 

38 

26 

36 
25 

42 
25 

53 
37 

49 

41 

43 

30 

50 
31 

52 
36 

46 
40 

43 
28 

35 
27 

35 
26 

48 
33 

44 
36 

43 
31 

37 
33 

39 
36 

41 

30 

43 
28 

32 
23 

44  ■  5 
32.2 

BOWMAN  DAH 

MAX 

Mm 

34 
26 

41 
20 

44 
26 

42 
30 

44 

32 

53 
36 

49 
29 

55 
32 

57 
35 

58 
32 

50 
28 

36 
26 

36 
28 

39 
23 

52 
26 

50 
35 

45 
33 

50 
35 

53 
3" 

47 
33 

43 
31 

37 
26 

34 
26 

49 
29 

48 

29 

44 
30 

42 

30 

39 
32 

42 
35 

42 
26 

37 
26 

44.9 
29.7 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

MIN 

65 
45 

55 
34 

56 
36 

56 
31 

49 

33 

52 
36 

49 
39 

46 
42 

58 
41 

46 
37 

48 
37 

59 

40 

55 
42 

55 
36 

57 
40 

51 
41 

49 
42 

60 
41 

58 
35 

47 

40 

49 
41 

50 
36 

54 
35 

46 
36 

58 
38 

49 
43 

51 
44 

54 
47 

61 
30 

59 
41 

59 
36 

53.6 
39.3 

BROOKS  FARNHAH  RANCH 

MAX 

Mm 

54 
46 

55 
30 

56 
39 

55 
30 

55 
36 

56 

41 

60 
36 

64 
39 

57 
42 

55 
39 

59 
41 

57 
43 

58 
35 

55 
33 

55 
37 

57 
38 

64 
32 

54 
37 

48 
44 

50 
34 

52 
35 

55 
34 

6.'; 

43 

55 
45 

52 
49 

61 
49 

62 
34 

63 
34 

58 
33 

56.9 
36.9 

BURNEY 

Mm 

46 
31 

39 
21 

42 
22 

47 
21 

47 
22 

36 
29 

45 
33 

46 
33 

46 
22 

51 
22 

51 
22 

42 
31 

46 
31 

45 
31 

45 
29 

41 
26 

47 
26 

48 
26 

53 
21 

50 
20 

43 

31 

35 

30 

41 

24 

31 
24 

44 
31 

43 
30 

42 

32 

46 
59 

31 
38 

50 
20 

42 

20 

44.7 
27.2 

CANVON  DAM 

MAX 

Mm 

34 
30 

37 
22 

37 
25 

35 
28 

37 
25 

32 

30 

31 

42 
26 

42 
21 

45 
29 

36 
29 

37 
32 

38 

29 

40 
26 

44 
29 

44 
32 

43 
25 

42 

22 

45 
27 

44 
32 

36 
29 

37 
24 

41 
24 

39 

32 

40 
34 

44 
35 

42 
21 

35 
24 

40.2 
27.6 

CHESTER 

MAX 

Mm 

40 
31 

41 
12 

41 
H 

37 
17 

36 
24 

45 
30 

45 
31 

46 
22 

50 
19 

49 
19 

43 
27 

38 
28 

45 

30 

44 
30 

43 
25 

51 
23 

43 
34 

45 
23 

45 
19 

44 
24 

45 
25 

35 
25 

35 
24 

45 
22 

47 
21 

40 
21 

40 
32 

40 
32 

41 
28 

46 
23 

45 
26 

43.0 
24.7 

chico  Experiment  sta 

MIN 

54 

41 

34 

55 
35 

55 
33 

36 

56 
43 

56 
44 

49 
34 

45 

55 

41 

52 
46 

56 
46 

51 
37 

49 
39 

59 

62 
32 

58 
35 

51 
40 

53 
45 

52 
46 

48 
36 

56 
46 

53 
48 

46 

53 
49 

56 
53 

53.7 
41.0 

Clarksburg 

Mm 

53 
42 

53 
33 

50 
36 

53 
32 

49 
34 

5  5 
39 

50 
39 

40 

54 
36 

51 
39 

43 
38 

59 

40 

52 
44 

55 
38 

52 
38 

54 
40 

57 
42 

61 
37 

51 
36 

50 
40 

50 
43 

46 
36 

52 
46 

55 

49 

54 
37 

52 
38 

62 
37 

52.9 
39.0 

clearlake  highlands 

MIN 

49 

40 

46 
28 

53 

30 

54 

27 

47 
35 

5  2 
40 

56 
39 

56 

39 

50 
30 

57 
28 

62 
29 

51 
39 

49 
41 

52 
34 

55 
30 

56 
31 

54 
37 

53 
29 

57 
30 

56 
37 

51 
43 

46 

30 

50 
32 

49 
37 

53 
40 

53 
40 

49 
43 

53 
45 

54 
46 

54 
28 

52 
29 

52.6 
35.1 

COLFAX 

Mm 

46 
37 

49 

29 

52 
32 

46 
33 

35 

36 

63 
40 

39 

67 
35 

67 
41 

53 
37 

46 
37 

47 
40 

54 
34 

59 
35 

59 
39 

50 
42 

63 
36 

61 
34 

55 
36 

53 
39 

47 
3! 

43 
34 

59 
34 

56 
32 

49 
34 

48 
36 

51 
42 

31 

45 

55 
33 

52 
32 

54.2 
36.4 

COLUSA  I  SSH 

Mm 

56 
45 

33 

52 
35 

47 
31 

37 

40 

40 

38 

52 
44 

46 
42 

59 
39 

52 
44 

56 

45 

52 
42 

49 

35 

47 
40 

63 
43 

62 
40 

51 
37 

47 
35 

49 
43 

50 
39 

48 
36 

59 

36 

57 
41 

51 
43 

53 

46 

56 
53 

65 
53 

55 
40 

46 
40 

53.5 
40.5 

DAVIS   2  HSM  EXP  FARM 

MIN 

55 
46 

53 
34 

54 
37 

54 
35 

50 
41 

54 

37 

52 

41 

49 
40 

57 
43 

48 
42 

45 
40 

57 
45 

50 
46 

55 
40 

47 
37 

46 
41 

47 
45 

62 
41 

60 
37 

47 
40 

51 
44 

49 
36 

52 
38 

46 
40 

59 
43 

49 
47 

51 
48 

56 

50 

60 
55 

63 

40 

55 
38 

52.7 
41.5 

DEER  CREEK  FOREBAY 

Mm 

44 
30 

35 

20 

39 
25 

45 
30 

33 

46 
34 

56 
35 

53 
36 

62 
40 

64 
40 

64 
35 

38 
27 

39 
29 

38 
26 

49 
30 

57 
36 

53 
39 

46 
30 

55 
33 

56 
36 

47 
32 

47 

30 

43 
29 

38 
28 

64 

34 

46 
34 

43 
37 

45 
37 

45 
26 

45 
29 

48.3 
32.1 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

44 

36 

48 
28 

49 
30 

45 

30 

48 
32 

52 

36 

56 
40 

62 
35 

63 
35 

60 
36 

52 
37 

45 
37 

44 

31 

47 
32 

56 
33 

57 
37 

49 
41 

57 
30 

54 
32 

50 
37 

48 

31 

54 
35 

45 
38 

47 
42 

49 
42 

30 
29 

46 
32 

51.0 
34.7 

DOBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

49 
42 

2? 

54 
30 

47 
29 

55 
35 

56 
36 

62 
36 

60 
34 

55 
31 

58 

31 

48 
36 

52 
40 

52 
39 

55 
31 

60 
32 

61 
34 

53 

40 

63 
25 

60 
31 

51 
33 

51 
42 

50 
39 

44 

32 

60 
32 

46 
42 

49 
43 

53 
46 

33 
46 

48 
33 

"•4 

33 

53.4 
35.5 

DOHNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

41 
32 

36 
28 

43 
27 

40 
27 

39 
29 

44 

31 

44 
27 

40 
26 

42 
26 

49 
26 

52 
28 

43 
33 

42 
34 

43 
32 

47 
29 

47 
29 

51 
27 

45 
28 

48 
31 

38 
32 

36 
31 

40 
30 

48 
30 

46 

36 

47 
39 

43.7 
30.0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

51 
40 

52 
27 

52 
31 

53 
29 

48 
35 

50 
40 

56 
40 

51 
35 

64 
31 

65 
32 

57 
32 

52 
41 

53 
43 

56 
32 

53 
32 

55 
34 

57 
39 

59 
31 

60 
31 

55 
35 

48 
43 

47 
37 

48 
30 

45 
33 

62 
36 

48 
40 

48 
42 

52 
42 

59 
45 

62 
31 

55 
35 

54.0 
35.6 

Fairfield  fire  station 

MAX 

MIN 

55 
48 

55 
34 

57 
35 

54 
34 

51 
39 

55 
42 

51 
41 

55 
41 

60 
44 

49 

39 

47 
39 

61 
44 

55 
45 

53 
41 

56 
41 

51 
40 

54 

40 

63 
36 

65 
36 

48 
41 

49 
42 

49 
40 

56 
38 

50 
36 

60 
42 

51 
45 

51 
47 

54 
47 

54 
45 

61 
37 

59 
38 

54.5 
40.7 

FOLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

62 
45 

55 
39 

55 
38 

56 
34 

56 
35 

55 
40 

50 
41 

59 
40 

50 
39 

44 
38 

44 
36 

55 
38 

54 
44 

54 
42 

56 
39 

59 
40 

56 
40 

59 
39 

53 
35 

57 
38 

53 
41 

52 
44 

55 
35 

49 
39 

50 
39 

52 
42 

52 
45 

56 
49 

56 
53 

60 
37 

57 
39 

54.4 
40.  1 

CEORCETOMN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

53 

27 

48 
33 

45 

35 

53 
36 

56 
39 

62     60  50 
41     41  33 
S«»  R»l«r«BC«  N 

46  46 
34  31 
Dt**  FoUowlag  Slali 

57 

36 

3D  Indvx 

47 
35 

50 
36 

55 
37 

53 

38 

54 

30 

45 
39 

47 
43 

49 

-  14  - 


DAILY  TEMPERATURES 

 .  l)6C6MaE«  1973 


Station 

Day  ol  Month 

I  1 

2  I 

3 

4  I 

s  1 

B 

9 

"i 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

IS 

20 

2. 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

< 

CRASS  VtlLEY  NO.  2 

MAX 
MIN 

37 

44 

28 

49 
2' 

54 

30 

46 

32 

56 

37 

61 
36 

61 

34 

64 

33 

59 

33 

66 
35 

45 

39 

49 
41 

46 

32 

54 
32 

60 
32 

59 
35 

47 
32 

63 

32 

99 

33 

59 

40 

43 
36 

47 

32 

49 
33 

56 
34 

50 
40 

47 
41 

49 

49 

50 
46 

90 
32 

55 

32 

53.1 
35.0 

CRIZ2LV  ISLAND  REFUCE 

MAX 
MIN 

60 
«6 

56 
33 

56 
3< 

56 
35 

50 
38 

55 
40 

51 
40 

51 
40 

60 
43 

46 
36 

47 
36 

61 
40 

55 
42 

57 
38 

56 

40 

49 
40 

54 

41 

63 
39 

61 
39 

49 

41 

48 
42 

50 
40 

57 
37 

91 
39 

59 
43 

52 
46 

59 

43 

64 
92 

61 
36 

99 
38 

59.1 
40.1 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

51 
3? 

40 
21 

47 
24 

47 
21 

38 
25 

40 
34 

46 
36 

49 
33 

51 
23 

48 

23 

53 
30 

45 

32 

49 

31 

46 
32 

48 

30 

42 
29 

52 
33 

49 
24 

54 

22 

50 
23 

43 

32 

38 
30 

42 
26 

36 

31 

43 
31 

45 

31 

42 
34 

47 
36 

52 
36 

92 
21 

42 
29 

46.1 
26.9 

JESS  VALLEY 

MAX 

MIN 

26 

27 

n 

15 

27 

33 

36 

35 

22 

25 

31 

22 

16 

28 

29 

26 

25 

23 

39 

32 

29 

27 

14 

32 

32 

22 

32 

33 

16 

16 

19 

26.1 

LAKEPORT 

MAX 
MW 

*9 
39 

52 
26 

52 
28 

52 
30 

52 
38 

56 
40 

62 
42 

55 
41 

55 
28 

57 
28 

55 
39 

50 
36 

55 
38 

55 
33 

55 
30 

55 
33 

57 
40 

54 
27 

54 
29 

54 
36 

53 
42 

92 
29 

50 
30 

50 
39 

54 
40 

94 
37 

53 
42 

94 

43 

94 
45 

91 
27 

47 

31 

93.9 
39.0 

LAKE  SPAULOINC 

MAX 
MIN 

3« 
30 

41 
9 

44 
16 

42 
17 

46 
25 

51 
29 

52 
26 

56 
22 

57 
28 

57 
24 

46 
29 

38 
27 

38 
31 

43 
18 

50 
24 

54 
27 

43 

33 

51 
27 

53 
24 

47 
26 

44 

32 

40 
30 

36 
17 

48 

23 

39 
33 

40 
33 

42 
35 

46 
29 

33 
6 

45.2 
29.2 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

35 
25 

30 
19 

33 
17 

39 
17 

37 
25 

36 
28 

45 
33 

46 
23 

52 
24 

55 
25 

51 
25 

31 
25 

36 
26 

36 
27 

38 
19 

48 
23 

47 
31 

36 
26 

47 
20 

45 
23 

46 
29 

36 
22 

31 
15 

33 
22 

48 

30 

41 
25 

36 

30 

37 
31 

41 

31 

39 
19 

36 
19 

40.3 
24.3 

NARKLEY  COVE 

MAX 
MIN 

SB 

51 
34 

55 
34 

54 
35 

50 
40 

53 
38 

55 
38 

62 
42 

59 
38 

55 
38 

52 
39 

55 
41 

54 
44 

57 
39 

57 
37 

53 
39 

55 
41 

59 
38 

63 
37 

52 
36 

56 
42 

50 
37 

52 
37 

49 
38 

60 
40 

53 
46 

52 
47 

99 
49 

61 
93 

59 
36 

60 
39 

99.4 
39.8 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

55 
*7 

57 
36 

56 
38 

55 
33 

51 
41 

55 
42 

57 
44 

57 
43 

49 
44 

54 
42 

46 
41 

58 
42 

52 
47 

56 
40 

58 
38 

55 
42 

50 
43 

64 

43 

63 
37 

55 
39 

51 
44 

52 
42 

52 
41 

48 
43 

61 
44 

52 
46 

51 
48 

57 
46 

60 
95 

65 
41 

97 
40 

95.2 
42.4 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

24 

42 
J4 

45 
24 

38 
27 

40 
32 

42 
34 

43 
29 

54 
27 

59 
25 

55 
26 

36 
30 

38 
32 

36 
33 

40 
30 

51 
29 

45 
33 

46 
29 

51 
26 

52 
28 

40 
31 

34 

31 

37 
32 

38 
31 

48 
31 

44 
28 

38 
31 

42 
33 

46 
39 

49 

31 

41 
26 

30 
20 

43.3 
29.1 

MINERAL 

MAX 
MIN 

34 
29 

33 
16 

35 
13 

38 
22 

35 
25 

36 
30 

44 
33 

47 
25 

46 
27 

49 
23 

52 
24 

34 
29 

34 
30 

36 
31 

36 
27 

42 
26 

48 
30 

38 

26 

44 
27 

48 
28 

42 

31 

35 
27 

33 
27 

34 
25 

38 
26 

42 
26 

36 

31 

38 

33 

42 
34 

41 
19 

37 
19 

39.8 
26.6 

MOUNT  SHASTA  WSD  CI 

MAX 
MIN 

39 
25 

42 
22 

45 
27 

37 
25 

43 
33 

47 
39 

43 
36 

43 
28 

43 
29 

58 
24 

44 

31 

37 
32 

37 
32 

40 
32 

51 
32 

47 

36 

46 
35 

50 
26 

51 
29 

44 

32 

35 
31 

36 
31 

36 
32 

46 
33 

41 
29 

39 
29 

41 
36 

43 
36 

31 
31 

36 
26 

32 
27 

42.7 
30.6 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

51 
35 

42 
27 

44 

27 

46 
28 

43 
30 

51 
32 

56 
33 

57 
31 

55 
30 

59 
30 

60 
30 

46 
35 

47 
37 

45 
30 

46 
30 

55 
30 

56 
37 

46 
27 

54 
26 

55 
29 

53 
35 

43 
35 

53 
36 

56 
37 

52 
30 

49 
40 

47 
41 

48 
44 

50 
45 

90 
30 

46 

30 

50.9 
32.9 

□RLAND 

MAX 

Mm 

56 
43 

56 
33 

55 
39 

55 
36 

45 
37 

52 
42 

56 
42 

55 
42 

65 
43 

59 
43 

48 
40 

57 
39 

51 
44 

57 
44 

54 
36 

48 

34 

46 
38 

59 

39 

67 
39 

55 
39 

46 

43 

50 
43 

50 
35 

46 

41 

60 
43 

55 
40 

50 
45 

93 
48 

97 
90 

69 
41 

96 
39 

54.4 
40.6 

oroville 

MAX 
MIN 

59 
48 

54 

35 

56 
37 

55 
35 

50 
39 

53 
43 

56 
44 

55 
36 

51 
36 

47 
42 

46 
41 

55 
46 

56 
48 

57 
41 

56 
36 

54 
38 

54 

42 

60 
44 

63 
35 

54 
41 

54 
45 

51 
45 

52 
36 

52 
39 

54 
40 

54 
47 

52 
47 

97 
52 

99 
92 

63 
36 

97 
41 

94.8 
41.6 

Paradise 

MAX 
MIN 

55 
42 

47 
34 

50 
36 

51 
37 

45 
38 

50 
41 

55 

42 

58 

43 

60 
36 

57 
34 

54 

36 

49 

41 

49 
42 

50 
38 

53 
37 

55 
38 

57 
42 

49 
39 

64 
39 

57 
44 

49 

40 

44 
39 

48 
37 

47 
40 

60 
41 

51 
41 

44 
42 

51 
44 

91 
46 

95 
36 

54 
38 

92.2 
39.5 

placerville 

MAX 
MIN 

59 
37 

43 
27 

45 
31 

48 

30 

47 
32 

51 
34 

56 
35 

59 
33 

53 
31 

55 
32 

63 
34 

47 
34 

52 
41 

48 
31 

53 
31 

56 
34 

59 
41 

49 

31 

51 
31 

58 

34 

49 

40 

46 

40 

46 

31 

45 

32 

58 
34 

55 
33 

48 

42 

92 
46 

54 
49 

93 

34 

52 

34 

52.0 
34.8 

placerville  ifc 

MAX 
MIN 

50 
33 

47 
30 

48 

36 

45 
35 

54 
37 

60 
40 

61 
42 

56 
45 

63 
44 

67 
46 

59 

38 

49 

35 

46 
39 

51 
35 

60 
37 

59 
46 

47 
43 

51 
39 

60 
38 

56 
46 

53 
39 

49 

30 

43 
37 

42 
37 

39 

48 
38 

46 

40 

50 
43 

50 
36 

92 
39 

37 
29 

52.0 
38.4 

platina 

MAX 
MIN 

49 
26 

50 
30 

51 
36 

54 
38 

54 
37 

53 
37 

63 
29 

62 
27 

62 
28 

49 
32 

45 
33 

43 
32 

50 
35 

52 
34 

56 
28 

51 
31 

41 
35 

40 
36 

46 
30 

47 
33 

49 
39 

50 
40 

51 
32 

50.9 
33.0 

pqrtqla 

MAX 

Mm 

auiNCY 

MAX 
MIN 

48 
28 

42 

23 

43 
24 

38 
26 

42 
27 

55 
26 

58 

24 

50 
23 

40 
27 

47 
28 

42 
27 

50 
25 

49 
24 

49 

20 

46 
20 

11 

49 
28 

45 
27 

46 

31 

49 
35 

RED  BLUFF  WSO  AP 

MAX 
MIN 

55 
39 

56 
37 

55 
39 

45 
34 

52 
37 

54 
46 

50 
45 

65 
41 

52 
42 

45 
42 

52 
41 

50 
44 

54 
45 

53 
44 

44 
39 

46 
37 

57 
43 

63 
40 

54 
40 

48 
41 

45 

50 
45 

48 
40 

59 
41 

54 
49 

48 
45 

91 
46 

94 
49 

62 
46 

55 
42 

47 
40 

52.9 
41.9 

REDDING  FIRE  STA  NO  i 

MAX 
MIN 

54 
45 

57 
36 

55 
40 

47 
40 

52 

40 

54 
46 

54 
46 

68 
46 

63 
35 

49 
39 

49 
38 

49 

44 

51 
43 

52 
44 

51 
42 

50 
40 

53 
43 

64 

41 

57 
39 

50 
45 

tl 

49 

47 

48 

40 

63 

40 

94 
44 

51 
45 

49 
46 

99 
47 

62 
47 

96 
39 

48 

42 

53.6 
42.4 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

61 
45 

55 

32 

54 

33 

55 
33 

52 
35 

55 

35 

56 

36 

56 
39 

52 
41 

46 
39 

45 
39 

56 
39 

55 
43 

57 
36 

56 
37 

60 
39 

55 

39 

61 
33 

55 
34 

56 
35 

51 
43 

54 

33 

49 
36 

52 
39 

48 

42 

52 
45 

96 
49 

60 
53 

62 
38 

96 
39 

54.6 
36.9 

SACRAMENTO  hSO  AP 

MAX 
MIN 

55 
40 

54 
36 

55 
38 

50 
33 

55 
42 

50 
40 

48 
40 

53 
45 

46 
42 

43 
40 

58 
40 

52 
44 

55 
43 

91 
36 

55 
42 

50 
43 

62 
41 

59 
39 

50 
37 

50 
41 

11 

52 
39 

46 
39 

53 
36 

46 
43 

51 
47 

54 
46 

60 
53 

60 
43 

96 
39 

49 

40 

92.9 
41.2 

SACRAMENTO  WSD  CI 

MAX 

MIN 

54 
42 

54 

37 

52 
40 

50 
36 

55 
42 

51 
43 

54 
41 

54 
45 

47 
42 

45 

40 

58 
40 

54 
47 

57 
47 

49 

42 

57 
42 

51 
42 

62 
42 

58 

42 

53 
39 

51 
43 

11 

52 
43 

46 
41 

55 
41 

46 
44 

52 
47 

54 
49 

60 
54 

61 
46 

94 

43 

48 

42 

93.1 
43.0 

Shasta  dam 

MAX 
MIN 

50 
42 

49 

36 

51 
37 

51 
41 

46 
40 

50 
43 

52 

43 

50 
45 

60 
45 

64 

39 

64 

36 

45 
36 

46 
42 

47 
41 

50 
41 

50 
41 

49 
41 

50 
41 

57 
38 

51 
42 

" 

45 
42 

45 
42 

46 
41 

56 
43 

90 
43 

46 
43 

90 
46 

92 
45 

97 
40 

91 
41 

91.0 
41.2 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

34 

31 

3« 

22 

40 
24 

40 
29 

46 
29 

49 
32 

49 
29 

56 
30 

52 
39 

53 
31 

49 
31 

37 
30 

41 
32 

43 
30 

49 

29 

51 
29 

45 
34 

50 
30 

53 
29 

48 
29 

32 

40 
31 

36 
27 

44 
29 

49 
33 

47 
31 

42 
33 

43 

36 

47 

36 

43 
30 

39 
26 

44.9 
30.5 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

50 
28 

34 
15 

39 
4 

40 
5 

2' 
11 

41 
19 

44 
21 

36 
16 

50 
17 

50 
11 

51 
13 

36 
25 

49 

31 

45 
23 

41 
16 

49 

20 

55 
39 

46 
19 

45 
19 

43 

19 

It 

48 
15 

51 
29 

46 
38 

90 
36 

49.0 
20.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

53 
42 

53 

29 

55 

30 

53 
33 

46 
37 

53 
41 

56 

41 

49 
38 

66 
32 

63 
33 

51 
35 

55 
39 

54 

42 

54 
36 

50 
35 

54 
36 

52 
39 

60 
33 

61 
32 

94 
35 

11 

47 
36 

49 
35 

45 
36 

62 
38 

49 
36 

47 
42 

50 
44 

99 
47 

63 
31 

55 
34 

93.7 
36.9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

MIN 

40 
28 

43 
21 

50 
23 

39 
23 

49 
26 

53 
31 

53 
29 

63 
27 

65 
30 

60 
2« 

49 
29 

39 
29 

39 
33 

42 
26 

55 
26 

54 
28 

41 
34 

55 
26 

53 
25 

46 
26 

28 

39 
28 

33 
29 

50 
26 

46 
31 

45 
29 

42 

33 

44 
32 

46 
34 

46 

29 

38 

26 

47.2 
27.9 

Twin  lakes 

MAX 

Mm 

35 
20 

36 
1 

41 
15 

46 

11 

46 
15 

49 
21 

46 
33 

58 
19 

62 
22 

56 
20 

51 
22 

36 

11 

31 
22 

40 
9 

57 
17 

54 
33 

44 

33 

46 
14 

51 
16 

45 
26 

\l 

32 
20 

32 
14 

48 
17 

49 
29 

39 
16 

35 
28 

34 
28 

38 

32 

37 

12 

34 

11 

43.9 
19.9 

vacavillE 

MAX 

Mm 

54 
47 

56 
33 

54 
39 

52 
35 

55 
42 

52 
47 

51 
40 

59 
42 

51 
41 

45 
39 

56 
38 

52 
42 

57 
45 

52 
36 

49 

35 

46 
40 

62 
45 

62 
36 

50 
35 

47 
40 

:i 

53 
37 

48 

37 

60 
36 

52 
42 

52 
45 

53 
43 

62 
91 

62 
92 

61 
46 

52 
34 

93.9 
40.8 

VDLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

48 
38 

49 
32 

48 
35 

48 
33 

47 
36 

51 
41 

52 
41 

66 
40 

67 
38 

64 
36 

56 

34 

47 
32 

49 
36 

51 

37 

54 
37 

51 
36 

52 
39 

61 
32 

60 
34 

49 
38 

33 

43 
38 

43 
36 

43 
37 

99 
39 

51 
40 

47 
41 

49 
45 

95 
45 

92 
33 

47 
35 

51.8 
37.2 

WHISKEYTOHN  RES 

MAX 
MIN 

49 
40 

50 
33 

54 

39 

52 
39 

45 
37 

49 
40 

51 
44 

47 
42 

61 
42 

6S 
35 

53 
35 

45 
35 

49 
39 

46 
38 

48 
36 

50 
40 

50 
40 

49 
36 

60 
34 

52 
36 

:\ 

45 
36 

47 
38 

44 

38 

60 
41 

52 
42 

46 
42 

50 
44 

91 
43 

97 
36 

57 
36 

90.9 
38.9 

"IliLlAMS 

MAX 
MIN 

54 

47 

55 

32 

54 
33 

53 
35 

46 
35 

53 
41 

56 
41 

50 
41 

60 
40 

54 

43 

45 
39 

58 
40 

52 
49 

60 
40 

91 
36 

46 
40 

50 
42 

62 
40 

62 
37 

48 

35 

49 
36 

90 
it 

47 
37 

61 
40 

51 
44 

50 
46 

54 
48 

61 
90 

64 

36 

56 
40 

93.6 
40.0 

hillows 

MAX 
MIH 

53 
43 

58 
34 

56 
38 

54 
35 

47 
37 

53 
41 

56 
41 

57 
38 

65 
42 

55 
41 

46 
36 

54 
39 

52 
40 

59 
40 

94 
35 

47 
35 

49 
39 

61 
36 

63 
37 

51 
38 

49 
41 

49 
35 

47 
36 

61 
42 

53 
40 

49 
43 

93 
47 

98 

91 

97 
42 

57 
38 

54.0 
39.6 

WINTERS 

MAX 

Mm 

54 
48 

55 
34 

57 
38 

55 
34 

49 

38 

55 

37 

54 
40 

52 
40 

60 
44 

55 
42 

47 
36 

56 
44 

53 
46 

57 
35 

50 
37 

49 
40 

55 

40 

63 
41 

64 
38 

48 
39 

46 

35 

50 
39 

50 
40 

64 

43 

52 
49 

91 
46 

38 
49 

62 
99 

63 
42 

61 
36 

54.7 
40.7 

UOOOLAND  1  MNH 

MAX 

Mm 

54 
45 

54 

33 

54 
34 

52 
33 

48 

36 

53 
36 

34 

37 

50 
39 

56 
40 

51 
41 

45 
36 

57 
40 

52 
44 

57 
39 

48 

36 

47 
39 

47 
42 

62 
42 

61 
38 

49 
38 

48 

36 

50 
37 

47 
40 

60 
42 

49 
44 

91 
46 

55 
48 

61 
93 

63 
41 

99 
38 

52.9 
39.9 

S««  R*(w«nc«  NoUi  roUowls9  Suuob  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


UECEM6ER  1973 


Slalion 

Day  ol  Month 

•age 

1   1  2 

3 

4 

5 

e 

713 

9 

■o! 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

2G 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Avei 

CAHP  PARDEE 

Mm 

64 
45 

52 
36 

50 
38 

52 
38 

50 
39 

52 
42 

51 
39 

56 
40 

47 
39 

42 
36 

43 
36 

55 
43 

54 
45 

50 
40 

57 
40 

58 
38 

53 
43 

56 
35 

52 
35 

53 
37 

60 
40 

51 
42 

54 
37 

47 
40 

50 
40 

46 
44 

50 
45 

54 
50 

58 
53 

58 
39 

62 
40 

52.5 
40<6 

CATHEYS  VY  BULL   1UN  RH 

MIN 

65 
45 

54 
28 

54 
28 

54 
26 

50 
36 

51 
34 

56 
35 

56 
35 

47 
31 

45 
27 

63 
32 

56 
34 

56 
47 

50 

35 

53 
35 

62 
36 

66 
39 

55 
34 

58 
34 

66 
37 

62 
43 

56 
34 

64 
31 

51 
33 

47 
32 

47 
35 

51 
44 

54 
46 

61 
51 

60 
35 

48 
36 

56  •  2 
35.9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

49 
31 

33 
11 

42 
20 

48 
25 

45 
29 

52 
32 

57 
36 

53 
33 

62 
37 

63 
38 

64 
36 

47 
26 

43 
32 

39 
26 

46 
29 

57 
35 

56 
36 

44 
27 

51 
30 

57 
33 

54 
36 

45 
26 

42 
25 

39 
26 

48 
29 

49 

31 

39 
34 

43 

34 

46 
28 

48 
26 

49.0 
30.0 

COALINGA 

MAX 
MIN 

61 
45 

59 

32 

S6 
2' 

56 
32 

52 
28 

49 

29 

52 
35 

46 
33 

45 
36 

43 
36 

60 
36 

60 
34 

58 

40 

57 
37 

61 
35 

60 
36 

59 
37 

60 
33 

67 
32 

66 
33 

58 
38 

56 
34 

56 
35 

57 
34 

56 
36 

56 
45 

60 
47 

65 
53 

65 
45 

62 
44 

56 
29 

57.3 
36.4 

CDRCORAN  IRRIC  DIST 

MAX 
MIN 

63 
50 

53 
40 

54 

30 

49 
35 

46 

30 

43 
36 

45 
38 

45 
37 

46 
36 

42 
37 

62 
36 

59 
31 

56 
42 

52 
46 

56 
37 

53 
35 

54 
35 

57 

35 

56 
31 

60 
32 

54 

39 

50 
35 

56 
38 

52 
35 

47 
30 

55 
40 

56 
46 

64 
50 

67 
46 

61 
36 

62 
34 

54.2 
37.4 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

MIN 

61 
37 

52 

31 

56 
30 

51 
32 

53 
34 

46 
42 

46 
39 

48 
42 

44 

41 

42 
38 

57 
38 

53 
36 

52 
42 

57 
34 

46 
37 

57 
33 

56 
42 

55 
36 

51 
37 

53 
43 

53 
46 

58 
34 

51 
36 

53 
39 

54 
36 

53 

46 

54 
48 

63 
52 

63 
46 

54 
37 

50 
36 

53.1 
36.8 

DUDLEYS 

MIH 

electra  power  house 

MIN 

63 
41 

53 
31 

5! 

33 

52 
32 

57 
38 

58 
35 

63 
37 

56 
36 

48 
36 

55 
34 

56 
39 

53 
37 

56 
43 

56 
34 

60 
34 

61 
35 

56 
41 

57 
31 

60 
35 

60 
36 

57 

43 

55 

43 

52 
33 

46 

33 

50 
36 

53 
44 

53 
45 

59 
49 

60 
51 

58 
37 

49 

36 

55.8 
37.7 

PIVE   POINTS   5  SSW 

MIN 

62 

30 

52 
29 

49 

26 

46 
39 

50 
37 

50 
37 

49 
37 

62 
32 

58 

30 

57 

56 

32 

56 
33 

56 
31 

56 
34 

57 
43 

31 

57 

68 
47 

61 
50 

FRESNO  wSO  AP 

MAX 

MIN 

61 
40 

52 
33 

54 
35 

52 
40 

47 
35 

45 
42 

49 
40 

45 
42 

43 

40 

42 
39 

60 
39 

56 
34 

55 

50 

53 
45 

58 
36 

52 
37 

62 
42 

56 
36 

62 
36 

66 
33 

58 
47 

56 
39 

49 

40 

50 
42 

50 
36 

53 
46 

56 
50 

65 
50 

66 
48 

46 
42 

50 
40 

53.9 
40.5 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

66 
47 

56 
29 

52 
29 

54 
33 

51 
34 

47 
34 

48 
38 

47 
38 

47 
38 

43 
36 

45 
33 

59 
34 

57 
37 

55 
42 

50 
37 

60 
34 

55 
34 

62 
37 

57 
34 

62 
32 

66 
29 

60 
37 

66 
29 

50 
29 

52 
35 

51 
35 

53 
44 

56 
48 

66 
46 

67 
36 

47 
36 

54.8 
36.1 

glennville 

MAX 
MIN 

62 
35 

45 
31 

47 
29 

55 
24 

58 
25 

65 
27 

66 
30 

70 
26 

70 
28 

72 
29 

67 
28 

60 
29 

54 
44 

63 
39 

65 
27 

67 
31 

61 
29 

57 
28 

62 
23 

62 

56 
30 

63 
37 

42 
33 

46 
35 

52 
25 

62 
33 

49 
37 

50 
47 

57 

39 

53 
37 

47 
26 

57.9 
31.5 

GRANT  CRQVE 

MAX 
MIN 

45 
28 

30 
14 

37 
15 

40 
29 

41 
27 

50 
29 

55 
35 

56 
36 

58 
37 

60 
37 

60 
39 

42 
29 

50 
30 

36 
29 

44 
29 

60 
37 

55 
35 

51 
30 

52 
30 

54 
34 

54 
34 

44 
21 

31 
22 

35 
24 

42 
27 

43 
30 

47 
30 

42 
33 

45 
35 

47 
26 

44 
28 

46 . 8 
29.7 

HANFORD 

MAX 

MIN 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

55 
34 

47 
24 

42 

24 

46 

32 

5 1 
35 

5  1 
33 

53 
34 

55 

36 

57 
34 

52 
30 

48 
35 

42 
31 

43 

31 

52 
34 

55 
34 

47 
29 

45 
28 

50 
31 

51 
34 

43 
28 

41 
29 

50 
30 

50 
33 

46 
39 

47 
40 

51 
32 

47 
31 

46*8 
32.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

47 
27 

44 

17 

52 
31 

49 
26 

51 
29 

59 

35 

60 
37 

62 
32 

64 
35 

62 
35 

54 
36 

54 
29 

45 
31 

52 
30 

60 
33 

59 
36 

52 
36 

55 
27 

58 
30 

57 
33 

52 
33 

38 
27 

46 
25 

53 
29 

51 
33 

49 
32 

48 
34 

51 
36 

51 

40 

47 
27 

43 

30 

52.5 
31.3 

I  DR  I  A 

MAX 
MIN 

Si 
39 

48 

34 

46 
32 

52 
34 

47 
34 

62 
42 

62 
41 

56 
44 

60 
40 

70 
44 

55 
36 

57 
43 

50 
36 

52 
35 

60 
37 

65 

46 

66 
37 

65 
45 

51 
36 

49 
37 

52 
38 

52 
39 

63 
44 

59 
50 

59 
49 

60 
37 

50 
35 

56.0 
39.5 

KERN  RiVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

73 
49 

51 
41 

49 
40 

47 
38 

50 
39 

51 
36 

53 
37 

50 
34 

43 
37 

49 
36 

64 
37 

64 
37 

59 
46 

61 
44 

60 
41 

61 
42 

59 
49 

63 
42 

72 
47 

67 
53 

56 
46 

62 
45 

48 
44 

52 
40 

55 
52 

60 
52 

61 
45 

50 
40 

56.5 
42.5 

KERN  RIvER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

60 
40 

60 
29 

50 
26 

50 
26 

59 

26 

70 
42 

64 

32 

66 
30 

70 
44 

71 
43 

66 
31 

62 
36 

62 
36 

62 
36 

68 
34 

66 
40 

70 
34 

66 
36 

64 
46 

62 
37 

50 
31 

54 
36 

52 
32 

60 
34 

62 
26 

57 
37 

60 
40 

68 
40 

66 
41 

60 
40 

54 

30 

61.7 
35.2 

kettleman  city 

MAX 
MIN 

7l 
36 

71 
33 

55 

32 

59 
33 

55 
35 

53 
28 

44 
38 

49 
36 

46 
41 

54 

35 

63 
33 

65 
32 

64 
33 

55 
35 

57 
35 

57 
35 

57 
35 

60 
30 

64 
32 

64 

32 

58 
34 

56 
38 

56 
39 

56 
31 

65 
47 

62 
48 

65 
46 

66 
36 

57 
31 

58  .6 
35.6 

kettleman  Station 

MAX 
MIN 

62 
43 

54 
35 

54 
36 

52 
40 

44 
32 

45 
37 

50 
36 

50 
35 

50 
40 

50 
36 

64 
33 

63 
39 

64 
48 

63 
38 

63 
37 

52 
36 

56 
36 

61 
39 

67 
32 

60 
32 

63 
36 

57 
42 

66 
40 

50 
42 

52 
37 

54 
44 

60 
46 

64 
52 

66 
49 

60 
40 

46 
36 

66.6 
38.9 

^NI«^T3    rfcKKY    c  5c 

MAX 

MIN 

5 1 
33 

53 
32 

56 
30 

51 
33 

54 
43 

48 
42 

48 
40 

48 
41 

44 
39 

44 
39 

56 
39 

54 
46 

51 
36 

57 
36 

60 
40 

53 
44 

58 
36 

50 
37 

56 
36 

60 
44 

51 
33 

67 
35 

50 
40 

51 
36 

63 
45 

56 
44 

63 
55 

59 

35 

53 
35 

53 
36 

53.3 
38.9 

MAX 
MIN 

63 
47 

55 
32 

56 
33 

52 
37 

51 
39 

49 
41 

45 
39 

48 

40 

43 
39 

42 
38 

55 
36 

55 
33 

55 
49 

54 

41 

55 
38 

54 
40 

54 
41 

52 
36 

53 
36 

64 
32 

54 

42 

57 
37 

50 
34 

51 
34 

53 
37 

55 
47 

55 
47 

64 
47 

64 
54 

60 
42 

49 
38 

53.8 
39.6 

MAX 
MIN 

7o 
47 

59 

31 

50 
35 

51 
38 

48 
37 

51 
36 

A9 
39 

48 
39 

46 
39 

44 
38 

59 
34 

62 
35 

56 
43 

54 
46 

50 
35 

59 

36 

60 
39 

61 
40 

59 
38 

61 
34 

68 
40 

59 

40 

66 
36 

48 
42 

46 

42 

51 
44 

53 
45 

57 
47 

62 
46 

65 
45 

48 
40 

55.3 
39.7 

L I NDS AY 

MAX 

MIN 

60 
45 

52 
32 

52 

30 

49 
35 

50 
33 

45 
39 

49 
39 

44 
40 

43 
39 

44 
37 

62 
35 

60 
34 

51 
43 

50 
42 

59 
32 

55 
34 

61 
39 

58 
45 

61 
35 

70 
33 

58 
41 

56 
40 

46 
32 

48 
40 

56 
39 

55 

40 

59 
41 

62 
47 

68 
45 

59 

42 

50 
36 

54.6 
38.2 

MAX 
MIN 

47 

5 1 
35 

52 
34 

55 
34 

33 

52 
37 

44 
35 

49 
40 

46 
40 

43 
37 

58 

36 

58 
38 

55 
46 

55 
37 

56 
34 

55 

35 

51 
37 

56 
35 

58 
32 

66 
33 

63 

41 

55 
41 

55 
31 

53 
38 

53 
37 

51 
45 

55 
47 

59 
46 

65 
50 

65 
37 

57 
33 

54.6 
38.2 

LODGE  POl  E 

MAX 
MIN 

47 
30 

33 
2 

25 
7 

37 
15 

38 

12 

34 
18 

36 
22 

40 
18 

40 
19 

41 

20 

42 
19 

40 
22 

45 
26 

35 
22 

35 
22 

37 
23 

45 
22 

45 
15 

39 
15 

42 
16 

45 
22 

40 
16 

32 
13 

35 
15 

35 
19 

35 
21 

36 

22 

39 
32 

45 
32 

44 
17 

34 
18 

38.6 
19.2 

LOD I 

MAX 
MIN 

60 
33 

55 
29 

57 
33 

50 
31 

53 
34 

52 
38 

51 
36 

50 
43 

49 
39 

45 
37 

61 
37 

58 

40 

55 
44 

56 
35 

57 
40 

52 
43 

61 

43 

55 
32 

49 

35 

51 
43 

53 
45 

52 
36 

50 
36 

55 
35 

49 

40 

52 
44 

54 
45 

61 
45 

63 
52 

57 

34 

52 
35 

54.0 
36.6 

LOS  BANOS 

MAX 
MW 

64 
47 

55 
34 

56 
34 

51 
33 

51 
35 

45 

40 

46 
40 

49 
41 

45 
43 

43 
39 

56 
36 

55 
36 

52 

40 

60 
33 

52 
37 

47 
41 

53 
41 

57 
35 

47 
35 

50 
39 

56 
42 

59 
42 

55 
37 

55 
40 

50 
39 

50 
44 

61 
47 

57 
48 

66 
54 

59 

39 

47 

34 

53.3 
39.6 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

65 
48 

55 
41 

52 
3' 

55 
39 

49 

38 

49 
40 

44 
40 

47 
41 

48 
42 

44 
39 

49 
37 

58 

40 

55 
45 

52 
44 

57 
41 

51 
41 

46 
39 

54 
41 

55 
35 

44 

35 

55 
38 

50 
44 

56 
42 

52 
41 

52 
40 

52 
43 

53 
47 

55 
47 

65 
54 

63 
44 

58 

39 

53.0 
41.4 

MADERA 

MAX 
MIN 

69 
49 

59 
30 

53 
33 

56 
34 

56 
34 

59 
34 

45 
37 

44 
38 

45 
36 

43 
36 

46 
36 

56 
34 

52 
39 

55 
38 

55 
34 

52 
34 

57 
34 

56 
34 

45 
34 

55 

59 

56 

56 

56 

49 

49 

52 
45 

55 
49 

65 
51 

56 
42 

53 
38 

53.9 
37.7 

MANTEC A 

MAX 
MIN 

67 
47 

56 
34 

54 

35 

57 
33 

51 
34 

52 
40 

47 
39 

49 
40 

51 
42 

45 

40 

44 
39 

61 
39 

56 
41 

54 

35 

50 
39 

54 
42 

59 
39 

61 
45 

59 
41 

50 
41 

52 
41 

49 
39 

66 
36 

50 
40 

56 
44 

50 
44 

51 
46 

55 
49 

61 
55 

61 
44 

56 
40 

54.0 
40.7 

Mad  T/*nDA 
~An I L  Ur  a 

MAX 
MIN 

75 
38 

52 
36 

5* 
33 

52 
33 

46 

32 

47 
35 

44 
35 

48 
36 

42 
35 

44 
34 

46 
31 

61 
39 

60 
38 

62 
41 

54 
35 

58 
37 

63 
35 

64 

40 

59 
37 

59 
36 

66 
44 

54 
46 

56 
44 

59 
42 

49 
35 

54 
36 

56 
43 

60 
47 

62 
36 

66 

42 

55.9 
37.6 

MAX 
MIN 

63 

46 

54 
33 

57 
34 

53 
33 

52 
38 

51 
41 

46 
43 

47 
38 

46 
39 

43 
37 

60 
36 

58 
34 

55 
45 

57 
37 

59 
35 

52 
41 

57 
39 

55 
40 

52 
38 

57 
34 

55 
42 

58 
37 

54 

35 

61 
42 

50 
38 

54 
46 

55 
46 

65 

50 

65 
52 

62 
41 

52 
31 

54.7 
39.4 

MAX 
MIN 

57 
40 

53 
36 

57 
35 

51 
33 

53 
38 

47 
42 

48 
39 

50 
44 

45 
42 

42 
39 

61 
36 

53 
39 

53 
42 

56 

36 

52 
39 

46 
43 

60 
43 

55 
39 

53 

40 

52 
45 

52 
45 

57 
38 

57 
39 

66 
42 

49 

41 

54 
47 

64 
47 

69 
53 

63 
47 

56 
40 

50 
39 

53.7 
41.0 

NEWMAN  2  NU 

MAX 
MIN 

62 
45 

55 
32 

55 
35 

50 
32 

50 
34 

51 
32 

50 
34 

48 
43 

47 
41 

43 
39 

56 
37 

52 
33 

53 
46 

59 
34 

53 
37 

54 
39 

53 
40 

55 
33 

50 
36 

49 

40 

49 
43 

57 
36 

55 
35 

55 
35 

50 
36 

64 
45 

53 
46 

65 
48 

67 
54 

56 
36 

48 
33 

53.5 
36.4 

NORTH  FORK  R4N0ER  ST* 

MAX 
MIN 

:e 

37 

47 
25 

49 
29 

51 
36 

57 
28 

63 
31 

66 
38 

66 
33 

69 
34 

71 
34 

60 
36 

53 
33 

54 
41 

54 
34 

59 
33 

65 
36 

55 
29 

64 
31 

65 
33 

66 
36 

51 
29 

52 
29 

55 
40 

68.7 
33.3 

URANCE  COVE 

MAX 
MIH 

69 
47 

54 
31 

50 
32 

51 
39 

49 
35 

46 
38 

47 
37 

47 
37 

46 
39 

45 
36 

45 
33 

57 
33 

56 
44 

52 
44 

49 
34 

59 
35 

55 
38 

59 
41 

59 
36 

60 
31 

67 
42 

57 
38 

54 
34 

49 

41 

50 
43 

51 
44 

54 
46 

56 
48 

62 
46 

65 

40 

46 

40 

53.9 
38.8 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

71 
43 

60 
34 

54 
31 

52 
35 

49 
37 

51 
39 

47 
36 

50 
38 

44 
38 

44 

37 

52 
34 

65 
36 

62 
40 

55 
45 

53 
33 

61 
37 

56 
37 

62 
37 

59 
36 

61 
33 

62 
35 

59 
41 

58 
37 

59 
38 

49 
40 

55 
45 

56 
45 

56 

47 

64 

50 

66 
43 

51 
37 

56.3 
36.6 

S««  BtUrvDC*  Noi*s  Followliig  Statioa  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slation 

  -  uc^EnuEn 

Day  oi  Month 

AY 

n 

1  9 

I 

2 

3 

4 

 L 

5 

e 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 


14 

15 

•  6  1 

 L 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

POSEV  3  6 

MAX 

*e 

34 

44 

49 

50 

56 

56 

56 

60 

53 

93 

50 

44 

41 

49 

54 

51 

93 

55 

92 

48 

49 

48 

90 

47 

46 

♦  7 

48 

46 

49 

43 

49 

.3 

MIN 

33 

21 

22 

25 

26 

25 

33 

32 

35 

33 

31 

32 

30 

39 

31 

33 

31 

26 

29 

30 

29 

30 

31 

33 

31 

33 

30 

30 

27 

26 

23 

29 

.7 

Salt  springs  phr  house 

MAX 

52 

40 

45 

49 

53 

56 

57 

59 

61 

63 

57 

45 

47 

49 

59 

58 

54 

60 

98 

95 

52 

43 

40 

50 

51 

49 

45 

49 

90 

91 

49 

5\ 

,4 

MIN 

31 

24 

2» 

30 

34 

37 

39 

43 

47 

45 

33 

34 

33 

32 

33 

33 

40 

34 

34 

39 

36 

32 

31 

31 

37 

33 

37 

39 

42 

33 

32 

39 

•1 

SAN  LUIS  0AM 

MAX 

6S 

57 

55 

55 

50 

49 

46 

48 

49 

49 

52 

96 

96 

52 

48 

49 

48 

60 

56 

45 

90 

92 

56 

52 

52 

49 

55 

99 

69 

64 

60 

93 

,9 

MIN 

Su 

39 

37 

37 

36 

36 

41 

42 

42 

39 

39 

39 

43 

43 

39 

41 

40 

41 

36 

37 

4S 

45 

45 

39 

39 

41 

46 

48 

94 

46 

37 

41 

•  2 

SONQRA  RS 

MAX 

59 

44 

46 

46 

49 

93 

S7 

61 

91 

90 

62 

49 

51 

47 

55 

60 

63 

94 

91 

61 

60 

58 

93 

55 

46 

50 

92 

91 

58 

99 

94 

93 

,9 

MIN 

39 

28 

26 

33 

36 

34 

34 

31 

30 

32 

33 

33 

42 

34 

32 

34 

39 

31 

30 

32 

38 

39 

31 

30 

31 

34 

41 

4b 

48 

35 

3! 

34 

.6 

SQ  ENTRANCE  yOSEMITE 

MAX 

«9 

35 

36 

41 

41 

49 

55 

56 

59 

57 

62 

47 

43 

51 

49 

57 

56 

49 

52 

96 

92 

44 

50 

37 

42 

44 

47 

42 

44 

47 

44 

46 

.  2 

MIN 

31 

16 

15 

29 

26 

27 

31 

30 

29 

31 

30 

27 

31 

30 

29 

28 

32 

25 

24 

28 

24 

28 

27 

29 

27 

28 

27 

34 

34 

29 

29 

27 

.6 

STOCKTON  USD  AP 

MAX 

56 

54 

56 

91 

51 

48 

90 

91 

46 

43 

62 

52 

54 

58 

51 

49 

61 

57 

50 

94 

93 

56 

51 

53 

48 

54 

95 

63 

64 

57 

48 

93 

,4 

MIN 

39 

35 

35 

33 

38 

41 

42 

45 

43 

40 

40 

41 

43 

37 

43 

46 

45 

40 

41 

45 

47 

37 

37 

41 

42 

4> 

90 

94 

47 

37 

37 

«1 

.6 

STOCKTON  flRC  ST4  NO  <, 

MAX 

65 

55 

55 

56 

51 

53 

47 

91 

51 

49 

43 

61 

53 

95 

58 

58 

50 

61 

57 

49 

94 

51 

56 

50 

55 

49 

94 

96 

63 

63 

60 

94 

.4 

MIN 

*5 

31 

36 

31 

35 

38 

38 

36 

40 

36 

36 

43 

42 

34 

38 

37 

42 

37 

38 

39 

41 

37 

34 

37 

40 

42 

47 

48 

93 

40 

37 

39 

.0 

TEHACHAPI 

MAX 

52 

38 

46 

49 

54 

56 

62 

62 

61 

61 

61 

59 

59 

46 

57 

62 

62 

55 

93 

90 

98 

50 

41 

49 

47 

54 

47 

49 

30 

90 

47 

93 

.1 

MIN 

3* 

30 

23 

27 

27 

36 

32 

29 

40 

39 

32 

33 

33 

35 

32 

39 

31 

32 

34 

35 

31 

34 

34 

32 

25 

35 

39 

36 

43 

34 

29 

32 

,7 

TEJQN  R4NCHD 

MAX 

70 

61 

64 

51 

50 

90 

60 

45 

90 

94 

72 

63 

60 

57 

61 

69 

66 

54 

63 

70 

69 

60 

59 

50 

52 

50 

52 

96 

55 

91 

90 

97 

,7 

MIN 

<|6 

40 

32 

32 

33 

34 

32 

33 

32 

30 

32 

39 

41 

40 

35 

37 

39 

45 

37 

40 

47 

40 

39 

39 

37 

38 

40 

48 

90 

44 

36 

36 

•  2 

THREE  KVRS  EOISON  PH  1 

MAX 

70 

59 

64 

63 

53 

56 

94 

58 

91 

98 

63 

98 

59 

63 

60 

65 

65 

62 

62 

65 

62 

58 

54 

92 

54 

55 

96 

63 

64 

62 

49 

99 

.3 

MIN 

*3 

31 

33 

41 

32 

32 

35 

33 

33 

31 

37 

37 

46 

46 

35 

38 

37 

42 

33 

34 

39 

38 

35 

43 

40 

43 

47 

44 

47 

45 

42 

38 

.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

54 

40 

45 

47 

52 

52 

52 

54 

52 

60 

53 

48 

48 

46 

46 

53 

52 

51 

49 

94 

48 

46 

46 

49 

50 

48 

47 

91 

92 

91 

43 

49 

,7 

MIN 

34 

29 

31 

32 

34 

36 

37 

36 

36 

40 

39 

35 

40 

32 

33 

37 

40 

34 

34 

35 

41 

37 

32 

34 

36 

35 

42 

44 

46 

34 

33 

36 

.  1 

TRACV  CAOBONA 

MAX 

66 

59 

55 

59 

51 

50 

46 

50 

52 

46 

42 

63 

56 

55 

61 

46 

48 

59 

61 

45 

46 

50 

59 

50 

60 

49 

93 

93 

64 

64 

98 

54 

.2 

MIN 

*7 

35 

35 

35 

36 

39 

41 

4  1 

41 

40 

39 

41 

43 

38 

39 

42 

43 

41 

36 

41 

42 

38 

37 

41 

41 

44 

47 

48 

93 

42 

37 

40 

.7 

TRACV  PUNPINC  PLANT 

MAX 

57 

54 

56 

50 

50 

49 

51 

56 

55 

45 

60 

91 

59 

60 

49 

46 

60 

59 

49 

48 

51 

57 

53 

56 

53 

53 

99 

63 

61 

57 

90 

53 

.9 

MIN 

".e 

37 

37 

35 

40 

38 

40 

46 

43 

41 

40 

40 

49 

40 

43 

49 

40 

38 

36 

42 

44 

41 

42 

40 

41 

46 

46 

52 

JO 

43 

39 

«1 

,9 

VISALIA 

MAX 

69 

69 

53 

52 

49 

47 

46 

46 

43 

42 

44 

99 

56 

94 

52 

58 

93 

58 

59 

58 

67 

56 

55 

46 

43 

51 

94 

58 

62 

69 

48 

54 

■  1 

MIN 

*0 

36 

34 

36 

39 

40 

39 

39 

39 

37 

37 

36 

38 

45 

34 

34 

37 

41 

34 

32 

32 

40 

37 

40 

38 

39 

46 

50 

49 

41 

40 

38 

.7 

WASCO 

MAX 

74 

58 

56 

51 

50 

45 

45 

46 

44 

43 

49 

63 

60 

54 

97 

60 

61 

50 

56 

59 

65 

59 

58 

55 

52 

53 

59 

59 

64 

69 

93 

95 

.6 

MIN 

44 

33 

33 

30 

32 

36 

39 

35 

39 

38 

35 

36 

40 

45 

32 

34 

33 

40 

33 

31 

32 

39 

39 

36 

33 

40 

46 

44 

46 

40 

34 

37 

.0 

YOSEMITE    PARK  MEADOTRS 

MAX 

50 

36 

43 

42 

46 

53 

92 

50 

45 

49 

46 

47 

40 

37 

43 

48 

46 

37 

42 

90 

45 

•          •  • 

MIN 

33 

24 

22 

26 

27 

28 

28 

26 

28 

29 

26 

29 

33 

31 

30 

29 

29 

26 

23 

25 

29 

31 

27 

25 

25 

28 

29 

33 

33 

30 

30 

26 

•  2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

67 

57 

60 

66 

68 

74 

77 

80 

79 

SO 

74 

64 

64 

60 

73 

76 

73 

66 

70 

73 

66 

99 

61 

68 

66 

63 

95 

58 

68 

69 

63 

67 

.6 

MIN 

45 

38 

40 

42 

42 

41 

96 

52 

53 

51 

50 

48 

31 

31 

44 

48 

46 

40 

40 

26 

29 

36 

37 

36 

40 

26 

39 

38 

46 

42 

30 

♦0 

,9 

AVAlON  PLEASURE  PIER 

MAX 

60 

60 

62 

64 

60 

66 

68 

65 

75 

70 

66 

60 

70 

69 

65 

63 

62 

62 

69 

63 

61 

59 

60 

65 

62 

57 

60 

61 

64 

62 

62 

63 

.6 

MIN 

50 

45 

44 

42 

45 

46 

47 

49 

50 

49 

46 

48 

48 

49 

47 

47 

47 

48 

47 

46 

47 

46 

49 

47 

45 

48 

47 

54 

50 

49 

45 

47 

.4 

8ARRETT  0AM 

MAX 

69 

60 

58 

66 

67 

69 

73 

78 

81 

81 

80 

73 

66 

68 

58 

75 

79 

74 

72 

67 

68 

64 

59 

60 

63 

63 

63 

57 

60 

70 

63 

67 

.6 

MIN 

32 

33 

29 

29 

30 

31 

36 

34 

33 

32 

32 

31 

32 

38 

35 

34 

34 

33 

31 

23 

29 

32 

31 

30 

26 

27 

31 

38 

43 

36 

32 

32 

■  2 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

69 

50 

54 

59 

62 

64 

63 

70 

73 

74 

76 

71 

73 

70 

76 

79 

77 

71 

70 

68 

69 

61 

99 

60 

66 

69 

60 

50 

48 

99 

66 

65 

.9 

MIN 

29 

28 

29 

30 

29 

34 

39 

40 

42 

43 

44 

40 

42 

41 

43 

44 

46 

37 

39 

33 

36 

34 

31 

32 

34 

36 

30 

35 

38 

39 

36 

36 

.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

47 

36 

50 

46 

50 

58 

59 

99 

61 

69 

55 

96 

52 

53 

59 

60 

60 

55 

51 

99 

53 

44 

46 

39 

41 

49 

46 

54 

53 

93 

46 

92 

.2 

MIN 

33 

20 

22 

31 

22 

22 

24 

24 

19 

21 

29 

27 

30 

27 

23 

24 

26 

23 

24 

12 

23 

27 

19 

27 

22 

22 

29 

36 

30 

36 

25 

29 

.0 

BUR8ANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 

59 

64 

66 

69 

70 

76 

81 

60 

82 

82 

73 

64 

62 

63 

77 

76 

71 

73 

72 

72 

77 

60 

70 

70 

65 

65 

97 

62 

70 

66 

64 

69 

.9 

MIN 

44 

42 

31 

35 

35 

36 

36 

42 

41 

39 

39 

43 

42 

47 

38 

40 

36 

43 

35 

35 

45 

42 

43 

47 

35 

36 

38 

48 

47 

44 

36 

40 

■  1 

CACHUMA  LAKE 

MAX 

60 

59 

60 

61 

56 

66 

72 

71 

76 

60 

79 

64 

66 

57 

64 

74 

73 

69 

68 

72 

69 

61 

67 

65 

66 

65 

60 

96 

66 

64 

64 

a 

•  I 

Mm 

50 

39 

30 

33 

36 

38 

39 

36 

45 

48 

45 

36 

41 

49 

39 

40 

37 

36 

39 

42 

39 

40 

42 

46 

36 

42 

44 

49 

49 

42 

34 

40 

.7 

CANPO 

MAX 

61 

58 

65 

63 

67 

66 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

70 

97 

67 

73 

74 

63 

60 

60 

64 

53 

60 

69 

63 

64 

98 

99 

73 

69 

64 

65 

,4 

MIN 

25 

32 

24 

24 

28 

36 

36 

33 

44 

31 

29 

28 

28 

36 

39 

34 

31 

26 

40 

46 

28 

26 

26 

25 

23 

25 

28 

49 

32 

30 

27 

31 

.1 

Canoga  park  pierce  col 

MAX 

62 

62 

73 

68 

76 

76 

66 

76 

79 

84 

72 

67 

69 

69 

82 

81 

77 

70 

74 

69 

65 

58 

66 

67 

72 

68 

98 

64 

68 

66 

67 

70 

,7 

MIN 

49 

39 

39 

32 

33 

36 

36 

43 

40 

36 

36 

39 

41 

45 

38 

38 

37 

36 

41 

33 

39 

40 

46 

48 

34 

36 

43 

46 

50 

39 

34 

39 

.3 

CHULA  VISTA 

MAX 

62 

65 

99 

63 

61 

61 

67 

70 

70 

79 

73 

64 

59 

60 

62 

63 

64 

61 

62 

70 

74 

64 

59 

61 

61 

60 

98 

59 

59 

62 

63 

63 

.6 

MIN 

44 

45 

40 

41 

42 

42 

44 

47 

48 

90 

46 

48 

48 

49 

43 

46 

49 

47 

43 

44 

44 

46 

45 

42 

42 

41 

43 

92 

50 

31 

43 

45 

.2 

CLAREHQNT  POMONA  COL 

MAX 

67 

52 

57 

64 

64 

66 

72 

70 

77 

78 

77 

65 

60 

98 

57 

71 

74 

70 

65 

69 

69 

62 

56 

59 

65 

62 

64 

93 

96 

63 

61 

64 

•  6 

MIN 

42 

38 

37 

38 

39 

41 

45 

45 

45 

44 

45 

39 

35 

34 

41 

44 

49 

40 

40 

36 

41 

42 

37 

40 

38 

39 

42 

47 

45 

49 

40 

♦  I 

.1 

CORONA 

MAX 

53 

63 

68 

62 

70 

79 

79 

82 

81 

83 

69 

63 

56 

59 

76 

78 

71 

71 

73 

75 

65 

60 

62 

67 

65 

69 

96 

99 

65 

72 

69 

68 

•  2 

MIN 

36 

30 

32 

31 

31 

43 

36 

39 

46 

49 

35 

37 

39 

44 

36 

36 

36 

33 

40 

36 

34 

40 

36 

41 

36 

31 

40 

48 

44 

47 

34 

36 

.0 

Culver  city 

MAX 

67 

66 

70 

64 

69 

76 

eo 

64 

86 

85 

69 

62 

61 

64 

77 

74 

70 

66 

74 

76 

68 

61 

70 

72 

68 

65 

56 

64 

64 

68 

65 

69 

.8 

MIN 

51 

48 

55 

44 

44 

48 

54 

56 

47 

49 

50 

52 

46 

52 

47 

51 

46 

48 

49 

49 

40 

46 

45 

50 

49 

93 

50 

92 

47 

49 

.2 

CUYAMA 

MAX 

64 

62 

49 

50 

52 

63 

66 

72 

65 

79 

Mm 

43 

29 

24 

25 

24 

27 

26 

26 

CUYAMACA 

MAX 

60 

47 

46 

53 

51 

57 

56 

60 

62 

60 

61 

62 

61 

59 

48 

56 

64 

63 

53 

51 

50 

53 

38 

51 

52 

52 

52 

49 

90 

62 

61 

54 

.8 

MIN 

36 

28 

26 

27 

25 

29 

30 

39 

29 

29 

37 

49 

38 

39 

31 

34 

•>2 

42 

37 

29 

33 

29 

30 

29 

25 

33 

39 

34 

43 

44 

33 

.0 

ORY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

65 

56 

66 

60 

72 

69 

75 

72 

73 

7* 

68 

66 

96 

66 

71 

76 

74 

67 

67 

64 

64 

99 

61 

64 

62 

67 

49 

67 

79 

65 

66 

.2 

Mm 

34 

34 

36 

34 

38 

36 

49 

40 

33 

33 

32 

33 

40 

38 

35 

34 

43 

34 

35 

39 

37 

35 

31 

34 

34 

39 

46 

44 

32 

36 

.3 

EL  CAPITAN  0AM 

MAX 

70 

65 

69 

70 

70 

73 

81 

82 

64 

64 

86 

77 

67 

67 

69 

76 

79 

77 

73 

74 

78 

69 

61 

65 

71 

68 

67 

96 

61 

71 

70 

71 

■  6 

Mm 

37 

43 

41 

41 

42 

43 

43 

47 

46 

46 

47 

37 

44 

44 

45 

45 

47 

40 

41 

43 

43 

4* 

40 

41 

41 

40 

40 

46 

90 

47 

44 

43 

■  2 

ElSINOKE 

MAX 

69 

71 

66 

64 

68 

49 

77 

79 

60 

76 

67 

96 

62 

76 

77 

74 

70 

72 

69 

64 

99 

64 

6* 

63 

66 

99 

61 

70 

68 

69 

68 

1 

Mm 

31 

31 

30 

28 

29 

30 

31 

36 

39 

34 

30 

39 

40 

39 

34 

34 

33 

38 

30 

28 

40 

33 

33 

27 

29 

35 

46 

44 

47 

32 

33 

8 

ESCQNDIDO 

MAX 

61 

62 

68 

66 

69 

76 

60 

63 

84 

89 

73 

63 

62 

69 

79 

80 

79 

70 

77 

76 

68 

62 

70 

68 

65 

58 

60 

67 

67 

64 

69 

7 

MIN 

36 

39 

34 

33 

34 

36 

38 

39 

39 

38 

39 

44 

43 

46 

38 

38 

39 

47 

37 

J7 

it 

37 

35 

33 

36 

43 

90 

46 

90 

39 

39 

9 

PONTANA  KAISER 

MAX 

63 

66 

71 

74 

75 

63 

86 

89 

86 

89 

79 

66 

97 

60 

84 

63 

76 

79 

76 

76 

70 

69 

73 

66 

74 

59 

97 

67 

69 

66 

72 

9 

Mm 

43 

43 

46 

44 

51 

49 

46 

91 

98 

48 

46 

42 

47 

49 

46 

46 

47 

4! 

55 

44 

41 

40 

43 

41 

40 

47 

90 

49 

92 

44 

46 

GILLESPIE  FIELC 

MAX 

6a 

63 

67 

67 

70 

75 

78 

80 

81 

61 

73 

66 

62 

64 

73 

74 

73 

70 

74 

74 

67 

62 

71 

66 

62 

98 

63 

69 

68 

63 

69 

3 

Mm 

39 

42 

34 

33 

37 

36 

36 

39 

37 

35 

36 

46 

49 

46 

39 

40 

39 

49 

34 

33 

33 

39 

36 

32 

37 

43 

91 

48 

92 

43 

39 

9 

S«»  R«tM«Bc«  Nol*a  FoLl^wtBg  SlatloD  Indca 
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DAILY  TEMPERATURES 


OECeMBtR  1973 


Stalion 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HENSHtM  DAM 

MAX 
MIN 

66 
24 

54 
26 

52 
22 

65 
22 

63 
24 

68 
25 

66 
26 

74 
27 

76 
24 

72 
26 

75 
24 

69 
24 

67 
29 

69 
26 

56 
36 

66 
34 

76 
27 

72 
29 

67 
29 

65 
28 

61 
20 

63 
21 

51 
27 

58 
23 

59 
11 

63 
21 

64 
23 

53 
26 

94 

34 

69 
33 

62 
22 

64.5 
25.2 

idyllmild  fire  OEPT 

MAX 
MIN 

52 
26 

45 
21 

54 
24 

53 
27 

55 
26 

62 
29 

65 
30 

69 

32 

67 
29 

66 

31 

62 
29 

61 
29 

59 
34 

49 

32 

65 
31 

65 
33 

65 
33 

63 
27 

55 
24 

59 
25 

57 
26 

51 
26 

54 

22 

51 
27 

52 
25 

54 

26 

53 
29 

59 
35 

60 
35 

62 
37 

58 
27 

58.2 
26.7 

JULIAN  NVNOLA 

MAX 
MIN 

49 
26 

52 
31 

59 
30 

57 
31 

63 
33 

60 
39 

66 
49 

67 
45 

67 
51 

66 
51 

66 
35 

64 
33 

65 

31 

50 
36 

61 
45 

66 
36 

71 
36 

58 
28 

56 
36 

55 
42 

56 
32 

43 
39 

55 
27 

53 
28 

58 
26 

57 
28 

45 
29 

48 
40 

66 
39 

63 
35 

57 
32 

58.7 
35.6 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

67 
36 

61 
41 

61 
40 

61 
39 

62 
37 

69 
40 

73 
39 

69 
47 

73 
53 

75 
44 

74 
42 

61 
42 

61 
42 

66 
44 

68 
45 

65 

40 

65 

42 

73 
38 

74 
38 

74 

41 

61 
40 

67 
44 

64 
39 

64 
39 

59 

39 

60 
39 

60 
40 

64 
44 

63 
36 

66.0 
41*2 

LA  MESA 

MAX 

MIN 

65 
44 

63 
42 

69 
40 

6B 

41 

70 
44 

77 
44 

79 
48 

80 
49 

62 
49 

85 
49 

72 
47 

66 
47 

63 
47 

65 
49 

72 
45 

78 
48 

72 
46 

69 
48 

75 
46 

76 
45 

66 
43 

60 
49 

62 

42 

71 
42 

65 
42 

63 
39 

58 
46 

61 
91 

68 
48 

66 

50 

62 
44 

69.4 
45.5 

lOMPOC 

MAX 
MIN 

62 
5l 

59 
39 

63 
32 

56 
39 

63 
38 

70 
3' 

75 
40 

76 
39 

75 
41 

77 
47 

68 
36 

64 
42 

57 
42 

64 
44 

71 
39 

69 
40 

68 
37 

71 
39 

76 
38 

71 
40 

66 
36 

56 
38 

63 
41 

64 
47 

62 
35 

60 
40 

59 

46 

69 
92 

65 
52 

62 
46 

60 
36 

66.0 
41.1 

LONG  BEACH  HSQ  AP 

MAX 
MD) 

59 
47 

63 
41 

64 
37 

62 
38 

66 
40 

73 
42 

79 
44 

79 
43 

84 
48 

81 
46 

67 
42 

61 
47 

61 
49 

60 
48 

77 
43 

72 
42 

67 
42 

72 
46 

75 
41 

73 
39 

66 
42 

62 
45 

61 
41 

71 
40 

64 
39 

62 
44 

97 
48 

60 
91 

62 
47 

64 
46 

61 
42 

67.3 
43.5 

LDS  ANGELES  MSO  AP 

MAX 
MIN 

59 
51 

66 

47 

67 
42 

61 
43 

66 
44 

73 
50 

78 
52 

80 
53 

85 
51 

83 
52 

65 
47 

61 
51 

56 
53 

67 
54 

76 
47 

76 
50 

66 
48 

68 
51 

74 
45 

74 
48 

66 
50 

60 
49 

67 
49 

70 
45 

64 
44 

62 
49 

56 
49 

63 
93 

60 
50 

65 
50 

63 
46 

67.8 
48.8 

LDS  ANGELES  CIVIC  CTP 

MAX 
MIN 

57 
51 

66 
46 

66 
45 

66 
44 

70 
46 

79 
50 

83 
54 

84 
55 

85 
55 

84 
56 

66 
51 

63 
52 

60 
52 

60 
53 

80 
50 

60 
54 

70 
50 

70 
51 

75 
49 

75 
51 

68 
52 

63 
49 

65 
47 

70 
46 

65 
46 

64 
46 

57 
51 

61 
59 

65 
53 

66 
53 

63 
48 

69.4 
50.4 

MT  WILSON  2 

MAX 
MIN 

46 
32 

42 
26 

54 
33 

52 
41 

56 
39 

59 
42 

65 
48 

72 
51 

66 
51 

66 
52 

65 
44 

61 
43 

56 
42 

45 
33 

62 
39 

63 
50 

63 
51 

56 
40 

60 
42 

60 
42 

56 
40 

45 

28 

47 
29 

50 
33 

51 
39 

54 
41 

51 
36 

55 
38 

59 

45 

55 
42 

51 
39 

56.4 
40.4 

NEWPORT  BEACH  MAPBOR 

MAX 
MIN 

61 
53 

63 
43 

62 
41 

59 
42 

60 
42 

67 
42 

68 
44 

68 
45 

72 
46 

72 
46 

68 
46 

60 
49 

59 
50 

61 
51 

64 
45 

64 
46 

61 
48 

62 
50 

68 
44 

67 
42 

65 
46 

60 
50 

60 
40 

70 
45 

63 
43 

60 
47 

58 
48 

99 
54 

61 
50 

63 
55 

60 
47 

63.4 
46.5 

OCEANSIOE 

MAX 
MIN 

61 
43 

60 
40 

66 
39 

63 
40 

67 
40 

66 
43 

72 
47 

73 
34 

76 
47 

80 
51 

66 
45 

63 
49 

62 
47 

68 
52 

66 
44 

70 
44 

64 
44 

67 
46 

74 
45 

76 
46 

66 
44 

71 
45 

63 
42 

68 
40 

63 
41 

59 
47 

59 
52 

61 
48 

69 

40 

66.9 
44.3 

OJAI 

MAX 
MIN 

59 

51 

62 
36 

66 
32 

61 
34 

69 
35 

78 
39 

60 
38 

80 
38 

80 
3' 

66 
38 

65 

35 

57 
40 

63 
45 

76 
36 

75 

40 

73 
38 

73 
37 

70 
36 

72 
32 

72 
36 

64 
37 

69 
39 

70 
38 

70 
36 

69 
35 

59 

42 

67 
48 

71 
45 

71 
42 

66 
35 

69.2 
38.5 

OXNARO 

MAX 

MIN 

67 

44 

61 
40 

63 
41 

67 
41 

60 
40 

66 
42 

72 
46 

80 
49 

83 

50 

82 
47 

82 
46 

62 
45 

69 
46 

63 
48 

65 
42 

70 
44 

77 
43 

70 
42 

74 
44 

77 
44 

72 
33 

67 
44 

63 
44 

66 
45 

69 
43 

67 
44 

64 
46 

54 
51 

64 
46 

70 
48 

66 
45 

66.6 
44.4 

PALOHAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

56 
33 

40 
26 

40 
27 

51 
36 

49 
36 

54 
36 

56 
42 

63 
44 

67 
44 

64 

44 

63 
42 

56 
38 

60 
38 

57 
34 

58 
34 

56 
44 

65 
45 

65 
38 

54 
38 

53 
34 

50 
33 

53 
30 

52 
30 

51 

30 

47 
33 

46 

36 

54 
34 

46 
37 

52 
39 

60 
40 

52 
32 

54.6 
36.4 

PASADENA 

MAX 
MIN 

61 
47 

64 
43 

69 
41 

66 
40 

72 

79 
42 

79 
46 

85 
47 

85 
48 

83 
47 

76 
46 

65 
43 

62 
49 

60 
50 

80 
43 

81 
42 

74 
46 

73 
43 

74 
46 

75 
42 

68 
49 

64 
44 

64 
42 

69 
43 

66 
46 

65 
41 

58 
46 

61 
91 

67 
48 

65 
49 

65 
44 

70.2 
44.9 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 
MIN 

68 
40 

54 
36 

62 
35 

67 
41 

67 
40 

71 
42 

77 
46 

63 
49 

83 
49 

84 
48 

82 
45 

71 
42 

64 
41 

56 
44 

59 
42 

79 
44 

76 
49 

72 
40 

69 
40 

75 
43 

72 
44 

66 
44 

60 
39 

62 
37 

68 
41 

65 
38 

69 

40 

56 
48 

59 
44 

65 
43 

66 
40 

68.9 
42.3 

RAMONA  SPAULOINC 

MAX 
MIN 

reolands 

MAX 
MIN 

66 
35 

62 
33 

67 
33 

68 
34 

69 
33 

76 
36 

80 
38 

80 
39 

79 
38 

81 
39 

72 
39 

68 
34 

53 
36 

58 
43 

78 
37 

79 
40 

74 
39 

73 
36 

70 
34 

70 
34 

69 

35 

58 
40 

62 
32 

67 
37 

67 

35 

66 
32 

9S 
36 

57 
41 

66 
40 

69 
38 

64 
35 

66.5 
36.5 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  *3 

MAX 
MIN 

5B 
36 

65 
35 

67 
3' 

68 
33 

69 
34 

76 
39 

79 
39 

80 
44 

79 
43 

82 

41 

69 
36 

61 
35 

56 

40 

61 
50 

71 
36 

78 
39 

76 
38 

71 
38 

71 
36 

72 

66 
37 

60 
44 

62 
35 

66 
36 

65 
34 

66 
35 

57 
43 

58 
49 

66 

49 

68 
49 

65 
39 

68.1 
39.6 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
38 

56 

36 

62 
40 

67 
36 

69 
38 

73 
42 

79 
40 

81 
47 

61 
43 

80 
46 

84 
41 

70 
36 

62 
36 

53 

45 

61 
40 

77 
41 

60 
40 

74 
40 

70 
40 

72 
42 

72 
36 

66 
44 

60 
36 

63 
40 

67 
37 

65 
36 

68 
42 

55 
47 

59 
47 

67 
49 

69 
37 

68.8 
40 . 6 

San  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

58 
38 

62 
40 

69 
36 

69 
36 

70 
37 

78 
38 

82 
40 

61 
42 

82 
40 

85 

40 

71 
39 

64 
37 

59 
39 

58 
48 

78 
39 

60 
42 

76 
41 

70 
40 

73 
39 

73 
36 

67 
37 

61 
44 

62 
36 

66 
46 

6" 
35 

70 
35 

58 
48 

59 

50 

68 
44 

70 
49 

67 
38 

69.3 
40.4 

SANDBERG  MSO 

MAX 
MIN 

42 
29 

35 
27 

46 
33 

45 
36 

50 
35 

52 

40 

57 
43 

56 
43 

56 
47 

56 
47 

56 
38 

57 
36 

51 
39 

47 
33 

53 
41 

59 
43 

61 
37 

50 
33 

50 
32 

47 
36 

49 
32 

34 

31 

36 
29 

47 
30 

48 
36 

50 
34 

42 
35 

46 
41 

52 
40 

43 

31 

52 
33 

49.3 
36.2 

SAN  DIEGO  HSO  AP 

MAX 

MIN 

65 
50 

62 
47 

67 
44 

63 
45 

67 
48 

74 
47 

75 
48 

75 
49 

81 
50 

78 

50 

64 
49 

63 
53 

63 
53 

64 
54 

69 

49 

72 
50 

69 
49 

65 
53 

74 
46 

74 
47 

66 
46 

62 
51 

62 
46 

68 
47 

63 
45 

61 
47 

61 
52 

62 
55 

64 
54 

65 
54 

62 
49 

67.0 
49.3 

San  FERNANDO 

MAX 
MIN 

60 
47 

60 
43 

66 
43 

63 

40 

70 
45 

71 
46 

76 
45 

76 
37 

75 
64 

76 
58 

70 
43 

65 
39 

66 
39 

65 
38 

73 
42 

78 
60 

75 
45 

72 
39 

73 
51 

66 
50 

45 

45 

68 
46 

69 
48 

70 
51 

45 

44 

44 

69 
48 

69 
53 

68 
45 

68.6 
46. 1 

San  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

63 
45 

64 
37 

70 
35 

67 
36 

72 
36 

79 
il 

83 
42 

85 
45 

85 
43 

84 
43 

79 
42 

66 
45 

62 
44 

61 
51 

79 
41 

80 
44 

72 
41 

73 
43 

76 
39 

75 
41 

73 
41 

64 
44 

65 
39 

70 
39 

66 
38 

66 

38 

60 
37 

66 
42 

66 
46 

66 
48 

64 
40 

7l.O 
41.5 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

58 
33 

59 
33 

66 
26 

66 
30 

70 
31 

77 
32 

79 
36 

81 
36 

82 
35 

82 
35 

72 
35 

70 
32 

57 
31 

60 
42 

77 
32 

80 
36 

76 
35 

74 
32 

72 
29 

74 
29 

67 

30 

54 

41 

63 
29 

66 
29 

67 
28 

68 
30 

55 

33 

58 
47 

72 
43 

64 

49 

66 
33 

68.8 
33.9 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

64 
45 

65 
39 

67 
39 

63 
40 

69 
41 

74 
41 

81 
43 

78 
45 

83 
45 

83 
44 

80 
45 

76 
47 

61 
46 

64 
52 

74 
43 

73 
44 

69 
44 

69 
47 

78 
45 

72 
41 

70 
43 

63 
47 

63 
44 

71 
42 

69 
42 

55 
45 

59 
42 

63 
48 

65 
43 

69.7 
43.9 

Santa  Barbara 

MAX 
MIN 

61 
53 

62 
50 

66 
39 

67 
40 

60 
40 

65 
43 

72 
45 

69 
45 

77 
44 

82 
4S 

79 
45 

48 

51 

49 

43 

46 

44 

45 

70 
43 

41 

71 
44 

47 

45 

48 

43 

65 
45 

48 

93 

49 

7  ^ 
46 

41 

66.9 
45.4 

Santa  Barbara  faa  ap 

MAX 
MIN 

63 
47 

63 
43 

63 
3S 

61 
38 

62 
36 

67 
37 

68 
40 

70 
39 

76 
37 

73 
37 

59 
39 

59 
43 

58 
50 

60 
44 

69 
37 

71 
41 

76 
39 

65 
39 

71 
36 

67 
36 

59 
39 

63 
45 

68 
43 

64 
40 

67 
36 

59 
38 

56 

45 

63 
90 

71 
48 

66 
40 

67 
36 

65.3 
40*5 

Santa  maru  hso  ap 

MAX 
MIN 

57 
39 

57 
35 

56 
36 

57 
37 

60 
35 

70 
37 

62 
39 

77 
37 

73 
38 

74 
40 

63 
36 

58 
39 

56 
46 

63 
43 

69 
36 

68 
40 

64 
37 

68 
40 

72 
35 

72 
35 

60 
36 

56 
41 

61 
42 

61 
40 

60 
36 

58 
37 

56 
49 

62 
53 

60 
48 

60 
43 

56 
36 

62.8 
39.9 

Santa  monica  pier 

MAX 
MIN 

Santa  paula 

MAX 
MIN 

60 
50 

67 
34 

69 
39 

60 
40 

68 
43 

75 
42 

79 
41 

60 
47 

82 
40 

81 
36 

68 
43 

63 
38 

61 
44 

63 
44 

77 
40 

77 
38 

70 
35 

75 
37 

74 
35 

71 
43 

67 
46 

63 
40 

65 

38 

68 
34 

63 

42 

56 

43 

59 
39 

66 

38 

66 
44 

69 
43 

65 

68.5 

40.6 

Sun  city 

MAX 

MIN 

64 
30 

59 
29 

65 
26 

65 
26 

68 
29 

74 
31 

77 
32 

61 
34 

80 
31 

79 
30 

79 
30 

74 
29 

69 
34 

70 
35 

70 
28 

78 
33 

76 
32 

73 
29 

70 
27 

68 
25 

65 
26 

65 

39 

65 
27 

64 
28 

65 
25 

67 
27 

67 
29 

72 
44 

69 
46 

66 
46 

65 
31 

7o.O 
31.2 

TORRANCE 

MAX 

MIN 

62 
52 

66 

50 

67 

64 
42 

65 
42 

73 
46 

76 
50 

80 
51 

82 
52 

83 
52 

62 
46 

61 
46 

60 
49 

62 
52 

75 
47 

79 
47 

74 
45 

69 
51 

72 
46 

73 
45 

71 
44 

64 
47 

64 
44 

70 
44 

65 
41 

67 
48 

59 
47 

62 
53 

64 
51 

69 

52 

63 
52 

68.9 
47.9 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

54 
45 

56 

37 

63 
36 

62 
39 

65 
39 

69 
41 

73 
45 

74 
48 

75 
46 

74 
44 

66 
46 

60 
39 

56 
37 

58 
47 

73 
43 

72 
46 

70 
45 

72 
42 

68 

42 

68 
39 

63 

42 

55 
40 

65 
37 

64 
40 

59 
40 

61 
39 

51 
41 

61 
44 

69 
47 

69 
44 

62 
40 

64.7 
42.0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

67 
40 

56 
35 

64 
34 

66 
34 

63 
37 

69 
36 

74 
39 

82 
41 

79 
41 

83 
40 

83 
37 

70 
39 

65 
41 

69 
49 

64 
39 

75 
39 

74 
39 

68 
40 

74 
40 

78 
36 

79 
36 

66 
38 

63 
34 

63 
35 

71 
36 

68 

36 

65 
40 

59 
44 

58 
43 

64 
45 

66 
36 

69.2 
38.7 

twitchell  dam 

MAX 
MM 

60 
49 

65 
34 

69 
45 

66 
46 

72 
35 

69 
46 

71 
45 

69 
45 

68 
47 

70 
48 

69 
46 

72 
48 

70 
45 

76 
37 

68 
38 

71 
36 

70 
46 

74 
37 

58 
36 

58 
39 

59 
38 

61 
39 

65 
46 

67 
41 

69 
39 

67 
41 

70 
42 

69 

40 

66 
40 

67.7 
42.0 

5««  Rat»t«nc»  Noi«i  ToUowlng  St«Uon  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  ol  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

'i' 

9 

10 

1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19  j 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Armn 

UCLA 

MAX 

63 

63 

68 

60 

67 

79 

80 

81 

79 

84 

79 

62 

59 

64 

76 

76 

66 

66 

74 

75 

66 

56 

69 

70 

65 

64 

56 

63 

66 

69 

65 

68 

.6 

MIN 

*8 

47 

49 

50 

48 

50 

60 

62 

64 

62 

52 

48 

49 

52 

50 

60 

49 

44 

52 

49 

46 

46 

49 

S3 

46 

42 

47 

51 

50 

30 

50 

50 

.9 

UPLAND  3  N 

MAX 

57 

56 

63 

64 

65 

72 

75 

77 

76 

77 

67 

61 

57 

56 

72 

74 

71 

67 

70 

68 

63 

57 

59 

65 

62 

64 

54 

59 

64 

62 

61 

65 

.0 

MIN 

AO 

36 

37 

37 

37 

40 

45 

45 

48 

45 

45 

37 

39 

47 

39 

44 

43 

38 

41 

37 

41 

40 

36 

36 

37 

37 

39 

46 

45 

45 

39 

40 

.7 

VIST*  2  KNC 

MAX 

62 

61 

67 

67 

69 

77 

80 

80 

62 

84 

72 

65 

61 

62 

75 

77 

70 

70 

75 

76 

67 

61 

62 

70 

66 

63 

59 

99 

64 

66 

60 

66 

.7 

MIN 

39 

3» 

37 

37 

39 

43 

46 

49 

52 

50 

44 

46 

43 

49 

42 

45 

42 

49 

46 

37 

41 

44 

41 

39 

36 

39 

43 

30 

47 

32 

40 

43 

.5 

UiRNER  SPRINGS 

MAX 

61 

53 

62 

60 

64 

69 

71 

73 

74 

72 

66 

67 

65 

55 

69 

73 

72 

65 

67 

63 

59 

50 

57 

57 

59 

61 

53 

57 

68 

66 

59 

63 

.9 

MIN 

29 

28 

25 

28 

2' 

34 

37 

33 

40 

38 

30 

29 

32 

35 

37 

38 

32 

32 

34 

33 

24 

34 

26 

29 

25 

26 

33 

29 

35 

36 

29 

31 

.5 

VOPBA  LINDA 

MAX 

57 

65 

67 

63 

71 

76 

62 

61 

63 

84 

70 

64 

58 

64 

79 

78 

69 

72 

75 

77 

67 

63 

64 

69 

65 

65 

59 

56 

64 

63 

69 

69 

.1 

«          •  * 

MIN 

*! 

35 

35 

38 

38 

39 

49 

46 

43 

43 

41 

49 

42 

44 

44 

34 

53 

50 

42 

45 

40 

41 

39 

36 

44 

40 

45 

42 

39 

42 

•  1 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

MAX 

73 

64 

61 

62 

63 

62 

64 

67 

71 

67 

68 

69 

75 

68 

69 

66 

71 

67 

66 

62 

60 

62 

63 

63 

62 

64 

67 

67 

64 

65 

61 

65 

■  6 

MIN 

44 

38 

40 

40 

30 

32 

30 

30 

32 

30 

32 

44 

40 

46 

42 

32 

32 

33 

40 

34 

33 

39 

40 

46 

41 

32 

40 

45 

38 

46 

37 

37 

■* 

BARSTQW 

MAX 

63 

55 

S3 

52 

59 

62 

61 

66 

66 

65 

64 

69 

71 

64 

62 

62 

74 

67 

60 

57 

56 

56 

59 

57 

59 

56 

63 

69 

67 

64 

60 

62 

.0 

MIN 

35 

35 

25 

24 

26 

25 

26 

2  8 

28 

28 

26 

34 

36 

46 

30 

31 

30 

34 

28 

24 

24 

23 

31 

27 

26 

30 

38 

50 

43 

43 

29 

31 

•  1 

BEAUMONT  I  E 

MAX 

64 

57 

63 

61 

61 

66 

70 

72 

71 

71 

70 

67 

66 

53 

69 

69 

73 

66 

61 

60 

62 

62 

59 

61 

61 

60 

57 

52 

67 

63 

62 

63 

.9 

MIN 

36 

37 

31 

34 

35 

46 

50 

52 

50 

55 

39 

39 

38 

43 

39 

53 

39 

36 

44 

46 

41 

40 

32 

32 

34 

33 

37 

44 

40 

43 

40 

40 

•  6 

BISHOP  uSO  4P 

MAX 

4S 

45 

51 

45 

54 

57 

54 

67 

67 

60 

63 

56 

57 

58 

60 

56 

70 

56 

50 

47 

45 

46 

54 

53 

61 

53 

46 

62 

70 

51 

40 

55 

.0 

MIN 

33 

27 

24 

22 

22 

25 

27 

23 

26 

23 

23 

25 

34 

29 

24 

28 

22 

26 

15 

18 

18 

29 

33 

30 

21 

28 

28 

27 

34 

32 

27 

26 

•  0 

BlvtmE 

MAX 

76 

67 

67 

67 

68 

6B 

73 

76 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

75 

74 

72 

70 

70 

66 

66 

67 

68 

65 

70 

72 

70 

72 

63 

70 

.3 

MIN 

36 

45 

44 

30 

35 

31 

35 

35 

37 

37 

35 

38 

39 

41 

39 

40 

37 

38 

43 

34 

26 

40 

35 

38 

32 

32 

34 

36 

36 

39 

35 

36 

.7 

BLVTrtE   FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

64 

66 

67 

63 

70 

72 

76 

76 

76 

73 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

73 

70 

68 

64 

69 

66 

66 

64 

65 

68 

69 

66 

72 

61 

69 

.5 

MIN 

38 

46 

46 

40 

40 

38 

37 

43 

43 

45 

38 

45 

42 

44 

43 

44 

40 

46 

49 

39 

33 

44 

41 

44 

35 

37 

35 

42 

42 

42 

35 

41 

■  2 

eORREOO  OESERT  PARK 

MAX 

73 

73 

70 

66 

68 

70 

74 

77 

80 

78 

60 

75 

76 

77 

73 

76 

78 

80 

75 

71 

70 

68 

65 

70 

73 

70 

66 

68 

70 

70 

71 

72 

.7 

MIN 

49 

44 

40 

37 

39 

41 

43 

45 

46 

46 

44 

46 

47 

50 

44 

44 

48 

48 

47 

36 

37 

48 

41 

43 

40 

40 

41 

49 

45 

46 

41 

43 

•  7 

BRAWLEy  2  Sw 

MAX 

72 

75 

68 

69 

70 

70 

72 

74 

78 

79 

79 

75 

75 

72 

73 

76 

75 

76 

74 

73 

70 

66 

69 

68 

68 

69 

68 

67 

70 

70 

73 

72 

■  1 

MIN 

39 

44 

36 

32 

33 

33 

35 

38 

37 

40 

37 

38 

39 

50 

40 

38 

36 

36 

39 

34 

33 

41 

37 

37 

35 

34 

36 

42 

43 

42 

33 

37 

■  7 

CANTIL 

MAX 

66 

57 

57 

53 

60 

65 

63 

69 

70 

76 

71 

70 

65 

67 

68 

65 

73 

65 

62 

63 

52 

57 

57 

61 

63 

62 

62 

69 

71 

65 

65 

64 

.2 

MIN 

39 

38 

24 

21 

21 

25 

28 

26 

25 

25 

25 

37 

45 

39 

29 

30 

29 

29 

25 

24 

25 

33 

37 

30 

24 

27 

39 

47 

41 

45 

26 

30 

0A6GETT   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

57 

57 

56 

59 

62 

63 

69 

70 

69 

64 

69 

73 

64 

65 

65 

76 

66 

62 

60 

55 

56 

60 

60 

62 

61 

67 

72 

72 

64 

61 

64 

.0 

MIN 

39 

40 

35 

38 

35 

36 

40 

40 

41 

40 

40 

44 

48 

46 

40 

41 

42 

45 

37 

34 

34 

46 

42 

41 

39 

39 

42 

56 

94 

44 

38 

41 

•  2 

DEATH  VALLEY 

MAX 

69 

67 

64 

64 

64 

66 

65 

68 

72 

70 

66 

67 

66 

72 

70 

68 

66 

74 

72 

68 

63 

67 

63 

70 

66 

64 

63 

66 

65 

70 

68 

67 

.3 

MIN 

37 

47 

46 

32 

36 

35 

36 

35 

36 

41 

37 

37 

38 

40 

40 

40 

36 

48 

53 

38 

36 

45 

37 

51 

39 

37 

39 

45 

40 

40 

36 

39 

■' 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

46 

42 

47 

45 

50 

53 

53 

56 

58 

55 

61 

50 

59 

51 

46 

50 

67 

60 

46 

42 

42 

44 

51 

31 

.0 

MIN 

34 

26 

16 

15 

19 

22 

22 

1 4 

14 

14 

23 

23 

26 

31 

21 

26 

21 

15 

15 

14 

14 

24 

19 

20 

EABLE  MOUNTAIN 

MAX 

69 

71 

63 

66 

66 

67 

72 

74 

76 

74 

76 

70 

71 

66 

70 

73 

75 

72 

71 

68 

66 

63 

66 

69 

65 

68 

66 

66 

66 

64 

70 

69 

■  1 

MIN 

49 

49 

49 

46 

43 

44 

46 

49 

53 

50 

47 

48 

48 

55 

52 

49 

46 

54 

51 

42 

41 

44 

45 

50 

47 

44 

46 

46 

49 

48 

42 

47 

■  3 

El  CENTRO  2  SSU 

MAX 

75 

70 

70 

69 

70 

72 

75 

77 

78 

79 

75 

76 

73 

71 

75 

75 

72 

72 

71 

70 

68 

68 

69 

66 

67 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

■  0 

MIN 

37 

35 

37 

35 

38 

36 

38 

4  1 

43 

41 

39 

39 

41 

51 

44 

42 

41 

42 

42 

36 

36 

39 

36 

46 

36 

38 

43 

45 

43 

43 

35 

40 

•  1 

El  hirace  field 

MAX 

64 

55 

51 

55 

54 

57 

56 

62 

63 

64 

65 

66 

70 

70 

60 

61 

62 

74 

59 

59 

56 

56 

52 

56 

55 

61 

58 

62 

67 

67 

57 

60 

,5 

MIN 

28 

31 

18 

19 

20 

20 

24 

24 

22 

24 

25 

26 

36 

40 

24 

27 

30 

30 

26 

18 

19 

33 

34 

26 

22 

27 

35 

46 

46 

35 

22 

27 

.8 

Fairmont 

MAX 

57 

47 

45 

48 

52 

52 

56 

51 

62 

59 

62 

61 

63 

58 

57 

57 

64 

69 

56 

54 

54 

57 

47 

51 

52 

55 

55 

53 

57 

56 

54 

55 

.5 

Mm 

36 

35 

35 

34 

34 

35 

39 

4  1 

42 

42 

43 

44 

47 

43 

40 

41 

41 

42 

37 

36 

35 

37 

34 

37 

35 

38 

37 

43 

90 

40 

37 

39 

•  I 

COLO  ROCK  RANCH 

MAX 

75 

68 

65 

65 

70 

72 

72 

74 

76 

77 

77 

78 

76 

74 

74 

76 

79 

70 

69 

68 

67 

65 

67 

66 

63 

70 

70 

71 

72 

68 

65 

71 

■  1 

Mm 

46 

41 

45 

46 

44 

46 

51 

5 1 

49 

46 

47 

45 

45 

47 

48 

50 

52 

49 

53 

50 

47 

46 

40 

39 

40 

38 

39 

47 

49 

45 

42 

*' 

,  9 

HAImEE 

MAX 

55 

53 

49 

49 

50 

49 

57 

53 

56 

56 

56 

65 

59 

65 

54 

58 

59 

72 

55 

55 

51 

48 

52 

54 

53 

55 

53 

53 

58 

75 

52 

55 

.6 

Mm 

27 

30 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

32 

29 

31 

35 

29 

36 

32 

30 

31 

38 

27 

24 

25 

29 

28 

29 

26 

28 

28 

31 

31 

31 

29 

29 

■' 

havfield  pumping  plant 

MAX 

74 

69 

62 

67 

65 

67 

69 

72 

77 

74 

74 

76 

73 

68 

70 

74 

74 

77 

67 

67 

64 

65 

65 

67 

62 

67 

64 

63 

67 

69 

66 

68 

,9 

Mm 

37 

49 

44 

41 

34 

37 

33 

40 

54 

45 

34 

39 

36 

43 

54 

39 

32 

44 

53 

34 

29 

42 

45 

49 

32 

36 

37 

39 

41 

39 

36 

40 

•  3 

Imperial 

MAX 

75 

68 

71 

71 

71 

73 

75 

60 

79 

79 

75 

75 

73 

73 

77 

75 

76 

73 

72 

72 

69 

70 

70 

68 

69 

68 

66 

70 

71 

73 

68 

72 

,5 

Mm 

40 

45 

42 

37 

40 

41 

42 

45 

44 

44 

43 

42 

43 

55 

46 

45 

44 

42 

44 

39 

39 

45 

42 

41 

40 

39 

39 

43 

46 

43 

39 

42 

.6 

Imperial  faa  ap 

MAX 

74 

66 

69 

68 

69 

71 

73 

77 

77 

76 

73 

73 

73 

71 

74 

74 

77 

72 

71 

69 

67 

69 

67 

67 

66 

66 

65 

70 

69 

73 

68 

70 

,9 

Mm 

38 

42 

38 

35 

37 

35 

36 

40 

41 

40 

40 

40 

42 

48 

42 

40 

40 

40 

40 

36 

34 

45 

40 

40 

38 

36 

38 

43 

44 

41 

36 

39 

.6 

INDEPENDENCE 

MAX 

61 

51 

50 

51 

50 

54 

57 

53 

60 

63 

60 

68 

55 

56 

58 

59 

59 

69 

56 

52 

52 

45 

51 

60 

57 

58 

54 

51 

52 

77 

52 

56 

,5 

Mm 

31 

28 

23 

25 

25 

26 

28 

26 

30 

27 

28 

29 

34 

34 

29 

2« 

26 

30 

23 

22 

25 

26 

29 

37 

26 

27 

2» 

32 

36 

38 

29 

28 

INOIO  u  S  DATE  GARDEN 

MAX 

78 

75 

69 

72 

68 

72 

76 

81 

82 

64 

62 

71 

72 

71 

72 

80 

62 

79 

76 

76 

73 

71 

66 

72 

70 

70 

70 

69 

72 

71 

76 

74 

.2 

Mm 

36 

44 

41 

33 

36 

36 

39 

36 

46 

41 

36 

34 

36 

44 

42 

41 

37 

41 

51 

33 

35 

40 

47 

39 

33 

32 

36 

42 

46 

43 

34 

39 

1 

INVQKERN 

Mm 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

71 

73 

61 

63 

65 

65 

71 

69 

72 

74 

75 

73 

73 

72 

69 

73 

73 

73 

70 

67 

66 

63 

64 

65 

64 

63 

66 

68 

69 

62 

69 

68 

4 

Mm 

45 

47 

47 

40 

47 

46 

41 

44 

50 

57 

42 

43 

43 

47 

51 

52 

45 

46 

53 

43 

39 

40 

47 

50 

43 

40 

40 

46 

44 

43 

46 

*' 

* 

LAKE  ARROMHEAD 

MAX 

45 

39 

45 

46 

48 

SO 

57 

51 

50 

55 

52 

54 

52 

45 

44 

56 

56 

49 

45 

47 

47 

47 

44 

43 

49 

47 

47 

57 

60 

53 

46 

49 

3 

Mm 

34 

26 

29 

27 

26 

26 

33 

31 

30 

30 

34 

35 

35 

35 

28 

32 

34 

31 

29 

22 

29 

26 

26 

31 

28 

28 

34 

37 

37 

33 

29 

30 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

Mm 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

73 

69 

70 

68 

70 

71 

77 

77 

79 

78 

72 

72 

67 

72 

78 

79 

7* 

7J 

75 

71 

69 

69 

70 

71 

68 

66 

64 

66 

69 

78 

68 

8 

MIN 

34 

40 

37 

30 

32 

32 

32 

37 

37 

37 

33 

33 

37 

42 

41 

36 

36 

36 

41 

33 

31 

39 

37 

36 

33 

32 

35 

41 

42 

40 

33 

36 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

57 

53 

55 

55 

63 

68 

66 

66 

61 

63 

64 

65 

68 

62 

59 

54 

54 

46 

46 

49 

59 

54 

52 

38 

97 

55 

46 

57 

6 

MIN 

34 

39 

37 

35 

36 

47 

46 

46 

44 

41 

41 

46 

49 

44 

43 

37 

36 

37 

40 

36 

36 

36 

36 

41 

43 

42 

32 

40 

0 

MOJAVE 

MAX 

64 

46 

52 

54 

55 

59 

60 

63 

64 

63 

69 

72 

64 

64 

62 

66 

69 

60 

56 

55 

55 

50 

55 

56 

63 

55 

34 

60 

60 

96 

59 

6 

Mm 

46 

34 

27 

26 

26 

31 

30 

31 

32 

31 

35 

34 

34 

34 

34 

36 

36 

31 

29 

28 

41 

42 

29 

33 

38 

36 

44 

90 

42 

32 

34 

5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

55 

57 

60 

39 

41 

46 

50 

53 

54 

56 

58 

58 

56 

60 

50 

56 

57 

56 

50 

43 

50 

50 

43 

45 

51 

52 

44 

45 

45 

50 

46 

51 

0 

MIN 

28 

25 

20 

23 

21 

23 

26 

32 

31 

31 

33 

33 

42 

28 

30 

34 

35 

27 

29 

20 

20 

25 

26 

24 

25 

23 

25 

»7 

35 

23 

18 

27 

5 

MT   SAN   JACINTO   W   S  PK 

MAX 

40 

34 

53 

44 

54 

51 

53 

53 

48 

44 

50 

53 

54 

50 

43 

33 

50 

44 

43 

36 

43 

43 

45 

31 

34 

51 

45 

47 

6 

Mm 

2a 

21 

25 

22 

21 

25 

22 

23 

17 

15 

21 

26 

30 

25 

24 

22 

26 

19 

23 

20 

23 

24 

25 

29 

22 

39 

32 

23- 

9 

S«*  RaUrcDC*  Nous  FoUowlag  SuUon  I&d*K 


CALIFORNIA 

DECEMBER  1973 


-  21 


DAILY  TEMPERATURES 


aECEWBfcll  1973 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

I   1  2 

3 

4 

5  1  S 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 



u 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HENSMtW  DIM 

MAX 

6B 

54 

52 

65 

63 

68 

66 

74 

76 

72 

75 

69 

67 

69 

56 

68 

76 

72 

67 

65 

61 

63 

51 

56 

59 

63 

64 

S3 

54 

69 

62 

64 

■  9 

Mm 

24 

26 

22 

22 

24 

25 

26 

27 

24 

26 

24 

24 

25 

26 

36 

34 

27 

25 

25 

28 

20 

21 

27 

23 

1 1 

21 

23 

26 

34 

22 

25 

.2 

IDVLLHILD  FIRE  DEPT 

MAX 

52 

4S 

54 

53 

55 

62 

65 

69 

67 

68 

62 

61 

59 

49 

65 

65 

65 

63 

55 

59 

57 

51 

54 

51 

52 

54 

53 

59 

60 

62 

58 

58 

■  2 

MIN 

26 

21 

24 

27 

26 

29 

30 

32 

29 

31 

29 

29 

34 

32 

31 

33 

33 

27 

24 

25 

26 

26 

22 

27 

25 

25 

29 

35 

35 

37 

27 

29 

.7 

JULIAN  HVNDLl 

MAX 

49 

52 

59 

57 

63 

60 

66 

67 

67 

66 

66 

64 

65 

50 

61 

66 

71 

58 

56 

55 

58 

43 

55 

53 

58 

57 

45 

48 

66 

63 

57 

59 

f  7 

MIN 

2B 

31 

30 

31 

33 

39 

49 

45 

51 

51 

35 

33 

31 

36 

45 

36 

36 

26 

38 

42 

32 

39 

27 

26 

28 

28 

29 

40 

39 

39 

32 

35 

.6 

LiGUNt  BEACH 

MAX 

67 

61- 

61 

61 

62 

69 

73 

69 

73 

75 

74 

61 

61 

66 

68 

65 

65 

73 

74 

74 

61 

67 

64 

64 

59 

60 

60 

64 

63 

65 

•  0 

MIN 

38 

41 

40 

39 

37 

40 

39 

47 

53 

44 

42 

42 

42 

44 

45 

40 

42 

38 

38 

41 

40 

44 

39 

39 

39 

39 

40 

44 

39 

41 

.2 

LA  HESA 

MAX 

bS 

63 

69 

68 

70 

77 

79 

60 

62 

65 

72 

66 

63 

65 

72 

76 

72 

69 

75 

76 

68 

60 

62 

71 

55 

63 

56 

61 

66 

66 

62 

69 

•  4 

MIN 

44 

42 

40 

41 

44 

44 

48 

49 

49 

49 

47 

47 

47 

49 

45 

48 

46 

46 

46 

45 

43 

45 

42 

42 

42 

39 

46 

51 

48 

50 

44 

45 

.9 

LOHPOC 

MAX 

62 

59 

63 

58 

63 

70 

75 

76 

75 

77 

66 

64 

57 

64 

71 

69 

66 

71 

76 

71 

66 

58 

63 

64 

62 

50 

59 

69 

65 

62 

60 

65 

«0 

MIN 

51 

39 

32 

39 

38 

39 

40 

39 

41 

47 

36 

42 

42 

44 

39 

40 

37 

39 

36 

40 

38 

38 

41 

47 

35 

40 

46 

92 

52 

46 

35 

41 

•  1 

LONG  BEACH  NSO  AP 

MAX 

59 

63 

64 

62 

66 

73 

79 

79 

64 

61 

67 

61 

61 

60 

77 

72 

67 

72 

75 

73 

66 

62 

61 

71 

64 

62 

57 

60 

62 

64 

51 

67 

1 3 

MO) 

47 

lt\ 

37 

36 

40 

42 

44 

43 

46 

46 

42 

47 

49 

46 

43 

42 

42 

46 

41 

39 

42 

45 

41 

40 

39 

44 

49 

51 

47 

46 

42 

43 

.9 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

MAX 

59 

68 

67 

61 

66 

73 

78 

60 

65 

83 

6! 

61 

58 

57 

76 

76 

68 

68 

74 

74 

66 

60 

67 

70 

64 

62 

56 

63 

60 

69 

63 

57 

•  8 

Mm 

51 

«7 

42 

43 

44 

50 

52 

53 

51 

52 

47 

51 

53 

54 

47 

50 

48 

51 

45 

48 

50 

49 

49 

45 

44 

49 

49 

53 

90 

90 

46 

46 

.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

57 

66 

68 

66 

70 

79 

83 

64 

65 

84 

68 

63 

60 

60 

80 

80 

70 

70 

75 

75 

68 

63 

65 

70 

65 

64 

57 

61 

65 

56 

63 

6, 
69 

■  4 

Mm 

51 

48 

45 

44 

46 

SO 

54 

55 

55 

56 

51 

52 

52 

53 

50 

54 

50 

51 

49 

51 

52 

49 

47 

46 

46 

46 

51 

55 

53 

53 

49 

50 

.4 

MT  WILSON  2 

MAX 

46 

42 

54 

52 

56 

59 

65 

72 

66 

66 

65 

61 

56 

45 

62 

63 

63 

58 

60 

60 

56 

45 

47 

50 

51 

54 

51 

55 

99 

99 

51 

56 

.  4 

Mm 

32 

26 

33 

41 

39 

42 

46 

51 

51 

52 

44 

43 

42 

33 

39 

50 

51 

40 

42 

42 

40 

26 

29 

33 

39 

41 

36 

38 

45 

42 

39 

40 

.4 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

61 

63 

62 

59 

60 

67 

68 

66 

72 

72 

68 

60 

59 

61 

64 

64 

61 

62 

68 

67 

65 

60 

60 

70 

63 

60 

59 

59 

61 

63 

60 

53 

■  4 

Mm 

53 

43 

41 

42 

42 

42 

44 

45 

46 

46 

46 

49 

50 

51 

45 

46 

48 

50 

44 

42 

46 

50 

40 

45 

43 

47 

49 

54 

50 

59 

47 

46 

.9 

0CEAN5IDE 

MAX 

61 

60 

66 

63 

67 

68 

72 

73 

76 

60 

68 

63 

62 

66 

66 

70 

64 

67 

74 

76 

66 

71 

63 

68 

63 

59 

59 

61 

69 

56 

•  9 

Mm 

43 

40 

3' 

40 

40 

43 

47 

34 

47 

51 

45 

49 

47 

52 

44 

44 

44 

46 

45 

46 

44 

45 

42 

40 

41 

47 

92 

46 

40 

44 

.3 

OJAI 

MAX 

59 

62 

68 

61 

69 

76 

60 

80 

60 

66 

65 

57 

63 

76 

75 

73 

73 

70 

72 

72 

64 

69 

70 

70 

69 

59 

67 

71 

71 

66 

69 

.2 

Mm 

51 

36 

32 

34 

35 

39 

36 

36 

37 

38 

35 

40 

45 

38 

40 

38 

37 

36 

32 

38 

37 

39 

38 

36 

35 

42 

48 

45 

42 

35 

36 

,9 

OXNARO 

MAX 

67 

61 

63 

67 

60 

66 

72 

80 

63 

62 

62 

62 

65 

63 

65 

70 

77 

70 

74 

77 

72 

67 

63 

66 

69 

67 

64 

54 

64 

70 

66 

58 

.5 

Mm 

44 

40 

41 

41 

40 

42 

46 

49 

50 

47 

46 

45 

46 

48 

42 

44 

43 

42 

44 

44 

33 

44 

44 

45 

43 

44 

46 

51 

48 

46 

45 

44 

.4 

PALOHAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

56 

40 

40 

51 

49 

54 

56 

63 

67 

64 

63 

58 

60 

57 

56 

56 

65 

65 

54 

53 

50 

53 

52 

51 

47 

48 

54 

46 

52 

60 

52 

54 

■  6 

Mm 

33 

26 

27 

36 

36 

36 

42 

44 

44 

44 

42 

38 

38 

34 

34 

44 

45 

36 

38 

34 

35 

30 

30 

30 

33 

36 

34 

37 

39 

40 

32 

36 

.  6 

PASADENA 

MAX 

61 

64 

69 

66 

72 

79 

79 

85 

65 

63 

76 

65 

62 

60 

60 

61 

74 

73 

74 

75 

68 

64 

64 

69 

66 

65 

58 

61 

67 

65 

65 

70 

.2 

Mm 

47 

43 

41 

40 

42 

46 

47 

48 

47 

46 

43 

45 

50 

43 

42 

46 

43 

46 

42 

45 

44 

42 

43 

46 

41 

46 

51 

48 

49 

44 

44 

.9 

POHONA  CAL  POLV 

MAX 

6B 

54 

62 

67 

67 

71 

77 

83 

83 

84 

82 

71 

64 

56 

59 

79 

78 

72 

69 

75 

72 

66 

60 

62 

68 

65 

65 

56 

59 

69 

66 

56 

.  9 

Mm 

40 

38 

35 

41 

40 

42 

46 

49 

49 

48 

45 

42 

41 

44 

42 

44 

45 

40 

40 

43 

44 

44 

39 

37 

41 

38 

40 

48 

44 

43 

40 

42 

.  3 

RAHONA  SPAULOING 

MAX 

Mm 

REDLAN05 

MAX 

66 

62 

67 

66 

69 

76 

60 

80 

79 

61 

72 

69 

53 

58 

76 

79 

74 

73 

70 

70 

65 

58 

62 

67 

67 

66 

58 

57 

66 

69 

64 

66 

■  9 

Mm 

35 

33 

33 

34 

33 

36 

36 

39 

38 

39 

39 

34 

36 

43 

37 

40 

39 

36 

34 

34 

35 

40 

32 

37 

35 

32 

36 

41 

40 

39 

35 

36 

,5 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  113 

MAX 

5B 

65 

67 

68 

69 

76 

79 

60 

79 

62 

69 

61 

56 

61 

71 

78 

78 

71 

71 

72 

66 

60 

62 

66 

65 

66 

57 

58 

66 

59 

65 

66 

•  1 

Mm 

36 

35 

39 

33 

34 

39 

39 

44 

43 

41 

38 

35 

40 

50 

38 

39 

38 

38 

38 

37 

44 

35 

38 

34 

35 

43 

49 

49 

49 

39 

39 

.6 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

70 

56 

62 

67 

69 

73 

79 

61 

81 

80 

64 

70 

62 

53 

61 

77 

60 

74 

70 

72 

72 

66 

60 

63 

67 

65 

68 

55 

59 

67 

69 

66 

.8 

Mm 

36 

36 

40 

36 

36 

42 

40 

47 

43 

46 

41 

36 

38 

45 

40 

41 

40 

40 

40 

42 

36 

44 

36 

40 

37 

36 

42 

47 

47 

49 

37 

40 

.6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

58 

62 

69 

59 

70 

76 

62 

81 

82 

65 

71 

64 

5! 

56 

76 

80 

76 

70 

73 

73 

67 

61 

62 

66 

67 

70 

58 

59 

68 

70 

67 

69 

•  3 

Mm 

38 

40 

38 

36 

37 

36 

40 

42 

40 

40 

39 

37 

39 

46 

39 

42 

41 

40 

39 

36 

37 

44 

36 

46 

35 

35 

48 

50 

44 

49 

39 

40 

sandberc  hsq 

MAX 

42 

35 

48 

45 

50 

52 

57 

56 

56 

58 

56 

57 

51 

47 

53 

59 

61 

50 

50 

47 

49 

34 

36 

47 

48 

50 

42 

46 

92 

43 

52 

49 

t3 

Mm 

29 

27 

33 

36 

35 

40 

43 

43 

47 

47 

38 

38 

3fl 

33 

41 

43 

37 

33 

32 

36 

32 

31 

29 

30 

36 

34 

35 

41 

40 

31 

33 

36 

,  2 

SAN  DIEGO  HSO  AP 

MAX 

65 

62 

67 

63 

67 

74 

75 

75 

61 

76 

64 

63 

63 

64 

69 

72 

65 

65 

74 

74 

6B 

62 

62 

68 

63 

61 

61 

62 

64 

69 

62 

67 

.0 

Mm 

50 

47 

44 

45 

46 

47 

46 

49 

50 

50 

49 

53 

53 

54 

49 

50 

49 

53 

46 

47 

46 

51 

4" 

47 

45 

47 

52 

55 

54 

94 

49 

49 

.3 

3An  rEKnAnDU 

MAX 

60 

60 

66 

63 

70 

71 

76 

76 

75 

78 

70 

65 

66 

65 

73 

78 

75 

72 

73 

66 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

•  6 

Mm 

47 

43 

43 

40 

45 

46 

45 

37 

64 

58 

43 

39 

39 

38 

42 

60 

45 

39 

51 

50 

45 

4! 

46 

48 

51 

45 

44 

44 

48 

53 

45 

46 

.  1 

9An   vAttKlcL   rlKc  DcrT 

MAX 

63 

64 

70 

67 

72 

79 

63 

85 

85 

84 

79 

66 

62 

61 

79 

SO 

72 

73 

76 

75 

73 

64 

65 

70 

66 

56 

60 

66 

66 

66 

64 

7l 

■  0 

Mm 

45 

37 

35 

36 

36 

41 

42 

45 

43 

43 

42 

45 

44 

51 

41 

44 

41 

43 

39 

41 

41 

44 

39 

39 

38 

38 

37 

42 

46 

46 

40 

41 

,  5 

Cam    I  &r  t  KTn 
3  An   J  n\t  i  n  1  u 

MAX 

58 

59 

66 

66 

70 

r7 

79 

81 

82 

82 

72 

70 

57 

60 

77 

80 

76 

74 

72 

74 

67 

54 

63 

66 

67 

59 

55 

56 

72 

54 

66 

66 

■  8 

Mm 

33 

33 

26 

30 

31 

32 

36 

36 

35 

35 

35 

32 

31 

42 

32 

36 

35 

32 

29 

29 

30 

41 

29 

29 

28 

30 

33 

47 

43 

49 

33 

33 

,9 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

Santa  ana  pire  station 

MAX 

64 

65 

67 

63 

69 

74 

61 

76 

83 

83 

80 

76 

61 

64 

74 

73 

69 

69 

78 

72 

70 

63 

63 

71 

69 

55 

59 

63 

65 

69 

7 

Mm 

45 

3' 

39 

40 

41 

41 

43 

45 

45 

44 

45 

47 

46 

52 

43 

44 

44 

47 

45 

41 

43 

47 

44 

42 

42 

45 

42 

46 

43 

43 

9 

Santa  Barbara 

MAX 

61 

62 

66 

67 

60 

65 

72 

69 

77 

82 

79 

62 

6 1 

62 

7 1 

66 

9 

Mm 

53 

50 

39 

40 

40 

43 

45 

45 

44 

45 

45 

48 

51 

49 

43 

46 

44 

45 

43 

41 

44 

47 

45 

48 

43 

45 

48 

53 

49 

46 

41 

4  5 

4 

Cauta    ciaDqada    Eaa  aD 
«An  1  B    oA^OpiKA    TAA  Ar 

MAX 

63 

63 

61 

62 

67 

66 

70 

76 

73 

59 

59 

58 

60 

69 

71 

76 

65 

71 

67 

59 

63 

66 

64 

67 

59 

56 

63 

71 

66 

67 

65 

3 

Mm 

47 

43 

35 

38 

36 

37 

40 

39 

37 

37 

39 

43 

50 

44 

37 

41 

39 

39 

36 

36 

39 

45 

43 

40 

36 

38 

45 

50 

46 

40 

36 

40 

5 

Sauta  maBta  ucn  ad 

MAX 

57 

56 

57 

60 

70 

62 

77 

73 

74 

63 

56 

56 

63 

69 

66 

64 

68 

72 

72 

60 

56 

61 

61 

60 

58 

56 

62 

60 

60 

56 

62 

8 

Mm 

39 

35 

36 

37 

35 

37 

39 

37 

38 

40 

36 

39 

46 

43 

36 

40 

37 

40 

35 

35 

36 

41 

42 

40 

36 

37 

49 

53 

48 

43 

36 

39 

5 

Camva    unuTCA  BtCB 

MAX 

Mm 

C  AUT  A     11  A  1 II  A 

9ArlTA  rAULA 

MAX 

60 

62 

69 

60 

68 

75 

79 

60 

62 

81 

68 

63 

61 

63 

77 

77 

70 

75 

74 

71 

67 

63 

69 

68 

63 

56 

59 

66 

68 

69 

65 

68 

5 

Mm 

50 

34 

39 

40 

43 

42 

41 

47 

40 

38 

43 

38 

44 

44 

40 

36 

35 

37 

35 

43 

46 

40 

38 

34 

42 

43 

39 

39 

44 

43 

40 

6 

Sun  c I t V 

MAX 

64 

59 

65 

65 

68 

74 

77 

61 

80 

79 

79 

74 

69 

70 

70 

78 

76 

73 

70 

68 

65 

65 

65 

64 

65 

67 

67 

72 

69 

66 

65 

70 

0 

Mm 

30 

29 

26 

26 

29 

31 

32 

34 

31 

30 

30 

29 

34 

35 

28 

33 

32 

29 

27 

25 

26 

39 

27 

29 

2' 

27 

29 

44 

46 

46 

31 

31 

2 

TORRANCE 

MAX 

62 

68 

67 

64 

65 

73 

76 

60 

62 

63 

62 

61 

60 

62 

75 

75 

74 

69 

72 

73 

71 

64 

64 

70 

65 

67 

59 

62 

64 

6! 

63 

56 

9 

Mm 

52 

50 

42 

42 

46 

50 

51 

52 

52 

46 

46 

49 

52 

47 

47 

45 

51 

48 

45 

44 

47 

44 

44 

41 

48 

47 

53 

51 

52 

52 

47 

9 

TUJUNCA 

MAX 

54 

58 

63 

62 

65 

69 

73 

74 

75 

74 

66 

60 

56 

58 

73 

72 

70 

72 

68 

68 

63 

55 

65 

64 

59 

61 

51 

61 

69 

69 

62 

64 

7 

Mm 

45 

37 

38 

39 

39 

41 

45 

46 

46 

44 

46 

39 

37 

47 

43 

46 

45 

42 

42 

39 

42 

40 

37 

40 

40 

39 

41 

44 

47 

44 

40 

42 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

67 

58 

64 

66 

63 

69 

74 

62 

79 

63 

83 

70 

65 

69 

64 

75 

74 

68 

74 

78 

75 

68 

63 

63 

71 

68 

65 

59 

58 

64 

66 

69 

2 

Mm 

40 

35 

34 

34 

37 

36 

39 

41 

41 

40 

37 

39 

41 

49 

39 

39 

39 

40 

40 

36 

36 

39 

34 

35 

36 

36 

40 

44 

43 

45 

36 

38 

7 

thitchell  DAH 

MAX 

60 

65 

69 

66 

72 

69 

71 

69 

68 

70 

69 

72 

70 

76 

68 

71 

70 

74 

58 

59 

59 

61 

65 

67 

69 

67 

70 

69 

65 

67 

7 

Mm 

49 

34 

45 

48 

35 

46 

45 

45 

47 

48 

46 

48 

45 

37 

36 

36 

48 

37 

36 

39 

36 

39 

46 

41 

39 

41 

42 

40 

40 

42 

0 

S**  R«f»r«ne«  Notes  FoUowlsg  SuUob  I&d»x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Suiion 

  wei.cnDCK 

Day  of  Month 

• 
Dl 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

1 

8  1 

9 

10 

U 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19  I 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«r 

UCLA 

MAX 
MIN 

63 
48 

63 
47 

68 
49 

60 
50 

67 
46 

79 
50 

60 
60 

61 
62 

79 
64 

84 
62 

79 
52 

62 
46 

59 
49 

64 

52 

76 
50 

76 
60 

68 
49 

66 
44 

7« 
52 

75 
49 

66 
48 

56 
46 

69 
49 

70 
53 

69 
46 

64 
42 

96 
47 

63 
91 

66 
50 

69 
90 

69 
50 

66.6 
50.9 

UPLAND  3  N 

MAX 

MIN 

57 
40 

56 
36 

63 
37 

64 
37 

65 
37 

72 
40 

75 
i5 

77 
45 

76 
4B 

77 
45 

67 
45 

61 
37 

57 
39 

56 
47 

72 
39 

74 
44 

71 
43 

67 
36 

70 
41 

68 
37 

63 
41 

57 
40 

59 
36 

65 
36 

62 
37 

64 
37 

94 
39 

99 
46 

64 
45 

62 
49 

61 
39 

65.0 
40.7 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

62 
39 

61 
38 

67 
37 

67 
37 

69 
39 

77 
43 

60 
46 

80 
49 

62 
52 

64 
50 

72 
44 

65 
46 

61 
43 

62 
49 

75 
42 

77 
45 

70 
42 

70 
49 

75 
46 

76 
37 

67 
41 

61 
44 

62 
41 

70 
39 

66 
36 

63 
39 

59 
43 

59 
90 

64 
47 

66 
92 

60 
40 

68.7 
43.5 

MARNER  SPfilNGS 

MAX 
MIN 

61 
29 

53 
28 

62 
25 

60 
28 

64 

27 

69 
34 

71 
37 

73 
33 

74 
40 

72 
38 

66 

30 

67 
29 

65 

32 

55 

35 

69 
37 

73 
38 

72 
32 

65 
32 

67 
34 

63 
33 

59 
24 

50 
34 

57 
26 

57 
29 

99 
29 

61 
26 

53 
33 

57 
29 

68 
35 

66 
36 

59 
29 

63.9 
31.9 

VORBA  LINOA 

•           •  * 

MAX 
MIN 

57 
11 

65 
35 

67 
35 

63 
38 

71 
38 

76 
39 

62 
44 

61 
44 

83 
49 

S4 
46 

70 
43 

64 
43 

58 
41 

64 
48 

79 
42 

78 
44 

69 
44 

72 
34 

75 
53 

77 
50 

67 
42 

63 
49 

64 

40 

69 

41 

69 
39 

65 

36 

99 
44 

98 

40 

64 
45 

69 

42 

69 
39 

69.1 

42. 1 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

73 
44 

64 
38 

61 
40 

62 
40 

63 
30 

62 
32 

64 

30 

67 
30 

71 
32 

67 
30 

68 
32 

69 
44 

75 
40 

66 
46 

69 
42 

66 

32 

71 
32 

67 
33 

66 
40 

62 
34 

60 
33 

62 
39 

63 
40 

63 
46 

62 
41 

64 
32 

67 
40 

67 
45 

64 
38 

69 
46 

61 
37 

69.6 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

63 
35 

55 
35 

53 
25 

52 
24 

59 
26 

62 
25 

61 
26 

66 
26 

68 
28 

65 
28 

64 

26 

69 
34 

71 
36 

64 
46 

62 
30 

62 
31 

74 

30 

67 
34 

60 
28 

57 
24 

56 
24 

56 
23 

99 

31 

57 
27 

59 
26 

56 
30 

63 
38 

69 
90 

67 
43 

64 

43 

60 
29 

62.0 
31.1 

BEAUMONT  1  E 

MAX 
MIN 

64 
36 

57 
37 

63 
31 

61 
34 

61 
35 

66 
46 

70 
50 

72 
52 

71 
50 

71 
55 

70 
39 

67 
39 

66 
38 

53 
43 

69 
39 

69 
53 

73 
39 

66 
36 

63 
44 

60 
46 

62 
41 

62 
40 

99 
32 

61 
32 

61 
34 

60 
33 

97 
37 

92 
44 

67 
40 

63 
45 

62 
40 

63.9 

BISHOP  USD  AP 

MAX 
MIN 

4B 

33 

45 
27 

51 
24 

45 
22 

54 
22 

57 
25 

54 
27 

67 
23 

67 
26 

60 
23 

63 
23 

56 
25 

57 
34 

58 
29 

60 
24 

56 
28 

70 
22 

56 
28 

50 
15 

47 
18 

45 
16 

48 
29 

54 
33 

53 
30 

61 
21 

53 
28 

46 
26 

62 
27 

70 
34 

51 
32 

40 
27 

95.0 
26.0 

BlYTHE 

MAX 
MIN 

36 

76 
45 

67 
44 

67 

30 

67 
35 

68 
31 

68 
35 

73 
35 

76 
37 

74 
37 

74 
35 

72 
38 

72 
39 

72 
41 

72 
39 

75 

40 

74 
37 

72 
36 

70 
43 

70 
34 

66 

28 

40 

66 
35 

67 
38 

68 
32 

65 
32 

70 
34 

72 
36 

70 
38 

72 
39 

63 
35 

70.3 
36.7 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
38 

64 
46 

66 
46 

67 
40 

68 
40 

70 
38 

72 
37 

76 
43 

76 
43 

78 

4! 

73 
38 

71 
45 

71 
42 

71 
44 

73 
43 

72 
44 

72 
40 

73 
46 

70 
49 

68 
39 

64 
33 

69 
44 

66 
41 

66 
44 

64 
35 

65 
37 

68 
35 

69 
42 

66 
42 

72 
42 

61 
35 

69.5 
41.2 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

73 
48 

73 
44 

70 
40 

66 
37 

68 
39 

70 
41 

74 
43 

77 
45 

80 
46 

78 
46 

80 
44 

75 
46 

76 
47 

77 
50 

73 
44 

76 
44 

76 
48 

60 
48 

75 
47 

71 
38 

70 
37 

68 
48 

69 
41 

70 
43 

73 
40 

70 
40 

68 
41 

68 
49 

70 
45 

70 
46 

71 
41 

72.7 
43.7 

BRAWLEV  2  Sw 

MAX 
MIN 

72 
39 

75 
44 

68 
36 

69 
32 

70 
33 

70 
33 

72 
35 

74 
36 

78 
37 

79 
40 

79 
37 

75 
38 

75 
39 

72 
50 

73 
40 

76 
36 

75 
36 

76 
36 

74 
39 

73 
34 

70 
33 

66 
41 

69 
37 

68 
37 

68 
35 

69 
34 

66 
36 

67 

42 

70 
43 

70 
42 

73 
33 

72.1 
37.7 

cantil 

MAX 

Mm 

66 
39 

57 
38 

57 
24 

53 
21 

60 
21 

65 
25 

63 
28 

69 
26 

70 
25 

78 
25 

71 
25 

70 
37 

65 
45 

67 
39 

66 
29 

65 

30 

73 
29 

65 

29 

62 
25 

63 
24 

52 
25 

57 
33 

57 
37 

61 

30 

63 
24 

62 
27 

62 
39 

69 
47 

71 
41 

65 
45 

65 
26 

64.2 
30.9 

DAG6ETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
39 

57 
40 

57 
35 

56 
38 

59 
35 

62 
36 

63 
40 

69 
40 

70 
41 

69 

40 

64 

40 

69 
44 

73 
48 

64 
46 

65 
40 

65 
41 

76 
42 

66 
45 

62 

37 

60 
34 

55 
34 

58 
46 

60 
42 

60 
41 

62 
39 

61 
39 

67 
42 

72 
56 

72 
94 

64 

44 

61 
38 

64.0 
41.2 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

69 
37 

67 
47 

64 
46 

64 
32 

64 
36 

66 
35 

65 
36 

68 
35 

72 
36 

70 
41 

66 
37 

67 
37 

66 
38 

72 
40 

70 
40 

68 
40 

66 
38 

74 
48 

72 
53 

66 
38 

63 
36 

67 
45 

63 
37 

70 
51 

68 
39 

64 
37 

63 
38 

66 
45 

69 
40 

70 
40 

68 
38 

67.3 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

46 
34 

42 
26 

47 
18 

45 
15 

50 
18 

53 
22 

53 
22 

56 
14 

58 

14 

55 
14 

61 
23 

50 
23 

59 
26 

51 
31 

46 
21 

50 
26 

67 

21 

60 
15 

46 
15 

42 
14 

42 
14 

44 
24 

51 
19 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

69 
49 

71 
49 

63 
49 

66 
46 

66 
43 

67 
44 

72 
46 

74 
49 

76 
53 

74 
50 

76 
47 

70 
48 

71 
48 

68 
55 

70 
52 

73 
49 

75 
48 

72 
54 

71 
51 

68 
42 

66 
41 

63 
44 

66 
45 

69 
50 

65 
47 

68 
44 

66 
46 

66 
46 

66 
49 

64 

48 

70 
42 

69.1 

El  CENTRO  2  SS» 

MAX 
MIN 

75 
37 

70 
35 

70 
37 

69 
35 

70 
38 

72 
36 

75 
38 

77 
41 

78 
43 

79 
41 

75 
39 

76 
39 

73 
41 

71 
51 

75 
44 

75 
42 

72 
41 

72 
42 

71 
42 

70 
36 

68 
36 

68 
39 

38 

69 
46 

68 
36 

67 
36 

71 
43 

71 
45 

71 
43 

71 
43 

72 
35 

72.0 
40.  1 

El  mirage  field 

MAX 
MIN 

64 
28 

55 
31 

51 
18 

55 
19 

54 
20 

57 
20 

56 
24 

62 
2* 

63 
22 

64 
24 

65 
25 

66 
26 

70 
36 

70 
40 

60 
24 

61 
27 

62 

30 

74 
30 

59 
28 

59 
18 

56 
19 

56 
33 

52 
34 

56 
26 

55 

22 

61 
27 

56 
35 

62 
46 

67 
46 

67 
35 

57 
22 

60.9 
27.6 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

57 
36 

47 
35 

45 

35 

48 

34 

52 
34 

52 
35 

56 
39 

51 
41 

62 
42 

59 
42 

62 
43 

61 
44 

63 
47 

58 
43 

57 
40 

57 
41 

64 
41 

69 

42 

56 
37 

54 
36 

54 

35 

57 
37 

47 
34 

51 
37 

52 
35 

55 
38 

55 
37 

53 
43 

97 
50 

56 
40 

54 
37 

55.5 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

75 
46 

68 

41 

65 
45 

65 
46 

70 
44 

72 
46 

72 
51 

74 
51 

76 
49 

77 
48 

77 
47 

78 
45 

76 
45 

74 
47 

74 
48 

76 
50 

79 
52 

70 
49 

69 
53 

68 
50 

67 
47 

65 
46 

67 
40 

66 
39 

68 
40 

70 
38 

70 
38 

71 
47 

72 
49 

66 
49 

65 
42 

71.1 
45.9 

HAIHEE 

MAX 

Mm 

55 
27 

53 
30 

49 
25 

49 
26 

50 
27 

49 
28 

57 
29 

53 
30 

56 
32 

56 
29 

56 
31 

65 
35 

59 
29 

65 
36 

54 
32 

58 
30 

59 
31 

72 
38 

55 
27 

55 
24 

51 
25 

48 
29 

52 
28 

54 
29 

53 
28 

55 
28 

53 
28 

53 
31 

58 
31 

75 
31 

52 
29 

59.6 
29,9 

MAVFIEUD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

74 
37 

69 
49 

62 
44 

67 
41 

65 
34 

67 
37 

69 
33 

72 
40 

77 
54 

74 

45 

74 
34 

76 
39 

73 
38 

68 
43 

70 
54 

74 
39 

74 

32 

77 
44 

67 
53 

67 
34 

64 
29 

65 
42 

65 
45 

67 
49 

62 

32 

67 
36 

64 
37 

63 
39 

67 
41 

69 
39 

66 
36 

6B.9 
^0*3 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

75 
40 

68 

45 

71 
42 

71 
37 

71 
40 

73 
41 

75 
42 

80 
45 

79 
44 

78 
44 

75 
43 

75 
42 

73 
43 

73 
55 

77 
48 

75 
45 

78 
44 

73 
42 

72 
44 

72 
39 

69 
39 

70 
49 

70 
42 

66 
41 

69 
40 

68 
39 

66 
39 

70 
43 

71 
46 

73 
43 

68 
39 

72.5 
*2  ■  * 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

Mm 

74 
38 

68 

42 

69 
38 

68 
35 

69 
37 

71 
35 

73 
36 

77 
40 

77 
41 

76 
40 

73 
40 

73 
40 

73 
42 

71 
48 

74 
42 

74 

40 

77 
40 

72 
40 

71 
40 

69 
36 

67 
34 

69 
45 

67 
40 

67 
40 

68 
36 

66 
36 

65 
38 

70 
43 

69 
44 

73 
41 

68 
36 

70.9 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

61 
31 

51 
28 

50 
23 

51 
25 

50 
25 

54 
26 

57 
28 

53 
26 

60 
30 

63 
27 

60 
28 

68 
29 

55 

34 

56 
34 

56 
29 

59 
26 

59 
26 

69 
30 

56 
23 

52 
22 

92 
25 

45 
26 

51 
29 

60 
37 

57 
26 

56 
27 

54 
29 

51 
32 

52 
36 

77 
38 

52 
29 

96.9 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm  • 

78 
36 

75 
44 

69 
41 

72 
33 

68 
36 

72 
36 

76 
39 

81 
36 

82 
46 

64 
41 

62 
36 

71 
34 

72 
38 

71 
44 

72 
42 

80 
41 

82 
37 

79 
41 

76 
51 

76 
33 

73 
35 

71 
40 

66 
47 

72 
39 

70 
33 

70 
32 

70 
36 

69 
42 

72 
46 

71 
43 

76 
34 

74.2 
39. 1 

INVOKERN 

MAX 
MIN 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

71 
45 

73 
47 

61 
47 

63 
40 

65 
47 

65 
46 

71 
41 

69 
44 

72 
50 

74 

57 

75 
42 

73 
43 

73 
43 

72 
47 

69 
51 

73 
52 

73 
45 

73 
46 

70 
53 

67 
43 

66 
39 

63 

40 

64 
♦  7 

65 
90 

64 
43 

63 
40 

66 
40 

68 
46 

69 
44 

62 
43 

69 
46 

68.4 

LAKE  ARrOMHEAD 

MAX 

Mm 

45 
34 

39 
26 

45 

29 

48 
27 

48 
28 

50 
28 

57 
33 

51 
31 

50 
30 

55 
30 

52 
34 

54 
35 

52 
35 

45 

35 

44 
28 

56 
32 

56 
34 

49 

31 

45 
29 

47 

22 

47 
29 

47 
28 

44 
26 

43 
31 

49 

28 

47 
26 

47 
34 

57 
37 

60 
37 

93 
39 

46 
29 

49.3 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

Mm 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

73 
34 

69 
40 

70 
37 

66 
30 

70 
32 

71 
32 

77 
32 

77 
37 

79 
37 

78 
31 

72 
33 

72 
33 

67 
37 

72 
42 

78 
41 

79 
36 

74 
36 

75 
38 

75 
41 

71 
33 

69 
31 

69 
39 

70 
37 

71 
36 

66 

33 

68 

32 

64 
35 

66 
41 

69 
42 

78 
40 

68 
33 

71.8 
36.2 

MITCHELL  CAVERNS 

Mm 

57 
34 

53 
39 

55 
37 

55 
35 

63 
36 

68 
47 

66 
46 

66 
46 

61 
44 

63 
41 

64 
41 

65 
46 

68 
49 

62 
44 

59 
43 

54 

37 

94 
36 

46 
37 

46 
40 

49 
36 

59 
36 

54 
36 

52 
36 

56 

41 

97 
43 

55 
42 

46 

32 

97.6 
40.0 

MOJAVE 

MAX 

Mm 

64 
46 

48 

34 

52 
27 

54 
26 

55 
28 

59 
31 

60 
30 

63 
31 

64 
32 

63 
31 

69 

35 

72 
34 

64 
34 

64 
34 

62 
34 

66 
36 

69 
36 

60 
31 

56 

29 

55 
28 

59 
41 

50 
42 

99 
29 

56 
33 

63 
38 

59 
36 

54 
44 

60 
90 

60 
42 

56 

32 

59.6 
34.5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

55 
28 

57 
25 

60 
20 

39 
23 

41 
21 

46 
23 

50 
26 

53 
32 

54 

31 

56 
31 

56 
33 

58 
33 

56 
42 

60 
28 

50 
30 

56 
34 

57 
35 

56 
27 

50 
29 

43 

20 

50 
20 

50 
29 

43 

26 

49 
24 

51 
25 

52 
23 

44 

29 

49 
37 

45 

35 

50 
23 

48 
16 

51.0 
27.5 

MT   SAN   JACINTD   W   S  PK 

MAX 

Mm 

40 
28 

34 
21 

53 
25 

44 
22 

54 
21 

51 
25 

53 
22 

53  46 
23  17 
S««  R«t*r«De«  N 

44  50 
15  21 
tea  roUowiag  SuU 

S3 
26 

54 

30 

50 

"I 

43 
24 

93 
22 

50 
26 

44 

19 

43 

23 

36 
20 

45 

23 

43 
24 

49 

29 

51 
29 

94 

22 

51 
39 

45 

12 

47.6 
23.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIPDRNU 
DECEMBER 


Station 

Day  of  Month 

I  Average 

1 

2 

3 

4 

s  1 

B 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEEDLES  FA«  ilRPORT 

63 

59 

61 

63 

67 

67 

72 

70 

69 

72 

69 

73 

69 

6e 

68 

71 

66 

66 

62 

59 

62 

61 

62 

62 

61 

65 

65 

60 

67 

54 

65 

MIN 

47 

50 

44 

40 

41 

39 

43 

43 

5 1 

47 

40 

45 

47 

48 

48 

48 

43 

46 

50 

4 1 

37 

43 

38 

46 

39 

39 

40 

50 

42 

39 

43 

PiLHDALE 

60 

52 

52 

51 

56 

59 

60 

67 

65 

64 

70 

72 

64 

60 

63 

65 

75 

63 

61 

55 

62 

56 

56 

58 

63 

58 

55 

68 

67 

60 

63 

61 

MIN 

33 

31 

27 

27 

28 

28 

32 

29 

31 

31 

26 

35 

37 

42 

32 

34 

31 

32 

26 

26 

27 

24 

33 

30 

32 

30 

33 

43 

40 

34 

29 

31 

PALHDALE  FAA  AIRPORT 

63 

52 

51 

49 

55 

57 

59 

62 

64 

62 

68 

71 

63 

60 

61 

62 

74 

60 

61 

55 

60 

52 

56 

58 

61 

56 

57 

67 

67 

59 

65 

60 

MIN 

37 

29 

22 

22 

24 

23 

25 

24 

25 

23 

27 

29 

45 

32 

26 

29 

30 

28 

24 

2 1 

24 

32 

30 

25 

27 

27 

43 

46 

30 

29 

Palm  sprinos 

72 

71 

73 

66 

69 

72 

79 

84 

86 

78 

74 

71 

71 

72 

79 

80 

76 

76 

75 

70 

66 

70 

70 

70 

68 

66 

65 

70 

70 

74 

69 

72 

MIN 

40 

39 

35 

36 

38 

40 

39 

46 

44 

47 

39 

42 

44 

48 

45 

44 

46 

54 

38 

40 

38 

42 

^' 

36 

40 

47 

41 

PARKER  RESERVOIR 

74 

72 

63 

61 

64 

64 

68 

69 

72 

72 

71 

77 

73 

73 

69 

70 

72 

73 

66 

66 

65 

63 

65 

63 

62 

65 

65 

67 

68 

65 

67 

MIN 

45 

50 

49 

40 

41 

43 

43 

44 

47 

48 

48 

49 

50 

50 

48 

48 

47 

48 

50 

43 

39 

40 

42 

43 

4  2 

4  I 

43 

45 

46 

41 

45 

RANOSBURG 

51 

49 

50 

49 

52 

56 

58 

62 

61 

63 

63 

64 

60 

57 

60 

59 

68 

65 

56 

55 

55 

56 

50 

52 

55 

55 

55 

62 

67 

62 

55 

MIN 

40 

34 

34 

34 

35 

36 

40 

42 

42 

40 

40 

39 

48 

42 

41 

43 

42 

42 

41 

36 

34 

35 

34 

39 

35 

36 

4  1 

42 

45 

39 

34 

38 

THERMAL  PAA  AP 

75 

71 

71 

69 

70 

73 

79 

81 

82 

80 

72 

71 

67 

73 

80 

79 

75 

76 

75 

71 

69 

69 

70 

71 

69 

66 

65 

68 

69 

77 

66 

72 

MIN 

34 

4  1 

36 

32 

33 

32 

34 

37 

38 

38 

34 

34 

37 

44 

40 

38 

36 

41 

39 

33 

31 

40 

41 

42 

33 

32 

36 

39 

42 

41 

32 

36 

TRONA 

59 

56 

54 

58 

58 

62 

64 

64 

64 

65 

68 

72 

68 

64 

65 

64 

68 

68 

65 

62 

66 

59 

62 

63 

57 

60 

62 

64 

67 

63 

59 

63 

MIN 

39 

30 

28 

26 

2' 

28 

28 

28 

27 

27 

26 

3 1 

36 

44 

32 

3 1 

29 

27 

27 

27 

26 

46 

34 

36 

27 

27 

32 

34 

36 

36 

29 

31 

thbntynine  palms 

71 

70 

59 

60 

62 

65 

68 

67 

71 

69 

67 

70 

70 

61 

68 

69 

70 

70 

64 

60 

59 

63 

65 

63 

60 

61 

63 

71 

67 

65 

59 

MIN 

39 

38 

36 

39 

33 

32 

32 

32 

34 

35 

34 

36 

40 

41 

40 

36 

36 

49 

45 

29 

30 

33 

39 

35 

33 

34 

35 

42 

42 

42 

37 

36 

VALYERMO  FIRE  ST4  79 

55 

55 

52 

50 

55 

60 

65 

63 

62 

69 

71 

74 

61 

62 

75 

59 

59 

50 

57 

53 

60 

60 

68 

69 

65 

61 

MIN 

23 

23 

2^ 

22 

22 

25 

25 

32 

29 

26 

32 

3 1 

27 

32 

2  4 

21 

3 1 

24 

22 

23 

34 

48 

23 

27 

victdrville  pump  plant 

MAX 

64 

51 

52 

55 

54 

57 

60 

63 

65 

67 

65 

66 

70 

68 

58 

63 

63 

75 

60 

60 

56 

59 

53 

56 

55 

63 

58 

60 

69 

66 

67 

61 

MIN 

42 

30 

24 

25 

25 

28 

29 

28 

28 

29 

41 

30 

29 

3 1 

26 

24 

30 

28 

26 

26 

28 

36 

37 

26 

30 

white  mountain  1 

MAX 

34 

27 

31 

35 

32 

34 

42 

39 

33 

42 

40 

35 

39 

41 

35 

41 

44 

39 

33 

42 

40 

31 

26 

27 

34 

34 

35 

32 

37 

41 

40 

36 

MIN 

17 

1 1 

IB 

12 

13 

15 

22 

25 

20 

10 

14 

18 

18 

12 

13 

18 

13 

14 

I7 

16 

24 

25 

24 

14 

MHITt  MOUNTAIN  2 

MAX 

25 

20 

43 

25 

29 

24 

32 

29 

40 

35 

35 

27 

29 

22 

30 

35 

32 

29 

31 

33 

30 

22 

23 

22 

26 

21 

21 

24 

26 

30 

17 

28 

MIN 

0 

-  5 

0 

2 

3 

3 

18 

3 

20 

20 

2 

16 

0 

10 

15 

23 

23 

5 

18 

17 

4 

1 

5 

0 

-  2 

11 

12 

15 

19 

9 

9 

6 

WICOROSE  RANGER  STA 

MAX 

50 

41 

49 

46 

49 

54 

56 

64 

62 

58 

61 

58 

61 

57 

54 

55 

54 

53 

52 

49 

49 

51 

50 

51 

51 

51 

50 

50 

54 

50 

45 

52 

MIN 

35 

22 

35 

24 

25 

27 

31 

32 

29 

30 

20 

30 

31 

29 

30 

32 

31 

30 

26 

22 

25 

32 

25 

26 

26 

26 

26 

30 

30 

28 

22 

28 

MAX 

MIN 

MAX 

S««  R«f»r«Dc«  Notaa  Following  Stallon  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
PACIFIC 

04     10     16  22 

Trace 

.01 -.09 

o 

.50-.99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

35 

0.6 

4.7 

25++ 

33 

11 

88 

86 

72 

86 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

- 

8.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

52 

34 

- 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

4 

- 

6.5 

ni  IIP  rAwvnw  w^n  ad 

18 

3.5 

5.7 

35++ 

15 

21 

- 

61 

- 

- 

0 

1 

4 

0 

8 

0 

13 

- 

8.1 

furpk A  w^n  r  i 

- 

- 

- 

43 

S 

11 

- 

- 

- 

m 

1 

4 

14 

3 

1 

0 

23 

16 

9.0 

CR  P ^MP  uicn  ad 

11 

1.5 

5.1 

22 

S 

01 

95 

91 

79 

92 

10 

4 

2 

2 

0 

0 

18 

23 

8.8 

inwr.  acArui  y^n  ad 

LUINu     DCALH     WjU  Ar 

27 

0.6 

3.0 

21++ 

31 

02 

72 

56 

53 

73 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

- 

6.3 

34 

0.2 

6.0 

36  % 

NE 

23 

72 

52 

57 

71 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

7 

- 

6.2 

- 

- 

- 

18 

NW 

02 

- 

- 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

62 

4.7 

- 

- 

m 

- 

- 

- 

88 

82 

79 

83 

3 

6 

5 

1 

3 

0 

18 

- 

nAktAMn  ucn  ad 

14 

1.6 

6.7 

23++ 

22 

11 

94 

88 

84 

91 

3 

3 

7 

1 

1 

0 

15 

6.9 

DCn    Diiicc    ucn  ad 
KtU    bLUrr    W b U  Ar 

19 

2.3 

8.2 

32 

SE 

12 

93 

91 

77 

89 

6 

3 

9 

0 

1 

0 

19 

29 

8.6 

^ATDAMPMTn    U ^ H  AO 

16 

2.1 

6.0 

31 

SW 

29 

91 

89 

78 

89 

4 

5 

4 

2 

0 

0 

15 

25 

8.5 

2 

6.6 

14.8 

45++ 

34 

17 

60 

53 

54 

59 

3 

5 

3 

0 

1 

0 

12 

^AW  nTC^^n  ucn  ad 

29 

1.4 

4.5 

19 

NW 

22 

68 

52 

59 

67 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

75 

5.7 

QAw  PDAwrT^rn  wen  ad 

24 

0.9 

6.6 

26++ 

18 

11 

89 

85 

78 

85 

7 

2 

7 

1 

1 

0 

18 

7.5 

S  F  FEDERAL  BLDG  CI 

0 

4 

7 

0 

1 

0 

12 

52 

SANTA  MARIA  WSD  AP 

70 

70 

84 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

B 

6.0 

STOCKTON  WSQ  AP 

15 

3.1 

7.7 

24+4 

25 

29 

92 

90 

79 

91 

3 

6 

4 

1 

2 

0 

16 

- 

8.7 

%  PEAK  GUST 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1973 


t 

tn 

Day  of  month 

Station 

M 

ICH) 

Time 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

BRAWLEY  2  SH 

10 

MAX 

55 

56 

5° 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

62 
55 

62 
54 

62 
55 

60 
54 

62 
56 

55 

6  1 
55 

62 
95 

62 
55 

62 
55 

6 1 
54 

60 
53 

60 
54 

54 

59 
53 

52 

52 

52 

60 
54 

59 
55 

56 
54 

5C 

60.6 

20 

MAX 
HIN 

63 

62 
56 

60 
56 

59 

55 

61 
54 

61 
54 

60 
53 

61 
53 

62 
53 

62 
54 

61 
55 

62 
53 

62 
54 

62 

57 

62 
55 

62 
53 

62 
54 

60 
53 

60 
53 

60 
51 

58 

5  I 

59 
54 

60 
53 

59 
54 

60 
52 

60 
52 

60 
53 

62 
54 

62 
55 

62 
55 

60 
53 

60,6 
53,9 

50 

9AM 

63 

69 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60,8 

100 

9AM 

6B 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

66.0 

DAVIS  2  HSH  EXP  FARM 

(IN) 

MAX 
MIN 

52 
«9 

52 
A3 

51 

51 
42 

48 
44 

52 
44 

51 
46 

50 
46 

54 
48 

50 
47 

48 
46 

52 
47 

50 
48 

53 
47 

51 
46 

49 
46 

48 

47 

55 
47 

54 
47 

50 
46 

49 
49 

49 
44 

50 
46 

48 
43 

52 
48 

50 
48 

50 
49 

52 
50 

56 
52 

56 
46 

50 
44 

51.1 
46.4 

FRESNO  hSO 

2 

MAX 
MIN 

61 
«2 

61 
37 

57 

37 

52 
41 

47 
38 

48 
42 

51 
42 

46 
42 

45 
41 

45 
39 

54 
39 

52 
37 

51 
46 

55 
45 

61 
39 

52 
40 

60 
43 

55 
40 

62 
37 

64 
38 

49 
46 

59 
40 

50 
42 

50 
42 

49 

37 

52 
45 

55 
46 

64 
48 

66 
52 

52 
43 

49 
41 

54,0 
41.5 

<t 

MAX 
MIN 

59 
51 

56 
A6 

55 
46 

54 
48 

49 
46 

50 
47 

51 
47 

49 

47 

48 
46 

48 
46 

52 
45 

52 
44 

52 

50 

55 
50 

56 
46 

53 
46 

55 
48 

54 
47 

56 
45 

56 
46 

52 
51 

55 
47 

52 
47 

51 
47 

50 
45 

53 
48 

55 

50 

60 
52 

62 

55 

55 

50 

51 
47 

53.4 
47.6 

9 

MAX 
HIN 

55 
52 

52 
AB 

51 
46 

51 
49 

49 
46 

48 
46 

48 
46 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

48 
49 

48 
44 

50 
48 

51 
48 

51 
47 

50 
46 

51 
47 

50 
47 

51 
46 

51 
46 

50 
49 

51 
47 

49 
47 

48 
46 

48 
46 

50 
47 

51 
48 

55 
50 

56 
53 

54 
49 

49 
47 

50.2 
47.2 

20 

BAM 

57 

57 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

53 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

53 

54 

55 

54 

53.6 

40 

SAM 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

57.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNt/t 


Day   Ol  Month 


I    I    I    I    I   I    r  I  1 — I — \ — I — I — n        ■  I — I — I  £°i 

9     10    11    12    13    14    15     16     17    18    19    20     21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30     31  ^ 


NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

SUTLER  VALLEY  RANCH 

BUTTONS  LANDING 

TRINITV  DAM  VISTA  PT 
MARN  SPRINGS  0AM 

HlLLOM  CREEK  I  NH 

•      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
AUBURN  0AM  PROJECT 

RRANNAN  ISLAND 
CHICO  EXPERIMENT  STA 
DAVIS  2  WSw  EXP  FARM 

folSom  dam 

grizzly  island  refuge 

MARKlEY  COVE 

PLACERVILLB  IFG 
SHASTA  0AM 
HHISKEYTONN  RES 


•      •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


NACIMIENTO  DAM 
NEHARK 

•       •  • 

SAN  jOaOUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTInCH   PUMPING   PL  3 

CAMP  PARDEE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 


KETTlEMAN  CITY 


KNIGHTS   FERRY    2  SE 
LITTLE   PANOCfE   DFT  DAM 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WINOi 
MAX  I 
MIN  I 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MINO 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


,00 

101  4 
AB 

40  39 

.01  .09 

7ll  27 

JSi  5« 

♦  7'  36 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND  36 


WIND  1S2 
MAX 


WIND  61 


EVAP  .17 
WINd  152 


MAX 
MIN 


EVAPI  ,10 
wind!  290 
MAX  61 
MIN  36 


EVAP 
WIND 


EVAP  ,03   ,06  ,09 


13 


EVAP  ,191  .OT  ,03 

WINDl  214<    961  69 

MAX  60     99i  92 

HIN  99  361 


EVAP  .lA 
WIND  9A 


36 


.06 


.09 


02 

13|  12 
♦  7  52 
39  Al 


Al 


.07  .0»  .09 

24  •  '  26 

67  69 

39  36 


.OAl  .02 
»«l  U 
59  93 
A2  AA 

.02  .07 
13  19 


03  .02  .02  .03 


09;  .02'  .021  .OA 

93     92     39  39 

1  *9 

7  36 


.0^ 
*i  16 
A9  66 


19  52 
97  5A 


.03  .00 
23  29 


.00 
26 
A6 

39| 

.03' 
681 
90 

♦  3| 

.01^ 
29 

.02 
36 
63 

♦  7 

.06 
6 


.06  .06 

6  6! 

.02  .01 
*3  31 
691  A6 
39  61 


,03 
AO 
97  91 


.09  .03 
36 


.00  .01 

2  S 

66  69 

401  40 

.02  .03 

10  20 

94  57 

43  42 


.04  .13 

64'  101 
471  47 


.01  ,03 

14|  16 

.04  .03 
64  91 
90  49 
»7|  40| 

.or  .osl 

11  36 
49  90 
40  42 


.02;  .04 
5ll  34 

53  52 
461  49 

.14  .06 

37  21 

49  46 

40  42 

.02  .03 

•  23 

.03  .04 

54  93 
90  94 
37  37 

•  .01 

15  9 

90:  91 


.00  .06 

11  29 


36 


.01 


.02| 

431  49 

39:  39 


.07;  .02| 
72:  911 
94  92 
36 


.01   .02  .03  .06  .09 
32     S3  76 

91|    5S|    63l    61  60  59.4 

51i    541    40:  4i;  43.2 


.00  ,00 
14  23 


.02I  .01 
30  16 
51  50 
42<  42 


.00  .07  ,05'  .10 

29  39 

56  56  54  56 

41  43  36  36 


.04  .03 
69  40 


.06 
*' 

56|  92j  52  47 
321    36  35 


.07'  .00 
9'  23 
92  90 
40  37 


.00  ,00  .07 
15     21  73 


.01  .06 

29  130 


.09 

17C 
60  64 
99|  40 


.00  .041 
76  751 


.00  .01 

24|  34| 


10|  .02 
26  24 
601  66|  96 
52     42  42 


46  44 


,09  .09  .09 

22     26  31 

99     64  62 

64<    43  36 


32i    43:  109  79 


S*m  R«l«r«nc«  NotM  Following  Station  Indn 


-  25  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OECEWBgR  1973 


Day    oi  Month 


8      9     10    U     12    13     14    IS     16     17    18     19    20     21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


3  ^  01 


•        •  • 

SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 

LOS  BANOS  DET  RESV 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 


TRACY  PUMPING  PLANT 


«      *  * 

SOUTH  COAST 
DRAINAGE 

CACHUMA  LAKE 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 


THITCHELL  DAM 


*      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
tASlNS  07 


DEATH  VALLEY 


INDIn  U  5  DATE  GARDEN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.01  .07 
99  42 


.03  .00 


.01 

52 

«7i  58, 


02  .03 
93  63 


53 

t3! 


.08  .15 

\<>  133 
68 

32  43 


53I  52 


IS 

a 

I 

I  *4 


I 

S««  Seferencs  NoIm  Following  Station  Ind« 
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44 


.21  .11 

166  49 

68 

32  32 


56 


.031  .04 

461  ?9 

54i  6O1  61 

45  90  44 


.09  .02 

.14  .U 

1S2:  49' 

62l  60 

45 


.07  .15 

e|  29 
64|  65 
47  41 


1.25 
3122 
57,0 
46.5 

1.13 
1369 
52.3 
40.9 

1.61B 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Slallon 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

 1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NORTH  COAST 

OKIINACE  01 



POREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.9 

*      «  • 

SACR4HENT0 

DRAINAGE  02 

ALTURAS  RANGER  STATITN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

BLUE  CANYON  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

.1  •  2 
32 

a. 4 

33 
8.9 

31 
8.9 

29 
8.9 

2B 
B.4 

26 
7,9 

24 
7.5 

22 
7.5 

19 
7.3 

18 
7.1 

2.2 
IB 
7,0 

,4 

20 
7.5 

7,6 
24 
B.2 

25 
8.3 

25 
8,3 

24 
8,3 

23 
B.7 

21 
7.9 

20 
7.4 

19 
6,9 

L3,2 
19 
7,0 

1,6 
33 
8.5 

.9 
32 
8.5 

32 
8.7 

31 
8.7 

,4 

30 
(1,7 

28 
9.1 

24 
3,3 

20 
7.2 

IB 
6.9 

3,6 
17 
6,8 

CANVON  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19.0 
24 

22 

20 

19 

19 

17 

15 

14 

12 

11 

4.0 
15 

13 

7.0 

20 

1.0 

20 

18 

16 

16 

16 

16 

15 

6,0 

19 

2.0 

20 

1,0 

19 

_ 

17 

11 

IS 

14 

13 

T 

13 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

IB.O 
16 

1* 

14 

14 

12 

10 

9 

9 

8 

6 

6.0 

13 

12 

5,0 

16 

15 

14 

14 

U 

11 

11 

11 

4,0 

13 

2.0 

15 

1,0 
15 

13 

13 

13 

13 

10 

9 

9 

9 

CoCfax 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 

1 

JESS  VALLEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

1 

2 

T 

T 

T 

2 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

iO.O 
36 

2.0 

35 

34 

34 

31 

T 

30 

27 

26 

25 

24 

5,0 

2B 

1.0 
29 

5,0 
33 

32 

31 

31 

28 

28 

26 

27 

7,0 

34 

7.0 

40 

1,0 

39 

- 

- 

,5 

34 

1,0 

3U 

2.0 
29 

27 

27 

2,0 

29 

HANZANITA  LAKE 

SNQWFAL  L 
SN  ON  GNO 

.6.0 
25 

1.0 
25 

23 

22 

T 
21 

19 

15 

13 

13 

12 

4,0 

15 

4.0 

IB 

5,0 

22 

T 

21 

21 

19 

16 

.  5 

16 

15 

15 

3,0 

IB 

2 . 5 

20 

2,0 

21 

1.5 

23 

T 
19 

T 

16 

is 

T 
18 

16 

T 
17 

17 

MC  CLQUO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

2 

4 

3 

3 

I 

1 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1.0 
16 

1.5 

16 

15 

15 

15 

14 

12 

11 

10 

10 

3,5 

14 

3.0 

17 

4,5 

20 

T 

20 

17 

16 

13 

T 

13 

12 

12 

8,0 

20 

6.0 

24 

23 

1.0 

23 

21 

19 

T 

16 

16 

15 

14 

14 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2 

7.5 
6 
.6 

5  ■  0 
5 
.6 

4 
',7 

2 
.4 

T 

3,0 

9,8 

7 

1,4 

7 

1.4 

,5 

6 

1,3 

4 

1.3 

2 

1 

T 

,  2 

autNCv 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1 

9 

7 

6 

2 

T 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

2 

2 

1 

T 

2 

SIERRAVILLE  RAKGCR  STA 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GNO 

.1*0 
11 

11 

10 

B 

B 

8 

6 

4 

4 

2 

- 

7.0 

7 

1,0 
4 

4 

4 

4 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

5*0 
5 

A 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

3.5 

1 

.5 

T' 

T 

5,2 

3 

4.5 

4 

3 

2 

1 

T 

''3 

Twin  lakes 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

»5.0 
72 

69 

62 

57 

T 

52 

50 

48 

45 

40 

39 

3,0 
41 

2.0 
42 

7,0 
48 

47 

46 

46 

2,0 
47 

46 

45 

44 

9,0 

52 

8.0 

59 

,6 

58 

56 

55 

55 

72 

66 

'70 

68 

1,4 

66 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

15.0 
15 

2.0 

14 

11 

9 

8 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

4.0 
6 

5,0 

11 

10 

9 

B 

7 

6 

6 

T 

5 

1,0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

l,u 

5 

5 

4 

4 

3 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12.0 
10 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

3 

3 

T 

3 

3 

2,0 
4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4,0 

5 

4 

T 

3 

3 

3 

3 

T 

i 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

DOYlE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

3.4 

2 

.5 

2 

T 

T 

T 

,8 

T 

,B 

.4 

T 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2,0 

1 

T 

1.0 
1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13.0 
U 

9 

8 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2.0 
3 

2 

2 

T 
T 

4.0 
3 

T 

3,0 

T 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

)2.0 
»9 

1.0 
50 

4B 

40 

36 

T 

34 

33 

33 

32 

31 

30 

B.O 

38 

6,0 

44 

1,0 

45 

43 

42 

T 
38 

36 

36 

35 

4,0 

39 

7.0 
46 

44 

1.0 

45 

42 

41 

3,U 
44 

42 

36 

35 

35 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 
1 

TAHDE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19.0 

20 

2.0 

20 

18 

17 

15 

13 

12 

10 

B 

8 

7 

6.0 

12 

5,0 

16 

2,0 
16 

15 

14 

12 

11 

10 

9 

2,0 

10 

12 

11 

\l 

11 

10 

3 , 0 
12 

2,0 

10 

2.0 
6 

7 

7 

W000F0R05 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15.0 
12 

11 

8 

7 

6 

4 

3 

1 

T 

T 

3,0 
2 

2,0 

1 

T 

T 
T 

T 

1,0 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

•       •  • 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  O; 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

6.0 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

6 

6 

6 

1.0 
B 

1,0 

11 

10 

6 

6 

2 

9,0 
9 

8 

T 

B 

T 

8 

8 

a 

e 

2 

2 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
15 

9.0 
23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

14 

1,0 
15 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

6.0 

21 

20 

20 

19 

19 

.5 

le 

IB 

16 

16 

15 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.5 
3 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1973 


SlaUon 


Day  ol  month 


HUNTIN3T0N  LAKE 
TEHACHiPI 

I'DSINITE  PARK  HEADOTRS 

•  •  • 

south  coast 

drainage  06 

iovllhilo  fire  OBPT 
ht  wilson  2 
sandbekc  wsd 

*  •  * 

SOUTHEAST  OESERT 
BASINS  07 

BISHOP  HSQ  AP 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

INDEPENDENCE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  nN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 

1 


4.0 


4.0 

5 


( 


2,0  .a 

6  6 


1.0 


S««  R«fer*nc«  NotM  FoUowing  Station  Indox 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


Sutton 

Average 
Maximum 

•i 

m  a 
•  "d 
►  3 
<2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

Q 

Lowest 

• 

a 

Q 
• 
e 

& 
t 
Q 

No.  ol  Days 

•3 

o 

_ 

i1 

 1 

Snow  Sle*l 

No.  ol  Day, 

Max. 

Min. 

a 
6 

a 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

* 

o 

e 

i 

• 

1 

0 

z 

- 

: ; 

o  k 
hi 

o  » 

•       *  * 

J4NU6RY  1973 

4NTI0CH  PUMPING  PL  3 

53.2 

35.1 

44.2 

61 

13 

19 

7 

641 

0 

0 

11 

0 

5.94 

.83 

16  + 

•  0 

0 

13 

5 

0 

HINPQRO 

5<i.*M 

34.1 

44. 3M 

-  .9 

65 

15 

20 

7 

652 

0 

0 

13 

0 

2.44 

.90 

.75 

19 

•  0 

0 

6 

2 

0 

•       •  • 

MARCH  1973 

CANYON  DAM 

22 . 2 

33.2 

-  4.1 

53 

27 

13 

22 

9B2 

0 

0 

31 

0 

2.71 

•  2.35 

.  47 

14,5 

38 

6 

u 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

57  •  6 

43.0 

50  •  3 

65 

24* 

33 

24* 

447 

0 

0 

0 

0 

4.28 

.75 

3 

.  0 

3 

Q 

TLILEL«KE  //R 

50.1 

24.3 

37.2 

62 

3 

13 

29 

856 

0 

0 

30 

0 

1.11 

.15 

.31 

30 

•  0 

0 

4 

0 

0 

*       *  • 

APRIL  1973 

CHULA  VISTA 

64.8 

51.3 

SB.l 

.0 

79 

6 

42 

2 

200 

0 

0 

0 

0 

.23 

-  .62 

.23 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CDVElO 

72.5 

36.6 

54.6 

89 

26 

28 

2 

304 

0 

0 

7 

0 

1 .01 

.90 

.0 

0 

1 

1 

0 

OXNARO 

69.2 

46.5 

57.9 

.7 

82 

23 

40 

2 

206 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       *  • 

MAY  1973 

ANTIDCH  FIBREBOARO  ML 

79.7 

51.8 

65.8 

.9 

95 

29 

34 

3 

66 

3 

0 

0 

0 

.07 

-  .40 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

AU8ERRY   1  Nw 

82.5 

57.4 

7.1 

98 

29 

5 

40 

g 

0 

.00 

-  .99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

70.6 

46.0 

58.3 

93 

28 

34 

1 

216 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

75.1 

43.3 

59.2 

91 

18 

27 

5 

203 

2 

0 

3 

0 

.59 

.36 

14 

.  0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

87.4 

55.1 

71.3 

5.5 

100 

26 

^3 

5 

1* 

14 

0 

0 

0 

.66 

-  .50 

.47 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLARKSBURG 

82.4 

53.2 

67.8 

98 

30 

41 

5 

38 

8 

0 

0 

0 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

C0VEL3 

81,9 

40.8 

61.4 

97 

30 

28 

23 

163 

10 

0 

2 

0 

.12 

.10 

25 

.  0 

0 

DEATH  VALLEY 

103.4 

75.6 

89.5 

4.4 

113 

30* 

57 

6 

0 

30 

0 

0 

.01 

-  -06 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

77. 6M 

37. 9M 

57. 6M 

2.4 

91 

29 

26 

5 

224 

1 

0 

6 

0 

.04 

•  1.30 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

79.4 

51.8 

29 

45 

8* 

51 

2 

0 

0 

0 

.1* 

.10 

5 

.  0 

0 

' 

FOREST  GLEN 

79. IM 

38. 9M 

59. OM 

3.3 

100 

29 

30 

5 

216 

7 

0 

7 

0 

.64 

_  1 .92 

,32 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY 

86. 4M 

53. 7M 

70.1M 

98 

28 

39 

1 

27 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

aUINCY 

78.0 

40.5 

59.3 

4.9 

94 

30 

28 

1 

207 

2 

^ 

1.16 

-  .85 

.36 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

66.9 

52.7 

59.8 

88 

28 

50 

10* 

169 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIFR 

61,5 

54.6 

58.1 

72 

28 

49 

5 

212 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

31 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

70.0 

46.7 

58.4 

91 

29 

43 

27* 

211 

1 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MARH  SPRINGS  DAH 

M 

M 

M 

100 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

•       *  • 

JUNE  1973 

BURL  I NGAME 

78. DM 

53.3 

65. 7M 

96 

8 

47 

18 

63 

6 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

57.0 

72.7 

27 

^7 

18* 

10 

13 

0 

0 

0 

,00 

.00 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

99.6 

61. 5M 

80. 6M 

111 

27 

47 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATIUN 

107.6 

70. 3M 

89. oM 

121 

27 

62 

3* 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

87.2 

52.2 

69.7 

102 

22 

37 

15 

47 

16 

0 

0 

0 

.13 

-  .07 

.  13 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

POINT  ARENA 

0 

0 

0 

0 

.05 

.02 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEORAS  BlANCAS 

65.4 

49.8 

57.6 

75 

20 

45 

15 

215 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

OUINCY 

84.1 

41.7 

62.9 

1.9 

99 

27 

30 

18 

113 

11 

0 

1 

0 

T 

•  .74 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

95.1 

65.6 

80.4 

5.3 

109 

27* 

55 

15* 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

•  1.13 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

72.2 

55.3 

63.8 

100 

20 

52 

25  + 

85 

2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       •  • 

JULY  1973 

ALPINE 

9o.2 

56.8 

73.5 

100 

3+ 

50 

21  + 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

86. 8M 

56. 4M 

72. 6M 

-  1.4 

104 

27 

51 

21 

1 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ajberry  I  Nw 

93,9 

67.7 

80.8 

2.0 

101 

2  5 

54 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

.  00 

•  ,02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

70.4 

56.2 

63.3 

-  2.7 

75 

44 

5 

5 1 

0 

0 

0 

0 

.  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  ftOSS 

64,6 

47.8 

56.2 

75 

26 

39 

22 

262 

0 

0 

0 

0 

■  07 

,01 

.  04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERM 

104,9 

64.9 

64,9 

111 

26  + 

57 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

If  GRAND 

93,6 

59.3 

76.5 

-  3.0 

101 

26 

52 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

P:.  INT   PIEDRAS  BL/iNC;'S 

C  t.  6 

50. 

i8.  i) 

7  4 

IS 

4  / 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

68.5 

55.6 

62.1 

85 

25 

52 

3 

96 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

73.3 

57.7 

65.5 

-  1.6 

85 

3 

51 

10+ 

2* 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  ,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE   ranger  STA// 

86. 1 

43.2 

64.7 

.8 

95 

27 

34 

1 

59 

9 

0 

0 

0 

.24 

-  ,05 

.17 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEJDN  RANCHn 

95.3 

64.0 

79.7 

-  3.0 

106 

26 

50 

23+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

90.9 

57.1 

74.0 

106 

3 

50 

21  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

T^ITCHELL  0AM 

82. 7H 

50. 2M 

66. 5M 

104 

25 

45 

12  + 

29 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

84.6 

57.6 

71.1 

-  1.9 

98 

3 

51 

21 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       •  • 

AUGUST  1973 

COALINCA 

95.6 

62.6 

79.1 

-  .5 

105 

15 

51 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92.0 

58.6 

75.3 

-  1.7 

101 

15  + 

48 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

62. 6M 

48. 4M 

55. 5M 

7o 

28 

44 

21  + 

285 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minim  un 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

£ 

a 

Lowest 

© 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Sno 

M.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

i 

1. 00  or  More 

0  » 

n 

•       *  * 

SEPTEMBER  1973 

C04LINGA 

56.3 

73.1 

-  I.'? 

96 

12* 

50 

24 

1 

17 

0 

0 

0 

.  00 

■  00 

.  0 

0 

0 

DE  SABLt 

81, OM 

50.  IM 

65. 6M 

94 

9 

41 

25 

52 

3 

0 

0 

0 

l.!l 

IbI 

.96 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

85. BM 

52. 7M 

69. 3M 

97 

6 

0 

0 

0 

.03 

.03 

2  2 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

73.8 

37.9 

55.9 

-  1.3 

89 

3 

31 

25 

267 

0 

0 

1 

0 

1.97 

.99 

.98 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

MT  WILSON  2 

77.1 

57.2 

67.2 

86 

7* 

42 

23 

27 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

88.5 

46.9 

67.7 

98 

30* 

41 

30+ 

17 

13 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

68.2 

60.6 

64.4 

82 

27 

57 

24+ 

42 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

78. 5M 

50. 9M 

64. 7M 

98 

27 

45 

2  2 

51 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

c 

0 

0 

*       *  • 

OCTOBER  1973 

DE  SABLA 

70. 3M 

43. 5M 

56. 9M 

-  1.2 

79 

30* 

35 

29+ 

241 

0 

0 

0 

0 

9.39 

4.74 

3.37 

23 
8 

•  0 

0 

6 

4 

3 

FONTANA  KAISER 

85.3 

56.8 

71.1 

101 

14 

48 

24 

13 

12 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  0AM 

70.5 

53.2 

51.9 

81 

5 

47 

23 

116 

0 

0 

0 

0 

5.05 

2.50 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

6*1. 2M 

41. 4M 

52. 8M 

76 

1 

34 

29 

372 

0 

0 

0 

0 

4.45 

3.03 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

TULELAKE  //R 

64.9 

30.9 

47.9 

79 

17+ 

21 

4  + 

521 

0 

0 

19 

0 

1.19 

.26 

.54 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

TWITCHEUL  DAM 

73. 4M 

45. 8M 

59. 6M 

88 

14 

36 

3 

164 

0 

0 

0 

0 

.64 

.38 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

VISTA   2  NNE 

78.6 

51.6 

65.1 

94 

18 

45 

11 

54 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

71.'. 

49.3 

60.4 

83 

17* 

42 

10 

154 

0 

0 

0 

0 

5.31 

1.70 

7 

.0 

0 

7 

3 

3 

WILLIAMS 

76.1 

48.6 

62.4 

85 

17+ 

43 

27 

99 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.53 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITA  TION 


CtLlfOHNU 


Station 


JULY  1972 
CtBSON  HMY  NNTNCE  STA 


MARCH 


CANYON  DAM 

HAL'  MOON  BAY 

HAY'OKK  RANCEA  STATION 

LllfC 

LOS  RRIETOS  RANGER  STA 
TULELAKE  / 


APRIL 


1973 


ARROYO  SECO  RS  FC  SOBD 
>Ut<S  C*EE<  PH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CHULA  VISTA 
COALINCA  lA  NNU 

COOL 
CDVELO 
DANA  2  SE 

PULLERTON  HILLCREST  RV 
LOS  CATOS  A  SN 

LOS  RRIETOS  RANGER  STA 

nORRO  tAV  3  N 

ONO 

OINARO 

PARRFIELD 


NAY 


1973 


ANTIOCH  FtBREtOARO  NL 
AUIERRV  1  NH 
(RIDCEVILLE  A  NNK 
CARNEL  VALLEY 
CHERRY  VALLEY  OAH 

CHICO  EOPERIHENT  STA 

CLARKSBURG 

COOL 

COVIlO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEATH  VALLEY 
DUDLEYS 

EL  CAPITAN  DAM 
FOREST  GLEN 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

GERBER  RANCH 
KERlINGER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LUCERNE  VALLEY 
NARTIHEZ  3  5SE 

HDRGAN  HILL  2  E 
OCOTILLO  HELLS 
PARRFIELD 
SUINCV 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  HONICA  PIER 
SOLtOAO 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALLACE   1  NNE 
HARM  SPRINGS  DAN 


JUNE 


1973 


iurlinsahe 

CABAION 

CHITTENDEN  PASS 
CLARKSBURG 

CDLEHAN  FISHERIES  STA 

DANA  2  SE 
ELLIOTT 
CARIERVILLE 
GERBER  RANCH 
HOBERCS 

INYOkBRN 

XEE  RANCH  / 
LEBBC 

LOS  PRIETOS  RaIJGER  STA 
NECCA  FIRE  STATION 

MORGAN  HILL  2  E 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
OCOTliLO  HELLS 
PAICINES  OHRMALL  RANCH 
PASKENTA  RANGER  STA 

PIEDRA  RLANCA  CRD  STA 

POINT  ARENA 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

auiNCY 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

IAN  NICOLAS  ISLAND 
SECRET  VALLEY 
VALLEY  CENTER  2  NNE 
VENTURA 
■ALLACE   1  NNE 

HIST  POINT 


A. 2a 

3.12 
3.32 


Day  ol  Month 


.35     .5«  .01 


13     14  IS 


.03     .30  .01 


.14  .09 
.90 

.29  T 


.09  .09 


19    20  21 


2S    28     27     28    29  30 


-  31  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


2S     26     27    28     29  30 


JULY 


1973 


ALPINE 
tNCIOLA 

ANTIQCH  FienESOARO  ML 

AuaERRY  1  NH 

AVALON  PLEASUKE  PIEB 

BIC  SUR  STATE  PARK 
BRIOCEVILLE  ^  NNH 
CLARKS  VALLEY  HUOO  RCH 
COOL 

OANA  2  SE 
FORT  ROSS 

GIBRALTAR  DAH  NO  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HEALDSBURC  NO  2 

HOBERCS 

INYOKERN 

KORBEL 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

LDS  ALAHOS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
MADELINE  2  SH 
MARIPOSA 
OCOTILLO  WELLS 

PANQCHE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STa 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  BARBARA 

SECRET  VALLEY 
SIERRAVILLE  RANGER  STA// 
SNOW  CREEK  UPPER 
TEJDN  RANCHD 
TUJUNGA 

TWITCHELL  0AM 
HENOEL   10  SE 
YORBA  LINDA 


.00 
.00 
.00 


AUGUST 


1973 


CABA20N 

CARIBOU  POWER  HOUSE 
COALINGA 

CRYSTAL  LAKE  PC  283C 
FORESTHILL  RANGER  STA 

CERBER  RANCH 
HARRISON  GULCH  RS 
HOBERGS 
LE  GRAND 

LYTlE  creek  RANGER  STA 

MADELINE  2  5W 
MARIPOSA 
MEADOW  LAKE 
OAK  KNOLL  R  S  2 
POINT  ARENA 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SNOW  CREEK  UPPER 
SUSANA  KNOLLS 
VALLEY  CENTER  2  NNE 


,00 
.00 
.00 


.20     .23  .10 


SEPTEMBER 


1973 


AOELANTO 
ANZA 

COALINGA 

COLGATE  POWER  HOUSE 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

DANA  2  SE 
OE  SABLA 

FULLERTON  HILLCREST  RV 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
MIOOLETOWN 

MINERAL 

MT  WILSON  2 

PA5XENTA  RANGER  STA 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

SANTA  MONICA  PIER 

TWITCHELL  OAM 
UPPER  MATTOLE 
VALLEY  CENTER  2  NNE 


.6A 

.•e  T 


OCTOBER 


1973 


CABAZON 
DE  SABLA 
FCNTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
KORBEL 

MORRO  BAY  3  N 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 

SHASTA  DAM 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

TWITCHELL  OAM 
VENTURA 
VtSTA  2  NNE 
WH15KEYT0HN  RES 
MULIAMS 


s.os 

A. AS 
1.19 


.19     .30  1.75 


.10 
1.70 


1.56  3.37 

1.52  3.19 

,50  .13 
.15 

1,25  .Bl 
3.03 
.5A  .06 

,06  ,30 
.27 

1,33  1.6A 
.1*  .*2 


Sm  r*lwMC«  DMM  loUowing  SuiiOD 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


C>LlFO»HI/> 


Station 

Day  oi  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

'i' 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

•s 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

«         •  • 

JANUJKV  1979 

ANTIUCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

MIN 

5B 
36 

60 
24 

58 

26 

54 

27 

92 
22 

50 
24 

50 
19 

49 

45 
34 

52 
41 

54 
43 

57 
46 

61 
41 

54 
44 

54 
46 

55 
47 

60 
44 

57 
44 

57 
44 

54 
34 

55 
36 

46 
36 

48 
32 

48 
32 

44 
36 

52 
34 

52 
29 

46 

32 

53 
38 

55 
43 

94 
34 

53.2 
39.1 

HANPDftO 

«          *  • 

MAX 

MIN 

50 
26 

95 

25 

91 
32 

49 

30 

50 
25 

47 
21 

48 

20 

46 
34 

54 
34 

57 
39 

59 
39 

64 
43 

62 
42 

58 
42 

65 
45 

44 

42 

43 

54 

35 

54 
29 

49 

34 

51 
40 

59 
27 

54 

26 

52 
40 

37 

SO 
29 

28 

J  1 
30 

98 

40 

54 

34 

34!* 

MARCH  1973 

CANYON  DIM 

MAX 
MIN 

31 

4 1 
?0 

34 

20 

42 
IB 

38 
16 

41 
27 

40 

48 

47 

23 

46 
28 

40 
16 

44 

20 

43 

20 

43 
21 

47 

17 

50 

22 

48 
25 

45 
15 

46 
22 

38 
28 

37 
29 

43 
13 

50 
21 

50 
20 

51 
26 

52 
29 

93 
28 

41 

26 

41 
19 

44 
27 

44 

30 

44.1 
22.2 

HALF  MJON  BAY 

MAX 

MIN 

S9 
♦  0 

59 

40 

56 
40 

55 
45 

58 
40 

99 
46 

56 
40 

57 
43 

57 
46 

56 
92 

56 
44 

61 
42 

56 
49 

63 
40 

60 
38 

56 
46 

55 
44 

58 
37 

55 
42 

55 
45 

54 
49 

57 
38 

65 
33 

69 
33 

59 
46 

98 
47 

96 
47 

54 
46 

94 
47 

97 
39 

57 
48 

97.6 
43.0 

TULELAKE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

♦  7 

30 

92 
17 

62 
2B 

44 

27 

4B 

16 

49 
30 

52 
18 

56 
23 

55 
28 

47 
33 

44 
17 

44 

22 

44 

24 

50 

22 

60 
16 

59 
31 

46 
18 

50 
17 

48 

31 

41 
31 

40 
30 

51 
26 

55 
23 

01 

19 

60 
26 

60 
28 

90 
25 

47 

26 

45 

13 

43 

32 

42 

23 

90.1 
24.3 

APRIL  1973 

CHUL4  VISTA 

MAX 
MIN 

61 
93 

61 
42 

62 
44 

68 
47 

76 
54 

79 
48 

63 
59 

69 
5 1 

77 
48 

79 
49 

70 
53 

62 
54 

61 
54 

62 
55 

60 
47 

61 
55 

62 
56 

62 
55 

61 
52 

61 
48 

64 
44 

66 
47 

69 
50 

64 
55 

61 
51 

6? 
9! 

61 
56 

60 
56 

64.8 
51.3 

COVELO 

MAX 
MIN 

S7 

32 

56 
2B 

74 
29 

79 
30 

81 
35 

81 
36 

78 
35 

61 
35 

82 
38 

82 
40 

82 
41 

79 
42 

60 
37 

52 
41 

68 
46 

70 
45 

62 
40 

59 
43 

60 
30 

62 
31 

66 
31 

78 
37 

77 
36 

76 
36 

87 
42 

69 
41 

61 
39 

71 
34 

72.9 
36.6 

OXNARD 

*          *  • 

MAX 

MIN 

67 
*2 

66 
40 

69 
42 

78 
48 

79 
4B 

80 
44 

67 
48 

70 
50 

79 
49 

76 
48 

76 
45 

68 
51 

64 
52 

67 
42 

67 
46 

65 
45 

69 
46 

59 
43 

67 
42 

67 
42 

68 
45 

79 
50 

62 
45 

66 
45 

67 
48 

67 
49 

61 
48 

60 
90 

48 

46.9 

MAY  1973 

ANTIOCH  FIBREBGARD  ML 

MIN 

76 
39 

73 
43 

72 
34 

76 
44 

66 
44 

74 
46 

74 

56 

74 
50 

78 
50 

80 
50 

87 
50 

88 
50 

89 
59 

68 
61 

61 
56 

63 
56 

66 

56 

90 
96 

64 

57 

82 
51 

73 
52 

79 
50 

75 
50 

77 
56 

71 
45 

72 
92 

74 
93 

89 
63 

95 
65 

94 

99 

78 
56 

79.7 
91.8 

AUBERRY   1  NM 

MIN 

72 
*6 

77 
52 

79 
55 

73 
48 

65 

37 

73 
44 

73 
50 

75 

81 
94 

84 
57 

88 

61 

92 
65 

90 
67 

67 
66 

86 
61 

90 
64 

92 
65 

94 
69 

66 
6! 

80 
56 

80 
53 

63 
57 

82 
60 

78 
55 

73 
56 

79 
46 

82 
92 

96 

61 

98 
71 

94 
71 

82 
65 

62.9 
57.4 

Carhel  valley 

MIN 

63 

66 
?8 

67 
39 

61 
43 

61 
46 

61 
47 

67 
42 

70 
38 

74 
41 

84 
42 

77 
48 

71 
46 

72 
45 

70 
49 

74 
46 

75 

52 

86 
46 

71 
47 

65 

50 

62 
44 

62 
47 

63 
48 

66 
49 

73 
49 

66 
51 

67 
40 

81 
44 

93 
97 

85 
58 

68 
90 

67 
52 

70*6 
46.0 

Cherry  valley  dam 

MAX 

Mm 

63 
32 

66 
37 

71 
38 

66 
39 

53 
27 

50 
30 

65 
37 

70 
36 

75 
36 

82 
43 

63 
44 

85 
47 

88 

52 

67 
47 

76 
44 

63 
45 

62 
49 

91 
47 

64 

51 

76 
45 

72 
43 

76 
45 

75 
46 

77 
48 

60 
47 

60 
36 

70 
42 

79 
49 

86 
53 

90 
96 

82 

52 

75. 1 
43.3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MIN 

Bl 
«t 

79 
46 

7B 
53 

77 
51 

80 
43 

74 
91 

78 
93 

84 

85 
48 

90 
48 

95 
49 

97 
92 

93 

60 

95 
67 

94 
61 

99 
62 

98 
65 

96 
70 

96 
6? 

76 
51 

87 
91 

85 
54 

63 
55 

81 
57 

75 
58 

75 
47 

92 
49 

100 
97 

99 
66 

98 

70 

89 
63 

87.4 
55.1 

CLARKSauRC 

MIN 

78 
'•S 

77 
47 

76 
90 

77 
49 

69 
41 

76 
49 

79 
50 

77 

63 
52 

89 
51 

68 
53 

92 
99 

91 
59 

91 
61 

82 
55 

89 

96 

93 
57 

96 
63 

91 
94 

76 
51 

74 
49 

60 
51 

78 
53 

77 
57 

70 
54 

72 
47 

76 
50 

68 
98 

97 
64 

98 

66 

80 
55 

82.4 
53.2 

COVElO 

MAX 
MIN 

75 

35 

79 
35 

79 
35 

73 
42 

73 
33 

66 
36 

74 
36 

75 
32 

79 
36 

63 
38 

81 
39 

85 
39 

90 
40 

92 
47 

90 
46 

91 
48 

93 
51 

93 
50 

96 
44 

80 
42 

81 
41 

78 
34 

80 
28 

82 
39 

61 
44 

69 
35 

77 
39 

82 
44 

90 
51 

97 
91 

94 
52 

61.9 
40.8 

DEATH  VALLEY 

MIN 

B9 

61 

93 
62 

97 
61 

98 

72 

91 
62 

92 
57 

96 

72 

100 
77 

103 
73 

109 
78 

107 
82 

111 
77 

109 
89 

101 
78 

100 
73 

106 
78 

110 
79 

113 
77 

1 12 
84 

108 
86 

103 
74 

103 
77 

105 
81 

104 
83 

101 
81 

99 
77 

103 
77 

111 
79 

113 
82 

113 
82 

108 
81 

103.4 
75.6 

DUDLEYS 

MIN 

68 
27 

73 
32 

70 
34 

61 
29 

59 
26 

67 
26 

70 
33 

73 
34 

78 
34 

83 
36 

82 
37 

64 

42 

89 

42 

81 
46 

63 
42 

84 

44 

86 
44 

87 
45 

83 
36 

73 
39 

77 
39 

87 
38 

72 
42 

66 
45 

69 
29 

79 
34 

69 
40 

91 
43 

88 

50 

79 
91 

77.6 
37.9 

El  capitan  dam 

MIN 

58 
•>» 

78 
45 

B9 
59 

87 
45 

77 
48 

57 
47 

71 
46 

79 
45 

62 
48 

88 
49 

87 
55 

75 
55 

60 
56 

71 
54 

65 
59 

82 
48 

60 
50 

84 
54 

84 
56 

79 
56 

76 
99 

79 
51 

79 
46 

82 
51 

79 
53 

71 
95 

78 
46 

94 
99 

104 
98 

89 
98 

76 
56 

79.4 
51.8 

FOREST  GLEN 

MIN 

71 
32 

76 
34 

73 
36 

67 
38 

55 

30 

71 
32 

67 
35 

70 
31 

32 

78 
32 

81 
35 

86 
37 

89 
42 

92 
47 

90 
42 

89 
44 

92 
49 

95 
45 

90 
34 

78 
38 

81 
38 

81 
41 

72 
50 

62 
39 

62 
31 

72 
39 

80 
39 

99 

42 

100 
51 

89 
53 

79 . 1 
36.9 

LUCERNE  VALLEY 

Mm 

77 
39 

80 
46 

82 
43 

78 
40 

78 
40 

79 
49 

85 
42 

86 
52 

86 
56 

92 
59 

93 

51 

89 
55 

90 
57 

67 
62 

86 
65 

92 
51 

92 
59 

69 
63 

86 
56 

89 
90 

80 
51 

88 

53 

67 
59 

79 
50 

60 
95 

91 
60 

96 
66 

96 
65 

92 
69 

66.4 
93.7 

QUINC  Y 

MAX 

Mm 

6S 
28 

71 
32 

72 
33 

69 
29 

51 
3B 

62 
33 

69 
39 

70 
36 

75 
32 

79 
36 

81 
35 

89 
39 

68 
48 

69 
47 

85 
49 

85 
50 

67 
44 

89 
48 

89 
46 

82 
38 

78 
38 

82 
37 

60 
38 

78 
53 

65 
46 

66 
39 

70 
39 

93 
41 

93 
44 

94 

95 

88 

50 

78.0 
40.9 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

Mm 

65 
52 

73 
51 

82 

51 

62 
51 

60 
50 

62 
51 

67 
51 

67 
51 

72 
50 

72 
90 

63 
52 

62 
93 

60 
52 

62 
54 

64 

53 

67 
52 

67 
53 

64 
53 

6? 
54 

65 
53 

62 
92 

62 
52 

63 
53 

64 

54 

69 
53 

64 
93 

80 
94 

88 

62 

76 
55 

66 
55 

63 
55 

66.9 
92.7 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

Mm 

58 

50 

65 
51 

64 

56 

61 
53 

59 
49 

60 
52 

60 
91 

60 
52 

60 
54 

59 
53 

60 
94 

60 
95 

59 
56 

60 
54 

62 
55 

61 
59 

59 
59 

99 

57 

60 
56 

S9 
56 

60 
56 

60 
53 

63 
55 

60 
96 

61 
56 

61 
92 

66 
99 

72 
59 

71 
60 

64 
96 

63 
99 

61.9 
94.6 

UPR    SAN   LEANDRC  FILTER 

MAX 

Mm 

70 
»3 

62 
49 

69 
44 

64 
45 

60 
44 

65 
49 

62 
45 

64 
44 

66 
44 

70 
47 

72 
48 

72 
45 

71 
48 

74 
48 

69 
49 

68 
90 

78 
48 

84 
48 

79 
48 

65 
48 

62 
49 

68 
48 

66 
48 

66 
47 

66 
48 

63 
43 

66 
43 

79 
48 

91 
50 

87 
53 

72 
50 

70.0 
46.7 

MARM   SPRINGS  DAM 

•            •  • 

MAX 

Mm 

90 
47 

99 
46 

94 

41 

73 
44 

77 
46 

BO 
96 

66 
96 

100 
44 

99 
61 

80 
55 

JUNE  1973 

burlincame 

Mm 

70 
56 

69 
92 

90 

74 
50 

72 
52 

86 
92 

87 
53 

96 
53 

93 
60 

80 
52 

66 
51 

69 
55 

70 
54 

63 
52 

64 
51 

67 
90 

66 
52 

77 
47 

63 
51 

92 
53 

91 
60 

91 
59 

71 
54 

74 
91 

83 
56 

91 
61 

86 

98 

79 
99 

75 
50 

79 
51 

78.0 
93.3 

ClARKSBURS 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

77 
56 

76 
94 

87 
99 

88 
59 

91 
97 

95 
59 

100 
59 

101 
63 

102 
62 

95 
57 

80 
53 

76 
55 

80 
59 

74 
50 

76 
92 

78 
54 

75 
47 

79 
47 

86 

56 

99 
96 

102 
69 

101 
96 

84 

57 

60 
58 

92 
59 

99 
69 

104 
68 

98 

66 

89 
96 

64 

59 

88.1 
97.0 

LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1   1  2 

3 

4 

5 

e 

,|. 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

IB 

"i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

INrOKEXN 

MAX 

59 

90 
56 

9S 
55 

94 
62 

100 
61 

102 
65 

106 
66 

107 
64 

106 
67 

103 
66 

96 
56 

97 
50 

98 

90 

68 
47 

92 

94 

9* 

56 

95 
61 

100 
58 

105 
56 

104 

103 
68 

103 
65 

105 
61 

110 
62 

111 
60 

106 

106 
78 

102 
75 

99.6 
61,5 

flECCH  PIKE  STATION 

MAX 
MIN 

96 
62 

92 
63 

93 
62 

98 
63 

108 
66 

116 
67 

117 
7B 

115 
76 

113 
78 

110 
69 

109 
66 

98 
69 

97 
75 

97 
63 

94 
64 

97 
64 

99 
67 

106 
68 

110 
65 

113 

114 
73 

113 
73 

113 
69 

115 
73 

114 
74 

116 
80 

121 
77 

120 
65 

114 
76 

107 
72 

107.6 
70.3 

NORTH  FORK  R4NCER  ST4 

MAX 
MIN 

ai 

53 

69 
48 

77 
48 

83 
50 

87 
53 

93 
54 

95 
55 

97 
57 

98 
58 

95 
57 

83 
52 

83 
51 

85 

51 

74 
40 

67 
37 

74 
43 

76 
44 

71 
42 

82 
48 

90 
54 

96 
57 

102 
55 

93 
54 

90 
53 

90 
55 

94 
59 

97 
63 

99 
62 

99 
59 

99 
94 

87.2 
52.2 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

POINT  PIE0B4S  8L4NCAS 

MAX 
MIN 

68 
53 

64 
51 

51 

64 

52 

64 
52 

70 
51 

67 
50 

72 
51 

62 
53 

62 
53 

70 
52 

67 
49 

62 

50 

62 
48 

60 
45 

63 
49 

62 
48 

66 
47 

69 
49 

75 
49 

72 
50 

69 

47 

62 

50 

62 
47 

65 
48 

65 

50 

64 

49 

63 
50 

65 
51 

64 
48 

65.4 
49.6 

auiNCY 

MAX 
MIN 

62 
«B 

79 
39 

80 
39 

79 
37 

85 
42 

88 
40 

90 
41 

92 
46 

94 
46 

88 

43 

87 
42 

85 
41 

80 

49 

77 
37 

65 

34 

70 
39 

72 
34 

70 
30 

83 
35 

91 
4  1 

95 
43 

94 
44 

81 

41 

71 
39 

65 
42 

94 
49 

99 
50 

97 
52 

97 
49 

94 
40 

84.1 
41.7 

REOOINO  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

89 
59 

90 
59 

89 
63 

96 
65 

96 
66 

100 
69 

102 
71 

105 
72 

102 
71 

96 

71 

94 
61 

89 
61 

62 
63 

80 
55 

81 
55 

80 
60 

78 
56 

92 
57 

102 
62 

105 
72 

105 
71 

98 
72 

88 
66 

95 
64 

102 
69 

109 
75 

109 
72 

104 
75 

103 
72 

93 
69 

95.1 
65.6 

San  NICOLAS  ISLAMO 
•          *  • 

MAX 

MIN 

61. 

52 

67 
55 

66 
54 

65 
55 

72 
52 

78 
53 

85 
53 

78 
54 

73 
57 

69 

56 

64 
54 

66 
54 

63 
55 

63 
54 

62 

54 

64 

54 

65 
55 

78 
54 

66 
58 

100 
65 

97 
66 

62 
53 

68 

56 

70 
56 

77 
52 

74 
56 

69 
55 

69 
56 

65 
55 

67 
56 

72.2 
55.3 

JULY  1973 

ALPINE 

MAX 

9! 

57 

100 
63 

100 
69 

98 
62 

87 
66 

86 
57 

88 
54 

87 
51 

91 
57 

89 
64 

90 
64 

85 
55 

63 
55 

84 
50 

86 
55 

87 
54 

88 
55 

87 
55 

87 
55 

83 
54 

83 
50 

85 
54 

90 
53 

96 
55 

96 
57 

95 
52 

99 
S9 

99 
53 

93 
60 

91 
55 

93 
62 

90.2 
56.6 

ANTIDCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

87 
56 

66 
59 

87 
58 

98 
61 

96 
56 

87 
55 

85 
58 

93 
61 

97 
64 

90 
62 

92 
58 

65 
58 

81 
56 

76 
57 

79 
57 

78 
57 

79 
55 

77 
55 

75 
56 

76 
51 

63 
63 

89 
59 

89 
60 

92 
60 

100 
63 

104 
61 

85 
99 

84 
57 

85 
99 

66 
61 

86.8 
58.4 

AUBERRV  1  Nw 

MAX 

92 
65 

97 
67 

98 
68 

97 
67 

98 
76 

92 
71 

91 
63 

92 
65 

100 
69 

100 
74 

98 
73 

94 
68 

93 
67 

91 
66 

90 
67 

89 
65 

88 
66 

88 
67 

86 
68 

80 
67 

67 
59 

66 
54 

68 
62 

98 
63 

101 
73 

100 
72 

98 
72 

98 

74 

100 
74 

99 
74 

100 
75 

93.9 
67.7 

AVAlON  PLEASURE  PIER 

MAX 

71 
60 

71 
55 

74 
56 

7! 
53 

72 
44 

70 
57 

69 
57 

69 
54 

70 
59 

72 
54 

69 

61 

70 
60 

71 
60 

70 
63 

74 
59 

70 
56 

68 
56 

67 
57 

7n 
51 

66 
57 

70 
60 

69 
52 

68 
57 

69 
54 

67 
54 

74 
51 

73 
52 

71 
60 

70 
98 

70 
96 

72 
66 

70.4 
56.2 

FORT  RUSS 

MAX 

62 
45 

66 
42 

65 
45 

69 
45 

67 
48 

61 

50 

65 

44 

65 
49 

67 
46 

66 
44 

65 

47 

60 
44 

60 
43 

58 

51 

64 

51 

64 

53 

62 
53 

64 
51 

66 
52 

65 
49 

69 
46 

66 
39 

64 

62 

68 
45 

70 
48 

75 
48 

66 
49 

62 
96 

61 
54 

60 
49 

62 
45 

64.6 
47.8 

invokern 

MAX 

105 
65 

107 
61 

110 
61 

111 
61 

110 
63 

107 
72 

101 
65 

103 
62 

107 
65 

1 10 
71 

107 
61 

106 
66 

103 
65 

100 
62 

102 
64 

100 
65 

100 
66 

100 
67 

101 
69 

99 
68 

98 
68 

99 
69 

101 
57 

109 
62 

109 
59 

111 
99 

108 
63 

106 
62 

109 
66 

108 
70 

108 
77 

104.9 
64.9 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

90 
54 

95 
55 

95 
57 

98 
58 

99 
65 

98 
56 

98 
55 

90 
56 

98 
64 

98 
65 

96 
63 

97 
66 

95 
61 

93 
62 

89 
60 

89 
60 

88 
60 

68 
58 

66 
58 

84 
55 

83 
53 

89 
56 

86 
53 

88 
52 

97 
61 

101 
65 

100 
64 

100 
69 

97 
62 

97 
60 

97 
60 

93.6 
59.3 

POINT  PIEDRAS  BLANCA5 

MAX 
MIN 

64 
46 

65 
49 

61 
47 

65 
47 

62 
49 

70 
47 

65 
47 

68 
49 

70 
49 

69 
50 

65 
48 

64 

48 

72 
55 

65 
51 

68 
53 

66 
54 

70 
54 

65 
53 

74 
53 

67 
52 

65 
51 

64 
49 

65 
50 

69 
48 

68 
50 

73 
50 

59 
53 

65 

52 

63 
53 

64 

52 

65 
51 

66.6 
50.4 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

64 
54 

66 
53 

BO 

52 

76 
55 

70 
54 

64 

55 

65 
55 

68 
55 

66 
54 

67 
5S 

64 

55 

63 
55 

66 
57 

68 
55 

68 
55 

67 
57 

67 
57 

64 

56 

66 
56 

65 
56 

64 
55 

68 
55 

69 
56 

76 
56 

85 

60 

73 
56 

68 
55 

72 
58 

66 
57 

66 
97 

69 
57 

68.5 
55.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

68 
55 

AO 
62 

85 

56 

30 
56 

71 
57 

79 
60 

70 
57 

71 
57 

70 
51 

70 
51 

66 
57 

73 
57 

73 
60 

72 
55 

72 
58 

75 
59 

74 
59 

74 

59 

72 
59 

75 
56 

71 
55 

67 
56 

69 
57 

73 
59 

73 
59 

75 
60 

75 
60 

7! 
59 

71 
60 

72 
60 

79 
62 

73.3 
67.7 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

83 
34 

81 
37 

81 
37 

88 
41 

94 
44 

85 
43 

80 
37 

83 
42 

87 
44 

94 
41 

68 
48 

85 

40 

85 

50 

81 
47 

69 

48 

87 
49 

84 
43 

92 
49 

88 
43 

82 
39 

79 
36 

79 
40 

78 
35 

78 
45 

EB 
42 

94 
46 

95 
46 

94 
47 

92 
46 

92 
46 

91 
45 

86.1 
43.2 

TEJON  RaNCHD 

MAX 
MIN 

92 
65 

95 

70 

97 
65 

98 
65 

100 
72 

95 
65 

95 
65 

92 
63 

100 
65 

102 
72 

99 
73 

98 
67 

97 
69 

95 
66 

96 
61 

93 
62 

94 
60 

95 
66 

95 
60 

82 
50 

84 

51 

82 
50 

80 
50 

90 
58 

100 
Cl 

106 
74 

101 
67 

100 
62 

102 
68 

100 
70 

100 
70 

95.3 
64.0 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

97 
57 

99 
61 

106 

9£ 

89 
62 

82 

86 
56 

88 
54 

95 

93 

92 

88 

84 

84 

85 
52 

67 

67 
55 

85 

88 
54 

63 
50 

82 

50 

84 

52 

91 
53 

101 
56 

102 
64 

94 
64 

95 
59 

97 
96 

91 
58 

91 
56 

93 
61 

90.9 
57.1 

THITCHELL  DAH 

MAX 
MIN 

77 
45 

81 
47 

86 
46 

89 
48 

82 
47 

73 
51 

75 
50 

77 
50 

76 
52 

80 
53 

80 
54 

83 
45 

64 
49 

76 
50 

78 
49 

72 
50 

73 
50 

75 
51 

78 
92 

61 
54 

68 
54 

102 
52 

104 
51 

96 
50 

92 
52 

86 
53 

85 
51 

82.7 
50.2 

VORBA  LINDA 

MAX 

89 
62 

93 
54 

98 
56 

89 
58 

82 
56 

76 
60 

78 
60 

83 
62 

85 
60 

86 
57 

84 

60 

80 
61 

80 
57 

61 
60 

63 
60 

81 
57 

80 
54 

80 

57 

81 
57 

80 
56 

80 
61 

80 
59 

84 
53 

91 
54 

93 
56 

89 
67 

93 
59 

66 
59 

85 
56 

65 

60 

87 
58 

84.6 
57.6 

AUGUST  1975 

COALINGa 

MAX 
MIN 

10* 
70 

100 
67 

101 
68 

102 
70 

99 
67 

95 

97 

67 

93 
63 

91 

93 

98 

96 

9? 

103 
69 

105 

100 

98 

101 

98 

97 

92 

66 

83 

79 

84 

66 

92 
57 

99 
97 

99 
66 

95 
64 

99.6 
62.6 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

100 
64 

96 
61 

97 
62 

97 
66 

96 
67 

90 
64 

90 
59 

90 
59 

88 
57 

88 
58 

96 
54 

94 
58 

98 
64 

101 
64 

101 
64 

95 
60 

94 
68 

95 
61 

9! 
60 

97 
59 

91 
53 

84 
54 

69 
48 

63 
60 

82 
57 

80 
51 

65 
53 

87 
56 

93 
59 

94 
59 

91 
57 

92.0 
58.6 

POINT  ARENA 

•          •  * 

MAX 
MIN 

67 

50 

60  60 
54  46 

59 
48 

64 
48 

60 
45 

63 
49 

64 
49 

65 
52 

69 
51 

60 
50 

58 
49 

56 
51 

63 
49 

62 
50 

61 
44 

61 
44 

63 
44 

62 
47 

69 
48 

66 
46 

62 
51 

70 
47 

64 
49 

64 
49 

62.6 
46.4 

SEPTEMBER  197? 

COALINGA 

MAX 
MIN 

88 
55 

92  94 
58  60 

96 
57 

89  92 
58  56 

91 
55 

91 
54 

96 
56 

94 

60 

95 
62 

96 

70 

92 
68 

91 
56 

89 
55 

66 
54 

87 
53 

86 
55 

87 
66 

86 
57 

83 
53 

65 
55 

81 
52 

76 
50 

79 
54 

92 
51 

94 
52 

99 

94 

95 
55 

93 
55 

89. 8 
96.3 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

84 
49 

86 
56 

90 
50 

88  82 
50  49 

82 
49 

86  94 
52  63 

92 
56 

83 
52 

65 
53 

85 

54 

65 
46 

78 
45 

79 
46 

82 
46 

78 
48 

75 
50 

67 
53 

74 
46 

73 
47 

62 
47 

62 
48 

76 
41 

86 
51 

65 
48 

84 
91 

63 
51 

63 
53 

81.0 
50.1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

97 
56 

84  90 
51  53 

90 
53 

81 
49 

87 
56 

90  92 
47  54 

9! 
5? 

86 
57 

86 
53 

91 
54 

87 
53 

63 
50 

89 
j( 

84 
46 

63 
52 

86 
59 

85 
62 

81 
48 

83 
50 

79 
51 

77 
49 

77 
50 

83 

92 

85.8 
52.7 

MINERAL 

MAX 
MIN 

fl 
36 

75  79 
42  38 

86 

45 

89  79 
40  37 

78 
36 

■",  75 
40  51 

83  82 
46  40 

63 
40 

85  79 
44  36 

72 
33 

72 
33 

73 
34 

72 
33 

72 
37 

66 
41 

64 
34 

67 
38 

67 
36 

67 
37 

49 

31 

65 
35 

69 
37 

77 
35 

78 
35 

75 
34 

73.8 
37.9 

MT  WILSON  2 

MAX 
MIN 

69 
55 

77  79 
57  62 

77 
60 

73  86 
52  61 

86 

70 

82  79 
60  60 

77  62 
60  61 

82 
64 

79 
62 

76 
55 

72 
ib 

73 
54 

77 
55 

77 
55 

77 
60 

75 
66 

74 
53 

73 
56 

70 
42 

73 
47 

73 
47 

77 
66 

80 
59 

80 
61 

79 
62 

79 
59 

77.1 
57.2 

PINNACLES   NAT  t<ONUMENT 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

98 
41 

86  90 
46  50 

97 
45 

86  86 
48  42 

95 
49 

95  95 
48  50 

95  82 
53  50 

90 
50 

94 
4! 

66 
46 

87 
45 

85 
44 

62 
42 

85 
44 

86 
48 

87 
49 

60 
46 

86 
43 

80 
55 

76 
44 

73 
47 

82 
46 

95 
48 

96 
92 

96 
51 

98 
41 

88.5 
46.9 

MAX 
MIN 

S«*  R«l«i«De«  h 

ot*h  Following  Sitl 

on  Indox 

LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  ol  Month 

Avarag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

w  1 
"I 

IS 

16 

17 

18 

•  9| 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S4NT4  MONICA  P!E« 

MAX 

67 

68 

65 

6» 

65 

66 

66 

70 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

60 

62 

81 

77 

67 

68 

2 

MIN 

SB 

61 

61 

61 

60 

57 

58 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

59 

59 

59 

59 

56 

61 

61 

62 

57 

59 

64 

64 

64 

60 

60 

60 

6 

TkITCHElL  04« 

MAX 

77 

76 

60 

72 

70 

72 

75 

76 

72 

70 

73 

76 

76 

74 

70 

69 

72 

80 

75 

79 

65 

79 

76 

90 

94 

96 

96 

66 

84 

76 

3 

•          *  • 

MIN 

5* 

SO 

55 

56 

54 

50 

49 

46 

49 

48 

50 

50 

49 

48 

50 

51 

46 

52 

51 

45 

49 

50 

52 

53 

55 

56 

55 

50 

50 

9 

0CT086f>  1973 

DE  S4B1.A 

MAX 

76 

73 

79 

79 

55 

53 

66 

70 

74 

79 

79 

79 

76 

77 

75 

75 

62 

60 

52 

63 

60 

68 

69 

79 

76 

70 

3 

«5 

36 

42 

43 

44 

50 

^5 

38 

36 

36 

39 

41 

45 

47 

46 

47 

46 

47 

54 

46 

51 

47 

49 

35 

38 

41 

35 

42 

43 

5 

FQNTANi  KAISel) 

MAX 

61 

77 

76 

92 

67 

7^ 

70 

66 

73 

78 

80 

84 

95 

101 

96 

95 

95 

95 

91 

69 

76 

73 

83 

84 

63 

92 

96 

92 

91 

66 

69 

65 

MIN 

56 

56 

55 

52 

55 

54 

55 

5  2 

53 

52 

49 

52 

59 

61 

56 

62 

60 

65 

66 

56 

51 

53 

52 

48 

52 

52 

75 

60 

57 

71 

59 

56 

6 

SH4ST4  DAM 

MAX 

60 

75 

76 

80 

81 

78 

58 

61 

63 

67 

69 

73 

73 

74 

75 

76 

60 

78 

75 

77 

60 

63 

56 

55 

59 

64 

71 

74 

69 

68 

75 

70 

59 

5» 

55 

56 

54 

54 

50 

49 

46 

49 

52 

53 

54 

54 

51 

57 

57 

56 

56 

55 

55 

55 

47 

46 

46 

50 

54 

52 

52 

53 

57 

2 

TRINITy  D4M  VISTA  PT 

MAX 

76 

66 

66 

73 

70 

71 

56 

60 

62 

66 

70 

69 

69 

67 

69 

71 

66 

61 

48 

48 

54 

61 

60 

57 

64 

64 

MIN 

43 

1.1 

37 

39 

40 

35 

39 

40 

41 

42 

44 

46 

45 

45 

47 

46 

53 

39 

36 

39 

38 

45 

34 

36 

40 

41 

4 

TULEL4KB 

MAX 

71 

63 

69 

74 

73 

63 

55 

55 

59 

62 

65 

69 

79 

77 

75 

75 

79 

74 

72 

68 

60 

54 

49 

50 

52 

59 

67 

66 

53 

61 

64 

64 

9 

MIN 

36 

28 

2 1 

21 

26 

36 

39 

25 

25 

24 

35 

38 

31 

41 

37 

26 

26 

31 

33 

45 

46 

42 

34 

29 

27 

23 

26 

28 

22 

24 

29 

30 

9 

TWITCH6LL  DAM 

MAX 

66 

67 

61 

82 

76 

69 

64 

66 

72 

74 

87 

88 

77 

76 

74 

70 

68 

69 

74 

73 

70 

72 

80 

76 

75 

70 

69 

67 

73 

4 

MIN 

«8 

46 

36 

39 

43 

45 

50 

51 

54 

59 

45 

45 

44 

45 

44 

42 

49 

46 

43 

44 

45 

46 

46 

49 

46 

44 

42 

43 

45 

8 

VIST4  2  NNE 

MAX 

71 

72 

72 

76 

70 

67 

67 

67 

71 

74 

75 

78 

65 

86 

79 

64 

91 

94 

90 

83 

71 

71 

72 

73 

78 

74 

92 

93 

65 

90 

87 

76 

6 

MIN 

5S 

57 

57 

51 

50 

57 

52 

52 

53 

47 

45 

46 

52 

51 

47 

50 

52 

57 

56 

50 

53 

54 

54 

47 

48 

47 

46 

56 

30 

51 

51 

51 

6 

HMISKEVTOhN  OES 

MAX 

62 

77 

75 

83 

82 

81 

56 

62 

60 

71 

71 

74 

76 

77 

79 

80 

83 

79 

78 

72 

61 

62 

56 

55 

58 

64 

71 

75 

66 

69 

77 

71 

« 

MIN 

55 

53 

«9 

50 

51 

52 

50 

45 

45 

42 

46 

50 

49 

49 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

53 

53 

46 

43 

46 

46 

46 

49 

44 

46 

52 

49 

3 

"ILLUMS 

MAX 

8; 

77 

76 

64 

83 

83 

70 

69 

64 

73 

74 

74 

77 

81 

63 

64 

85 

64 

81 

79 

72 

72 

65 

66 

68 

69 

74 

74 

73 

74 

84 

76 

1 

MIN 

*9 

4« 

*« 

47 

47 

48 

52 

47 

49 

44 

44 

44 

47 

49 

53 

53 

51 

51 

52 

55 

56 

58 

49 

45 

44 

45 

43 

44 

46 

56 

48 

48 

6 

MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


S««  R»fw*oc«  Nol««  FoUowtuo  Suuon  Indai 
-  3!  - 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


CtLIFDRNU 


Day 

Oi  Month 

Station 

3 o> 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  « 

JANUARY  1973 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.13 

.05 

.05 

.04 

.11 

.03 

.03 

.02 

- 

- 

.02 

.00 

- 

.00 

.00 

.00 

.10 

.11 

.04 

.00 

.03 

,00 

.01 

.02 

.06 

.00 

.03 

.04 

.00 

1.12B 

*      •  * 

APRIt.  1973 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.IB 

.22 

.22 

.23 

.47 

.33 

.22 

• 

.53 

.22 

.18 

.19 

.16 

.20 

• 

.40 

.22 

.18 

.25 

.22 

.24 

* 

.92 

.22 

.24 

.20 

.13 

* 

.23 

.10 

6.50 

WIND 

B2 

119 

91 

73 

* 

76 

10* 

* 

152 

71 

78 

62 

60 

126 

• 

176 

97 

12' 

9: 

9] 

8] 

• 

16: 

6: 

73 

82 

63 

• 

156 

114 

2995 

MAX 

7« 

72 

71 

79 

77 

76 

76 

- 

77 

74 

75 

79 

74 

73 

- 

75 

79 

72 

76 

7! 

76 

7( 

79 

77 

77 

71 

• 

71 

62 

74.4 

MIN 

50 

43 

43 

49 

48 

46 

46 

45 

46 

46 

95 

59 

90 

46 

99 

53 

50 

41 

45 

45 

91 

52 

99 

55 

54 

5C 

49.2 

•      •  • 

MAY  1973 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

.29 

.27 

.23 

.37 

• 

• 

.96 

.23 

.22 

.28 

.31 

* 

• 

.97 

.34 

.24 

.27 

.37 

« 

* 

1.15 

.21 

.27 

.16 

.21 

* 

• 

« 

1.21 

• 

.77 

6.89 

1  WIND 

36 

49 

63 

104 

• 

* 

103 

33 

22 

30 

19 

* 

• 

76 

40 

22 

•27 

25 

• 

• 

164 

39 

59 

89 

88 

* 

* 

* 

129 

22 

19 

1256 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.«S 

.49 

.93 

.50 

.43 

.91 

.58 

.50 

.60 

.53 

.54 

.76 

.46 

.90 

.60 

■  94 

.46 

.69 

.76 

.61 

.60 

.69 

.64 

.66 

.67 

.64 

-.59 

.54 

.63 

.69 

17.91B 

64 

3B 

91 

192 

149 

60 

53 

59 

39 

46 

54 

43 

72 

66 

80 

4^ 

3! 

44 

70 

96 

97 

53 

69 

86 

106 

93 

49 

98 

38 

46 

93 

2119 

MAX 

B9 

93 

93 

92 

85 

92 

94 

97 

99 

100 

99 

lot 

101 

97 

99 

103 

lO't 

102 

102 

102 

98 

100 

100 

96 

95 

97 

96 

99 

103 

101 

97 

97. S 

MIN 

JB 

60 

61 

64 

57 

57 

63 

69 

67 

69 

70 

69 

73 

66 

66 

70 

70 

7C 

7] 

6^ 

6! 

6* 

6' 

66 

67 

63 

63 

72 

72 

69 

66.4 

HARM  SPRINGS  DAM 

* 

* 

.78 

■  26 

.26 

.21 

.13 

• 

• 

* 

1.20 

.35 

.23 

WINE 

20 

* 

* 

94 

29 

36 

46 

26 

• 

• 

* 

205 

30 

38 

MAX 

68 

6E 

82 

6i 

6( 

95 

90 

79 

MIN 

67 

62 

- 

- 

91 

52 

52 

99 

93 

- 

- 

- 

46 

60 

95 

- 

•      •  * 

JUNE  1973 

BURLINGAME 

.30 

.23 

.30 

.30 

.26 

.26 

.33 

.33 

.45 

.32 

.33 

.29 

.17 

.30 

.30 

■  30 

.30 

.30 

.33 

.30 

.39 

.30 

.  16 

.29 

.30 

.29 

.30 

.30 

.25 

6.906 

UTNC 

100 

76 

64 

79 

66 

78 

79 

60 

107 

99 

104 

103 

170 

268 

163 

160 

196 

69 

80 

66 

63 

95 

126 

89 

104 

65 

77 

83 

69 

101 

3093 

MAX 

BO 

61 

B3 

83 

62 

87 

86 

99 

95 

94 

95 

60 

60 

60 

80 

BO 

76 

82 

B' 

9] 

9] 

9] 

7t 

6] 

66 

92 

91 

91 

83 

83 

65.6 

MIN 

S7 

59 

94 

95 

59 

54 

56 

60 

61 

53 

50 

95 

93 

46 

92 

62 

90 

49 

49 

49 

49 

49 

99 

94 

98 

96 

61 

98 

53 

93 

94.2 

JULY          _  1973 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.27 

.2B 

.29 

.27 

.26 

.30 

.29 

.26 

.26 

.25 

.23 

.19 

.22 

* 

« 

•  62 

.23 

.18 

.16 

.20 

.25 

.26 

.32 

.34 

.32 

.39 

* 

• 

.67 

.28 

.24 

7.61 

HIND 

108 

29 

28 

29 

78 

53 

38 

94 

67 

69 

49 

51 

99 

* 

* 

163 

49 

4S 

3^ 

5i 

14 

bi 

9] 

73 

83 

93 

* 

178 

59 

31 

1699 

MAX 

B7 

B6 

89 

91 

67 

63 

78 

62 

60 

82 

86 

69 

87 

- 

- 

79 

82 

76 

8! 

7^ 

62 

63 

9J 

9! 

9! 

99 

99 

93 

88i  86.3 

MIN 

53 

94 

90 

93 

90 

57 

59 

96 

56 

56 

58 

53 

92 

• 

54 

93 

54 

59 

96 

56 

60 

97 

56 

56 

56 

56 

99 

54 

94.9 

•      •  • 

SEPTEMBER  1973 

KNIGHTS  FERRY  2  St 

EVAP 

. 

.31 

.26 

. 

• 

.57 

.23 

.43 

.17 

.37 

.27 

.22 

.29 

.28 

.26 

.22 

.24 

.21 

.24 

.29 

.26 

.27 

.09 

.16 

.19 

- 

- 

- 

- 

7.476 

WIND 

* 

16 

* 

34 

• 

44 

19 

23 

14 

12 

40 

19 

10 

37 

26 

29 

33 

11 

21 

22 

30 

23 

12 

24 

19 

* 

• 

« 

• 

69 

593B 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.22 

.24 

.26 

.08 

.14 

.16 

.17 

.17 

.14 

.13 

.16 

.19 

.26 

.29 

.20 

.14 

.16 

.26 

.21 

.24 

• 

.48 

.28 

.21 

.30 

.34 

.37 

.31 

.30 

.14 

6.99 

WIND 

22 

36 

46 

36 

43 

48 

37 

29 

43 

37 

62 

40 

49 

48 

98 

29 

39 

87 

42 

53 

* 

117 

69 

74 

91 

65 

66 

49 

53 

29 

1917 

MAX 

BO 

B2 

61 

69 

77 

78 

79 

79 

75 

74 

76 

78 

79 

76 

74 

73 

75 

63 

82 

84 

63 

61 

76 

97 

69 

89 

86 

67 

79 

80. 1 

MIN 

59 

97 

59 

97 

62 

56 

95 

93 

51 

53 

51 

59 

94 

94 

53 

95 

56 

50 

58 

97 

92 

93 

59 

54 

55 

56 

99 

57 

91 

94.7 

•      •  * 

OCTOBER  1973 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.20 

.21 

■  29 

.23 

.17 

.15 

.06 

.09 

.14 

.12 

.12 

.11 

.11 

.08 

.14 

.13 

.10 

.13 

.04 

.00 

.  16 

.03 

.03 

.13 

'.18 

.11 

.12 

.17 

.16 

3.668 

WIND 

52 

69 

69 

68 

90 

38 

21 

29 

29 

59 

50 

32 

41 

36 

'  45 

50 

49 

47 

43 

32 

62 

32 

166 

92 

90 

82 

77 

42 

46 

67 

70 

167} 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.16 

.14 

.14 

.13 

.12 

.00 

.00 

« 

.14 

.07 

.08 

.08 

* 

.13 

.09 

.08 

.06 

.06 

.08 

* 

.12 

* 

.03 

.01 

.03 

• 

.09 

.10 

.09 

.03 

2.076 

WIND 

30 

29 

27 

21 

24 

• 

37 

*° 

46 

28 

26 

32 

« 

40 

20 

19 

7 

23 

35 

• 

62 

• 

69 

26 

17 

23 

• 

49 

26 

30 

11 

791 

TULELAKE 

EVAP 

.19 

.29 

.20 

.19 

.16 

.15 

.04 

.11 

.12 

.09 

.12 

.14 

.14 

.12 

.15 

.11 

.15 

.15 

.19 

.12 

.06 

.05 

.03 

.02 

.09 

.05 

.09 

.05 

.04 

.02 

.07 

3.36 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.16 

.16 

.21 

.26 

.20 

.12 

.18 

.08 

.13 

.16 

* 

• 

.26 

.26 

.23 

.21 

.16 

.16 

.14 

.19 

.17 

.09 

.05 

.13 

• 

.28 

.21 

.18 

.15 

.13 

.12 

4.76 

WIND 

32 

30 

39 

48 

42 

64 

22 

49 

52 

60 

• 

• 

147 

83 

14 

49 

* 

57 

36 

33 

56 

62 

39 

42 

• 

45 

27 

26 

42 

30 

45 

1263 

MAX 

72 

6B 

77 

79 

74 

68 

65 

72 

76 

77 

82 

63 

76 

74 

72 

67 

69 

67 

71 

70 

68 

70 

81 

76 

70 

68 

66 

64 

72.1 

MIN 

51 

93 

49 

43 

46 

50 

5* 

99 

59 

55 

49 

46 

48 

47 

47 

46 

90 

49 

46 

46 

46 

49 

56 

92 

49 

49 

47 

46 

49.4 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.1* 

.16 

.18 

.20 

.17 

.13 

.0* 

.06 

.03 

.09 

.12 

.13 

.06 

.11 

.13 

.11 

.14 

.10 

.19 

.03 

.01 

.05 

.07 

.01 

.02 

.06 

.09 

.07 

.13 

.10 

.09 

2.9B 

WIND 

11 

10 

23 

22 

22 

19 

10 

19 

10 

13 

17 

23 

18 

20 

22 

16 

16 

25 

21 

17 

29 

29 

64 

16 

21 

13 

16 

17 

14 

18 

19 

602 

Sm  B«Ier*nca  NotM  Following  Station  Ind*x 
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LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 


Dvf  ol  month 


1      2      3      4      S      6      7      8      9      10     II     12     13  I  14  I  IS    16     17     18     19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     3C  31 


•      •  • 

MARCH  1973 


SNOWFALL 
SN  ON  CNC 


.3 

371  37 


36 


1.0 

33  32 


33!    3J     31     )J    2e     27     27  '2< 


Sm  Ralaranc*  Not«  roUowIng  Station  Indm 
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CORRECTIONS 


DATE 

FEBRUARY  1973 

FEBRUARY  1973 
FEBRUARY  1973 
JUNE  1973 


JUNE  1973 
JUNE  1973 

JUNE  1973 

JUNE  1973 

JUNE  l',73 

JULY  1973 
JULY  1973 

SEPTEMBER  1973 

SEPTEMBER  1973 
SEPTEMBER  1973 

SEPTEMBER  1973 
SEPTEMBER  1973 

SEPTEMBER  1973 

SEPTEMBER  1973 
OCTOBER  1973 
OCTOBER  1973 
NOVEMBER  1973 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  c 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  £,  WIND 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  6  WIND 

EVAPORATION  6  WIND 

EVAPORATION  6  WIND 

EVAPORATION  t  WIND 

EVAPORATION  &  WIND 

TOTAL  SNOWFALL  0-  NUMBER  OF 
DAYS  WITH   1    INCH  OR  MORE 
ON  GROUND 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  0 
DIVISIONAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 

EVAPORATION  &  WIND 

EVAPORATION  £,  WIND 

EVAPORATION  &  WIND 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASIN  07 

SOUTHEAST  DESERT  BASIN  07 
SOUTHEAST  DESERT  BASIN  07 

NORTHEAST  INTERIOR  BNS  03 

NORTHEAST  INTERIOR  BNS  03 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST   DRAINAGE  06 


DEATH  VALLEY 

DEATH  VALLEY 
DEATH  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SUSANVILLE  AIRPORT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 

WARM  SPRINGS  DAM 

CHICO  EXP  STATION 

NEWARK 


CORRECT  ION 


TOTAL  PRECIPITATION  1.00,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .76, 
DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  3 


TOTAL   1.00,   AMOUNT   6TH  .11 
EVAPORATION  6TH   .12,    TOTAL  B5.43 


TOTAL  PRECIPITATION  .25,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.42, 
GREATEST  DAY   .25,   DATE  30TH,   NUMBER  OF  DAYS   .10  OR 
MORE  1 


TOTAL   .25,   AMOUNT  30TH  .25 


EVAPORATION  30TH  .38,  TOTAL  9.50; 
WIND  30TH  39,   TOTAL  1037 


EVAPORATION  30TH  .40,  TOTAL  11.01, 
WIND  30TH  53,   TOTAL  1747 


EVAPORATION  29TH  »,  30TH  .54,  TOTAL  9.79 
WIND  28TH  «,    29TH  ♦,   30TH  96,    TOTAL  863 


EVAPORATION  30TH  .35,  TOTAL  10.61; 
WIND  30TH   112,   TOTAL  3838 


BEAUMONT   PUMPING  PLANT   EVAPORATION    14TH   6    15TH  MISSING,    TOTAL  13.03B 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07         DEATH  VALLEY 


POTTER  VALLEY  P  H 
POTTER  VALLEY  P  H 

WINTERS 
WINTERS 

WARM  SPRINGS  DAM 
NEWARK 

BEAUMONT  PUMPING  PLT 
THOUSAND  OAKS 


TOTAL  PRECIPITATION  3.64 

TOTAL  PRECIPITATION  1.16,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .61 
TOTAL  PRECIPITATION   1.16,   AMOUNT  24TH..10 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  56.2,   AVERAGE  72.0 

MINIMUM  19TH  63,   AVERAGE  MINIMUM  56.2 

EVAPORATION  29TH  «,    30TH   .34,    TOTAL  7 . 12 i 
WIND  29TH  »,   30TH  70,   TOTAL  1748 

EVAPORATION  29TH  ♦,    30TH   .44,    TOTAL   7 . 05 j 
WIND  29TH  »,    30TH   164,    TOTAL  3275 

WIND  29TH  »,   30TH  48,    TOTAL  436 

TOTAL  PRECIPITATION   .04,   AMOUNT  STH  .04 


TOPANGA  PATROL  STA  FC6  TOTAL  PRECIPITATION  8TH   .13,   230  .18 


SOUTHEAST  DRAINAGE  BASINS  07     MT  SAN  JACINTO  WS  PK       NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINIMUM  LESS  THAN  0,  AND 

LOWEST  TEMPERATURE  AND  DATE  MISSING 


NOVEMBER  1973 


DAILY  TEMPERATURE 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07        MT  SAN  JACINTO  WS  PK      MINIMUM  TEMPERATURE   13TH  MISSING 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

> 

►J  _ 

SB 

u  i 

w  - 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5  P 

r 

L 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADEL ANTO 

0024 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MDOOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

!P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK  J  CUZZILLD 

AlOERPOINT 

0088 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1 1 

1  ?  3 

37 

460 

8  A 

8  A 

MRS  DARLEEN  F  EMMONS 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALISQ  CN  DAT  MT  FC  4<»6 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

; 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGD 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  LEW  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDIND 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

STATE  OIV  OF  HWYS 

angiola 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  £  WHSE 

ANCWIN  PAC  union  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

: 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBDARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBQARD  CORPORATION 

ANTIQCH  PUMPING  PI  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8A 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

8A 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPD 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

: 

MRS.  CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

z 

MRS.   GLADYS  A,  DUTRA 

ATWELl 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D,  MILES 

AUBURN   DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

SA 

BA 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

S 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

L.   E.  METHENY 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

1 19 

03 

475 

MID 

MID 

• 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

11 

36 

55 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

P   G   C   c  CU"rANY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTGW 

05 19 

07 

SAN  BERDINO 

1 5 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTQW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

05  43 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

TEHAMA 

23 

40 

24 

12  2 

u  0 

420 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4 1 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  ^  6 

2613 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

OA 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

8 

3045 

7A 

7  A 

7A 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

m 

W  1 

RIVERSIDE 

33 

1  1  A 

D  0 

2605 

4P 

4  P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

: 

LACFCD 

BEN  LOMOND  ^ 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

9P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

U  0  0  H 

07 

MONO 

19 

37 

5 1 

118 

A  " 

546 1 

MID 

BUR. OF  PL'T. QUARANTINE 

BERKELEY 

n  A  0  H 

04 

ALAMEDA 

4 

a7 

D  t 

D  C 

1  3 

^  A  i? 

AD 
0  r 

M  T  n 
n  1  u 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

B I EBER 

0731 

02 

LASSEN 

c  1 

U  t 

121 

00 

4125 

r 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0  I  so 

0 1 

TRINITY 

53 

1  ?  3 

1  3 

1  0  A 

A  A 
0  A 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

n7Z.  1 
U  1  *t  i 

SAN  BERDIND 

c  0 

34 

1  R 

1  1  A 

c  c 

3  J 

6745 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDIND 

5*t 

1  A 

1  1  A 

S  0 

A  A  1  R 

0  0  13 

• 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTDN  dam  FC223BE 

0  ISO 

06 

LOS  ANGELES 

"i  A 

1 U 

I  L  r 

AO 

1  3  1  3 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

3  f 

08 

118 

29 

10060 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES   PARK   FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR   STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA   DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM   GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE   2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.  CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP   WSO  iP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS   MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKwELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

RERRENDA  MESA  WATER  0. 

BLOOGETT   EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

: 

BLOOGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  wSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

8LYTHE   7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

BA 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

80DIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

■SP 

BODIE   HISTORICAL   ST  PK 

BOONVILLE   MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC IND 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STATE   DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

: 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  OIEGQ 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

: 

CAL   OIV  BEACH  C  PKS 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

bUULUcK     LKCtK     Lfa  3a 

1002 

02 

D  1  1  1 M  A  C 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

^Ai     ncDT   ljtd  ocCnitRrcc 
CAL    Utrl     WIK  KtoUUK^,t5 

BOULDFR  C   LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

09 

12  2 

12 

2175 

! 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR   £  PWR  DEPT 

1 U  i  0 

NEVADA 

a  ~ 

39 

J  7 

1  7  r» 

aQ 

S  ^7 
p  J  H  f 

L  D 

^  D 

r 

NEVADA    IRRIG  DIST 

1041 

02 

SHASTA 

c  3 

Q  f 

12  2 

34 

1230 

* 

II^RR    SMACTA    PTPLH  HTV 

1043 

02 

^  AT  R  AMFMTn 

2  3 

'X  ft 

07 

1  ?  1 

42 

30 

8  A 

8  A 

8  A 

rAl  TP    DTV/  RFAfMPC-PARkC 

1 046 

0 1 

MP Kinnr  t  wn 

7 

3  9 

42 

12  3 

39 

1455 

9  A 

1048 

r\n 

0  f 

T  M  D  F  R  T  A  1 

0 

3  c 
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PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS   2   WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

32 

121 

46 

60 

Q  A 

OA 

8  A 

SA 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

• 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  C  ELEC.  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

eA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

\7\ 

52 

45 

C 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS   CO.    PARK  D. 

OENAIR   3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  8RATT0N 

OE  SAPLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P   G  t  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS    1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

CALIF   DIV  BEACH  C  PKS 

OOWNFY   FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIFVILLE   RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S   FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

eA 

JUNIUS   M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

IB 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

1  H 

FRANK    M  ROWLAND 
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DRY   CANYDN  RPSFRUOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

9  Q 

9  O 

1  1  fl 

■a  9 

3C. 

1  A  R  C 

7  A 

7  A 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

5  f 

r\  A 
UO 

3000 

6P 

or 

W  n  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.    MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE   E.  MARSHALL 

OUTTONS  LANDING 

2  5  60 

NAPA 

1  7 

38 

1  9 

19  9 

I  c  c. 

1  R 

9  fl 

ft  A 

A  A 
O  A 

ft  A 

DAN  STEELE 

EAGL  E   f REEK 

•5  R  Q  1 

n  c 

TULARE 

1  n 

1  1  0 

A.  A  R  r\ 
DO  9  U 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE   MOUNT A  I N 

O  R  O  A 

U  f 

RIVERSIDE 

O 

^  fl 

1  1 

O  "7 

07Q 

7  A 

f  A 

7  A 

I  A 

METRO  WATER  DISTRICT 

2  640 

02 

COLUSA 

23 

O  O 

2  2 

12  2 

3 1 

1205 

8  A 

8  A 

HRI AND   UNIT   WU  ASSN 

Fl     TAPTTAM  HAM 

2709 

(Jo 

SAN   0  I FGD 

9  K 

c.  9 

1  9 

(»  "3 

i  lo 

49 

600 

A  A 
0  A 

8  A 

z 

^AN  niFr.n  watfr  dfpt 

EL   CENTRQ  2  SSW 

Z  f 

IMPERIAL 

O 

^  9 

34 

R  D 
~  r 

K  D 

9  r 

- 

EL  CENTRO  water  DEPT 

Fl  FfTDA    DnUFO  UDlUC 

2728 

05 

A  M  A  nriQ 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

D    f    F     F    rriMDA  MV 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

1 7 

4  2 

00 

12  3 

43 

1705 

5P 

MID 

GERALD  H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

SO.  CALIF.   EDISON  CO. 

ELL lOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

n7 

SAN  BERDIND 

1  9 

34 

J  o 

1  1  7 

9  Q 1  n 

t  7  1 U 

A  A 
O  A 

a  A 
o  A 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MQDENA 

vo 

ORANGE 

9  ft 

33 

L  ft 

1  1  7 

4  ' 

7  OH 

• 

HOMER  F  WANNAMAKER 

E  LS I NDRE 

2805 

r\  A 
vD 

R I  VERS  I DE 

9  fl 

c.  o 

*t  U 

1  1  7 

20 

1285 

A  D 

A  D 

or 

1 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

E  SCDND I  DO 

O  Q  9 
COQC. 

06 

SAN  DIEGO 

■a  ^ 

^  "3 

^  o 

n7 

U  f 

117 

117 

05 

660 

A  o 

6  P 

DARWIN  M  TING 

escondido  no  2 

A  A  ^ 

uo 

SAN  DIEGO 

3  D 

'X  "X 

fl7 

117 
i  1  f 

03 

600 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ET I  WANDA 

7  AO  R 

SAN  BERDIND 

9  ft 

3  4 

0  8 

117 

1  1  f 

1 5  7y 

• 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

0  n  qq 

Z  o  7  7 

SISKIYOU 

1  9 

^  1 

9  fl 

19  9 
I  C  C 

54 

9  o  n  n 
t  7  9  0 

GEORGE  V  HENDRICKS 

»E1JREKA  WSO  CI  R 

2910 

HUMBOLDT 

i.  I 

A  fl 

1  O  A 

10 

43 

MID 

MID 

"  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

: 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

0? 

SOLANO 

2  3 

38 

16 

12  2 

n  9 

o  o 

8  A 

8  A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

fl  9 

SOLANO 

9  ^ 

38 

1  7 

1  1 

1  9  9 

n  9 

1  1  n 
1  1 U 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMHNT 

V  1 

LOS  ANGELES 

1  ^ 
i  9 

U  9 

1  1  a 

110 

20 

o  n  A  n 

7  A 

1  A 

7  A 

{  A 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

FALLBRQOK 

C  '  ^  o 

SAN  DIEGO 

33 

9  1 

1  1  7 
1  1  r 

1  R 

1  3 

AAA 

oou 

OEPT  SPFTIAL   DIST  SFRVS 

FEATHER  FALLS 

BUTTE 

g 

39 

36 

19  1 
1  c  1 

1  A 
1  o 

9  Q  A  R 

c  7  O  3 

r 

SANDRA  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

0  9 

TEHAMA 

9 

9  1 

1  O  ^ 

i  <l  /? 

•5  7 

800 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDALE  2  NW 

fl  1 

HUMBOL  DT 

f 

40 

^  O 

1  9  A 
1  t  *f 

1  7 

1  r\ 
1  U 

9  y 

5  P 

R  D 
9  r 

RDI  LTN   7  BriYTnN 

FIODLETDWN  LYNCH  RANCH 

■a  r»  1  ft 

n  R 
\JD 

AMADOR 

1  A 

0  ft 

42 

2  140 

O  A 

(5  A 

WENTWQRTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMPRE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

]^  ]^ 

36 

22 

1  ?  n 

7  A  ^ 

t  0  3 

<^  D 

5  r 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

1 8 

40 

22 

1  7  n 

i  c  u 

1  Q 

*+  u  u  u 

9  r 

5  r 

9  r 

CAL   DEPT  FISH  C  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

1 

1  1  R 

3  0 

r 

SO  CALIF  EDISQN  CO 

FDLSOM  DAM 

^  1 1 V 

fl  9 

SACRAMENTO 

1 

1 

"^ft 

L.  9 

i  Z  1 

10 

a  It  A 

Q  A 

o  A 

8  A 

B  A 
O  A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

^  1  1  ft 

fl  A 

SAN  BERDINO 

9  fl 

1  1  T 

i  I  7 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

06 

SAN  BERDINO 

9  ft 

34 

fl  R 

U  9 

lit 

30 

1090 

A  D 

4  P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

■a  1  1  r\ 

TRINITY 

D  9 

23 

123 

20 

2340 

8  A 

8  A 

H 

MR9    R    F  FSlTfK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

J  1 

PLACER 

1 

0 1 

12  0 

51 

3015 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  RRAGG 

3161 

01 

MENDDC IND 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

: 

CALIF   C  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

"XT 

u  i 

DEL  NORTt 

A  1 

H  1 

c  o 
^2 

124 

09 

46 

8A 

RFNNY   L  BFASLFY 

FORT  JONES  6  ESE 

3  L  t  ^ 

S I SK I  YOU 

35 

12  2 

43 

3324 

z 

CARL   C  fRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

o  1  O  7 

ft  1 

SISKIYOU 

12 

4 1 

36 

122 

5  1 

2725 

8A 

8A 

II    ^    FDRF^T  SFRVITF 

FORT  DRD 

MONTEREY 

4 

36 

4 1 

121 

46 

134 

MID 

FRTT7^fW    ARMY  AlRFTFin 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

TAlTF    nCDT    PAQk^    f  DFT 

FORT  SEWARD 

319^ 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

u  u  1 1^  II  n  t  ii  J  u IN 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRU7 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

UCCTmTMCTFD    DDni  TKir 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1100 

7A 

MRS   PATRICA  A  CLARY 

FRESNO  WSD  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MI  0 

MID 

C  G  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

eA 

11    <    AIIR    RFTI  AMATTHN 

FULLERTDN  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

rnoPc    nc  FMfiTNFFR^ 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

Clll   1   CDTnM     MIIM     llTTi  nCDT 

GARBERVI LLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

/■ADDni  1      A  DAKirnACT 
CAKr\UUL    A  rAiNLUAii 

GASOUFT   RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

1?3 

58 

384 

SA 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

cn      rAiTC      FnicriM  fn 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

338'f 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

II    C    criDCCT    ^  C  H  V  T  f  F 

U      J      rUr^Cjl  Otr\Vll^C 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS    HILDA  DKAOHl 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3't02 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8A 

c 

SANTA   BARBARA   WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3't05 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3'tlO 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   U  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDDRA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MRS   L   M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CD  FSTRY   t   F  D 

-  42  - 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

glennville  fdlton  rs 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

* 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  POCK  RANCH 

3^89 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

goldstone  echo  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

116 

47 

2950 

7A 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES   9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1 1 

36 

44 

118 

5  8 

6600 

8  A 

8  A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS   VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8  A 

8  A 

; 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

2  00 

7A 

7A 

MISS   LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8  A 

6  A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  t  GAME 

grdvelano  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

C 

ROBERT  A.  SKELTON 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

15 

3440 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L   A  WTR   E   PWR  DEPT 

HALF   MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF   PARKS   t  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

C 

ALBION  A  SARGENT 

hanfopd 

3747 

05 

KINGS 

1 1 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1 100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1150 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

1?2 

58 

2750 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY   ENGLEBRIGMT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

SA 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S   FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK   PH  NQ  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8A 

P  G  t  E  COMPANY 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

1?1 

59 

715 

c 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HEALOSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  No  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

; 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

8A 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER  I  A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8  A 

8  A 

8  A 

H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

36 

30 

119 

48 

8650 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

0 1 

SISKIYOU 

J.2 

42 

00 

122 

38 

2900 

8  A 

6A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HDBERGS 

z.m  n 

i  V 

LAKE 

C  3 

38 

E  1 

3  1 

led 

H  3 

C70U 

0  A 
0  A 

HQBERGS  RESORT 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER   1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

SP 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

5 1 

121 

94 
c  ~ 

284 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER   10  ENE 

04 

SAN  BENITO 

36 

5  5 

19  1 

L  C.  X 

c  y  r  0 

■ 

GORDON  W  BOUDREAU 

HONEYOEW   1  Sw 

4074 

n  1 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

1 4 

124 

u  0 

■ 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOQPA 

i  n  fl  7 

*t  U  0 

n  1 

HUMBOLDT 

35 

03 

*tu 

i3  *T  3 

8  A 

8  A 

• 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

n  1 

HUMBOLDT 

35 

4 1 

03 

12  3 

S  J  S 

BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND  8  NE 

f 

LAKE 

Co 

39 

n  1 

U  i 

L  C  S 

?  S  1  n 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSSACK 

4  1 

TULARE 

"a^ 
30 

L  L 

lit) 

7  1 

/  i  u  u 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPD 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

MRS   JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P   G   E,   E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

: 

RIVERSIDE  CD  PK  DEPT 

HYAMPCIM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY   MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

I  DR I  A 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

SA 

NEW   IDRIA  MINE   C  CHEM 

lOYLLWlLD  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERHL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

r 

H 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

INOFPFNOENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

SA 

8A 

ACR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKFRN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKFRN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  S   N  □  T  S 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 
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JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

8A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

jnSHUa  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

5P 

jOSHiJA  BSN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

ss 

SS 

CHARLES  VILINEK 

juncal  dam 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MUNIbtlTU   LUUINIT    WIK  U" 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

en    Tai  tc    CftTcnM    r  (i 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  kANCH 

KELSEY  1  N 

4484 

02 

CL  DURAUU 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

KUotRl    L  IViLc 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

CU    rAKn    t    nunc  Al'v 

KENTFIELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

OAuMnMn       1         Mill    1  CM 

KERLINGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE    STAR    INDUS  IKIES 

KKERN  RIVER   PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  Calif  edison  cn 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

so  Calif  edison  co 

KETTLFMAN  CITY 

453* 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

eA 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

KETTLFMAN  STATION 

4536 

05 

U  T  Mr  c 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

D    r    f     P    /•  HMO  AWV 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

llA 

r    G    C    t  CUnKAlNT 

KING  CITY 

4555 

04 

MDNTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STAIE    DIV   Or  rSIRY 

KLAMATH 

R 

4577 

01 

DEL  NuKlt 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

r 

HARULU    UcL  rUlNlt 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

01 

nun D u L  u 1 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

z 

MRC.    FDQA    1  MflDRF 
rmoa    cur\M    Lff  iiLiuF\c 

KNIGHTS  FERR--   2  SE 

4590 

05 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

BA 

8A 

DAVMnMn    uTl 1 
RMTrlUliU  niLLnj 

KORBEL 

4602 

01 

nun  D  u  L  u  1 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

nCklMTC     1  CMMnMC 

KY8UR7  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

: 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

WLAGUNA  BEACH 

4647 

06 

UK  AIN^t 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

ccuArc   nT^pncAi    Pi  AmT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

s 

iiC"^^!!      It  r«      /"  LJ  vy      1.1  TD  Clin 

HETLH   HETLHY   WTK  iUP 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOC I NU 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

c 

CDYUTE   DAM  PRUJ  DrhlCE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

: 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

: 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKF  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  e  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

: 

ESCQNDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGD 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

: 

Et   M,  NEWTON 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

: 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SIS*'.  I  YOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

L/  C  D  Kl 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

8A 

l/cdm   rn   cTdc  ncDT 

LECHUZA  PT  STA  FC 

352B 

4867 

06 

1  nc    aki/*ci  cc 
LUo   ANub  L  E  b 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

c 

L    "    CU    pIKt  Utrl 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MATIHcW   J  KtcuAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDUC I  NO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

JEANNE   D  HAND 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERLEU    CD    rlKt  utrl 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

cL  DURADU 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN   R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8A 

8A 

KAWtAH   LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

04 

395 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE   PANQCHE  DET 

DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

HO 

A77 

V  1  1 

1 0  A 

1 0  A 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

11 

4170 

8A 

MRS*    CLUVtKINt  LDKUEK 

LIVERmQRE  COUNTY  F 

0 

4997 

04 

A  1   A  M  c  n  A 

AL  Anc  UA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVcRMDRE    ALMUA   Cli    1-  D 

LOCKWOQD   2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1104 

8A 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8A 

8A 

r 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LODI 

^032 

05 

sAN  JUAUUIN 

16 

36 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  QF  lDDI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

lompoc 

5064 

06 

cmta  qaodada 
bNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

3P 

5P 

LOMPOC   WATER    iRtAI.  PL. 

LONE  PINE  CTNWOOD 

PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

r 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

LONG  BEACH  WStj  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

: 

BUPRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S   BARBARA  CO  F   STA  24 

LOS  ANGELES  WSQ  AP 

R 

511* 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

•  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

: 

LA  CD  AIR  POL  CON  DIST 

LOS  BANDS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

eA 

CENTRAL   CALIF    IRR  DIST 

LOS   BANOS  ARBURUA 

RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 
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1 BANnS   OPT  RFSU 

5120 

05 

MFRC  E  D 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9A 

rAi    nCDT  UTS  uccniiRrcc 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

1  4 

121 

5  8 

5P 

%  D 

J  r 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GaTOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

11 

1?2 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS   PRIETDS   RANGER  STA 

5U7 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

41 

288 

: 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  MEADOW 

5161 

03 

SIERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

S 

INTERMOUNTAIN  F   £  RES 

LOWER  DTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

: 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

27 

116 

57 

2957 

5P 

5P 

LUCERNE  VALLEY  FIRE  DIS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE   CR    FODTHII L  RLVD 

5212 

06 

SAN   BFRDI NO 

28 

34 

06 

117 

20 

1160 

: 

CAN    RFDNARnTMD  FTD 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  2  SW 

5231 

02 

LASSEN 

18 

41 

01 

120 

30 

5280 

SS 

L  R  REUCK 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKF 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

1?2 

47 

2390 

: 

MRS   M   E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

RA 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZAMTA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MADE      TC<  AKin 

5333 

01 

c  n  1  A  Ki  n 
d  U  L  AiNU 

i  r 

38 

06 

122 

16 

52 

9A 

MARt    15   NAVAL  SnIHYAKO 

MARICOPA 

<^  "3  fl 
P  5  .3  0 

up 

KERN 

10 

1  1  o 

C3 

6  '3 

OA 

8  A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

58 

20U 

9A 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5546 

: 

ELDISE  B  FAIRBANKS 

MARKLFY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ   3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

: 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

12? 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MAT  T  L  T  1  A  HAM 

ITMI    ILIUM  I'MI' 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

: 

VENTURA  C«   FLOOD  CONT, 

MC   CARTHY  POINT 

TEHAMA 

23 

40 

1  1 
i  i 

1  11  i 

.7  D  uu 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

16 

1?2 

08 

3300 

8A 

8A 

:  H 

CARL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

7A 

KFSN-TV 

MECCA   FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04 

-  180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDGTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

R  M  POWELL 

5598 

02 

1  A  k  P 
b  A  tS  C 

C  D 

36 

45 

122 

37 

1130 

8A 

CTATF    DTU   OF  FCTRY 

MILFORD  L4UFMAN  RS 

C  A  o 

U  3 

LASSEN 

18 

\J  0 

i  t  U 

2  1 

■ 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL   CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

IIB 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILO   5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

118 

46 

3100 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8A 

8A 

:  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  <t  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

47 

263 

: 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

1?3 

46 

360 

: 

PHYLLIS   ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

MITCHFLL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MO  nP  ^  Tfl 
~  U  U  C  J  1  u 

5738 

05 

p  1 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO    IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

C 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

: 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE   SISK   CO  AP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

: 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY   FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MODRPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORFNA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

: 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL   ?  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THEL^A  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  5  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

: 

R  FRED  GARAY 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

: 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

u 

35 

23 

120 

51 

55 

5P 

5P 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT. 

MORRQ  BAY   3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

HID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

s 

U  S   ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF   DIVISION  OF  HwYS 

MT  BALDY   FC  850 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

: 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

8A 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 
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SPECIAL 
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MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  6  PARK 

MnUNT   HAM  I LTnN 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

0 1 

SISKIYOU 

1 2 

6.  1 

*♦  / 

122 

02 

4250 

Q  A 

OA 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

c 

JACK   I  SCHELL 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSn  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

:  HO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CALIF  OIV  BEACH  £  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WAriMTPNTn  DAM 

6056 

04 

SAN   LUIS  DBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

fiA 

MDNTFRFV   CTY   PARKS  DFPT 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 

0  U  r  H 

NAPA 

^7 

38 

]^7 

i  ^  £ 

5  P 

^  D 

NAPA  ST  HDSP  FIRE  DEPT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

3^ 

220 

: 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

: 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6113 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

eA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEOAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

: 

LA  COUNTY  FLOOD  CQNT. 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.   HARBOR  DIST 

NICDLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

M  97 

07 

IMPERIAL 

33 

1  7 

1  1  R 

1  J.  3 

8  A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  DBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

: 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

NQVATD  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

: 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

r.  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL   WEATHER  SERVICE 

OAKVlLLE    1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

OAKVILLE  4  SW  #  2 

6356 

0 1 

NAPA 

1 7 

38 

24 

12  2 

5  8 

16  85 

r 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCC IDFNTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEaNSIDE 

6377 

06 

San  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEaNSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE   PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCDTILLD  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

EARL  G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

OND 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

□R LNGF 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

: 

rriRP';  of  enginfers 

ORANGE  COVE 

FRESNO 

Q 

7 

^A 

S  f 

1  0 

431 

1  OA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

c 

DAVID  J  RUIZ 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

1?.4 

01 

161 

5P 

!P 

CAL  DIV  BEACH  E  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

DRDVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

UA 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

DROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

3^ 

300 

: 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

OSTRANOER  LAKE 

6552 

05 

MAR  I PnS A 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

U9 

11 

49 

8A 

PA 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

SA 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LDS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

DAin     AITn       ID  UflCClIM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

: 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7A 

7A 

:  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

6663 

06 

LDS  AI^GELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.   OF  STREETS  £.  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LiLY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

: 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 
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PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

BA 

C 

PASO  PQBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

38 

120 

4 1 

700 

5  P 

S  D 

J  r 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  RQBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

c 

C  J  WEYRICK 

PASO  RQBLFS   FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

11 

120 

12 

7000 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PATTIv.'AY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

: 

PETALUMA  FIRE   STA  #  2 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINECREST  Summit  r  s 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USFS*   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  0AM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1 19 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE   MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

: 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

11 

1307 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESF 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULQS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST. 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  t  ELECTRIC 

PIT  RIVER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  t  E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

p  G  E  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE  OISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKFTT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  St  CAL  DEPT  WTR 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

8A 

8A 

PLATINA  HWY  MTC  STN 

PLUMAS   EUREKA   STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

r 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENOOC INO 

17 

38 

55 

1?3 

42 

210 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLD   LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  DBPD 

4 

35 

40 

121 

17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 

8A 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  OAYBELL 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

g 

39 

48 

120 

7  8 

4838 

4  P 

4P 

■ 

F.   W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

18 

123 

04 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOC INQ 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

P  G  E  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

: 

DEPT  QF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  S  SPAULDING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

^9 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

U 

36 

59 

118 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  Bluff  wso  ap  r 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

: 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOnO  CITY 

7339 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FDLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

BA 

8A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

CRICHMPND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIG  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  #3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

BA 

8A 

8A 

CG 

STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

: 

SAC   MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

BA 

8A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE   MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CD 

ROUND   MT   P    G   AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

: 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

: 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

: 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO   WSO   AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MlO 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

(♦SACRAMENTO  HSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE   CAMP   RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

Saint  helena 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA   4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

: 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  6  NE 

,  7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

: 

JACK  VOORHIES 
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SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.  S  .  DEPT . OF  AG . 1  ARS 

SALINAS   FAA  AP 

T/s^  Q 
f  OO  " 

MDNTERY 

36 

40 

7 

n  1  u 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS   DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT 

SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P   G   £   F  COMPANY 

SAN 

ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN 

ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDIND 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

t 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN 

ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN 

BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN 

BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN 

CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

CALIF  WTR  C  TEL  CO 

SANDBFRG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANOBFRG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

IIB 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SAN 

DIEGO  WSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN 

DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN 

dimaS  tanbark  flat 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN 

FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN 

ffrnando 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

5P 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN 

FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

30 

1250 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F 

RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

: 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN 

FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MSAN 

FRANCISCO  WSO  CI  R 

777? 

04 

SN  FRANCISCO 

37 

47 

3  C 

M  T  n 

M  T  n 

n  I  U 

■  1 
w 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN 

GABRIEL  CANYON  PH 

inb 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

litti 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN 

GABRIEL  DM  FC425BE 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

8A 

: 

TONY  H  GEORGE 

SAN 

GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN 

GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN 

JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN 

JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

: 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SAN 

JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN 

JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

C  J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN 

JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN   BEN  I Tn 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

: 

SAN 

LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

1  C  1 

0** 

9  77 

c.  f  ( 

0  A 

Q  A 

0  A 

flA 

• 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN 

LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN 

MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

c 

CT/  OF  SANTA  BARBARA 

NSAN 

MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN 

NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN 

RAFAEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER   PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8A 

8A 

: 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

S.JTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

PFn   AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

'XL 

S  C 

1  1  o 

c  7 

4000 

c  D 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

!P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1100 

flA 

z 

THOMAS  M  BRQWN 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

r 

SANTA   BARBARA  CO   FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

f 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

SAUGUS   PWR   PL   NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6A 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WSCOTIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

sebastopol 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

C 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS   BARBARA  HOWE 

SEPHLVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

C  u  A  C  T  A 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

eA 

8A 

C  H 

II    c    DiiD    o  c  r  I  amaTtdki 
U    5    BUH  KCLLAnAllUIN 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

5P 

5P 

TONY  N.  MACHI 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R   M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.    JEANNE   W.  MCMAHAN 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL   FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

C 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

r 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN  K  LFITHOLD 
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u  g 
u  Z 

Ok 

Ul  - 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

z 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8317 

07 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

7A 

DcStRT   WAIcK  AGcNLY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

1 4 

50 

119 

30 

8700 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

z 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

r 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

8A 

WAYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  t  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

eA 

H 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONDRA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

BA 

BA 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

bUUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

S 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPADRA  PAC   FC   356  C 

8436 

U6 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

J.  E.  STULL 

spreckels  hwy  bridge 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE   7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

r. 

P  G  E  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

8A 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANOISH   1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8A 

RAY  C  FRALEY 

STANDISH  MICKEY   ST  PK 

8490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  t  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P   G  C   E  COMPANY 

CTATC     1  AI/CC 

8510 

05 

C  D  c  c  M  n 

11 

36 

56 

118 

35 

10300 

s 

CURrj   UF  tlNUINtcKi 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

: 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

STHCKTON  FIRE  STA  NQ  4 

STDNYFORD  CDQLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

1?2 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

SA 

: 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

5N   LUIS  UBPU 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  KANCn 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1 1 

37 

05 

119 

13 

6240 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

!P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  OePT 

SUNSET  STATF  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

: 

CALF  DEPT  OF  PKS   t  REC 

SURF   ?  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

: 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

1?0 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

T  A  F  T 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

z 

1/cdm   rn   cCtov   p  cn 
Kt°M    V*  U    rjiKY    Ci  r\J 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS   L.  ACKERMAN 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

BA 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

z 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHD 

8^39 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

z 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

: 

SULD  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

z 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

33 

38 

116 

*  112 

M 1 0 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL   FIRE   STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  115 

z 

RIVcRilDE   CU   rlKE  DE"T 

THOUSAND  DAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

BA 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLFY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

1?0 

34 

5900 

s 

CAL   OEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

1900 

z 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

■ 

SO  CALIF   EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

P  G  C  F  COMPANY 

TOPANGA   PATROL   STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRARUCO  CANYON 

8992 

06 

□RANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

: 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

902^ 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

BA 

U  S   BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BEROINC 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

8A 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES   D.  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

z 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULFLAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

: 

H 

TULELAKE    IRRIG  DIST 
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SPECIAL 

(SEE  NOTESl 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

turlock 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

115 

BA 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7  A 

7A 

THF   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

Ofl 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC   GAS  C  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

: 

USPS  C/D  DIST  RANGER 

f*UKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

912'» 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

SA 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

»U  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER   LAKE   7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

0 1 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

1?4 

1  1 
i  1 

255 

5  P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

1?2 

10 

394 

6A 

6A 

: 

E   BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

: 

ELDON  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

z 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  DIST 

VALLETON  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

: 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

!P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

11.8 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

z 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

1  7 

105 

8  A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

: 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

25 

9500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

'. 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

z 

P  G  E  E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8  A 

CALIF  DEPT  FISH  c  GAME 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

6P 

6P 

OWEN  B  LAWS 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

z 

TOM/^S  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS,   BETTY  FAIRCLDUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

BA 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

BA 

8A 

z 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

z 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO  X 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  £,  F  D 

WASIDJA   PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

: 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWDNA  ranger  STATION 

7  *T  0  t 

n  s 

W3 

MARIPOSA 

1  n 

J  f 

■ail 

1  1  Q 

3  ' 

3985 

z 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGE"  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

z 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

S 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

U 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

z 

GEORGE   I  DKANQ 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCO 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

y666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

86 

9A 

9A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

UTII   TTC    UnUADii    cnD  DC 

9685 

01 

ntlNUUL  IMU 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

: 

pTATe    nr\i    nc  CCTDV 

STATE   DIV  Dr  rblKY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

8A 

flA 

HOWARD  R  ALLARD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFDRDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS   WILMA  C  BARR 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

41 

121 

48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

wnODSlDE  FIRE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

!P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN   E  WARE 
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STATION  INDEX 
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m  w  rri  t        ^  T 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

YDRBA  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YDRKVILLE 

9851 

01 

MENOOC INO 

17 

38  54 

123  14 

1100 

MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3970 

7A 

7A 

:  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENI A-KETTENPOM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40  10 

123  27 

3600 

c 

ARCHIE  B  FUGATE 

NEW  STATIONS 

GQLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BEROINO 

6 

35  17 

116  47 

2950 

7A 

ALBERT  0  BURTON 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "^F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  enttred  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlieht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  p.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a  m      P  s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipi ta t ion"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours 
cndint;  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp   :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Crass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth,     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Riverside  Exp  Sta  :     Ramona  sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

■    Soir^°;;^eja%i?e%::'?fg;i^^^^^  precipitation,  ta.le,   •■Evaporation  an.  W.n."  table,   "Snowtaii  an.  Sno.  on  Oroun."  ta.ie,  ..Daily 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  .'^w  snowfall. 
E    Amount   is  Dartially  estimated. 

-  S!irr:rd--^egLrd:ra:ir?f^c-r-d"- 1^^^^^.^^^^^-^^     -  -r-Le    7^tti  — - 

"    ^rTcT,ltilZnT.t:T'  '^^'^  ^"""'^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 
in  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Statlo^ Index  means  after  rain. 

'  Da?:?:;^::!le"?lS.''^rf  da?j;°L»ou^?r^rV;:Slf^J^r?S  "«^:ito"g?c^°r?Itt.'bul???J^''Jhr^''°^^f'  ^--^  -  ~y  precipitation 

by  .eference  .R-.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  .'^^utitf  f'/.l\,t"ll^^^^^^^^^  ^-^icated 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  ..snowfall  and  Snow  on  Ground',  table.     Onission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

'  IJo^:|I-Gage'Ita?ions..'BSIle?in.'^'"''"""°"  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  ..precipitation  Data  from 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  lor^ntoH  o  ^  4.  u 

are  exposed  in  a  shelter  lor  .led  on  ?he  roof  of  a  b"lding  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 

'  J3-^Sr^J^HLl;"i1!f^^LD^-?t"?,S^AV^-^?^!ZE^S?^?    l-.'°.^^r00.triri  /"f^    '-^'""^  -™ 

23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     "e-SAHLR^Er     ^7  <:?S   m-,n,,?:''-?i   'fT^'OR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
.^RCARITA    32-SA^A  33-SOUTH  ^^T  'IT^.'^Tdl^s    35^:?^?N^??''"L^I^S^r3t~^U0?^^N^"^8-^!^^KR^°3l^?;^A-"^^15  ^""^"^ 

TelTrlT  ""^  °°  ^""^  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

^fl^iL^^J^Toe  T'r-   ?"'"™"«ICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville;  NC    28801.  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 


stf?ror;°s"tS?;;S^Joj"fhi'S%?i?:?'^riL^-|lT5        't^\Tir^^''"''i  '''""'T'  °'  -^-^tions  through  1955  ma 

Of  U,cal  CUmatological  Data,  priL  U  cl^tl^'  Xhef HibU^S^rSnr-  l^^ ^j'jlZ  TrlLT.l  ^^^^^^^^ 


may  be  found  in  the  publication  .'Sub- 
be  found  in  the  latest  annual  issue 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  inrliH  ~i  '  '  

summary  Make  checks  payable  to  Department  of  Comjle^ce  nSaa"°  sendTav™;„?^  ""h'""'^"""''^  '"^  '"'•^iK"  ■"ailing,  20?  single  copy;  20f  annual 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:     Publications.         """ce,   NUAA,       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 


CUmIt'lfcen?er!''Alhevi!L?"o?Jh^froUna"288W.'''^  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at   the  National 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  F^ROM  NORMAL 


May 


OHlINtCE  01 
ALOERPOINT 

ANCMIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BUTLER  VALL6V  RANCH 
CALLAHAN 


cEciLViLLE  9  se 

CLOVEftDALE 
COVElO 

CRESCENT  CITY  1 
OOTTONS  LANDING 

ELK  VALLEV 
EUREKA  WSO  CI 
FERNOALE  2  Nw 
FOREST  GLEN 
FORT  bRACG 


SSE 


FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GRATON 

HAPPY  CAHP  RANGER  STA 
HEALDSflURG 

HUTS 
HOOPA 
KENTFIELO 
KLAHATH 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PM 
RICHAKOSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 
SANYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TULElAKE 

UK  I  AH 

■ARM  SPRINGS  OAN 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 

UEEO  FIRE  OEPARTMENT 
UILLITS  1  NE 
WILLOM  CREEK  1  Ntf 
YREKA 


3>.2 

3*. a 

•  5.3 

3S,1 

•  6,ZH 
Ii6.3 

37.1 
«7.3  • 

•  6.« 

3A.3I^  . 

«e.9 

•  5. A  ' 
37. »  . 
«7.5 


A6.6 
t»,7H 
27.7 


»6.7 
36.1 
tt.l 

•  7.0 

32. IH 
2«.2 


31.7 
«1.9 

tz.sn 

33.5 


AOIN  RANGER  STATION  29,7 

ALTURAS  RANGER  STATION  26.5 

AUftURN  43.3 
AUBURN  DAM  PROJECT 
BLUE  CANYON  MSO  AP 


BOHHIN  DAN 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAN  RANCH 
BURNEY 
CANYON  0AM 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA  1  SSH 

DAVIS  2  MSM  EXP  PARH 

OEER  CREEK  FOREBAY 

DE  SABL* 

DOBBINS  1  S 

DOhNIEVILlE  hanger  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FI«E  STATION 
FOLSOH  DAM 

CEDRGETOIIN  RANGER  STA 

CRASS  VALLEY  NO  2 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
NAT  CREEK  PH  no  t 
JESS  VALLEY 
LAkEPORT 

LAKE  SPAULDINC 
MANZANITA  LAKE 
MARKlEY  COVE 
MARYSVILLE 

mC  CLOUD 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  dSO  CI 
NEVADA  CITY 
ORLAND 

oroviile 

paradise 
placerville 
placerville  ifg 

PLATINA 
PORTOLA 

OUINCY 


26. « 
«3.3 
49.1 
39.7 


«3,1 
4A.7 
39,5 

37. 6M' 


38, 2H 

39,4 
♦  *,7M, 
3D. 3 
29.9 
40.2 


36.2 
42.4 
45.9 


40.7 
50.9 
46.2  I 
51. OM 


4i.4nl 
52. oh! 

50.7 
46.0 


40.3 
4B.0 

5i.aH) 


29.3 
52.9 
4a.  OH 


52.7 
49.6 
47.4 


43.1 
49.9  [ 
50.1 
52.9  , 

40.2H| 
37.7  ' 
50.7 


38.9 
47,6 
47.9 
40.7 


38,  OH 

34.2 

49,8 


31, a  I  .  3.6 
44. 2h: 

43.5     -  1.3 


50.4 
37.9 

33.1MI 


91.2 
91.4 
46. C 


39.8 
43. 9H 

47.6Bf 

40.6 
47.2 
92,1 
91.9 
42.7 

45.2 


49.2 
46.9 

40,7hI 

40,3hI 

49.7  . 
49.5 
46.  BM 
50,1 

41, TM 
47,4  . 

47.1 
42.1  I  . 
48.5 

41.1HI 
4B.3 

49.1 : . 

49.8  . 

52.4  1  . 

40,1 
48,9h| 
51,7  . 
46,0 
35,7 

34,D 
51,0  . 
45,5 
49.0 

51.0  I  . 

49,3 
46.4 

47,7Hi 
49.7  . 
53. 3H 

51.1  i  ' 
43,1 

47.5  I  . 
46, 9M 


41, 7M 
37.2 
49,2 


38,9 
46.3 
48.2 
40.8 


47,7  . 
46,9 

33, a 

35,0  : 
50. BH 
90. 2H 
37.8 


34, 4M 

50,9 
91.1 


33.9 
39,0 
42,0 
90,9 


4a. a 

46.4 
46.9 
43, 4H 


92.2 
50,0 
41. 4N 


40.1 
33.0 
46.3 

34.1 
26,8 
48,8 

92,6 
37,6 

32,6 
38,0 
40,9 
90,2 


46.7 
44.6 
44.7 

43.6Hi 


39. 6H  2.0 


94.3 

57,0 
54, IM 
52.2 
47,7 

49.6hI 

99.8 

54.6 

52.3n| 

97.4 

49.1 
50.1  ■ 
50.2 
50.1 
52.0 

49.6MI 
52. m 
56.3 
94.6 


99.3 
59.9 

51.4mI 
45.5 


58.4 
90.2 
58.3 
57.7 

51.5MI 
97. 3K 
99.0 


92.9 
52.1 
52. IN 
60.2HI 


46.8 
93. 7 
99.6 
49.8 


44.0 
99,9mI 
59. 8H 
45. 6M 


60.1 
60.9 
56.3 


61.5 
60.3 
49,8 


99,3 
40,9 
41.5 
59.9 


52.9 
59, OM 
53,1 

60. 6M 
52. 7M 
59.9 
64.6 
66.0 

59.2 


52. 6M 
63.1 
53.7H1 
64. 9H' 
61.3 

93.6 
64, 2M 
62,0 
64,3 
63.6 


62. 


62.7 
97, 2m! 
69.6 


97.0 
60.1 
63,7 
61.9 


67,  B 
66,4 
97,9 


94.1 
96.3 
93. 2M 


93. OM 
92.6 
66.2 
72.5 


67.1 
64. 2n 

52,1HI 


67.0 

57 .  7Mi' 
66.3 


55.9 
65.9 
56.6 


61.0 

57.7 
69.6 
57.7H| 
69. 2H 
67.7 


69.9 
66.6hI 
70.5  I 


66. a 
9a. 6 

99.8 


62. 8H: 

58.9 

74.3 


61. 5H 
73.4mI 
79. 6M 
59.9 


4.7 
5.1 
4.2 


63.9  I 
59.9  I 

69.  B 

99.4 
56.0 
72.5 
77.3 
62.4 

58.1 
63.9 
66.1 
77.3 
7S.2 

74.0 
70.2 
72. 6H 

70.  BH 


96,5 

70,9 
96.2 
69.8 
74.7 
72.0 

70.2 
72.8 
67.4 

97. 5M! 
68. 3K 

63.9 
67.3 
56.8 
74.3 
67.6 


73.7 
69.6 
70.6 


68.3 
67.9 
79.0 
74.0 


77.5 
79.2 
69.9 


77.1  I  . 
73.9  I  ■ 
71.7 
73.BHI 
79.2Hj 

70.6 
77.9 
70. a 
76.9 


69,8 
66,7 
74,9 


3.2 
3,2 
2.9 


77.5 
74.2 
78.8 
76. OH 


69.2  , 
70.0 
56. OH' 
62.4 


66.3 
55. 5H 
63.2  . 


65.7 
57,0 
71,5 
64,8 


69,7 
68,6  . 
69, «H 


72, 2H 
63,4 


71,5     -  ,7 


65,3 
72,6 
71,7 


.5 


69.8  . 
70. 9h 
74. IM  . 


1.4  79.81^  . 
70.9 
72. 


3|  72. 
70.0 
71. 3H 
72. 9M 

67.6 
73.3 
69.9 
74.7 
73.8 

71. u 
69.6 
66.3 
64,1 


60.7 
58, IH 
63.9  , 
65.8  . 
68.9 

59,8 
67,3 
69.7 
98.9 
99. on 


67.4 
60.0 
66.8 
65,8 


65,9 
67,6 
67,8 


65, IH 
57.6 
67.8  ■ 


59,0 
63,7 
67,3 
64.0 


69.5  ■ 
68.0 
61.4  . 

59. OM  ■ 
68. BH 
70. IN  . 
56.2 
9|  98, 3M  ■ 

97.8 
6{  71.1  ' 
68.1 
67.2 
69.8  < 

9|  70.1 

2  68,8 
62, 9K 
69. 6H 
66, 9H 

61,6 
68,7 
68,0 
70.0 
67.6 

64.8 


56.  2K 
55. 1 
68.8 


56, OH 
54,9 

50.2 


53.4 

49. 7H 
99. 2n 
98.7 

93,  a 

63,1 

49.4 
56.3 
60.5 


44,6 
62.7 

51, 5m! 


94,0 
54, 9M 
57,3 


52,  BM 
47.9 
60.7  . 


48.7 
97.2 
57. 2H 
51.8 


99.9     -  1.6 


92 . 9.M 
99,1 
62. 2M 


92.1 
42.2 


39.6 
48.3 
52.9 
48.8 


48, 3n! 

47,0 

93,6 


52.5 
42.3 
50.6 
51.7 


41. an; 

36.8 
90.2  - 
91.1 
43.2     -  1.1 

39,7 
47.7 
49,1 
41.9 


91. 9M 

40.1 

39.8 


51.9 
47.6 
45.4 

50.7 
51.9 
37.8 
42. 3H 
46. 4H 


43. 6H 
44.2 

S3.3n 

42.0 
35. OKI 
47.3 


49,3 

46,1 
49.7 
51.7 
62.2 
64.2 

60.2 
56.4 
61. BH 


,0  49, OH  -  1.7 


50,7 
48.8 
49.4 
90.1 

36.7 
47.0 
49,9 
48. a 


33,6 
49,7 

47.7HI 

46,6 

49,9 


47,8 
47.0 
48.8 
52. IM 

49.6 
40.8 
50.7 
50.9 
49,7 

41,7 


38,4 
47.1 
46. 7M 
39.5 


33.9 
47. 4N 
46.0mI 
43.9 


40.  2H 
42. 9H 
44,  5H 


47,6 
48,8 
36,2 


49.9 
43.4 
49. >M 
42. OM 


60.8 
90.3 


51 .6H 
98. 2H 
58.3 


56.7 
54,2 
53, 7M  ■ 
53. 7H 
60. 4M 

63. 8M 

50.9 

93. 9H 


99.2 
57. 9H 

53.0     I  1.0 


1.1 

I 

1.0  61.3 
.a  60.4 

52. OH 
.0  59. 2H 

57. 4H 

51  .BH 
.1  58.6 
59.  BM 
61.2 


55.5 
59. 4H 
50.7  - 


l.B 

1.8 


49.3  . 

49. 3M  - 
30.0 
92.7  - 
61.7  - 
63.2 

59. 1» 


Sm  R«l«t«nc»  NolM  Followrlng  Slalton  ln<l«i 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


May 


RED  BLUfF  MSO  iC 
REDOING  FIRE  ST«  NO 
RDCKlIN 

SACRIHENTO  MSO  Al> 
SACRAHENTO  MSO  CI 

SHASTA  DAH 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 

VACAVILLE 

VOLTA  POWER  HOUSE 

HHISKEVTOWN  R£3 

WILLIAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


43.7     -  2.0 


42.0  I 


50.9 
52.1 


33.7 
26. tn 

35.2  I 

29. « 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS 


03 


BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

CONNER  MEMORIAL   ST  PK 

OOYLE   !  SSE 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

FORT  BIOWELL 

MONO  LAKE 

SOUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHDE  CITY 

TAHDE  VALLEY  FAA  AP 

TERHO 

TRUCKEE  BANGER  STATION 


22.6 
19. J 

23.0 
27. BM, 
22. B 

29.6 
29.1 
27. B 
27.6 
2».2 


WOODFaROS 
DIVISION 


29. 7h: 

25.6 


BEN  LOMOND  4 
BERKELEY 
BURLINCAHE 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 

CILROY 

HALF  MOON  BAY 
HOLLISTER  1  $W 
KING  CITY 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOS  CATOS 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAH 
NEWARK 
OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

RICHHONO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS   FAA  AP 
S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 


DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY  1  NW 
BAKERSFIELD  WSO  AP 

BALCH  POWER  HOUSE 


4*. a 

<>6.BM 

45.3 


51.5 
'•3.9 

38. in 

45,0 
<>8.2M 


46.9 
44.9 
43.4 


52.4 
46.1 
41.3 
4B.9 

49.1 
43.1 
48.9 


29.3 
22,1 


29.3 

37. 8M 

38.1 

36.0 

31.0 

29.8 


28.7 
31. 5H! 
29.3 


51.7 
54.1 
52. 7M 
52.6 
52.0 

52.4 
53.9 
50.4 


54.0 

53. 4«; 

56.1 


40. 5M 

50.6 

54.1 


55.7 
55.9 


48.0  1-1.2 
49.0  I  -  2.6 

49.7  i 
48.9h1 
47.6  1  - 


44.2 
43.2 
47.9 


51.1 
49.3 
50.2 


49,6 
51.9 
49.6 
51.1     .  2.3 
52.9     .  1.3 

47.9 
39.9 


47.7 
38,8 


51.5  I  . 
45.7 
47.6 
50.8MI 

49.6  - 
52.3 


51.2 
50. 5H 


48.2 
46.8 


43.9 
52.4 

53.3 
47,9 
51,3 


50.7 
49,4 
50,9 


,9 
2.4 
5.4 


92.8 
91.3 


43.6H:  -  1.2 


56.8 
59.7 
61. 6H 


60.1 
62.9 
61.6 


44.4     -  2.6 


30.5 
21.8 
26,2 
36.9 
29.9 

38.9 
39.6 
36.3 
33.6 
29. IM 

38.6     .  2.0 
29.9 
28.4 
33.3 
30.0    .  2.7 

36. SH 

32.9 


30. 6m; 
36.8 
44.8 


46.1 
41.9     -  1.7 


57.4 
57.9 
57. 7M 
55.2 
59. 2H 

58.9 


50.3     .  3.0 


58, 8M' 
60,  IH 
56,8 
54,8 


50. 0 

53. in 
52. 3n 

57,6 

53,8 


58,8 

60.7H1 
58.3  I 
63.7MI 


60.8 
55.7 
55. 2M 


55.4 
50.8 


56.4 
54.7 
56. TM 
51.9 
59.8 

5b«h! 

56.3 
56.6 
57. 2M 
55.1 

56.7 
57.2 
53.1 
60.2 
56.3 

59.4 

55.7 
56.9 
59. 4M 


64.5 
60.9 

61.5 

58,9 
58,4 
65, 4M 


70.7 
70.0 
76,7 


64.6 
59.3 


69.4 
64.6 
69. 7M 


67. 9H 

71.4 

67.4 


64.9 
63.9 
70.8 


4.7 
7.1 
6.3 


76.7 
82.4 


July 


August 


Septembei        Octob«i        November  D«c0mb*r 


6P.9 
6t.9 
61,9 


57.5  I 
64.2  ' 

67.1*  i  . 


72.2 
59.5 
60. 5n 
58.8 

72.5 
73. 5M 
72.7 
65.9 


;  68.1 

2.2<  60.9 
1  61.7 
i  57.5 

2.2!  62,1 
1.6;  58.6 
I  58.4 
5.0  i  69.0 
3.2  64.6 

65.8 
69. 4M 
3.6  61.6 
I  62.1 
I  71  .0 


60,4 

67. 9H  . 
58.6  ' 
58. 6K 
62.8 
59.9  . 

67.8 


62. 3M 
61.8 
67. 4M 


73.: 
64.8 


61  .OM 
66.9 
60.5 
62.1 


64,8 

64, 5M 
67. 9M 
62,3 
61,2 
68,4 


70.3 
71.2 


72.9 
75.4 
69.4 
70.8 
70.9 

72.0 


47.0 
49.8 
59.3  - 
51.8 

60.5 
59. oM 
58.8     -  1.3 
58. OM 
52.4 


60.0 


1.5 


55.1     -  2.7 


66.9 
68.9 
61.9 
62. 4m: 
61.5 

65.9 
64.5mI 
68.6 
66.2 


66.5 
66.7 
67.7 


64.7 
64.6 
62.1 


66. IM 
67. 4H 
62.9  ■ 
61.9  1 
65. 3«. 


69. 7M 

68.9 

73.2 


62.5 
64.8 
60.5 


60.6 
60.8 
61.1mI 


57.3 
57.7 
62. 3H 


60.4 
60.0 
60.7 


61.5 
58.1 

60.7 
61.0 
55.4 
61.6 
62.3 

63.0 


50.2 
49,4 
50.8 
51.9 
53.1 

47.3 


30.6     -  3.1 

52.0     -  1.2 

45.4 

46.0 

51.1 


50.9 
52.7 


26.4MI 
35.1 
98.9  I  ' 
30.7  ] 

41. 6m' 

40.1 

39.0 

39.3 

32.4 

42.0HI 
33.7  I  . 
34. 7n! 


1.6 

33.811  -  1.2 
38.7 

36.0     -  1.5 


90.8 
93. 1 
94.4 
52.4 
55. 2« 

52.7  1 
52.6  i 
48.9  I 
51. 3n' 


55. 3M 

54.1 

53.2 


64.1     -  2.3 


54.4 
53.4 
92.2 


51.6  !  .  3.0 


30. 4H 
29.9 
27.1 
35.9  3.7 
28.0 

38, 7M 
35. OH 
36,3  3.9 
32.5 
30.2 


35. 2M 


36. 2M' 
32.1 


50.1 
50.8 
50.5 
91.5 
49.5«i 

48.8 


48.6 
43.2nl 
49. 4M 


50.8 
49. 4H 
48.0 
47.5 
48.6 


44.7 
50.2 


47,7 
46.8 
50.0 


2.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lAOtury 

FebniAiy 

April 

May 

Jun. 

July 

August 

Sapt»mb«[ 

October 

Nov*Bb«i 

Annul 

Station 

• 

m 

I 

B 
|2 

& 

• 

3 

« 

i 

B 

• 

• 

1 
t 
J 

« 
« 

& 

a 

• 

& 

• 

i 

a 

11 

• 

! 

1 

i 

B 
H 

• 

« 

s 

1 1 

2 

(J 

1 

i 

a 

1! 

i 

a 

m 

I 
B 
fi 

1 
m 

I 
a 
fi 

• 

1 
I 
j 

1  1 
^  1 

SLACKHELLS  CDRNEK  2MNW 

C&L&VERAS  file  TREES 
CIHP  PARDEE 

CATHEY5  Vy  BUIL  RUN  RH 

46. OM 

31. « 
44.6 
43.4 

5.1 
1.0 

92.9 
53.5 
36.0 
51.2 
49.4 

-  2,2 
2,1 

50.2 
52.0 
34.6 
49.2 
47.0 

-  6.8 

-  3.8 

60.1 
61.3 
45.0 
99.9 
96.0 

-  1.8 

1.0 

71,7 
73,4 
56,3 
68,9 
67,  B 

2,9 
4,1 

77. 9H 
78.9 
62. 9M 
79.4 
74.6 

2.1 
3.5 

79.3 
60.5 
67.0 
77.5 
77.9 

-  1.7 

-  1.3 

77.8 
79.1 

65. an 

76,1 

-  1,4 

-  1.0 

71.5 
72.6 
98. 9H 
70.5 

3.e 

62. 9h 
62.9 
91.3 
62.4 

2 
2 

1 
7 

93. 9m 
92.9 

51.5 

46. 2H 
49.6 
39.6 
46.6 

-  4.0 

-  .9 

62. 9H 
63.1 

61.1 

CHERRY  VALLEY  0AM 
COALINCA 

CORCORAN   IRRIC  DIST 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

34. 7M 

46.6 

44.4 

44.7 

39.9 

.8 

.6 
2.9 

37, 2H 

52.8 

91.9 

91.9 

41,1 

2,8 

2.1 
.1 

37. OM 

50.4 

50.0 

50.1 

38.5 

-  3.9 

-  3.7 

-  5.8 

46. 9M 

60.7 

60.6 

98.6 

47.5 

-  .2 

-  1.2 

-  1.9 

59,2 
72,6 
72,9 
67,2 
97, 8M 

9,0 

1,2 
2,4 

69.8 
78.1 
77.2 
72.7 
64. 3M 

3.4 

.6 

2.9 

71  .6M 

60.4 

78.6 

73.3 

67.9 

-  1.5 

-  3.7 
•  1.6 

70, IM 
79,1 
79,6 
72,0 
66 , 2 

-  ,5 

-  2,6 
_  J  J  J 

63. 4M 
73.1 
72.6 
67.1 
99.  9M 

- 

1.5 
4.C 

94. 9M 
62.9 
63.1 
99.3 
92 . 1 

- 

2.1 

3.4 
2.6 

40. 2M 
52.6 
52.8 
50,1 

- 

1.5 
4!9 

39.9m 
46.9 
49.8 
46.0 

-  .4 

-  .1 

51. 7M 
63.0 
62.4 
59.4 

.0 

i!b 

ELECTRA  POME"  HOUSE 

FIVE  POINTS  5  SSH 

FRESNO  IISO  AP 

FRIANT  CDVERNHENT  CAMP 

CLENNVILLE 

44.5 

49.6MI 
45.1 
49.1 
39.2 

- 

1.4 
1,0 

50,9 
92. IM 
51.9 
51.8 
45.8 

1.6 
1.4 

49.3 
50. 4n 
50.4 
49.0 
40.6 

-  3.6 

-  4.6 

98. 2 
60. BM 
61.2 
58.1 
49.9 

-  .1 

-  ,1 

68,1 
72. 6M 
72.9 
69,9 

60, 1 

3,3 
4.7 

74.2 
78. 4H 
78.6 
76.4 
65.6 

2.8 
3.9 

76.9 
79. 6H 
80.4 
79.3 
69.9 

-  1.4 

-  .9 

74,7 
77. 9H 

78.5 
78.0 
69. 0 

-  1,3 

-  ,4 

66.9 

K 

72.0 
70.3 
61 .  6H 

- 

3.4 
2.2 

61.2 
62. 6M 
63.3 
62.6 
59.0 

- 

2 
1 

4 

3 

90,6 

H 

92,9 
50.9 
44.6 

■ 

3.1 
.9 

46.8 

M 

47.2 
49.9 

-  .9 
.2 

60.3 
62.9 

ss'bk 

.8 
.1 

GRANT  CRDVE 
HANFORO 
HETCH  NETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
I  OR  I A 

30.9 
44. 3n 
35. IH 
28.7 
43.0 

.9 
2.2 
1.5 
2.2 

32.6 
51.4 
40.5m 
30.7 
47. OH 

1.7 
.5 
.7 
-  .3 

29.4 
49.3 
39. 6M 
26.9 
44.8 

•  5.4 

-  4.7 

-  5.7 

-  6.2 

39.2 
60.4 
51.3 
36.4 
55. 8H 

-  1.0 

.6 

-  1.7 

-  .9 

90,9 
71, OH 
60,9 
46, 9M 
68,6 

3.2 
4.0 
2.2 
4.8 

98.9 
79.9 
66.4 
54. OM 
74.3 

1.7 
3.3 
1.3 
3.0 

62.9 
77.4 
71.1 
98.6 
79.4 

-  3.1 

-  .9 

-  2.4 

.6 

62.0 
77.2 
69.  7h 
62.1 
77,9 

-  ,9 

-  1.0 
1.7 

,9 

56.6 
70.9 
63. BM 
56.9 
71 .3M 

-_ 

2.0 
2.4 

i!( 

49.2 
62.7 
59. OM 
49.3 
61 .6H 

1 
1 

9 
7 

6 

36.1 
96.8 
41. 3M 
39.4 
49. 9M 

6.4 
5.3 

4!l 

38.3 
46.9 
40. 4M 
41.9 
47.8m 

.8 
.3 
7.J 

45.5 
62. 2H 
52. 9M 
44. 3M 

.0 
.8 

'.I 

kern  river  pm  no  1 
kern  river  ph  no  3 
kettlEman  city 
kettlEhan  station 

KNIOMTS  ferry   2  5E 

4B.B 
4i!.6 
49.3 
47.6 
49. OH 

- 

.8 

97.4 
48.6 
92.3 
94.0 
51. 7M 

3.8 

52.3 
46.9 
50.7 
91.8 
49.6 

-  6.1 

65. 4H 

57.4 

60.6 

63.6 

57.8 

.6 

76, 5H 
69,7 
73,6 
79,0 
68,9M 

4.9 

83.0 
77.0 
78.9 
61.0 
75.6 

4.2 

86.0 
81.3 
61.9 
63.3 
76.9 

-  1.3 

64,9 
78,6 
60, 7M 
82.1 
75 ,7M 

-  ,7 

78. 2H 
71.9 
73. BM 
74.9 
69 .  3M 

- 

2.4 

69. 2M 
64.4 
64. 4H 
66.1 

- 

1 

1 

96. IH 
90.0 
93. 7H 
99.9 
91 .  9h 

■ 

1.1 

49. 9M 
46.9 
47. IH 
47.6 

-  1.9 

67. 4H 
61.4 
63. 6H 
65.2 

.2 

l£  crano 
lemon  cove 

I INDSAY 

little  panoce  det  dam 
lodgepole 

45., 
49.2 
45.2 
45,4 
21.6 

.9 
1.4 
.6 

52.9 
92.5 
91.9 
50.7 
27.0 

3.4 
1.3 
1.9 

90.4 
90.7 
90.8 
50.9 
24.9 

-  3.2 

-  5.1 

-  3.7 

58.3 
61.2 
60. 7 
60. 1 
35.0 

-  1.7 

-  1.2 

-  .5 

69,3 
72,2 
71,7 
70.9 

2.4 
2.6 
4.0 

75.4 
77.7 
77.3 
76.4 
59.1 

1.8 
1.9 
3.3 

76.9 
79.3 
79.4 
77.9 
59.8 

-  3.0 

-  3.0 

-  1.2 

79,3 
78,5 
77,7 
76.9 
58.7 

-  1,7 

-  1.4 

-  .5 

69.8 
72.0 
71.6 
69. 8M 
51.9 

2.6 
3.0 
1.9 

62.5 
63.7 
62.8 
62.2 
43.5 

1 
2 
1 

3 
0 
2 

92.3 
53.2 
52.4 

"'1 

.6 
1.4 
.6 

46.7 
47.9 
46.4 
46.9 
28.9 

.4 
.0 
-  .9 

61.3 
62.6 
62.3 
61. 7M 

.5 
1.1 
.2 

lOOI 

LOS  SANOS 

LOS  HANOS  DET  RESV 

HADERA 

HANTECA 

45.9 
46.4 
45.4 
49.5 
45.1 

.8 
.8 

,  1 

52.3 
52.7 
51.8 
51.8 
52.3 

3,5 
2,6 

1.8 

51,7 
52.2 
51. S 
91. 2H 
91.6 

-  1.1 

-  2.7 

-  3.3 

61.4 
61.5 
61.4 
61.1 
61.1 

3.3 
.6 

.2 

69.9 
70.7 
71.3 
71.9 
69. 1 

6.5 
3.9 

4.3 

75.1 
76.7 
77.4 
78.4 
75.5 

6.3 
3.9 

4.5 

74.4 
77.3 
78.2 
79. 7M 
76.4 

1.7 
-  1.5 

.< 

72.3 
76.3 
77.5 
78,5 
74,5 

1,4 
-  .6 

,7 

69.9 
70.6 
72.0 
72.0 
70.5 

- 

1.3 
2.5 

1.2 

62.1 
62.6 
63.9 
63.5 
62.7 

- 

1 

9 
6 

7 

91.7 
92.9 
94.2 
91.8 
52.0 

- 

.1 
.5 

1 . 4 

46.3 
46.9 
47.2 
49. 6H 
47.4 

.9 

-  .2 

-  .8 

61.1 
62.2 
62.7 
62. 6H 

2.1 
.2 

,3 

MARICOPA 

hERCEO  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NV 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

46.0 
49. 8H 
49.9 
44.9 

M 

- 

1,7 
,9 
.9 

1.6 

54.1 
51.2 
52.7 
51.1 
43. 5H 

1.7 
2.1 
3.4 
.3 

51.6 
51.3 
51.2 
50.7 
41. 7M 

-  6.1 

-  2.2 
•  2.7 

-  5.1 

62.0 
61.1 
61.5 
60.3 
52  .6M 

-  2.5 
1.1 
1.9 

-  1.4 

72.1 
71.4 
69,9 
69,8 
64, OM 

.5 
4.7 
4.4 
2.4 

80.5 
76. 8H 
79.6 
79.6 
69.7 

2.0 
3.9 
4.4 
1.9 

83,4 
78.3 
76.7 
76.2 
74.2 

-  2.9 

-  .3 
.4 

-  2.8 

61,3 
76,9 
75.0 
73,6 
74 , 7 

.2.6 
.6 
1.0 
•  2.8 

74.8 
70.9 
70.3 
68.6 

3.6 
1.2 

.: 

69.6 
63.0 
62.6 
61.2 
58.4 

2 
3 

5 
1 
0 
9 

54.1 
52.7 
52.8 

- 

2.4 
.5 
.5 

46.9m 
47.1 
47.4 
46.0 

-  2.2 
1.1 
1.4 

-  .9 

64. 4M 
62. 2M 
61.6 
60.6 

1.6 
.9 
1.3 
1.8 

ORANGE  COVE 
PDRTERVILLE 
POSEV  3  E 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 

49.6 
46.7 
39.0 
39.3 
49.2 

- 

.1 
.2 

52.0 
53.9 

M 

43.7 
51.2 

2.2 
3,2 

50.1 
51.7 

41.7 
51.9 

-  4.0 

-  3.9 

60.6 
63.0 
4J.3 
52.9 
61.0 

.2 
1.4 

74,5 
56.8 
63.0 
69, 1 

6.5 

77.8 
80. 1 
62.7 
68.2 
75.4 

4.1 
5.7 

80.3 
81.9 
69.1 
73.2 

-  .2 
.8 

77.9 
80. 1 
66.0 
72.8 
76,4 

-  .3 

1.0 

71.1 
73.7 
59. 4H 
67.3 
71.1 

2.( 

62.8 
64.5 
52.3 
98.8 
63 .0 

1 

5 

7 

52.2 
94.2 
39,2 
43,0 
94 , 1 

1.6 

46.4 
47.9 
39.9 
43.3 

-  .6 

-  .1 

64.3 
55.6 

SONORA  R3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STOCKTON  WSD  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  NO  * 
TEHACHAPI 

40.6 
34. 9M 
49.3 
44.8 
38,1 

- 

3.3 

.6 
,1 

46.3 

H 

52.4 
51,2 
43.3 

-  .7 

3,4 
2,3 

44,6 

91,3 
50.9 
40.3 

-  6.0 

-  2.4 

-  2.7 

54.6 
46. 2M 
61. S 
59.7 
49.8 

-  2.0 

2.1 
1.1 

65,5 
54,3 
71,3 
67,4 
61.8 

2.6 

5.1 
3.3 

71  .OM 
62.3 
77.1 
73.3 
68. 6H 

1.1 

4.3 
3.3 

76. 4M 
66. 4M 
76.8 
73.5 
7)  .9 

-  1.4 

-  1.4 

-  1.0 

79,0 
65,2 
74,5 
72,5 
71,1 

-  1,2 

'  1,7 

-  ,1 

67.1 
58.7 
70.2 
69.3 
63.5 

- 

4.5 

2.5 
.5 

98.9 
50.0 
63.2 
61.5 
56.2 

- 
- 

3.5 

.8 
.7 

46,8 
37,2 
93,2 
92,4 
44,7 

5.2 

.2 
.3 

44.3 
37.9 
47.5 
46.7 
42.9 

-  1.7 

1.6 
.9 

57. 6n 

62.1 
60.2 
54. 4H 

2.1 

.8 
.5 

TEjDN  RANCHQ 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

TICEP  CREEK  PH 

TRACY  CAR80NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

49. 4H 
39,5 
44,7 
49,9 

1.9 

50,8 
52.1 
45.6 
51.6 
51.8 

-  .1 
1.0 

47.7 
90.1 
44.3 
51.7 
51.8 

-  7.9 
«  4.0 

60.9 
60. 4M 
54.2 
61.6 
60.4 

-  1.4 
.6 

69,9 
71,8 
64,5 
69,0 
69,2 

1.6 
5.1 

78.9 
77.9 
69.2 
75.7 
79.7 

3.5 
3.1 

79.7 
82.1 
73.2 
75.7 
76.7 

-  3.0 
.8 

76,5 
60,9 
73,2 
74,5 
75,  IM 

•  4,0 
,2 

68.5 
73.4 
67.2 
70.2 
71.7 

7.1 
1.7 

60.7 
69. 3M 
58.7 
63.0 
63.0 

5 
1 

3 

1 

90,3 
93.8 
49.6 
93.3 
93.8 

4.9 
4.1 

48.0 
48.8 
42.9 
47.5 
47.9 

-  .7 
.  I 

63. 5H 
96.5 
61.5 
61 .9H 

.3 

VISALU 
WASCO 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 

46,1 
46,0 

.7 
2!4 

53.3 
54.0 
39 .7 

1.8 
4.0 
.3 

51.5 
92. B 
41.3 

-  4.9 

-  2.4 

62. C 
63.1 

-  .9 

1.1 

72,9 
75,1 

3.3 
6.0 
3,3 

78.5 
80.1 

2.7 
3.9 
1 . 9 

60.4 
82.4 

-  1.7 

-  1.0 
_  1.6 

78,0 
60,8 
71 ,6^ 

-  1.9 
•  ,3 
,6 

72.1 
73.8 
64.7 

3.1 
1 .  ( 
.8 

64.1 
64.4 

56.6 

2 
1 
1 

0 

e 
3 

93.6 
53.7 
41.3 

1.6 

i'.a 

46.4 
46.3 

-  1.6 

-  l.O 

63.2 
64.4 

.9 

,7 

DIVISION 

42.6 

- 

.7 

49,1 

2.3 

47.5 

-  3.5 

57.1 

.1 

67,6 

4,2 

73.8 

3.6 

76.4 

-  .8 

75,1 

-  ,2 

69.0 

- 

1.9 

60.8 

- 

9 

90.0 

- 

1.5 

45.4 

.3 

59.5 

.0 

•       •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
PARRETT  DA" 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

49.2 
92.7 
46.0 
43.2 
29.7 

- 

1.0 
2.6 

53.1 
99.6 
50.2 
48.1 

1.0 
-  .1 

50.1 
93.8 
46.7 
44. Sm 
29.6 

-  2.1 

-  5.0 

57.3 
56.4 
55.8 
53.6 

-  1.5 

-  2.6 

64.8 
58.3 
63.3 
61.8 
52.6 

-  2.3 
.  1 

73.4 
61.5 
71.4 
70.0 

-  1.1 
3.0 

73.5 
63.3 
73.9 
75. OM 
69.3 

-  2.7 

-  2.5 

76, 4H 
66.4 
74.7 
74. 9M 
61.2 

-  ,4 
•  1,4 

69. 2H 
64.9 
66.6 
64. 2H 
96. 6H 

- 

1.2 
6.3 

69. OM 
61.4 
62.7 
64. 4H 
49, 3M 

2 
1 

6 
6 

54. 9M 
56.2 
52.9 
51. 4M 
40. 1 

- 

2.9 
3.3 

54.3 
55.9 

5lio 
38.6 

-  .3 

-  1.2 

62. IH 
58.6 
59.7 
58. 5H 
46. 3H 

1.4 
1.9 

BURBANK   VALLEY  PMP  PLT 

CACHUMA  LAKE 

CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CHIILA  VISTA 

51.4 
48.0 
44.1 
90,9 
51,9 

2,2 
.2 

56.1 
52.7 
46.9 
55.0 
55.9 

.9 

2,5 

53.8 
90.2 
45.2 
53.3 
54.3 

-  4.1 

.9 

61.7 
57.2 
51.3 
60.8 
58.1 

.9 
,0 

66,7 
63,6 
60,1 
67,3 
99,9 

2.3 
.9 

73.1 
69.6 
67.5 
73.2 
64.2 

9.1 
l.l 

74.0 

68.9 

71.0 

74.7 

65.5 
65.5 

.2 

74.8 
69.5 
72,0 
76,1 
67, 2 

,7 
,6 

69.0 
67.1 
63.6 
69.9 
65.3 

- 

3.6 
1.4 

66.8 
63.9 
59.6 
67.3 
61.8 

■  5 

7 

56.0 
54.7 
50.0 
59.9 
96.8 

- 

4.4 
.9 

54.8 
93.4 
46.3 
99.0 
94.4 

-  .8 

.0 

63.2 
59.9 
56.6 
63.3 
59.6 

,4 
.3 

CLAREHONT  POMONA  COL 

CORONA 

CULVER  CITY 

rUYAMA 

CUYAMACA 

48,6 
48, 6H 
94,5 

41, 4n 

36, 5 

2.4 
3.1 

2.9 

53.1 
94.4 
99.2 
46.9 
39.0 

.9 
1.4 

_ 

51.5 
52.9 
57.3 
44. OH 
36,8 

-  3.8 

-  3.1 

_  7,5 

57.9 
59.0 
61.0 
52. 9P 

-  1.2 

-  1.2 

_  3 ,  J 

64.0 
69.8 
63.0 

56 . 6 

.9 
1.9 

1 . 1 

71.0 
72.6 
67.9 

M 

65.0 

3.4 
3.9 

2 . 1 

73.0 
73.0 
69.2 
74.1 
69.2 

-  1.4 

-  1.6 

- 

73,9 
73,9 
70,0 

68,3 

•  .2 

«  1,4 

67.2 
68.6 
68.4 

61.5 

5.3 
3.5 

3.6 

69.9 
65.9 
66.8 

53.7 

- 

1 

I 
6 

3 

54.7 
54.9 
59.8 
47. OH 
44.7 

: 

4.1 
3.9 

1.6 

92.9 
93.1 
39.9 

H 

43 .9 

-  .9 

-  .8 

2.2 

61.1 
61. 9n 
63.1 

51. 6K 

1.2 

,a 

1.6 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  OAM 

ElSINORE 

ESCONOIDO 

FONTANA  KAISER 

45,6 
50,5 
47,8 
90,4 
53 ,2 

2.1 

90.3 
95.6 
92.2 
99.2 
96.0 

.1 
2.9 

47.6 
53.0 
50. 9M 
52.3 
53.4 

-  4.5 

-  3.4 

56.4 
59.2 
58.9 
58.1 
62.3 

-  1.9 

-  1.5 

63.1 
65.6 
67. 9M 
64.2 

2.8 
1.0 

71.2 
72.5 
73. 6H 
70.8 
76.  OH 

2.5 
3.5 

72.7 
73.9 
75. 7H 
71.9 

-  2.8 

-  1.2 

74,1 
74.8 
77.2 
73,2 
76.5 

-  1,0 

-  ,2 

67.2 
70.4 
70.0 
68.6 
71.8 

4.9 

2 .  E 

62.9 
68.4 
64.9 
65.1 
70.9 

1 

3 
9 

51.9 
99.1 
93.2 
96.2 
99.8m 

4.3 
1 . 1 

91.3M 

97.9 

91.0 

94,6 

99,9 

-  1.3 
1.6 

59. 5M 
63.4 
61 .9M 
61.7 
65 . 38 

1.6 
.  1 

GILLESPIE  FIELD 
HEnSmak  dam 
lOYLLKlLD  PIPE  DEPT 

julian  mynola 
laguna  beach 

51,0 
41,9 
36,0 
41.1 
51  .8^ 

- 

1.8 

99.9 
46.3 
38.8 
44.4 
54 ,9)« 

,  2 

94.4 
44.2 
36,0 
41.3 
53, OH 

"  3.3 

59.3 
52.2 
46.9 
49.4 
59.8 

65,1 
99,2 
57,6 
98,9 
99,0 

-  2.9 

71.2 
67.3 
64. 8M 
67.4 
63 .  3f 

-  1.2 

72.0 
70.9 
70.8 
71.4 
64 .6 

_  3.4 

73,9 
72,7m 
67,1 
73, IM 
65, 3H 

-  3,3 

69.9 
62. 4M 
62.6 
63. 4H 
64  .OM 

3.4 

66.2 
57.2 
54.8 
59.5 
61.9m 

- 

1 

.5 

57.2 
48.9 
43. 3M 
48.8 
99. 9M 

- 

3.5 

94.6 
44  ,9 
43.9 
47.2 
93. 6H 

-  1.7 

67.6 
55. 6H 
51.9H 
95. 9M 
98. 6M 

2.4 

LA  MESA 
LDMPOC 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BEACH  W50  AP 
lOS  ANGELES  KSO  AP 

54,0 
90,1 
54, DM 
93,9 
94,6 

.4 
.2 

57.2 
59.4 
99. OM 
97.9 
58.5 

3.1 
3.3 

55.2 
91.0 
56. BH 
55.2 
55.9 

-  1.5 
_  ^  .5 

60. OM 
96.3 

H 

62.3 
60. 1 

2.3 
.7 

64. OM 
99,3 

69.7 
62,4 

2.2 
.4 

69. 6M 
63.3 

71.5 
66.7 

4.0 
1.9 

70.2 
61  .2 

73.0 
68.0 

1.4 
-  1.1 

72, 3M 
61,2 

73,4 
69, 1 

1,1 
,0 

68. 9H 
63.3 

66.6 
67.6 

2.7 
.9 

68.  IM 
61.2 

67.2 
69.7 

.7 
.6 

98. 9H 
93.8 

58.0 
59.5 

3.2 
1.6 

37.9 
53.6 

99.4 
98.3 

-  .6 
1.4 

63.  OH 
97.9 

63.4 
62.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MT  WILSON  2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

0  J  A I 

56,4 
40,0 
54.0 
S3.4n 
48, 6H 

.6 
.1 
1.6 

60,0 
39,6 
96,9 
56, 9H 
53,5 

2.9 
1.5 
1.4 

97.9 
36.9 
54.7 
55. 2H 
51. 7M 

•  1.5 

-  1.9 

-  3.1 

63.1 
49.9 

5e.8H 

58. 7H 
58. IH 

1,3 

-  ,2 

-  .7 

69,8 
62,7 
60,3 
60, 7H 
63. 7H 

1.0 
-  1.4 
1.1 

72.0 
69.8 
65.2 
67. IH 
71.3 

4.0 
.8 
4.6 

72.4 
74.7 
69.9 
68. OM 
70. 9M 

-  .6 

-  1.9 

-  2.3 

73,6 
71.8 
67.1 
69. 3M 
72.5 

,5 
•  1,1 
-  ,9 

70.0 
67.2 
66.0 
66.6 
67. OM 

1.9 
.7 
3.8 

68.8 
99.8 
62.7 
64. 2M 
69. 4H 

1 
1 

.4 

.5 
.0 

60.0 
46.4 
57.0 
37. IN 
54. 4H 

2.7 
1.9 
3.3 

99.9 

ssio 

95. 6H 
53. 9H 

1.7 
-  .6 
1.2 

65.0 
55.6 
60. 3H 
61. IN 
60.911 

nXNAPD 

PALOHAR  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

PERRIS 

POMONA  CAL  POLY 

52,7 
38,1 
53,4 
48,4 

90,0 

.6 
•  2 
.4 

56,3 
40.9 
96,8 
52. 6M 
54,0 

2.4 
2.2 
2.1 

94.2 
37.3 
54.9 

52.0 

-  1.0 

-  2.3 

-  3.2 

57.9 
49.4 

61.3 

58.2 

.7 
.9 
-  1.1 

60,6 
60,9 
66,6 

63,6 

1.2 
3.1 
.4 

64.8 
69.4 
72.8 

69.8 

3.3 
5.3 
2.0 

69.7 
73.9 
73.9 

71.9 

.9 

-  .1 

-  2.7 

67.6 
71. 6M 
74.6 

73.2 

2.4 
,9 
.  .5 

66.1 
66. 7M 
70.2 

68.1 

1.6 
2.2 
3.4 

63.2 
98.9 
69.2 

67.0 

1 
3 
2 

0 
0 
6 

96.8 
46.0 
98.7 

96.8 

1.6 
1.9 
.3 

96.9 
49.9 

97. 6H 

99.4 

1.3 
2.1 
4.1 

60.2 
94. 8H 
64. IH 

61.6 

RAHDNA  SPAUIDINC 

48,7 

51.3 

49.0 

54.1 

63,1 

70.2 

71.5 

73,3 

67.1 

S««  R*Ut«nc«  Noln  Tollowtng  SliUon  IndM 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


REDIANDS 
RIVEBSIDE  FIRE  STA.  O 
RIVERSIDE  CIT  EXP  5T» 
SAN  SERNARDINO  CO  HDSP 
SANOeERC  WSO 

SAN  OIEGO  WSO  AP 

SAN  PERNANDO 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  MARIA  WSO  AP 
SANTA  HONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SUN  CITV 
TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  CAH 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 

VORBA  LINDA 

DIVISION 


BAKER 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 
RISHOP  WSO  AP 
BLVTHE 

BLYThE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BRAWLEV  ?  SW 
CANTR 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSU 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MQJAVE 


49.0 
50.3 


55.6 
51.6 
53.6 


5«.7B.  1.7 


".b.bm' 

55.7 
".8.5 
51 .4M 


52.4 
49. 1 


53.3  I 

51.1 
35.5 
51.1 
41.8 
50.3  '■ 

33.0 
39.3 
50.9 
40. 9M 
40. 2M 


MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  P! 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PAlMDALE   FAA  AIRPORT 


PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
THERMAL   FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  FIRE   STA  79 

victorville  PUMP  Plant 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

WILDROSE  RANGER  STA 

DIVISION 


33.8 
43.0 


31.7  I  -  5.1 


54.8 

58. OM 

55.3 

54.9 

53.0 

58.7 

55.9 


55.6 

54.9b 
58.1 
52.2 
55. OM 
45.6 

56.1 

52.9 


60. 2H' 
32. 7M 


57.6 
42.5 
58.9 


1.9 
1.1 


April 


May 


July 


August 


S«pt«mbai 


51.1 
53.4 


58.1 
51.7 


53,0 

55. 6M' 
53.3 
52.7 
46.9 
54.2  1 


55. IH 

50.1 

53.7 


53.1 
50.6 


59.8 
58.3 
58.3 


59.4 
44.3 


58,8 
45.3 
60,6 


46.7 

36,0 
26,4 
56,2  i 
46,9MI 
46,2  I 

58,8  I 
57,6 
45. 3M 


52.9     .  4.5 

53.3 
44. 2M 
46.4 
17.8 
11.4 

43.8 


59.6 
61.1 


57.5  ,  -  1.7 


57.4 

58, OH 
57,9 
59,5 
58,8 
59,6 

58.2n< 
59,8 
57,4 
57, 6« 
51, 8H 

59,1     -  1.4 

57. D     -  1.1 


59. 8H 
55. IM 
52.2 


70,2 
69,3 


63,3 

75.0 
46. 9M 
70.1 
67. D  I 
54.5 

54.3 
70.2 
55.1 


46.5 
57. 4M 
69. 7M 
56. OH 
57.0 

49,0 


64.2     -  1.6 

63.2 
53.4 
56.1 
25. 4H 


55,7 
59,5 


64,2 
62.9 


71,6 
67, 7M 
65.4 
79.4 


67.6 
76.9 
60.2 


77.1 

76.7 
64. 5M' 
68.1 
39. 4n 
31,9 

68. 3h! 


70.4 
69.2 


91.2 
87.2 
74.1 


90.9 
76.4 

76.0 


70.6mI  3.6 


69.2 

66. 7H 
66.1 
71.5 
67. IH 
69. 6M 


69,1     -  l.O 
73,9  I  - 
73.4 
77.9 
62.1 

70.9  I  - 
65.5  - 
63.3 
61  ,B  - 


66, 8M 
77,1  1 
68,2 


71.1 
70,7 


93,5 
64,3 
76,0 
77,2 
93,3 

95,9 


102 
75, 5H 
95,2 


91,2 

91.0 
61.2 
93. OH 
84.9 
96.4 

68.5 
61,5 
90,6 
83,1 
63,9 

76,0 
62,3 


84,0 
I  91.1 
3.3|  69.0 


89.4 
75. 8H 
79.3 
52.1 
47.0 

80.2 


74.5)^ 

78.5 

63.6 

72.3 
67,2 
65,2 
62,0 
64,7 

67,4 


72.0 
71.4 


91.3 
62.6 
76,9 
73,7 
91,1 

93,  I 


92,4 
79,4 
79,3 


69.6  -  3.7 
70,2 

71.3  -  3.0 

65.7  -  3.6 

68.6  - 

66.8  - 
70.0 


69.8HI  -  1.2 

64.2  I  -  2.6 
62.6 

62.3  I  - 


67.9 


68.6 
66.9 


65.9 
73.7 
69.6 
66.7 

62. 3n; 


74.6 
71.7M 


67.0 
53. 7M 


66. 6H 
69.8 
44,6 
40.5 


2.4 


64. 7H 
65.8  I 
66.9 
67.1 
65.5     -  3.2 


66,6 
68.2 
67.9 
65.5 


67. 7n  2.1 


67.2 
64.0 


65. 7M! 
56.2 
72. 4h! 


73.6 
59. 6H 
76.6 
63. 8M 


56.4 

M 

74.3 
62.4 
60.4 

75.2 
76.5 
64.  EH 
73.4 
66.8 


60.9 
66.2 


54. 4n 

56.1 
57.2 
57.3 


57.7 

54.7k 
53. IN. 
57.9 
53, S 
56,6 


57,1 
54,5 


63,2 
61.5 
53.6 


60.9 

38.8HI 

63.1 

62.9 

47.8 

50.3 
62.6 
47.9 
58. 9H 
63.9 

61.6 


60.0 
51.4 
46.9 

61.6 
61.9 
50.7 
60.5 
54, D 

55,9 
47,9 
30,3 
26,7 
18,5 

45,1 

53,3 


52,5     -  ,2 


54, 9h 

59,9 

52,9 

56,1 

47,5 

55.6 

53.4 


52.3 
40.5 
53.5b 


54.9 
47.6 
52.6  I 

53.6 
35. 7M 
58.3 
56.  IM 


39.3 

35.6BI 


47.1 

51.1 
44. 3H 
45.7 
23.0 
18.5 

40.4 


S«e  Reletence  Nole«  Following  Stalion  lnd«x 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CillFOKNU 
H71 


hORTh  COaST 
DfialKAGE  01 
ALDERPOINT 

ANCHIN  PAC   UNION  CUL 
tic  BAR  RANGER  STATION 
eOONVllLE  HNTNC  STA 
eRANSCCMB   3  NNH 

eRIDCEVUlE  *  NNW 
lURNT  RANCH  I  i 
BUTLER   VALLEY  RANCH 
CALISTOCA 
CALLAHAN 

CAZADERO  ^  w 

CECILVILLE   5  SE 
CLEAR  CREEK 
ClOVEROALE   3  SSE 
COPCO  NO  1  OA" 

COVElG 

CBESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUHMINCS 
OUTTONS  LANOINC 

ELK  VALLEY 
EUREKA  MSO  CI 
FERNOAlE   2  NU 
FOREST  GLEN 
FORT  BRACS 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
CtRBERVILLE 

6ASQUET  RANGER  STATION 

CBATON 

OEENVIEN 

CUERNEVILLE  2 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HITFORK  R^NCER  STATION 

HEALDSBURC 
HEALDSBURC.  NO  2 
HILTS 
HOOPA 

IDLEHILO  MKY  HNTNC  STA 

KElLOCG 
KENTPIELO 
KIAHATH 
KORBEL 

lAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

HAD  RIVER  RANGER  STA 
HARE  ISLAND 
HOUNT  HEBRON  RS 

HUIR  aoaos 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  R  S  2 
OAKVIILE  )  WNU 
OCCIDENTAL 

OmCK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

FETALUMA  riRE  STA  2 
FOINT  ARENA 
FOTTER   VAILFY  PH 
RICHAROSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HFLf^NA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAD  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SRAGCS  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAH  VISTA  PT 
TUlElAKE  //R 

UIIIAH 

UKIAh  A  HSa 

upper  mattoie 
marm  springs  0am 
keaverville  ranger  STa 

>hee0  fire  department 

HlLLITS   1  NE 
MILlOlt  CREEK  1  NM 
VREKA 


12.'* 
».»2! 
9,0^ 

16.  u! 
2.>t 

22. Ba 

5.9* 
12. 6T 
1«.7»  9.71 

1.9^ 


12.5* 
9.60| 
13.91 
20.02^ 
11. 7i 


1».0S 
6.»7^ 

g.52 

20.07  B.IO 
10. BO  3.3« 

12.22 

A.  17 
IS. 52  7 

lA.as 

IA.  »2 

IB,  AO  9.59 
3.9SI 

22. to 
10.30-  1.0 

B.  32! 


IB. 39 
16.91 
3.27 
11.59 
12. Al 

20.2s! 
19,60 
12,30 
7.781 
•  1.75' 

13.13! 
10.66! 

.79 
15.B5: 
11.37 

3.33 
16.09 
2A.2a 
10.21 


B,59 


1.17 


11.271  ! 
15.22! 
13.Bl|  « 
1«.96 
17.32   10. 2B 

16.99| 
15.3a!  1 

6.36 
10. BO  1 
16.07 

25.39! 
13.79! 
20. A4 
9.01: 

,»r- 

I2.62I  5.09 
15.70; 
19,61:     3. 98 

9,3S  2,0* 


16,69 
11,59' 
2.21- 


11,30!  3.57 


Sacramento 

drainage  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTUAAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 
BLUE  CANYON  KSO  AP  /It 

BCliMA^  OAH 
BRASNIN  ISLAND 
BROCKS  PARNHAN  RANCH 
BRUSH  CREFK  RS 
BUCKMORN 

BUCKS  CREFK  PM  20.23 
BURNEY  7,3», 
CANBY  RANGER  STATION  2.07 
CANYDh  DAN  12. A6 

CARIBOU  PPMER  HOUSE  13.12[ 


2. All 

1.A9I.  .13 
13.69  6.62 
1A.06! 

19.37|  7.67 

19.161  6.6a 
7.»2| 

7.52!  3.A6 


B.5B| 
9.9^ 
5.12 
8.0* 
12, A9 


B.5B 
7,3* 
5. 93 


7.87  1.76 


6. 86' 
1.28 
6.92 
10.68 
6.76 


B.90 


1.37 
6.03 
A, 98 


6,53k 
11, A7 
B,3S  2.02 


11.07 
7.17  i 
2.T»i 
7.91^ 
6,171 

15.361 

8.60! 
10.87: 

5.131 

1.19 

7.75  1.33 
9,Aa 
10. Al-  2.10 

A.26--  1.A2 


.Bol 
.56L 

a.57l 


6. 42  2.32 


'"h 


,11,  .1 

.ooL  .3 

i67 

,771.  1,69 

,ia[.  l.OS 


6.15>- 

2.561 

2.521. 

5.15 

6.0*1 


7.18 


2.71 
2.62 


B.39j 
l.*2l-  2.60 


2.39 
1.20 
1.98 


.17 
.21^ 


2.0^ 
I.ISK 
.1^ 

2.63| 

.35k 

.781 
l.«l 

.92h  i.as 

1.77 


.32 


.19 
.17 
.58 
.98 

2.  Bel 

.291 
.06 


L3. 


1.911 
.16 

.11-  1 

.98 
.25 
.1* 
1.75 
.69i-  2.39 


.36h  2.51 
1.65! 
.051.  2.37 

.16| 

.65h  1 

.61 
l.ll-  1.97 
1.281 


.69 
2.19 
3.89 
1.62 


1.1  If 

.33 
.'2 
1.66 
.SO- 


DS- 1.2A 

lOi 
07; 
32h  l.Bt 

D6| 

03f-  1.1 

01 
63 


70} 

991.  1.95 

02b 
*0! 
20U  1.47 
48 

04.  .92 

do! 

031. 

44! 

36>-  1.61 


lol. 

18! 


.50^  I.IB 


I.I2I 

.6Bk  . 

.OBU  1.39 

.06 
1.37.  1.71 

1.48.  2.13 
.14 

.oiy  .5} 
1,02 

2.70 


.991 
.23^ 
.02' 
.13k 
.06>. 


.09 

.ooU 

.Oil 


.061-  1.01 
.00 

.00|.  .92 


1.20 
.20 


.0-, 
T 

.03 

.00- 

.00 

T  - 
,00 


,00| 

.00k 


2,07 
1,26 
4,82 

>,B9 
2,10 
1.94 


2.7i 


1.39 
1.78 
2.33 
1.20 


3,87 
*.7<i 


3.2? 
.31 

3.14 


1.9^ 
1.1(1 
3.20 


2.2* 

■  Bli 
1.1^ 


9.61 
9.26 
B.21 


2.3S  1.71 


2.6H 


1.64 

3.92 
1.6S 
6.4} 
7.91 
7.90 

1.25 

A. IS 
5.39 

2.62 


6.88 
4.49 
a. 20 

5.7J 
1.7J 
B.O] 
4.49 
1.19 


7.0* 
♦  ,02i 
1,4I|E  9,92 

4.9^ 
9.64 
6.72 
3.09 


2.9e 

2.91 
4.83 

6.09 
1.72 
1.39 
9.3} 
6.31 

9.61 


20.13 
17.33 
13.99 


29.97 
17.54 
19.16 
17.12 


IB. 52 

12.36 
11.64 
9. 78 


26.83 
19.67  19.97 
6.0* 


}0.56  22.12 


8.7} 
1*.68 

21.81 
19.08 


IB, 19  1*,02 


16,34  12.29 

7.07 
20,98 
22.17  14.9! 
11.30 


18.13 
9.15 
7.40 
13.0* 
22.89 

a.oi- 

9.05 
8.0} 
19.64 
11.01 

6.69- 
B.IO 
*.3> 
19.*6 
19.39 


26.00  21.47 
39.90 
19.19 
3.41 


8.39- 
20.61 
9.92 
1.7} 

16, IT 
9,2> 
1,49 
9,04 
4,40- 

9,07 
4,92 
8,19 
19,22 
19.3* 

.69- 


.2( 
1.03 
1.11 
I.4C 


17,77  13, OC 
)1.13 
19.29  12.11 

IB. 69 
13,23  10,29 
19,94 
21,93  16, li 
29,90 

24,91 
12,99 
28,28 
14,12 
3,30! 

16,33  12.57 

20, ir 

39.03  29.4] 
19.91 
14.99  10.. 


9.3J- 
12.21 
11.21 
12.01 


73.62 
62.23 
47.38 
59.74 
111.24 

9}. 9a 

62.52 
67.69 
94,90 
20.74 

109.47 

79.77 

68.03  27.93 
19.41 

99.06 
84.20 
114.78 

101.66  30.72 
34.01 


61.04  21,42 
79.87 
120.90 

99.91  19.42 

22.91 

72.97 

66.63  11.67 
E  44.26 

69.33  25.92 
62.88 
E  23.07 
79.39 
97.11 


76. 9T  29.92 
109.68 
69.33 

!  16.01, 

81.09 
32.24 

13.05 
61.36 

37.17  13.29 

29.02 
48.99 
92.69 
86.99 

69.92  18.10 

3a. 60  14.90 

98.47,  14.42 
94.88' 

93.44]  20.33 
60.46' 

*a.3a  19.13 

93. 4T 

66.82  18.12 
82. 4y 


■  3ljE  10! 


93.19 
46.9* 
96.63 


94 


.13 


6.B»-  .92:     91.92  19.98 

9.0*  67.22 

14.13-  1.52  104.91  24.65 
7.20 

9.99  2.60C  50.62  13.75 


9,5* 
IB. 9* 
18,59 


9.2) 


17.29  12. ei 


32.24 

67. a4 

69.47 


96.63  17. )1 


1.29 
l.*2 


1.91 
12.34  I 
12.25 
28.36  21.61 

27.41  20.39 


2.6} 
1.2}k  .40 
a. 87!  2.9) 
8.65 
13.00  2.76 


14.69 

9.33-  }.49 
94.27  19.17 
93.08 

90.80  30.43 


6.19  4.44 
32.71 
E29,}4 


13.62 
3.92 
9.06 
13.69 
17,29! 

19.44! 
6.91 
2.01 
7.22 
8.62 


2.78 


90.42  23.65 
26.10 

29.46  9.46 

;102.6B 

sa.97 

99.70 
31.94 
12.88 

93.44  19.07 
99.77 


S—  RtfvrcQC*  NolM  Following  Slatlon  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CKICO  EXPERIHENT  STJ 
CITRUS  HEIOHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CDHA5SET  1  NNE 
COLEHAN  FISHERIES  STA 
COLEAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  HSM  EXP  FARM 
DEER  CREEK  FORESAV 

OE  SABLA 
DOBBINS   1  S 

DOHNIEVIllE  ranger  STA 
OUNNIGAN 

OUNSHUIR  RANGER  STA 

EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSOM  OAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GUI CH 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWV  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEV  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 

GRUZLY   ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLERRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 
lOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEY   1  N 
KELSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SPAULDINO 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSW 

MADELINE  2  SW 

MAN2ANITA  LAKE  // 

MARKLEY  COVE 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDDLETQMN 

MINERAL 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  //I 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 
QRLAND 
OROVILLE 

OROVILLF  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACERVIllE 
PLACERVILLE  IFC 
PIATINA 

PORTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  MSO  AP 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  HT  P  C  AND  E 
SACRAMENTO  HSO  AP 
SACRAMENTO  HSO  CI 

SHASTA  OAM 
SHINGLETDmN  2  E 

sierra  city 

sierraville  ranger  sta// 
stonyforo  cooley  ranch 

stonyforo  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 
twin  lakes 

UPPER  LAKE  7  w 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


lO.SBI 
8.9« 
1.7^ 
7.61, 

ll.di 


77TS  3728 


9.e«  2,B6 


e.78j 

I '  AT 

7.38 

3.68! 

6 '  66 

5.66 

2.61 

21.21 

13.08 

16.36 

7.05 

11.30 

1665 

10.56 

9*59 

5,66 

isioo 

16.83 

7.91 

6.66 

5.62 

9  0! 

6,30 

IB  *21 

11.00 

9)68 

10.131 

15  *7 

10.11 

16!o2 

20.08: 

18.21 

11.26 

18,01 

11,9* 

11. 2T 

8,66 

8,56 

6.75 

9.22 

9,00 

12.8! 

10.50 

«.3B 

1,53 

2.S5t  .29 

13.25 

9.89 

22, 3B 

19.23 

19,03 

11.36; 

2.74 

.85 

.51 

-  1.66 

t«.66 

8.67 

11. SO 

6.67 

7,J5 

2.96 

11,39 

7,67 

13, 0« 

6.96 

6,77 

1.87 

19.30 

7.10 

12,33 

1.69 

8.73 

8,67 

E  3.12 

1,16 

3.9& 

1,60 

1.93 

.97 

6.51 

3,70 

11.26 

9,33 

9.37 

5.38 

7,00 

3.16 

11.63 

2.23 

9,70 

1.39 

17.851 

11,92 

12.86 

«.25 

8,59 

.27 

15,15 

9,69 

7,13 

.77 

9.30 

3.39 

20,00 

9,88 

13.92 

6.29 

8.62 

5.11 

7.02!  3.83 

8,58 

7.37 

8.06 

6.16 

6.83 

3.67 

12.21 

7.96 

12.10 

6.63 

8.32 

3.39 

15.67 

9.64 

19,69 

16.68 

7,28 

6.05 

6.151 
19.69| 
16.53 
16.561 

8.15! 


11.18: 
7.66 
12.211 


16.61) 
6.871 
7.29 

18.96 
10.55 
18.07 
7.16; 
:17.53! 

9.33, 
7.37; 
27.26 
11,16 
13,97 

13,36| 
2,621 

16,06j 
8,62! 

17,85 

7,97 
7,63 
10,99 
9,83 


8,06 
3,20 


3,86 
6,53 


2,57 
16.57 
8,27; 
9,12 
7.93 


8.63  1.17 

6.55  3.26 

8.65  2.66 

5,81  1.7B 


8.66 
1.71 
6.02h  .21 
7.35! 

8.991  5.07 


6.67 
1.60 
3. 28 
7.17 
3.31 


6.60 
6.87 
7.50 
7,06 


3.81 
3.77 


6.65r-  1.3! 
2,2^  .23 


9.62 
6,961 
6,77| 


3.75 
5.53 
6.36 

6.54! 
7.56: 
6.22 
7,31 
1|52 

2.16, 


3, 1 6k 
6,36^ 
2,66 
1.65 


3,13 

3,39k  2.66 
3.07 
3,97-  2.63 
6.96 
2,68^  1.5S 


7.13k 


.79 


6.17 
S.OSp 
5.11 


3,66; 
6,2> 
3i62' 


8.41 
6.59 
5.04 
1,31- 


2,68 
2,95 
8,08 
6,45k 


6,74 
6,76 
8,76 


,25! 

.o<; 


,601 

,08 


.18h  1.15 


1,15: 


.81 
2,01 
,96 
.04 


.16|-  1.58 

.52r  3.29 
.20 

.92-  3.07 
1.67, 
.37^  2.40 


ok  1.56 

9I 


.86K 
l.ll 
.'2! 


.♦1- 


.01 
.02 
.33h  1.06 


.52(-  2.36 


Tl 

0^  1.36 


16- 
26r 
94k 

Oik  1,02 


.00 
.00 
.11 

.ook 

.31, 

.oei- 
.13! 
.00! 

T 

.00! 


1.52 
.OOl-  .37 


.00 

T    }■  .22 

.00k  1.66 
T 

.19k  1.30 

.oo|.  1.2s 

.OlL  ,56 

T    k  .16 


.U, 
.00 
.02 
T 


T  p  .76 
T  k  .45 
T    k  1.13 


.00 
.02- 

,00 


.00 
.00 
.00 

.0-* 


.03 

.01]- 
.00 


.oc^ 
.oq 


.60- 

.00 


.oq- 
.00 
.00 


.oq. 

,00 
,00- 

.oq 


.od 


l,8(^ 
.00 


i.i:^ 
.39 

1.95 
.94 
.11- 


,ie^  -  I 
2,1s 
1,73 


3,5(i 
6,1(J 


2,14 
1,51 
5,55 


8,39 
5,4j 
5,8? 


l,2q 


•.ir 
2.6a 

.6^ 


13.28!  13.60 
16.22  12.25 
l.lOj     5.54  4.03 


79|    5,661  6.09 
26.t9| 

30.22  23.78 
21.16! 
23.22 
6.74 
31.32 


4.79 
4.05 
3,44 
5.67 

11.19: 

5,42: 

11.87;  3 

10.43  3.43 

2.11-  1.13 


9.23, 


13.95: 
11.71} 


7.20 
7.60 
19.08 
12.42, 

16, 5o! 
34.15 
22.19 
21.29 
17.63 


.37 


4.73 
5.66 
12.80 
9.31 

E13.54: 
16.711 
13.18 
12.49 
9,42i 


6,3lJ 
3,51 

i,ie^- 

3,19 
1,91^ 


5,19 
E12,4(^ 
12,6^ 

3,64  2.01 
12. 7<^ 

Elo.sa 

19,59 

.li     3.40  1.76 

12.5^ 

.5S{  10.20  7,82 

14,07 
.191  12,61  9,73 
.59  27.73  20.69 
7.96 
3.68; 


13.86^ 
8.361 

7.3e| 

18.62  13.36 
18.16 

25.93.  20.44 

5.08|     2.64|  17,22  13,25 

4,57 
1.36 
.38  12.37 
7.14 

lO.O'J 

9,91 
13,2} 
25,21 
6.86 
10.25 

3,62 
38,61 
10,37 
11.93 
12,19 


5.761 
13.60 
2,44 
8.92 
5.85 

12,48 

5,83- 
14.69  3.57 


54.34| 
29.72 
34.72 

28.09  11.63 
95.40 

106,92  44.33 
77.30 
71.24 
29.771 
92.68j 

30.71;  11.77 

34.14 

36.10 

73.2fi 

59.41 

E  70.32: 
110.03: 

79.79; 

78.241 
E  55. ill 

27.25 
E  46.24 
52.87: 

20,03:  1.97 
55.54: 

E  70.731 
76.82; 
17.75 
55.68! 

60.33!  16.36 


.93 


1.78: 
5.24 
4.44 

4.961  1.08 

7.23k  l.'l 
8.89' 
11.10  1.94E 


64.97 

44.50  15.98 
91.40  25.54 
E  34.40 
E  16.61 

23.73 
12.87 
41,69 
36,39: 

34.861  14.27 

59.8el  9.37 
65.50 

74.06  22.56 
49,26  12.54 

82.65  29.64 
30.90  13.54 

E  46.79 

33.66  14.62 
42.46 


1.39 
8.64 
3.4ti 


6.75  1.53 


43.46 
66.59 
62.64 
33.57 


15.58 


6.21 
1.64 
1.56 


6.55 

1-M 

5.31| 

1.47 
1.72 
6.85 
4.09 
3.40 

1.35 
1.26 
13.85 
4.02; 
5.3ll 


.8.70  14.56 

7,37 
14,23  10,52 

7,11  5,01 


8,29  6,14 


6,69 

27,62 
16,02 
28,72 
6,70 
22,23 

6.33 


34.61: 
16.13'  11.99 
16,54: 


35,31 
10,87 
27.78 


4,32 
4,34 

13,43  9,85 


15,34 
8,65 
10,22 


16,83 
2,79 
3,05 

11.70 
10.19 
13.09 


4.39 
3.78 
15.43 


15.05 
7.93 
10.53 


19.38 
109.76 
52.21 
59.32 
43.59 


55.52  15.53 

31.67  9.62 

51.77  13.03 

32.43  10.26 


29.33 
37.76 
93.02 
26.46 
28.66 


10.19 
10.84 


1.26 
2.41 


1.16 
.94 


88.24 
64.99 
89.19 

32.30  6.91 
81.63 

33.50i  12.87 
29.78:  10.97 
115. 11' 
63.41!  16,94 
58,67j 

37, 9l!  12.32 
13.95: 
117.771 
47.00:  13.95 
66.52 

24.56 

27.37  9.67 
32.96 

31.81  19.02 


Se«  Reieiencfl  Notes  Following  Stalion  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


i  i 


NO»TME«ST  INTEKIDR 
tlSIKS  03 

eooiE 

BRIO&EPQRT 
CEDARVULE 

OONNER  1EHDHUI.  ST  PK 
DDYUE 

OOVLE  5  SSE 

EILERY  LAKE 

FLEMING  fISM  AND  CAME 

FORT  BIOWfLL 


GE 


LAKE 
HONG  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  1/4LIEV 
SOUA.,  VALLEV 

standish  1  f 

SUSANVILL'  AIRPORT 

TAHQE  CITY 

TERHO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 


CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0« 
ALAMD  1  N 
ARROYO  GRfNUE 
BEN  LOMONn  t 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SM 
BURLINCAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARMEL  VALLEY 

CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  £ 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 

GERBER  RANCH 
CILROY 

GILROY  1»  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NU 

HOLLISTER   1  SU 
KING  CITY 
LifAYETTE  Z  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMDRE  COUNTY  F  D 

LOCKHODD  ?  N 

LOS  GATOS 

lOS  GATOS  »  SW 

NARIINEZ  3  SSE 

HARTINEZ  MATER  PLANT 

MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORGAN  HILL  2  E 
NORRO  BAY  FIRE  DEPT 
NORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIAPLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTD  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  nHRWAlL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOMA 

parkfield 
paso  robles 

PASO  ROBlfS  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
USHO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDMQOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  HAKYS  COLLEGE 

SALINAS   3  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  0AM 

S  f  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  MSO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LLlS  OBISPO  POLY 
SAN  MATED 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRll^ 

SANTt  MAKGARITA  2  Su 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOlEDAD 

spreckels  huy  bridge 

UPR  SAN  lFANDRO  filter 


11.90 

3.1» 
A.lSi 
3.««- 
1.731 
2.2ft 

3.2«1 
2.9tl 
9.10 

i.ii 
;i>.«^ 

l.«7 


13.171 

e.e7| 

10.72 
7.31, 

5.  B3 

6.  «9| 
7.37 

10. «« 

7.  J2( 
3.«5j 

5.9»| 
S,«6 
6.9«l 
8.7b| 


4.59 

A.2:| 

10.061 
10.301 


6.94. 
9.37 

A. 61; 

6,67' 

a. 33 

S.26 
6,»7 
7.61 
11. 6B 

13.37, 

A. 93 
A. IB 
«.95 
A.B3 
7.99 

9.2»j 
I.32i 
9,3B 
8,68 
9.12 


13,96 
3.10 
3,B6 

11 .00 


2.0T 
.91- 
6.76 

1,27 

2,  do: 
A,  08: 

,79 
1,93)- 


3,891.  1.A3 


3«04| 
,»5| 
1.721 
2,66 


l,21r 

1.9B- 
.73 

1.99 
.69: 

3.92 


.88 
1.07W 
l,97W  1. 98 
1.071 

1.7BL  2,2 


19,08 
6, AT 

n,27| 


9,88  2,62 


9,90i  2,A9 


9,19!  3,36 


9,31 

6,0Si 
«,A0| 
7,»1 
7.6l! 
9,16: 


7,371  3.54 


6,29 
10.87 
20.20 

9.71 


6.59 
U,A3 
7,08 


5,30  2,69 


9,20 

6,29 
6,82 
6,32 
8,21, 
9,97 


9,67 
7,12 
6,83 
12.99 
12.29 


3,41 
9.26 


1,19 
.12 
1,01 
1,12 


.92- 
.20 
.75, 


.00 
.00- 
.96L 
.92 


2,85 
3,89 
4,54; 


2.411 
3,64 


9,94  2.73 


3.25 
3,95 
3.03 

1.48 
4.26  1.17 
2.09- 
2.53 


3.97:  1,90 


4,38 

2.44| 

2,93 

2.63k 

4,23: 

2.75| 

4.94 
2.6S 
3,01 
9,01 


3.84  1,77 


,22: 
.04I 
.13: 
.l4r 

:::i 


.20| 
.32 
.271- 


.3l! 
.36 
.53 


.04r 
.02: 
T 

.22 


.01, 
.111-  1.19 
.02)-  1,42 


.90>-  .44 
.94 
1,41 


1.08-  .38 


.loh 


.38 

.43: 


,46 

,19 

,18 

,11 

.83 

.45 

.26 

.11 

,64 

.01 

,00 

,ooh 

.96 

,12b 

.31 

.19 

,14 

,00 

,92 

125 

.42 

,5B 

.02 

,00 

.04 

.49 

,10 

.22 

,29 

.42 

r  ^ 

.00- 
.00 
.00- 

.00- 

.01 


.00 
.00- 

.oq 

.od 
.00 

.OK 

.00 

.0(( 


.od 
.od 
.00 
.od 
.00 


.00 

.00 

.00- 
T 

.00 
.00 
.00 

,00 


1.44  1.3( 


,od- 
,od 

.Od 


,od 


,00- 
.00 
,00 


,00- 
,09 
,00- 


,00- 
,00- 
,00 

,00 
,00 
T  - 


,04- 
,15 
1.93 


.21- 
.2^- 


.39-     .0:  1.34 


4.62 
1.67 
4.90 


.1? 
.14 
.47 


.92 
I.O4- 
2.49 


1.6a 
.97 

2.40 
.70 
3.12 


3. 61 
1.77 
1.46 
2.44 
1.90 


2.47 
1.61 
2.32 
3.0|{ 
2.10 

1.36 
.81 
1.85 


2.20 
1.99 

2.25 
1.01 
1.38 

1.78 
3.07 
.8<( 
1.63 
1.35 

1.77 
1.44 
2.31 


1.37 
1.36 
1.92- 
9,09 


2.63 
4.49 
8.64 
1.44 

4.39  2.78 

4.36  2.53 


5.36  1.20 
1.17 

2.09  .02 
2.38-  1.69 


23.76 
10.18 
10.47 
.n)S  12.92. 
49.90 

13.12 
20.79 
28.98 


1.69 

1.90 
1.86 
1.75 
.S« 
l.Bl 

1.64 
1.60 
1.62 
2.6a 
2.22 


.97 
1.78 
2.71 


.90 
1.70 
1.92 


5.77 
1.04 
11.27 


2.e» 
9.12- 
1.19 
6.21 


16.00  1.29 

22.04  .92 
19,77 
37.79 
7,69 
69,61 


9.05  9,63 


9,11 
3,86- 
10,82 


6.96  4,89 


1.47 

a. 99 

11.16 
3.71  2,29 

2.11 
7.92 
12.21 
5.63 


3,09 
2,29 
2.51 


3,24 
7,36 
10,95 
13,24 


3.92 

7.30 
7.94  6.37 
7.80  ! 
9.99 
2.79  1.74 


1.85 


5,94  1,92 


1.78. 
6.17 
7.50 
3.80 

1.92 
4.68-  1.97 
10.98 


.30{E  17.48 
31.79 
11.19 
34.01 


33.83 
23,60 
68.12 

39.81  17.43 
62.17  21.32 

58.39 
34.57 
37.47 
33.87 
25.96 

30.91 
25.48 

33.31  15.90 

43.69 

21.07 

29,91 
28.49 
29.09 
40.45 
24.77 

16.86  5.71 
16.72  6.26 
37.39 


4.05  1.41 


3,65 

3,00: 


1.11 

Hi 


3.95p 
3,69.- 
6,U 


18.80 

37.24  9.13 
70.89 
29.52 
27.69 

27.67 
16.86 
29.07 
26.37 
26.30 

33.29 

30.46j  3.26 

20.42 

20.09 

29.37  11.44 

37.22 
21.70 
24, 3T 
33,99 
21,76 

21,47 
19.21 
24,65 
22.49 
29.22 

27.44 

26.46  8.61 
30.06  10.60 
37.51 
44.53 

25.71  11.97 

23.68 

34.23 

16.88 

31.99 

31.46 

31.36  12.69 
31.60  11.02 
40.73 

21.62  6.91 

39,16  17.63 
29.77 

22.49  8.44 
44.8a  13.63 
49.63 

46.33 
14.64 

22.04  8. IT 
40,20 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ESC 


HALHAII  SCHOOL 
H4LNUT  CREEK  2 
WALNUT  CREEK  » 
HATSONVILLE  HATERWORKS 
HOOOSIDE  FIRE  STA  I 

HRIGHTS 


05 


8.961 

7.57 
6. 36: 
10.22| 

17,2sl 
7.77 


SAN  JQAOUIN 

DRAINAGE 
ANOIOLA 
ANTIQCH  PIBRE80ARD  ML 
ANTIOCH  PUHPINO  H  3 
ASH  MOUNTAIN 
AU8ERRY   1  NW 


BAKERSFIElO  WSO  AP 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKNELLS  CORNER  2WNW 
BUTTONWlLlDW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

CHERRY  VALLEY  0AM 

COALINGA 

COALINGA  14  WNW 
CORCORAN   IRRIC  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ElECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEOUER  RESERVOIR 
FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

GLENNVILLF 

GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

lONE 

JOHNSDNDALE 

KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETILEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANDCHE  DET  DAM 
LOOGEPOlE 

LOO  I 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANDS  OFT  RESV 
MADERA 

HANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

HENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  0AM 

PORTERVIllE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SONQRA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGVIllE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  A 

SUTTER  HUL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 
VISALIA 


7.61 
3.63 


9.32i     A. 77 


13.751  3.A9 


2.66  1.27 


6.901  3.66 


2.37 
6.83 
13.37 

8.93 
2,4A 
7. 47 
lA.AB 


10. »5 
9.06 
3.27 
3.42 
4.41 

3.93 
3.39 
5.42 
3.05 
3.11 

12.06 
5.27 
4.62 
1.541 
:12.»7j 

6.10| 
2.87 
2.37| 
2,09 
2.23 

5.22! 
1.471 
6.4l! 
7.22 
4.18 


4.90, 

4.I4I 
9.91! 
12.331 
11.60 

2.67j 

9,22 
=11.18 
10.42 
11.30 

6.31 

5.62 
10.29 
2,40 
1 ,98- 
7,91 

15,23 
3.73 
4.38' 
3.20' 
3,95 


2.95  1.34 


6,00  2.16 
5.94 
8,19 
7.83i 

16. 9B'  7.84 
7.021  3.27 


7.12'  2.27 
9,20  4,31 


3,66 
4.73L  1,99 


7,19  3.49 
3,90' 
7,091 
7.49| 
2,99 


1,661 
1.941 
6.97|- 

a.ibI 

1.80 
E  9.49 

2.6B! 


13.071  ! 

8.24'  2 

4,9o!  1 

9.71! 
10.19| 

3.12 
3.69  1.90 


.90 

2.29 

.96 

8,42 

10.59 

.54 

8.02| 

7.01 

6.07 

2.78 

.40 

1,25. 

3.33 

2,72 

3,11 

6,04 

5,76 

.58 

4.0* 

6.9l| 

.60 

4.061 

.36 

3.751 

2.74 

3.74 
9.61 
9.57 


4.74 
7.43 
3.95 

9.29 
9,07 
1.56 
4.51 
2.60 

1.76 
1.52 
4.81 


.86 
.28 

1.35 


3.86 
3.60  ; 
3.79 
2.91 
3.71  1.76 


9.62  3.79 


4.72  2.47 


3.37 
4.48 
11.18 


1.26 
2.60 
..85 


.44'  3,47 
,08 

,11 
,19  1.73 

.67  1.04 


9.28  3.19 


1.19 
1,12' 
2,98 


2.53!  1,36 

3,161  1,30 

3,93  1,71 

2,241  ,66 

6,S9|  1,72 

4.10  2,02 


1.67 
1.99 


6,24'  1,18 
9,59| 
8,97 
9,83 
3,18  1 


2,39 
2,62; 
3.66: 


,12l  3.29 

.ui-  1 


.97 

,18 

.68 

.08 

,1T 

.88 

,16 

2.99 

,91 

2.09 

1.22 

,92k 

1.84 

1.43 

,18 

. 

.63 

1.42 

T 

.00: 

1,69 

1.67 

2.96 

,85 

.52 

f 

1.38 

.14 

.29 

.87 

,24 

.00 

.59 

.14 

.09 

.12 

,11 

1,36 

.16 

l.ll 

1,32 

.66 

2. 78 

,49 

,93 

1.71 

1,04 

,221- 

1.33 

,44 

.09- 
,39 
,83 
1,06 


,39 
.14W  1.05 


:3gr  '• 
.12 


.67 
.68h 


.00- 

.D7i- 

T  : 

,34- 
■  00- 

T  - 
,36 


ok  .51 
0^  .46 


02k  .99 


I OL  .21 
OOf-  .49 
00- 


.001- 

T 

.01 


.00- 

.00: 

.ooL 


.od 

.00 

.00 

.00- 

.00- 


.ool-  .01 


.14 

.od 


.0^- 


.00- 
.00 


1.90 
1.44 
1,64 
2.43 


66     9.60  3.69 


2.10j  19.30  11.I6{  6.95>  2.33 
1.02{     9.99  < 


11      1.63     1,07     3,32,     2,  18     3,28l  ,49 


,00-     .27  2 


21     2,34     1,35     4,39:  2,16 


29.70  9.39 
27.18 
32,79 
41,66 

65.38  19.64 
30.52:  10,76 


11.11 
21.64, 
21.11: 
36.09 
33. is! 


.66 
,39 

62     1,Bt|E11,58     6,68|  12,70 


3,12E  61.9!  8.39 


3.06     6,28  2.89 
3,75 
4,68 
10,34 
1.92 


1.91  1.23 


3.54 
3.97 
3.26 


.9li 


.3^- 
.23 

.75 
.51 
2.59 


3.01 
1.19 
,9^ 


11,61, 
,3J 


88     8,11     4,64  7,92 
11.71;  9,70 
62     2,22     1,15  2,61- 


.99 
.68 

5.32' 
1.17 
2.57 

7.36 
1.95- 
1.79- 
1.30 


0!     2.08  1.16 


2.43 
1.7* 
1.76 


.12!- 

2,  Oil 

1.16J 
2.16 
4.59 

2.7-^ 
1.0< 


3.22 

.39- 
6.46 
6.19 


4.5 

3.71, 
2.23 

3.13: 


17     4.881  2.52 


1.841 
9.04: 
12t8S| 


6.63  3.69 
10.88 
9.16 
7,99 
3,66  2,49 


1.351 
2.22 
.83' 


34.68:  14.16 
17.02: 
27.86 
=  50.68 

10.21  2.93 


10.19 
10.27 
20.70 

19.96;  7.65 


.84: 
3.05 
.69 


48.45I  9.94 
44.26:  14.27 
26.45  9.33 
=  27.20i 
56.60 

7.62 
12.68  1.94 
16.40 
24.97 
92.77| 

46.68 

9.21  1.09 
42.36  7.19 
60.19 

22.76  6.90 

40.50 
29.08 
12.78 

14.49  3.46 
13.62 


19.31  2.41 
44,28 

20.12  6.06 
17.46,  9.84 
8.49: 

E  49.96: 


23.97 
12.38 
11.36 
9.68 
14.39 


11.17 
18.01 
13.17 
16.04 
40.01 


I.13E  16.32 
17.37 
11.63 
10.79 
23.32 


.59 


.90 


.25 


74     2.92-  4.71  1.24 


3.52 
5.69 
6.00 


5.12 

1.01 


16.74  9.68 

39.11 

99.79 

42.49; 

12.17| 

45.18  13.17 
=  55.1! 
40.37 
47.49 

23.64  10.27 


16.62 
17.87 
14.40 


Se»  R*(«r*ac»  NolM  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JANUARY 

riBIUAlY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

5 

s 

i 

i 

2 

i 

o 

0 

0 

Z 

MESTHAVFN 

3,13 

1.85 

2.72 

1 

39 

2.11 

1.01 

.03'- 

.64 

.00 

•  24 

.00 

•  12 

WEST  POINT 

13.29 

9,94 

5.43 

1.91 

.34 

T 

WQFFORD  HEIGHTS 

3,B» 

3.04 

2.14 

.10 

.23 

.00 

VQSENITE  »ARK  HEAOOTRS 

:  B.  10 

.25 

9.57 

2 

93 

4.59 

.48 

.39 

2.94 

2.20 

.72 

.97 

01 VI S I  ON 

5.51 

1.90 

5.2> 

1 

63 

3,99 

.99 

.43 

1,45 

.21U 

.60 

•  1^ 

•      •  • 

SDUTt-  C04ST 

DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CYN  fC2blf 

1 .70 

_ 

.37 

3.90. 

I 

82 

2.15 

,50 

.00 

.61 

.DDK 

.22 

.00 

.09 

ALISO  CN  OAT  HT  FC  446 

5,»5 

10,5* 

3.45 

.00 

.01 

.DC 

ALPINE 

3.»2 

3.15 

5.59 

.34 

.21 

:  .00 

AITAOENA 

- 

.09 

12,40 

7 

63 

4.03 

,81 

•  Uh 

1.62 

.11 

.22 

.12 

k 

.01 

ANZA 

I .  B6 

3.41 

3.35 

.22 

.11 

:  .00 

AdKOYO  SECO  R5  FC  SOSO 

*.»T 

_ 

.18 

13.09 

e 

11 

».57 

1.16 

,12 

1.76 

.06 

.33 

.00 

.13 

avalqn  Pleasure  pier 

3,B9 

1.23 

9.06 

1 

93 

2,86 

.97 

.00^ 

1. 08 

.D2w 

.17 

.02 

• 

.0* 

BARRETT  OAH 

2.51 

_ 

.60 

3.781 

16 

6.35 

3.51 

.31 

1.36 

.09 

.36 

•  00 

.05 

SEAUHONT  PUMPING  PLANT 

1.96 

- 

1.54 

9.90 

1 

91 

11.77 

8.49 

.36 

z 

1.61 

.90 

.19 

.19 

.01 

BEL   AIR  FC-lOA 

.OS 

.96 

* 

92 

.38 

.72 

.00 

1.55 

.00 

.13 

.00 

.07 

BIG  BEAR  LAKE 

4.62 

6.08 

'.17 

.13 

.37 

.00 

BIG  DALTON  DAM  FC223BF 

».T9 

.01 

12,24 

7 

02 

9.22 

1.28 

.19 

2.27 

.18 

.39 

.16 

.01 

BIG  TLJUNCA  0AM  FC<>6DE 

5.02 

16.38 

4.66 

,09 

.00 

.00 

SOUOUET  CANVON 

2.36 

8.65 

3.80 

,02 

.03 

.00 

BURBANK   VALLEV  PMP  PLT 

3.53 

.  39 

8.26 

9 

04 

3.39 

1 . 19 

T 

■ 

1,21 

.00 

.18 

T 

.09 

CACHUHA  LAKE 

6.79 

12.20 

3.26 

.01 

T 

T 

^AHP  HI  HILL  QPIDS  57E 

9.3S 

25.83 

7,46 

.11 

.02 

.00 

CAMPQ 

1.70 

3.13 

9,24 

.29 

.09 

.00 

CANOCA  PARK  PIERCE  CDL 

3.B8 

9.22 

2.37 

.00 

.00 

.00 

CHATShORTH  FC2*F 

A. 96 

1.13 

6.72 

5 

13 

3.02 

.64 

.00 

1,34 

.OOp- 

.18 

.00 

. 

.09 

C*'ULA  VISTA 

1.73 

.21 

1.83- 

21 

2.96 

1.07 

.23 

,62 

.04 

.16 

.00 

•  04 

claremont  pqhona  col 

3.99 

.26 

5.94 

2 

30 

4.06 

1.23 

T 

1.96 

T 

.  24 

.00 

.07 

COLBYS  FC   5?  0 

A. 24 

16.40 

5.07 

.00 

.00 

.00 

CORONA 

2.53 

.11 

4.61, 

2 

08 

3,62 

1.73 

.00 

1.01 

.00 

.20 

.00 

.03 

COVINA  TEMPLE  FC   l93  B 

4.U 

,64 

7,2l! 

3 

67 

3,64 

1.15 

.01 

1.47 

.001- 

.24 

.00k 

.OB 

CRYSTAL   LAKE   FC  2e3C 

3.16 

19.3bI 

8.56 

.21 

.11 

,00 

culver  city 

3.73 

5.571 

2.23 

.00 

T 

.00 

CUYAMA 

1.30 

1.52 

1.54 

.00 

,09 

,00 

CUYAMACA 

7.57 

1.45 

9,29! 

1 

70 

14.31 

7.99 

1.24 

2.96 

,91 

.17 

.05 

.13 

DESCANSO  RANGER  STA 

3.94 

.39 

5,42 

30 

9.15 

4.83 

.97 

2.15 

,23^ 

.62 

.00 

: 

.1* 

OChNEV  fO  FC107C 

3.66 

.66 

7.26 

4 

03 

2,12r  .08 

.00 

1.21 

,00> 

.18 

T 

■ 

.05 

DRY  CANyQN  reservoir 

2.76 

.  14 

6.92 

25 

T 

1 .07 

T 

.34 

.00k 

.05 

EL  CAPITAN  dak 

2.27 

3.62 

9!  74 

.22 

.14 

.04 

ELSINORE 

2. 73 

.99 

3.09 

43 

2.31 

.48 

.02 

,82 

.00 

.14 

.00 

.09 

ESCONDIDO 

2  .92 

.02 

2.90^ 

4.82 

2.26 

.36 

1 ,00 

.osi- 

.27 

.01k 

■  oe 

FlLLMfRE  1  WNM 

6, IS 

9.20 

3  7? 

.00 

.00 

.00 

FONTaNA  5  N 

4.62 

6.96 

7*94 

.34 

.33 

.01 

FCNUNA  KlISER 

3.20 

5.95 

4I27 

T 

.02 

.00 

FULLESTON  H1LLCKI5T  RV 

2.99 

5.91! 

3.68 

.09 

.00 

.00 

GIBRALTAR   DAH  NO  2 

S.3B 

14.69 

4,27 

.00 

.00 

.00 

GILLESPIE  FIELD 

1 .6S 

2.89 

3.29 

.U 

•  04 

T 

GLENDORA  west  FC  l8S 

4.53 

.  39 

9.31 

93 

4.36 

I.IB 

.Uh 

1.7o 

,02 

.26 

.02 

.09 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

5.15 

.75 

16.08 

9 

89 

4.93 

.62 

.02 

2.93 

T 

.63 

.10 

■ 

.03 

HEMET 

1.99 

3.75| 

1.86 

.09 

,00 

.00 

HENSHAM  DAM 

2.B4 

5.05| 

10.23 

.40 

.36 

.05 

HOECEES  FC   60  A 

6.9B 

r 

1.42 

20.59 

12 

08 

8.26 

2.66 

.08 

3.36 

.14 

.91 

.00 

.20 

lOYLLMILD  FIRE  OEPT 

4,16 

6.16, 

7.87 

.47 

.31 

.00 

JULIAN  WYNQLA 

4.02 

5.76' 

8.52 

.71 

.34 

.04 

JUNCAL  0AM 

e,a3 

20.79 

4.86 

.00 

.00 

.00 

L»  CRESCENTA  FC   251  B 

4,73 

.31 

13.03; 

7 

71 

9.01 

1.39 

.09f 

1.88 

,04 

.38 

.00 

.  12 

LACUNA  BEACX 

3,57 

1.11 

4.00' 

1 

36 

J. 57 

1.66 

.lot- 

1.01 

.10 

.15 

.09 

*03 

LAKESIDE  ?  E 

2.02 

3.71 

4,84 

.16 

.12 

.10 

LA  MESA 

2.14 

3.38 

3.77 

.29 

.06 

T 

LECHUZA  PT  STA  FC  3529 

6,21 

9.77i 

3.99 

.00 

.00 

T 

LDHPOC 

5.53 

6,71 

2.95 

.07 

.00 

.00 

IDNC  BEACH  PUB  SVC 

2.B6 

3,76' 

2.22 

LONC  BEACH  USO  AP 

3.39 

1.40 

4,98 

2 

67 

2.45 

1.08 

T 

.77 

T 

.  1 1 

T 

.03 

LOS  ALA10S 

4.99 

1.87 

7,21 

26 

3.48 

.92 

,09 

1.34 

.19 

.09 

,00 

.07 

LOS  ANGELES  HSO  AP  R 

3.16 

.50 

4,87 

1 

99 

2.42 

,63 

T 

1.05 

.01 

.12 

T 

.09 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

4.39 

1 .32 

7,89 

96 

2.70 

,44 

,00 

1.17 

T 

.16 

,00 

.06 

LOS  PRIETDS  RANGER  STA 

9.28 

11.79 

3.68 

,02 

.00 

,00 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5.68 

1.45 

18.62 

1 1 

14 

9.97 

4.17 

,00 

3.11 

.20 

.32 

,00k 

.10 

HOQRPARK 

3.92 

9.97 

2.14 

,00 

.00 

,00 

HT  BALDV  FC  B5G 

5.63 

.47 

19,61 

12 

97 

7.82 

3.00 

.37 

2.59 

.64 

.13 

.02 

.06 

MT  alLSON  2 

5.99 

22.63 

9.25 

.13 

T 

.00 

NEHHALL  SOLEDAO  FC32CE 

4.42 

.54 

10.00 

6 

09 

2,80 

.14 

.00 

1.37 

.00 

.28 

.OOk 

,0* 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

4.01 

1.74 

4.33 

1 

80 

1.99 

.28 

.03 

1.19 

T 

.20 

T 

r 

.08 

NIPOHD  2  NW 

6.46 

6.21 

4.90 

.03 

.01 

.02 

OCEANSIDE 

2.19 

2.66 

2.62 

T 

•  03 

.00 

OJAI 

B.97 

4.26 

13.98 

9 

21 

3.79 

.60 

.02 

1.63 

T 

.36 

.09 

.01 

OKNARO 

4.9B 

1 .65 

6.67 

3 

68 

2.09 

-  .IB 

.00 

1.13 

•  03 

.10 

.00 

.09 

PACOIWA  UAH  FC  33  A  E 

4.07 

12,70 

4,02 

.08 

•  01 

.09 

PAlOmaR  HT  OBSERVATORY 

5,47 

7.60 

8,60 

.00 

•  00 

.00 

PAlOS  VERDES  EST  FC43D 

2,96 

.45 

3.B8 

1 

26 

2,60 

.83 

.00 

.93 

•  07 

.07 

.06 

.02 

PASADENA 

4.09f- 

.24 

11.15 

6 

69 

4.34 

1.90 

.03h 

1.70 

•  07i. 

.23 

.06 

■ 

.0* 

PERRIS 

3.79 

1.91 

PlEDRA  BlANCA  GRO  STA 

6.45 

17.93 

3.31 

.00 

.00 

.00 

PIRU  2  ESF 

4,61 

6,79' 

2.96 

.00 

,12 

.00 

PT  ARCUELlO  LIGHT  STA 

6.64 

7,08 

2.17 

.09 

,09 

.01 

pdhona  cal  poly 

4.04 

.37 

B.84 

9 

22 

4.09 

1.22 

.01 

1.94 

,01 

.27 

.00 

.07 

pomay  valley 

2.39 

2.57 

3.94 

.20 

,08 

.02 

ramona  spauldinc 

2.81 

3.91 

9.98 

.30 

.19 

.10 

REOLANDS 

2.51 

.19 

4.99 

1 

88 

3.96 

1.61 

.12 

1.24 

.10 

.22 

.00 

.10 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

1.12 

- 

.85 

3.64 

1 

35 

2.16 

.41 

.00 

■ 

.97 

T 

.22 

T 

.0* 

RIVERSIDE  CIT  E>P   STA  R 

1.92 

4.02 

2,87 

.00 

.00 

.00 

SAlSIPUfOES  GAGING  STA 

6.33 

6.25 

3.48 

.00 

T 

.00 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

3.39 

■  16 

9,66 

1 

96 

3.58 

.89 

.obU 

1.53 

.04 

.39 

T 

.09 

SANOBERG  pTl  FC130B 

3.56 

.70 

9,67 

6 

29 

2.68 

.34 

,10 

1.22 

.04 

.36 

.00 

.07 

SANOBERC  WSU  //R 

3.84 

1.29 

11.36 

8 

76 

2.10 

.66 

.09 

.92 

.04 

.27 

.OOk 

.03 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

1.68 

.33 

1.63- 

52 

2.26 

.69 

.09 

F 

.74 

T 

.19 

T 

.05 

SAN  DIHAS  FIRE  WD  FC95 

4.30 

.90 

7.19 

3 

25 

4.22 

1.29 

T 

1.61 

•  00 

.26 

.00 

.11 

SAN  FERNANDO 

3.18 

.33 

8,99 

4 

66 

2.76 

.12 

.00^ 

1.47 

•  00 

.26 

.00 

.01 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

4.89 

.90 

11.78 

7 

07 

9,00 

1.66 

.09 

1.83 

•  24 

h 

.12 

.06 

.OS 

SAN  GABRIEL  DH  FCA2SBE 

6.40 

19.39 

6.39 

.01 

.29 

•  01 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

>.91 

10.64 

3.70 

T 

•  00 

.00 

.05 

•od 
.OS 

.00 
.00- 


.00 
.00 

.od 


.00 

.00- 
.oa. 


.00- 
,00- 
.00- 

'  r 

.00- 
.00- 
.00- 


T3a  Toe 

T 

.16 

.87  .81 
.06  .0* 


•  0? 

•  00- 

•  27 


•  0^ 


•  Od 
.od- 


.02- 
.00- 

T  - 
T  - 

.00- 
.00- 
.00- 


.00- 
.00- 
.00- 
•  DO- 


.00- 

.00 
.00 


•  oq 
.00 


•  09- 
T  - 

,oo> 


,00- 
.00 
.00- 


.01- 
T  - 
.02k 


.49 
3.8b 

.08 
3.22  l.94{ 


.53-  .01 
6,94 
1.26 
9.06  5.57 


.10 
.05- 
.02- 


■83     3,61  1,86 


2,20  1.04 
3.06  1.52 
2.50  l.OI 


2.0^  1.92 
.88-  1. 
.34-  2.69 
.54-  2.67 

1.40-  2.47 


9.93 
92.80 
11.79 
43.66 


19.22 

24.89  3.23 
11.27 

27. Tl  9.26 

14.24  1.19 

19.60.  1.J9 

24.28  3.99 

21.99  3. 27 


1.75 

,•8^ 
U96 


.30- 
.36 

•  1} 

•  88 

•  20- 


•  21 

.32- 

.08- 


.09.  .75 
.12-  .41 
.13 

.57 
.09- 
.23- 
.01-  .48 
.01- 

.03- 
.34- 
,09- 
.03 


1,16-  2,28 


1.16 
.19-  2.24 
.36-  3.16 


.4>. 

I.IT- 
.19 


1.36-  S.eiE 


1.14>  3.26 


1.5;  .44 


22.90 
26.74 
30.05 
17.38 


27.17 
47.43 
12.39 
17.92 

19.42  3.07 

8.09-  1.69 
16.34k  1.71 
30.44 

12.90  .08 
17.30>  .08 


21.84-  3.36 

19.61  1.10 
14.49  I.J2 
14.94 

8.94.  2.64 
13.30-  2.92 

21.94 
29.65 
14.76, 
14.61 
34.26 

9.78 
20.91  .03 
31.46  2.77 
11.47 
22.70 

40.42  l.t2 
23.63 
23.91 
41.71 

27.09  3.23 

IS.lol  .81 

11.71 

11.69 

29.94 

19. T8 


1.01 
1.22 
.83 


.36.  1.61 
2.21. 
.49.  1.94 
.67^  2.20 


2.42j 


2.04| 


1.87 
4^47 
9^3B 


U24       ,10     1,29)-  1.99 


13.43 
20.94 
12.93 
17.49 


1.59 
9.B1 
.10 
2.77 


9.21 


1.95 
1.62 
1.74 
1.96 


2.05 

1.98; 

•  90 
I. It 

2^13 
1.46 


.06 

2.41 

.14k  ) 
1.84-  1.17 
1,81>  .68 

.l9k  1.86 


30.20 
40.93 
19.00 

39.77  7.27 
49.14 

19.79  2.09 

12.08  .21 
29.32 
9.41 

30.30  10.10 

16.46  1.71 

24.11 

27.22 

12.39  .40 

22.76  2.91 


92.91 
19.34 
20.60 

19.06  1.28 
11.981 

12.99.  .79 

8.00.  3.04 
10.16 

21.29 

14.90.  1.21 

19.81  4.24 

20.96  8.46 

7.47.  2.93 


.39. 


3.21 
2.70  • 
3.66 


17.97. 

17.04 

24.78 

12.47 

21.04 


.79 


S*«  Rcltrcnc*  Note*  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SAN  JICINTO 

SAN  NIC9L&S  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBAftA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MARIA  MSG  AP 
SANTA  KONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PHR  PL  NO  1 

SOHIS  3  NH 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANCA  P&TROl  STA  PC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TKITCHELL  0AM 

UCLA 

UPLAND  i  H 

VALLEV  CENTER  2  NNE 

VAN  NUTS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
MALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
KHITTIER  CTV  H  FC  106C 

YORBA  LINDA 


SOUTHEAST  OESERT 
BASINS  07 

ADELANTO 

APPLE  VALLEY 

BAKER 

BARSTOH 

BEAUMONT   I  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  B3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  // 
BISHOP  wsn  AP 
BLYTHE 

BLYTHE   FA6  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAMLEY  2  SH 
CABAZON 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
El  CENTRO  2  SSH 
EL  MIRAGE  FIELD 
FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 
COlOSTONE  ECHO  2 
HAIHEE 

HAYFIELD  pumping  PLANT 
HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INTOKERN  ARHITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROyHEAO 

LUCERNE  VALLEV 
HECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  U  S  PK 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NILAND 

OCOTILLO  HELLS 
OCOTILLO  2 

PALHDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 

SHOSHONE 

SNON  CREEK  UPPER 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

tmentynine  palms 

valyermo  fire  sta  79 
victorville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 
wildrose  ranger  sta 


7.91 
A.Bl 

3.70 
6.11 
3.A3| 


7.58:  2.13 


5.  A3! 

A.Bsi 
A. IT 
3.511 

A.oal 

5.09 


14.5J  9 

».13l  1 
11 .62< 

3.B3I  1.03 


•  I 
.3lk 
2.66: 

3.5a! 

2.16H 
3.661 


.72 
.69 

2.29 
.27 


3.a» 

3,021 
.06^ 

,07 
.AS 
2,3A 


6. AD, 
6,97[ 


3.39 
7.05' 
3.»2i 
7.09 


A. 97 
A.  OA 

I.IB 

.29 
A. 01 

2.17 


A, 11  l,Ae 


1,00! 
l.77( 
2,00| 
1,19 


1,90; 
10,29| 
2,9AI 
1,59 
1,A6| 

,9j 
1,17! 
3,60 


,00 
T  - 
.69 

2,B0|- 

I 

,oo{ 

1,82 

.Ojl 
,97| 

.03h 
,0S! 
2.86!  2.08 
.07h 

.oo| 


:  2.15 

8,511  5.35 


.511. 
.32 

.70, 


1,11 
3. DO 
3,011 


2,98! 
2,72: 
1,02!. 
1,06 


2,03 
1.781 
2, OA! 
2,02! 


3,56  1,59 


,05^  1,10 

.oi! 

.OOr  1.33 
.051-  l.AA 


.00- 
.OOp 
,12 


.27i 

.OOr 

.00- 


.00! 
.Up 

.OOp 


1.29 
1.26 


.oor 

.OoL 


.9ol 
1,81 


.OOP 
.02 

,03'p 


.00)> 

.ooU 


,31! 

T 

T 

.ooL 

.00 
.30 
.00- 


.00 

.09 

.00 


.od- 
.OK 


.00- 
.00 
.04- 


.03 

.oq 

.00 

.od 


.2^- 
.00- 

.00- 


.3d 
.11 

.00- 


.2* 


.0^-  .lA 


.01! 

,03 
.04 


.01- 


.ot,- 

.10- 


,od 


.OS 

.09- 


1.54.  1.95 
1.A3, 


11.62-  2.96 
20.90  3.27 
19.75 

40.98! 

19.741  6.37 

13.89! 

21.39 

19. 7S! 


3,20  1,46 


2.70 
1.72; 
1.53i 


2.79-  2 
.62-  1.73 
.73 

.24r  2 


32.10  7.88 
13. «o:  .85 
23.35 

11.61P  1.55 
26.20| 

20.32 

20.13 
16.99 

17.71  1.86 
17.36  3.1A 


.7^       .12       .02^  1.77 


2.15  1.06 


2.30 
2.47 


6.77p 
12.58 
16. 5a! 
13.15- 
16.23 


.72       .65p  2.52 


.OT 
.00- 

.20! 


9.10 
25.48 
15.36 

7.7l! 

3.13r 

2.58| 
3.25 

14,77 
1.66^ 

14.02! 


.12;-  1.04 


6.23 
1.S7 
6.50 

1.28- 

1.35 

6.69 


4.61 
6.04 
38.39 


21.40 
2.98 
1.00 


1.77 
1.24 


.00 
.01- 
.00 


.01 
1.44 
1.39 


.19L  1. 


6.89-  1.98 
5.91 

2.44-  3.84 


3.44-  .58 

1.55 

6.S6P  3.93 

4.73! 
11.80! 
23.A0I 

5.55 


S««  Helerance  Nol«a  Following  Station  Indax 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1973 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimvmi  of 

16°  or 

20"  or 

24 'or 

28  or 

32  or 

32'  or 

28'  or 

-24  ' or 

20  '  or 

16'  or 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

_ 

o 

d 

0. 

d. 

d 

a 

d 

d 

d 

d 

d 

J3 
01 

o 

B 

e 

B 

B 

1 

B 

0) 

B 

e 

E 

iJ 

g 

E 

E 

£ 

a 

Q 

"Jo 
Q 

Q 

0) 

(- 

13 
Q 

H 

a 

Q 

o 

Q 

!- 

Q 

H 

15 
Q 

E- 

Q 

H 

a 

H 

« 
Q 

*      •  * 

NORTH  COAST 

1 

DRAIN&CE  01 

ALOERPD INT 

L 10 

7"27 

2 1 

1-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

2 1 

1-26 

26 

4-20 

32 

11-19 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AMCWIN  PAC   UNION  COL 

Id 

7-27 

25 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

28 

4-  I 

32 

11-  3 

26 

11-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

111 

7-28  + 

19 

1-  7 

NONE 

1-  6 

20 

1-  8 

20 

4-18 

26 

4-20 

32 

10-  4 

31 

11-19 

24 

11-19 

24 

NONE 

NONE 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

103 

9-10 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

I-  5 

23 

2.22 

28 

4-  4 

31 

11-19 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

C  AL  L AHAN 

97 

7-26 

10 

1-  5 

1-26 

15 

1-27 

19 

4-  2 

23 

4-30 

28 

5-26 

31 

10-  2 

32 

10-  3 

28 

11-19 

18 

11-19 

18 

NONE 

CEC I LV  I  LLE   5  SE 

98 

7-27+ 

14 

1-  7 

I-  7 

14 

2-  1 

19 

4-  2 

23 

4-21 

27 

5-26 

30 

10-  3 

31 

10-25 

28 

NONE 

CLOVEROALE   3  SSE 

108 

7-27 

26 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7: 

27 

1-29 

30 

11-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

COVELH 

108 

7-27 

13 

1-  7 

1-  7 

13 

1-  B 

20 

1-28 

24 

5-23; 

26 

5-23 

28 

10-  3 

32 

11-  3 

27 

NONE! 

NONE 

NONE 

CRESCENT  CITY   1  N 

31 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DUTTONS   LAND  I NG 

100 

6-  9 

26 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

1-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE 

ELK  VALLEY 

102 

7-27 

21 

10-  3  + 

NONE 

NONE 

3-27 

22 

4-30 

28 

5-26 

30 

B-20 

32 

10-  2 

27 

10-  3j 

21 

noneI 

NONE 

EUREKA  WSO  CI 

76 

9-  9 

31 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FERNDALE   2  NW 

82 

9-  9 

29 

1-  8  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOREST  GLEN 

105 

7-27 

13 

1-7 

1-  7 

13 

1-26 

19 

2-19 

22 

4-29 

26 

5-25 

31 

10-  3 

30 

10-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  BRAGG 

8 1 

9-  9 

29 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

31 

12-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE| 

ruRT   jUNcS   RANGER  STA 

lOA 

7  28 

^  ^ 

1  8 

1-26 

15 

*-  2 

20 

4-  4 

24 

4-23 

27 

5-10 

30 

10-  2 

30 

10-  3 

27 

11-1» 

22 

NONE 

NONE 

FORT  ROSS 

86 

9-26+ 

30 

1-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-26 

32 

NONE 

NONE 

NONEj 

NONE 

NONE! 

GRSTDN 

106 

6-  9 

21 

1-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

21 

1-28 

28 

4-  2 

32 

11-  3 

29 

11-  4 

28 

NONE 

NONE 

none: 

H4PPV   CAMP   RANGER  STA 

109 

7-28 

22 

1-  8  + 

NONE 

NONE 

1-27 

23 

3-29 

28 

4-23 

32 

10-  3 

31 

NONE 

NONEI 

NONE 

NONE 

HEALOSBURG 

108 

7-25  + 

26 

1-  7  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

1-26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HILTS 

100 

8-  1  + 

6 

1-  7 

1-28 

15 

1-29 

20 

3-31 

24 

4-22 

27 

5-26 

32 

10-  2 

27 

10-  2 

27 

11-19 

21 

NONE 

none: 

HOaPA 

109 

7-27 

27 

1-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

27 

3-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KENTFIELD 

105 

6-  8 

28 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

1-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KLAMATH 

87 

9-  9 

28 

1-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

26 

4-  2 

32 

11-19 

31 

NONE 

2  ' 

NONE 

NONE. 

NONE 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 

96 

7-28 

3 

1-  7 

3-18 

15 

4-  7 

19 

4-19 

24 

6-18 

26 

6-16 

28 

8-31 

30 

10-  3 

MOUNT  HEBRON  RS 

94 

8-  1  + 

-  2 

2-  1 

A-  3 

16 

5-  1 

20 

5-  1 

20 

6-18 

25 

6-16 

25 

7-  1 

29 

9-  1 

25 

10-  2l 

23 

10-  3 

1, 

11-17 

15 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

106 

6-21 

26 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

3-16 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PR 

94 

9-  9 

26 

1-27 

NONE 

None 

NONE 

1-27 

26 

4-30 

31 

11-19 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORLEANS 

109 

7-26 

27 

1-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  e 

27 

3-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

105 

7-26 

24 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

I-  7 

24 

3-18 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE' 

NONE 

NONE 

POINT  ARENA 

84 

9-27 

31 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

POTTER   VALLEY  PH 

109 

7-26 

19 

1-  « 

NONE 

1-  6 

20 

1-26 

23 

3-22 

28 

4-18 

32 

11-  2 

31 

11-  3 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

106 

7-27 

27 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

27 

1-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE! 

SAINT  HELENA 

107 

7-26  + 

21 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

1-27 

28 

3-22 

30 

11-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  RAFAEL 

104 

6-21  + 

32 

1-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

SANTA  ROSA 

105 

6-26+ 

24 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-26 

26 

3-22 

31 

11-  4 

31 

NONE 

NONE' 

none: 

NONE 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

lOB 

7-27 

16 

1-  7 

I-  7 

16 

1-27 

20 

3-14 

24 

4-20 

28 

4-21 

30 

10-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEi 

SCOTIA 

95 

9-10 

30 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

none 

NONE 

SHELTER  COVE 

89 

9-  9 

35 

3-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SONOMA 

109 

7-26 

22 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  7 

1-27 

3-2  2 

3 1 

11-  4 

28 

11-  V 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

103 

7-27 

17 

1-  8+ 

NONE 

1-  6 

17 

1-26 

23 

4-16 

26 

4-19 

31 

11-  4 

31 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

TULELAKE 

96 

7-28+ 

1 

1-23 

3-29 

13 

4-  8 

20 

4-23 

24 

5-  9 

28 

6-18 

30 

9-  2 

31 

9-26 

28 

10-  3 

21 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

UK  I  AH 

110 

7-26 

24 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-26 

27 

3-22 

30 

11-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HARM  SPRINGS  OAH 

107 

7-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

106 

7-28+ 

10 

1-  7 

1-  8 

16 

2-20 

19 

4-29 

24 

4-30 

28 

5-26 

3  I 

10-  3 

28 

10-  J 

28 

11-  J 

23 

NONE 

NONE 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

98 

7-28 

-  2 

1-  7 

1-27 

11 

2-19 

18 

4-  3 

24 

4.30 

27 

6-18 

30 

9-23 

31 

10-  3 

27 

1 1-  Z 

23 

11-19 

20 

NONE 

HILLITS    1  NE 

102 

7-26 

19 

1-  4 

NONE 

1-  4 

19 

1-  6 

22 

3-22 

28 

5-  5 

32 

10-  5 

32 

11-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

WILLOH   CREEK    I  NH 

112 

7-27 

27 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  8 

26 

4-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

YREKA 

106 

7-27 

12 

1-  7 

I-  8 

13 

1-27 

19 

*-  2 

22 

4.18 

27 

4-30 

30 

10-  3 

31 

11-  2 

26 

1 1-19 

1 

22 

NONE 

NONE 

•        •  * 

SACRAMENTO 

UKAlNAOe  Oi 

AOIN  RANGER  STATION 

98 

7-26+ 

-  2 

1-26 

3  11 

3-29 

19 

28 

9-  1 

31 

10-2 

25 

10-29 

23 

11-  2 

18 

11-19 

12 

ALTURAS  RANGER  STATION 

96 

8-  1  + 

-  7 

1-26 

4-  7 

15 

4-23 

20 

6-16 

21 

6.18 

21 

6-19 

30 

7-  1 

30 

6-23 

28 

9-  2 

24 

10-  3 

16 

10-  3  16 

AUBURN 

105 

6-26 

26 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  8 

27 

1-28 

32 

11-19  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AUBURN  DAM  PROJECT 

107 

6-28 

24 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-27 

28 

3-14 

31 

11-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BLUE   CANYON  HSO  AP 

89 

6-27 

14 

1-  *+ 

1-  5 

IS 

4-  1 

20 

4-  1 

20 

5-  4 

27 

5-  5 

30 

10-  g 

32 

11-  3 

25 

11-  4 

24 

11-19 

20 

NONE 

eOHMAN  DAM 

90 

7-26+ 

10 

1-  5 

3-18 

16 

4-  1 

17 

4-16 

23 

5-  4 

28 

5-  5 

30 

10-  9 

31 

11-  3 

28 

11-  <f 

19 

11-  4 

19 

11-261  16 

BRANNAN  ISLAND 

104 

7-26+ 

24 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-27 

26 

2-  2 

32 

12-  *  31 

NONE 

2E 

NONE 

NONE 

NONE 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

109 

6-27 

18 

1-  7+ 

NONE 

I-  7 

18 

1-  7 

IB 

1-28 

26 

4-  1 

31 

11-  3 

30 

11-  4 

NONE 

17 

NONE 

17 

NUNE 

16 

BURNEY 

100 

7-27 

1 

1-  7 

2-20 

16 

4-20 

19 

4-30 

23 

6.18 

27 

6-19 

32 

8-14  32 

9-  1 

27 

10-  3 

10-  3 

11-  2 

CANYON  DAM 

94 

7-26 

-  2 

1-26 

4-  1 

16 

4-  1 

16 

4-lB 

23 

4-22 

27 

5-  4 

32 

10-  2 

28 

11-  4 

2 1 

11-20 

17 

11-26 

16 

CHESTER 

97 

7-26 

-  4 

1-27 

4-  1 

9 

4-16 

16 

4-16 

1 8 

5-  1 

26 

6-18 

31 

9-25 

30 

10-  2 

27 

10-10 

22 

11-19 

15 

11-19 

15 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

ICS 

6-2B+ 

22 

1-  6 

NONE 

NONE 

I-  6 

22 

1-26 

27 

4-18 

32 

12-18  32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLARKSBURG 

104 

6-27 

25 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

26 

1-27 

32 

11-21 

32 

NONE 

27 

NONE 

NONE 

none: 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

109 

7-27 

14 

1-  7 

I-  7 

14 

1-  7 

14 

1-28 
- 

24 

3-22 

27 

3-29 

30 

10-29  32 

11-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

COLFAX 

" 

- 

- 

• 

- 

11-  4  31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CuLUSA  1  SSw 

106 

7-26 

24 

1-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-27 

26 

3-22 

32 

11-  3  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DAVIS    2   HSH   EXP  F4RM 

105 

7-  5+ 

25 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

25 

1-26 

31 

11-  4  30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DEER  CREEK  FORERAY 

92 

7-27+ 

14 

1-  4 

1-20 

16 

3-22 

19 

4-  2 

24 

4-18 

27 

5-  5 

29 

10-24 

32 

11-  4 

25 

11-19 

18 

11-19 

18 

NONE 

DE  SABLA 

99 

7-27+ 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7 

18 

1-26 

22 

4-18 

26 

4-16 

28 

11-  2 

30 

11-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

DOBBINS  1  S 

103 

7-26 

18 

1-  7 

NONE 

I-  7 

IB 

I-  8 

22 

1-28 

28 

4-19 

32 

11-  2 

32 

11-  4 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

DOHNIEVILLE  RANGER  STA 

101 

6-28 

1 1 

1-  7 

I-  7 

11 

1-27 

IB 

1-29 

24 

3-22 

27 

4-22 

31 

10-  3  30 

11-  5 

23 

NONE 

NONE 

EAST   PARK  RESERVOIR 

105 

6-28+ 

19 

1-  7+ 

NONE 

I-  7 

19 

1-26 

24 

1-29 

28 

4-19 

32 

11-  2  32 

11-  3 

26 

NONE 

NONE 

none: 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

105 

7-27 

25 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

26 

1-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOLSOM  DAM 

107 

6-28+ 

21 

I-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

21 

1-  7 

21 

1-27 

32 

11-19  32 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

GEORGETOhN  RANGER  STA 

100 

6-29+ 

21 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

3-22 

28 

4-18 

31 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

GRASS   VALLEY   NO.  2 

98 

8-  1  + 

19 

1-  8+ 

NONE 

1-  8 

19 

1-  8 

19 

3-14 

28 

4-lB 

31 

11-  4  28 

11-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

107 

6-22 

21 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-  7 

23 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

105 

7-27 

2 

1-  7 

3-18 

12 

4-  3 

20 

4-19 

24 

4.30 

26 

6-18 

30 

9-  2  32 

10-  3 

22 

10-  3 

22 

11-  2 

20 

NONE 

JESS  VALLEY 

9  ■ 

8-  1+ 

1-27 

4-  2 

12 

4-  3 

17 

4-21 

24 

6-18 

28 

6-18 

28 

9-  1 

29 

9-26 

26 

10-  3 

22 

10-23 

12 

10-23 

12 

LAKEPORT 

105 

7-26+ 

17 

I-  7 

NONE 

I-  7 

17 

1-27 

24 

4.  2 

26 

4-20 

32 

10-29  32 

11-  3 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  SPAULDING 

93 

7-26 

-  4 

I-  7+ 

4-  1 

16 

4-18 

19 

5-  1 

23 

6.18 

28 

6-18 

28 

8-23  31 

9-21 

27 

10-  2 

23 

11-  4 

14 

11-  4 

14 

MANZANITA  LAKE 

89 

7-29+ 

-  1 

1-  7 

4-  I 

11 

4-19 

17 

4-21 

24 

6.17 

26 

6-18 

32 

8-26  30 

10-25 

26 

11-  2 

22 

11-19 

16 

11-19 

16 

MARKLEY  COVE 

106 

7-26 

23 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1.  8 

27 

3-22 

31 

11-  4  32 

NONE! 

NONE 

NONE 

NONE 

KARYSVILLE 

106 

7-27+ 

26 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1.-7 

26 

1-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MC  CLOUD 

103 

7-27 

6 

1-  6 

1-28 

16 

3-29 

20 

4-16 

22 

4.30 

27 

6-16 

32 

10-  1 

32 

10-  2 

28 

11-  1 

1 

22 

u-ie 

19 

NONE  1 

Number  of  days 
between  dates 


273|  213 
231 


213  167 
203  169 


19J 
23*  197 


281 


163 
190  1S6 


154|  99 
130 


213 
216 
167 
229 
129 

130 
2  79 
133 


131 
309 


215 
163 


129 
231 


13 
231 
203 


198 
226 


227 
165 


153 
156 


123 
12 
295 
235 
156 

157 
305 
216 
56 


99 

244 
298 
214 


226 
280 
172 
198 

197 


164 
2781  197 


69 

227 


S*9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  California 


Table  3 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20'  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32'  or 
below 

28'  or 
below 

24"  or 
below 

20'  or 
below 

16  or 
below 

16°  or  below 

20  or  below 

24"  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

Dale 

Temp. 

0) 

Q 

|Temp.  1 

Date 

|Temp. 

Dale 

1  Temp. 

Dale 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

1 

■ 

M I NERAL 

95 

7"27 

1-  5 

3-22 

^9 

4-18 

19 

4-18 

19 

6-17 

28 

6-16 

29 

6-23 

29 

10-  2 

26 

11-  2 

21 

1 1-19 

1 1 

1 1-19 

11 

242 

215 

196 

107 

66 

MOUNT  SHASTA  HSO  CI 

97 

7-27* 

10 

1-  7+ 

1-2" 

15 

1-27 

1 5 

3-29 

23 

4-18 

27 

5-  1 

32 

10-  3 

30 

11-  2 

26 

11-19 

23 

NONE 

NONE 

235 

196 

15  5 

NEVADA  CITY 

97 

8-16* 

14 

1-  7 

I-  8 

1 5 

1-  8 

1 5 

1-28 

24 

4-16 

28 

4-21 

30 

10-  2 

28 

10-  2 

26 

11-  4 

23 

NONE 

260 

167 

□RLAND 

1 10 

6-27 

20 

1-  7 

NONE 

1-  7 

20 

I-  7 

20 

1-  6 

26 

4-  I 

32 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

216 

DROVILLE 

107 

7-  5+ 

25 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

1-28 

29 

11-19 

32 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE 

295 

P  AR AD  I SE 

102 

6*28 

20 

1-  4 

NONE 

I-  4 

I-  4 

20 

26 

3-22 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

242 

placerville 

103 

6-28 

19 

1-  7 

NONE 

I-  7 

19 

1-22 

24 

3-18 

28 

4-20 

3 1 

1  I  ~  ^ 

11-  4 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

197 

placepville  ifg 

101 

7-31+ 

25 

1-  5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

3-22 

28 

3-22 

26 

ai 

z} 

NONE 

NONE: 

NONE 

NONE 

226 

platina 

105 

7-27 

13 

1-  6 

1-  7 

14 

1-27 

20 

2-19 

22 

4-  2 

26 

4-20 

30 

I 

12-  2 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

44 

191 

PORTOLA 

NONE 

5-  5 

23 

5-  6 

27 

- 

_ 

QU I NC Y 

100 

7-28  + 

6 

1-  7 

1-24 

12 

3-29 

19 

4-19 

24 

5-  1 

28 

6-18 

30 

32 

9-27 

28 

10-  2 

19 

10-  2 

19 

NONE 

167 

166 

149 

60 

RED  BLUFF  WSO  AP 

111 

7-25 

23 

1-  7+ 

NONE 

1-  7 

23 

1-26 

28 

1-28 

26 

wnup 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

REDDING  FIRF   STA  NO  2 

1 14 

7-25 

24 

1-  5 

NONE 

NDN6 

1-  5 

24 

1-  8 

26 

1-28 

1119 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

RDCKLIN 

109 

6-22 

22 

I-  7+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

22 

1-22 

28 

3-29 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE! 

NONE 

NONE! 

220 

SACRAMENTO  HSO  AP 

107 

7-  4 

26 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

1-27 

31 

11-26 

32 

NONE! 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

Sacramento  wso  ci 

106 

7-26+ 

30 

I-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

32 

NONE 

NONEi 

NONE 

NONE 

none' 

Shasta  dam 

NONE 

3-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

96 

7-25 

10 

1-  7  + 

I-  8 

13 

1-26 

19 

3-22 

22 

4-19 

28 

5-26 

32 

10-  2 

31 

11-  4 

20 

11-  4 

20 

11-  4 

20 

NONE 

282 

227 

199 

129 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

95 

7-27  + 

-  9 

1-  7 

4-  1 

14 

4-18 

19 

4-23 

23 

5-  1 

25 

5-26 

32 

8-23 

26 

6-23 

26 

9-24 

24 

10-10 

19 

11-  4 

10 

217 

17! 

154 

114 

89 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

106 

6-27 

20 

1-  7 

NONE 

1  -  7 

20 

1-  7 

20 

1-26 

28 

4-16 

3 1 

1  1  -  ^ 
11-  3 

30 

NONE 

NONE 

NONEi 

NONE; 

199 

STRAWBERRY  VALLEY 

95 

7-26 

14 

z 

1-  ' 

14 

1-27 

20 

4-20  21 

26 

5-26 

10-  2 

26 

10-  2 

26 

11-  2 

24 

11-19 

17 

NONE 

296 

196 

Twin  lakes 

80 

7-26+ 

-  2 

1-  5+ 

- 

tie 

6-15 

26 

6-16 

31 

7-23 

3  y 

6-24 

28 

10-  9 

22 

10-25 

19 

U-  4 

10 

7C 

35 

VACAVILLE 

107 

7-25 

21 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

1-  7 

21 

3-22 

30 

11-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONb 

NONE 

226 

VOLTA  POWER  HOUSE 

lO't 

7-27+ 

20 

1-  7 

NONE 

I-  7 

20 

I-  8 

22 

4-  2 

25 

4-  2 

25 

11-19 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

WHISKEYTOWN  RES 

109 

7-27 

24 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-  8 

25 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE; 

none: 

NONE 

M I  L  L I AMS 

107 

7 

7-27 

ZZ 

7 

I-  7 

NUNC 

NnNP 

I-  8 

24 

1- 

24 

1-27 

12-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

WI  LLOWS 

107 

6-2B 

20 

1-  7+ 

NONE 

1-7 

20 

I-  7 

20 

1-26 

27 

4-  1 

3 1 

1 1  -  4 

32 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE' 

217 

WINTERS 

loe 

6-27 

22 

I-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

22 

1-  7 

22 

1-28 

29 

NONE 

NONEI 

NONE! 

NONE 

NONE 

WOODLAND   1  WNW 
*       *  * 

107 

7-27+ 

22 

I-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

22 

1-  7 

22 

1-28 

31 

ll-2ej 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

92 

7-27 

-17 

1-  7 

4-  8 

15 

*-18 

18 

6-16 

23 

6-18 

23 

6-30 

31 

7-  1 

29 

8-23 

23 

6-23 

23 

9-  2 

IS 

10-  2 

16 

177 

137 

66 

66 

1 

85 

7-  4 

-19 

1-  5 

4-28 

14 

6-15 

20 

6-17 

23 

6-21 

26 

6-29 

29 

7-  1 

25 

7-  1 

25 

7-  2 

24 

8-24 

14 

6-24 

14 

118 

70 

15 

10 

2 

BR  I DCEPORT 

90 

7-  4+ 

-17 

12-  2 

5-  6 

16 

5-27 

19 

6-17 

23 

6-16 

27 

6-30 

32 

7-  I 

30 

8-23 

26 

8-24 

19 

6-24 

19 

9-  8 

14 

12S 

69 

68 

66 

1 

CEDARVILLE 

97 

7-10 

2 

1-27 

3-U 

U 

«-  7 

20 

4-18 

24 

4-30 

28 

6-18 

32 

10-  3 

25 

10-  3 

25 

10-26 

22 

11-19 

14 

11-19 

14 

253 

226 

191 

156 

107 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

93 

6-27 

-14 

1-  8  + 

4-18 

16 

4-18 

16 

5-  1 

24 

6-18 

26 

6-19 

30 

7-  1 

30 

8-24 

26 

9-16 

24 

10-  4 

19 

lO-lO 

16 

17! 

169 

1 3t 

67 

UJ'LC    3  dot 

98 

7-26+ 

5 

1-  7+ 

1-28 

15 

3-29 

18 

4-18 

22 

5-  1 

26 

5-  4 

32 

9-21 

32 

10-  2 

28 

10-  3 

24 

10-10 

19 

NONE 

195 

168 

154 

140 

98 

7-27+ 

2 

1-  7 

2-  1 

15 

3-29 

20 

4-18 

22 

4-19 

25 

5-  6 

32 

^5 

10-  2 

25 

10-  3 

22 

10-10 

19 

11-  4 

12 

?Ii 

^  7A 

FORT  B I DWE L L 

95 

7-26 

-  1 

1-27 

3-11 

16 

4-  8 

19 

4-18 

24 

6-16 

28 

6-18 

26 

9-  ' 

10-  3 

27 

10-  4 

24 

11-  2 

17 

11-19 

12 

?nf 

16^ 

1  n- 

MONO  LAKE 

93 

7-  5  + 

6 

1-  5 

3-29 

16 

4-18 

20 

4-18 

20 

5-  6 

28 

26 

10-10 

21 

10-10 

21 

11-  4 

15 

11-  4 

15 

2nr 

17! 

1  5" 

SQUAW  VALLEY 

90 

7-26+ 

-12 

1-  5 

4-18 

12 

4-18 

12 

5-  5 

22 

6-18 

27 

6-19 

30 

2^ 

6-24 

28 

10-  3 

23 

10-10 

19 

11-  4 

10 

20C 

17' 

1 5 1 

61 

13 

SUSANVILLE  AIRPORT 

98 

7-31  + 

3 

1-20 

2-  I 

10 

3-29 

17 

4-18 

21 

5-  1 

27 

6-18 

32 

9-26 

31 

10-  2 

25 

10-10 

20 

10-10 

20 

NONE 

19! 

175 

154 

100 

TAHOE  CITY 

63 

8-  2  + 

2 

1-  5 

3-30 

16 

4-18 

19 

5-  1 

24 

6-15 

28 

6-18 

30 

S-24 

31 

9-25 

28 

10-10 

23 

10-24 

19 

11-  5 

14 

22C 

1 

102 

67 

TAH06   VALLEY  FAA  AP 

85 

7-29+ 

-  6 

1-22 

4-  I 

5 

4-  8 

18 

5-  6 

23 

6-16 

26 

6-19 

3 1 

7-  1 

31 

8-24 

24 

6-24 

24 

10-24 

17 

11-  4 

11 

21' 

199 

6  1 

1  2 

95 

7-26 

-12 

1-22 

4-  3 

16 

5-  1 

19 

6-18 

24 

6-16 

24 

30 

7-  1 

23 

7-  1 

23 

7-  1 

23 

10-  2 

20 

10-  3 

14 

163 

154 

1 : 

li 

12 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

92 

6-27 

-10 

1-  7 

4-18 

16 

4-18 

16 

6-18 

24 

6-16 

24 

6-30 

32 

7-  1 

26 

7-  1 

26 

6-24 

24 

10-  3 

19 

10-10 

14 

17! 

16C 

67 

1 3 

1 

MDOOFOROS 
•       •  • 

97 

7-29 

7 

1-20+ 

3-22 

16 

4-  2 

20 

4-16 

21 

5-  5 

28 

5-25 

32 

10-  3 

28 

10-  3 

28 

10-24 

23 

11-  3 

2C 

11-23 

14 

246 

21! 

169 

151 

131 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

ncM  inMnun  u 
Dcrt   LunurtLi  ** 

108 

7-25  + 

22 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

22 

1-26 

27 

3-24 

3  1 

11-  3 

30 

11-  4 

28 

NONE 

NONE' 

NONE 

260 

224 

BERKELEY 

6-20 

36 

1-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

7-25  + 

26 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

26 

3-24 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

carmel  valley 

104 

7-25 

27 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

1-28 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE; 

2  60 

CROCKETT 

103 

6-21 

NONE 

None 

none 

1-26 

32 

NON^ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

GlLROY 

110 

6-22 

2  1 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

1-  7 

21 

1-26 

31 

11-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONE 

280 

HALF  MOON  Bay 

82 

9-26 

33 

3-24+ 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

107 

6-20 

14 

1-  7 

I-  7 

14 

I-  7 

14 

3-19 

24 

4-  3 

25 

30 

10-  3 

31 

11-  5 

27 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

165 

KING  CITY 

111 

6-21 

18 

1-  7 

NONE 

I-  7 

16 

I-  7 

18 

1-29 

28 

4-  3 

30 

10-  3 

32 

11-  4 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

183 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

108 

7-26+ 

20 

1-  7 

NONE 

1-  7 

20 

1-23 

23 

1-27 

27 

3-22 

31 

11-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

none: 

227 

LOS  CAT05 

106 

6-21 

25 

1-  7 

NONE 

>  None 

NONE 

1-23 

28 

3-23 

31 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONE 

262 

MADTtMFT    UATED    Dl  AKJT 

109 

7-26 

27 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

1-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONT  E  RE Y 

100 

6-20 

1-  7 

NONE 

none 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONTEREY  FAA  AP 

94 

9-27 

32 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE; 

NONE^ 

MDRRO  BAY  FIRE  DEPT 

98 

6-19 

34 

3-29+ 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none; 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

104 

7-27 

30 

1-  6+ 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

3-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MHllKIT     UAMTI  tHM 

91 

7-25 

20 

2-12 

NONE 

2-12 

20 

3-19 

22 

4-  1 

27 

4-19 

31 

11-  3 

30 

11-17 

25 

11-25 

23 

NONE 

NONE 

25  ] 

230 

198 

NArtMTCuTn  riAu 
riHi.iniC'Niu  Umpi 

108 

8-16+ 

23 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-  8 

25 

32 

11-  4 

32 

12-  2 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

32E 

215 

NEWARK 

100 

6-  9 

31 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND   WSO  AP 

94 

6-20+ 

32 

I-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

32 

NONE 

NONE' 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  MUSEUM 

107 

6-  8 

34 

I-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1 

NONE! 

NONE 

NONE 

NONE 

Palo  alto  jr«  museum 

103 

6-  9 

27 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

1-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASO  ROBLES 

106 

7-26+ 

15 

1-  7+ 

I-  7 

15 

I-  7 

15 

1-  7 

15 

1-28 

28 

31 

10-  3 

31 

11-  41  25 

11-  5 

24 

NONE 

NONE 

30< 

2  8C 

110 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

107 

7-25 

18 

1-  7 

NONE 

I-  7 

18 

1-  7 

18 

1-24 

28 

4-  3 

32 

11-  3 

30 

11-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

284 

214 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

107 

8-16+ 

19 

1-  7 

NONE 

1-  8 

20 

1-  8 

20 

4-18 

11-  3 

30 

11-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

199 

pisho  beach 

95 

6-t  8 

28 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

1-  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POINT  PIEORaS  blancas 

9-27 

39 

1-20+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

106 

7-26 

20 

I-  7 

NONE 

I-  7 

20 

I-  7 

20 

1-  7 

20 

3-22 

31 

11-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

227 

PRIEST  VALLEY 

105 

7-25+ 

11 

I-  7 

I-  7 

11 

I-  7 

11 

4-  3 

22 

4-21 

28 

5-  1 

31 

10-  2 

29 

11-  2 

28 

11-  3 

24 

NONE 

NONE 

21* 

195 

154 

REDWOOD  CITV 

103 

6-26+ 

27 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

2-  1 

31 

NONE, 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

R I CHMONO 

LOO 

6-20 

31 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

none; 

Saint  marys  college 

101 

7-25+ 

21 

1-  7 

NONE 

NJNE 

I-  7 

21 

1-28 

26 

3-23 

32 

11-  3 

29 

NONE 

NONE 

NONE' 

NONE' 

225 

SALINAS   3  E 

103 

6-20 

27 

I-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

1-  6 

31 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

SALINAS   FAA  AP 

104 

6-20 

28 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

I-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

68 

9-27 

33 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

San  FRANCISCO  wso  AP 

98 

6-  8 

31 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

93 

6-20 

39 

1-  7 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GRECORIO  2  SE 

92 

9-27 

28 

1-  6 

NONE 

None 

NONE 

1-  6 

28 

1-26 

31 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

San  JOSE 

102 

6-20  + 

27 

1-  7 

NONE 

none 

NONE 

1-  7 

27 

1-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Reference  N 

Dtes  FoIIowii 

3g  Sution  In 

iex 

TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CllIFORNU 
1973 


Station 

|Highosl 

B 

Q 

Lowest 

9 

Last  spr 

ing  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16  or 
below 

20'  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32  or 
twlow 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16  or  below 

20  or  below 

fE 

o 

1 

28 "  or  below 

32°  or  below 

Date 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

o 
Q 

d 
E 

a> 

H 

Dale 

Temp. 

Dale 

|Temp.| 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

d 
E 

t2 

Date 

Temp.  1 

o 
O 

Temp. 

S4N  LUIS  OBISPO  POLV 

7-26 

30 

B 

NONE 

NONE 

NnNF 

NONE 

1-  8 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  MATEO 

103 

6-  8 

29 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  7 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

29 

ll 

7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CRU! 

ICi 

6-20 

25 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

25 

3-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPR  SAN  L64N0R0  FILTER 

100 

6-21 

30 

1- 

8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

109 

7-26 

23 

6 

NONE 

NONE 

I-  6 

23 

1-27 

28 

3-22 

31 

11-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

hatsonvillE  waterworks 

103 

6-21 

29 

J. 

B+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

32 

12-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

327 

WOOnSIDE  FIRE  STA  1 
*      •  • 

105 

7-25* 

21 

1« 

1 

NONE 

NONE 

I-  1 

2 1 

1-24 

26 

2-17 

32 

11-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

SAN  J^AOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH  FIBRE80ARD  WL 

IC 

7-27 

24 

1- 

7 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-  7 

24 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ANTIOCH   PUMPING   PL  3 

106 

7-27 

19 

1- 

7 

NONE 

1-  B 

20 

I-  8 

20 

1-  8 

20 

1-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ASH  MOUNTAIN 

105 

7-27+ 

26 

}l 

B  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

3-29 

32 

12-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

AUBERRr   1  NW 

103 

6-21 

24 

7 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-22 

28 

4-  1 

32 

11-19 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

111 

6-2B 

27 

J_ 

7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

1-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BALCH  POWER  HOUSE 

101 

7-26 

26 

1_ 

6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

3-14 

31 

NONE 

NONE 

NONE; 

NONE. 

NONE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

107 

6-22* 

21 

l- 

7 

NONE 

NONE 

I-  7 

21 

1-  7 

21 

1-27 

31 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

BUTTDNWILLOW 

109 

6-29+ 

21 

}l 

7+ 

NONE 

NONE 

I-  8 

23 

1-27 

2S 

1-28 

30 

11-  4 

29 

11-20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

280 

CALAVERAS  BIG  TREES 

92 

7-27 

11 

5 

3-22 

15 

3-23 

19 

22 

5-  5 

22 

5-26 

32 

10-  9 

29 

12-  2 

17 

12-  2 

17 

NONE 

254 

211 

- 

136 

CAM''  PARDEE 

109 

6-22 

29 

6+ 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

1-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

NONE 

CATHEVS  VV  BULL  RUN  RH 

107 

6-284 

23 

1_ 

6+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-  B 

28 

4-  2 

32 

11-  * 

27 

11-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE: 

300 

216 

CHERRY  VALLFY  DAM 

95 

a-i** 

11 

12- 

2 

3-22 

12 

_ 

4-18 

28 

5-  5 

27 

5-  6 

30 

10-  8 

31 

11-  3 

27 

11-  4 

23 

12-  2 

11 

12-  2 

11 

255 

20C 

182 

155 

COAL ING& 

109 

6-28 

21 

\l 

7  + 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

1-  7 

21 

3-18 

32 

11-  4 

30 

12-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

231 

CORCORAN  IRRIC  DIST 

111 

6-28 

19 

6 

NONE 

1-7 

20 

I-  7 

20 

1-28 

28 

3-29 

31 

11-  4 

32 

11-20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

220 

DENAIR  3  NNE 

107 

6-21 

21 

l_ 

6 

NONE 

NONE 

I-  7 

22 

1-28 

28 

3-23 

32 

11-  3 

29 

11-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

225 

DUDI  EYS 

99 

8-15* 

10 

1_ 

5 

1-22 

16 

3-29 

20 

4-20 

23 

5-  6 

28 

6-16 

32 

8-23 

31 

10-  2 

27 

10-10 

23 

U-  3 

20 

11-  4 

15 

286 

219 

173 

149 

68 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

107 

6-21 

23 

1- 

7+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-23 

27 

4-  2 

31 

11-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

216 

FIVE  POINTS  5  SSW 

110 

6-21 

18 

5 

NONE 

1-  7 

20 

1-  7 

20 

1-  7 

20 

3-15 

32 

11-  5 

31 

11-26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

235 

FRESNO  WSO  AP 

lOB 

6-28+ 

24 

}l 

7+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-  7 

24 

1-24 

31 

11-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

284 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

110 

6-22 

26 

^_ 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

4-20 

32 

11-  4 

27 

11-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

198 

glennville 

101 

7-26 

15 

1_ 

7 

I-  7 

15 

1-  7 

15 

3-29 

21 

4-20 

27 

6-15 

30 

10-  3 

30 

11-  1 

28 

11-  4 

19 

11-  4 

19 

NONE 

301 

220 

195 

110 

GRANT  GROVE 

B<> 

7-26 

9 

1- 

5  + 

4-  2 

14 

4-20 

13 

5-  5 

24 

5-  6 

27 

6-15 

30 

10-  9 

26 

10-  9 

26 

11-  4 

20 

11-  4 

20 

11-19 

15 

231 

196 

183 

156 

116 

HANFORD 

106 

7-26 

20 

7 

NONE 

I-  7 

20 

1-  7 

20 

1-28 

28 

3-25 

32 

11-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

HETCH  HETCHY 

94 

7-27 

15 

5 

1-  7 

16 

1-20 

20 

" 

4-  2 

28 

5-  5 

32 

11-  4 

26 

11-  4 

26 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

216 

163 

HUNTINGTON  LAKE 

BS 

B-13 

3 

,  _ 

4 

4-  2 

14 

4-19 

17 

5-  6 

24 

6-15 

28 

6-16 

31 

10-  9 

28 

10-  9 

26 

11-  4 

22 

11-19 

19 

NONE 

214 

182 

116 

115 

lORIA 

102 

6-28 

25 

7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

28 

3-20 

32 

11-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

KERN   RIVER    PH   NO  1 

108 

7-27+ 

25 

1- 

5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

25 

1-  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN   RIVER    PH   NO  3 

lO* 

7-26+ 

15 

7 

1-  7 

15 

1-  7 

15 

1-  8 

24 

1-24 

26 

3-30 

31 

11-  4 

32 

11-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONEl 

285 

219 

KETTLEMAN  CITY 

110 

6-29 

20 

NONE 

1-  5 

20 

I-  7 

22 

1-  8 

26 

3-18 

32 

11-  4 

32 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

none' 

332 

231 

KETTLEMAN  STATION 

110 

6-21 

26 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

1-  7 

26 

12-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

111 

6-22 

22 

1_ 

7 

NONE 

NONE 

I-  7 

22 

4-20 

32 

11-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

197 

LE  GRAND 

105 

6-21 

24 

1- 

7+ 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-  7 

24 

3-14 

31 

11-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

235 

LEMON  COVE 

107 

6-22 

25 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

3-18 

32 

11-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

LINDSAY 

109 

6-21 

26 

\l 

6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

3-18 

32 

11-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE' 

231 

LITTLE   PANDCHE   DET  DAH 

107 

6-2B 

24 

^_ 

6 

NONE 

NONE 

I-  6 

24 

1-  7 

25 

1-28 

31 

12-19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

LODGEPOLE 

86 

7-27+ 

-  3 

27+ 

4-20 

9 

*-21 

19 

5-  6 

21 

6-15 

28 

6-16 

30 

8-24 

28 

8-24 

28 

10-10 

24 

11-  4 

15 

11-  4 

15 

198 

197 

157 

70 

69 

LODI 

108 

6-22+ 

24 

1- 

7 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-27 

28 

1-29 

31 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

LOS  BANDS 

106 

6-27 

20 

7 

NONE 

I-  7 

20 

I-  7 

20 

1-  7 

20 

1-27 

29 

11-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

LOS  BANDS  OET  RESV 

108 

6-2B 

29 

7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MADERA 

109 

6-29+ 

25 

^_ 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

1-24 

32 

11-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

MANTECA 

109 

6-22 

25 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

1-28 

30 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2B0 

MARICOPA 

108 

6-29  + 

27 

1- 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

1-23 

32 

12-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

MERCED  FIRE  STATION  2 

109 

6-21 

24 

7+ 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-27 

28 

3-18 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

MODESTO 

109 

6-21 

25 

6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

27 

1-28 

31 

11-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

NEWMAN  2  NW 

109 

6-21 

20 

7  + 

NONE 

I-  7 

20 

I-  7 

20 

1-  7 

20 

1-28 

29 

11-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

280 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

102 

6-22 

15 

4 

I-  « 

15 

1-  8 

18 

1-26 

24 

4-20 

28 

11-  2 

32 

11-  4 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

198 

ORANGE  COVE 

108 

6-22  + 

25 

1- 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  7 

26 

3-18 

31 

11-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

PORTERVILLE 

110 

6-22 

25 

7  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

25 

1-27 

30 

11-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

POSEY  3  E 

101 

7-26 

12 

5 

1-  6 

15 

3-  3 

20 

3-29 

22 

4-19 

28 

5-  4 

32 

10-  3 

32 

U-  4 

28 

11-  5 

21 

11-  8 

20 

NONE 

250  221 

199 

152 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

94 

8-14+ 

21 

20 

NONE 

NONE 

3-22 

22 

3-29 

28 

4-18 

30 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

12-  2 

24 

NONE 

NONE, 

255 

219 

199 

SAN  LUIS  DAM 

106 

6-26 

25 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

1-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SONORA  RS 

105 

7-27 

20 

1- 

5  + 

NONE 

1-  5 

20 

1-23 

21 

3-18 

28 

4-18 

32 

11-  3 

30 

11-4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

199 

SO  ENTRANCE  YGSEMITE 

91 

8-1*  + 

8 

20 

1-20 

B 

1-27 

19 

5-  6 

28 

5-28 

31 

10-  3 

26 

10-  3 

26 

11-  4 

20 

11-  4 

20 

12-  2 

16 

316 

2B1 

150 

126 

STOCKTON  WSO  AP 

lie 

6-21 

25 

7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  7 

25 

1-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

STOCKTON  FIRE   STA  NC  * 

lOfi 

6-22 

21 

6 

NONE 

NONE 

I-  6 

21 

1-23 

26 

3-18 

31 

11-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

TEHACHAPI 

98 

7-26+ 

15 

6+ 

1-  6 

15 

1-22 

20 

1-22 

20 

4-20 

28 

4-21 

30 

10-  3 

32 

11-  4 

26 

11-20 

24 

NONE 

NONE 

302 

198 

165 

TEJON  RANCHO 

108 

6-21 

■ 

3-11 

32 

11-16 

30 

11-24 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

250 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

6-28+ 

7+ 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-20 

32 

11-27 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

TIGER  CREEK  PH 

1  nr 

7-27+ 

}i 

7 

NONE 

I-  7 

R 

I-  7 

IB 

^_ 

4~20 

29 

11-  3 

32 

11-  4 

2{ 

NONE 

NONE 

NONE 

216 

197 

TRACY  CAR80NA 

6-22+ 

\l 

7+ 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1 "  a 
- 

j_ 

1-28 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none; 

TRACY  PUMPING  Plant 

108 

6-26+ 

21 

7 

NONE 

NONE 

1-  7 

21 

1-  7 

21 

1-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VI  SAL  I  A 

107 

6-22 

27 

J" 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

1-  8 

30 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

WASCO 

6-29+ 

7 

NONE 

1  NONE 

1-  7 

24 

30 

11-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

281 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 
•       •  • 

99 

8-15  + 

10 

.  _ 

7  + 

1-20 

16 

1-24 

18 

3-23 

22 

4.  2 

26 

5-  5 

31 

10-  3 

31 

11-  4 

22 

11-  4 

22 

NONE 

NONE 

216 

151 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

107 

6-20 

26 

12- 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  B 

27 

4-  3 

31 

12-13 

31 

12-20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

AVALON  PLEASURE  PIER 

91 

9-26 

29 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

346 

276 

BARRETT  DAM 

105 

7-  »  + 

23 

12- 

20  + 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-  B 

26 

1-31 

30 

11-  5 

31 

12-20 

23 

12-20 

23 

NONE 

NONE 

beaumont  PUMPING  Plant 

10<. 

20 

NONE 

1-  6 

20 

1-  7 

24 

3-14 

28 

4-20 

32 

11-  6 

30 

11-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

178 

296 

200 

BIG  BEAR  LAKE 

90 

7-  5  + 

-  7 

1- 

5 

3-30 

13 

3-31 

19 

4-16 

22 

5.25 

28 

5-25 

28 

9-18 

32 

10-  3 

28 

10-11 

24 

11-20 

16 

11-20 

16 

233 

234 

131 

116 

BUR6ANK  VALLEY  PMP  PLT 

108 

6-21 

26 

1- 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  7 

27 

1-21 

32 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

CACMUMA  LAKE 

106 

7-26 

23 

1- 

6 

NONE 

NONE 

I-  6 

23 

1-  6 

23 

1-27 

30 

11-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

237 

261 

CAMPD 

105 

7-  3 

18 

1- 

7 

NONE 

1-21 

20 

3-23 

24 

4-21 

25 

5-23 

30 

8-26 

31 

11-  3 

26 

11-15 

24 

NONE 

NONE 

196 

95 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

109 

6-21 

22 

1- 

6 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-  7 

24 

1-27 

30 

11-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

CHULA  VISTA 

87 

9-28 

■  33 

1- 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

10<i 

6-21 

30 

1- 

7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

.'56 

CDRHNA 

no 

1 

6-21 

1 

25 

1 

1- 

1 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

3-14 

32 

11-25 

3? 

NONE 

NONE 

1 

NONE 

NONE 

Sm  Relerenc*  NoIm  Following  Station  tndvx 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


C4LIFDRNU 
1973 


Stalion 

Highest 

Q) 

Q 

- 

0 

4) 
« 

Q 

Last  spring  minimum  of 

First  tall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32'  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16'  or  below 

20  '  or  below 

24^  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Dale 

|Temp.  1 

Dale 

Temp. 

Date 

[Temp.  1 

Date 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

CULVER  CITY 

99 

9-27+ 

36 

1-16 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE:' 

NONE 

NONE 

258 

CUYSMS 

105 

7-27+ 

12 

1-  7 

1-  7 

12 

2-19 

20 

2-19 

20 

4-19 

28 

- 

29 

11-  4 

20 

11-  4 

20 

NONE 

CIJV4H1C4 

93 

7-  5 

3 

1-  6 

1-  9 

11 

1-20 

19 

2-17 

24 

4-21 

27 

5-  6 

30 

10-10 

11-15 

20 

11-15 

20 

11-15 

20 

NONE 

271 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

107 

1-  9  + 

NONE 

1-  8 

19 

I-  8 

19 

1-  8 

19 

3-24 

32 

1 1  -  4 

26 

11-  4 

28 

NONE, 

NONE 

NONE 

30C 

225 

El   C4PIT4N  04H 

108 

6-23* 

30 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONb 

NONE 

NONE 

ELSINORE 

109 

7-  3* 

23 

1-  6 

NONE 

NONE 

I-  6 

23 

1-  9 

28 

3-29 

30 

11-5 

32 

12-  4 

28 

none: 

NONE 

NONE 

330 

ESCONOIDO 

10« 

6-20 

26 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

26 

1-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE; 

NONE 

FONTANA  KAISER 

109 

6-21* 

33 

1-  6 

NONE, 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

unuc 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

biLLCbKlt  rlcLU 

105 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

1-28 

32 

12-25 

2^ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

272 

331 

HENSHAH  DAM 

105 

7-26* 

11 

12-25 

I-  7, 

15 

1-  9 

19 

1-30 

24 

4-  2 

25 

4-22 

31 

9-16 

32 

10-12 

29 

10-29 

24 

12-21 

20 

12-25 

11 

352 

193 

147 

IDYLLWILD  FIRE  BEPT 

97 

7-  4 

10 

1-  5 

3-14 

16 

3-29 

17 

4-  2 

21 

5-  1 

28 

5-  6 

29 

10-  3 

32 

10-10 

27 

11-  3 

23 

11-25 

18 

NONE 

215 

162 

150 

JULIAN  WYNOLA 

101 

7-  3 

18 

1-  7 

NONE 

1-  7 

18 

4-  2 

24 

4-  2 

24 

4-21 

29 

10-  2 

32 

11-  4 

25 

NONE, 

NONE 

NONE 

216 

164 

LACUNA  BEACH 

97 

9-27+ 

30 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

30 

NONE! 

NONE 

NONE! 

NONE 

100 

6-20 

34 

1-  3 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE; 

NONE 

NONEi 

NONE 

LOMPOC 

98 

9-27  + 

24 

1-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

24 

1-  7 

24 

1-23 

32 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONE 

314 

LQNG  BEACH  USD  AP 

108 

6-20 

31 

1-  5 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

1-  5 

31 

NONE 

NONE! 

NONE: 

NONEi 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

98 

9-27 

37 

1-  5 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LDS  ANOELES  CIVIC  CTR 

106 

6-20 

37 

1-  5 

NONE 

none 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

95 

8-12 

1-20 

NONE 

1-20 

20 

3-22 

21 

4-14 

27 

5-  5 

31 

11-19 

24 

11-19 

24 

NONE: 

NONE 

219 

162 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

97 

9-27+ 

34 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none: 

NONE 

none; 

OCEANSIDE 

94 

9-26+ 

34 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

Ojai 

108 

6-22  + 

25 

1-26* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

25 

3-22 

3 1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

OXNARD 

97 

9-29 

33 

12-21+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOHAR  MT  OBSERVATORY 

97 

7-  4 

1 4 

1-  5 

1-  5 

14 

1-19 

19 

3-25 

24 

4-  2 

27 

5-  6 

29 

11  ' 

32 

11-19 

25 

11-25 

24 

NONE 

none: 

24' 

23  ] 

181 

PASADENA 

105 

6-21 

32 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none: 

POMONA  CAL  POLY 

105 

6-21 

29 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RAHONA  SPSULOlNr. 

106 

6-22  + 

26 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

4-21 

3 1 

NRMP 

1 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE' 

REDLANDS 

110 

6-21 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

1-27 

32 

NONE: 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  #3 

109 

6-21 

25 

1-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

26 

1-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE: 

NONE 

NONE 

RIVERSIDE  CIT  ExP  STA 

109 

6-22 

29 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

32 

NONE 

NONE! 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

109 

6-21 

26 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

1-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

none: 

SANOBERC  WSO 

98 

7-25 

20 

1-  5 

NONE 

I-  5 

20 

3-22 

24 

4-  1 

27 

5-  5 

31 

U-  4 

28 

11-23 

24 

NONE 

NDNEi 

24 

217 

182 

SAN  DIEGO  HSO  AP 

93 

9-27 

38 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

109 

6-21 

28 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

108 

6-20 

30 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  JACINTO 

1 16 

7-  4 

21 

1-  5 

NONE 

None 

1-  6 

22 

1-27 

27 

4-  3 

32 

11-  5 

32 

12-  3 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

216 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

100 

6-20 

38 

1-  6 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

108 

6-20 

33 

1-  6 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

SANTA  BARBARA 

102 

6-21 

1-  7 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

1-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

96 

6-20 

31 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  MARIA  HSO  AP 

102 

6-20 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

I-  7 

23 

1-  7 

23 

3-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  MONICA  PIER 

82 

9-27 

39 

1-  S 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEI 

SANTA  PAULA 

106 

6-20 

27 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

2-  1 

31 

11-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

SUN  CITY 

109 

7-25  + 

NONE 

None 

- 

- 

4-  2 

30 

11-  5 

30 

11-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

217 

TORRANCE 

97 

9-27+ 

32 

1-  S 

NONE 

None 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

NONE 

TUJUNGA 

106 

7-  3 

29 

1-  7+ 

NONE 

none 

NONE 

1-  7 

28 

1-20 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

102 

9-2B 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

THITCHELL  DAM 

105 

6-21 

23 

1-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

23 

1-  7 

23 

1-29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UCLA 

99 

6-20 

39 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

UPLAND  3  N 

107 

6-21 

26 

1-  S 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

1-20 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VISTA  2  NNE 

98 

9-27+ 

32 

1-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

32 

NONE 

NONE: 

NONE 

NOME 

NONE 

WARNER  SPRINGS 

110 

7-  3 

NONE 

NONE 

2-  1 

22 

4-22 

26 

4-30 

32 

10-10 

31 

11-  4 

25 

11-15 

24 

NONE 

NONE 

297 

196 

163 

YORBA  LINDA 
*       •  • 

111 

6-20 

30 

I-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

32 

NONE 

NONE; 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

119 

7-10 

16 

1-  7 

1-  7 

16 

1-  7 

16 

I-  8 

22 

1-  8 

22 

1-14 

32 

12-  5 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

BARSTOW 

109 

7-12  + 

12 

1-  7 

1-  7 

12 

1-  7 

12 

1-27 

23 

2-  1 

26 

3-15 

32 

11-  4 

30 

11-20 

28 

12-  4 

24 

NONE 

NONE 

311 

292 

234 

BEAUMONT  1  E 

105 

7-25 

25 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

27 

4-21 

32 

11-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE. 

217 

BISHOP  HSO  AP 

106 

7-  4 

4 

1-  5 

1-27 

15 

1-29 

18 

3-  3 

22 

4-20 

27 

5-  1 

31 

10-10 

32 

10-U 

28 

11-  4 

16 

11-  4 

16 

11-  4 

16 

281 

279 

246 

174 

162 

BLYTH6 

122 

6-27 

23 

1-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

23 

1-21 

29 

1-30 

32 

11-27 

32 

12-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

301 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

121 

6-27 

29 

1-  9 

NONE 

None 

NONE 

1-  8 

28 

1-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BORREGD  DESERT  PARK 

119 

6-28 

30 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none! 

BRAHLEY  2  Sh 

1 16 

7-U  + 

26 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

1-30 

32 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

none: 

308 

CANTIL 

112 

7-10+ 

9 

1-  7 

1-  7 

9 

1-27 

19 

2-  2 

23 

3-16 

28 

3-30 

32 

11-  4 

28 

11-  4 

29 

12-  3 

24 

NONE 

NONE 

304 

Z32 

219 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

113 

7-  5+ 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

I-  7 

1  -  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DEATH  VALLEY 

124 

7-  6 

24 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

1-  8 

26 

1-24 

32 

12-  4 

3^ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

IOC 

6-  B 

-10 

1-23 

2-20 

15 

3-21 

2C 

3-30 

23 

4-  9 

26 

5-  2 

32 

11-  4 

18 

11-  4 

18 

11-25 

12 

2  76 

228 

219 

■ 

EAGLE  MOUNTAIN 

118 

6-28 

31 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

32 

NONE 

none! 

NONE 

NONE 

NONE 

El  centhd  2  ssw 

119 

6-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

El  mirage  field 

105 

7-  5+ 

9 

1-  7+ 

1-  7 

9 

1-24 

20 

28 

10-11 

31 

11-  4 

24 

11-  4 

24 

11-25 

20 

NONE 

305 

273 

233 

173 

FAIRMONT 

103 

7-26 

22 

1-  7 

NONE 

NONE 

I-  7 

22 

1-  8 

26 

3-23 

32 

11-27 

32 

NONE 

NONE: 

NONE 

NONE 

249 

GOLD  ROCK  Ranch 

116 

6-27 

33 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEi 

NONE 

NONE 

NONE 

HAIWEE 

lO* 

7-  5+ 

12 

1-  7 

1-  8 

14 

I-  9 

19 

2-  3 

23 

3.24 

29 

3-30 

29 

11-  4 

30 

11-23 

27 

12-20 

24 

NONE, 

NONE, 

32C 

244 

219 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

116 

6-28 

NONE 

1-  6 

20 

23 

1-  8 

23 

2-  2 

32 

11-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE! 

295 

IMPERIAL 

117 

6-27 

30 

1-  7+ 

NONE 

None 

1-^8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE! 

IMPERIAL  FAA  AP 

118 

6-27 

27 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

29 

1-30 

32 

NONE 

NONEI 

NONE; 

NONE 

NONE 

INDEPENDENCE 

105 

7-  6  + 

9 

1-  6+ 

1-  7 

IC 

1-27 

22 

3-21 

25 

5-  1 

11-  4 

26 

11-  4 

26 

11-27 

24 

NONb 

NONE 

299 

226 

187 

IMOlO  U  S  DATE  GARDEN 

118 

0-29 

29 

1-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

29 

1-30 

29 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONb 

NONE, 

330 

INYOKERN 

111 

7-26+ 

1 3 

1-  6+ 

1-  7 

14 

I-  7 

14 

1-29 

24 

3-17 

29 

4-  9 

32 

11-  4 

26 

11-  4 

26 

12-  1 

24 

12-  3 

20 

NONE 

330 

306 

232 

210 

IRON  MOUNTAIN 

119 

6-28 

27 

1-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

27 

1-  9 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

92 

7-25+ 

11 

1-  7+ 

1-19 

16 

1-28 

18 

3-23 

24 

4-  2 

28 

5-  6 

32 

10-11 

31 

11-  4 

25 

11-19 

22 

NONE 

NONE 

241 

216 

156 

LUCERNE  VALLEY 

109 

7-  5 

13 

1-  6+ 

I-  7 

14 

1-25 

20 

1-28 

22 

3-  6 

25 

4-  6 

32 

9-27 

32 

174 

MECCA  FIRE  STATION 

121 

6-27 

21 

1-  6 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

1-21 

28 

1-30 

31 

12-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE: 

308 

MITCHELL  CAVERNS 

103 

7-10+ 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-21 

28 

3-25 

30 

11-24 

32 

11-25 

27 

none! 

NONE 

NONE 

309 

244 

HOJAVE 

106 

7-  4 

11 

1-  S 

1-  8 

16 

1-  8 

16 

3-23 

24 

4-21 

28 

4-22 

31 

11-15 

31 

11-27 

26 

NONE 

NONE: 

NONE 

220 

207 

MOUNTAIN  PASS 

107 

8-  1 

1-  6 

1-22 

16 

3-22 

20 

3-30 

24 

4.19 

27 

5-  1 

32 

10-11 

31 

11-  4 

21 

11-  4 

21 

11-20 

20 

11-25 

16 

307 

243 

219 

199 

163 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

95 

7-  5 

-  3 

1-  5 

4-20 

15 

4-21 

IB 

5-  5 

24 

5-  7 

27 

6-15 

32 

9-18 

32 

10-  6 

27 

10-11 

23 

11-18 

20 

11-23 

7 

217 

211 

159 

152 

95 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

120 

7-  4  + 

26 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

1-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALMOALE 

108 

6-27 

17 

1-  7+ 

NONE 

1-  7 

17 

1-29 

21 

2-  1 

26 

5-  5 

30 

11-  4 

29 

11-20 

28 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

327 

292 

183 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

110 

7-  4 

12 

1-  7+ 

1-  7 

12 

1-24 

20 

1-29 

23 

4-  5 

28 

4-  5 

28 

11-  4 

23 

11-  4 

23 

11-  4 

23 

NONE 

NONE 

279 

213 

213 

PALM  SPRINGS 

118 

28 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

1-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  Relerence  Notes  Following  Stalion  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CHIFDRNU 
1«7J 


Last  spring  minimum  of 


Station 


16  or 
below 


PiRKER  RESERVOIR  120 

RlNnSeURC  111 

THERMAL  FiA  AP  121 

TRQHA  114 

TKENTYNINE  PALMS  115 

VALYERMO  FIRE  STA  79  105 

VICTORVILlE  pump  plant  108 

WHITE    MOUNTAIN    1  76 

WHITE  MOUNTAIN  2  65 

MILDROSE  RANCER  STA  102 


6-28 
6-  6 

6-  27 

7-  S* 
7-  i* 

7-  5* 
7-  5 
7-  5 

7-  5 
7-  6* 


1- 
3-27* 
1-  6 
1-  7 
1-  6 

1-  7* 
1-  7* 
1-  7 
1-22* 
I-IO* 


NONE 
NONE 
NONE 
I-  7  13 
NONE 

1-  7|  11 
1-  7'  1* 
5-  5,  10 
5-  6 
1-12  1* 


20  or 
below 


I 

NONE 
3-29:  20 
I-  6  20 
1-  7,  13 

I-  el  19 

1-27  20 
I-  8  20 
6-15  20 
6-23:  19 
1-18  20 


24  or 
below 


NONE 
3-29  20 
1-  7  22 
I-  8  21 

1-  20  22 

2-  1  2« 
1-27  23 
6-15  20 
6-23  19 
1-31  24 


28  or 
below 


NONE 

3-  29  20 

1-  2«  27 

2-  2  28 
2-  2  28 

4-  2  28 

2-  2  28 
6-19  27 
6-23  19 

3-  21  25 


32  or 
below 


5  ® 

Q  I- 


1-  8  30 

4-  5  30 

1-  30  29 

2-  3  32 

3-  23|  32 

5-  24  32 

4-  5  32 

6-  21  29 
6-23  19 
3-30  32 


First  fall  minimum  of 


32  or 
below 


NONE 

11-  4  31 

12-  4  32 
11-20  32 
11-24  31 


28  or 
below 


NONE 

11-  13  25 
NONE 

12-  3  26 
NONE 


0-  3  32  11-  4  23 

1-  4  28  11-4 
7-19  32  8-24  24 
7-13  32  8-24  25 
1-  4,  31  11-15  27 


24  "  or 
below 


NONE 
NONE, 
NONE 
NONE 
NONE 

11 


23 


20  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE. 
NONE 

8-24  24,    9-25  18 
6-27  20|    8-27  20 
11-21  24   U-25  19 


16  or 
below 


NONE! 

none! 

NONE' 
none: 

none| 

NONE 
NONE 


Number  of  days 
between  dates 


213 
308 
290 
246 

132 
213 
28 
20 
219 


S««  Rolor«nc«  NolM  Following  St*tlon  Ind«K 
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SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
1973 


Station 


a 
Q 

ICM) 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


BRAWLEY  2  SH 


Davis  z  hsh  exp  farm 


!C   lit  56.4 


100  9AM  61.0 


?0  BAf  50. S 


«0  SA^  52.6 


61. 3{  62 

61 


51. 7|  61 
'•2 


61. H  62 

61 


65|  54.2]  7?(  56.9  84  75.5 
28  38  39 


59  54. 7|  68]  57.7 
36 


94  52. 4|  6C|  55. 2{  64|  70.2 
38 


57  57.3 
51 


53  54,3       56  56,5 


75,7  93 


97  88.1 
53 


68  72.9 

57 


96  86.4 
62 


84 


8!. 7 


74 

76  79.0 
68 


89  84. 9{  98 
69 

85   85.0  95 
80 


103 
,  72 


115 
76 


104 
75 


125 
72 


112 
83 


107  95. 7|  103 
81 


102 
72 


126  88.6  115 
69 


113|  87. 9|     102  74.6 
73 


93.71     104  64.8 
81 


94  72.1 
75 


86  72.9 
79 


84  Bo. 7 
83 


100 
50 


84  57.9 
62 


69.7]  98 
46 


61 
56 


107 
38 


AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


BRAWLEY   2  SW 


DAVIS  2  WSW  EXP  FM 
FRESNO  WSO 


RIVERSIDE  EXP  STA 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   LEVEL,   GRASS-COVERED  SURFACE  EXPOSED  TO  FULL  SUN 
GRASS  MOWED  AND  IRRIGATED  TO  MAINTAIN  GROWTH. 
SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE. 

ATWATER  SANDY  LOAM,  LEVEL.  BARE  GROUND,  DRAINAGE  TO  SOUTH,  LATE  .\FTERNOON 
SHADE  IN  SUMMER  ONLY. 

RAMONA  SANDY  LOAM-LEVEL,   BARE  GROUND,  WELL  DRAINED,   UNDER  FULL  SUN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr 

•       *  * 

NaRTH  COAST 

UKAiriulifC  Ui 

BUTLER  VALLEY  R4NCH 

EVAP 

.61 

1.34 

3.64 

5.05 

6.22 

7.20 

6.34 

3.87 

1-23 

.188 

.196 

36.41 

WIND 

277 

142 

238 

349 

407 

505 

610 

382 

230 

314 

MAX 

'17.0 

52.8 

56.6 

71.6 

76.6 

83.3 

85.2 

83.2 

76.5 

62.1 

50.6 

49,2 

66.4 

MIN 

38.0 

40.2 

41.0 

46.1 

51.0 

54.1 

55.5 

54,0 

51.4 

46,5 

43.4 

41,8 

46.9 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

1.50 

1.36 

3.34 

7.15 

8.41 

9.44 

9.62 

8.22 

7.09 

5.20 

1  .856 

1.07 

64.25 

WIND 

1635 

1263 

1823 

2947 

3114 

3174 

3004 

1493 

1555 

2644  1 

MAX 

54.1 

61.2 

65.3 

76.2 

83.1 

86.7 

85,4 

81.4 

73.5 

60.2 

55.4 

72.5 

MIN 

<i0.2 

44.9 

41.9 

47.2 

52.2 

55.8 

55.1 

53,5 

54.5 

49,8 

46.2 

43.2 

46.7 

FERNR4LE   2  NW 

EVAP 

.77 

1.10 

2.16 

3.94 

4.25 

5.00 

5.58 

3.60 

3.52 

• 

- 

- 

WIND 

1133 

756 

1206 

1202 

Ilia 

817 

794 

_ 

MAX 

S'l.'i 

61.2 

65.9 

75.3 

78.1 

82.6 

81.7 

77.1 

76.9 

- 

- 

- 

- 

MIN 

44.0 

47.0 

46.5 

50.9 

54.5 

57.4 

58.5 

56.7 

56.  1 

- 

- 

TRINITY   DAH  VISTA  PT 

EVAP 

* 

~ 

5.52 

8.01 

9,50 

11.02 

10.04 

6.01 

2.078 

,40B 

.918 

- 

WIND 

930 

1055 

1037 

994 

915 

919 

751 

701 

795 

TULELAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

6. 318 

8.25 

9.00 

9.92 

9.42 

8.138 

3.36 

- 

HARM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

I 

11.01 

11.67 

9.09 

7.12 

4.678 

1,876 

WIND 

- 

- 

- 

: 

1747 

1906 

1662 

1748 

1563 

1511 

- 

MAX 

66,8 

85.3 

58,9 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

57,0 

- 

55.3 

_ 

46,1 

- 

- 

WILLOW  CREEK    1  NH 

EVAP 

.638 

.618 

1.458 

3. 258 

5.68 

6.92B 

9.06B 

7.26 

4.488 

1.40 

- 

.238 

WIND 

158 

152 

236 

241 

253 

332 

434 

338 

182 

56 

58 

72 

2512 

MAX 

59.8 

73.2 

83.7 

90,0 

94.6 

87.7 

79 . 4 

65,2 

52,3 

- 

MIN 

42.0 

47.2 

51.6 

57,5 

55.6 

54,1 

54.0 

48,9 

44, 1 

- 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

2.038 

2. 86 

5.73 

7.88 

9.71 

12.04 

11.41 

7.58 

4.35 

1 .626 

1.23 

_ 

WIND 

- 

1038 

1187 

1078 

648 

921 

1139 

1381 

1279 

1126 

1061 

977 

- 

MAX 

60  ■  2 

86 . 1 

93.0 

89,1 

B2.5 

71.0 

54, 1 

MIN 

42!6 

4l!3 

47!8 

55)9 

59.8 

61.8 

58,2 

54.8 

48.7 

42,6 

38.7 

- 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

1.51 

1  .40 

3.58 

8.08 

12.43 

- 

14.20 

12.31 

6.46 

3 . 96 

1.91 

.678 

- 

WIND 

1480 

1150 

2710 

3010 

4650 

4650 

5710 

5310 

4460 

I835 

955 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

1 . 36B 

2  •  698 

6.15 

8.69 

9.79 

10.20 

8.75B 

6 . 526 

" 

WIND 

1055 

1028 

1257 

1129 

1256 

663 

1009 

1201 

11B4B 

9S58 

DAVIS  2   HSH  EXP  FARM 

EVAP 

1  .968 

1 .838 

4,16 

9.50 

11 .77 

13.09 

13.63 

12.30 

9.89 

5.85 

2.20 

1 .02 

87.20 

DEP 

.67 

.13 

.26 

3.61 

3.39 

2.96 

2.58 

2.39 

1.79 

.59 

h  .35 

.38 

17.36 

WIND 

36S5 

2566 

3863 

4167 

3607 

3292 

3143 

3427 

3622 

30o7 

3718 

3006 

41183 

MAX 

49. 1 

56.3 

60.8 

74.3 

63.2 

86.6 

69.1 

88.6 

83.2 

73,7 

57,8 

M  .4 

71.2 

MIN 

36.7 

42.9 

39.8 

44.0 

51.7 

56.2 

56.1 

56.2 

J5.2 

49,9 

44,5 

42.0 

47.9 

FDLSOM  DAM 

EVAP 

.72 

1.03 

2.51 

6.04 

8.63 

10.10 

10.78 

10.13 

6.66 

f-.is 

1.238 

.S2 

62.70 

WIND 

1674 

1596 

1510 

1253 

1192 

1324 

1466 

1359 

1362 

1245 

1716 

i3n 

17086 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

EVAP 

1 .22B 

1.63B 

3.37 

6.71 

8.48 

10.31 

10.77 

9.00 

6.70 

3.76 

1.86 

.95 

64.76 

WIND 

1360 

899 

1287 

1773 

1663 

1647 

2o7l 

1586 

1442 

862 

1229 

908 

16749 

MAX 

53.6 

59.6 

67.6 

79.3 

86.1 

90.5 

90.4 

68.5 

83.2 

74,4 

61,1 

53,9 

74  .0 

MIN 

40.0 

46.1 

44.3 

48.9 

54.3 

58.3 

57.9 

56.3 

55 . 8 

52,0 

47. 1 

43,3 

50.4 

LAKE  SPAULDING 

EVAP 

- 

- 

■ 

- 

- 

6.87 

8.27 

7.80 

4.64 

- 

- 

WIND 

632 

536 

631 

673 

MAX 

_ 

_ 

_ 

75.7 

60.0 

76.3 

65.4 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

43,7 

47.3 

44.3 

38.8 

_ 

- 

noKKLCT  LUVC 

EVAP 

1.198 

1.17 

3.14 

6.40 

9.23 

10.71 

12.16 

10.40 

7  ■  40 

4 

1 . 34B 

.62 

68.31 

WIND 

1306 

935 

1626 

1749 

1551 

1448 

1449 

1499 

1312 

932 

961 

7(11 

15549 

MAX 

49.7 

56.1 

61.5 

74.6 

84.6 

89,6 

90.4 

84.2 

76.1 

67,4 

53.6 

49,4 

70.0 

MIN 

37.8 

42 . 3 

39.6 

45 . 5 

51.9 

56,5 

57.0 

51.9 

50.7 

44,7 

40.7 

37.8 

46.4 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

1.30B 

2.20 

4.64 

6.56 

7.57 

9.21 

6.44 

6.60 

3.438 

.878 

1.U6B 

WIND 

1226 

990 

1144 

1401 

1223 

1137 

1022 

816 

1061 

1026 

1070 

1036 

13152 

SHASTA  DAM 

EVAP 

1.30B 

1.78B 

2.968 

5.23 

7.36 

8,31 

9.87 

8.93 

6.548 

3.888 

1.20B 

- 

DEP 

.51 

.36 

.60 

.62 

.46 

-  1,76 

-  2.66 

■  2.25 

■  1.96 

r  1-31 

- 

h  .60 

WIND 

1567 

1452 

1543 

1546 

1476 

1551 

1576 

1598 

1572 

1673 

1502 

13V6 

18494 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

1.038 

2.518 

5.98 

8.32 

9,68 

12.06 

10.83 

6.73 

2.98 

.678 

.y3B 

WIND 

773 

919 

853 

649 

621 

780 

713 

602 

691 

582 

8542 

•       «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

7. 468 

8.69 

9.39 

8.73 

7. 188 

_ 

DEP 

: 

_ 

.43 

,06 

■  1.08 

.81 

.15 

- 

- 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

_ 

_ 

6.19 

7.44 

8.82 

10.30 

9.588 

6.68 

3.42B 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1489 

845 

675 

720 

6008 

844 

638B 

TAHOE  CITY 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

5,68 

6.79 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

1,31 

1.37 

- 

■ 

WIND 

- 

- 

• 

- 

- 

4698 

326 

- 

265 

*       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

8URLINCAME 

EVAP 

2.488 

1.948 

4.20 

6.83 

7.92 

8.908 

9.00 

7.49 

5.83 

4  .49 

2.51B 

1  .  J7 

62.96 

WIND 

IBOl 

1272 

2793 

2877 

3097 

3093 

2758 

2674 

2311 

1854 

2270 

1102 

27902 

MAX 

58.3 

63.8 

65.0 

79.8 

85.6 

84.3 

82,0 

82.0 

74.2 

62,6 

59,9 

MIN 

39.3 

43.3 

41.1 

51.9 

54.2 

54.8 

50.9 

54.2 

50.5 

48,6 

45,1 

S««  ft«ftr«nce  Nol«s  Following  Starion  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  cal.pdrn.a 


Station 

Jan. 

reD. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

oepT. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NfiLlMItiilU  QAri 

EVAP 

2.99 

5.40 

7,98 

9.95B 

10.43 

9.49 

6,69 

4,60 

2.09 

1.19 

NEWARK 

EVAP 

1.83B 

2 . 39 

4. 108 

7.768 

9,39 

10.61 

10.32 

8.67 

7,05 

5.04 

3.09 

1.93 

72.18 

$ 

DE  P 

.38 

.42 

.48 

2.74 

2,45 

2.70 

2.03 

1.28 

1,04 

1 .00 

.99 

.98 

16.09 

WIND 

32828 

2895 

3616B 

35658 

3953 

3838 

3645 

3477 

3275 

2B49 

3426 

3195 

410^7 

*       *  * 

SAN  JQAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIDCH  PUMPING  Pi,  3 

EVAP 

1 . 12B 

1 .15 

3.44 

7.25 

9.55 

10.77 

1 1 .09 

10.02 

7,92 

4.01 

1.63 

.82 

58.97 

OEP 

.25 

.92 

.89 

.75 

.  36 

.66 

1.13 

.38 

,22 

>     1 .30 

.40 

.99 

5.63 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.53 

.82 

1.94 

5.11 

8.13 

9.40 

10.15 

9.03 

5.31B 

3*098 

1 ,74 

.68 

55.93 

OEP 

.17 

.38 

.43 

.92 

.94 

.31 

-  1.75 

-  1.34 

-  2,13 

.93 

.22 

.09 

-  5.45 

WIND 

552 

509 

621 

510 

473 

623 

520 

475 

445 

340 

452 

365 

5987 

CDTjIkIT     f^nifCDMuCKjT  f*AMO 

rKlflNl     UUVcKlNntlNI  LOnr 

EVAP 

1.59 

2.36 

2.65 

5.19 

9.39 

11.76 

13.13 

11.70 

8.00 

4.50 

2.46 

1.20 

73.93 

DEP 

.20 

.27 

-     1 .30 

•  1.13 

1.15 

2 . 34 

3 . 29 

-  2.56 

2.22 

■  1.80 

.49 

.23 

-  16.04 

WIND 

1972 

2239 

1476 

1141 

1186 

1422 

1473 

1353 

1154B 

1039 

1156 

1093 

16704 

MAX 

50.2 

56.0 

57,0 

65.8 

81 .4 

91 .9 

93 . 8 

91,5 

85.4 

75,2 

61i7 

52,9 

71.9 

MIN 

40,4 

45.5 

44.3 

51.1 

59.0 

63.3 

55.9 

65.1 

59.9 

53,7 

45.0 

42.5 

53.0 

EVAP 

8.07 

9.78 

7,75 

6.56 

3,16 

kettleman  city 

EVAP 

1 .868 

1.92 

3.77 

8.H 

12.03 

13.43 

14.138 

14.03 

9.28 

6,628 

3.94B 

1.90 

91 .02 

WIND 

1510 

1378 

1602 

1596 

1371 

1205 

1169 

1474 

1219 

1240 

1232B 

12B7 

15283 

MAX 

55.0 

64.1 

67.1 

80.0 

89.7 

94,9 

96.2 

92,9 

87.5 

77,2 

53,0 

54,1 

75.8 

MIN 

39.5 

46.0 

44,7 

51.5 

58.8 

62,7 

54.4 

53.7 

60.0 

52,9 

44)5 

40,1 

52.4 

KN I GHTS   FERRY  2  SF 

EVAP 

3, 188 

5  •  14B 

8.47 

9,70 

11. 098 

10.13B 

7. 478 

3,948 

1.568 

WIND 

654 

6838 

552 

540 

681 

665 

752 

554B 

593B 

361 

5658 

3588 

5968 

LITTLE   PANDCHE   DET  DAM 

EVAP 

1.50 

2.23 

4,21 

9.91 

15.08 

17,22 

18.45 

16.01 

11.86 

7,10 

3.48 

1.29 

108.34 

2389 

2284 

2821 

3265 

3441 

3484 

3047 

2659 

2483 

2407 

2215 

1798 

32293 

MAX 

51.7 

60.1 

63,7 

76.8 

83.7 

87,7 

89.7 

87.4 

82.6 

71.8 

58.7 

51.5 

72.1 

MIN 

38.7 

42.7 

41,5 

45  .9 

52.6 

57,1 

57.5 

57,8 

53.8 

47,4 

42.7 

39,0 

48.1 

LDDI 

EVAP 

2.368 

2.16 

4,29 

7.73 

10.19 

11.37 

11.47 

10.45 

6.98 

3,77 

1 .95 

1.11 

73.83 

DEP 

1 .29 

.33 

,62 

1.84 

1.50 

.88 

.04 

.65 

.39 

"  .60 

.04 

.11 

6.31 

1007 

1594 

1668 

1461 

1347 

1483 

1292 

1125 

510 

939 

709 

MAX^ 

56.8 

60.0 

63,2 

74.9 

82.9 

85.5 

89.0 

88,3 

80.9 

70,9 

54.4 

48.3 

71.4 

MIN 

50.1 

50.3 

46,8 

46.4 

53.4 

57,9 

57.5 

54,6 

52.8 

49,1 

42«0 

39,2 

50.0 

1 .52 

1.85 

4,38 

9.96 

15.44 

17,88 

18.52 

16,34 

11.68 

6.62 

3.39 

1 .25 

108.83 

WIND 

3785 

3085 

5343 

6040 

5745 

6710 

58078 

49618 

4915 

43l8 

4396 

3122 

59228 

MAX 

52.1 

60.4 

64,5 

81.3 

88.7 

93.0 

94.9 

93.5 

87.5 

75,7 

64,0 

57,0 

76.  1 

MIN 

39.5 

43.8 

42.1 

51.6 

58.6 

62,8 

63.2 

63  •  5 

60*2 

54,5 

45.5 

52 . 9 

MANTEC A 

EVAP 

1.53 

1.62 

3.46 

7.40 

9.78 

10,62 

11.06 

10,22 

7.24 

3,808 

2.028 

1,13 

69.88 

WIND 

2153 

1591 

1677 

1591 

1722 

1570 

1503 

1334 

1276 

1103 

1945 

1369 

18334 

MAX 

51.8 

62.0 

62.5 

76.  1 

83.4 

90.5 

93.4 

91,6 

64.4 

75,7 

59,7 

52.3 

73.7 

38.9 

44.8 

42.8 

46.8 

52.2 

58,4 

56.1 

56,7 

59.0 

49,6 

43.8 

40.9 

49.3 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

EVAP 

1 .428 

1 .448 

1 , 83B 

5.80 

7.25 

8,04 

10.49 

9 . 80 

8.21 

5,43 

1.168 

1,618 

52  .46 

DEP 

.63 

.74 

-     1 .73 

.35 

.50 

.15 

.42 

.  82 

.17 

•  13 

1.61 

,67 

-  5.17 

SAN  LUIS  0AM 

EVAP 

1.61 

1.83 

4,74 

9.74 

14.73 

16.09 

16.58 

16.93 

11.61 

6,37 

2.68 

,92 

105.83 

WIND 

2372 

1964 

3828 

4458 

6323 

5533 

5502 

5341 

4815 

2667 

2722 

1743 

48._'69 

MAX 

53.2 

62.4 

66.8 

79.6 

83.9 

89.7 

89.7 

90i5 

84.7 

74,4 

61.7 

55.3 

74.3 

MIN 

40.9 

45.6 

44,5 

49.1 

52.5 

58.2 

58.6 

59.3 

57.0 

52,7 

46.3 

44,4 

50.8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

1.598 

2.108 

4,618 

9.56 

13.78 

16.02 

17.31 

14.89B 

10.008 

5.688 

3.158 

1,68B 

100.37 

WIND 

2218 

1653 

3428 

4077 

5966 

5513 

606S 

5323 

4719 

2312 

2685 

1485 

45449 

SOUTH  CDAST 

BEAUHDNT  PUMPING  PL4NT 

EVAP 

_ 

11.48 

13.038 

11.648 

7 . 38B 

5.918 

_ 

_ 

DEP 

1.62 

.78 

.65 

_  1,81 

■  .85 

W IND 

- 

- 

- 

- 

385 

405 

451 

436 

435 

408 

339 

- 

- 

MAX 

85,5 

92.1 

93.0 

83.3 

75,9 

65.3 

~ 

MIN 

55.0 

55.6 

55.3 

49.9 

46,  8 

39,3 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

2.69 

3.32 

3,56 

6.79 

7.22 

9,01 

8.98 

8.34 

6.41 

5.52 

3.17 

2,25 

66.27 

WI ND 

1535 

14ft 

1991 

1820 

1398 

1270 

1036 

940 

1082 

1063 

1312 

1325 

16200 

MAX 

55.2 

60.4 

64,6 

73.9 

81.8 

87,1 

88.4 

87.2 

81.2 

74,2 

51.5 

57,7 

72.8 

MIN 

39.2 

43.9 

42.3 

47.3 

53.5 

55,9 

55.6 

57.0 

55.4 

49.3 

43.1 

41,5 

48.8 

CHULA  VISTA 

EVAP 

3.09 

3.34 

5.02 

6.50 

5.68 

6.55 

6.81 

7.14 

6.02 

5,03 

3.40 

2,69 

51. i7 

DEP 

.39 

.00 

.06 

.61 

1 . 37 

.  67 

.90 

.23 

.  1 1 

•  19 

.  18 

.  09 

2.08 

WIND 

2048 

2037 

3300 

2555 

2582 

2851 

2628 

1558 

29045 

MAX 

61.7 

67.3 

68,5 

74.4 

75.7 

80?5 

ei?i 

82.7 

78.0 

66.5 

51,8 

72.6 

MIN 

40.2 

46.1 

46,6 

49.2 

54.6 

58.8 

61.2 

62.0 

57.8 

51.3 

46.0 

42,4 

51.4 

QTyCDCTnP  TTT  cyD  >;t/ 

t^lVCK^lUC    Lll  CaK 

E  VAP 

3.13 

2.77 

3,853 

7.73 

8.27 

10.80 

10,50 

10.01 

6.59 

6*67 

3.29 

3.838 

77.64 

DEP 

.  64 

.07 

,59 

3.11 

h  .10 

1.36 

12.83 

WIND 

1269 

1166 

1380 

19238 

1715 

1555 

1?85 

U27 

901 

^935 

964 

11378 

15397 

MAX 

59.5 

64  •  3 

66,4 

91(3 

MIN 

4l!3 

46!2 

46.3 

49)9 

57!o 

- 

- 

65.3 

60.0 

54^2 

46,9 

42.4 

- 

mlTCHELL  DAM 

EVAP 

2.928 

2.72 

2,788 

4.23 

7.07 

6.03 

7.81 

8.03 

6.55 

4.78 

3.308 

3.388 

59.60 

WIND 

2114 

1622 

1768 

1696 

1594 

1634 

1559 

1658 

1517 

1263 

2006 

1769 

20300 

MAX 

60.5 

65.4 

67,0 

73.3 

80 . 4 

84,5 

86(3 

83.3 

80.1 

72.1 

66,6 

65.0 

73.7 

MIN 

40.5 

47.1 

43,4 

48,3 

53.1 

58.2 

54. 9 

54.0 

54.7 

49,4 

48,2 

45,0 

49.7 

•       *  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

5.438 

8,07 

15.48 

17.918 

21,31 

23.65 

20.59 

15.88 

12.28 

6,63 

5. 438 

WIND 

1522 

2482 

3104 

2119 

2315 

2146 

2087 

1806 

1728 

1250 

1015 

MAX 

73.7 

78,7 

87,9 

97.5 

100,3 

102.7 

100.6 

93.4 

83,8 

70,9 

52,1 

MIN 

50.3 

47,8 

56,9 

66.4 

69,5 

72.1 

73.0 

64.0 

57.8 

47.3 

41.7 

See  Reference  Nolei  Following  Sfation  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb 



Mir 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug 

Ai.r.  ,,, 

INDID  U  S   04TE  GARDEN 

3.26 

3.68 

6.82 

11.10 

13.68 

16.54 

16,08 

14.90 

12.82 

9.53 

4.77  i 

3.27 

1 16.65 

WIND 

636 

777 

1665 

1909 

1894 

1765 

1475 

1479 

1735 

1208 

798 

520 

16061 

MAX 

59.6 

69.6 

75.8 

65.6 

94.6 

101.8 

109,6 

105.4 

95.2 

67.2 

71.6 

64,6 

85.1 

MIN 

39.5 

47.0 

46.8 

53.9 

61.3 

66.3 

66,9 

69.1 

60.7 

56.4 

48.1 

41,7 

55.0 

HDJ4VE 

EVAP 

5.19B 

10.53 

13.65 

16.21 

18.48 

16.34 

12.52 

6,95 

6,42  : 

3.  JIB 

WIND 

3756 

3906 

3707 

3679 

3877 

333S 

3312 

2139 

3356  1 

202'' 

MAX 

63.0 

74.8 

83.5 

67,8 

91  .4 

88,7 

85.7 

76.4 

57,8 

HIN 

38,2 

43.3 

51.3 

55, n 

59.7 

58.6 

52.7 

46.0 

36,9 

See  Ralar«fm  Nol«  folowinj  Sulion  lnd«x 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
1973 


tJiCLllKJlL 

Index  No. 

Division  No. 

County 

:  j  ainage^l;  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ACTDN-ESDD  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

77 

2 

C 

ADELANTD 

0024 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

14 

2 

AOIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

15 

30 

1 

2 

3 

ALAMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

15 

2 

ALOFRPUINT 

00B8 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

37 

460 

29 

31 

1 

2 

3 

ALOER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

ALISO  CN  DAT  MT  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANCFLES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

34 

2 

c 

ALP  INF 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

21 

21 

1 

2 

3 

ALTADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

08 

1127 

52 

2 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

56 

59 

1 

2 

3  C 

AMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

C 

ANGIGLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

73 

2 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

22 

34 

1 

2 

3  C 

ANTIQCH  FIBREBOARO  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

93 

95 

1 

2 

3 

ANTiQCH  Pumping  pl  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

18 

IB 

17 

1 

2 

34 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

29 

2 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

14 

2 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

14 

2 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

C 

ARROYO  SECQ  RS  FC  508D 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

57 

2 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

49 

49 

1 

2 

3 

ATLAS  ROAD  DUTRA 

0366 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1560 

c 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

s 

AUBERRY   1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5* 

58 

1 

2 

3 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

101 

103 

1 

2 

3 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

2 

2 

2 

1 

2 

34 

AVALDN  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

63 

63 

1 

2 

3 

BADGER  R 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

C 

BADGER  PASS  R 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

U6 

04 

940 

3 

3 

1 

2 

3  C 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

475 

67 

85 

1 

2 

3  C 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

11 

36 

55 

119 

05 

1720 

11 

48 

1 

2 

3  C 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

S 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

Al 

116 

40 

1623 

58 

59 

1 

2 

3 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

51 

61 

1 

2 

3 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

55 

5165 

S 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

8EARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

41 

118 

52 

6800 

s 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

15 

63 

14 

1 

2 

34 

BEAUMONT   I  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2505 

3* 

34 

1 

2 

3 

BEL  AIR  FC-lOA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

45 

2 

C 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

2 

2 

1 

2 

3 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

11 

2 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

87 

87 

1 

2 

3  C 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4125 

C 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

20 

30 

1 

2 

3 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

13 

13 

1 

2 

3 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

0742 

061  SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

116 

58 

6815 

44 

C 

BIG  DALTON  dam  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

44 

2 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

BIG  PINES  PARK   FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

46 

2 

c 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

36 

15 

47 

59 

£ 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

079« 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

U 

i^n 

34 

2 

BIRMINGHAM  GEN  HQSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

c 

BISHOP  CREEK   INTAKE   2  R 

0819 

07  INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

6154 

14 

2 

BISHOP  WSn  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

38 

61 

1 

2 

3  C 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

IS 

122 

10 

2330 

19 

2 

BLACKS  MOUNTAIN  R 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

5 

BLACKWELL5  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

11 

11 

1 

2 

3 

BLQDGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

C 

BLUE  CANYON  WSO  AP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

30 

34 

1 

2 

3  C 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

64 

65 

1 

2 

3 

BLYTHE  7  W 

0925 

C7 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

C 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

C7 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

32 

33 

1 

2 

3 

BOARD  CAMP  MOUNTAIN 

0929 

C  1 

HUMBOLDT 

25 

40 

42 

123 

42 

4500 

JUN 

S 

BOCA 

0931 

C3 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

37 

84 

33 

1 

2 

34 

BODIE 

0943 

C3 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

10 

10 

1 

2 

3 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

14 

2 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

C 

BORREGO  DESERT  PARK 

0963 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

755 

7 

28 

1 

2 

3  C 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

BOULDER  C   LDCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

C 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07  SAN  OIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

36001 

5 

2 

BDUOUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

lie 

22 

3055 

33 

2 

BOWMAN  DAM 

1016 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

43 

90 

1 

2 

3  C 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02i  SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

6 

6 

6 

1 

2 

34 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

13 

2 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

64 

65 

1 

2 

3  G 

BREA  DAM 

1057 

06l  ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

C 
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Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

1060 

05 

LUriFKA  LU5TA 

27 

37 

53 

121 

46 

32! 

BRIDGFPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

BBIPGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

3B 

17 

119 

17 

6560 

BRIPGEVILLE  <t  NNW 

lOBO 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

BRIDGFVILLE   5  W 

lOB'i 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

BRDCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

BRUSH  CREEK  RS 

1 130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

BRYSQN 

11^2 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

BUCKHORN 

U49 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

BUENA  VISTA 

04 

SAN  BENITO 

20 

3 

46 

121 

1 1 

1640 

BURBAMK  VALLEY  PMP  PLT 

1 194 

06 

LOS  ANGELES 

1 3 

34 

1 1 

118 

21 

655 

BURLINGAMF 

1206 

04 

SAN  MATEO 

37 

35 

122 

21 

10 

BURNEY 

121'' 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

53 

121 

40 

3127 

BURNT  HMCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

2G 

2150 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

BUTLEP   VALLEY  RANCH 

1233 

0 1 

HUMBOLDT 

I  r 

40 

46 

123 

54 

420 

BUTTE  LAKE 

n  5 

U£ 

LASSEN 

£  9 

40 

J4 

121 

18 

6060 

BUTTQNW I L  LOW 

12'>A 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

CABAZON 

1250 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

116 

47 

1800 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

CAJDN  hEST  SUMMIT 

IC  1  C 

U  1 

SAN  BERDINO 

6 

34 

2  3 

117 

34 

4780 

CALAVFRAS   BIG  TREES 

left 

05 

CALAVERAS 

2 

^0 

1 7 

120 

19 

4696 

CALAVFRAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

CALAVERAS  RESERVOIR 

12S1 

04 

ALAMEDA 

1 1 

37 

29 

121 

49 

80! 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

CALISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

4 1 

19 

122 

48 

3185 

L  AMc  L  PEAK 

1308 

02 

PLUMAS 

8 

39 

43 

121 

05 

5560 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BtRDlNO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4  2  50 

CAMPQ 

1424 

06 

SAN  DJECD 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

3  8 

IS 

120 

51 

558 

CAMP   PIONEER   SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5500 

CAMP   SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

4 1 

50 

123 

52 

3700 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

CANOGA  PARK  PIERCE  CQL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

118 

34 

790 

CANTIL 

1468 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

5  5 

117 

50 

404 

CARBON  CANYON  GILMAN 

i5ie 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1625 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

3  3 

5  B 

117 

47 

1180 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

carmel  valley 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BAPBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

CASTLE   ROCK  RAD  LAB 

15iJ3 

05 

SAN  JOAQUIN 

X!i 

38 

121 

30 

515 

CATHEvS  VY  BULL  RUN  RH 

158£ 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

142! 

CAZADFRO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1 100 

CECILVILLE   5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

'.570 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

16 

40 

42 

120 

58 

5590* 

CHATSWORTH  FC2*F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

CHATSWQRTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 4 

118 

37 

906 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

56 

119 

55 

4765 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

& 

40 

18 

121 

14 

*^o! 

CHIrO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MAOERA 

27 

3  f 

3G 

119 

23 

7290 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

JAN  DcNITU 

2C 

36 

54 

121 

36 

12! 

CHQLAME   ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  06PQ 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

CHUCHUPATE   RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  niEGD 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

CLAREmONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

CLARKS   PEAK   I  NE 

1783 

02 

PLUMAS 

8 

40 

13 

120 

30 

5910 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

02 

LAKE 

23 

38 

56 

122 

38 

1365 

CLOVERDALE  3  SSE 

1638 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

CLOVERDALE   1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

CLOVERDALE   11  W 

1840  01 

SONOMA 

22 

38 

46 

123 

13 

1820 

CLOVER  VALLEY 

1845i  02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

COALINGA 

1864  05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

CDALINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

COALINGA   I't  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

COFFEE  CREEK  RS 

1886  01 

TRINITY 

3S 

05 

122 

42 

2500 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

57 

121 

43 

3180 

Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
j  during  yr. 


E- 

2  o 

tit  u 

16 

24 

\ 

2 

19 

2 

46 

52 

1 

2 

36 

2 

13 

2 

13 

2 

JUL 

42 

42 

1 

2 

28 

28 

16 

1 

2 

39 

39 

1 

2 

X4 

2 

17 

2 

4 

4 

4 

1 

2 

58 

1 

2 

54 

2 

20 

22 

16 

1 

2 

33 

33 

1 

2 

14 

2 

52 

2 

82 

2 

20 

30 

1 

2 

JUN 

52 

2 

24 

86 

1 

2 

40 

47 

34 

1 

2 

21 

2 

24 

24 

1 

2 

17 

10 

1 

2 

47 

60 

1 

2 

14 

2 

1' 

15 

1 

2 

4 

4 

2 

l9 

19 

1 

2 

3 

2 

17 

19 

1 

2 

76 

78 

1 

2 

36 

2 

46 

2 

17 

18 

1 

2 

15 

63 

V 

2 

104 

103 

21 

1 

2 

27 

2 

51 

55 

55 

1 

2 

13 

2 

79 

82 

1 

2 

J  UN 

39 

39 

1 

2 

12 

2 

13 

2 

15 

19 

1 

2 

71 

76 

1 

2 

DEC 

SEP 

61 

62 

1 

2 

34 

2 

12 

2 
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Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
1  opened 

Month 
closed 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

IB 

lie 

07 

3675 

76 

2 

1907 

02 

SHASTA 

23 

*0 

2* 

122 

08 

*20 

29 

2 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2*18 

101 

10* 

1 

2 

3 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1 1 

595 

67 

2 

19*8 

02 

CDLUSa 

23 

39 

12 

122 

0 1 

60 

68 

9* 

1 

2 

3 

1962 

0* 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

58 

121 

59 

195 

17 

2 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1*80 

13 

2 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

*1 

59 

122 

20 

2703 

I* 

2 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

3* 

200 

2* 

28 

2 

3  C 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

5* 

122 

21 

*87 

23 

2 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

3* 

710 

60 

65 

1 

2 

3 

20*8 

0* 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

*8 

26* 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

S 

2081 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

*7 

123 

15 

1385 

33 

55 

1 

2 

3 

208* 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

05 

151* 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

05 

117 

52 

575 

*5 

2 

211* 

05 

TULARE 

10 

36 

3* 

118 

21 

10700 

S 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

21*7 

01 

DEL  NDRTF 

17 

*1 

*6 

12* 

12 

*0 

73 

8* 

I 

2 

3 

21*8 

01 

DEL  NDRTE 

17 

*1 

*8 

12* 

05 

120 

18 

2 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

*1 

*6 

12* 

12 

50 

216* 

07 

SAN  BERDINO 

15 

3* 

15 

117 

15 

*900 

2177 

0* 

CONTRA  COSTA 

* 

38 

02 

122 

13 

9 

19 

56 

1 

2 

3 

218* 

01 

MODOC 

12 

*1 

53 

120 

** 

517! 

S 

2198 

06 

LOS  AiMGELES 

26 

3* 

19 

117 

51 

5370 

1* 

2 

221* 

06 

LOS  ANGELES 

33 

3* 

01 

118 

2* 

106 

38 

39 

1 

2 

3 

2213 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

*6 

2 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

3* 

56 

119 

37 

225! 

27 

29 

1 

2 

3 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

46*0 

7* 

86 

1 

2 

3  C 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

3* 

52 

116 

52 

197! 

C 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

3* 

52 

116 

*7 

1915 

30 

3* 

I 

2 

9 

2269 

02 

SHASTA 

2  1 

*1 

06 

121 

31 

3320 

1* 

2 

2290 

0* 

SANTA  CRUZ 

* 

37 

01 

122 

12 

273 

13 

2 

229* 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

*6 

60 

102 

102 

*i 

I 

2 

3*CG 

2306 

02 

MODOC 

21 

*1 

13 

121 

23 

3650 

C 

2311 

02 

MODOC 

21 

*1 

*2 

120 

33 

5057 

S 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  19* 

58 

62 

12 

I 

2 

3* 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

u 

2 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

522! 

21 

25 

I 

2 

3 

2333 

02 

TEHAMA 

23 

*0 

01 

121 

50 

1910 

JUN 

S 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

**5! 

5 

5 

1 

2 

3 

23*6 

05 

KERN 

9 

35 

*7 

119 

15 

323 

63 

2 

2362 

0* 

MONTEREY 

* 

36 

36l  121 

52 

*5 

C 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

I* 

2 

2389;  05 

STANISLAUS 

37 

37 

3* 

120 

*7 

137 

7* 

75 

1 

2 

3 

2*02 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

67 

70 

I 

2 

3 

2*06i  06!  SAN  QIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

55 

2 

2*32 

06;  LPS  ANGELES 

26 

3* 

00 

117 

*8 

880 

C 

2*56 

02  YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

16*0 

* 

* 

I 

2 

3 

2*67 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

1* 

5937 

19 

20 

1 

2 

3 

2*92 

05 

TULARE 

10  35 

57 

118 

36 

6200 

MAR 

S 

2*9* 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56!  U8 

08 

116 

*8 

2 

2300 

02  SIERRA 

39  39 

3* 

120 

50 

2895 

*7 

56 

I 

2 

3  C 

250* 

03 

LASSEN 

18 

*0 

021  120 

06!  *2*0! 

1* 

2 

2506 

03 

LASSEN 

18!  39 

5T  120 

05l  *385 

17 

17 

1 

2 

3 

2516!  06!  LOS  ANGELES 

2^  3* 

29 

118 

32 

l*55i  12 

51 

1 

2 

3 

2539 

05!  MARIPOSA 

l*i  37 

*5  120 

06 

3000 

61 

63 

1 

2 

3 

2566 

02  YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

75 

2 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

*1 

13 

122 

16 

2*20 

63 

2 

258Q 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

12 

13 

18 

1 

2 

34 

2591 

OJ 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

S 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

*8 

115 

27 

973 

*0 

*0 

1 

2 

3 

26*0 

02 

1  COLUSA 

23i  39 

22 

122 

31 

120! 

63 

63 

1 

2 

3 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25  32 

53 

116 

*9 

600 

38 

38 

1 

2 

3  C 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

*6 

U5 

3* 

30 

*o 

*2 

1 

2 

3  C 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

*0 

71! 

69 

70 

1 

2 

3 

27*9 

01 

DEL  NORTE 

17 

*2 

00 

123 

*3 

1705 

36 

36 

1 

2 

3  C 

2756 

02 

MONO 

38 

37 

56 

119 

1* 

96*5 

*B 

2 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

1* 

121 

12 

92 

*7 

2 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

3* 

36 

117 

36 

2910 

3 

3 

1 

2 

3 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

*8 

117 

*7 

*6* 

C 

2305 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

*0 

117 

20 

1285 

75 

76 

1 

2 

3  C 

!  2862,  06 

SAN  OIEGO 

33  33 

07 

117 

05 

660 

75 

76 

1 

2 

3 

1  2863:  06  SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

C 

2895 

06 

SAN  BERDINH 

28;  3* 

08 

117 

31;  1390 

C 

2899  OL  SISKIYOU 

12 

*1 

28!  122 

5*!  2950 

c 

2910  01 

HUMBOLDT 

17 

*0 

*8 

12* 

lo!  *3 

87 

87 

1 

2 

3  C 

2920|  051  MARIPOSA 

1* 

37 

35 

120 

16  **2 

23 

2 

2922  05l  TULARE 

9 

36 

21 

119 

0« 

*35 

C 

293« 

(|  02!  SOLANO 

1  23 

38 

16  122 

02i  38 

22 

23 

I 

2 

3 

Station 


COLBYS  FC  53  D 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE   POWER  HOUSE 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO   1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
CORRAL ITOS 
COTTONWOOD  CREEK 
CDVELO 

COVFLD  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE   FC   193  B 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 
CRESTI INE  FIRE   STA  2 
CROCKETT 
CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE   FC  283C 
WCULVER  CITY 
CUHMINGS 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPQRT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 
DAY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  FOREBAY 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
DE  SABLA 

OeSCANSO  RANGER  STA 

DIAMOND  BAR 

DOBBINS   1  S 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FD  FC107C 
OOWNIEVULE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  a  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUTTQNS  LANDING 

EAGLE  CREEK 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRQ  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MIRAGE  FIELD 

EL  MODENA 
ELSINORE 
ESCONDIDO 
ESCONDIOQ  NO  2 
ETIWANDA 

ETNA  R 
SEUREKA  WSO  CI  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER   FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
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FAIRFIELD  3  NNE 
FAIRMONT 
FALLBRQOK 
FEATHFR  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE   7.  NW 
FIDnLETDWN  LYNCH  RANCH 
FICUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE   LAKE  R 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FDNTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL   RANGER  STA 
FHRT  BIDWELL 
FORT  PRAGG 
FORT  DICK 

FORT  JUNfcS  6  ESF 

FGRT  JUNES  RANGER  STA 

FORT  tlRD 

FORT  ROSS 

FORT  SEWARD 

FREEDOM  8  NNW 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WSO  AP  R 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  0AM 

FULLERTON  HILLCRE5T  RV 
GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERPER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 

GILROY 
GILROY  8  NE 
GILROY   14  ENE 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE   FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 

GOLDSTONE   ECHO  2 
GONZALES  9  ENE 

GRANITE  SPRINGS 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

GRATON 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 
GROVELANO  2 
GROVELANO  RANGER  STA 
GUERNEVILLE  2 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HAIWEE 

HALF   MUON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFQPD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  RS 

HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIFLD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARD  6  ESE 
HEAL0S8URG 
HEALDSBURG  NO  2 
HELL  HOLE 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 


O 

0) 
C 


2935 
29'tl 
2958 
2994 
3020 
3030| 
3038j 
30*8 
3050 
3083 

3087 
3093 
3113 
3118 
3120 
3130 
3134 
3157 
3161 
3173 

3176 

3182 
3186 
3191 
3194 
3232 
3242 
3257 
3261 
3285 


County 


SOLANO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
BUTTE 

02  TEHAMA 

01  HUMBOLDT 
05'  AMADOR 

06j  SNTA  BARBARA 
06  VENTURA 
05  FRESNO 

03  LASSEN 
05  FRESNO 

02  SACRAMENTO 
06i  SAN  BERDINO 
061  SAN  BERDINO 

TRINITY 
PLACER 
MODOC 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 


0 


01  SISKIYOU 
01  SISKIYOU 
04l  MONTEREY 
Oli  SONOMA 


HUMBOLDT 
SANTA  CRUZ 
SHASTA 
05|  FRESNO 
05!  FRESNO 
06  ORANGE 


3288  06 

3320'  on 
3357  01: 
3369  03 
3384  02 
33B7  04i 
3388j  02 
34021  06 
3405  02 
3410  06 


3417 
3419 
3422 
3452 
3463 
3465 
3489 
3491 
3498 
3502 

3549 
3551 
3573 
3578! 
3614 
3621 
3650 
3659 
36721 
3684 

3704! 
3710i 
3714| 
3725[ 
3747! 
3751' 
3761 
3791 
3800; 
3821, 

3824! 
3855 
3859 
3863 
3875 
3878 
3891 
3896 
3914 
3925 


04  SANTA  CLARA 
04  SANTA  CLARA 
04i  SANTA  CLARA 
LDS  ANGELES 
KERN 
KERN 

IMPERIAL 
PLACER 
SAN  BERDINO 


04|  SAN  BENITO 

02)  PLUMAS 
05  TULARE 
02  NEVADA 
01,  SONOMA 
Oli  SISKIYOU 
02I  PLUMAS 
02|  SOLANO 
05!  TUOLUMNE 
05i  TUOLUMNE 
01|  SONOMA 

06j  LOS  ANGELES 

07  IN YD 

04  SAN  MATEO 

02:  PLUMAS 

05l  KINGS 

06.  LOS  ANGELES 

01;  SISKIYOU 

02  SHASTA 

02  NEVADA 

02|  SHASTA 

02;  SHASTA 
07  RIVERSIDE 
01:  TRINITY 
04;  ALAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 
PLACER 
RIVERSIDE 
06]  SAN  DIEGO 
04!  SAN  BENITO 


0) 

3 

'S) 
C 
O 


ORANGE 
HUMBOLDT 
DEL  NCRTE 
MONO 

EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
SNTA  BARBARA 
SHASTA 
SAN  DIEGO 


38  17  122  02 
34  42'  118  26 


33  21  117 

39  36  121 

40  21 
40  36i  124 


15 
16 

122  27 
17 


38  32l  120  42 

34  44j  120  00 

34  24  118  56 

36  22  120  09 


40  22 

37  16 

38  42 
34  11; 
34  05; 

40  23: 

39  01 

41  51 
39  27 
41  52 


12 

12 

4 
17 

7 
20 
23 
27 

27  36  59 
26  33  54 


41  35 
41  36 

36  41 

38  31; 
40  13! 

37  031 
40  42: 
36  46 


26  33 

40 
17!  41 
381  37 


120  19 

118  58 

121  10 
117  27 
U7  30 
123  20 
120  51 

120  08 

123  48 

124  09 

122  43 

122  51 

121  45 

123  15 
123  38 

121  49 

122  33 

119  43 
119  43 
117  53 


li  38 

32  34 
23  41 

33  32 

20  37 

20  37 

20  37 

261  34 


53  117 
06  123 
52  123 
45;  U9 
551  120 
221  121 
59I  120 
31  119 
01  122 
49  116 

00  121 


40 
36 
39 
38 
41 
40 
23'  38 
37  37 
37  37 

22  38 

13  34 

191  36 
4i  37 
8i  40 
11  36 
13  34 
12!  41 

23  40 
39  39 
211  *0 

21I  40 
6  33 
35  40 
4  37 
22,  38 
22'  38 
1  39 
33  33 
33  33 
20  36 


121 
121 
117 
118 
44|  118 
53|  114 
10|  120 
17  116 

32  121 

06  120 

44  118 

13  121 
26;  122 

33  122 

08;  120 
09'  121 

50  120 
49;  120 
30|  123 

16  118 

OBI  117 

28  122 

161  121 

20|  119 

151  118 

48  123 

22  122 

14  121 
48  121 

56  121 
42,  115 
33  123 
39  121 
37  122 
37  122 
04  120 

45  116 
14  116 
25  120 


55 
48 
58 
08 
47 
29 
231 
*1: 
24 
58 

34 
27 
20 
52 
42 
40 
52 
52 
47 
17 

21 

58! 

04: 

52 

54: 

56 
58 
14, 
06 
00 

15 
57 
27 

05 
40 

24: 

22: 

58 
16 

30, 
33 

sal 

\i 
\\ 

25j 

5"^ 
45 
55 


O 

"(5 
> 

w 


Years  of 
record 


UO 

3060, 
650| 

2965 
800; 
10 

2140! 

3200 
435 
285 

4000 
7325 
350 
1972 
1090 
2340, 
3015! 
4498 
80 
46 

3324 
2725 
134 
120 
217 
1495 
1100 
328 
410 
340 

330 
340 
384 
8970 
3001 
2140 
5400 
1550 
1550 
385 

194 

1050 
1350 

822 
3140 
3500 

485 
3320 
2950 
2350 

5765 
6600 
2400 

2  00! 
2818| 
3560; 
1 

2825 
3145: 
55, 

34*0 
3825 
36 
4560 

242 
1100 
1150 
2750 

580 
3345 

3015 
1370 
2340 
715 
102 
102 
485(^ 
1655] 
2700 
2150 


U 


11 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


T 


52  54 


55 


80 


31 


32 
8 

77  78 
30 
51 

3 

36 

3 


47|  53 
40 
50 


11 


G  C 
O  d) 

2  9: 


J3T3 

O  S 


35 


JUL 


JUN 
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Qf  afi 

Index  No. 

Division  No. 

County 

ainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
1  opened 

Month 
closed 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

C 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  oERDiNO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

14 

2 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

3l 

57 

U9 

47 

3870 

63 

62 

18 

1 

2 

34C 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

39A6 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

12 

2 

HIGHLAND  LAKES 

395<f 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8550 

S 

HI  LTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

14 

31 

1 

2 

3 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

34 

2 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

S 

HDEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

lie 

02 

2550 

48 

2 

HOGBACK  ROAD 

4019 

02 

TEHAMA 

23 

40 

13 

122 

00 

1320 

JUN 

S 

HOLLISTER  1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

100 

100 

1 

2 

3 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  3ENITQ 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

c 

HOLLISTER   10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2578 

c 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

15 

15 

1 

2 

9  C 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

C 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

?J 

123 

00 

2510 

C 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

S 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPD 

30 

35 

06 

23 

715 

C 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

05 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

119 

45 

7800 

SEP 

S 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

14 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

58 

1 

3  C 

HURKEY  CREEK  PARK 

4161 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

C 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

C 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

12 

2 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  3ENIT0 

27 

36 

25 

120 

40 

2550 

52 

55 

1 

2 

3 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

33 

42 

1 

2 

3  C 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

53 

55 

1 

2 

3 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

12 

12 

1 

2 

3 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYD 

19 

36 

48 

lie 

12 

3950 

66 

SB 

1 

2 

3  C 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

INDia  U  S   DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

95 

96 

14 

I 

2 

34 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

23 

25 

1 

2 

3 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

33 

2 

inNE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

55 

284 

14 

2 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

U 

2 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34 

OB 

115 

08 

922 

39 

39 

1 

2 

3  C 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

31 

33 

1 

2 

3 

JOHNSDNDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

19 

2 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

14 

2 

JULIAN  WYNQLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

24 

24 

1 

2 

3 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

33 

2 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

1 B 

119 

05 

9110 

s 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  8ERDIND 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

27 

2 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

38 

40 

122 

40 

1800 

34 

JUL 

2 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

49 

120 

49 

2000 

2 

2 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

42 

2 

KENTFIELO 

4500 

Oil  MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

61 

86 

1 

2 

3 

KERLINGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

25 

177 

26 

2 

#KERN  RIVER  PH  ND  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

65 

70 

1 

2 

3 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

27 

27 

1 

2 

3 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

18 

18 

IB 

1 

2 

34 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

36 

04 

120 

05 

50^ 

31 

33 

2 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

14 

2 

KINC  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

03 

320 

45 

87 

1 

2 

3  C 

KLAMATH  R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

2* 

31 

1 

2 

3  C 

KNEELANO   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

14 

14 

14 

1 

2 

34 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

14 

2 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4516 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

C 

LA  CRESCENTA  FC   251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

44 

2 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

18 

2 

slaguna  beach 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

A2 

45 

1 

2 

a 
9 

LACUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

c 

LA  HONDA 

466C 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

24 

2 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

S 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

15 

117 

U 

5205 

33 

33 

1 

2 

3 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4552 

S 

LAKE   MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

c 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1347 

28 

72 

1 

2 

3 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

lie 

37 

9065 

S 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

JUL 

c 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

590 

7 

2 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

ISO 

c 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19  120 

38 

5156 

66 

79 

1 

2 

34 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

C 

LA  MESA 

4735^  06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

39 

40 

1 

2 

3 

LA  PANZA  RANCH 

4767:  04 

SN  LUIS  DBPO 

24 

35 

23 

120 

IC 

1550 

C 

LA  POPTE 

4773i  02i  PLUMAS 

8i  39 

41 

120 

59 

4975 

C 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816  03 

MDDQC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

s 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01  SISKIYOU 

12 

41 

44  121 

31 

4770 

15 

15 

1 

2 

3 
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Station 


LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LEGGETT 

LE  GRAND 

LEHMA!^  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

LINDSAY 

LITTLE   LAST  CHANCE  VY 
LITTLE   PANQCHE   DET  DAM 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWDOD  ?  N 
LOOGEPQLE 
LODI 

LOG  SPRING 
LOMPOC 

LONE   PINE  CTNWQOD  PH 

LONG  BEACH  PUB  SVC 
LONG  BfcACH  WSD  AP 
LONG  PELL  STATION 
LOOKOUT   3  W5W 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSQ  AP  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 


o 

2 


-2 


't85l[  01 
*B63:  05 
<.867  06 
*880  02 
')883|  01 
<V8b<tj  05 
<>866|  OS 
<>890 
«932 
«957 


*977 
4979i 
'-988 
4997 
5017 
5026 
5032 
50*3 
506* 
5067 

5080 
5085 
5086 
5093 
50981 
5107 
511*! 
5115 
5118 
5X19 


05! 
03i 
06| 
07l 
518*  0* 
5l89i  051 


LOS  BANOS  DET  RESV  5120  05 

LOS  G4T0S  I  5123  0* 

LOS  GATOS  *  SVi  I  5125  0* 

LOS  PPIETOS  RANGER   STA  i  51*7  06^ 

LOST  HILLS  5151 

LOWER  MEADOW  5151 

LOWER  OTAY  RESERVOIR  5162 

LUCERNfc  VALLEY  5182 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LUMBERYARD  RS 

LYTLE  CR   FOOTHILL  BLVD  5212 

LYTLE  CREEK  RANGER   STA  \  5218 

MADELINE  2  SW  ;  5231 

MADERA  '  5233i  05' 

MAD  RIVER  RANGER  STA  52**'  01 

MAHNKE  5258  02 

MAMMOTH  PASS  528*  07 

MAMMOTH  POOL  ;  5288  05 

MANTECA  j  5303  05 

MANZANITA  LAKE  5311  02| 

MARE   ISLAND  5333  Olj 

MARICOPA  I  5338  05 

MARIPOSA  53*6  05 

MARKLEEVILLE  5356  03 

MARKLEY  COVE  I  5360  02 

MARTINEZ  3  S  53711  0* 

MARTINEZ   3  SSE  i  5372!  0*1 

MARTINEZ  WATER   PLANT  \  5378!  0*! 

MARYSVILLE  5385!  021 

MATHER  5*00|  05| 

MATILIJA  DAM  5*17  06 

HC  CARTHY  POINT  5***  02 

MC  CLOUD  5**9  02 

MEADOW  LAKE  5*96,  05 

MECCA  FIRE   STATION  5502!  07 

MEDICINE   LAKE  5505!  01 

MENDOTA  DAM  5528  05 

MERCED  FIRE   STATION  2  5532  05 

MERCEn  2  5535  05 

MICHIGAN  BLUFF  S58<^  02 

MIODLETOWN  55981  02 

MILFQRO  LAUFMAN  RS  5623'  03 

MILL  CREEK   INTAKE  5632  06 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S  5637  06 

HILO  5  NE  5669  05 

MINERAL  5679  02 

MIRANDA  *  SE  5711  01 

MIRANDA  SPENGLER   RANCH  5713  Ol! 

MITCHELL  CAVERNS  572L  07: 

MITCHFLL  MEADOW  !  5723  05', 


County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

ncNDUC 1 NQ 

7 

39 

*2 

123 

29 

1650 

KERN 

10 

3* 

50 

118 

52 

3585 

LOS  ANGELES 

3  3 

3  ^ 

05 

118 

53 

1600 

CDLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

MENDDC INO 

7 

39 

52 

123 

*3 

693 

MERCED 

27 

3  f 

1  * 

120 

15 

255 

EL  DORADO 

16 

36 

121 

0 1 

600 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

PLUMAS 

6 

kO 

1* 

120 

*3 

5320 

TULARE 

9 

36 

11 

119 

0* 

395 

PLUMAS 

B 

39 

50 

120 

13 

5730 

FRESNO 

27 

36 

*7 

120 

*6 

677 

LASSEN 

21 

u 

53 

121 

1 1 

*170 

ALAMEDA 

* 

J  f 

*0 

121 

*6 

*90 

MONTEREY 

2* 

35 

58 

121 

05 

110* 

TULARE 

9 

36 

36 

116 

** 

6735 

SAN  JQAOUIN 

16 

3  8 

07 

121 

17 

40 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

*7 

5050 

SNTA  BARBARA 

32 

3^ 

39 

120 

27 

95 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

Lu5  ANGELES 

13 

33 

*7 

118 

12 

10 

LOS  ANGELES 

13 

33 

*9 

118 

09 

3* 

MODOC 

7 

( 

*t  I 

28 

121 

2' 

*375 

MODOC 

2  1 

*  1 

12 

121 

12 

*180 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

SNTA  BARBARA 

33 

3* 

*5 

120 

17 

56! 

LOS  ANGELES 

1 3 

33 

56 

118 

2* 

10! 

LOS  ANGELES 

1 3 

3* 

03 

116 

1* 

270 

MERCED 

27 

3  f 

03 

1  20 

52 

120 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

MERCEO 

27 

37 

01 

120 

56 

*07 

SANTA  CLARA 

* 

37 

1* 

121 

58 

365 

SANTA  CRUZ 

* 

37 

1 1 

122 

02 

2*1! 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

33 

119 

*7 

102* 

KERN 

10 

35 

37 

119 

*l 

268 

SIERRA 

36 

39 

33 

120 

03 

5760 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

55 

5*0 

SAN  BERDINO 

6 

3* 

27 

116 

57 

2957 

MONTEREY 

* 

35 

53 

121 

27 

355 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6*73 

SAN  3ERDIN0 

28 

3* 

06 

117 

20 

1160 

SAN  RERDINO 

28 

3* 

1* 

117 

29 

2730 

LASSEN 

1 8 

*  1 

01 

120 

30 

5280 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

0* 

268 

TRINITY 

17 

*0 

27 

123 

32 

2775 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

*7 

2390 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

MADERA 

27 

37 

21 

119 

I'* 

3390 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

*8 

121 

12 

*0 

SHASTA 

23 

*0 

32 

121 

3* 

5850 

SOLANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

MARIPOSA 

C  1 

3  1 

29 

119 

58 

2011 

ALPINE 

2 

38 

*2 

119 

*7 

55*6 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

*80 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

58 

122 

08 

225 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

58 

122 

06 

255 

CONTRA  COSTA 

* 

38 

01 

122 

07 

*0 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

SI 

*513 

VENTURA 

33 

3* 

29 

119 

18 

1060 

TEHAMA 

23 

*0 

11 

121 

*1 

3800 

SISKIYOU 

21 

*1 

16 

122 

06 

3300 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26i  **80 

RIVERSIDE 

6 

33 

3*J  116 

0*1-  160 

SISKIYOU 

12 

*1 

35 

121 

37  6726 

FRESNO 

36 

*7 

120 

22 

166 

MERCED 

!I 

37 

18 

120 

29  169 

MERCED 

1* 

37 

19 

120 

2»  170 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

4* 

3550 

LAKE 

23 

38 

*5 

122 

37 

1130 

LASSEN 

18 

*0 

08 

120 

21 

*860 

SAN  3ERDIN0 

28 

3* 

05 

116 

56 

*9*! 

LOS  ANGELES 

U  3* 

23  118 

05 

*990 

TULARE 

9 

36 

16  118 

*6  3100 

TEHAMA 

23 

*C 

21 

121 

36  *875 

HUMBOLDT 

7 

*0 

11 

123 

*7 

263 

HUMBOLDT 

7 

*0 

12 

123 

*6 

3601 

SAN  8ERDIN0 

6 

3* 

56 

U5 

32 

*330 

FRESNO 

11 

36 

*5 

118 

*3 

9700; 

Years  of  Opened 
record     °^  closed 


B 


72 
79 
60 

6 

102 

6 
72 

27 


22 


74 


62 


102 


15 


Precip. 

Evap.  1 

33 

41 

1* 

7* 

12 

75 

60 

6 

6 

13 

103 

30 

6 

72 

43 

27 

* 

15 

11 

65 

38 

96| 

1011 

2* 

6 

6 

89 

16 

31 

25 

52 

1* 

7* 

30 

9 

9 

25 

13 

62 

65 

* 

4 

16 

* 

102 

20 

63 

25 

63 

80 

102 

35 

49 

15 

during  yr.  Refer 

— p— J  to 

ll  |«  tables 

0  4)     O  O 


JUN 


APR 
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Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Years  c 
record 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

MDDESTQ 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

103 

47 

MODESTO  2 

57'>1 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

10 

71 

HONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

7900 

MONO  lAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

119 

09 

6450 

24 

24 

MONTAGUE   5ISK  CO  AP 

5785 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

47 

122 

2B 

2635 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

26 

26 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

2 

2 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

16 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36 

43 

118 

34 

8840 

MORENA  DAM 

58<>0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

MORGAN  HUL  2  E 

58^(4 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

41 

MORGAN  HUL  6  WSW 

58<i6 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

CAfclTA     /"I  ADA 

3AN 1  A   C  LARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

MDRRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  08P0 

4 

35 

23 

120 

51 

55 

14 

14 

MORRQ  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

14 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  SERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

15 

18 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BEROINO 

26 

34 

14 

117 

39 

4275 

53 

MOUNT  OANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

45 

120 

40 

3408 

30 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

21 

22 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

79 

92 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

21 

31 

MT  HQUGH  snow  course 

5956 

02 

PLUMAS 

8 

40 

02 

120 

53 

6760 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

9 

9 

MOUNT  SHASTA   SLOPE  R 

5962 

02 

S I SK I  YOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

MOUNT  SHASTA  WSH  CI  R 

5983 

02 

5 1 SK I  YOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3S44 

60 

66 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

0 1 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

MT  WIlSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

33 

34 

MUIR  WOODS 

6027 

0 1 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

33 

MUMBQ  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  DBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

16 

16 

KNAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

78 

96 

NAVARRO  1  NW 

6105 

0 1 

MENDDC INO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BtRDiNO 

5 

34 

50 

114 

36 

48C 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BKRDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

77 

83 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

60 

no 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

27 

32 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

46 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

81 

85 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

51 

52 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

11 

NI LAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

32 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

14 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

NORTH  BLQOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

56 

70 

NOVATn  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

2 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

45 

45 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

4 

4 

OAKVlLLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

3B 

27 

122 

25 

160 

36 

OAKVILLE  4  SW  #  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

3B 

24 

122 

28 

1685 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

ll 

38 

25 

122 

5P 

960 

34 

oceanside 

637" 

06 

San  DIEGO 

3; 

33 

12 

117 

23 

64 

2  ] 

2 1 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

3; 

33 

13 

117 

21 

30 

OCOTILLO  WELLS 

6363 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

31 

DCOTILLO  2 

639C 

07 

IMPERIAL 

32 

45i  116 

OO;  410 

3 

Qj  AI 

639^ 

06 

VENTURA 

32 

34 

27 

119 

15 

750 

66 

66 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

g 

39 

48 

120 

53 

6530 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

22 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18,  431 

42 

43 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

37 

37 

orland 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

90 

91 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

35 

73 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

20 

20 

ORQVlLLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

26 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02  BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

OXNARD 

6569 

06{  VENTURA 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

50 

51 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

061  VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

PACHECO  pass 

6582 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

860 

17 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

32 

PACOIMA  DAM  FC   33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20';  118 

24 

1500 

58 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610  04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

31 

PALMDALE 

1  6624j  07:  LOS  ANGELES 

1     6|  34 

35 

118 

06 

2596 

41 

42 

Opened 
or  closed  | 
during  yr. 


a  G 

O  II) 


10 


16 


32 


JUN 


MAR 
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Index  No. 
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County 

Drainage  | 

Latitude 

ide 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 
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Longitu 

Temp. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

6627 

07 

LDS  ANGELES 

6 

3* 

38 

118 

05 

251T 

30 

30| 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

*9 

116 

32 

*U 

75 

78 

66*16 

0* 

SANTA  CLARA 

* 

37 

27 

122 

08 

25 

20 

20 

6650 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

21 

121 

30 

1835 

3* 

6657 

06 

SAN  DIEGU 

33 

33 

21 

1 16 

52 

5550 

32 

32 

6663 

06 

LDS  ANGELES 

33 

33 

*8 

118 

23 

216 

*7 

6675 

05 

SAN  BENITQ 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

2* 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

*5 

121 

37 

1750 

16 

16 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

3* 

17 

U* 

10 

738 

*0 

*0 

6703 

0* 

MONTEREY 

2* 

35 

53 

120 

26 

1*82 

66 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

09 

118 

09 

86* 

66 

75 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

35 

6730 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

38 

120 

*1 

700 

87 

87 

6736 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

*1 

120 

*5 

10*0 

67<.2 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

*0 

120 

38 

815 

30 

30 

6751 

03 

MODOC 

21 

*1 

11 

120 

12 

7000 

675'( 

05 

KERN 

10 

3* 

56 

119 

23 

3868 

58 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

*0 

20 

121 

5* 

18*0 

16 

6803 

02 

MODOC 

21 

*1 

27 

120 

I* 

6300 

6816 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

*7 

117 

I* 

1*70 

12 

12 

FEB 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

1* 

122 

38 

16 

60 

63 

6862 

06 

VENTURA 

29 

3* 

3* 

119 

10 

3065 

1* 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

*9 

119 

20 

610 

10 

6910 

06 

VENTURA 

29 

3* 

36 

119 

21 

*200 

6926 

0* 

SAN  8ENITQ 

20 

36 

29 

121 

1 1 

1307 

36 

37 

69'tO 

06 

VENTURA 

29 

3* 

2* 

lis 

*5 

730 

13 

6942 

06 

VENTURA 

29 

3* 

2* 

118 

*2 

800 

69*3 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35 

08 

120 

38 

80 

2* 

2* 

69't'. 

02 

SHASTA 

21 

*  1 

00 

121 

30 

2880 

2 

69*6 

02 

SHASTA 

21 

*0 

59 

121 

59 

1*58 

29 

6960 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

** 

120 

*8 

1B90 

83 

97 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

3  8 

** 

120 

** 

2755 

18 

18 

17 

696* 

02 

EL  DORADO 

1 

3  6 

** 

12  0 

5 1 

15*6 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

** 

122 

51 

6580 

6975 

02 

SHASTA 

23 

*0 

22 

122 

53 

2260 

12 

12 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

*5 

120 

*  2 

5165! 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

55 

123 

*2 

210 

16 

16 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3* 

3* 

120 

*0 

76 

32 

702* 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35 

*0 

121 

17 

59 

33 

35 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

0* 

117 

*9 

7*0 

61 

61 

7070 

0* 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

122 

01 

50 

28 

28 

7077 

05 

TULARE 

36 

0* 

119 

01 

393 

85 

85 

7085(  02 

PLUMAS 

8 

39 

*e 

120 

28 

*838 

56 

59 

7093!  05 

TULARE 

10 

35 

*8 

118 

3* 

7000 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

*8 

118 

38 

*960 

12 

12 

7108:  01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

0* 

1100 

7lu9!  01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

31 

62 

71U 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

0* 

500 

17 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

7150 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

U 

120 

*2 

2300 

26 

72 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3*08 

78 

79 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

0* 

116 

51 

1*80 

25 

25 

7253  07 

KERN 

15i  35 

22 

117 

39 

3570 

35 

36 

7259 

05 

FRESNO 

U 

36 

59 

118 

*3 

9900 

7292 

02 

TEHAMA 

23!  <,0 

09 

122 

15 

3*2 

95 

102 

7295 

02 

SHASTA 

23 

*0 

30 

122 

22 

*25 

7296 

02 

SHASTA 

23 

*u 

35 

122 

2* 

580 

98 

99 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

281  3* 

03 

117 

11 

1318 

81 

85 

7339 

0* 

SAN  MATED 

* 

37 

29 

122 

1* 

31 

*3 

*3, 

7370 

02 

SACRAMENTO 

l  3b 

<'Z  121 

10 

295 

81 

7*0* 

01 

HUMBOLDT 

7 

*P 

02  123 

*7  500 

>| 

12 

7*1*!  0* 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

56 

122 

21 

55 

23 

23 

7**6  02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

*2 

*0 

1* 

7*70  06 

RIVERSIDE 

28  33 

57 

117 

23 

8*0 

92 

93 

7*73  06  RIVERSIDE 

28:  33 

58l  117 

21!  986 

18 

17 

18 

7*89 

02i  EL  DORADO 

1 

38 

5* 

120 

22  5120 

7*92!  05!  PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

67*0 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

** 

9670 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

*8 

121 

I* 

2*2 

101 

102 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38  62*0 

7560  05  FRESNO 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

7581 

02 

SHASTA 

23!  '•O 

48 

121 

56 

2100 

19 

7600  07 

SAN  BERDINO 

15 

3* 

12 

117 

05 

5965 

761* 

01 

TRINITY 

17  *0 

22 

123 

26  2686 

7630  02 

SACRAMENTO 

23  38 

31 

121 

30 

17 

*2 

42 

7633  02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

96 

125 

7637  02  TEHA^IA 

23  *0 

10  122 

*8 

3850 

76*1 

03 

NEVADA 

36  39 

26  120 

1* 

6337 

20 

1  76*3  01 

NAPA 

1^  38 

30  122 

28 

225 

66 

66 

1 

Refer 
to 

tables 


PALMOALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PALOMA 

PALDMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERGES   EST  FC43D 
PANOCHE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES   5  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATTERSON  MEADOW 
PATTIwAY 
PAYNES  CREEK 
PEPPERDINES  CAMP 
PERRIS 

PETALl'MA   FIRE   STA  2 
PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINECREST  SUMMIT  R  S 
PINE   FLAT  DAM 
PINE   MOUNTAIN  INN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIRU  ?  ESF 
PIRU  TELEMETERING 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  1 


PIT  RIVER  P 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE 


H  5 


IFG 


PLACERVILLE   DISP  PLANT 

PLASKETT 

PLATINA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 
PT  ARGUELLU  LIGHT  STA 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA  CAL  POLY 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 

PORTQLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
PDSEY  3  E 

POTTER   VALLEY  3  SE 
PDTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRADD  DAM 

PRIEST  VALLEY 
OUINCY 

RAMONA  SPAULOING 

RANDSPURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF   WSD  AP  R 

REDDING  5  SSE 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

REDLANDS 

REOWOnO  CITY 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
((RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE   STA.  »3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 
ROBBS  PEAK  PH 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
RQCKLIN 

ROGERS  CAMP 
ROSE   MARIE  MEADOW 
ROUND  MT  P  G  ANO  E 
RUNNING  SPRINGS   1  E 
RUTH  DAM  TELEMETERING 
SACRAMENTO  WSD  AP  R 
(•SACRAMENTO  WSO  CI  R 
SAOOLF  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHFN  CREEk 
SAINT  HELENA 
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Station 
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Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 

opened 

Month 
closed 

SAINT  HELENA  4  WSW 

76*6 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

C 

SAINT  HELENA  6  NE 

76*9 

02 

NAPA 

38 

33 

122 

23 

1000 

C 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

0* 

CONTRA  cnSTA 

* 

37 

50 

122 

06 

623 

30 

31 

1 

2 

3 

SALINAS  3  E 

7668 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

40 

121 

36 

85 

15 

15 

1 

2 

3 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

0* 

MONTERY 

2* 

36 

40 

121 

36 

75 

1* 

100 

1 

2 

3 

SALINAS  DAM 

7672 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

20 

120 

30 

1375 

31 

2 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

35 

120 

24 

250 

30 

2 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

27 

42 

28 

1 

2 

34 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

40 

2 

SAN  ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDIND 

28 

3* 

10 

117 

40 

2125 

c 

SAN  ARDQ 

7716 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

02 

120 

54 

450 

14 

2 

SAN  BENITO 

7719 

0* 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERCINO 

28 

3* 

08 

117 

16 

U25 

82 

103 

1 

2 

3 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

0* 

MONTEREY 

* 

36 

26 

121 

42 

600 

35 

2 

SANDBFRG  PTL  FC130B 

773* 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

46 

2 

SANDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

45 

118 

4* 

*517 

*1 

41 

1 

2 

3 

c 

»SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

77*0 

06 

SAN  DIEf.O 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

102 

12* 

1 

2 

3 

c 

SAN  DIMAS  FIRE   WD  FC95 

77*9 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

06 

117 

48 

955 

46 

2 

SAN  DIMaS  TANBaRK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

12 

117 

46 

2720 

c 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

0* 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

17 

118 

28 

965 

55 

94 

I 

2 

3 

San  FERNANDO  PH  i 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

19 

118 

30 

1250 

c 

S   F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

0* 

SN  FRANCISCO 

* 

37 

46 

122 

30 

32 

1* 

15 

1 

2 

3 

c 

SAN  FRANCISCO  WSQ  AP  R 

7769 

0* 

SAN  MATfcO 

* 

37 

37 

122 

23 

6 

46 

46 

1 

2 

3 

c 

#SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

0* 

SN  FRANi.  ISCD 

* 

37 

47 

122 

25 

52 

102 

12* 

I 

2 

3 

c 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

09 

117 

5* 

74* 

56 

2 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

12 

117 

52 

1*61 

32 

2 

C 

SAN  GABRIEL  FIRF  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

06 

118 

06 

*50 

35 

35 

I 

2 

3 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

0* 

SAN  MATEO 

* 

37 

IB 

122 

22 

275 

19 

19 

I 

2 

3 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

79 

63 

1 

2 

3 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

oAN   JUAQUIN   eXP  RANOe 

7817 

05 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

c 

SAN  JOSE  R 

7821 

0* 

SANTA  CLARA 

* 

37 

21 

121 

5* 

67 

67 

100 

1 

2 

3 

c 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

783* 

0* 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

SAN  LUIS  DAM 

78*6 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

0* 

277 

U 

11 

11 

1 

2 

94C 

SAN  LUIS  OBISPO  PDLY 

7851 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35 

18 

120 

40 

315 

79 

104 

1 

2 

3 

c 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

3* 

31 

119 

49 

2300 

c 

#SAN  MATED 

786* 

0* 

SAN  MATEO 

* 

37 

32 

122 

18 

21 

80 

81 

1 

2 

3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

1 

2 

9 

c 

#SAN  RaFaEl 

78B0 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

26 

98 

1 

2 

3 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

57 

66 

1 

2 

3 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3* 

06 

117 

06 

1970 

c 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3* 

25 

119 

41 

5 

89 

106 

1 

2 

3 

C 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3* 

26 

119 

50 

9 

33 

33 

I 

2 

3 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

32 

119 

57 

4000 

20 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

0* 

SANTA  CLARA 

37 

21 

121 

56 

88 

85 

92 

1 

2 

3 

SANTA  CRUZ 

7916 

0* 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

101 

96 

1 

2 

3 

SANTA  FE   DAM  R 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

07 

117 

58 

*27 

c 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

22 

120 

38 

1200 

35 

2 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

22 

120 

38 

1100 

31 

2 

c 

SANTA  MARIA  WSQ  AP  R 

79*6 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

25* 

31 

31 

I 

2 

3 

C 

ffaANTA   MONILA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

35 

36 

I 

2 

3 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

3* 

21 

119 

05 

260 

22 

47 

I 

2 

3 

Santa  rosa 

7965|  01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

85 

85 

1 

2 

3 

SANTA  YNE2 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06  ORANGE 

?8 

33 

47 

117 

43 

855 

26 

c 

SANTIAGO  PEAK 

7993!  06!  RIVERSIDE 

28 

33 

*3 

117 

32 

5638 

c 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

801* 

06  LOS  ANGELES 

29 

3* 

35 

118 

27 

2105 

41 

2 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

35 

1 

2 

3 

c 

WSCQTIA 

80*5 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

48 

48 

1 

2 

3 

SEBASTOPDL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

SECRET  VALLEY 

807* 

03 

LASSEN 

J  ( 

*0 

30 

120 

1  A 

**4C 

2 

SEPULvEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

10 

118 

28 

670 

c 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

*0 

*3 

122 

25 

1076 

31 

31 

29 

1 

2 

34C 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

*0 

02 

124 

0* 

110 

12 

1* 

1 

2 

3 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

*0 

30 

121 

51 

3555 

15 

2 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

2 

2 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

3* 

120 

38 

4150 

22 

23 

I 

2 

3 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

61 

6* 

1 

2 

3 

c 

SILVERADO  RANGER  STA 

82*3 

06 

ORANGE 

28 

33 

*5 

117 

39 

1095 

c 

SK&GGS  SPGS  LAS  LDMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

36 

41 

123 

08 

1930 

3* 

2 

SLACK  CANYUN 

8276 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52:  116 

*1 

1940 

5* 

2 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

1* 

37 

50 

119 

30 

8700 

s 

SODA  SPRINGS   1   E  R 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6865 

I* 

c 

SOLEOAD 

8338 

0* 

MONTEREY 

2* 

36 

26 

121 

20 

195 

18 

2 

SOMERSET  5  ESE 

83** 

1  05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

SOMIS  3  NW 

83<(9i  06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

16 

2 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

16 

122 

28 

97 

22 

41 

1 

2 

3 

SONORA  RS 

8353;  051  TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

65 

86 

I 

2 

3 
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T 

fZ 

k  

(U 
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SQNORfl  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

36 

21 

119 

2  ' 

0886 

C    c  CaHAIIDN 

8376 

0* 

^  AN  Fc  akc  t  *ir 

J  M 1^    '  r.  A  IN  V  i  J  L 

* 

37 

123 

00 

35 

FNTftANfF  VnSPMTTP 

8360 

05 

MAR  I  Pn<sA 

1* 

37 

30 

119 

38 

5120 

32 

32 

? ni  IT H  1  A k  c 

» '      '  n    L  **  fr 

8*06 

07 

I  N YQ 

19 

37 

1  1 

118 

3* 

9580 

8<t<.6 

0* 

MflNTF  R  F  V 
n  u  1^  1  C  n  C  T 

2* 

36 

36 

121 

*1 

60 

68 

CDOTKir\/TllC     "7  CMC 

8455 

05 

TUL AHE 

9 

118 

*2 

2*70 

20 

CDDTWrv/TI  1  C     DAKircD  CTA 

8*60 

05 

Till  ABC 
1  U  L  A  K  C 

9 

0  6 

118 

*8 

1050 

8*63 

05 

TULARE 

9 

36 

118 

39 

*070 

S  Oil  A  W   V  A  L  1  P  V 

8*74 

03 

PLACER 

36 

%9 

12 

120 

I* 

6235 

15 

17 

8»87 

03 

LASSEN 

IB 

40 

120 

Z't 

*030 

12 

STANDISH  HICKEV  ST  PK 

8*90 

0 1 

MENOOtINO 

7 

39 

53 

123 

** 

65C 

1* 

CTawTci  aiic    DnucD  unilCc 

8*99 

05 

T I  in  1  1  imm c 

3* 

38 

06 

120 

22 

1060 

I* 

8510 

05 

FR  E  SNO 

11 

36 

56 

118 

35 

10300 

85** 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

855* 

05 

Caw  iriAQUTN 

27 

37 

3  0 

121 

20 

11 

8558 

05 

CAM  inAOllTN 

27 

37 

*i  A 

->H 

121 

15 

22 

25 

25 

^TnrkT.nw  ftdc   cta  wo 

8560 

05 

CAW  iriAQtJTN 

27 

36 

uu 

121 

19 

12 

101 

107 

3578 

02 

r  n  1  1 1  c  A 

L  U  L  U  •>  A 

23 

39 

122 

*0 

3015 

l« 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

** 

3587 

02 

Glenn 

23 

39 

122 

32 

791 

*7 

*7 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

2 1 

41 

10 

121 

56 

530C 

8606 

02 

VM  a  A 
TUBA 

39 

39 

121 

06 

3B08 

29 

32 

8627 

06 

30 

35 

0  c 

120 

23 

390 

86*8 

05 

FRESNO 

U 

37 

05 

119 

13 

62*0 

8655 

06 

P  T\yCi9CTnF 

28 

33 

117 

12 

1*20 

1 

1 

ClIMCCT     CTATC  DCATU 
j'JDbEl     jIAIt  BtAL>" 

8680 

0* 

camta  roll? 

SAlNIA  Lr<u^ 

20 

36 

121 

SO 

85 

C  1  J  D  C  CMC 

jUKr    ^  trie 

8697 

06 

CKITA  DADAADA 

32 

34 

120 

3« 

110 

8700 

06 

V/  F  KIT  1 IQ  A 

33 

34 

1 6 

118 

*0 

1085 

18 

jUSAINV  1  LLC    A  lt^rUr\  1 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

3* 

*i*a 

73 

78 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

*0 

*555 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

*8 

1 5  B6 

30 

CUAfM  MnilKlTATM 

8716 

02 

PI  t  IM  A  ^ 

r  L  U  n  M  J 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

1 AnU  c    L  1  1  ' 

8758 

03 

Placer 

36 

39 

120 

08 

6230 

6* 

6* 

54 

TAunc   uaiiCv   caa  ad 

lAnUC    VALLCY     rAA  Ah* 

8762 

03 

F 1    n no  A  n n 

CL  UUf^AUU 

36 

38 

54 

120 

00 

625* 

6 

TCUAPuAD  T 

8826 

05 

!y  c  n  III 

10 

^  "i 
3  y 

118 

27 

3975 

7A 

78 

IcHALHAPl  AlRrURT 

8832 

05 

KERN 

10 

■a 

06 

lie 

26 

3960 

TEJUri    KAiNC  MG 

8839 

05 

KERN 

10 

J3 

02 

118 

*5 

1*25 

71 

73 

T  C  M  c  r )  1 1  A 

1  c  net*'  'L  A 

88** 

06 

0  TV/ CDC  TnC 

33 

30 

117 

09 

1020 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

16 

40 

K  0 

32 

120 

27 

5300 

11 

11 

THE  CFOARS 

66  B  1 

02 

PLACER 

1 
I 

39 

15 

120 

2 1 

5900 

8885 

01 

c  nwn  M  A 

22 

38 

48 

122 

50 

1568 

tufdmai    Paa  ad 

8892 

07 

RIVFRCTFlF 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

2* 

2* 

TUCDMaI      FTDC     CTA  fli 
IHCKnAL    "i^t    JlA    O I 

8893 

07 

DTwcacrnF 

6 

33 

36 

116 

10 

-  115 

8905 

06 

U  F  KIT  1  ID  A 
V  C  ri  1  UK  A 

33 

34 

1  1 
i  I 

118 

51 

810 

17 

TUDCC     MTI   C     V/AI    1  CW 

IMKtC    1^1  ILr  VuLLcT 

8909 

02 

P  L  UM  AJ 

8 

39 

54 

120 

3* 

5900 

8912 

05 

Till  A  b  C 
1  U  L  A  K  t 

9 

36 

p  5 
^  c 

118 

51 

1900 

TUDcc    D1/0C    cnTcnw    OU  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

11*0 

3 

32 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

*2 

67 

TnoAMrA   DaTdhi    cta  cr^ 

ILirAnUA    "AIKUL    j|A  r^O 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

U3 

118 

36 

7*5 

46 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

*8 

1 1 B 

20 

110 

41 

42 

IKArULU  LAiNVUni 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

TDArV    "J  Ccc 
1  H  AL  T     c     J  b  C 

6997 

05 

SAN  JOAOl^IN 

27 

37 

121 

25 

105! 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

*2 

121 

25 

1*0 

2* 

61 

TRAfY    PllMPTMf.  DiANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

*6 

121 

35 

61 

17 

16 

18 

TDTWTTV     HaM    UTCTA  DT 

902* 

01 

TRINITY 

35 

40 

*G 

122 

*6 

2500 

12 

1* 

14 

TRON  A 

9035 

07  SAN  BEROINO 

6 

35 

*7 

117 

23 

1695 

53 

5*1 

Tonii^u  cdotmp 
1  KUUvH    brK  i  Nlj 

9037 

02;  COLUSA 

23 

39 

1 8 

122 

39 

*000 

TDIiri^CC     DAM^CD  CTATtriM 
IKUL^rC    KAWOcK  alnllUiN 

90*3 

03i  NEVADA 

36 

39 

2c 

120 

11 

3995 

89 

91 

Til  1  IlKir  A 
1  U  J  L*  IN  t--  M 

90*7 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1^ 

118 

17 

1820 

8 

A 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  *70 

90*9 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3^ 

23 

118 

05 

*6*5 

Tl  1 1  C  1  A  ^  C  D 
1 UL  t  LAKE  K 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

4 1 

121 

26 

*035 

*2 

42 

18 

TIIUIuCi      DAM  PCD  CTATTHW 
I'JnJINCL    KmNUcK  blAllur4 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

?  9 

C  £ 

118 

17 

8950 

TURLQCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

1* 

2  ^ 

120 

51 

11! 

53 

TMCTThI     TBV/TMC  DAU^U 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

** 

117 

*7 

118 

60 

97 

IWcNlY   nlLt  MULLUW 

9097  02 

TEHAMA 

23 

40 

Ofi 

121 

*8 

2800 

TWcNrYNlMt  PALM5 

9099  07  SAN  BERDINO 

6 

3  ^ 

0  c 

116 

02 

1975 

39 

39 

Tu  T  kl     1    A  L/  C  C 

9105  02 

ALPIi^E 

I 

36 

*  2 

120 

02 

7829 

*0 

54 

TW I TCHE L L  DAM 

91111  06  SNTA  BARBARA 

30 

34 

^  0 

120 

19 

582 

11 

11 

11 

UHL   RANGtR  5TATIUN 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

3^ 

118 

39 

3695 

;*UKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

80 

95 

UKIAH  ^  MSW 

912* 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

11 

«U  C   L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

0* 

118 

27 

*30 

*1 

41 

UPLAf^D   3  N 

9156 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1 17 

39 

1605 

1* 

1* 

UPPER   LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

11 

123 

02 

152''; 

3* 

UPPER  MATTOLE 

9177  01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

12* 

11 

255 

86 

UPR   SAN   LFANDRO  FILTER 

9185 

0* 

ALAMEDA 

* 

37 

*6 

122 

10 

39* 

15 

1! 

UPPER  TRES  PINOS 

9189  0* 

SAN  BENITO 

20  36 

38 

121 

02 

2050 

USONA  2  N 

9193  05i  MARIPCJSA 

29 

119 

*9 

3150 

9* 

vacavillE 

920(^  02 

SOLANO 

23 

22i  121 

57 

105 

62 

Opened 
or  closed 
during  yr.  I 


■So 

GO)  00 

2g<  So 


FEB 


AUG 


JUN 


J  UN 
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Old  Lll^li 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

VALLETUN  WOLF  RANCH 

9222 

04 

MONTEREY 

24 

35 

50 

120 

42 

820 

C 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

Cam  nicrn 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

6 

2 

VALYERMD  FIRE   STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

2 

2 

I 

2 

3 

VAN  NUYS  FC  15A 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

1 3 

34 

1 1 

116 

27 

69! 

48 

2 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

0  1 

1260 

C 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

88 

2 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

VICTQRVILLE   PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117 

18 

26S8 

37 

37 

1 

2 

3  C 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

45 

118 

25 

9500 

s 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

93'»5 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

46 

2 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

U 

4950 

24 

2 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

84 

95 

1 

2 

3 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIFGD 

33 

33 

14 

U7 

14 

510 

11 

11 

1 

2 

3 

VOLLMFRS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

36 

2 

C 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

30 

51 

1 

2 

3  C 

WALLACE   1  NNE 

9<(18 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

46 

MAY 

12-72 

2 

WALMAR  SCHOOL 

9*20 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

57 

122 

05 

120 

16 

OCT 

2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

38 

74 

1 

2 

3 

WALNUT  CREEK   2  ENE 

9<i26 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

C 

WALNUT  CREEK  it  E 

9^(27 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

17 

2 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9<.31 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

32 

2 

WARM  SPRINGS  DAM 

94<tO 

01 

bUNUMA 

22 

36 

43 

123 

00 

224 

1 

1 

1 

MAY 

I 

2 

34C 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

66 

67 

1 

2 

3  C 

MASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

71 

74 

1 

2 

3 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

C 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

\l 

95 

67 

81 

1 

2 

3 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

C 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

60 

84 

I 

2 

3  C 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

15 

15 

1 

2 

3 

WELDON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2660 

C 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

13 

2 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

48 

2 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

1  Q 

36 

24 

120 

32 

2820 

2 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

lie 

34 

8950 

s 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

12 

13 

13 

1 

2 

34 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

18 

18 

1 

2 

3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

1* 

12470 

11 

17 

1 

2 

3 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

lie 

02 

340 

46 

2 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

C 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

8 

8 

1 

2 

3 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

86 

20 

21 

1 

2 

3  C 

WILLITS   1  NE 

9664 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

13 

13 

1 

2 

3 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

19 

192! 

C 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

6 

6 

1 

2 

34 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

140 

94 

95 

1 

2 

3 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

31 

31 

1 

2 

3 

WOFFQRD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

SO 

2 

WDDDFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

35 

42 

1 

2 

3 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

*1 

121 

48 

69 

48 

91 

1 

2 

3 

WOODSIOE   FIRE   STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

1 

1 

JAN 

1 

2 

3 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

55 

2 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

1* 

6950 

5 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

49 

350 

58 

51 

1 

2 

3 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

54 

123 

14 

1100 

C 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

119 

35 

3970 

68 

69 

1 

2 

3  C 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

122 

38 

2625 

70 

95 

I 

2 

3 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3600 

C 

-  30  - 
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Additional  Infomatlon  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:   Division  averages  in  the  annual   Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F.   precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  in  miles.  ' 

EVAPOHATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foJ lowing  the  Evaporation  and  Kind  table 
Max  and  Mln  values  In  the   Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  durlni;  24  hours  endlnc 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllroatological  noma  Is  based  on  the  perl  od  1931—1960 .  "DEP"  1  n  Table  4  refers  to  dep&rtures  front  long-term  Beans  based  on  perl  ods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals, 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Cliraatologtcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  TBE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record . 

$     Indicates  standard  normals  used  for  departures. 
+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 
*     Amount  included  In  following  measurement. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V     in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-AMERCIAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLOHADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17- NORTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-Ri;SSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRlNITY     36-TRr;CKEE     37-TUOLI'MNE     38-WALKER  39-yUBA-BEAR 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data, 

G    Soil  temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  Intervals,   will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin . 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price    SI. 25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:    $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801, 
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emperature  and  Precipitation  Extremes 

'ghest  temperature 

l  centrd  ?  ssw  87     date  17 

west  temperature 

□DIE  -  25       DATE  03 

lEATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
i|AZADERD  3  W  24,84 

!'AST  TOTAL  PRECIPITATION 

ULELAKE  //R  .35 

lEATEST  1  DAY  PRECIPITATION 

IT  WILSON  2  9,50     DATE  07 

lEATEST  TOTAL  SNOWFALL 

iODGEPOLE  97»5 

lEATEST  DEPTH  OF  SNOW 

WIN  LAKES  88       DATE  06 
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ASHEVILLE.  N.C. 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

StatioD 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Highest 

o 
To 

LowesI 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

■a 

jo 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Average 

From  Normal 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

9 

Q 

5 
0 

2 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

si 

°  s 

*       *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALOERPOINT 

.73 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

<.8.1 

33.9 

41,0 

63 

25  + 

21 

5 

737 

0 

1 

12 

0 

0  9.96 

0  2- 

20 

4 

4.0 

24 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

51  .  IM 

30. 4M 

40, 8M 

57 

26 

12 

9 

725 

0 

20 

0 

10.72 

3. 

26 

16 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

53,7 

32.9 

43,3 

65 

20 

8  + 

662 

0 

0 

18 

0 

8.25 

3. 

I* 

16 

.0 

0 

9 

6 

2 

CALLAHAN 

'll .  5 

23.0 

32,  3 

57 

18  + 

-  1 

7 

1011 

0 

9 

24 

1 

6.66 

2. 

33 

16 

9 

3 

2 

CECILVILLE   5  SE 

CLOVERDALE   3  SSE 

55,3 

37.6 

46 . 6 

.4 

69 

25 

28 

10+ 

565 

0 

0 

9 

0 

10.96 

.92 

3. 

32 

16 

1.6 

1 

6+ 

7 

2 

COVFLO 

51. IM 

31.0M 

41, IM 

60 

25 

19 

10+ 

738 

0 

0 

22 

0 

11.03 

1.38 

4. 

41 

15 

T 

0 

10 

7 

3 

CRESCENT  CITY  I  N 

5<.,  IM 

38. 9M 

46. 5M 

-  .3 

63 

15 

30 

10  + 

0 

0 

0 

12.37 

.25 

.0 

0 

OUTTDNS  LANDING 

55,0 

39.0 

47.0 

70 

24 

30 

9 

950 

0 

0 

3 

0 

3.29 

1. 

23 

4 

.0 

0 

1 

ELK  VALLEY 

'.S.l 

27,5 

36.3 

-  1.2 

62 

13 

9 

7 

882 

0 

1 

23 

0 

17.05 

.58 

4 

01 

14 

10 

8 

7 

EUREKA  WSO  CI  R 

52.* 

41 .0 

46.7 

•  .6 

65 

13 

31 

10+ 

559 

0 

0 

4 

0 

6.02 

1 .40 

2 

03 

19 

J 

0 

B 

4 

3 

FERNOALE   2  NM 

FOREST  GLEN 

45.6 

26.4 

36.0 

59 

17 

14 

10+ 

691 

0 

0 

24 

0 

20.25 

6 

03 

15 

T 

T 

9  + 

9 

9 

8 

FORT  BRAGG 

53. 8M 

39. 2M 

46. 5M 

-  1.4 

61 

15 

29 

2 

367 

0 

0 

8 

0 

7.60 

_ 

.09 

2 

99 

16 

•  0 

0 

13 

3 

3 

FORT   JONES   RANGER  STA 

i-S.SM 

21. 4M 

32. 6M 

-  .6 

58 

19 

3 

8 

996 

0 

5 

29 

0 

7.13 

2,53 

3 

28 

16 

FORT  ROSS 

54.1 

40.4 

47 . 3 

24 

30 

542 

0 

0 

3 

0 

12.95 

4,37 

I 

13 

16 

.  0 

1 1 

5 

GRATON 

55.8 

35.3 

45.5 

.2 

69 

24 

26 

11  + 

596 

0 

0 

15 

0 

8.99 

_ 

,87 

00 

15 

.0 

0 

12 

7 

2 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

51,1 

27,7 

39.4 

1.1 

62 

17 

12 

9 

789 

0 

0 

22 

0 

19.71 

3,58 

4. 

80 

16 

6.0 

5 

12 

9 

9 

7 

HEALDSBURG 

57.5 

39,6 

48.6 

1.6 

71 

22 

28 

10+ 

502 

0 

0 

6 

0 

10.67 

.81 

2 

87 

16 

T 

0 

10 

6 

5 

HILTS 

37.1 

20,3 

28,7 

50 

12 

4 

6 

1U7 

0 

10 

28 

0 

8.95 

4.30 

3 

26 

16 

9 

7 

2 

HOOPA 

51.3 

34,5 

42,9 

67 

16 

24 

6 

678 

0 

0 

14 

0 

9.31 

3 

16 

16 

T 

5 

B 

7 

3 

KENTFIELD 

55.4 

40,5 

48,0 

1.7 

7o 

23 

30 

2 

523 

0 

0 

4 

0 

9.79 

1.58 

1- 

68 

3 

•  0 

0 

14 

7 

5 

KLAHATH  R 

53. 6M 

35, 2M 

44, 4M 

68 

15 

25 

10  + 

630 

0 

0 

13 

0 

12.75 

3 

45 

15 

.0 

0 

9 

7 

6 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

36.0 

16,1 

26,1 

50 

29 

-  1 

4+ 

1201 

0 

12 

30 

3 

3.01 

1. 

34 

16 

8.1 

5 

9+ 

1 

MOUNT  HEBRON  RS 

38.0 

11.9 

25,0 

55 

15 

-14 

7 

1235 

0 

11 

29 

10 

1.17 

- 

.30 

33 

16 

4.0 

5 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

57.9 

41.0 

49,5 

2.1 

72 

23 

29 

9 

471 

0 

0 

3 

0 

4.96 

,  39 

1 

61 

4 

•  0 

0 

1 1 

1 

□RICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

52. 6M 

35, 2M 

43, 9M 

.  1 

63 

15 

26 

10 

650 

0 

0 

15 

0 

9.67 

3,19 

2 

63 

15 

T 

0 

9 

5 

4 

ORLEANS 

52.5 

33,4 

43,0 

1.4 

67 

15 

21 

7 

675 

0 

0 

14 

0 

9.64 

1,19 

2 

20 

16 

.5 

I 

5 

6 

6 

4 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

57.6 

39,9 

4S.8 

1.9 

79 

23 

28 

10 

495 

0 

0 

5 

0 

5.30 

,41 

2- 

06 

3 

T 

0 

9 

4 

1 

POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 

53 ,  8M 

34. 2M 

44. OM 

.7 

70 

24 

22 

10 

644 

0 

0 

14 

0 

12.99 

2,35 

5< 

69 

16 

0 

1 1 

5 

3 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

48.9 

35,4 

42.2 

58 

15 

26 

3  + 

702 

0 

0 

13 

0 

22.85 

7 

90 

16 

•  0 

0 

11 

7 

7 

SAINT  HELENA 

55.6 

37,8 

46.7 

.8 

7i 

23 

24 

10 

557 

0 

0 

7 

0 

5.49 

_ 

1,81 

1 

2* 

16 

4.0 

1 

3 

10 

5 

2 

SAN  RAFAEL 

59.  IM 

43, 4M 

31. 3M 

74 

24+ 

33 

2 

419 

0 

0 

0 

0 

7.51 

1 

53 

3 

.0 

0 

13 

5 

2 

SANTA  ROSA 

57.6 

38.5 

48.1 

2.0 

74 

23 

26 

10 

517 

0 

0 

6 

0 

6.48 

.32 

1 

J9 

16 

T 

0 

11 

5 

2 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

49.1 

26.3 

37.7 

58 

25 

14 

6  + 

837 

0 

0 

22 

0 

6.71 

2 

66 

16 

T 

5 

5 

4 

SCOTIA 

53.  1 

38,7 

45.9 

-  1.2 

63 

15  + 

28 

3  + 

987 

0 

0 

10 

0 

11.73 

1.95 

4 

27 

16 

.0 

0 

10 

7 

4 

SHELTER  COVE 

54. 4M 

43. 7M 

49.  IM 

67 

23 

33 

6 

487 

0 

0 

0 

0 

11 .00 

1 

88 

15 

T 

0 

12 

6 

5 

SONOMA 

60.6 

37.9 

49 . 3 

75 

23 

28 

10  + 

460 

0 

0 

9 

0 

9.34 

1 

03 

3 

.0 

0 

12 

4 

1 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

47.6 

27.6 

37.6 

58 

19 

16 

4 

842 

0 

0 

23 

0 

12.76 

3 

65 

16 

10 

10 

4 

TULELAKE  //R 

39.6 

18,0 

28.8 

54 

24  + 

-12 

7 

1114 

0 

11 

25 

5 

.35 

.80 

13 

16 

1.5 

2 

6 

1 

0 

0 

UK  I  AH 

55.2 

34.9 

45.  1 

-  ,9 

70 

24 

22 

2 

613 

0 

0 

12 

0 

11.96 

3  •  00 

5 

66 

.0 

0 

8 

6 

3 

WARM   SPRINGS  DAM 

54 , 8 

36. 1 

45.5 

67 

24 

24 

2 

600 

0 

0 

13 

0 

V19.09 

3 

23 

1 0 

2.4 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

49.  IM 

22 ,  9M 

36. OM 

.5 

57 

19 

1 1 

10+ 

894 

0 

0 

25 

0 

12.10 

3.92 

4 

23 

16 

T 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

38.6 

20, 3M 

29, 5M 

51 

19 

0 

8  + 

1099 

0 

10 

27 

2 

10,99 

6 

07 

16 

2 

6 

8 

3 

3 

WULITS  1  NE 

53.2 

34, 1 

43,7 

67 

24 

20 

2 

655 

0 

0 

17 

0 

13.17 

5 

90 

16 

4.5 

3 

3 

12 

7 

4 

WILLOW  CREEK   1  NW 

51.7 

35,0 

43.4 

64 

16+ 

24 

8 

663 

0 

0 

12 

0 

7.38 

2 

90 

15 

T 

T 

4+ 

YREKA 

41.5 

22  ,0 

31.8 

-  2.1 

98 

14 

2 

8  + 

1026 

0 

5 

26 

0 

7.40 

3.88 

3 

03 

16 

5.7 

3 

12 

9 

4 

2 

DIVISION 

41.6 

-  .e 

9  .59 

1.10 

1.1 

*       •  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

41. 6M 

19, 3M 

30. 5M 

54 

25  + 

-13 

8 

1074 

0 

8 

27 

3 

3. 14 

I 

42 

19 

7.0 

5 

5 

9 

1 

1 

ALTURAS   RANGER  STATION 

38. 2M 

12, 9M 

25. 6M 

-  3.0 

55 

19 

-21 

8 

1219 

0 

10 

28 

8 

1.72 

.01 

58 

19 

6.0 

8 

1 

0 

AUBURN 

53.3 

37, 1 

45.2 

,  3 

64 

14 

26 

2 

609 

0 

0 

5 

0 

7.00 

.  16 

1 

60 

17 

3.0 

3 

6 

8 

5 

4 

AUBURN  DAM  PROJECT 

52*4 

34,0 

43.2 

64 

24 

23 

2 

667 

0 

0 

l7 

0 

5.28 

1 

46 

17 

9 

6 

2 

BLUE   CANYON  WSO  AP  //R 

40.1 

28.8 

34.5 

-  1.9 

55 

24 

13 

2 

939 

0 

6 

20 

0 

13.62 

.04 

2 

81 

14 

35,9 

45 

7 

14 

10 

5 

BOWMAN  0AM 

42.6 

27.0 

34.6 

-  .7 

98 

25  + 

6 

2 

928 

0 

5 

21 

0 

14.00 

1.20 

2 

22 

19 

49.0 

64 

7+ 

14 

10 

5 

BRANNAN  ISLAND 

54.3 

36.4 

45.4 

65 

19  + 

27 

10 

500 

0 

0 

15 

0 

1 .95 

42 

17 

T 

0 

0 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

54. 5M 

36. 2M 

45. 4M 

,8 

67 

24 

2  3 

10 

599 

0 

0 

14 

0 

3.36 

,90 

1 

25 

4.0 

6 

2 

1 

BURNEY 

42*4 

16.7 

29,6 

56 

25+ 

-l8 

9 

1 093 

0 

6 

26 

6 

10.78 

45 

2 1 

6 

11 

5 

5 

CANYON  DAM 

40.3" 

22. 7M 

31. 5M 

2.2 

36 

24 

3 

2 

1031 

0 

9 

26 

0 

9.03 

,86 

1 

98 

15 

26.0 

26 

6 

6 

2 

CHESTER 

42.5 

19.6 

31,1 

94 

25 

0 

4 

1043 

0 

6 

27 

1 

3.96 

2,74 

1 

42 

16 

31.0 

20 

6 

9 

3 

1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

58. 6M 

M 

M 

67 

23 

2S 

8 

0 

0 

0 

5.70 

,12 

CLARKSBURG 

53.7 

36.2 

45,0 

.6 

64 

24  + 

27 

11  + 

613 

0 

0 

9 

0 

3.35 

,38 

67 

7 

T 

0 

4 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

51.3 

28.9 

40,1 

66 

24 

8 

5 

764 

0 

0 

21 

0 

5.73 

1> 

33 

4 

24.9 

18 

4 

9 

4 

3 

COLFAX 

51.0 

34.3 

42.7 

-  1.4 

65 

23 

20 

2 

686 

0 

0 

1 4 

0 

8.54 

i.4» 

1 

60 

6 

27.0 

17 

6 

13 

8 

2 

COLUSA   1  SSW 

54,1 

37,7 

45.9 

1.2 

66 

23 

25 

10 

585 

0 

0 

9 

0 

2,71 

.44 

63 

3 

•  0 

0 

9 

1 

0 

DAVIS  2   WSW   EXP  FARM 

53.4 

39.0 

46.2 

1.2 

65 

24 

28 

9 

573 

0 

0 

4 

0 

3.30 

.58 

77 

4 

I'O 

1 

4 

6 

4 

0 

DEER   CREEK  FOREBAY 

45.4 

28,9 

37.2 

58 

25 

11 

2 

858 

0 

3 

23 

0 

14.39 

3. 

23 

15 

38.0 

40 

7 

U 

6 

5 

OE  SABLA 

47. 9M 

31, 5M 

39. 7M 

-  1.5 

60 

25  + 

18 

2 

777 

0 

2 

19 

0 

13.44 

.25 

3- 

51 

15 

12.0 

10 

6 

11 

6 

5 

DOBBINS   I  S 

52.7 

34. OM 

43. 4M 

64 

23 

20 

2 

553 

0 

0 

17 

0 

8.96 

1- 

33 

14 

6.2 

6 

6 

13 

9 

3 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

45. 6M 

26. 5M 

36. IM 

60 

25 

15 

2 

864 

0 

3 

27 

0 

D  9.69 

3.18 

25. 0 

23 

7 

EAST  PARK  RESERVOIR 

52.6 

31.3 

42.0 

-  1.0 

66 

25 

10 

9 

706 

0 

0 

18 

0 

4.42 

.06 

1' 

17 

16 

22.0 

16 

4 

9 

3 

2 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

55.2 

38.1 

46.7 

69 

24 

28 

10  + 

565 

0 

0 

7 

0 

3.64 

96 

4 

.0 

0 

8 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  "h'J^r'* 


SUtlOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
FrorD  Norma] 

LSI 

• 

Q 

Lowest 

• 

a 

>• 
Q 

& 

Q 

No.  ol  Days 

H 

e  E 

h 

>■ 

a 

S 
u 

e 
0 

Snow.  Sloel 

No.  ol  D.iY>t 

Max. 

Min. 

"m 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

0 

e 

1 
0 
0 

e 

1 
0 
0 

1 

•g| 

S  k 

0  * 

„  ft 

FOLSOM  DAM 

51,, » 

38.6 

46,7 

65 

24 

27 

2 

559 

0 

0 

3 

0 

4.63 

1.12 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

GEORGETOWN  PANGER  StA 

M 

M 

M 

60 

24 

16 

2 

0 

0 

0 

V26 . 83 

GRASS   VALLEY  NO,  2 

50.2 

32.4 

41,3 

63 

24 

18 

2 

728 

0 

0 

20 

0 

9.74 

2.03 

15 

23.0 

17 

7 

10 

7 

4 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

54.9M 

36. 5M 

45, 7M 

66 

24 

27 

9 

590 

0 

0 

6 

0 

2.69 

.65 

4 

.0 

0 

8 

I 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

44.9 

18.7 

31,8 

-  1.9 

60 

25  + 

-  B 

8+ 

1021 

0 

4 

25 

4 

7.06 

3.90 

1.60 

16 

17.0 

13 

6 

9 

5 

3 

JESS  VALLEY 

M 

18.2 

M 

51 

24+ 

-12 

6 

0 

30 

3 

2.11 

.16 

1-17 

19 

4 

7+ 

i 

1 

1 

LAKEPORT 

52.5 

30. 1 

41,3 

-  1.0 

67 

25+ 

17 

10+ 

729 

0 

0 

21 

0 

7.74 

.87 

2  ■  6' 

4 

3 

12 

5 

2 

LAKE  SPAULDING 

43 .  BM 

23. 8M 

33, BM 

.  5 

60 

25 

1 

2 

962 

0 

4 

26 

0 

14.15 

.65 

2.35 

15 

SB.O 

62 

6 

14 

9 

7 

manzanita  lake 

36.9 

17.6 

27,3 

52 

25 

-  4 

10+ 

1162 

0 

7 

29 

4 

7.71 

1,94 

16 

22.5 

29 

7+ 

10 

4 

3 

MARKLEY  COVE 

53.8 

37.4 

45,6 

67 

24 

27 

9+ 

593 

0 

0 

7 

0 

5.76 

2.60 

4 

.4 

T 

4+ 

8 

3 

2 

MARYSVILLE 

55.4 

39.5 

47,5 

2.0 

66 

24  + 

29 

2 

536 

0 

0 

3 

0 

3.39 

-  .95 

1-03 

17 

T 

0 

9 

3 

1 

MC  CLOUD 

44.  1 

21.0 

32,6 

-  1.3 

61 

24 

4 

g 

996 

0 

2 

27 

0 

4,62 

1 5 

8 

12+ 

11 

8 

* 

MINERAL 

36.4 

20.5 

29,5 

-  1.6 

51 

25  + 

1 

10 

1095 

0 

7 

26 

0 

18.'67 

8.'59 

5.92 

15 

29.5 

28 

7 

12 

7 

MOUNT   SHASTA   WSO  CI  //R 

40.1 

24.3 

32,2 

-  1.4 

55 

24 

6 

7 

1009 

0 

7 

25 

0 

13.11 

6.46 

5,07 

15 

IS. 7 

7 

12 

9 

6 

4 

NEVADA  CITY 

46.0 

28.9 

37,5 

-  1.1 

59 

24 

13 

2 

646 

0 

0 

24 

0 

12.56 

1.36 

2-40 

14 

22.0 

13 

' 

ORLAND 

54.3 

36.7 

45.5 

1.1 

66 

24 

25 

10 

599 

0 

0 

11 

0 

3.72 

-  .37 

1,46 

16 

.0 

0 

7 

2 

I 

OROV 1 L  LE 

55  . 1 

38 . 8 

47.0 

66 

24 

28 

2 

553 

0 

0 

4 

0 

5.12 

1,84 

15 

T 

0 

8 

5 

1 

PARADISE 

50.4 

37,0 

43,7 

65 

24 

27 

2 

652 

0 

0 

8 

0 

10.34 

3,66 

15 

,8 

0 

10 

6 

4 

PLACERVILLE 

50.2 

33.5 

41,9 

1.5 

64 

16 

20 

2 

709 

0 

0 

20 

0 

6.01 

-  1.82 

1,67 

17 

B 

6 

1 

PLACERVILLE  IFG 

50.3 

36,8 

43,6 

60 

15 

22 

1 

658 

0 

0 

10 

0 

6.95 

18 

7 

PLATINA 

50.9M 

26, IM 

38, 5M 

67 

25 

12 

6+ 

813 

0 

0 

23 

0 

5.25 

11.0 

5 

12  + 

portOla 

auINCY 

47. 8M 

18, OM 

32, 9M 

-  .6 

55 

31  + 

-  2 

9 

991 

0 

0 

2 

10.98 

2.34 

2,81 

17 

12 

7 

RED  BLUFF   WSO  AP  R 

53.2 

39.0 

46,1 

.9 

66 

23 

27 

10 

577 

0 

0 

7 

0 

4.27 

-  .21 

1.30 

16 

4.4 

T 

7+ 

8 

3 

1 

REDOING  FIRf   STA  NO  2 

54.5 

38.9 

46,7 

,6 

74 

24 

28 

10+ 

558 

0 

0 

6 

0 

12.28 

3.90 

3.08 

16 

T 

0 

9 

8 

5 

rockl in 

54.5 

35,0 

44,6 

1,2 

65 

18+ 

24 

3  + 

619 

0 

0 

13 

0 

4.33 

-  .38 

.96 

17 

.0 

0 

9 

4 

0 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

53.2 

39.3 

46,3 

1,2 

65 

23 

28 

10 

571 

0 

0 

5 

0 

3.58 

-  .15 

.62 

16 

T 

0 

9 

2 

0 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

54.3 

41,3 

47,8 

1.4 

66 

17 

32 

2 

527 

0 

0 

1 

0 

3.80 

■  22 

.63 

16 

9 

4 

0 

SHASTA  DAM 

50.1 

37,7 

43,9 

64 

25 

29 

6 

646 

0 

0 

B 

0 

15.96 

4.77 

16 

T 

T 

3 

10 

8 

4 

SIERRA  CITY 

44.9 

28.0 

36,5 

61 

24 

15 

2 

879 

0 

4 

23 

0 

14.39 

2.70 

15 

32 

6 

13 

10 

8 

SIERRAVILLE   ranger  STA// 

40. 2M 

14. 7M 

27, 5M 

-  1.6 

53 

15 

-  9 

10 

1157 

0 

7 

4 

5.07 

-  .24 

1.53 

19 

19.0 

13 

7 

6 

3 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

52.9 

33.1 

43,0 

-  ,7 

6B 

29 

18 

10+ 

673 

0 

0 

16 

0 

4.56 

*  34 

■  98 

If 

11.0 

5 

4+ 

8 

4 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

44.8 

25.6 

35,2 

61 

24 

9 

2 

9l8 

0 

3 

24 

0 

16.24 

2-71 

15 

39.5 

22 

7+ 

14 

9 

8 

TWIN  LAKES 

35  .6 

16.2 

25,9 

,  1 

53 

24 

-  4 

10 

1204 

0 

10 

29 

2 

5.90 

-  3.6B 

1^22 

6 

66.9 

68 

6 

12 

3 

2 

VACAVILLE 

55.2 

37.4 

46,3 

1,3 

67 

23 

27 

10  + 

573 

0 

0 

9 

0 

4.20 

-  1.92 

1.10 

4 

.0 

0 

10 

2 

1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

50.7 

34.2 

42.5 

66 

25  + 

21 

2 

693 

0 

0 

15 

0 

8.45 

2.53 

2.23 

16 

10.0 

5 

5 

12 

5 

2 

WHISKEYTOWN  RES 

51.2 

34, SM 

43. OM 

70 

25 

25 

5  + 

670 

0 

0 

1 1 

0 

17.83 

5.79 

16 

3.0 

3 

3 

10 

8 

4 

WILLI  afl3 

53.4 

36,7 

45.1 

66 

18 

26 

10  + 

610 

0 

0 

1 1 

0 

2  .65 

1'13 

4 

0 

6 

1 

1 

WILLOWS 

54.  1 

36 ,  1 

45.  1 

,  6 

67 

24 

25 

10+ 

610 

0 

0 

13 

0 

2.81 

-  .91 

.71 

17 

T 

0 

6 

2 

0 

WINTERS 

55.0 

38,5 

46 . 8 

67 

24+ 

27 

9 

559 

0 

0 

B 

0 

3.68 

-  1.07 

1.28 

4 

1.0 

0 

6 

3 

1 

WOODLAND   1  WNW 

53.4 

37,1 

45.3 

-  ,1 

64 

24 

25 

10 

604 

0 

0 

8 

0 

3.99 

.30 

1.02 

4 

.8 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

40.1 

,2 

7  .50 

,62 

13.5 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

40.1 

14.1 

27.1 

3,1 

54 

16 

-10 

11  + 

1165 

0 

9 

29 

5 

3.51 

-  .83 

1.35 

17 

9.0 

10 

9  + 

B 

3 

1 

BODIE 

35.4 

7.0 

21,2 

5l 

29 

-25 

3 

1352 

0 

12 

30 

6 

2.41 

.95 

IB. 6 

25 

7  + 

8 

1 

0 

BR  I DGEPORT 

41,4 

12.7 

27.1 

57 

18 

-21 

10 

1169 

0 

9 

28 

6 

.97 

.32 

7 

10.5 

6 

7 

5 

0 

0 

CEDARVILLE 

36.8 

17.3 

27.1 

-  2,5 

55 

19 

-12 

10+ 

1169 

0 

1 1 

23 

7 

2.39 

.57 

1.03 

19 

11.6 

9 

9+ 

7 

1 

1 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

38.1 

12,4 

25.3 

50 

16 

-12 

2 

1226 

0 

10 

30 

5 

8.54 

2.36 

17 

31.0 

44 

7 

11 

4 

3 

ODYLE   5  SSE 

41.4 

21.5 

31.5 

59 

15 

-  2 

9 

1032 

0 

10 

23 

3 

2.84 

.79 

17 

12.7 

6 

6 

7 

1 

0 

Fleming  fish  and  game 

41.3 

18.6 

30,0 

56 

IB 

- 1 1 

10 

1081 

0 

10 

27 

5 

.43 

If 

6 

7+ 

4 

0 

0 

FORT  6I0WELL 

33. 8 

IB, 3 

28,6 

-  1,0 

55 

18 

-18 

8 

1123 

0 

1 1 

23 

5 

1.87 

-  .54 

.44 

16 

5.0 

5 

6 

7 

0 

0 

MONO  LAKE 

40.9 

20,1 

30,5 

60 

15 

-  6 

2 

1062 

0 

9 

27 

2 

0  3.42 

D  .60 

1 

26.0 

17 

7 

9 

3 

0 

SOUAW  VALLEY 

37.6 

17,4 

27,5 

50 

29 

-  5 

3 

1156 

0 

10 

26 

2 

D12.35 

2.70 

17 

47.  0 

73 

7 

13 

7 

3 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

38.4 

17,7 

28,1 

-  l.B 

55 

17 

-12 

10 

1139 

0 

11 

26 

6 

2.27 

-  .51 

.48 

17 

13.0 

10 

7+ 

10 

0 

0 

tahoe  city 

36.7 

2 1  •  4 

29, 1 

,9 

47 

15 

5 

2 

1109 

0 

10 

23 

0 

4.16 

-  2.62 

1-19 

17 

28.5 

27 

7 

9 

3 

1 

TAHOE   VALLEy   FAA  AP 

3B.5 

IB, 3 

28,4 

51 

15 

-  9 

2 

1130 

0 

9 

25 

3 

TERMO 

37. 9M 

13, 8M 

25. 9M 

51 

16 

-20 

B 

1205 

0 

8 

30 

7 

.77 

.24 

16 

S.O 

4 

6 

3 

0 

0 

truckee  ranger  station 

35.6 

14,6 

25,1 

.9 

46 

16 

-  9 

2 

1228 

0 

13 

26 

4 

5.01 

-  1.66 

1.74 

17 

29.5 

36 

7 

8 

2 

2 

NOOOFORDS 

43. 5M 

20. 9M 

32. 2M 

-  .6 

60 

15 

-  5 

3  + 

1008 

0 

6 

23 

2 

2.63 

-  1.09 

.46 

18 

24.0 

10 

7+ 

6 

0 

0 

DIVISION 

27,6 

-  .5 

3.63 

-  .19 

19.4 

*       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0« 

BEN  LOMOND  4 

57.6 

36.8 

47,2 

72 

24 

26 

2 

547 
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49.9 

70 

15 

33 

10+ 

459 

0 

0 

0 

0 

4.19 

1.36 

3 

.0 

0 

9 

3 

1 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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57.8 

41.3 
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44.6 

65 

1 6 

27 

3 

626 

0 

0 

3 

0 

7.83 

!•?' 

7 

2.0 

0 

13 

4 

2 

BLACKWELLS  corner  2WNW 
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523 

0 

0 

3 

0 

3.34 

.69 

12 

■  0 

0 

8 

3 

0 

BUTTONWI LLQw 

58.7 

36.9 
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See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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10 
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0 

0 

6 

0 

1  ,63 

53 

4 

.0 

0 

7 

1 

0 

MARICOPA 

59. OM 

36.7 

47. 9M 

.6 

76 

16 

20 

6 

528 

0 

0 

5 

0 

2,01 

1.06 

60 

5 

4 

1 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

57.3 

38.7 

48.0 

2.9 

72 

15 

27 

3+ 

519 

0 

0 

5 

0 

1,95 

-  .29 

61 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

MODE  STO 

54.9 

39. 7 

♦  7.3 

2  •  2 

65 

18 

30 

541 

0 

0 

4 

0 

—  .43 

34 

11  + 

.0 

0 

7 

0 

0 

55.2 

SO  •  1 

46,0 

66 

1 5 

28 

27+ 

584 

0 

0 

12 

0 

I  •  60 

•  .47 

51 

7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

NORTH   FORK    RANCcR  STA 

56. 6M 

30  •  IM 

43. 4M 

73 

16 

18 

2 

661 

0 

0 

0 

6  •  97 

1 .00 

1 

47 

7 

ORANGE  CDVE 

55.0 

38.8 

46.9 

1.4 

76 

16 

27 

3 

553 

0 

0 

3 

0 

3.69 

1.39 

85 

17 

.0 

0 

9 

3 

0 

PORTERVILLE 

58.3 

38. i 

48.2 

2.0 

77 

16 

24 

3 

513 

0 

0 

3 

0 

3.30 

1.35 

1 

l9 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

POSEY  3  E 

45.6 

28  •  I 

36,9 

62 

^5 

13 

663 

0 

2 

22 

0 

!■ 

67 

1 

4.0 

4 

s 

6 

4 

4 

Salt  springs  pwr  house 

50.3 

32, 3 

41.3 

62 

24 

19 

J* 

728 

0 

0 

15 

0 

5  •  79 

_    9  .  7i 

1  • 

28 

6 

35.0 

24 

6 

U 

4 

2 

SAN  LUIS  DAM 

54.3 

38  •  H 

46.4 

71 

16 

25 

3 

572 

0 

0 

5 

0 

1 .75 

63 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

SONDRA  R5 

52.9 

33.2 

♦  S.  1 

-  .8 

70 

16 

19 

2 

671 

0 

0 

17 

0 

3.87 

-  1.82 

1 

03 

6 

•  0 

0 

9 

2 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

44.4 

2'».3 

34.4 

-  2.3 

59 

16 

5 

3 

942 

0 

4 

28 

0 

0  8,27 

.04 

1 

90 

7 

36.8 

47 

7 

U 

^ 

STOCKTON  WSO  ftp 

54.7 

39 ,9 

47.3 

2,7 

65 

15 

30 

27+ 

541 

0 

0 

5 

0 

1 .73 

•  1*18 

35 

1 1 

.0 

0 

b 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

55.2 

36.7 

46,0 

I  •  5 

64 

l6 

27 

1 0 

565 

0 

0 

9 

0 

^  .  3  c 

.  44 

96 

,0 

0 

7 

2 

0 

TEHACHAPI 

48.8 

29.6 

39,2 

69 

15 

17 

3 

792 

0 

3 

20 

0 

2,55 

80 

5 

10,6 

6 

2 

0 

TEJON  RANCHO 

60.  I 

38.6 

49.4 

3.2 

79 

15 

28 

3+ 

477 

0 

0 

3 

0 

2,18 

•  48 

60 

21 

,0 

0 

7 

2 

0 

THREE   RVRS   EDISON  PH  1 

60.0 

38.2 

49.1 

77 

15 

26 

3 

486 

0 

0 

5 

0 

5,86 

92 

7 

,0 

0 

U 

6 

0 

TIGER  CREEK  PH 

47.9 

33  •  ^ 

40.7 

-  1.5 

57 

26  + 

20 

748 

0 

0 

15 

0 

*  2  •  89 

1 

58 

6 

17.0 

10 

4 

2 

TRACY  CARBONA 

55.3 

38.0 

46.7 

66 

19* 

28 

9 

561 

0 

0 

8 

0 

1.30 

27 

12 

.0 

0 

7 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

55.3 

38,9 

*7.  1 

66 

16 

27 

9  + 

546 

0 

0 

4 

0 

2,03 

43 

17 

.0 

0 

7 

0 

0 

VISALIA 

56.1 

40.0 

48.1 

1.9 

72 

16 

29 

3 

516 

0 

0 

4 

0 

3.17 

1.40 

1 

00 

17 

.0 

0 

8 

2 

1 

HASCO 

57.5 

48.3 

2,9 

77 

16 

32 

29+ 

511 

0 

0 

2 

0 

.  97 

55 

1 7 

.0 

0 

7 

1 

0 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 

46.  1 

26  •  2 

36.2 

-     ■  6 

62 

31 

11 

887 

0 

0 

27 

0 

7*28 

•  77 

1 

75 

^* 

32.1 

27 

7 

8 

7 

3 

DIVISION 

44.7 

1.3 

3»75 

•  22 

7.8 

•       •  « 

SOUTH  COaST 

□  K a  I NAbt  Oo 

ALPINE 

62.6 

39  ,9 

51.3 

79 

16+ 

26 

2 

419 

0 

0 

5 

0 

7.07 

3 

00 

5 

.0 

0 

8 

5 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

59.9 

44.9 

52.2 

-  1.8 

69 

24 

39 

3+ 

387 

0 

0 

0 

0 

6.23 

3.8* 

3 

26 

7 

.0 

0 

6 

3 

3 

BARRETT  DAM 

61.2 

35. OM 

48 .  IM 

-  .2 

78 

15 

28 

29+ 

524 

0 

0 

12 

0 

4.90 

2.01 

1 

90 

8 

•  0 

0 

6 

2 

2 

56.7 

*5.2 

70 

l9  + 

23 

^* 

0 

0 

16 

0 

7.42 
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2- 

40 
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44.4 

19 , 2 

31.8 

60 
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0 

5 

29 

1 

7.86 

2- 

43 

5 

9 

6 

2 

Bl'RB ANK  VALLEY   PMP  PLT 

63.9 

38.9 

51.4 

-  2.3 

79 

15+ 

27 

2 

414 

0 

0 

3 

0 

9.24 

6 . 09 

3 

07 

7 

.0 

0 

6 

5 

4 

cachuma  lake 

60.6 

39.2 

49.9 

77 

16 

29 

2 

459 

0 

0 

3 

0 

7,50 

2 

00 

4 

•  0 

0 

9 

4 

3 

CampO 

60.  1 

33.0 

46.6 

Bo 

15 

23 

27  + 

559 

0 

0 

11 

0 

4,29 

1.87 

1 

77 

5 

T 

1 

5 

3 

2 

Canoga  park  pierce  COL 

64.6 

41.6 

53.1 

'1 
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26 
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1 0 . 
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26 

.0 

0 
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5 

5 
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91 
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50.0 
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75 

16 

30 

2 
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0 

0 

2 

0 
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0 

CORONA 

62.1 

40.5 

51.3 

-  1.3 

79 
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28 

3 

417 

0 
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3 

0 

4.70 
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1 

35 

7 

.0 

0 
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CULVER  CITY 

64.0 

47.0 

55.5 

.2 

»1 
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3 
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0 

0 
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9,35 
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10 
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3 
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57.9 

34,6 

46.3 
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3 
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0 

0 

11 

0 

6,39 
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1 

93 

8 

•  0 

0 

6 

4 

3 

El,   CAPITAN  DAM 

66.0 

42.7 
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.0 
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36 

23 
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1 

83 

5 

.0 

0 

7 

2 

2 

Elsinore 
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1 
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85 
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79 

14 
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3 
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82 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

HENSHAM  0AM 

57.9 
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29 
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32 
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IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

49. 1 
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16 

13 

3+ 
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0 
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24 

27  + 
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39 

22 
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1 
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LOMPOC 

62.4 

42.3 
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76 

15 
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2 
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0 
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1 

52 

7 

.0 
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62.2 
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2 
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1 
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47.4 
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14 
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0 
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0 
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15 

17 
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14 

0 
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^ 
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60,1 
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27 

344 

0 

0 

0 

0 

3.83 

T 

0 

60. 9H 

49. IM 

-    1  9 

76 

15* 

26 

^* 

0 

0 

5 

0 

^7 

5  •  77 

5 

24 

.0 

0 

10 

5 

2 

n  y  u  A  0  n 

62.3 

44.5 

53.4 

.4 
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34 
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44.7 
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38.1 

-  5.0 

64 

16 

16 

3 
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0 

5 

17 

0 

_ 
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29.5 

PASADENA 
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43.3 
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15 

35 

2 

339 

0 

0 

0 

0 

10.49 
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3 

37 

7 
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POMONA   CAL  POLY 

61.3 

41.4 

51.4 

.6 

77 

15 

31 

2 
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0 

0 
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0 

8.42 

5.03 

2 

57 
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.0 
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9 
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42,7 
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15 

30 

3 
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0 

0 

1 

0 

3.85 
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97 

4 

•  0 

0 

7 

4 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

61.6 

42.5 

52.1 

77 

15 

30 

3 

392 

0 

0 

1 

0 

4,17 

1 

74 

5 

.0 

0 

7 

2 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSp 

63,4 

41.6 

52.5 

.5 

Bo 

15 

29 

3 

379 

0 

0 

1 

0 

6,68 

3.77 

1 

69 

7 

■  0 

0 

9 

5 

3 

SANDBERG  MSO  //R 

43.9 

30.3 

37.1 

-  3.1 

61 

15 

15 

2 

856 

0 

4 

17 

0 

7,40 

5.25 

l9 

7 

55.1 

37 

8 

11 

3 

2 

SAN  OIECO  MSa  AP  R 

63.9 

49.6 

56.9 

1,7 

73 

14 

44 

31 

243 

0 

0 

0 

0 

2,96 

1.08 

\ 

02 

4 

•  0 

0 

5 

2 

1 

SAN  FERNANDO 

62.3 

44.0 

53.2 

-  1,0 

78 

15 

35 

5 

362 

0 

0 
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0 

7.65 

4.46 

3 

10 

7 

•  0 

0 

6 

4 

4 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

64.  IM 

42. 5M 

53. 3« 

-  .7 

81 

15 

31 

2 

354 

0 

0 

1 

0 

9.78 

5.99 

2 

76 

7 

•0 

0 

8 

6 

4 

SAN  JACINTO 

62.5 

37.5 

50.0 

,7 

77 

15 

28 

27+ 

457 

0 

0 

10 

0 

6.23 

4.23 

I 

51 

8 

•  0 

0 

9 

4 

3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

57.9 

46.8 

52.4 

69 

15 

40 

11  + 

381 

0 

0 

0 

0 

3.44 

1 

59 

7 

,0 

0 

7 

2 

1 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

64.8 

46.2 

55.5 

1.3 

79 

15* 

37 

6+ 

268 

0 

0 

0 

0 

5.05 

2,42 

1 

62 

7 

•0 

0 

9 

3 

2 

SANTA  BARBAPA 

60.2 

43.3 

51.8 

-  1.4 

72 

15 

35 

2 

405 

0 

0 

0 

0 

8.04 

4.10 

1 

60 

7 

.0 

0 

9 

6 

3 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cjl.pgrn,, 
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Precipitation 
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Deparhue 
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on  Ground 

e 

1     .10  or  More  1 

s 

1,00  or  More 

g< 

«« 

."1 

on 

=  1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

59.0 

42.1 

50,6 

-  1.0 

69 

23 

31 

2 

439 

Q 

2 

7.73 

4.2» 

2.37 

4 

.0 

0 

9 

4 

3 

SANtA  MARIA  WSO  Ap  R 

58.9 

40.5 

49.7 

-  .6 

73 

15 

29 

2 

468 

2 

4.16 

1.91 

1.00 

4 

.0 

0 

8 

2 

1 

SANTA   MONICA  PiFR 

63 » OM 

48,0 

55  •  5 M 

*  0 

77 

14 

4 1 

3 

271 

g 

Q 

Q 

Q 

5.41 

2 . 89 

1.66 

6 

.  0 

0 

4 

3 

3 

d  ANT  A    r  AUL  A 

62.1 

40.  4M 

51. 3M 

75 

15 

25 

3 

416 

0 

0 

5 

0 

9.61 

3.40 

7 

.0 

0 

7 

g 

3 

SUN  CITY 

6 1  •  4M 

36 .  OM 

'►fl  •  7M 

73 

14 

24 

3 

499 

0 

0 

11 

0 

5.  l9 

•  0 

0 

TDRR ANC  E 

62.9 

45.2 

54.1 

-  .1 

79 

15 

36 

3+ 

333 

6.66 

4.12 

2.58 

7 

.0 

0 

7 

3 

3 

TUJUNGA 

59.0 

40.9 

5o .  0 

1  O 

14 

29 

3 

460 

0 

0 

1 

0 

10.60 

3.64 

7 

T 

0 

8 

5 

tustin  irvIne  Ranch 

63.5 

41.5 

52.5 

-  .5 

7  7 

15 

31 

3 

378 

0 

0 

1 

0 

4.17 

1  . 77 

1 . 33 

5 

.  0 

0 

7 

3 

2 

TWITCHELL  DAM 

66. 2M 

42. 4M 

54 .  3M 

78 

14 

27 

3 

323 

0 

0 

I 

0 

5.95 

1  •  14 

5  + 

.0 

0 

UCLA 

62*6 

47.2 

54.9 

-  2.0 

8l 

14 

40 

310 

0 

0 

0 

0 

9.86 

6.21 

3.  10 

7 

•  0 

0 

7 

5 

4 

1  ID  1  A  Ki  n    3  u 
UPLAND    9  N 

59.4 

39.9 

49.7 

75 

15 

29 

470 

0 

0 

2 

0 

8.95 

4.67 

2.27 

7 

.0 

0 

10 

5 

4 

VISTA  2  NNE 

64.3 

42.8 

53.6 

82 

15 

34 

3 

348 

4.91 

1.29 

5 

•  0 

0 

7 

^ 

3 

WARNER  SPRINGS 

YDRBA  LINDA 

64.  1 

42.9 

53.5 

•  6 

80 

14 

34 

2 

347 

0 

0 

0 

0 

6.37 

3.46 

2.17 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

U  1  V 1 o I  UN 

50.5 

-  .6 

6.83 

3.74 

2.5 

BASINS  07 

BAKER 

58.  1 

36.8 

47,5 

69 

31 

18 

3 

535 

0 

0 

0 

1 .02 

.52 
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.56 

3.65 

6.44 

1.60 

1.15 

.98 

6.45 

.02 

.01 

.25 

.41 

.10 

.91 

■  28 

.32 

1.65 

2,23 

.58 

.56 

17.63 

.19 

.03 

.01 

.8: 

■  97 

.41 

3.25 

!,79 

3.61 

.17 

1.12 

2.65 

1.13 

.26 

.41 

■  03 

.34 

,22 

.06 

.10 

2.61 

.03 

■  03 

.43 

.02 

.20 

.51 

■  07 

.02 

.  33 

.71 

.01 

.33 

3.68 

.09 

■  03 

1.26 

7 

.07 

.26 

7 

.6( 

■  01 

7 

.39 

.03 

.70 

.05 

.15 

3.99 

.14 

1.02 

.04 

.11 

.49 

.03 

.6! 

•  02 

.60 

.02 

.97 

.02 

.28 

3.51 

.10 

•  24 

.27 

.10 

■  15 

.70 

l.ii 

•  60 

7 

2.41 

.95 

■  14 

.21 

.  1 1 

.06 

•  10 

•  19 

•  14 

.02 

.97 

.04 

7 

.14 

.32 

•  04 

.13 

.10 

•  08 

•  12 

7 

.10 

■  01 

7 

•  21 

.17 

.20 

U03 

7 

7 

.02 

6!54 

.33 

7 

■  06 

•  40 

!67 

.49 

7 

•  21 

•  15 

1.44 

7 

2.36 

•  40 

1^62 

.13 

.0* 

1.57 

.13 

7 

•  06 

.11 

.19 

•  01 

.06 

.91 

•  45 

■  03 

•  02 

2.64 

.30 

7 

•  06 

.2< 

.04 

,0: 

•  16 

.  1 8 

,06 

.06 

.79 

.31 

.46 

.07 

7 

3.72 

.16 

■  02 

•  16 

.7< 

.12 

•  40 

.16 

.06 

.08 

,44 

.28 

•  b'i 

.06 

.20 

•  IG 

.06 

1 .04 

.03 

•  02 

.14 

.17 

.04 

.01 

•  01 

1.87 

T 

.24 

•  24 

•  06 

!ii 

!06 

,44 

.02 

.03 

3.U 

.12 

■  06 

■  34 

.24 

•  72 

.32 

.06 

.12 

.16 

.08 

,34 

.06 

.18 

•  12 

•  02 

.06 

.04 

.04 

0  3.42 

D 

.60 

.30 

.43 

.56 

.06 

,54 

.15 

.41 

•  20 

•  11 

7 

5.64 

.34 

■  01 

.10 

.26 

.65 

.04 

.01 

7 

.23 

.20 

.56 

,30 

.59 

.62 

.6< 

.51 

•  06 

•  06 

D 

.70 

.  53 

,02 

2 .70 

•  1 1 

2.59 

•  33 

•  23 

2.27 

.15 

■  06 

.10 

.16 

.21 

.14 

•  04 

.  10 

.13 

,22 

.48 

.01 

.31 

7 

7 

4.16 

.39 

•  10 

.06 

.4( 

.51 

.0' 

•  02 

.11 

.06 

.10 

1.19 

.01 

.85 

•  11 

.06 

.77 

•  01 

.07 

.H 

7 

•  01 

7 

.24 

7 

.09 

•  15 

.01 

5.01 

.25 

T 

•  03 

.32 

.47 

.34 

.11 

•  04 

.47 

1.74 

7 

1^09 

.06 

•  07 

2.63 

.»2 

.19 

.05 

.43 

.07 

.0! 

.09 

.23 

.41 

.4( 

•  26 

.17 

DlNt  2  SE 

DAVIS  2  WSN  EXP  FARM 
0EE6  CREEK  FOREBAY 
DE  SABLA 
D06B1NS   1  S 

OOHNIEVULE  RANOER  STA 
OUNNISAN 

DUNSMUlR  RaNCER  Sta 
EAS7  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIElO  fire  S7A7I0N 

FOLSON  OAH 

f0res7hill  ranger  sta 
french  oulch 
cedrcetohn  ranger  StA 
gibson  hhv  hntnce  sta 

GOLD  RUN 

CRASS  VALLEV  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
CRIIZIV  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  CUlCH  RS 

HARRY  ENCLE6RICH7  CAN 
HA7  CREEK  RH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 
lOUA  HILL 

JESS  VALLEY 
KE1.5EY  1  N 
KELSEYVIILE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAkEPORT 

LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LI77LE  VALLEY 
LOOKOUT  3  HSM 
HADELINE  2  SW 

HANZANITA  LAKE 
HARKLEY  COVE 
HARYSVILLE 
HC  CLOUD 
nIDOlETDHN 

MINERAL 

MOUNT  DaNaHER 

MOUNT  SHASTA  WSn  CI  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 
ORLAND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PI7  RIVER  P  H  5 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
Pl.t7INA 
PORTOl'A 
OUINCV 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  NT  P  G  ANO  E 
SACRAMENTO  »S0  AP  R 
SACRAMENTO  USO  CI  R 
SHASTA  0AM 
SNINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 
STONYFORO  COOLEy  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  W 
VACAVILLE 
V1N70N 

VOLLMERS 

V0L7A  POWER  HOUSE 
WHISKEY70WN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 


03 

BOCA 
60DIE 

6RI0GERaR7 
CEDARVILLE 

OONNER  MEMORIAL  S7  PK 
DOYLE 

OOVLE  5  SSE 

ELIERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  ANO  CAME 
F0R7  BIDWELL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 

S7ANDISN  1  E 
SUSANVILIE  AIRP0R7 
7AH0E  CI7Y 
7EIIM0 

TRUCKEE  RANGER  S7A7I0N 


«  toUowing  SUUon  I 


DAILY  PRECIPITATION 

 —  iihUAU  Uli 


Day  of  Month 


H 

1 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  j 

14  1 

IS 

16  1 
lb  1 

17  j 

16 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

kLkfO   1  N 

i  *i  1 

.30 

•  j' 

.  10 

.  le 

7 

T 

•  16 

.  72 

T 

.23 

.02 

AttR0Y3  GRANDE 

• 

.08 

.06 

BEN  LOMOND  • 

7*55 

2  30 

59 

16 

08 

'  30 

.08 

*45 

.02 

*02 

I  *6 

'so 

.72 

.11 

•  11- 

BERKELEY 

*.12 

l!l5 

.09 

!46 

!30 

]io 

.19 

T 

.46 

.76 

!03 

.29 

.10 

.19 

BIG  SDR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  ?  SM 

3.61 

.35 

.  13 

1 .07 

*. - 

.35 

•  14 

.  10 

.01 

.02 

.89 

.01 

.93 

.09 

BURL INCAME 

1  ,36 

.40 

• 

.04 

.07 

.73 

.18 

BURTON  RANCH 

3  *  69 

*  30 

I  .09 

'22 

'  92 

.01 

'22 

•  2  J 

'92 

'  16 

*32 

CAi.AVfRAS  RESERVOIR 

2)50 

!27 

.6B 

.07 

ill 

izB 

•11 

'.  19 

.07 

!91 

.02 

!l9 

.08 

Carmel  valley 

.24 

.90 

1.74 

.09 

.26 

.70 

.09 

.03 

.01 

.26 

.08 

.01 

.05 

T 

CHITTENDEN  PASS 

1 .20 

.25 

.  1 ! 

.*  1 

.10 

.33 

.13 

CONCORD  3  E 

2  •  3S 

.  29 

•  17 

.12 

•  n 

.24 

.*2 

.  19 

CBOCRETT 

06 

I  '30 

I  '45 

OiVEN^OBT 

6.13 

.13 

i!b3 

.66 

.09 

.17 

^20 

•  09 

.24 

.OS 

•  81 

!37 

.72 

.06 

.46 

FORT  ORD 

3.67 

.34 

.42 

1.20 

.10 

.23 

.65 

.01 

.05 

.12 

.21 

.16 

.02 

T 

•  09 

.09 

CEIISER  RANCH 

4  A? 

•  i? 

.02 

•  *| 

•  ** 

•  02 

•  17 

■  2^ 

.12 

•  06 

CH*Oy 

1  .09 

.0* 

•  02 

•  01 

.12 

.09 

CILROY   1«  ENE 

>  0* 

• 

1 '  10 

'40 

■  J  J 

* 

'59 

'  ^ 

HAL^  HOON  BAY 

4.87 

.10 

1.90 

.  18 

i3B 

.20 

•  11 

T 

T 

.07 

•  02 

1.00 

.18 

.18 

.26 

•  29 

HERNANDEZ  2  NW 

♦  .47 

.07 

1.34 

.47 

.37 

1.34 

.32 

.07 

.01 

.42 

.06 

HQLIISTER   1  SN 

KINC  CITY 

LAFAYETTE  2  NNE 

LA  HONDA 

♦  Itb 

T 

2!  39 

.16 

!o5 

.16 

.17 

.06 

T 

T 

.60 

.2« 

•  24 

■  32 

T 

•  23 

LIVERHQRE  COUNTY  F  0 

1.50 

.12 

.06 

.11 

.10 

.10 

.2B 

T 

.01  T 

.IC 

T 

.02 

.17 

.H 

.08 

.08 

.13 

LOCKMOOO  2  N 

»' «5 

*  ?  « 

•  62 

'n^ 

'1? 

.  08 

los  CaTOS 

1  .68 

*n1 

»« 

•  02 

' 

_ 
.57 

.0 

LOS  CATOS  SW 

8 '  OC 

*  45 

• 

• 

3' 22 

• 

' 

'  4( 

10 

2*3* 

'  IC 

72 

MARTINET    3  SSF 

2)93 

.'05 

.44 

.16 

.05 

!33 

.29 

.  10 

.Z2 

.02 

.21 

.*07 

.9} 

!l3 

.12 

.19 

MARTINEZ   WATER  pLANy 

2.39 

.13 

.41 

.20 

.06 

.29 

•  30 

.01 

.11 

.14 

.14 

.t2 

.0« 

.06 

■  02 

T 

.10 

MONTEREY 

.10 

•  01 

.09 

T 

HONTEREY  FAA  AP 

1 .05 

1  •  15 

.06 

.23 

.11 

.01 

MORGAN  HILL  2  E 

*  *  28 

1  -55 

•  J* 

•  ^2 

18 

'?i 

1.27 

.03 

HORRO  BAY  FIRE  DEPT 

9.6A 

.27 

T 

1.74 

i67 

.30 

viso 

.06  T 

.02 

.2! 

.04 

.18 

.66 

.09 

.01 

.06 

•  01 

MORRO  BAY   i  N 

6.59 

.52 

1.68 

.51 

.52 

1.62 

•  0* 

• 

.4! 

.33 

.72 

.12 

.03 

.03 

MOUNT   OUBLO  N  GATE 

.30 

.20 

.I>1 

.  11 

.51 

.14 

HOu'^T  HAMILTON 

1.63 

■ 

■  12 

*80 

7 

.  IC 

.08 

.  12 

7^* 

.03 

NACINIENTO  DAM 

6.04 

.06 

1.60 

1 .02 

2*38 

'46  T 

.  I* 

.03 

'24 

T 

.07 

•  02 

NEWARK 

2.41 

.13 

1.50 

• 

• 

iso 

!o5 

.03 

.03 

.23 

•  02 

.  12 

OAKLAND  MSO  AF 

R 

3.31 

1.40 

.16 

.20 

.26 

.05 

.06 

T 

.30 

.53 

.02 

.19 

.02 

T 

.23 

OAKLAND  MUSEUM 

3 . 39 

.  92 

' 

*  St 

• 

.12 

.02 

.  07 

•  39 

.02 

.67 

'?« 

.23 

.  17 

PAIC INES  OHRHALL  RANCH 

*n4 

FALQ   ALTO   JR.  MUSEUM 

■' 

PALOMA 

4.99 

.26 

.05 

.33 

1.62 

!89 

.40 

!72 

.36 

T 

.0: 

!l8 

.07 

.09 

7 

7 

PARKFIFLO 

6.21 

1.26 

.15 

.16 

2.30 

1.2B 

.24 

.16 

.66 

PASO  ROBLIrS 

6  .39 

1.75 

*?s 

•  32  T 

•  02 

'nl 

.01 

.0] 

.01 

•  09 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

.49 

1  'tQ 

.23 

.10 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

5  09 

2 '  00 

1 '  35 

^  • 

^  *70 

01 

'09 

.01 

PtSMO  BEACH 

U52 

.40 

[bs 

2!l2 

!o6 

.03 

!5( 

.02 

.32 

. 

.87 

POINT  PIEORAS  BlANCAS 

9.62 

.19 

1.97 

1.78 

.36 

1.72 

1.52 

.12 

.13 

1.0« 

.97 

.19 

.07 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

2  .94 

.22 

.  15 

•  26 

PRIEST  vaLLE Y 

7.64 

.20 

.  03 

1.63 

.60 

1 .  30 

.27 

•  09 

REDMOOn  CITY 

3.46 

.  12 

1 . 34 

•  3 1 

.  16 

29 

•  02 

'  0' 

.  02 

'62 

*07 

*0" 

08 

RICHMOND 

3.79 

.02 

.96 

.19 

.14 

".23 

'.16 

.02 

.1! 

.01 

.49 

.03 

!82 

.0« 

.2: 

!o3 

111 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

4.02 

1.01 

.29 

.17 

.43 

.D6 

.U 

.22 

.01 

.83 

.17 

.39 

.19 

•  18 

SALINAS  3  E 

2  .94 

'  i 

1  31 

'  I  i 

.03 

.01 

.07 

Sal INAS  FAA  AP 

*  99 

». 

SALINAS  DAM 

.02 

SAN  ARDO 

SAN  ClEMENTE  dam 

4.aa 

.44 

2.36 

.44 

.34 

.45 

.37 

.0! 

.26 

•  09 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

lA 

SAN  FRANCISCO  USO  AP 

*  15 

.08 

SAN  FRANCISCO  MSO  Cl 

R 

3  40 

1  31 

11 

29 

01 

*  90 

*02 

'06 

III 

SAN  GRECORtO  2  SE 

4)29 

.04 

U77 

.07 

!l3 

.12 

.02 

T 

.01 

.02 

T 

!«2 

!3> 

!29 

.21 

T 

•  19 

SAN  JOSE 

2.51 

.11 

.96 

.31 

.oe 

.21 

.23 

.03 

•  0: 

T 

T 

.02 

.23 

.09 

■  02 

■  10 

•  14 

SAN  LUIS  OBISPO  POLV 

1.48 

.60 

•  05 

SAN  MATEO 

3 '  4( 

1  60 

'  24 

'  1^ 

*01 

01 

D9 

09 

*0< 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

2)21 

!lO 

!97 

!29 

!l3 

!l2 

!21 

!o4 

iai 

I02 

.01 

• 

•  08 

111 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sm 

10.69 

.*53 

T 

U85 

i77 

[97 

3)69 

•  14 

Io3 

i!o( 

.01 

I37 

lll7 

!o! 

•  09 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

10. Bl 

.50 

T 

1.94 

.39 

.94 

4.02 

.87 

T 

.83 

.20 

T 

1.39 

.09 

■  04 

•  03 

.01 

SOlEOAD 

spreckels  hmy  bridge 

3 .24{ 

1.32 

•  13 

.  18 

•  16 

.  1* 

•  01 

.03 

.37 

.  0! 

.  06 

URR  SAN  LEANORO  FILTER 

•  IZ 

MAlNUT  creek  2  ESE 

2.36 

• 

.68 

■  23 

•  10 

.52 

.07 

.  1( 

.01 

.  17 

.02 

.03 

• 

.  1 7 

HALNUT  CREEK  *  E 

2.40 

.25 

.72 

.13 

.36 

.16 

.48 

.17 

HaTSONvIllE  MaTFRhORKS 

4. 68 

.41 

1.34 

.11 

.49 

.33 

.29 

.2( 

1.09 

.03 

.32 

.06 

MOODSIDF  FIRE  STA  1 

3 .6^ 

•  12 

1.20 

•  26 

.  19 

.  17 

.05 

HRICHTS 

7. 49 

.14 

.44 

1 .73 

.18 

.22 

•  33 

.06 

.2' 

.03 

1.29 

1 . 84 

.60 

* 

•       •  • 

SAh  jOaOuIN 

DRAINAGE  09 

ANGIOl A 

2.8' 

.  34 

.  16 

.92 

•  45 

ANTIOCh  FIBREBOaRD  ml 

1.2! 

•  04 

•  02 

•  ^  J 

•  03 

*  ^ 

•  01 

.20 

.09 

.09 

ANTIOCH  PUMPING  Pi  3 

1*14 

.  10 

.03 

.Oi 

.08 

•  01 

•  1' 

.01 

.0 

*20 

*02 

ASH  MOUNTAIN 

6.31 

1.06 

.05 

.15 

.43 

.21 

1. 11 

■  12 

•  12 

.5' 

1.17 

.04 

.06 

.10 

1.17 

.02 

AUBERRY   1  NH 

6.26 

.72 

.63 

.41 

.87 

,96 

•  16 

.4: 

..3 

.48 

.17 

.96 

•  03 

•  01 

BAKIRSFIElD  NSO  AP 

R 

1  . 16 

.04 

.21 

T 

.06 

.07 

T 

.1: 

.61 

■ 

balch  power  hqu^e 

7.83 

1 .96 

.36 

.49 

•  7' 

I. 71 

•l9 

.4' 

•  28 

•  82 

>1>C»EI.LS  CO'NEK  JaNIi 

3.34 

.62 

■  10 

.37 

.64 

•27 

.6^ 

■  03 

'38 

■  * 

iUTTONDIlLOa 

1.70 

.44 

.12 

.02 

.06 

•  41 

.1( 

!39 

!20 

T 

OllVOtS  aiO  TtEES 

8.81 

.60 

.12 

.50 

2.1! 

.86 

,4' 

.07 

.30 

T 

2.98 

.31 

.47 

T 

.34 

C<I4>  XKDEE 

3.4" 

.61 

•  15 

.17 

.8! 

.57 

.03 

.  2^ 

CASTLf  RQCK  RAD  LA6 

1 .53 

.21 

.41 

.08 

.0* 

.09 

•  22 

•  02 

.  1^ 

.02 

.02 

• 

CATHEvS  VY  BULL  RUN  RH 

3  -it 

•  03 

.35 

.  2  3 

.  53 

.04  T 

•  01 

04 

0' 

CHERRY  VALLEY  QAM 

7.01 

.59 

•  10 

.44 

1.22 

:  07 

T 

.9 

T 

T 

l!78 

.13 

.97 

.27 

!37 

COALlNGA 

1.91 

.13 

.68 

.12 

.58 

1 .93 

•  12 

T 

.04 

.03 

.22 

.oe 

•  14 

COALlNCA   1*  WNW 

CORCORAN  IRRIC  DIST 

2.7e 

•  25 

.12 

.15 

.80 

.24 

.3C 

•  04 

.07 

.60 

.0 

•  18 

DELANO 

2 .  IS 

.05 

•  36 

.27 

.05 

.22 

.  29 

.2^ 

.90 

.OE 

.  12 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2.63 

.  16 

.26 

.79 

.10 

.24 

.42 

.09 

.IC 

T 

.04 

.16 

.09 

.16 

.01 

OINAIR  3  NNE 

l.BS 

T 

.65 

.25 

.15 

•  27 

T 

.2fl 

T 

.06 

T 

.02 

.02 

.19 

T 

DUDLEYS 

5.0 

.48 

.40 

.38 

« 

1.38 

.93 

.03 

.>2 

.69 

.3< 

.40 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

4.3! 

.54 

.17 

.38 

1.29 

.09 

.23 

.13 

.28 

.20 

.66 

.21 

.10 

•  01 

ELLIOTT 

2.6C 

.21 

.20 

.13 

T 

.63 

•  09 

.21 

.20 

.32 

.91 

•  08 

7 

EKCHcOUER  RESFRVOIR 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

7.73 

.68 

.80 

2.17 

.85 

.2" 

.92 

1.28 

.40 

.30 

.08 

FIVE  POINTS  5  S^M 

3. Of 

.03 

.55 

• 

1.37 

.90 

.03 

.13 

.01 

.36 

.0 

. 

.07 

FRESNO  wSO  AP 

R 

2.8: 

.12 

T 

.43 

.11 

?77 

.51 

T 

.15 

.2i 

.16 

.12 

.01 

•  14 

.3: 

•01  .01 

.01 

HUNT  GOVERNMENT  CAMP 

3.7 

.28 

.04 

.31 

.39 

.19 

1.03 

.22 

.01  T 

.11 

.01 

.01 

.74 

.01 

.07 

•  01 

Jii  iilBiii  I  inm  tullr  ir  j  T  "  — 
-  »  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1  Total 

Day  of  Month 

1 

1  1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7  1  e  9 

in 

10  1 

n 

"  1 

12 

1 

13 

i 

14 

15 

IK 

17 

17  1 

10 
Id 

1ft 
19 

nn 

•51 

clennville 

.76 

.16 

.08 

.22 

.29 

.40 

•  04 

.98 
1.16 

.06 

■  02 

.03 

•  99 

GRANT  GROVE 

10.60 

1.66 

.17 

.43 

1.21 

.87 

2.66 

.46 

.67 

7 

.24 

.03 

•  95 

C^taVELAND  RANGER  STA 

.93 

.05 

• 

2.79 

.It 

.02 

.92 

.06 

« 

.80 

HANPQRO 

2.9T 

.20 

.10 

.31 

.69 

.21 

.0( 

.02 

.60 

.02 

•  11 

.98 

HETCH  HETCHY 

k.7« 

• 

.96 

.05 

.21 

.72 

!79 

.48 

.60 

.22 

.49 

•  12 

HUNTERS  DAH 

6  56 

.36 

T 

.25 

.46 

1.94 

.07 

.43 

.08 

.10 

.32 

2.19 

.42 

■  19 

•  23 

7 

lORU 

3.63 

.19 

T 

7 

• 

.91 

.23 

1.22 

.76 

.06 

.12 

.09 

•  02 

•  07 

lONE 

S.U 

.71 

.17 

• 

• 

2.00 

.14 

.51 

•  29 

.58 

• 

• 

• 

•  71 

JGHNSONDALE 

6.92 

2.04 

.04 

.22 

.38 

.46 

.  94 

.23 

.97 

1.54 

.04 

.46 

KERL INGER 

1 .08 

T 

.33 

• 

• 

.19 

.12 

.24 

•  07 

.07 

.  10 

7 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

1  60 

.29 

.09 

.04 

.01 

T 

.  1 1 

.12 

.01 

.29 

.26 

.04 

.29 

•  09 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4 .03 

.73 

.50 

.19 

.20 

1 .00 

.23 

.99 

.22 

.32 

.06 

.03 

KETTLEMAN  CITY 

3.6t 

.47 

.30 

• 

1.10 

.65 

.16 

7 

.60 

.09 

.11 

•  20 

kettlgman  station 

*.37 

r 

.01 

.60 

.37 

.51 

1 .64 

.24 

.01 

■  K 

.01 

.10 

.52 

.02 

.02 

.  16 

KNIGHTS  fERRY  2  SE 

1.89 

.41 

.21 

.09 

.46 

.20 

7 

.36 

•  03 

.12 

LE8EC 

5  19 

.14 

1.29 

.78 

.01 

.14 

2.20 

•  04 

.20 

.30 

IE  GRAND 

1 .84 

.48 

.08 

.31 

.69 

.19 

.04 

.08 

.01 

•  29 

LEHMAN  RANCH 

9.26 

.91 

.22 

.30 

.64 

.67 

.34 

•  47 

7 

1.37 

7 

.47 

lchdn  cove 

3.13 

.12 

.  12 

.13 

.02 

.96 

.30 

.40 

.02 

.88 

7 

.02 

.01 

.99 

L INOS AY 

3. 86 

.18 

.31 

.16 

.09 

.90 

.22 

.57 

.28 

1.32 

•  23 

little  panoche  det  OAH 

1  86 

.22 

T 

.11 

.29 

.06 

.89 

.24 

7 

7 

.02 

7 

.09 

.01 

.37 

7 

7 

LODSEPQLE 

1.79 

.18 

.21 

.85 

.36 

3.90 

.06 

.04 

.99 

•  09 

7 

1.78 

.05 

.09 

1.22 

lodi 

2!42 

.22 

7 

.23 

.09 

.10 

.62 

.13 

.26 

.08 

.09 

.08 

.19 

.16 

.09 

LOS  banos 

1.63 

.29 

.07 

.22 

.04 

.61 

.26 

.10 

.02 

.02 

LOS  8AN0S   ARBURUA  RCH 

1 .99 

.27 

7 

.19 

.26 

.07 

.96 

•  13 

.01 

.04 

.01 

.04 

•  01 

LOS  BANDS  OET  RFSV 

1.51 

.21 

7 

.04 

.23 

.02 

.74 

.21 

7 

7 

.04 

7 

7 

.01 

7 

7 

7 

MADBRA 

2.26 

.20 

.49 

.04 

.12 

.70 

.25 

.19 

.23 

.04 

.03 

.01 

HANTECA 

1.63 

.19 

.93 

.19 

.13 

.09 

.28 

.10 

.11 

.09 

MARICOPA 

2.01 

.40 

.80 

.08 

.07 

.42 

•  23 

•  01 

HARIPOSA 

3.64 

.02 

.21 

.60 

.61 

.05 

.43 

.92 

.07 

.24 

.  19 

.30 

]  3. 54 

•  0 

.90 

.72 

.67 

7 

.36 

.31 

.98 

HBADOU  LAKE 

6.53 

.94 

.44 

.23 

.<- 

.72 

1.19 

7 

.76 

.08 

.19 

.39 

.80 

HENOOTa  oah 

1.74 

.  17 

.14 

.08 

.02 

.80 

.35 

.08 

.03 

.02 

.01 

•  04 

MERCED  FIRE    STATi ON  Z 

1.99 

.33 

.30 

.03 

.27 

.61 

.30 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

HODE  S  TO 

1.72 

.17 

.34 

.20 

.12 

.24 

.34 

.09 

.06 

.01 

.09 

NEMMAN  2  NW 

1 .60 

.20 

7 

.28 

.05 

.29 

.91 

7 

.16 

.  15 

T 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6.97 

1.02 

• 

« 

1.32 

1.47 

.33 

.44 

1.15 

■  11 

.28 

.37 

•  48 

ORANGE  COVE 

3.69 

.40 

.24 

.15 

.14 

.82 

.32 

.90 

.85 

.02 

.03 

.04 

.18 

PaCHECO  PflSS 

1.54 

.48 

.12 

.11 

.66 

.08 

.02 

.04 

PANOCHE 

1.42 

.25 

.09 

.91 

08 

.02 

.03 

.02 

.02 

PATT I XAY 

2.84 

.04 

1.10 

.42 

•  16 

.08 

.43 

.61 

PINE   FLAT  0AM 

5.24 

.67 

.09 

.  14 

.61 

.15 

1 .46 

.34 

.38 

.05 

7 

.90 

.02 

.11 

7 

•  72 

PDRTERVILLE 

3.30 

.22 

.  17 

.23 

.04 

.31 

.37 

.49 

.03 

1.19 

.02 

.02 

.21 

6.40 

1 .67 

.08 

.34 

1.20 

1.94 

.13 

1.44 

9.79 

.40 

.20 

.20 

1.28 

.42 

.02 

.61 

.40 

1.18 

.37 

.19 

•  91 

•  01 

SAN  ANDREAS  2  S 

3.71 

.57 

.18 

* 

« 

1.40 

.06 

.35 

•  26 

.68 

.06 

.19 

SAN  LUIS  DAH 

1.79 

.26 

7 

.09 

.17 

.04 

.83 

.24 

7 

.0! 

7 

•  01 

.03 

.02 

•  01 

7 

SONDRA  RS 

3.87 

.98 

.13 

.28 

1.03 

.37 

.03 

.32 

.06 

.49 

.25 

.30 

.07 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

C  8.27 

.86 

7 

.21 

.6301.40 

1.90 

.06 

.13 

.59 

7 

1.27 

.26 

.43 

.97 

SPRINCVILLE  7  ENE 

6.99 

1.38 

.02 

.02 

.32 

.31 

.60 

.08 

1.03 

.11 

1.34 

.06 

■  02 

•  03 

1.61 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

.40 

.20 

.28 

1  .  14 

.23 

.10 

.19 

1.14 

.26 

■  09 

.  17 

.02 

STOCKTON  HSO  AP 

1  '73 

T 

.17 

.25 

.06 

.08 

• 

.39 

T 

.12 

.01 

.14 

.08 

.  14 

■  01 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

2)92 

.20 

.24 

.04 

!98 

.59 

.03 

.10 

.22 

■  16 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

9.71 

.73 

.09 

.36 

1.18 

1.12 

.44 

.43 

.73 

.40 

.  IS 

•  09 

TEHAC  HAP  1 

2.55 

.40 

.06 

.03 

.95 

.  10 

.30 

.04 

7 

•  25 

tejOn  RANCHO 

2.18 

.26 

.21 

.08 

.12 

.12 

.17 

.55 

.60 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

.77 

.33 

.29 

.28 

.92 

.62 

.30 

.80 

.04 

•  83 

.58 

TIGER  CREEK  PH 

6'.09 

.52 

.  18 

.22 

1.58 

.32 

.08 

.88 

.40 

1.30 

.45 

.  12 

1.30 

.16 

.21 

.05 

.01 

.12 

.  17 

.27 

.01 

.05 

.12 

.01 

.12 

TRACY  PUMPING  PLANT 

2.03 

.10 

.04 

7 

.08 

.05 

.20 

.19 

7 

.13 

.08 

.04 

.04 

.33 

.43 

.08 

TURLOCK 

1  49 

.25 

.33 

.09 

.14 

07 

.22 

.04 

.08 

.01 

.09 

7 

VISALIA 

3^17 

.18 

.10 

.04 

.96 

•  42 

.26 

.06 

.02 

.03 

WALLACE   1  NNE 

2.78 

!30 

!23 

.22 

.24 

1.04 

.01 

.01 

.15 

.28 

.01 

.27 

!o2 

HASca 

2.09 

.04 

.45 

.31 

.01 

.19 

.23 

.  16 

.95 

.02 

.17 

WESTHAVEN 

3.06 

.45 

• 

1.08 

.84 

• 

.15 

.38 

.04 

.12 

WEST  POINT 

V13 .20 

1.67 

< 

• 

• 

1  08 

.2ft 

.92 

1.00 

7 

• 

• 

.99 

WOFFORO  HEIGHTS 

3.38 

.04 

.23 

1.04 

.29 

.29 

.29 

.02 

Y       MITE  PARK  HFADOTRS 

7.28 

i58 

T 

.07 

.16 

1.75 

1.79 

7 

.6a 

7 

.01 

1.10 

.04 

.96 

•  07 

.91 

•       *  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTDN— ESuD  CYN  FC261F 

9.34 

.10 

.70 

.90 

2.27 

.62 

.94 

.32 

.29 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

10.37 

.99 

1.86 

.81 

1.02 

3.69 

1.2B 

.01 

.64 

.51 

ALPINE 

7.07 

.41 

.90 

.20 

3.00 

.70 

.80 

1.13 

.03 

.03 

.03 

.21 

altadina 

11.29 

.39 

.05 

1.81 

.60 

2.05 

3.20 

2.05 

.  10 

.33 

.02 

.64 

.09 

ANZA 

0  4.73 

.28 

.07 

D  .05 

1.75 

.19 

.27 

1.65 

.09 

.03 

.03 

.03 

.30 

ARROYO  SECO  RS  FC  506D 

10 .60 

.29 

1.68 

2.09 

1.92 

.67 

2.92 

.42 

.40 

.08 

.97 

AVALQN  PLEASURE  PIER 

6.2: 

.14 

.10 

1.13 

.21 

.18 

3.26 

7 

.03 

.05 

BARRETT  DAM 

4.90 

.30 

.15 

1.88 

.13 

.29 

1 .90 

.10 

.01 

.11 

BEAUMONT  PUMP  I NG  PLANT 

7.42 

.78 

• 

• 

1 .38 

2.00 

2.40 

.  10 

•  76 

BEL  AIR  FC~l OA 

10.90 

.10 

2.00 

.90 

2.30 

3.80 

1 . 10 

.30 

.30 

BIG  BEAR  LAKE 

7.86 

.93 

.02 

.69 

2.43 

.61 

.0 

7 

.27 

.09 

.21 

BIG  OALTQN  DAM  FC2Z3BE 

12.9" 

.94 

.21 

3.06 

1.29 

7 

.21 

.06 

.09 

1.30 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC460E 

11.92 

.21 

.69 

2.45 

1.31 

3!42 

3.03 

•  10 

.37 

.04 

.30 

BOUOUET  CANYON 

4.92 

.07 

* 

« 

3.99 

.  Oft 

.17 

.30 

•  37 

BURBA NK   VALLEY  PMP  PLT 

9.24 

.03 

1.66 

.67 

1.58 

.01 

.12 

.24 

.30 

7 

CACHUHA  LAKE 

.20 

.03 

2.00 

.38 

.19 

.33 

7 

.63 

7 

•  03 

•  13 

CAMP  HI  HILL  DPIDS  57E 

20  9' 

.31 

.28 

4.60 

2.76 

2.82 

3  06 

^36 

.61 

.29 

•  24 

CAMPO 

4.29 

.21 

.13 

7 

1.77 

.06 

.69 

1.18 

.03 

* 

•  06 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

10.09 

.04 

.02 

2.04 

1.73 

1.29 

3.26 

1.24 

.06 

.  04 

.08 

.  29 

.  08 

CHATSWORTH  FC24F 

8.54 

.  19 

1.62 

.72 

1.09 

2  ,40 

1.82 

.09 

.03 

.39 

.09 

.30 

CHULA  VISTA 

.06 

.07 

.01 

.  10 

.71 

.05 

.07 

.01 

•  02 

CLAREmONT  POMONA  COL 

.30 

• 

2.30 

• 

.12 

.20 

•  39 

COLBYS  FC   53  0 

9^9! 

.20 

.06 

2.05 

.89 

1.62 

2.92 

1.73 

.07 

.93 

.13 

.19 

4.7c 

.11 

7 

1.05 

.96 

.27 

1.39 

1.02 

•  11 

.15 

.07 

COVINA  TEMPLE  FC   [93  6 

9.19 

.17 

1.92 

.73 

1.22 

2.92 

.27 

.02 

.19 

.06 

CRYSTAL   LAKE   Ft  263C 

.38 

7 

1.83 

2.94 

2.12 

3.61 

.02 

7 

.52 

7 

.89 

CULVER  CITY 

9*3' 

1.62 

.05 

2.00 

*  J ' 

T 

.35 

CUYAMA 

CU Y AMAC  A 

7.82 

.92 

.27 

.03 

1.09 

.28 

.69 

2.94 

.1; 

.16 

.  1 8 

•  94 

DESCANSO  RANGER  STA 

D  6.87 

.70' 

.05 

.02 

3.09 

.17 

.47 

.08 

!03 

.03 

•  39 

DOMNEY  FD  FCIO'C 

7.72 

.11 

.01 

1.77 

.66 

.80 

2.37 

.68 

.82 

T 

.05 

.29 

7 

.  1 9 

•  09 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

6 . 39 

.12 

.92 

1.39 

.34 

1.90 

1.93 

7 

.04 

7 

.39 

.01 

.01 

•  22 

EL  CAPITAN  0AM 

4.87 

.44 

.07 

.04 

1.83 

.21 

.36 

1.45 

•  07 

.19 

.04 

•  21 

E  LS I NORE 

6.03 

.09 

.13 

1.16 

2.03 

.14 

ESCONDIDO 

4.41 

!91 

io8 

.47 

.76 

.39 

1.19 

.87 

•  11 

.02 

7 

.16 

FILLMORE    1  WNH 

8.96 

.02 

1.35 

.69 

.43 

9.02 

2.47 

•  02 

.Oft 

.69 

.03 

.01 

.21 

FONTANA  5  N 

11.39 

.99 

1.34 

2.05 

1.90 

2.82 

1.91 

.09 

.39 

.10 

.6C 

FONTAN&  KAISER 

6.44 

.30 

1.55 

.72 

.33 

1 .44 

1.63 

■  16 

.13 

.13 

.0! 

FULLERTON  HILLCHEST  RV 

6.07 

.14 

.03 

1.91 

.94 

1.3! 

.86 

1.19 

.11 

.20 

•  13 

.0! 

GIBRALTAR  DAH  NO  2 

12.26 

.19 

2.27 

2.06 

.9! 

3.72 

2.19 

.4f 

.72 

.02 

■  03 

.19 

GILLESPIE  FIELD 

3.93 

.12 

.08 

7 

.08 

1.82 

.H 

.79 

.82 

.01 

.03 

7 

.03 

GlENDORA  WEST  FC  IBS 

10.11 

.41 

1.68 

.77 

1.9! 

3.21 

1.38 

.12 

7 

T 

.26 

■  02 

.49 

.2! 

.02 
.07 


S**  r«f«i*nc«  DOlM  loUowing  SlAlion 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


HAINES  CYN  UCPEK  FC367 
HEHET 

HENSHAN  OAH 

HOECEES  FC  60  t 
lOVtLWIlD  FIRE  HEFT 

JULIAN  WVNOLA 
JUNCAL  OAH 

LA  CKESCENTA  FC  291  « 
LACUNA  (EACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  KESA 

LECHUIA  PT  5TA  FC  3528 
LOHPOC 

LONG  8EACH  HSO  AP 
LOS  ALAHOS 

LOS  ANGELES  MSO  AP 
LOS  AMGELES  CIVIC  CTH 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
HOORPARK 

HT  salgy  PC  esc 

NT  NlLSON  2 

NEMMALL   SOLEDAO  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPDHO  2  NM 

OCEANSIGE 

OJAI 

OXNARD 

PACOINA  OAH  FC  33  A  E 
PALOMAR  HT  OBSERVATORY 

PAlOS  verges  est  FCA3D 
PASADENA 

PIEORA  BLANCA  CRD  STA 
PtRU  2  ESE 

pt  arcuello  light  sta 

pohona  cal  poly 
pomay  valley 
rahona  spauloing 
redlands 

kiverside  fire  sta.  a? 

riverside  cit  e«p  sta 
salSipuedes  Gaging  sta 
san  bernardino  co  hosp 
sandberg  ptl  fc130b 
sandberc  hso  //r 

san  diego  hso  ap 

san  dihas  fire  wd  fc9; 

san  fernando 

san  gabriel  canyon  ph 

san  gabriel  dh  fca25be 

san  gabriel  firf  dept 
san  jacinto 
san  nicolas  island 
santa  ana  fire  station 
santa  barbara 

santa  barbara  faa  ap 

santa  barbara  tv  peak 

santa  maria  mso  ap 

santa  monica  pifr 

santa  paula 


NO  I 


SAUCUS  PWR 
SOHIS  3  NW 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSINA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TGPANCA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUVS  FC  19A 

VtNTURA 

VINCENT  FIRE  STl  FCt20 
VISTA  2  NNE 
IIALNUT  PTL  STA  FC102C 
HARNER  SPRINGS 

VNITTIER  CTY  H  FC  106C 


».31 

«.57 

13. 

11.01 
3.36 
S.0» 

«.1« 

11.16 
9.5A 
6.12 


9.6t 
S.39 

10.92 
16.66 
6.7Q 

13.23 
2A.2t 
9.02 


3.83 
10. AO 
7.91 
8.61 


9.78 
10.*' 
10. OA 


3.89 

A.  17 
7.29 
6.88 
A. 69 
7. AO 

2.96 
8.83 
7.85 
12.07 
14.91 

9.78 
6.23 
3.44 
5.05 
8. OA 

7.73 

4. 16 
9.41 
9.61 


7. 44 
14.87 

6.86 
10.60 

4.17 

9.95 
9.86 
8.9! 
6.97 
8.86 

8.3! 


1.08     ,79  2.32 


1.79  2.69  2.48 


.20 
.73 
.18 


1.70  .47  1 

1.94  .45  2.09 

.05  1.21  .79 

•  •  5.47 

.27  .44  .28 

.34  3.96  1 

.77  1.40  4 

1.22  .19 

1.33  .15 

1.09  .A3  .04 


•19  I.IB  .10 

1.29  3.32 
6.20  1.86 
1.02  2.07 


1.67  1.90 

5.00  3.27 

.87  1.94 

1.18  .69 

.43  1.60 


.32 


.80 


.64  1.14 
9.49  1.84 
1.92  .06 
2.42  .30 


1.67  .06 
3.92  .10 
3.34  2.09 
9.07  4.79 


2. 79  3.11 
9.30  .91 
4.64  2.04 


1.41  .98 
9.24  .93 
1.84  2.75  .06 


.30  • 

2.06  .27 
.37  2.21 
3.48  2.62 
2.09  3.20 
.35  1.72 


.28  1.T4  .29 
1.74     .29     .43  ; 


.20  2.22 

1.90  1.10 

1.90  1.10  1.52 

.42  3.39  1 

1.90  .91  1.39 

1.44  .27 

.90  .28 


2.18  2.47 
3.10  1.05 
3.63  1.76 
3.B3  3.48 

2.78  1.76 
1.39  1.91 
1.99  .17 
1.62  .64 
1.80  1.44 


2.37  .99  1.49 

1.00  .1 

1.79  .t 

1.30  .( 


1.99 


.02 


.80 

1.26 
3.40  3.10 


1.32  1.17     .42  : 

1.35  .87     .36|  ; 

2.96  .44  ! 

2.02  .46 

2.57  .51   1.48]  ; 

.01  1.33 

1.14  1.14  .79 


2.04     .60  1.64  : 


.32  1.29  .99 
.09  2.69  1.49 


Day  of  Monlh 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


.03     .03  .02 
.2« 

.19  .14 
.09  .44 


1.T3  2.00  .18 


.07 
T 

.08 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
•AKER 
lADSTOa 
BSAUHONT  I  E 

BENTON  INSPECTlnN  STA 
lie  PINES  PARK  FC  838 
■ISHOP  CREEK   INTAKE  2  / 
•  UXOR  WSO  AP 
■  LYTHE 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAMLEV  2  SW 
CABA20N 

CalEXICO  2  SE 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VsllEY 

deep  canyon  laboratory 

deep  springs  college 
eagle  mountain 
el  centro  2  ssw 
el  hiiage  field 
fairmont 

cold  rock  ranch 
colostone  echo  2 

HAIWEE 


3.2C 
1.9! 
l.Oi 


1.44 

10.2: 

2.8< 


3.31 
9.13 
1.2! 
6.0! 


5.6^  .08  T 

.96 

1.9!  .10 

3.41  ,27 


.86  2.69  1.2C 


.20  .80 
.20  1.13 
.08  .24 


.31  .01 

1.94  2.98 

.38  .04 

.38  .04 


.24  .34 
.13  1.78 
1.08  1.22 
l.OD 
.82  1.89 


.62 


.02 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  U  I  15 


22     23  24 


25     28  27 


28     29  30 


HlVfllLD  >UHPINC  PLtNT 
HESPEHU 

inPEKItL 

IHPERIAL   F&&  AP 
INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DiTE  GARDEN 
INVOKERN 

INVOKEKN  ARNITACE 
IRON  MOUNTAIN 
JQS^'UA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LUCERNE  VALLEY 
MECCA  EIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 

MQJAVE 

hquntaih  pass 

NT  SAN  JACINTO  u  S  PK 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIllND 

dcotiiIlo  hells 
ocotillo  2 

PALNDAlE 

PALNDALE  EAA  AIRPORT 
PALH  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSRURC 

SHOSHONE 

SNOII  CREEK  UPPER 
THERHAL  FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALVERMO  FIRE  STA  79 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 


2.»l 
l.U 
1.32 

i.ei 


1.12 
2.«5 
l.5« 
2.34 


1.62 
1.67 

a. 23 

1.5S 
1.27 


2.36 

1  2.S9 
1.03 
3.9* 
2.00 
1.6* 


2.9a  3.25  2.30  A. to  2.15  T 


1.30  1.65 
90  .32 
.»5 


.A3 
02.30 
.AO 


.15  .87  T 

.«6  .2A  .0 

1.22  2.27  .1 

.49  .3a  .0 

.50  .32 


T  1.30 

.30  1.49 

1.24  .20 

.68  t.ie 


.78  1.06  T 


.07 

.17 

.07  T 
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DAILY  TEMPERATURES 


JtNUAHY  197t 


Stallon 

Day  oI  Monlh 

• 

01 
m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

.3 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  • 

MAX 

MIN 

NORTH  COAST 

DHAINAGE  01 

MIN 

ALDERPOINT 

MIN 

ANCWtN  PAC  UNION  COL 

MIN 

29 

25 

25 

31 
26 

34 

21 

35 
25 

28 

29 

26 

29 

24 

33 

40 

50 
40 

43 

5  5 
48 

52 
46 

98 
44 

59 
45 

48 
36 

90 
35 

50 
35 

59 
37 

63 
45 

63 
36 

54 
30 

90 
34 

60 
34 

55 
34 

95 
34 

46 

37 

46.1 
33.9 

B16  RAH  RANGER  STATION 

MIN 

2<. 

IB 

19 

49 

17 

44 

12 

47 

20 

47 
21 

46 
33 

41 
36 

91 
40 

51 
43 

55 
46 

52 
39 

95 

39 

95 
44 

93 
37 

52 
30 

49 

26 

51 
27 

52 
30 

93 

30 

93 
36 

96 

30 

97 
33 

53 

30 

54 
30 

94 

32 

91.1 
30.4 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

29 

20 

21 

48 
22 

52 
23 

43 
29 

22 

20 

22 

23 

Z3 

32 

50 

50 

55 

52 

57 
45 

62 
43 

62 
45 

50 
34 

91 
30 

92 
29 

59 
29 

59 

30 

98 

31 

90 
36 

99 

32 

97 
36 

92 
39 

97 
39 

57 
36 

93.7 
32.9 

CALLAHAN 

MIN 

16 

^7 

20 

31 
9 

24 
14 

24 

10 

26 

-  1 

4 

3 1 
7 

34 
7 

13 

30 

39 

50 
40 

53 
41 

46 
41 

49 
31 

57 
41 

91 
33 

46 

29 

41 
21 

44 
24 

90 
26 

49 
29 

46 
27 

44 
26 

49 
26 

43 

21 

49 

23 

46 

23 

49 
38 

41.9 
23.0 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

33 

29 

28 

42 
32 

49 

30 

43 
33 

31 

31 

31 

2« 

29 

47 
36 

43 

58 
46 

47 

60 
53 

59 
49 

60 
50 

62 
48 

58 
45 

99 
39 

97 
36 

65 

40 

65 
43 

69 
37 

98 
36 

60 
37 

64 
39 

60 
36 

63 
38 

54 

39 

55.3 
37.8 

COVELO 

MAX 

MIN 

27 

22 

28 

42 
30 

45 

33 

40 
30 

26 

20 

19 

19 

22 

38 

41 

96 
46 

5' 

5  5 
41 

57 
44 

59 
44 

5  5 
39 

5 1 
29 

52 
26 

93 
28 

55 
27 

56 
28 

60 
29 

93 
29 

99 
26 

59 
29 

57 
29 

52 
32 

51.1 
31.0 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

MIN 

32 

39 

54 
34 

30 

34 

30 

30 

34 

59 

47 

63 
52 

57 

51 

56 
44 

60 
50 

55 
34 

93 
33 

5  5 
34 

55 
34 

52 

43 

54 
38 

93 
40 

93 
49 

52 
47 

94.1 
38.9 

0UTT0N5  LANDING 

MAX 
MIN 

37 

50 
34 

48 

35 

42 
36 

43 

32 

49 
34 

46 
36 

92 
34 

94 

30 

47 
31 

5 1 
33 

3' 

59 
45 

6  I 
45 

53 
48 

56 
48 

60 
49 

63 
52 

56 
45 

98 
46 

56 
42 

99 
37 

68 
37 

70 
41 

62 
3» 

97 
36 

99 
36 

61 
35 

65 
36 

96 
38 

54 
42 

59.0 
39.0 

Elk  valley 

MAX 

Mm 

36 
27 

37 
IB 

2° 

39 
14 

39 
15 

32 

13 

37 
9 

37 
11 

39 

10 

35 

14 

50 
31 

56 
34 

44 

49 

52 
44 

34 

58 

40 

39 

30 

28 

23 

28 

22 

27 

31 

4 1 
31 

31 

9 1 
29 

30 

26 

42 

45.1 
27.5 

Eureka  wso  ci 

MAX 

MIN 

34 

31 

38 

49 
34 

43 
34 

46 
33 

32 

32 

34 

31 

34 

58 
51 

55 

53 

52 

53 

47 

50 

46 

40 

35 

9 1 
39 

42 

3B 

50 
44 

90 
44 

92 
43 

50 
44 

41 

42 

48 

52.4 
41.0 

FERNOALE   2  NU 

MAX 
MIN 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

39 
25 

16 

21 

35 
18 

37 
l9 

37 

20 

22 

15 

14 

14 

16 

25 

34 

" 

4J 

42 

39 

42 

3B 

31 

29 

24 

25 

2' 

2° 

29 

29 

50 
31 

25 

23 

26 

45.6 
26.4 

FORT  BRAGG 

MAX 

MIN 

52 
29 

" 

42 
34 

49 
36 

43 

33 

30 

52 
31 

31 

31 

31 

5 1 
44 

59 
49 

50 

54 

55 

51 

50 

45 

43 

41 

36 

35 

37 

37 

39 

37 

39 

38 

40 

53.8 
39.2 

FORT   JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

49 

12 

14 

36 
12 

4 

27 
3 

6 

'9 

10 

29 

44 

43 

31 

29 

32 

22 

IB 

26 

24 

25 

27 

24 

23 

23 

43.8 
21.4 

FORT  ROSS 

MAX 

MIN 

36 

4B 

31 

36 

47 
31 

4fl 

36 

44 
36 

54 
30 

55 
34 

36 

49 
33 

41 

52 
47 

50 

48 

52 

53 

47 

50 

47 

42 

35 

39 

42 

42 

39 

43 

36 

42 

37 

37 

41 

94.  1 
40.4 

CRATON 

MAX 
MIN 

30 

26 

2? 

39 
34 

48 
28 

46 
30 

31 

27 

26 

26 

47 
26 

38 

44 

45 

46 

55 

49 

50 

49 

43 

31 

30 

33 

33 

b^ 

36 

33 

30 

30 

30 

39 

41 

55.8 
35.3 

HARPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MJN 

34 

" 

19 

45 
IB 

38 
22 

46 
16 

19 

19 

12 

13 

18 

24 

31 

34 

38 

47 

42 

39 

39 

30 

26 

26 

27 

29 

30 

30 

36 

32 

32 

32 

34 

51.1 
27.7 

HEALOSBURG 

MAX 

MIN 

3! 

2fl 

92 
37 

47 

30 

43 

36 

32 

30 

32 

28 

34 

43 

50 

44 

51 

55 

52 

54 

49 

49 

39 

43 

70 
42 

69 
40 

39 

42 

37 

34 

36 

96 
36 

42 

57.5 
39.6 

miCts 

MAX 

Mm 

15 

10 

is 

28 
9 

29 
10 

19 
4 

29 
9 

5 

7 

6 

8 

16 

28 

34 

37 

42 

30 

31 

30 

30 

29 

37 
24 

25 

22 

29 

33 
20 

29 

36 

23 

21 

22 

36 
25 

37.1 
20.3 

HOOPA 

MAX 

MIN 

46 
34 

4B 

27 

28 

48 
28 

45 

27 

42 
28 

42 
29 

42 
24 

44 
25 

43 
29 

26 

28 

53 
44 

63 
47 

54 

67 
54 

55 
46 

60 
46 

61 
39 

92 
39 

93 
31 

91 
32 

92 
34 

50 
39 

53 
39 

9 1 
36 

99 
32 

93 
36 

35 

37 

36 

91.3 
34.9 

KENTFIElD 

MAX 
MIN 

35 

30 

41 
37 

49 

34 

46 

3B 

36 

31 

50 
32 

32 

40 

42 

50 

45 

52 

54 

50 

53 

51 

45 

39 

40 

70 
38 

41 

40 

60 
42 

37 

40 

39 

55 
40 

40 

55.4 
40.5 

klahath 

MAX 

MIN 

29 

25 

49 
26 

46 
28 

47 
30 

25 

50 
25 

26 

25 

28 

44 

50 

50 

44 

62 
44 

62 
47 

62 
43 

53 
35 

52 
39 

31 

32 

32 

39 

95 
34 

53 

39 

5  3 
40 

35 

57 
36 

45 

53.6 
35.2 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

MIN 

26 
5 

23 
0 

26 
-  1 

22 
2 

13 
2 

13 

1 

24 
1 

2 1 
1 

25 
4 

24 
4 

4 

28 

31 

31 

37 

31 

29 

31 

27 

39 
19 

34 
14 

20 

29 

!» 

49 
29 

39 

24 

43 

22 

21 

24 

47 
22 

36.0 
16.1 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

25 

2 

20 
-  5 

29 
-  6 

26 
-  8 

18 

-  e 

19 
-14 

25 
-13 

26 
-11 

32 
-11 

-10 

6 

28 

28 

40 

40 

29 

32 

29 

20 

36 
14 

36 

12 

42 

22 

19 

49 

21 

45 

22 

50 
24 

42 

16 

17 

^5 
18 

46 

19 

36.0 
11.9 

Napa  state  hospital 

MAX 
MIN 

35 

33 

44 
37 

46 
32 

4B 
38 

36 

34 

29 

31 

38 

59 
44 

49 

44 

51 

55 

53 

55 

53 

50 

41 

69 
95 

72 
39 

41 

63 
40 

36 

37 

33 

66 
36 

96 
39 

52 
41 

97.9 
41.0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

27 

sJ 

49 
29 

44 
28 

47 
32 

28 

28 

29 

26 

27 

43 

49 

48 

52 

52 

39 

48 

49 
27 

29 

35 

30 

39 

31 

33 

33 

54 

32 

54 
38 

53 
43 

92.6 
35.2 

ORL  E ANS 

MAX 

Mm 

30 

24 

*30 

48 

24 

42 
28 

42 
26 

21 

22 

25 

23 

24 

24 

36 

36 

45 

45 

49 

50 

45 

37 

30 

31 

35 

58 
36 

3* 

58 
36 

34 

36 

53 
37 

57 
37 

54 
43 

92.9 
33.4 

PETALUMA  fire   STA  ? 

MAX 

Mm 

34 

29 

» 

45 
33 

49 
30 

45 
37 

92 
39 

29 

31 

28 

39 

43 

90 

59 
47 

51 

57 

53 

54 

6  I 
52 

46 

39 

37 

39 

43 

43 

40 

35 

34 

59 

36 

57 
41 

44 

57.6 
39.9 

POINT  ARENA 

MAX 

MDI 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

32 

23 

33 

90 
34 

46 
34 

4* 

32 

24 

26 

23 

22 

32 

41 

48 

90 

45 

49 

43 

45 

" 

28 

33 

32 

96 

32 

30 

26 

54 

39 

99 
41 

93.8 
34.2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

45 

30 

41 

26 

43 
26 

43 

31 

49 

32 

40 
32 

40 
30 

42 
26 

40 
28 

39 
28 

41 
28 

48 

32 

94 
47 

55 
47 

58 

52 

56 
51 

55 
49 

55 
47 

57 
41 

51 
35 

48 

33 

91 
32 

54 

37 

52 
34 

51 
33 

51 
35 

95 
36 

9 1 
39 

39 

34 

46.9 
39.4 

Saint  helena 

MAX 

Mm 

35 

28 

38 

33 

42 
34 

43 
28 

43 
34 

90 
36 

59 
26 

53 
27 

24 

33 

41 

46 

53 
42 

50 

60 
54 

51 

51 

50 

44 

42 

36 

69 
42 

59 
35 

35 

32 

59 
30 

60 
33 

54 

37 

90 
43 

55.6 
37.8 

San  RAFAEL 

MAX 

Mm 

S4 
33 

49 
3» 

44 
36 

48 
36 

46 
3» 

91 
34 

98 
39 

96 
39 

51 
39 

90 
44 

57 
44 

63 
91 

62 
49 

66 
53 

63 
55 

64 
52 

62 
54 

59 
53 

98 
47 

71 
44 

74 
44 

74 
45 

64 
45 

61 
45 

63 
40 

63 
40 

64 
41 

97 
44 

96 
49 

43.4 

Santa  hosa 

MAX 

Mm 

92 

31 

90 
30 

49 

39 

4B 

36 

46 

2' 

4* 

36 

94 

33 

97 
27 

92 
29 

46 

26 

46 
39 

96 
44 

61 
90 

58 
46 

63 
52 

59 
55 

64 

50 

61 
54 

59 

50 

60 
44 

71 
34 

74 
39 

70 
38 

64 
41 

60 
36 

66 

33 

63 
33 

61 
34 

96 
40 

91 
44 

97.6 
3a. 5 

SANYERS  bar  ranger  STA 

MAX 

Mm 

39 
2B 

44 
18 

38 

17 

44 
IB 

45 
18 

37 
16 

3e 

14 

43 
14 

46 

15 

45 

15 

48 

16 

90 
23 

53 
34 

54 
38 

53 
44 

50 
44 

48 

37 

56 

52 
40 

91 
39 

46 
29 

53 
26 

59 
26 

56 
2' 

53 
29 

99 
29 

47 
14 

99 
23 

97 
29 

96 
29 

49.1 
26.3 

S««  R«f*r«ne«  Notoa  FoUowtng  Station  lnd*s 
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DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1974 


Station 

Day  of  Month 

Average  1 

1 

2 

3 

4  1 

 '- 

5  1 

e 

8 

3 

10 

U 

12 

13 

14 

 '■ 

15 

16 

1'. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

scnriA 

48 

50 

46 

42 

50 

46 

47 

49 

52 

48 

50 

55 

58 

63 

63 

61 

59 

61 

62 

52 

50 

50 

55 

53 

52 

50 

52 

56 

52 

55 

58 

53 

.1 

MIN 

32 

2B 

26 

30 

30 

34 

30 

29 

29 

29 

30 

41 

50 

53 

53 

48 

48 

46 

38 

35 

35 

37 

38 

38 

43 

42 

43 

42 

42 

42 

38 

.7 

SHELTER  COVE 

55 

50 

45 

52 

46 

46 

57 

56 

53 

50 

53 

54 

53 

59 

57 

54 

54 

60 

55 

56 

59 

67 

60 

57 

56 

58 

53 

53 

53 

50 

54 

■  4 

MIN 

«1 

37 

37 

41 

38 

33 

37 

44 

40 

36 

40 

50 

51 

51 

53 

52 

47 

50 

44 

43 

47 

46 

47 

44 

45 

45 

42 

41 

42 

46 

43 

.7 

SONOMA 

56 

53 

49 

48 

47 

49 

51 

56 

59 

52 

53 

54 

65 

65 

65 

63 

66 

66 

60 

60 

65 

73 

75 

74 

68 

67 

66 

67 

63 

63 

54 

•  6 

MIN 

32 

2B 

29 

35 

26 

36 

35 

28 

26 

26 

4  3 

43 

43 

46 

49 

49 

51 

53 

50 

44 

35 

42 

34 

37 

31 

41 

33 

32 

34 

4 1 

37 

.9 

TRINITY  OAH  VISTA  PT 

39 

44 

40 

38 

38 

37 

36 

45 

46 

46 

46 

39 

37 

47 

48 

54 

52 

55 

58 

52 

50 

49 

54 

54 

53 

54 

53 

56 

52 

52 

51 

.6 

MIN 

25 

17 

29 

16 

18 

24 

21 

17 

19 

20 

25 

26 

33 

35 

36 

43 

40 

40 

39 

34 

24 

23 

26 

28 

29 

26 

26 

26 

29 

30 

31 

27 

.6 

TULELAKE 

32 

27 

31 

27 

23 

17 

19 

22 

22 

26 

31 

44 

51 

53 

52 

49 

48 

54 

53 

41 

37 

45 

49 

54 

53 

39 

40 

43 

47 

50 

48 

■  6 

MIN 

1 1 

1 

16 

3 

3 

-12 

-10 

-  5 

-  5 

0 

27 

35 

35 

42 

39 

31 

34 

32 

28 

1  8 

19 

28 

19 

25 

22 

25 

19 

1 7 

20 

3  5 

18 

•  0 

UK  I  AH 

51 

50 

43 

50 

44 

44 

55 

54 

51 

49 

47 

5* 

58 

55 

58 

57 

56 

61 

58 

52 

56 

65 

66 

70 

57 

57 

64 

57 

62 

56 

60 

55 

.2 

MIN 

29 

22 

32 

35 

33 

33 

33 

24 

26 

24 

31 

35 

39 

43 

50 

5 1 

46 

SO 

30 

44 

30 

31 

33 

33 

34 

4  1 

30 

33 

32 

36 

36 

34 

.9 

WARM  SPRINGS  DAM 

MAX 

53 

50 

47 

37 

49 

44 

40 

55 

55 

52 

48 

47 

50 

56 

53 

60 

59 

60 

63 

55 

56 

56 

65 

67 

65 

59 

56 

65 

60 

62 

53 

54 

.6 

MIN 

32 

24 

25 

33 

27 

35 

32 

30 

29 

27 

27 

37 

45 

46 

47 

51 

49 

49 

48 

45 

32 

38 

39 

36 

31 

35 

36 

39 

3  5 

30 

3 1 

36 

.1 

heaverville  ranger  STA 

MAX 

49 

49 

41 

38 

37 

36 

44 

47 

47 

47 

46 

47 

48 

54 

48 

56 

54 

57 

52 

48 

47 

63 

53 

55 

53 

54 

56 

51 

53 

53 

49 

•  1 

Mm 

15 

13 

15 

13 

16 

21 

13 

12 

11 

1 1 

21 

21 

42 

43 

34 

34 

39 

30 

20 

21 

2 1 

26 

27 

24 

24 

22 

23 

23 

28 

22 

.9 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

31 

27 

29 

32 

27 

20 

19 

26 

29 

30 

36 

41 

42 

48 

46 

48 

47 

50 

5! 

46 

38 

36 

44 

45 

48 

45 

39 

44 

42 

43 

47 

38 

•  6 

MIN 

16 

7 

11 

7 

7 

B 

0 

0 

4 

7 

13 

24 

3 1 

14 

44 

38 

33 

3? 

32 

24 

26 

27 

23 

23 

2  6 

30 

23 

2  2 

33 

20 

•  3 

WILLITS   I  NE 

50 

47 

42 

45 

41 

37 

49 

48 

49 

50 

45 

51 

55 

56 

57 

55 

57 

57 

57 

51 

5! 

62 

63 

67 

66 

53 

62 

58 

57 

56 

52 

5  3 

•  2 

MIN 

27 

20 

32 

28 

32 

31 

29 

22 

29 

24 

31 

41 

48 

44 

47 

45 

45 

44 

43 

36 

26 

29 

3 1 

30 

34 

31 

28 

35 

34 

3  5 

4  3 

34 

•  1 

WILLUH  creek   1  NW 

MAX 

45 

50 

43 

49 

45 

41 

45 

45 

47 

47 

46 

49 

48 

56 

64 

64 

54 

59 

62 

54 

55 

52 

54 

46 

55 

48 

57 

52 

57 

52 

57 

5 1 

.7 

Mm 

35 

27 

27 

26 

28 

29 

26 

24 

25 

25 

26 

30 

43 

46 

52 

50 

46 

46 

47 

36 

32 

33 

33 

34 

35 

37 

34 

36 

36 

37 

4  1 

35 

•  0 

VREKA 

MAX 

36 

33 

27 

35 

32 

25 

25 

28 

35 

34 

36 

35 

44 

58 

51 

52 

46 

50 

56 

46 

44 

40 

47 

51 

50 

49 

45 

42 

44 

41 

46 

4 1 

.5 

MIN 

22 

13 

14 

14 

16 

5 

2 

2 

5 

6 

6 

17 

32 

34 

42 

43 

34 

34 

32 

32 

23 

23 

27 

25 

26 

27 

32 

23 

23 

21 

22 

22 

.0 

*           »  • 

MAX 

Mm 

SACF^AHENTO 

MAX 

DRAINAGE  02 

Mm 

ADiN  Ranger  station 

MAX 

30 

30 

28 

21 

22 

24 

37 

35 

33 

43 

46 

50 

49 

49 

47 

54 

49 

42 

36 

44 

46 

54 

54 

46 

42 

44 

49 

53 

47 

4  1 

.6 

Mm 

6 

18 

7 

13 

9 

-10 

-13 

3 

-  1 

6 

27 

34 

31 

38 

40 

32 

32 

35 

31 

16 

20 

26 

23 

25 

20 

22 

29 

19 

.3 

alturas  ranger  station 

MAX 

3B 

25 

33 

29 

20 

17 

16 

12 

27 

27 

32 

45 

46 

50 

52 

53 

48 

55 

45 

40 

35 

42 

47 

52 

42 

35 

43 

42 

46 

49 

36 

•  2 

Mm 

0 

5 

-  1 

9 

5 

-19 

-21 

-18 

-16 

-15 

6 

32 

34 

42 

42 

31 

29 

29 

31 

18 

15 

15 

18 

16 

24 

20 

17 

15 

15 

19 

12 

.9 

AUBURN 

MAX 

46 

46 

45 

46 

39 

39 

36 

53 

52 

49 

51 

46 

55 

64 

53 

62 

61 

63 

58 

55 

50 

56 

61 

62 

63 

58 

57 

55 

58 

58 

54 

.3 

MOT 

32 

26 

28 

37 

33 

35 

33 

32 

30 

30 

34 

36 

45 

43 

43 

50 

49 

49 

50 

45 

36 

34 

35 

38 

37 

36 

34 

33 

36 

36 

36 

37 

■  1 

AUBURN  DAH  PROJECT 

MAX 

46 

47 

43 

46 

36 

37 

36 

51 

51 

46 

49 

47 

55 

63 

56 

63 

62 

61 

58 

54 

49 

54 

60 

64 

61 

57 

56 

52 

55 

56 

53 

52 

•  4 

Mm 

30 

23 

26 

34 

32 

30 

31 

28 

26 

26 

32 

34 

35 

38 

42 

46 

47 

47 

51 

42 

32 

30 

34 

33 

33 

32 

29 

29 

32 

3  1 

34 

34 

•  0 

Blue  canyon  wso  ap 

MAX 

26 

30 

30 

27 

24 

24 

38 

40 

36 

37 

40 

38 

44 

45 

48 

48 

46 

44 

40 

37 

36 

46 

50 

55 

45 

37 

51 

49 

47 

46 

35 

40 

.1 

Mm 

14 

13 

19 

23 

21 

21 

24 

25 

24 

23 

26 

32 

36 

36 

39 

37 

36 

39 

36 

27 

21 

29 

37 

40 

30 

27 

27 

32 

34 

33 

29 

28 

.6 

BOWMAN  DAM 

MAX 

33 

31 

31 

29 

27 

24 

39 

43 

49 

40 

42 

40 

45 

45 

47 

48 

47 

44 

44 

41 

37 

44 

45 

58 

56 

46 

50 

51 

49 

48 

45 

42 

•  6 

Mm 

16 

8 

17 

25 

18 

20 

20 

20 

21 

18 

22 

30 

36 

30 

37 

36 

34 

35 

37 

33 

20 

30 

36 

37 

30 

27 

33 

28 

26 

26 

28 

27 

•  0 

8RANNAN  ISLAND 

MAX 

50 

48 

46 

46 

41 

48 

49 

47 

52 

47 

48 

47 

59 

54 

54 

65 

61 

65 

65 

56 

58 

55 

61 

64 

60 

57 

57 

57 

56 

58 

51 

54 

.3 

Mm 

38 

31 

31 

32 

32 

37 

32 

33 

26 

27 

29 

38 

42 

45 

47 

49 

46 

48 

50 

46 

41 

38 

31 

31 

31 

31 

32 

33 

32 

31 

35 

36 

.4 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

49 

48 

46 

36 

42 

46 

41 

50 

55 

49 

46 

45 

53 

61 

58 

64 

64 

63 

63 

56 

63 

67 

65 

60 

57 

63 

58 

54 

54 

.5 

Mm 

30 

31 

26 

33 

26 

34 

32 

37 

24 

23 

30 

36 

42 

47 

50 

58 

45 

53 

42 

46 

32 

41 

31 

30 

30 

26 

30 

38 

42 

36 

.2 

burney 

MAX 

33 

33 

31 

31 

33 

19 

25 

30 

33 

39 

35 

31 

40 

49 

52 

51 

51 

52 

56 

52 

43 

41 

51 

54 

5t 

51 

44 

49 

49 

52 

48 

42 

•  4 

Mm 

21 

1 

1 

-  1 

-  1 

15 

-  9 

-17 

-18 

0 

3 

5 

28 

29 

37 

43 

38 

34 

41 

31 

22 

17 

22 

20 

21 

19 

24 

23 

19 

21 

29 

16 

.7 

CANYON  OAH 

MAX 

30 

26 

26 

27 

27 

33 

33 

30 

32 

31 

40 

41 

41 

44 

46 

46 

45 

45 

42 

40 

50 

45 

56 

55 

50 

45 

46 

43 

46 

49 

40 

.3 

Mm 

3 

19 

5 

15 

20 

14 

7 

12 

15 

16 

27 

35 

30 

36 

36 

33 

32 

35 

29 

20 

19 

25 

25 

25 

22 

23 

25 

23 

22 

30 

22 

.7 

Chester 

MAX 

30 

30 

26 

27 

26 

29 

40 

36 

37 

38 

37 

47 

45 

46 

44 

44 

50 

48 

48 

45 

40 

49 

51 

52 

54 

48 

49 

48 

51 

51 

50 

42 

.5 

Mm 

1 1 

4 

18 

0 

10 

14 

14 

5 

6 

7 

8 

28 

35 

27 

35 

33 

32 

32 

36 

28 

20 

16 

20 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

29 

19 

•  6 

CHICO  EXPEf^IMENT  STA 

MAX 

51 

54 

53 

53 

50 

52 

59 

57 

62 

61 

62 

62 

61 

64 

61 

62 

67 

65 

60 

60 

56 

60 

58 

56 

56 

58 

•  6 

Mm 

25 

29 

27 

29 

44 

46 

40 

53 

53 

53 

55 

26 

30 

33 

36 

33 

29 

35 

36 

44 

Clarksburg 

MAX 

48 

52 

53 

50 

37 

<6 

49 

51 

52 

47 

54 

55 

57 

59 

55 

59 

58 

64 

58 

52 

46 

54 

60 

64 

60 

49 

56 

59 

56 

55 

49 

53 

.7 

Mm 

34 

29 

34 

34 

32 

29 

34 

30 

28 

27 

27 

37 

40 

44 

46 

51 

50 

50 

46 

44 

41 

37 

33 

33 

35 

36 

30 

30 

33 

33 

33 

36 

•  2 

MAX 

45 

43 

45 

35 

40 

36 

37 

45 

46 

45 

43 

41 

46 

55 

53 

59 

59 

59 

61 

53 

53 

55 

64 

66 

64 

56 

54 

59 

54 

59 

53 

51 

.3 

Mm 

30 

23 

22 

30 

6 

18 

29 

12 

1 1 

12 

20 

33 

34 

34 

47 

52 

42 

40 

44 

40 

31 

29 

26 

26 

29 

30 

25 

26 

27 

26 

35 

28 

.9 

COLFAX 

MAX 

39 

40 

40 

36 

35 

34 

46 

53 

47 

47 

43 

47 

58 

51 

52 

58 

60 

59 

52 

51 

55 

60 

65 

62 

60 

52 

57 

56 

56 

55 

52 

5 1 

•  0 

Mm 

25 

20 

29 

32 

30 

30 

31 

28 

25 

27 

27 

36 

42 

33 

45 

45 

45 

45 

48 

42 

34 

35 

39 

36 

35 

32 

31 

32 

33 

33 

38 

34 

.3 

fniiicA    1  ecu 

MAX 

47 

46 

39 

43 

46 

42 

51 

53 

49 

48 

44 

53 

57 

53 

56 

61 

60 

64 

60 

57 

55 

62 

66 

62 

60 

57 

62 

60 

55 

55 

51 

54 

•  1 

Mm 

36 

29 

32 

34 

27 

35 

32 

36 

28 

25 

31 

37 

47 

47 

50 

52 

49 

48 

51 

47 

39 

38 

37 

36 

34 

32 

32 

34 

33 

35 

43 

37 

.7 

DAUTC     t     hi  C  U     CvD  EaSU 
UAViS    £    nan    tAK  rflKn 

MAX 

48 

46 

48 

48 

38 

45 

47 

50 

53 

47 

49 

44 

56 

52 

53 

60 

58 

63 

61 

58 

57 

55 

62 

65 

60 

57 

57 

56 

57 

55 

49 

53 

•  4 

Mm 

36 

30 

33 

32 

33 

38 

33 

37 

28 

2' 

33 

39 

44 

49 

50 

53 

49 

52 

54 

47 

42 

43 

35 

37 

37 

37 

35 

33 

35 

36 

40 

39 

.0 

nCED     f*  D  C  C  cnoCDAV 
WCcK    I.  ^  C  C  H  rUKCDuT 

MAX 

45 

37 

3" 

34 

32 

31 

31 

39 

47 

42 

49 

46 

42 

46 

49 

51 

50 

51 

47 

45 

38 

51 

52 

55 

56 

51 

41 

54 

52 

51 

50 

45 

•  4 

Mm 

18 

11 

20 

27 

22 

22 

23 

24 

25 

24 

25 

32 

37 

35 

38 

43 

38 

39 

39 

36 

22 

25 

31 

31 

32 

27 

26 

31 

32 

31 

30 

28 

.9 

OE    S  A  B  L  A 

MAX 

32 

37 

32 

34 

34 

49 

-.5 

47 

44 

41 

43 

50 

50 

49 

49 

53 

52 

51 

49 

46 

58 

60 

60 

60 

50 

57 

56 

53 

49 

47 

47 

.9 

Mm 

18 

27 

26 

24 

27 

25 

23 

24 

23 

25 

31 

40 

40 

43 

42 

44 

42 

45 

40 

26 

26 

35 

34 

33 

29 

26 

29 

30 

29 

36 

31 

5 

DOBBINS  1  S 

MAX 

42 

44 

44 

41 

38 

36 

52 

53 

48 

50 

44 

50 

61 

59 

59 

55 

61 

57 

54 

52 

53 

62 

64 

61 

56 

56 

60 

58 

57 

55 

50 

52 

7 

Mm 

32 

20 

26 

33 

30 

29 

29 

29 

25 

25 

28 

47 

36 

48 

46 

45 

44 

51 

44 

33 

30 

33 

33 

32 

31 

28 

30 

31 

30 

39 

34 

0 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

34 

3B 

32 

30 

32 

37 

39 

41 

40 

41 

39 

45 

50 

42 

50 

52 

49 

45 

53 

44 

53 

55 

60 

54 

52 

55 

55 

53 

53 

45 

6 

Mm 

15 

16 

24 

26 

26 

24 

24 

22 

1' 

21 

25 

28 

22 

32 

37 

39 

36 

41 

29 

30 

26 

27 

26 

z-f 

27 

24 

24 

27 

25 

2'^ 

26 

5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

46 

41 

44 

33 

43 

40 

34 

45 

49 

49 

45 

40 

52 

59 

55 

61 

60 

58 

64 

»0 

55 

53 

62 

65 

66 

59 

52 

65 

65 

58 

52 

52 

6 

Mm 

3 1 

24 

27 

29 

13 

21 

29 

26 

10 

11 

13 

32 

33 

40 

48 

50 

44 

43 

45 

45 

39 

34 

33 

33 

31 

29 

28 

29 

28 

29 

40 

31 

3 

FAIRflELO   FIRE  STA'ION 

MAX 

49 

49 

47 

45 

40 

44 

46 

5. 

55 

49 

50 

45 

57 

56 

53 

64 

62 

65 

62 

57 

56 

62 

66 

69 

61 

60 

61 

56 

60 

58 

51 

55 

2 

Mm 

37 

35 

30 

35 

31 

32 

34 

29 

28 

26 

33 

37 

43 

46 

48 

49 

50 

50 

52 

47 

40 

42 

36 

37 

39 

32 

33 

34 

34 

36 

42 

36 

1 

FQLSOM  DAH 

MAX 

49 

52 

46 

51 

42 

45 

46 

52 

50 

50 

51 

47 

56 

64 

60 

63 

59 

63 

61 

59 

51 

54 

62 

65 

62 

58 

59 

55 

56 

59 

49 

54 

6 

Mm 

37 

27 

37 

39 

35 

37 

37 

32 

32 

35 

35 

42 

45 

43 

44 

51 

43 

50 

37 

45 

36 

35 

36 

40 

42 

36 

34 

36 

41 

36 

41 

36 

6 

SEDROETOWN  RANCER  STA 

MAX 

49 

37 

37 

47 

47 

47 

43 

52 

•48 

55 

54 

53 

48 

56 

60 

57 

55 

55 

53 

52 

Mm 

16 

20 

30 

29 

28 

27 

29 

34 

42 

46 

44 

43 

32 

36 

36 

36 

30 

30 

34 

36 

S**  R«I*r«ttc«  Nolaa  Following  Stalioa  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


JAWUAHY  1974 


StaUon 

Day  at  Month 

• 

<« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

IS 

17 

18 

.3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«t 

CRASS  VALLEY  NC .  2 

MAX 
MIN 

♦  2 
2S 

39 
18 

41 
l» 

39 

35 

33 

34 
31 

47 
24 

53 

47 

23 

48 

26 

43 

31 

47 

40 

56 

36 

52 
44 

56 
46 

57 
45 

58 

43 

54 
49 

51 
43 

48 

32 

S3 
29 

59 
33 

63 

62 
33 

57 

52 

60 
3 1 

97 

57 

59 

50.2 
32.4 

CRIZZLV   ISLAND  REFUGE 

MAX 

51 
33 

47 
28 

45 

29 

45 

48 
33 

49 
31 

54 

48 

29 

50 
34 

■44 
34 

56 
40 

53 
45 

52 
46 

58 
48 

64 
49 

65 
46 

64 
52 

58 
46 

58 
40 

S9 
38 

64 
33 

66 
33 

61 
36 

58 

56 

58 

57 
33 

57 
34 

97 

54.9 
36.5 

MAT  CREEK  l>H  NO  1 

MAX 
MIN 

20 

33 
5 

33 
12 

35 

29 

20 

30 

29 
-  8 

32 
-  8 

36 

41 

0 

38 
4 

35 

10 

50 
33 

53 
30 

53 
38 

52 
43 

54 
37 

53 
35 

60 
37 

50 
31 

50 

44 

52 

54 

60 

54 

19 

45 
25 

48 
24 

50 

53 

91 

44.9 
16.7 

JESS  VALLEY 

MAX 

14 

1 

12 

12 

1 1 

-  3 

-12 

0 

3 

29 

31 

2  3 

41 

29 

51 

46 

31 

45 

44 

44 
2  5 

51 

51 

49 

46 

2 1 

46 
23 

49 

26 

46 

46 

44 

18.2 

LAKECORT 

MAX 

24 

45 

17 

45 

29 

44 
29 

43 

26 

38 
28 

49 
27 

49 
19 

44 
18 

42 
17 

43 
27 

46 
33 

55 

51 

58 

58 

56 
39 

59 

58 

53 

51 

61 
26 

63 

67 
28 

67 
29 

57 
26 

58 
25 

57 
25 

57 

55 

91 
35 

52.5 
30.1 

LAKE  SPAULOINC 

MAX 

3i 
17 

36 

31 
13 

30 
22 

27 
23 

27 
2 1 

43 
21 

48 

20 

42 
1  4 

45 
9 

41 

1 3 

40 
32 

50 
36 

45 
26 

50 
4  1 

48 

48 
35 

45 

44 

41 

39 

50 

51 

60 

44 
1  9 

54 
20 

53 
23 

52 

50 

46 

43.8 
23.8 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

25 
1 1 

19 
_  ^ 

30 
•  2 

25 
3 

27 

23 
l5 

22 
8 

33 
6 

44 
-  2 

35 
_  4 

34 
1 

40 
19 

38 
32 

45 

46 
37 

41 

39 

44 
29 

45 

39 
27 

33 
17 

33 
1 8 

45 

42 

52 
26 

41 
19 

35 
2 1 

43 

2 1 

43 
19 

43 

41 
1 8 

36.9 
17.6 

HARKLEY  CaVE 

MAX 

♦» 

34 

46 
27 

48 

28 

40 
32 

38 

30 

<i3 
3* 

45 
34 

49 

32 

54 
27 

47 
29 

45 

45 

60 

59 

61 

64 

59 

61 

59 

56 

57 
4 1 

55 
39 

65 

67 
36 

62 
36 

57 
35 

55 
35 

60 
33 

56 
35 

55 
35 

51 
37 

53.6 
37.4 

MARYSVILLE 

MAX 

49 
37 

50 
29 

49 
34 

48 
36 

43 
34 

46 
36 

43 
35 

51 
35 

53 
30 

51 
30 

49 
33 

44 

37 

56 

64 
49 

56 
50 

54 

56 

66 

63 

64 

56 

56 

63 

66 

65 
a9 

61 
38 

59 
35 

59 
35 

59 

58 

54 

55.4 
39.5 

«C  CLOUD 

MAX 

33 
g 

32 
9 

35 
7 

38 
7 

25 

34 
8 

42 

5 

42 
4 

43 
10 

49 

35 

40 
32 

43 

44 

48 

45 

50 

52 

46 

45 

42 

52 
2 1 

55 

61 
25 

50 
2* 

45 

27 

52 

23 

53 
22 

51 

47 

37 
32 

44.1 
21.0 

MINERAL 

MAX 

MIN 

30 
14 

22 
7 

22 
7 

24 

25 
15 

25 

20 

26 
13 

34 

a 

34 

36 
4 

36 
15 

39 
33 

42 
35 

45 
36 

43 

42 

44 

44 

42 

40 

39 

46 

51 

51 
25 

44 
24 

43 
24 

49 
27 

45 

46 

45 

38.4 
20.5 

HOUNT  Shasta  usd  ci 

MAX 
MIN 

28 
13 

31 
7 

34 

13 

30 
7 

24 
13 

17 

27 
6 

29 
9 

43 
1 1 

38 

1 2 

38 

21 

39 

30 

43 
37 

43 

47 

45 

46 

50 
39 

49 

39 

38 

46 

47 
32 

55 

47 

29 

39 

51 

45 
27 

50 

46 

31 

40.1 
24.3 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

♦  I 

25 

35 

13 

35 
14 

37 
31 

36 
27 

33 
31 

35 
30 

40 
20 

42 
19 

38 

19 

40 
22 

40 
26 

45 
36 

52 
3 1 

46 

35 

47 

55 

54 
39 

52 
47 

52 
41 

48 

3 1 

49 
27 

53 
27 

59 

29 

55 
29 

52 

48 

55 

50 
28 

51 
28 

50 
27 

46.0 
28.9 

ORLAND 

MAX 
MIN 

46 
37 

46 
27 

46 
28 

40 
30 

42 
28 

48 
31 

40 
33 

51 
35 

54 
26 

50 
25 

48 

28 

45 
37 

52 
39 

58 

54 
46 

56 

5  2 

60 
52 

60 
48 

63 
50 

60 

46 

59 

56 

62 

66 
39 

62 
35 

60 

58 

63 

59 
31 

59 

32 

32 

54.3 
36.7 

□ROVILLE 

MAX 
MIN 

49 
37 

50 
28 

47 
39 

47 
35 

44 
34 

43 
37 

43 
33 

52 
31 

52 
33 

50 
Z9 

49 

48 
36 

55 
39 

62 

60 

64 

58 

63 

59 

61 

54 

56 

64 

69 

60 
^7 

60 
3  5 

60 

56 

59 

57 

it' 

55.1 
38.8 

Paradise 

MAX 
MIN 

42 

38 

27 

41 

40 
34 

37 
2' 

40 
32 

36 
32 

52 
33 

52 
30 

46 

48 

47 
37 

50 

56 

54 

56 

51 

57 

54 

53 

46 

51 
34 

59 

65 

61 
3® 

55 
34 

55 
36 

56 

36 

55 

54 

90 

50.4 
37.0 

placerville 

MAX 
MIN 

42 

44 

40 

44 
34 

37 

32 

36 
32 

36 

32 

47 
28 

43 
27 

43 
2? 

45 
29 

46 

53 

59 

60 

64 

62 

59 

59 

53 

49 

50 
29 

56 

55 

56 
31 

53 
30 

56 
25 

51 
29 

52 

54 

92 

50.2 
33.5 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 
MIN 

39 
22 

39 
3 1 

42 
27 

39 
32 

33 
31 

34 
31 

47 
31 

52 
34 

49 
31 

47 

44 
3 1 

48 
36 

59 

54 

60 

59 

56 

57 

50 

48 

51 

55 
37 

56 

59 

56 

52 
35 

53 
34 

54 

55 

54 

55 

50.3 
36.8 

platina 

MAX 
MIN 

46 
14 

39 
12 

38 

19 

37 
23 

38 
25 

46 
12 

49 
13 

47 
14 

43 
16 

37 
29 

38 

30 

47 

49 

52 

51 
36 

54 

53 

54 

57 

59 

63 

32 

66 
26 

67 
27 

62 

62 

64 

63 

46 

26 

46 

50.9 

26.1 

PORTDLA 

MAX 
MIN 

QUINCY 

MAX 
MIN 

50 
4 

44 
5 

40 

37 
13 

41 
-  1 

36 
-  2 

39 
4 

38 
8 

50 
1 2 

52 
36 

53 
45 

50 
37 

55 
36 

53 
2  3 

45 

20 

49 

2 1 

54 

20 

54 
20 

54 

49 
23 

51 
21 

55 
22 

47.6 
18.0 

RED  BLUFP  WSC  AP 

MAX 
MIN 

46 
39 

44 

29 

41 
33 

42 
30 

41 
32 

36 
33 

50 
30 

54 
31 

52 
30 

48 

27 

42 
37 

49 
37 

54 
48 

55 
48 

60 
52 

58 

59 
49 

60 

59 
50 

58 

57 

61 

66 

63 

58 
35 

57 

60 

60 

56 
35 

55 

37 

49 

93.2 
39.0 

REDDING  FIRE  5TA  NO  2 

MAX 

MIN 

46 
39 

45 
28 

47 

44 

30 

40 
34 

40 
31 

53 
29 

54 
41 

53 
32 

50 
28 

45 
37 

42 
36 

51 

52 
47 

57 
50 

56 
49 

50 
48 

58 
49 

61 

56 

57 

65 

67 

74 
47 

64 
39 

59 

64 
j7 

61 

59 

37 

55 
39 

53 

54.5 
38.9 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

49 

53 
24 

47 
24 

50 
33 

41 
33 

45 
35 

45 
36 

50 
27 

51 
27 

49 
28 

49 

46 

58 

65 

56 
42 

63 

60 

65 

60 
53 

60 

53 
36 

54 

29 

61 
32 

64 
3 1 

61 
33 

58 
33 

59 
29 

55 

31 

56 

56 

49 

54.5 
35.0 

Sacramento  hso  ap 

MAX 

MD) 

51 
37 

46 

50 
38 

42 
34 

45 
36 

49 
37 

50 
36 

50 
31 

46 
31 

48 

20 

45 

58 
43 

54 
49 

54 
47 

60 
5  2 

58 

64 

60 

57 

53 

55 

61 

65 

59 

51 
36 

57 

53 

55 

54 
36 

46 
37 

51 

93.2 
39.3 

SACRAMENTO  WSO  CI 

MAX 

MIN 

50 

48 

51 

41 
35 

45 

37 

48 
36 

51 
36 

53 
36 

46 
33 

48 

46 

58 

56 
49 

55 

60 

60 

66 

61 

56 

54 

55 
42 

60 

65 

62 

56 

57 
39 

57 
35 

56 
36 

57 
36 

50 
39 

52 

94.3 
41.3 

Shasta  dam 

MAX 
MIN 

44 
38 

42 
32 

42 
32 

42 
34 

41 
33 

35 
29 

37 
30 

49 
30 

49 
30 

50 
3 1 

44 
31 

41 
34 

49 
36 

50 

51 
47 

54 
50 

54 
46 

55 
45 

57 
47 

54 
43 

52 
40 

51 
39 

56 
39 

61 
42 

64 
39 

58 
37 

54 
38 

56 
37 

56 
39 

54 
40 

52 
40 

90.1 
37.7 

SIERRA  CITY 

MAX 

MIN 

31 
22 

36 
15 

34 
21 

31 
22 

29 

20 

29 
24 

40 
21 

46 
26 

45 
23 

45 
17 

41 
2 1 

42 
32 

45 
37 

46 

50 
39 

53 
36 

47 
38 

50 

48 

4 1 

44 
33 

38 
26 

46 

27 

50 
32 

61 
37 

52 
28 

45 
25 

56 

28 

94 
26 

54 
28 

53 
25 

46 
29 

44.9 
28.0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

MIH 

50 

32 

26 

25 
8 

22 
2 

29 

20 

31 
14 

34 
10 

35 
1 

27 

33 

50 

53 

52 

50 

41 

35 
14 

44 

46 

51 

52 

51 

52 

43 

40.2 
14.7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

46 
33 

43 

43 

36 
31 

45 
20 

41 
23 

36 
30 

50 
28 

50 
18 

48 

1$ 

46 

39 
32 

51 

55 

56 
49 

62 
46 

62 
47 

58 

64 

58 

57 

47 

62 

66 

66 
33 

58 

55 

64 

66 

30 

57 
31 

51 
38 

52.9 
33.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

33 
1 9 

35 
9 

35 

32 

20 

27 
20 

29 
21 

45 
21 

47 
19 

42 
19 

43 
18 

41 

19 

40 
28 

47 
37 

45 
27 

48 
36 

47 
37 

50 
37 

46 

45 
39 

45 

43 

56 

55 

61 

51 
25 

46 

57 

54 

53 
24 

50 
23 

36 
29 

44.6 
25.6 

Tmin  lakes 

MAX 

MIN 

19 
7 

24 
_  2 

26 

6 

22 

1' 

21 
14 

38 

17 

31 
4 

35 
1 

34 
_  4 

36 
10 

36 
29 

41 
32 

36 
27 

44 
35 

42 
33 

39 
30 

40 
25 

37 
3 1 

32 
25 

30 
13 

36 
1 1 

40 
1  8 

53 
25 

46 
16 

32 

47 
15 

44 

1 2 

40 
13 

41 

11 

37 
23 

35.6 
16.2 

vacavillE 

MAX 

MIN 

49 

48 

45 

27 

44 
27 

46 
32 

46 
36 

50 
32 

55 
36 

52 
27 

49 
27 

46 

57 

55 

52 

60 

62 

65 

63 

60 

59 

57 
42 

64 

67 

65 
35 

60 
3* 

58 
31 

60 
33 

97 
33 

55 

54 

52 
36 

55.2 
37.4 

VOLTA  POKER  HOUSE 

MAX 

MIN 

39 

39 

3» 

38 
26 

34 

30 

35 
29 

50 
24 

53 
24 

50 
26 

45 

44 
29 

43 

50 

54 

54 

53 

54 

58 

57 

52 

50 

57 

64 

66 

66 

55 
30 

60 

60 

54 
3 1 

93 
32 

46 

36 

90.7 
34.2 

mhiskeytOwn  res 

MAX 
MIN 

43 

43 
25 

41 
26 

39 
26 

41 
25 

39 
28 

38 

29 

52 
31 

50 
34 

49 
28 

46 

41 

48 

50 

50 

53 

54 
43 

55 
42 

56 
4  1 

58 

40 

55 
32 

53 
32 

61 
36 

63 

70 
3* 

59 
33 

57 
34 

60 
33 

56 

54 

52 
39 

51.2 
34.8 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

♦  7 

34 

47 
29 

40 
29 

38 

32 

43 
27 

46 

30 

37 
32 

50 
35 

53 
26 

47 

47 
29 

44 

51 

59 

64 

52 

61 

61 
48 

68 

62 

57 

55 
38 

62 
37 

66 
37 

63 
35 

58 
34 

57 

57 

55 

94 
33 

54 
42 

53 
44 

93.4 
36.7 

NlLLOHS 

MAX 

Mm 

47 
35 

47 
28 

45 

32 

39 
33 

43 
27 

33 
29 

37 
31 

52 
34 

54 
25 

51 
25 

48 
27 

45 
35 

50 
36 

57 
46 

55 
48 

62 
50 

61 
47 

61 
48 

65 
47 

61 

46 

60 
41 

57 
35 

65 
40 

67 
41 

62 
3* 

60 
32 

58 
32 

69 
32 

58 

31 

57 

31 

55 
40 

94.1 
36.1 

WINTERS 

MAX 

Mm 

50 
36 

49 

32 

49 

30 

45 

32 

38 
32 

47 
38 

47 
34 

50 
38 

55 
27 

49 
29 

48 

30 

45 
37 

55 
42 

57 
47 

53 
49 

62 
52 

60 
50 

67 
50 

62 
53 

61 

48 

60 
43 

57 
45 

65 
39 

67 
39 

63 
35 

60 
32 

58 
34 

63 
34 

58 
34 

96 
39 

50 
36 

99.0 
38.9 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

Mm 

49 

33 

42 
30 

46 

31 

48 
31 

38 
31 

45 
34 

44 
32 

50 
35 

52 
27 

48 
25 

48 

29 

47 
34 

57 
39 

54 
47 

54 
47 

59 
51 

59 
49 

62 
48 

62 
53 

62 

46 

57 
40 

54 

40 

60 
36 

64 
35 

61 
34 

58 
36 

59 
34 

56 
34 

56 
34 

96 
39 

50 
39 

93.4 
37.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
JANUARY 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7   j  8 

9 

10 

n 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

*         •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

BOCA 

MAX 

MIN 

30 
15 

21 
-  4 

25 
.  6 

19 
10 

21 
4 

29 
15 

29 
8 

28 

10 

36 
-  3 

41 
-10 

40 
-10 

43 
4 

46 
31 

48 

20 

51 
23 

54 
47 

50 
32 

49 
28 

50 
35 

48 
29 

37 
15 

31 
10 

41 
10 

43 
17 

51 
16 

48 

16 

34 

12 

49 

17 

90 
19 

90 
19 

51 

15 

40.1 
14.1 

BOOIE 

MAX 
MIN 

19 
0 

23 
-23 

20 
-2! 

19 
-  2 

20 
-19 

20 
-  2 

28 
10 

27 
14 

26 
5 

36 
1 

37 
4 

40 
22 

46 
3 

47 
2 

49 
33 

46 
24 

39 
26 

50 
9 

40 
22 

35 
23 

25 
5 

30 
-  6 

40 
13 

48 
6 

37 
9 

31 
7 

36 
-  1 

39 
15 

51 
13 

50 
20 

41 
8 

35.4 
7.0 

BRIDCECORT 

MAX 

MIN 

30 
13 

14 
-19 

26 
-15 

22 
-  7 

30 
-  6 

29 
19 

30 
21 

36 
21 

24 
-12 

25 
-21 

43 
-  8 

48 
32 

53 
26 

49 
12 

56 
38 

52 
38 

51 
33 

57 
25 

50 
31 

42 
29 

33 
16 

39 
.  4 

42 
6 

46 

10 

49 
1* 

43 
23 

50 

9 

52 
16 

53 

14 

53 
16 

34 
22 

41.4 
12.7 

CEOARVILLE 

MAX 

Mm 

29 

13 

20 
2 

21 
5 

28 

0 

23 
5 

13 
9 

20 
-12 

18 
-12 

10 
-10 

19 
-12 

24 
-11 

40 
-  2 

48 
36 

48 
35 

54 
43 

52 
47 

51 
37 

50 
34 

55 
35 

46 

32 

36 
19 

39 
19 

43 
22 

47 
20 

48 
21 

42 
29 

38 
28 

42 
26 

45 
24 

50 
25 

49 
34 

36.8 
17.3 

DDNNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 
MIN 

26 

e 

22 
-12 

31 
-  5 

21 
-  2 

21 
2 

24 
14 

27 
11 

26 
14 

35 
6 

38 
-  3 

40 
-  1 

43 
2 

42 
26 

42 
20 

47 
29 

50 
41 

46 

29 

46 
26 

46 
28 

41 
26 

41 

10 

29 
9 

40 
5 

41 
11 

47 
13 

49 

20 

32 
8 

44 
9 

48 

14 

48 
14 

48 

14 

38.1 
12.4 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

3« 
15 

20 
0 

26 
6 

20 
2 

30 
2 

30 
20 

30 
16 

27 
10 

27 
-  2 

28 

0 

22 
4 

49 
14 

52 
31 

55 
35 

59 
46 

56 
45 

52 
37 

55 
40 

51 
40 

47 
34 

36 
19 

40 
12 

46 
24 

46 
22 

53 
29 

44 
26 

46 
22 

46 
29 

52 
24 

54 
29 

49 
40 

41.4 
21.5 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

MAX 
MIN 

29 
13 

24 
-  2 

27 

10 

24 
2 

25 
9 

28 
15 

33 
13 

28 
-  2 

23 
-  9 

18 
-11 

20 
-  7 

39 
12 

52 
32 

56 
25 

56 
40 

54 
44 

53 
33 

58 

30 

51 
37 

50 
32 

40 
20 

42 
IB 

46 
29 

47 
24 

92 
24 

49 
27 

46 
24 

49 
29 

52 
22 

59 

23 

51 
30 

41.3 
16.6 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

27 
14 

24 
4 

28 

12 

28 
2 

1' 
9 

28 
8 

20 
-13 

15 
-16 

20 
-10 

22 
-13 

25 
■  8 

43 

18 

47 
36 

52 
33 

54 
44 

51 
38 

50 
35 

55 
30 

47 
37 

41 
28 

38 
17 

43 
23 

51 
33 

51 
23 

45 
26 

46 

25 

43 

25 

46 

24 

90 

26 

90 
29 

42 
33 

38. B 
18.3 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

29 
16 

23 
-  6 

24 
0 

23 
10 

28 
6 

30 
20 

38 
23 

33 
22 

27 
17 

22 
13 

28 

14 

49 
22 

50 
22 

55 
23 

60 
35 

51 
36 

50 
34 

55 
29 

53 
35 

48 

30 

39 
21 

38 

13 

40 
21 

46 

20 

92 
22 

43 
21 

48 
15 

47 
21 

43 

22 

46 

22 

52 

23 

40.9 
20.1 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

27 
12 

21 
-  3 

30 
-  5 

22 
2 

22 
10 

22 
19 

25 
15 

24 
18 

39 

20 

38 

3 

40 
9 

42 
14 

40 
35 

43 
29 

47 

37 

49 
43 

47 
33 

43 
29 

46 
34 

39 
31 

39 
13 

32 
6 

40 
7 

43 
15 

47 
16 

44 
25 

32 
11 

44 
12 

50 
16 

47 
18 

47 
18 

37.6 
17.4 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 
12 

20 
-  5 

24 
8 

24 
-  2 

22 
10 

29 
15 

31 
18 

19 
-  8 

19 
-  8 

20 
-12 

21 
-  3 

38 

10 

49 

27 

46 
27 

50 
43 

54 
47 

55 
35 

53 
33 

48 
35 

41 
30 

35 

17 

42 

17 

42 
23 

47 

21 

51 
20 

40 
29 

46 

22 

47 
21 

50 
19 

53 
19 

44 
32 

38.4 
17.7 

TAMOE  CITY 

MAX 
MIN 

31 
U 

20 
5 

28 

7 

28 
12 

26 
8 

26 
20 

29 
19 

33 
20 

32 
16 

33 
6 

35 

14 

39 
16 

41 
33 

45 
35 

47 
36 

46 
34 

44 
34 

46 
33 

46 
36 

43 

33 

35 
23 

31 
19 

34 
17 

36 
22 

39 

23 

41 
24 

29 
16 

42 

20 

42 
22 

43 

24 

45 
21 

36.7 
21.4 

Tahoe  valley  FAA  AP 

MAX 
MIN 

27 

13 

29 
-  9 

24 

0 

27 
15 

26 
-  5 

24 
20 

29 
9 

30 
8 

34 
6 

36 
1 

42 
8 

42 
34 

42 
37 

48 
21 

51 
41 

46 

34 

42 
34 

50 
26 

46 
35 

39 
31 

31 
11 

37 
6 

40 
16 

44 
17 

43 
20 

40 
25 

43 
16 

46 
22 

46 
20 

45 
26 

42 
26 

38.5 
18.3 

TERMO 

MAX 
MIN 

25 
-  2 

18 
-  3 

22 
11 

22 
1 

24 
11 

24 
15 

34 
-  7 

25 
-20 

34 
-12 

31 
-11 

34 
-  5 

41 
22 

45 
31 

47 
31 

51 
31 

46 
32 

50 
26 

44 
33 

38 
29 

35 
13 

49 
19 

46 
23 

49 
17 

44 
16 

35 
20 

43 
19 

49 
18 

49 
13 

50 
16 

42 
30 

37.9 
13.6 

TRUCKEE  ranger  STATION 

MAX 
MIN 

2B 
12 

28 
.  9 

25 
-  7 

17 
0 

20 
9 

23 
19 

27 
12 

25 
9 

30 
10 

32 

0 

34 
3 

38 
9 

41 
32 

42 
26 

46 

33 

46 

42 

46 
32 

40 
29 

45 
35 

38 

29 

32 
10 

27 
6 

37 
5 

39 
9 

44 
U 

42 
19 

32 
10 

43 
10 

45 
16 

49 
16 

45 
17 

39.6 
14.6 

HOOOFOROS 

MAX 
MIN 

25 
10 

20 
-  5 

1« 
-  5 

22 
6 

32 
1 

28 
19 

33 
18 

33 
19 

38 
11 

41 
13 

48 

13 

50 
38 

56 
35 

54 
33 

60 
42 

58 

35 

52 
32 

57 
36 

49 
28 

37 
16 

41 

10 

44 
21 

47 
21 

51 
26 

47 

25 

52 
17 

90 
26 

55 
25 

94 

27 

51 

35 

43.9 
20.9 

•          •  • 

MAX 
MIN 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<> 

MAX 
MIN 

BEN  LOMOND  4 

MAX 
MIN 

52 
33 

52 
26 

42 
27 

43 
29 

46 
34 

48 
36 

48 
38 

61 
32 

49 

29 

56 
32 

50 
33 

55 
45 

68 
49 

56 
42 

65 

41 

60 
52 

63 
53 

59 
54 

62 
52 

57 
45 

57 
30 

62 
32 

66 
31 

72 
33 

62 
34 

60 
32 

69 
29 

63 
31 

65 
35 

62 
34 

65 
37 

97.6 
36.6 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

52 
38 

53 
39 

45 
36 

42 
36 

43 
36 

42 
38 

49 

35 

53 
39 

48 
37 

49 
39 

51 
39 

59 
46 

59 

50 

60 
45 

63 
50 

57 
54 

60 
52 

58 

53 

57 
46 

51 
49 

64 
42 

67 
44 

69 
46 

64 
48 

56 

47 

57 
42 

60 
44 

99 
44 

53 
43 

52 
46 

51 
46 

54.8 
43.5 

BURLINGAHE 

MAX 
MIN 

50 
41 

50 
35 

46 
35 

44 
37 

49 
36 

48 
40 

54 
39 

55 
33 

54 
33 

53 
33 

49 
37 

58 
45 

61 
49 

62 
45 

70 
52 

67 
55 

67 
50 

67 
50 

62 
53 

*3 

54 

55 
38 

62 
37 

65 
39 

65 
46 

65 
46 

60 
41 

58 
36 

98 

41 

56 
40 

55 
47 

56 
43 

57.5 
42.2 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 
39 

52 
27 

47 
34 

42 
33 

50 
35 

48 
39 

49 
41 

60 
39 

57 
33 

57 
33 

52 
36 

62 
44 

69 
39 

62 
41 

74 
45 

70 
47 

69 
54 

70 
52 

69 
52 

59 
47 

57 
33 

64 
33 

67 
36 

66 

40 

69 
39 

58 
44 

65 
33 

64 

32 

63 
39 

55 
36 

60 
38 

59.6 
38.9 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

50 

46 

32 

34 

48 

50 
31 

54 
30 

48 

32 

49 
35 

46 
36 

56 
44 

56 
46 

56 
.6 

66 
50 

64 
52 

61 
51 

63 

53 

56 
48 

56 
38 

60 
39 

68 
38 

71 
38 

60 
38 

59 
38 

99 

39 

62 
38 

56 
39 

56 
39 

54 

40 

96.7 
40.2 

oiCroy 

MAX 
MIN 

48 
35 

52 
28 

51 
34 

49 
32 

46 
35 

50 
39 

47 
39 

44 
34 

57 
29 

50 

32 

55 
37 

53 

40 

65 
46 

63 
40 

61 
42 

72 
44 

61 
53 

66 
53 

62 
53 

61 

47 

56 
36 

57 
26 

61 
31 

66 
33 

66 
34 

56 
37 

98 
30 

64 

31 

58 

33 

59 
37 

59 

39 

97.2 
37.9 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

55 
39 

52 
35 

48 
34 

46 
34 

48 
36 

48 
38 

47 
33 

57 
42 

55 
33 

54 
36 

54 
39 

57 
48 

57 
51 

61 
45 

64 
53 

61 
52 

58 
50 

59 
52 

58 
52 

54 
49 

55 
36 

62 
37 

58 
39 

66 
50 

57 
49 

57 
41 

98 

36 

96 
42 

55 
39 

55 
46 

55 
41 

55.7 
42.0 

HOLLISTER   I  SH 

MAX 

MIN 

KINO  CITY 

MAX 
MIN 

50 
21 

49 
29 

49 
29 

47 
28 

60 

38 

60 
28 

58 

32 

59 

32 

70 
39 

73 
45 

69 
45 

67 
51 

66 
53 

96 
26 

63 
24 

64 
24 

68 
26 

66 
29 

23 

65 

66 
33 

56 
35 

63 

35 

60.9 

33.0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

50 
36 

49 
28 

49 
28 

45 
30 

48 
35 

49 
37 

45 
33 

55 
34 

52 
24 

51 
27 

50 
33 

63 
41 

65 
37 

65 
36 

69 

42 

67 
46 

66 
49 

66 
47 

64 
50 

59 

45 

97 
31 

59 
39 

65 
32 

63 
36 

64 

32 

59 
34 

63 
30 

62 
32 

61 
30 

61 
38 

59 
37 

58.1 
35.7 

LOS  CATOS 

MAX 
MIN 

50 
35 

52 
27 

46 
32 

44 

30 

48 

35 

50 
38 

46 
34 

57 
31 

50 
29 

59 
31 

53 
30 

62 
45 

65 
40 

70 
41 

70 
55 

65 
52 

64 
52 

65 
53 

61 
50 

56 
45 

96 
39 

99 
33 

66 
34 

64 
41 

61 
37 

58 
35 

65 
32 

62 
33 

58 
34 

59 

40 

59 
41 

57.9 
38.1 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 

MIN 

53 
*0 

52 
34 

45 

30 

44 
37 

48 
35 

50 
40 

49 
35 

53 

31 

53 
30 

47 

31 

47 
40 

56 

42 

56 
45 

55 
47 

69 
49 

69 
56 

64 
52 

66 
49 

64 

54 

58 
47 

58 
41 

69 
36 

71 
37 

69 
42 

59 
40 

62 
41 

62 
35 

99 
36 

56 
39 

57 
40 

94 
40 

57.1 
40.4 

MONTEREY 

MAX 

MIN 

51 
41 

51 
30 

46 
37 

43 
39 

50 
36 

48 
41 

45 

41 

58 
39 

50 
40 

53 
39 

50 
41 

59 
47 

63 
47 

59 
43 

66 
48 

61 
50 

58 
54 

62 
51 

57 
49 

52 
46 

56 
39 

60 
39 

62 
43 

66 
44 

93 
46 

58 
44 

63 
40 

99 

42 

97 
40 

54 
43 

56 
43 

95. 9 
42.5 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

52 
48 

52 
34 

51 
40 

52 
40 

52 
40 

51 
44 

48 
44 

51 
41 

52 
40 

56 
40 

53 
42 

60 
49 

60 
47 

62 
45 

63 
46 

65 
50 

64 
56 

65 
54 

61 
56 

56 
50 

55 
39 

62 
30 

62 
40 

61 
42 

56 
48 

63 
38 

97 
44 

58 

42 

52 
46 

58 
46 

97.1 
44.4 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

55 
40 

,7 
37 

91 
38 

53 
41 

51 
38 

52 
44 

54 
49 

63 
46 

57 
42 

58 
44 

56 
41 

98 
49 

61 
48 

64 
46 

69 
45 

63 
46 

60 
56 

61 
54 

60 
54 

58 
52 

60 
43 

63 
40 

69 
44 

65 
49 

60 
40 

62 
42 

69 
41 

61 
41 

65 
48 

59 
43 

59 
41 

59.6 
44.6 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

*2 
30 

42 
26 

49 

26 

37 
27 

37 
27 

3B 
27 

40 

27 

42 
35 

53 
27 

56 
28 

48 

28 

47 
26 

56 
44 

55 
42 

59 
44 

60 
45 

62 
44 

56 
44 

56 
45 

51 
39 

62 
40 

59 
39 

56 
35 

60 
37 

58 
35 

57 
35 

51 
36 

62 
37 

94 
41 

59 
39 

52 
34 

91.7 
39.0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

34 
18 

29 
25 

30 
29 

29 
26 

41 

27 

43 
26 

41 
30 

46 

32 

55 
41 

50 
46 

53 
49 

50 
46 

50 
44 

50 
43 

50 
42 

44 
34 

37 
26 

43 

33 

48 
33 

60 
43 

55 
44 

46 

30 

50 
34 

93 
40 

54 

40 

52 

41 

47 
38 

49.9 
35.4 

nacihifntd  dam 

MAX 
MIN 

54 

34 

49 
28 

52 
29 

50 
32 

44 
31 

48 
33 

48 
40 

46 
39 

57 
34 

50 
35 

55 
36 

57 
39 

56 
38 

61 
40 

69 

4  L 

73 
43 

59 
49 

66 
53 

67 
51 

62 

47 

56 
34 

96 

30 

59 
32 

62 
34 

65 
34 

63 
37 

56 
27 

61 
31 

62 
34 

63 
36 

63 
36 

57.9 
36.7 

NEWARK 

MAX 
MIN 

49 
41 

50 
34 

53 
38 

47 
39 

45 
37 

46 
37 

48 
40 

46 
38 

58 
36 

52 
37 

52 
41 

51 
41 

62 
47 

70 
45 

62 
55 

65 
56 

60 
50 

66 
54 

65 
55 

69 

50 

65 
40 

56 
39 

57 
39 

66 
41 

69 
49 

58 
43 

59 
39 

63 
42 

60 
43 

55 
45 

60 
46 

57.4 
43.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


JtNUtRY  197» 


Station 

Day  of  Month 

• 

I 

2 

3 

4 

J  1  s 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

□IKLANO   HSO  AP 

MAX 
MIN 

5 1 
39 

49 

36 

46 

37 

49 

36 

45 
3« 

45 
37 

48 

36 

49 
33 

47 
33 

49 
36 

90 
41 

58 
46 

98 
45 

56 
45 

63 
54 

59 
54 

60 
50 

60 
92 

55 
50 

52 
46 

96 
40 

63 
37 

69 
36 

64 
47 

99 
49 

60 
41 

57 
37 

93 
44 

93 
41 

91 
47 

93 
46 

94.0 
42.2 

□iKLtND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

50 
38 

47 
34 

44 
41 

42 
39 

47 
36 

45 
39 

47 
34 

53 

32 

48 
32 

90 
35 

50 
41 

62 
47 

63 
50 

59 
46 

66 
54 

59 

55 

65 
53 

61 
53 

5' 

5* 

56 
47 

57 
43 

66 
39 

72 
41 

66 
51 

60 
46 

59 
41 

63 
40 

56 
44 

56 
42 

55 
46 

94 
47 

55.9 
43.2 

ALTO  JR.  MUSEUM 

MAX 

MIN 

51 
36 

51 
28 

47 
32 

43 

32 

45 
34 

47 
3» 

46 
38 

49 

32 

53 
29 

48 
33 

50 
35 

53 
41 

63 
42 

62 
43 

65 
52 

71 
56 

65 
54 

62 
53 

63 
52 

57 
47 

54 
37 

55 
32 

56 
35 

65 
37 

64 
36 

56 
37 

60 
34 

68 
36 

55 
36 

54 

42 

53 
42 

95.8 
39.2 

PASO  RORLES 

MAX 
MIN 

60 
35 

53 
24 

9 1 
26 

48 
35 

48 
38 

46 
38 

48 
39 

59 
39 

55 
33 

56 
37 

53 
35 

60 
43 

65 
46 

70 
41 

68 
39 

67 
49 

66 
53 

65 
53 

62 
53 

60 

47 

57 
36 

56 

28 

61 
31 

67 
30 

66 
32 

61 
42 

60 
26 

63 
28 

63 
35 

64 
36 

64 
33 

59.5 
37.5 

PASO  RQei.ES  PAA  AP 

MAX 

MIN 

47 
30 

49 

23 

90 
2« 

47 
35 

48 

34 

46 

40 

50 
44 

56 
36 

50 
34 

59 

37 

51 
36 

6C 
46 

62 
44 

68 
38 

74 
42 

59 

41 

65 
54 

65 
56 

61 
53 

54 
49 

57 
36 

96 

30 

60 
33 

65 
30 

63 
32 

57 
34 

60 
27 

63 
30 

61 
37 

63 
40 

60 
35 

57.6 
37.9 

BINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

49 
32 

48 

22 

47 
23 

46 
32 

40 
32 

43 
34 

46 
36 

47 
33 

55 
31 

91 
32 

53 
31 

51 
42 

57 
44 

66 
39 

70 
40 

69 
54 

59 
53 

65 
53 

62 
48 

59 
49 

93 

32 

99 
27 

60 
29 

64 

33 

69 

33 

64 
33 

96 
29 

63 
29 

65 
31 

65 

31 

65 
33 

96.8 
35.4 

pisho  beach 

MAX 
MIN 

56 
43 

54 
35 

93 
39 

54 
42 

53 
41 

52 
44 

53 
45 

61 

42 

56 
39 

58 

41 

57 
41 

63 
46 

59 
49 

66 
44 

69 
47 

66 
46 

60 
52 

63 
55 

63 
55 

61 
52 

60 
41 

66 
39 

67 
40 

67 
42 

63 
41 

63 
42 

63 
37 

67 
41 

65 
40 

67 
39 

63 
42 

61.0 
43.4 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

54 
42 

55 
38 

51 
41 

48 
40 

55 
40 

49 
40 

53 
45 

57 
47 

55 
43 

57 
42 

52 
43 

56 
48 

58 
48 

60 
46 

64 
50 

56 
51 

60 
53 

57 
53 

57 
50 

96 
48 

59 

42 

62 
43 

60 
45 

64 

47 

99 
45 

59 
43 

62 
45 

59 
43 

60 
45 

60 
45 

59 
43 

97.2 
45.0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

50 
40 

49 
34 

46 
33 

44 

36 

48 

33 

49 
37 

49 
33 

53 
26 

53 
25 

54 
27 

48 
39 

60 
41 

62 
39 

56 
41 

69 
44 

64 
57 

65 
52 

66 
56 

63 
5? 

59 
46 

58 

33 

64 
32 

69 
33 

68 
42 

60 
37 

59 
37 

60 
31 

99 

31 

59 

32 

57 
34 

56 
38 

57.3 
37.8 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

MDJ 

43 

31 

40 
18 

42 
22 

39 

32 

40 
27 

40 
33 

40 
32 

53 
33 

48 

26 

49 
29 

45 

31 

52 
40 

61 
31 

68 
31 

68 
35 

60 
49 

59 
49 

59 
48 

58 
48 

54 

42 

54 
27 

61 
23 

60 
27 

65 

26 

61 
27 

54 

22 

59 

30 

62 
28 

57 
25 

64 
30 

61 
30 

54.1 
31.7 

reonooo  city 

MAX 

MIN 

53 
36 

50 
29 

44 

31 

47 
33 

51 
36 

47 

40 

47 
37 

57 
32 

52 
31 

54 

34 

50 
35 

62 
46 

68 
45 

65 
42 

70 
53 

67 
55 

66 
51 

68 
55 

64 
53 

56 
46 

58 

37 

61 
32 

68 
35 

66 
40 

63 
38 

59 
36 

66 
34 

61 
35 

57 

37 

59 

40 

58 
41 

58.5 
39.6 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

50 
37 

92 
33 

48 

36 

44 
39 

48 

35 

90 
39 

51 

35 

56 
34 

51 
32 

52 
33 

50 
40 

6C 
42 

62 
49 

58 
47 

66 
53 

61 
55 

65 
53 

62 
53 

59 
51 

57 
48 

58 

41 

69 
41 

71 
40 

71 
50 

62 
46 

59 
40 

62 
41 

60 
42 

99 
39 

54 
45 

55 
43 

57.9 
42.2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

47 

28 

36 
28 

44 

29 

45 
35 

44 
34 

44 

32 

42 
31 

55 
26 

45 
25 

45 
27 

46 
32 

54 
40 

59 
41 

60 
42 

64 
44 

61 
54 

61 
50 

59 

52 

58 
49 

50 
45 

56 
30 

96 

30 

65 
33 

59 
41 

56 
34 

58 
32 

56 

30 

56 

30 

95 
34 

55 

34 

51 
36 

53.2 
35.6 

SALINAS  3  E 

MAX 

MIN 

52 
36 

92 
28 

90 
35 

44 
33 

47 
35 

47 
40 

49 
40 

60 
36 

60 
34 

59 
36 

53 
40 

63 
40 

65 
43 

59 
44 

73 
48 

67 
52 

63 
55 

66 
53 

65 
54 

54 
47 

66 
35 

64 

33 

66 
35 

68 
41 

63 
36 

59 
40 

64 
31 

99 
39 

60 
35 

55 
40 

56 
41 

58.8 
40.0 

Salinas  faa  ap 

MAX 
MIN 

53 
36 

52 
30 

51 
36 

44 

36 

48 
38 

50 
44 

52 
49 

60 
40 

53 
36 

55 
38 

54 
44 

64 

50 

66 
46 

62 
48 

73 
50 

63 
55 

64 
56 

68 
56 

60 
49 

55 
42 

57 
36 

63 
34 

66 
36 

67 
43 

56 
41 

60 
42 

65 
34 

99 
41 

60 
37 

56 
43 

61 
44 

56.6 
42.2 

S  F  RICHMOND  SLNSET 

MAX 
MIN 

52 
40 

91 
39 

92 
34 

52 
38 

49 
35 

46 

40 

90 
36 

54 
32 

56 
36 

54 
36 

51 
36 

60 
36 

60 
49 

60 
46 

66 
46 

60 
54 

60 
50 

60 
46 

58 
5! 

54 
48 

55 
39 

67 
39 

68 
48 

68 
50 

64 
52 

62 
48 

61 
47 

64 
47 

96 
35 

53 
45 

54 
44 

57.4 
42.7 

San  FRANCISCO  trSO  AP 

MAX 
MIN 

51 
38 

45 
34 

44 

37 

44 
38 

49 
36 

47 
39 

48 
36 

53 
32 

47 
34 

48 

35 

47 

38 

58 
46 

60 
45 

62 
45 

69 

53 

62 
55 

60 
51 

64 
52 

57 
49 

53 
47 

56 
40 

62 
37 

67 
39 

63 
47 

57 
46 

59 
40 

60 
37 

99 
44 

54 

40 

53 

46 

54 
46 

55.1 
42.0 

SAN  FRANCISCO  KSO  CI 

MAX 
MIN 

50 
43 

48 

40 

49 
38 

44 

40 

49 

41 

46 
41 

50 
39 

54 
42 

49 

42 

49 
42 

48 

43 

56 
47 

61 
50 

60 
48 

67 
57 

60 
55 

63 
54 

61 
55 

55 
50 

55 
49 

56 
46 

66 
46 

69 
50 

64 
49 

60 
46 

58 
46 

64 
47 

95 
47 

55 
46 

55 
48 

54 
48 

55.7 
46.4 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

49 
35 

48 

31 

44 
31 

46 
34 

48 
36 

48 

40 

46 
34 

55 
36 

50 
31 

51 
35 

53 
35 

57 
49 

63 
45 

63 
44 

66 
54 

60 
53 

60 
52 

60 
52 

57 
47 

51 
44 

54 

34 

59 

32 

58 
34 

64 
42 

55 
40 

55 
35 

60 
31 

59 
39 

56 
41 

52 
40 

53 
38 

54.7 
39.5 

San  JOSE 

MAX 

Mm 

50 
37 

49 
30 

48 
38 

47 
35 

47 
31 

49 
41 

45 
36 

55 
34 

55 
31 

52 
34 

52 
38 

62 
47 

66 
47 

65 
45 

69 
55 

68 
55 

65 
54 

68 
55 

66 
52 

55 
47 

55 
36 

60 
36 

65 
36 

65 
42 

62 
41 

58 
39 

61 
34 

61 
36 

56 
40 

55 
45 

60 
44 

57.8 
41.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

59 
31 

52 
37 

53 
32 

50 
40 

51 
40 

49 
39 

91 
45 

55 
49 

61 
37 

54 

39 

56 
39 

51 
44 

58 
48 

68 
44 

69 
42 

72 
41 

58 

51 

60 
54 

64 
54 

62 
49 

55 
43 

98 

42 

59 
39 

63 
41 

71 
36 

97 
38 

96 
40 

64 
37 

63 
40 

66 
41 

64 
39 

59.1 
41.6 

San  MATEO 

MAX 
MIN 

51 
39 

52 
34 

43 

36 

46 
38 

47 
38 

46 

40 

46 
39 

56 
36 

46 
40 

51 
38 

49 
37 

60 
46 

67 
51 

59 
42 

71 
54 

65 
55 

65 
61 

65 
54 

62 
52 

58 
41 

57 
37 

69 

37 

71 
37 

68 
45 

64 

45 

60 
41 

61 
37 

61 
44 

96 
38 

56 
45 

57 
43 

57.7 
42.6 

Santa  clara  university 

MAX 
MIN 

53 
35 

94 
34 

91 
29 

48 
33 

48 
38 

50 
40 

47 
37 

57 
34 

54 
31 

55 
34 

52 
36 

65 
47 

67 
45 

67 
45 

69 

56 

67 
53 

67 
53 

67 
53 

*5 

46 

58 
37 

60 
36 

66 
35 

69 
41 

62 
41 

98 

37 

65 
35 

61 
39 

96 
38 

59 
38 

60 
42 

59.1 
39. 8 

Santa  cruz 

MAX 

Mm 

52 
34 

91 
30 

47 
39 

47 
34 

47 
34 

49 

39 

46 
36 

99 
39 

55 
32 

56 
36 

52 
37 

58 
49 

66 
36 

60 
42 

62 
47 

60 
49 

62 
54 

59 
52 

58 
53 

98 
46 

58 
35 

69 
34 

68 
32 

69 
38 

61 
37 

60 
36 

60 
33 

60 
33 

61 
38 

60 
39 

95 
38 

57.4 
38.9 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

Mm 

MALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

54 
42 

50 
33 

41 
28 

41 

42 
34 

50 
33 

47 
33 

55 
25 

50 

49 
27 

47 
32 

57 
42 

64 
41 

60 
45 

67 
44 

64 
56 

68 
51 

63 
50 

62 
49 

57 
42 

56 
29 

62 
26 

66 
26 

66 
40 

62 
39 

99 
31 

64 
26 

57 
31 

59 

32 

59 

37 

54 
38 

56.6 

NATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

50 
34 

53 

26 

51 
30 

49 
33 

42 
35 

53 
38 

57 
41 

51 
37 

59 
36 

52 
37 

54 
40 

52 
42 

60 
47 

63 
43 

60 
45 

68 
48 

59 
53 

65 
53 

60 
54 

56 
48 

55 
36 

56 
33 

61 
34 

67 
35 

66 
37 

55 
39 

56 
34 

61 
34 

57 
35 

56 
39 

56 
44 

56.9 
39.4 

HOODSIOE  FIRE  STA  1 
•          •  • 

MAX 

Mm 

MAX 

53 
34 

50 
25 

41 
28 

43 
31 

48 

35 

46 
37 

45 
35 

56 
29 

47 
28 

5J 

30 

49 

31 

59 
45 

68 
44 

66 
40 

68 
40 

64 
55 

63 
51 

61 
51 

60 
53 

56 
42 

57 
32 

63 
30 

69 
33 

68 
36 

62 
32 

58 
34 

66 
32 

60 
31 

59 
33 

58 
37 

56 
37 

57.2 
36.9 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  09 

Mm 

MAX 

Mm 

ANTIOCH  FIBREBOARO  HL 

MAX 

Mm 

52 
34 

47 
31 

46 
36 

46 
35 

46 
39 

50 
34 

50 
37 

54 
29 

48 

31 

48 
35 

47 
39 

58 
42 

55 
37 

54 
37 

67 
37 

62 
46 

64 
50 

68 
52 

11 

57 
49 

60 
40 

64 
38 

65 
35 

60 
35 

59 
34 

61 
34 

59 
33 

55 
34 

57 
37 

55.8 
37.7 

ANTIOCM  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

50 
40 

50 
31 

51 
31 

92 
32 

40 
32 

51 
40 

50 
32 

48 

33 

55 
26 

43 
29 

43 
39 

46 

40 

58 
42 

54 
46 

52 
42 

64 
50 

62 
50 

63 
50 

66 
52 

It 

56 

42 

56 
40 

60 
35 

64 
32 

59 

33 

56 
33 

59 
33 

60 
30 

56 
32 

56 
35 

50 
37 

54.5 
37.7 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

46 
34 

40 
32 

43 

31 

51 
33 

45 
33 

42 
35 

43 
36 

46 
41 

46 
36 

53 
36 

51 
34 

53 
36 

60 
35 

65 
44 

74 
50 

78 
56 

63 
50 

67 
48 

67 
51 

90 
42 

92 
39 

55 
35 

59 
39 

65 
39 

63 
36 

48 

32 

96 
33 

56 
34 

57 
37 

58 
37 

55.4 
36.7 

AUBERRY  1  NM 

MAX 

Mm 

41 

31 

42 
28 

46 
27 

44 
32 

44 

32 

36 
34 

47 
34 

47 
39 

49 
33 

48 
32 

49 
34 

59 
40 

63 
47 

69 
43 

73 
52 

62 
47 

63 
47 

61 
47 

60 
49 

48 

36 

52 
33 

52 
34 

63 
36 

60 
41 

56 
37 

50 
39 

92 
34 

53 
35 

54 
36 

60 
39 

53.5 
37.8 

BAKERSFIElD  mSO  AP 

MAX 

Mm 

55 
39 

54 

31 

56 
33 

53 
44 

54 
3' 

94 
49 

94 
46 

59 
45 

60 
42 

54 

40 

52 
36 

59 
47 

65 
46 

73 
40 

79 
49 

66 
48 

67 
56 

72 
55 

69 
56 

92 
47 

57 
37 

60 
41 

64 
36 

66 
40 

52 
44 

99 

38 

62 
37 

59 
36 

64 
41 

70 
38 

60.4 
42.7 

8ALCM  POKER  MOUSE 

MAX 

Mm 

43 

33 

39 
31 

42 
27 

44 
33 

42 

33 

41 
36 

46 
36 

47 
41 

50 
38 

50 
33 

49 

36 

54 

42 

54 
40 

60 
41 

63 
46 

65 
48 

58 
46 

59 
46 

58 
47 

48 

38 

49 
39 

SO 
39 

93 
36 

56 
39 

54 

36 

46 

31 

49 

33 

51 
35 

92 
36 

56 
36 

51.2 
37.9 

ILACKWELLS  CORNER  2MNM 

MAX 

Mm 

52 
35 

46 
29 

49 

27 

47 

37 

51 
36 

51 
40 

45 
41 

51 
39 

55 
34 

50 

50 
37 

56 
40 

61 
42 

70 
40 

74 
40 

66 
46 

65 
53 

69 
53 

61 
55 

53 
41 

94 

33 

98 
34 

62 
34 

54 

37 

94 

32 

98 

33 

56 
34 

99 

37 

67 
36 

56.8 
38.6 

tUTTONHILLOM 

MAX 

Mm 

55 

31 

96 
26 

52 
20 

51 
32 

54 
36 

53 
36 

56 
43 

47 
42 

54 
34 

98 

37 

54 
37 

91 
39 

57 
38 

64 
39 

68 
40 

77 
41 

62 
49 

68 
52 

72 
53 

55 
41 

99 
33 

59 
33 

56 

33 

63 
34 

65 
35 

96 

31 

97 
30 

61 
30 

98 
34 

62 
33 

58.7 
36.9 

Calaveras  big  trees 

MAX 

Mm 

32 
19 

30 

10 

31 
11 

32 
24 

31 
22 

26 
24 

30 
27 

36 

25 

39 
24 

36 
19 

37 
20 

41 
29 

42 
31 

42 
30 

42 
31 

53 
37 

49 

37 

47 
33 

47 
36 

36 
27 

39 
29 

46 
28 

52 
29 

93 
29 

48 

26 

39 
24 

46 

24 

48 

27 

47 
27 

47 

29 

41.0 
26.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  ini, 


Day  of  Month 

0 

19 

Slalion 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

'  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

»: 

CAMP  PARDEE 

MAX 

47 

49 

45 

49 

44 

44 

44 

53 

53 

45 

52 

49 

59 

62 

62 

69 

65 

60 

62 

57 

50 

33 

55 

56 

57 

54 

56 

54 

55 

58 

50 

53.8 

MIN 

37 

29 

30 

40 

36 

37 

37 

33 

33 

34 

33 

38 

44 

45 

50 

57 

53 

52 

52 

45 

40 

34 

35 

36 

39 

36 

34 

35 

37 

39 

37 

39.3 

CATHEYS  VY  BULL  RUN 

RH 

MAX 

<.7 

43 

45 

50 

48 

43 

45 

54 

45 

50 

53 

50 

61 

63 

72 

77 

60 

65 

63 

60 

51 

50 

54 

53 

61 

59 

46 

52 

55 

56 

57 

54.5 

MIN 

35 

22 

27 

34 

35 

35 

38 

38 

33 

32 

32 

40 

41 

42 

60 

52 

50 

46 

44 

38 

32 

32 

31 

34 

34 

30 

30 

3 1 

35 

35 

36.6 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

36 

35 

35 

35 

29 

32 

45 

42 

43 

45 

45 

49 

54 

50 

58 

48 

47 

46 

48 

35 

46 

52 

57 

57 

52 

42 

52 

53 

54 

54 

45.9 

MIN 

10 

13 

23 

25 

25 

25 

28 

28 

18 

18 

29 

32 

32 

34 

37 

38 

33 

37 

32 

24 

24 

31 

32 

31 

26 

25 

25 

28 

29 

30 

27.5 

COALINGA 

MAX 

4B 

44 

51 

47 

50 

46 

47 

55 

50 

54 

50 

62 

63 

69 

77 

69 

68 

70 

65 

60 

58 

55 

56 

62 

63 

59 

55 

62 

58 

63 

63 

56.0 

MIN 

36 

26 

28 

34 

33 

36 

40 

41 

31 

37 

38 

44 

39 

40 

45 

38 

50 

37 

47 

44 

36 

27 

30 

34 

35 

32 

28 

31 

33 

36 

37 

36.2 

CDRCDRAN   IRRIC  OIST 

MAX 

58 

48 

55 

50 

52 

49 

48 

53 

53 

50 

49 

56 

57 

66 

75 

73 

70 

69 

66 

66 

53 

56 

56 

60 

5' 

56 

55 

59 

57 

59 

64 

58.0 

MIN 

38 

28 

25 

39 

36 

41 

44 

39 

32 

32 

33 

46 

47 

4  1 

44 

45 

53 

50 

5 1 

47 

40 

32 

33 

33 

35 

37 

37 

32 

35 

34 

38.5 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

<.9 

47 

51 

45 

48 

49 

44 

52 

47 

51 

49 

62 

57 

53 

68 

60 

62 

63 

62 

57 

55 

55 

55 

60 

53 

58 

57 

53 

59 

53 

59 

54.6 

M]N 

31 

27 

30 

39 

38 

41 

37 

30 

30 

30 

38 

44 

49 

45 

50 

53 

49 

53 

45 

46 

38 

27 

30 

30 

31 

34 

31 

30 

32 

32 

32 

37.2 

PUDlEYS 

MAX 

38 

38 

39 

39 

39 

46 

48 

45 

46 

43 

49 

57 

53 

66 

57 

56 

53 

53 

50 

51 

50 

60 

57 

56 

49 

56 

60 

66 

50.4 

MIN 

10 

17 

27 

26 

17 

18 

17 

13 

1 8 

29 

26 

23 

33 

32 

41 

33 

36 

27 

19 

22 

22 

23 

23 

17 

22 

21 

24 

23.6 

electra  power  HDUSE 

MAX 

50 

48 

50 

50 

44 

44 

56 

55 

51 

53 

50 

60 

67 

65 

60 

68 

66 

65 

60 

59 

58 

57 

58 

61 

61 

61 

60 

57 

60 

60 

55 

57.1 

MIN 

34 

25 

30 

38 

36 

33 

36 

29 

32 

29 

31 

42 

43 

42 

48 

46 

51 

46 

48 

45 

37 

29 

31 

31 

33 

33 

26 

31 

33 

32 

36 

36. 1 

FIVE  POINTS  5  SSU 

MAX 

51 

52 

49 

48 

51 

61 

76 

70 

64 

67 

67 

• 

54 

56 

61 

61 

56 

57 

60 

60 

MIN 

27 

34 

34 

32 

33 

37 

43 

47 

46 

51 

51 

35 

32 

33 

31 

33 

28 

34 

36 

39 

FRESNO  WSO  AP 

MAX 

47 

46 

53 

52 

50 

48 

54 

49 

53 

44 

47 

57 

57 

67 

75 

60 

66 

65 

63 

54 

50 

55 

55 

62 

60 

51 

56 

58 

58 

59 

64 

56.0 

MIN 

33 

29 

30 

40 

41 

44 

45 

42 

39 

38 

39 

44 

43 

4  1 

48 

49 

51 

51 

50 

45 

38 

35 

36 

34 

35 

36 

33 

33 

35 

38 

38 

39.6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

49 

43 

47 

52 

50 

49 

48 

54 

47 

53 

47 

51 

62 

63 

69 

75 

65 

67 

66 

62 

53 

48 

55 

57 

62 

60 

48 

56 

58 

58 

59 

55.9 

MIN 

36 

25 

35 

37 

37 

38 

40 

40 

37 

33 

34 

35 

40 

38 

37 

48 

51 

49 

52 

47 

42 

34 

32 

37 

35 

35 

36 

37 

35 

37 

37 

36 . 3 

glennville 

MAX 

42 

40 

42 

38 

39 

40 

45 

47 

47 

4! 

50 

53 

60 

72 

75 

71 

58 

63 

58 

53 

52 

49 

54 

63 

60 

54 

52 

54 

57 

56 

60 

53.2 

MIN 

29 

20 

16 

29 

27 

31 

35 

32 

35 

26 

23 

41 

32 

29 

36 

36 

47 

37 

37 

37 

29 

27 

27 

32 

28 

25 

22 

24 

23 

25 

26 

29.8 

GRANT  GROVE 

MAX 

34 

21 

23 

28 

25 

22 

30 

34 

35 

35 

41 

38 

44 

53 

55 

57 

43 

52 

49 

44 

42 

33 

44 

47 

50 

47 

34 

45 

50 

49 

46 

40.3 

MIN 

18 

10 

9 

12 

19 

19 

2 1 

29 

20 

15 

1  5 

26 

28 

28 

35 

37 

33 

32 

34 

32 

20 

18 

19 

28 

30 

27 

18 

23 

27 

26 

30 

23.9 

HANFORO 

MAX 

49 

48 

54 

54 

52 

50 

51 

51 

56 

55 

51 

56 

52 

66 

75 

70 

68 

70 

64 

71 

54 

55 

55 

56 

59 

53 

56 

58 

58 

59 

57.5 

MIN 

35 

27 

28 

30 

36 

41 

45 

40 

3 1 

36 

34 

35 

43 

44 

45 

45 

51 

52 

5 1 

48 

45 

30 

32 

31 

37 

31 

31 

36 

34 

38.1 

H6TCH  HETCHY 

MAX 

38 

36 

37 

35 

33 

34 

39 

45 

45 

43 

47 

47 

47 

45 

62 

53 

53 

49 

49 

39 

41 

57 

56 

55 

55 

45 

52 

54 

56 

56 

46.8 

MIN 

14 

14 

21 

28 

28 

30 

30 

32 

29 

23 

32 

3 1 

30 

34 

37 

41 

37 

39 

38 

31 

28 

3 1 

30 

30 

29 

27 

27 

26 

3  1 

3 1 

29  *  7 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

36 

30 

33 

38 

39 

32 

47 

45 

42 

46 

46 

51 

57 

60 

58 

56 

55 

54 

53 

46 

45 

53 

59 

55 

56 

50 

55 

53 

54 

51 

55 

48.7 

MIN 

22 

6 

9 

24 

22 

23 

30 

35 

25 

15 

24 

36 

28 

31 

34 

36 

37 

35 

40 

36 

22 

20 

32 

34 

31 

26 

22 

29 

29 

30 

30 

27.5 

lORIA 

MAX 

47 

36 

40 

40 

43 

41 

40 

41 

49 

48 

47 

54 

57 

61 

69 

69 

55 

60 

66 

56 

49 

48 

48 

54 

61 

62 

50 

53 

55 

56 

59 

52.1 

MIN 

32 

24 

27 

30 

27 

34 

34 

36 

35 

31 

3 1 

27 

44 

45 

46 

39 

48 

44 

47 

43 

33 

33 

36 

38 

3' 

34 

36 

42 

36 

39 

38 

36.4 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

52 

54 

51 

51 

47 

52 

52 

56 

53 

54 

56 

65 

71 

77 

79 

67 

71 

70 

61 

53 

54 

55 

61 

64 

64 

54 

56 

59 

59 

65 

59.5 

MIN 

35 

36 

39 

39 

42 

45 

40 

43 

41 

4  2 

48 

50 

54 

59 

57 

55 

56 

55 

5 1 

44 

39 

41 

42 

45 

45 

41 

40 

40 

42 

44 

45.0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

46 

42 

42 

37 

39 

36 

37 

51 

54 

54 

45 

53 

55 

62 

67 

64 

68 

67 

66 

60 

52 

60 

60 

66 

66 

60 

56 

58 

60 

60 

67 

55.2 

MIN 

34 

29 

21 

29 

27 

31 

31 

32 

30 

28 

28 

37 

32 

30 

33 

43 

46 

43 

42 

42 

43 

44 

30 

30 

30 

30 

24 

26 

27 

29 

29 

32*6 

kettlehan  city 

MAX 

46 

48 

49 

53 

52 

50 

47 

51 

49 

51 

57 

59 

56 

63 

79 

69 

68 

71 

61 

60 

54 

54 

60 

57 

57 

57 

56 

60 

56.9 

MIN 

36 

33 

29 

39 

34 

44 

38 

33 

32 

33 

36 

34 

43 

44 

44 

43 

56 

55 

50 

41 

31 

32 

33 

34 

31 

32 

38 

36 

36.0 

kettleman  station 

MAX 

48 

46 

53 

52 

53 

49 

45 

51 

46 

50 

52 

58 

60 

64 

78 

68 

66 

69 

62 

58 

54 

54 

57 

61 

60 

56 

54 

57 

56 

60 

63 

56.8 

MIN 

34 

33 

36 

36 

41 

40 

38 

34 

35 

36 

44 

4  1 

42 

46 

54 

53 

54 

54 

48 

38 

36 

36 

36 

38 

36 

36 

36 

39 

43 

40 

40.3 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

MAX 

51 

50 

60 

52 

48 

46 

48 

54 

50 

47 

53 

59 

62 

62 

62 

71 

61 

62 

64 

55 

56 

56 

62 

55 

58 

55 

55 

61 

54 

55.6 

MIN 

37 

26 

30 

39 

38 

40 

40 

29 

31 

32 

37 

42 

46 

41 

52 

54 

55 

52 

48 

34 

30 

31 

32 

33 

31 

28 

30 

31 

30 

33 

37.1 

LE  GRAND 

MAX 

4B 

49 

54 

48 

49 

49 

49 

49 

54 

56 

52 

49 

61 

63 

77 

68 

67 

65 

62 

58 

56 

57 

55 

61 

to 

54 

54 

56 

59 

59 

63 

56.9 

MIN 

38 

26 

35 

38 

39 

42 

41 

37 

37 

36 

37 

39 

39 

40 

51 

53 

55 

51 

49 

48 

37 

32 

34 

33 

33 

35 

31 

31 

31 

34 

36 

38.6 

LEMON  COVE 

MAX 

50 

44 

47 

58 

50 

51 

48 

53 

50 

57 

46 

50 

54 

65 

70 

77 

63 

69 

68 

65 

53 

50 

56 

56 

61 

62 

48 

58 

58 

59 

60 

56.6 

MIN 

40 

29 

33 

33 

38 

41 

43 

43 

39 

38 

33 

40 

41 

36 

45 

48 

52 

52 

54 

51 

43 

39 

38 

37 

34 

39 

38 

34 

34 

38 

39 

40.  1 

LINDSAY 

MAX 

49 

49 

59 

59 

52 

50 

52 

53 

58 

55 

48 

55 

66 

72 

""B 

72 

70 

72 

67 

63 

51 

57 

59 

63 

64 

60 

59 

62 

59 

62 

66 

60.0 

MIN 

39 

29 

24 

39 

39 

42 

45 

43 

36 

39 

33 

44 

42 

40 

43 

46 

54 

50 

56 

50 

45 

36 

33 

34 

34 

38 

34 

30 

31 

35 

35 

39.3 

LITTLE  PANOCHE  06T 

DAM 

MAX 

49 

46 

44 

50 

50 

49 

48 

47 

49 

46 

48 

50 

61 

59 

66 

77 

65 

62 

66 

62 

54 

54 

53 

56 

57 

59 

57 

55 

55 

56 

55 

55.1 

MIN 

37 

24 

28 

35 

37 

38 

38 

37 

31 

35 

38 

42 

48 

40 

45 

54 

55 

51 

51 

48 

34 

28 

37 

43 

35 

33 

32 

33 

33 

37 

37 

38.5 

LODCEPOLE 

MAX 

34 

22 

22 

26 

40 

24 

30 

35 

35 

29 

32 

37 

41 

37 

43 

50 

37 

41 

43 

43 

34 

32 

31 

38 

41 

43 

32 

37 

42 

45 

43 

36.1 

MIN 

18 

3 

-  4 

-  2 

9 

19 

20 

23 

8 

2 

2 

10 

18 

18 

18 

22 

30 

25 

30 

28 

12 

8 

9 

16 

13 

12 

6 

8 

14 

17 

18 

13.9 

LOD! 

MAX 

48 

47 

49 

49 

49 

5U 

51 

52 

50 

50 

48 

61 

60 

60 

58 

60 

64 

65 

63 

58 

57 

61 

59 

62 

56 

60 

59 

60 

61 

54 

54 

56.0 

MIN 

34 

27 

33 

38 

34 

39 

35 

28 

29 

25 

33 

43 

46 

45 

49 

50 

47 

50 

48 

44 

33 

28 

32 

34 

32 

30 

30 

31 

32 

33 

37 

36.4 

LOS  BANDS 

MAX 

49 

46 

49 

46 

49 

47 

47 

50 

52 

51 

47 

51 

58 

58 

64 

67 

64 

65 

62 

57 

55 

55 

58 

60 

55 

58 

57 

56 

58 

55 

61 

55.1 

MIN 

33 

26 

30 

36 

37 

37 

37 

37 

33 

32 

35 

40 

45 

43 

45 

47 

52 

51 

5o 

41 

35 

31 

31 

30 

31 

33 

27 

33 

33 

35 

38 

37.0 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 

49 

48 

45 

47 

46 

50 

46 

48 

50 

48 

47 

47 

55 

55 

56 

73 

67 

61 

65 

61 

55 

55 

53 

56 

57 

54 

57 

54 

53 

55 

52 

53.7 

MIN 

38 

30 

34 

36 

38 

40 

37 

36 

36 

36 

38 

41 

43 

43 

45 

50 

51 

52 

48 

48 

42 

36 

38 

38 

38 

31 

32 

36 

36 

40 

42 

39.7 

MADERA 

MAX 

51 

45 

42 

50 

50 

49 

46 

48 

49 

51 

43 

47 

54 

51 

67 

75 

65 

65 

64 

61 

54 

54 

56 

57 

66 

60 

49 

56 

59 

58 

59 

54.9 

MIN 

38 

28 

30 

31 

31 

42 

42 

38 

37 

35 

37 

39 

37 

42 

42 

52 

55 

50 

51 

42 

36 

32 

32 

33 

36 

37 

32 

33 

33 

35 

35 

37.8 

MANTECA 

MAX 

46 

51 

47 

49 

44 

48 

50 

48 

53 

45 

49 

46 

60 

53 

56 

66 

60 

65 

65 

61 

58 

56 

59 

58 

61 

56 

59 

58 

55 

60 

53 

54.7 

MIN 

39 

29 

29 

38 

38 

42 

37 

35 

30 

28 

32 

40 

46 

46 

47 

52 

45 

53 

50 

48 

40 

35 

35 

34 

35 

38 

30 

35 

33 

33 

36 

38.3 

MARICOPA 

MAX 

55 

58 

57 

48 

47 

51 

54 

54 

55 

54 

51 

66 

65 

7l 

76 

72 

67 

72 

63 

55 

52 

52 

56 

60 

64 

60 

58 

59 

55 

62 

59.0 

MIN 

36 

38 

28 

25 

23 

20 

22 

42 

38 

35 

38 

42 

39 

41 

41 

42 

52 

38 

47 

41 

38 

37 

36 

38 

38 

37 

33 

36 

37 

36 

42 

36.7 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

46 

52 

54 

52 

49 

61 

59 

64 

72 

69 

66 

67 

66 

62 

56 

58 

57 

62 

60 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

57.3 

MIN 

36 

27 

27 

38 

37 

41 

37 

34 

37 

36 

39 

44 

46 

41 

46 

53 

55 

50 

48 

47 

37 

31 

35 

33 

35 

36 

34 

32 

32 

37 

39 

38.7 

MODESTO 

MAX 

51 

48 

49 

45 

48 

49 

43 

53 

48 

52 

49 

61 

55 

53 

63 

61 

64 

65 

61 

58 

55 

57 

57 

60 

60 

59 

56 

53 

59 

52 

56 

54.9 

MIN 

33 

30 

36 

39 

37 

42 

37 

36 

31 

39 

39 

44 

50 

46 

50 

47 

54 

53 

48 

48 

39 

31 

35 

35 

37 

39 

32 

35 

33 

38 

39 

39.7 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

48 

47 

47 

46 

48 

47 

47 

51 

51 

51 

52 

56 

55 

53 

66 

64 

63 

64 

62 

59 

59 

55 

58 

58 

56 

58 

56 

53 

58 

56 

65 

55.2 

MIN 

35 

29 

30 

38 

38 

40 

35 

35 

30 

28 

29 

42 

44 

45 

46 

45 

51 

50 

50 

41 

40 

30 

30 

29 

30 

36 

28 

30 

31 

34 

38 

36.7 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

57 

42 

43 

44 

4.^ 

49 

49 

47 

68 

72 

73 

62 

62 

60 

61 

51 

61 

63 

63 

56 

56 

60 

56.6 

MIN 

18 

20 

20 

31 

32 

30 

26 

28 

34 

42 

38 

35 

39 

31 

29 

29 

32 

34 

23 

30 

31 

31 

30. 1 

ORANGE  COVE 

MAX 

4? 

44 

46 

47 

51 

50 

49 

48 

47 

54 

44 

49 

55 

61 

6" 

76 

61 

68 

65 

62 

52 

51 

54 

55 

60 

60 

46 

57 

59 

57 

59 

55.0 

MIN 

39 

28 

27 

40 

38 

41 

42 

41 

35 

38 

32 

38 

40 

38 

44 

49 

52 

48 

51 

48 

42 

35 

35 

35 

35 

37 

35 

33 

33 

37 

37 

38.8 

PORTERVILLE 

MAX 

51 

50 

48 

59 

52 

52 

52 

50 

55 

59 

48 

50 

59 

66 

71 

77 

62 

69 

72 

68 

54 

52 

57 

56 

63 

65 

46 

59 

62 

56 

62 

58.3 

MIN 

38 

29 

24 

29 

37 

39 

37 

42 

39 

39 

33 

35 

40 

39 

39 

45 

47 

51 

52 

51 

44 

37 

35 

35 

35 

38 

36 

33 

33 

34 

36 

38.1 

S««  R»f«r*DC«  Notes  following  St«Uon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Diy 

of  Month 

• 

1 

2  1  3 

4  j 

s 

6 

'!• 

9 

1 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POSEV  3  E 

MAX 
MIN 

37 
22 

30 

13 

28 

13 

33 
22 

39 
25 

36 
26 

34 

25 

39 
29 

47 
30 

49 
32 

48 

33 

53 
34 

55 
35 

59 
37 

62 
32 

51 
34 

50 
35 

94 
34 

50 
33 

47 

39 

41 
30 

44 

29 

50 
26 

59 
26 

99 

32 

42 
26 

64 

21 

♦7 

29 

49 

27 

90 
26 

44 

25 

45.6 
28.1 

S4LT  SPurNGS  PtiR  HOUSE 

MAX 

MIN 

33 
27 

37 
19 

39 

22 

38 
30 

35 
25 

33 
29 

45 
28 

90 
39 

90 
27 

47 
27 

47 
29 

50 
34 

54 
35 

51 
34 

61 
39 

61 
41 

54 
42 

94 

39 

54 
42 

48 
39 

47 
31 

52 
32 

56 
30 

62 
39 

61 
36 

55 
30 

98 

36 

98 

33 

98 

30 

97 
34 

94 
39 

90.3 
32.3 

SIN  LUtS  D'H 

MAX 
MIN 

5 1 
"lO 

49 
27 

49 
25 

33 

46 
35 

91 
41 

46 
37 

90 
39 

51 
34 

91 
3* 

51 
34 

46 

40 

56 
43 

53 
43 

56 
45 

71 
46 

61 
52 

63 
92 

64 
54 

66 

91 

55 
42 

96 
32 

93 
33 

97 
39 

96 
34 

91 
39 

96 

32 

94 

32 

54 
36 

59 
39 

53 
37 

94.3 
38.4 

SONORA  RS 

MAX 

MIN 

it. 

43 
19 

41 
20 

49 

36 

40 
31 

41 

33 

40 
34 

63 
30 

50 
29 

50 
29 

50 
29 

46 
33 

54 

33 

61 

35 

62 
35 

70 
51 

62 
51 

56 
43 

61 
47 

57 
49 

46 
34 

96 
28 

61 
29 

90 
30 

60 
31 

60 
31 

54 
27 

96 
29 

93 
30 

96 
32 

99 

32 

92.9 
33.2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

MIN 

32 
24 

31 
7 

28 

5 

30 
11 

34 
11 

39 
24 

39 

26 

42 
32 

44 

31 

41 
20 

40 
2D 

49 
27 

45 
26 

50 
26 

52 
30 

59 
32 

48 

36 

51 
34 

47 
36 

44 

27 

47 
22 

41 
21 

53 
22 

50 
27 

91 
2* 

92 
26 

42 
20 

47 

21 

90 
26 

91 
28 

90 
27 

44.4 
24.3 

STOCKTON  MSO  AP 

MAX 

MIN 

52 
37 

47 
30 

90 
38 

41 

48 

31 

90 
40 

91 
36 

90 
34 

44 
31 

46 

30 

48 
40 

62 
46 

56 
51 

55 
49 

65 
54 

61 
55 

64 

53 

64 
54 

61 
50 

96 
46 

55 
39 

96 

32 

57 
33 

56 
35 

54 
3* 

59 
34 

97 
30 

96 
33 

98 
33 

93 
36 

56 
42 

94.7 
39.9 

STOCKTON  FIRE  STl  NO  <. 

MAX 
MIN 

36 

52 
28 

48 

30 

50 
35 

45 
32 

48 
36 

90 
34 

92 
32 

52 
29 

47 
27 

50 
33 

48 
38 

62 
45 

56 
40 

57 
46 

63 
52 

61 
50 

64 
53 

63 
49 

59 
43 

99 
37 

96 

30 

96 

33 

56 

33 

61 
33 

54 
30 

60 
30 

99 
36 

97 
39 

60 
36 

92 
36 

95.2 
36.7 

TEMACHAPt 

MAX 
MIN 

42 
27 

31 
20 

25 
17 

3 1 
24 

37 
22 

41 
24 

96 
32 

40 
32 

44 
25 

43 
29 

38 

26 

52 
34 

56 
33 

59 
32 

69 
34 

65 
34 

52 
34 

62 
36 

54 
46 

49 
42 

43 
33 

48 
27 

92 
26 

56 
35 

95 
27 

49 
32 

*9 

21 

91 
27 

96 

27 

92 

33 

96 
26 

48.8 
29.6 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

28 

50 
28 

49 
28 

52 
36 

52 
35 

50 
41 

96 
39 

52 
36 

53 
36 

54 
39 

56 
36 

59 
34 

65 
39 

74 
41 

79 
51 

76 
50 

66 
50 

72 
51 

68 
49 

to 

47 

98 
41 

59 
34 

96 
35 

61 
36 

66 
36 

61 
35 

99 
40 

62 
38 

64 
34 

62 
36 

69 
35 

60. 1 
38.6 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

37 

50 
32 

57 
26 

36 

47 
38 

45 

38 

49 
41 

50 
42 

53 
37 

58 
37 

53 
33 

60 
44 

65 
38 

72 
38 

77 
45 

76 
45 

71 
44 

71 
46 

64 
51 

69 

50 

52 
43 

97 
39 

57 
35 

63 
35 

66 
36 

65 
36 

97 
32 

98 

32 

58 
32 

69 
35 

66 
36 

60.0 
36.2 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
t4IN 

4  5 
30 

40 
20 

40 
25 

36 
26 

37 
32 

34 
33 

40 
33 

40 
30 

45 
30 

44 
28 

40 
30 

44 
36 

45 
34 

46 
34 

46 
41 

50 
39 

55 
46 

56 
43 

52 
47 

52 
45 

45 
33 

53 
29 

54 
34 

54 

32 

57 
34 

57 
31 

52 
30 

94 

31 

55 
33 

55 
31 

55 
35 

47.9 
33.4 

Tracy  carbona 

MAX 

MIN 

47 
39 

50 
29 

49 
30 

46 
35 

44 
37 

51 
39 

50 
35 

43 
36 

54 
28 

45 
30 

50 
30 

49 
40 

60 
39 

60 
45 

53 
48 

62 
49 

62 
53 

66 
50 

66 
50 

62 

46 

59 
39 

56 
40 

59 
35 

61 
35 

62 
32 

58 
32 

59 
35 

62 
32 

55 
36 

61 
37 

52 
37 

95.3 
36.0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

49 
40 

46 

30 

47 
27 

45 

36 

50 
36 

51 

40 

46 
35 

53 
36 

51 
27 

47 
29 

46 
34 

59 
43 

58 
38 

55 
46 

60 
48 

56 
49 

63 
52 

66 
49 

64 
53 

57 
49 

96 
43 

96 

37 

60 
36 

59 
34 

59 
35 

59 
42 

60 
33 

99 

33 

56 

33 

57 
37 

59 
43 

95.3 
36.9 

VISALIA 

MAX 
MIN 

51 
39 

44 
3D 

47 
29 

53 
38 

53 
39 

52 
41 

49 
43 

52 
43 

53 
36 

57 
38 

47 
32 

48 
38 

55 
44 

60 
4  1 

68 
4  1 

72 
47 

62 
51 

68 
5  1 

66 
55 

65 

50 

94 
44 

91 
36 

55 
36 

55 
36 

60 
36 

59 
39 

49 

40 

57 
3 1 

60 
36 

57 
37 

60 
39 

56.1 
40.0 

MASCO 

MAX 
MIN 

54 

35 

91 
36 

51 
34 

54 

36 

50 
38 

54 
38 

90 
40 

46 
40 

55 
37 

57 
39 

52 
33 

49 
36 

57 
41 

59 
41 

68 
42 

77 
47 

62 
51 

59 
54 

71 
54 

64 

51 

54 
43 

97 
36 

56 
35 

57 
34 

61 
34 

65 
35 

92 
33 

98 

32 

60 
32 

96 
36 

63 
35 

57.5 
39.0 

YOSEMITE    PARK  hElDQTRS 
•            •  • 

MAX 
MIN 

MAX 

34 
29 

41 
12 

36 
11 

35 
17 

37 
28 

35 
29 

35 
29 

41 
30 

44 
31 

44 
22 

43 
22 

41 
25 

48 
28 

47 
27 

41 
27 

53 
31 

41 
33 

52 
33 

4<. 

33 

49 
34 

37 
3D 

36 
24 

53 
23 

58 
26 

56 
2» 

61 
27 

90 
23 

95 
23 

97 
26 

61 
26 

62 
27 

46.1 
26.2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

MIN 

MAX 
MIN 

ALPINE 

MAX 
MIN 

56 
31 

54 

26 

52 
36 

52 
31 

50 
36 

51 
38 

91 

45 

52 
42 

54 

43 

51 
41 

58 
27 

68 
43 

73 
44 

79 
49 

79 
49 

79 
49 

71 
55 

70 
38 

66 
48 

64 

44 

62 
45 

64 
34 

67 
41 

69 
42 

67 
42 

55 
39 

61 
33 

66 
39 

69 

31 

64 
33 

68 
42 

62.6 
39.9 

avalon  pleasure  pier 

MAX 
MIN 

62 
41 

53 
39 

56 
39 

5  5 
41 

56 
41 

59 
48 

57 
48 

59 

47 

55 
47 

57 
44 

56 
42 

58 
45 

62 
48 

64 
43 

62 
48 

63 
47 

63 
46 

63 
46 

63 
45 

59 
54 

59 
46 

69 
42 

67 
42 

69 
48 

63 
47 

99 
45 

61 
43 

59 
43 

96 
43 

56 
43 

57 
40 

59.9 
44.5 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

63 
33 

49 
33 

47 
2' 

50 
34 

5 1 
41 

49 
36 

49 

41 

51 
43 

50 
43 

53 
39 

53 
32 

62 
34 

69 
39 

74 
37 

78 
37 

77 
37 

75 

61 
44 

72 
42 

71 
40 

63 
40 

96 
29 

63 
29 

67 
31 

64 
29 

67 
31 

91 
30 

61 
28 

66 
28 

70 
31 

64 
30 

61.2 
35.0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

59 
34 

41 

23 

42 
23 

4  1 
30 

42 
31 

40 
29 

42 
30 

44 
30 

46 
31 

47 
30 

50 
32 

51 

30 

62 
40 

66 
39 

69 
39 

70 
44 

66 
44 

69 
40 

7o 
43 

67 

40 

94 
40 

99 
34 

57 
34 

56 
39 

62 
34 

61 
35 

61 
26 

67 
30 

66 
32 

69 

31 

67 
30 

56.7 
33.7 

eiG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

38 

20 

27 
-  1 

32 
6 

29 
22 

28 
19 

32 
20 

35 
28 

37 
27 

35 
24 

41 
2 

49 
8 

50 
30 

56 
20 

55 
10 

60 
18 

5  5 
20 

52 
39 

52 
23 

56 
27 

54 
33 

40 
22 

36 
16 

41 
19 

49 
29 

49 
17 

49 
19 

44 
21 

90 
16 

90 
15 

43 
16 

93 
17 

44.4 
19.2 

BURBANK  VALLEY  PUP  PLT 

MAX 
MIN 

57 
41 

55 
27 

50 
29 

48 

40 

53 
34 

SO 
37 

50 
35 

53 
35 

55 
40 

57 
38 

59 
33 

68 
47 

75 
41 

79 
39 

79 
39 

76 
43 

60 
50 

72 
46 

70 
48 

96 
48 

66 
41 

68 
43 

75 
38 

73 
41 

69 
37 

66 
41 

67 
32 

69 
34 

70 
36 

66 
36 

67 
36 

63.9 
38.9 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

61 
38 

49 

29 

54 
33 

48 

40 

49 
38 

47 
40 

50 
39 

53 
39 

53 
36 

54 
36 

55 
36 

53 
46 

61 
44 

71 

42 

75 
44 

77 
45 

63 
51 

70 
52 

69 
54 

69 

46 

99 
36 

62 
30 

63 
34 

69 
34 

70 
38 

65 
42 

99 
32 

64 
34 

66 
36 

63 
39 

65 
34 

60.6 
39.2 

CAHPO 

MAX 
MIN 

50 
29 

44 
29 

47 
26 

49 
36 

44 
35 

46 
35 

45 
39 

49 
40 

50 
39 

56 
35 

57 
26 

72 
33 

73 
36 

72 
37 

60 
35 

74 
35 

67 
44 

73 
36 

74 
37 

64 

33 

58 
43 

99 

33 

62 
35 

98 
49 

67 
29 

56 
23 

96 
23 

66 
24 

67 
27 

61 
25 

69 
26 

60.1 
33.0 

CANOGA  park  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

60 
45 

53 
36 

49 

26 

47 
42 

51 
35 

49 
43 

50 
45 

50 
44 

56 
44 

56 
36 

57 
35 

70 
47 

79 
41 

79 
37 

81 
37 

75 
41 

59 
53 

75 
51 

72 
48 

59 
53 

67 
39 

65 
48 

75 
53 

74 
56 

73 
35 

64 
38 

72 
44 

73 
31 

69 
34 

74 
36 

70 
36 

64.6 
41.6 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

62 
45 

56 
43 

58 
43 

56 
47 

58 
47 

57 
49 

98 
51 

98 
47 

58 
48 

59 
49 

57 
41 

58 
42 

61 
46 

62 
46 

71 
48 

68 
47 

67 
49 

64 
55 

66 
51 

60 

51 

60 
54 

99 

41 

63 
41 

63 
43 

67 
42 

66 
42 

99 
4u 

61 
39 

60 
40 

60 
42 

57 
40 

61.0 
45.3 

CLARCHONT  POMONA  COL 

MAX 
I4IN 

61 
42 

52 
3D 

50 
31 

46 
36 

41 
37 

47 
39 

47 
43 

48 
43 

50 
43 

51 
38 

55 
37 

58 
37 

64 
44 

69 
43 

73 
43 

75 

48 

70 
48 

58 
50 

66 
47 

57 

51 

S3 
44 

59 
39 

66 
35 

68 
40 

68 
41 

66 
40 

69 
37 

63 
37 

69 
36 

69 
40 

63 
40 

59.9 
40.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

55 
42 

54 
36 

48 
28 

44 
39 

50 
36 

91 

41 

91 
41 

90 
42 

54 
43 

55 
38 

61 
34 

66 
45 

74 

40 

79 
42 

75 
39 

70 
40 

65 
52 

67 
52 

64 
49 

57 
50 

63 
42 

63 
49 

69 
47 

72 
53 

72 
34 

64 

33 

68 
38 

68 
29 

66 
34 

64 

34 

65 
32 

62.1 
40.5 

CULVER  CITY 

MAX 

MIN 

60 
48 

58 
48 

55 
39 

52 
44 

54 
43 

53 
46 

94 
48 

53 
46 

60 
48 

59 
44 

61 
43 

66 
52 

73 
48 

61 
50 

75 
50 

69 
49 

60 
55 

67 
56 

60 
54 

59 
50 

68 
46 

68 
47 

74 
46 

73 
43 

70 
46 

66 

51 

70 
45 

66 
41 

70 
43 

68 
44 

62 
44 

64  .0 
47.0 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

CUVAHACA 

MIN 

59 
31 

32 
21 

32 
14 

36 
23 

36 
29 

33 
29 

35 
33 

41 
32 

35 
33 

39 
33 

40 
25 

44 

32 

57 

30 

59 
29 

59 
30 

63 
33 

62 
37 

49 
33 

60 
33 

60 

42 

49 
35 

90 
27 

45 
31 

92 
36 

46 
31 

93 
25 

40 
29 

47 
29 

49 

25 

58 
25 

50 
25 

47.5 
29.5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MIN 

65 
32 

50 
30 

46 
20 

39 
31 

36 
32 

45 
3* 

46 
36 

46 
38 

49 
36 

53 
35 

54 
34 

52 
36 

65 
38 

67 
34 

66 
34 

75 
34 

60 
41 

58 
47 

69 
4J 

68 

42 

53 
39 

59 
36 

56 
38 

65 
39 

65 
33 

67 
32 

55 
32 

61 
29 

71 
31 

64 
31 

69 
32 

57.9 
34.6 

El   CAPITAN  DAM 

MAX 
MIN 

66 
44 

55 
40 

97 
38 

96 
40 

57 
41 

57 
42 

61 
46 

58 
45 

53 
46 

59 
44 

64 
38 

63 
39 

72 
47 

78 
46 

82 
46 

60 
46 

78 
46 

65 
48 

75 
47 

67 
48 

63 
90 

63 
39 

68 
36 

73 
42 

74 
42 

72 
41 

56 
36 

66 
38 

70 
41 

73 
37 

66 
40 

66.0 
42.7 

ELSINORE 

MAX 

Mm 

96 

'to 

51 
29 

98 

23 

47 
37 

51 
36 

90 
3» 

49 
42 

90 
42 

52 
39 

53 
37 

57 
33 

65 
44 

71 
37 

74 
37 

77 
36 

73 
38 

72 
41 

74 
39 

71 
39 

69 

45 

61 
43 

60 
43 

66 
46 

67 
40 

68 
31 

56 
34 

65 
31 

67 
29 

68 
31 

67 
32 

68 
33 

62.4 
37.0 

ESCONOIOO 

MAX 

Mm 

94 

43 

98 

39 

99 
33 

54 
44 

97 
42 

92 
40 

93 
46 

93 
44 

54 
47 

59 
44 

59 
36 

65 
49 

70 
42 

76 
40 

76 
42 

75 
42 

66 
54 

70 
54 

56 
48 

98 

92 

61 
49 

68 
34 

70 
37 

74 
42 

71 
33 

56 
49 

65 
35 

66 
32 

74 

34 

62 
33 

65 

35 

63.0 
41.5 

fontana  kaiser 

MAX 

Mm 

97 
47 

97 
41 

90 
32 

46 
42 

95 
40 

92 
43 

91 
46 

92 
49 

55 
45 

63 
49 

69 
40 

69 
48 

60 
46 

65 
43 

63 
47 

80 
49 

67 
55 

71 
93 

67 
90 

98 
94 

71 
90 

69 
47 

77 
91 

62 
56 

78 
41 

66 
43 

76 
47 

70 
38 

75 
41 

66 
42 

69 
41 

66.6 
45.4 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

Mm 

98 
51 

96 
38 

95 
33 

96 
44 

56 
46 

55 
40 

94 
48 

96 
46 

56 
46 

98 

46 

61 
37 

69 
45 

75 
42 

79 
41 

76 
43 

75 
43 

71 
56 

71 
56 

70 
49 

62 

94 

62 
91 

69 
34 

70 
38 

73 
36 

72 
34 

64 

90 

69 
35 

67 
34 

71 
34 

66 
36 

69 
34 

65.1 
42.7 

S««  R*l«(*Dc«  Notes  Following  SuUob  lodsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  H74 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

2 

3 

4 

5  1  6 

'i' 

9 

10  1 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MENSHAW  0AM 

MAX 

60 

42 

47 

45 

43 

44 

45 

48 

41 

46 

52 

57 

66 

70 

75 

77 

74 

56 

71 

70 

55 

56 

56 

62 

62 

64 

46 

62 

66 

68 

63 

97 

.9 

MIN 

26 

26 

24 

24 

29 

26 

38 

37 

36 

37 

27 

30 

32 

30 

29 

29 

30 

35 

35 

35 

39 

26 

22 

24 

22 

28 

22 

21 

23 

24 

28 

.9 

lOVLLWILD  FIRE  06PT 

MAX 

50 

36 

36 

32 

31 

34 

35 

38 

36 

39 

50 

52 

58 

60 

65 

66 

61 

59 

59 

56 

43 

46 

51 

53 

55 

50 

49 

52 

55 

56 

56 

49 

•  1 

MIN 

25 

13 

13 

26 

23 

22 

22 

30 

28 

19 

22 

30 

27 

26 

29 

30 

30 

29 

29 

34 

29 

20 

26 

27 

25 

25 

19 

24 

24 

25 

26 

29 

.1 

JU(.1AN  WYNOLA 

MAX 

43 

37 

40 

41 

38 

36 

39 

44 

41 

48 

49 

63 

67 

65 

72 

66 

53 

67 

64 

54 

54 

46 

56 

54 

60 

46 

52 

61 

59 

63 

65 

93 

.3 

MIN 

31 

24 

25 

28 

32 

33 

35 

36 

36 

37 

29 

35 

36 

41 

36 

39 

49 

38 

40 

36 

36 

33 

28 

33 

37 

32 

24 

27 

28 

30 

28 

33 

.5 

LACUNA  BEACH 

MAX 

58 

56 

95 

53 

58 

57 

57 

57 

56 

62 

60 

66 

63 

68 

69 

70 

70 

64 

63 

57 

61 

71 

70 

72 

71 

67 

60 

62 

63 

63 

62 

62 

.7 

MIN 

35 

36 

35 

35 

38 

37 

50 

46 

44 

42 

37 

45 

43 

42 

40 

40 

40 

45 

48 

46 

42 

56 

48 

47 

44 

39 

40 

37 

36 

36 

35 

41 

.5 

LA  MESA 

MAX 

55 

60 

55 

56 

58 

55 

53 

57 

59 

59 

63 

67 

74 

79 

77 

77 

66 

70 

69 

63 

62 

69 

71 

74 

71 

65 

66 

66 

72 

66 

67 

65 

3 

MIN 

49 

40 

40 

45 

44 

43 

49 

46 

48 

47 

41 

46 

46 

48 

50 

49 

56 

56 

49 

53 

50 

39 

43 

44 

43 

50 

41 

43 

42 

41 

46 

.2 

LOHPOC 

MAX 

56 

58 

53 

55 

54 

53 

55 

58 

55 

55 

54 

70 

70 

66 

76 

73 

71 

69 

66 

56 

60 

64 

66 

72 

69 

60 

64 

63 

68 

61 

96 

62 

.4 

MIN 

4A 

31 

32 

42 

3' 

37 

51 

39 

40 

39 

38 

49 

49 

42 

44 

46 

55 

56 

55 

51 

41 

35 

36 

40 

36 

49 

35 

34 

43 

39 

43 

42 

.3 

LONC  SEACH  WSO  AP 

MAX 

56 

56 

52 

53 

55 

56 

56 

53 

57 

59 

59 

65 

72 

78 

75 

69 

60 

67 

59 

59 

62 

69 

73 

73 

66 

58 

63 

62 

65 

60 

61 

62 

•  2 

MIN 

41 

36 

36 

46 

41 

49 

46 

47 

42 

42 

41 

51 

46 

47 

45 

44 

56 

56 

55 

51 

45 

42 

41 

40 

42 

44 

37 

36 

40 

44 

46 

44 

■  5 

LOS  ANGELES  wSO  AP 

MAX 

56 

58 

54 

52 

56 

55 

54 

52 

58 

56 

60 

62 

68 

79 

69 

69 

59 

64 

56 

56 

62 

64 

70 

70 

66 

57 

64 

62 

65 

60 

97 

61 

■  1 

MIN 

45 

39 

42 

46 

44 

48 

50 

48 

46 

44 

44 

53 

49 

50 

50 

50 

56 

55 

56 

53 

47 

43 

45 

46 

48 

52 

42 

42 

45 

47 

48 

47 

.5 

LOS  ANCELES  CIVU  CTR 

MAX 

56 

57 

52 

49 

54 

52 

56 

54 

58 

57 

61 

66 

75 

81 

So 

69 

60 

70 

58 

57 

65 

67 

72 

72 

69 

56 

66 

67 

70 

62 

62 

62 

9 

MIN 

43 

36 

41 

44 

42 

46 

49 

47 

47 

44 

43 

59 

51 

50 

53 

53 

57 

56 

54 

55 

49 

44 

45 

47 

49 

46 

41 

43 

47 

45 

46 

47 

4 

NT  KILSON  2 

MAX 

49 

33 

31 

30 

30 

31 

32 

34 

34 

33 

44 

51 

56 

65 

66 

62 

51 

61 

58 

58 

39 

40 

48 

54 

54 

52 

51 

56 

52 

54 

55 

47 

2 

MIN 

22 

17 

21 

24 

23 

25 

26 

29 

29 

25 

27 

36 

41 

46 

50 

44 

39 

41 

48 

37 

26 

30 

35 

36 

40 

33 

28 

38 

39 

38 

41 

33 

5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

59 

58 

53 

54 

57 

57 

54 

53 

57 

56 

56 

62 

63 

68 

66 

66 

64 

61 

59 

57 

58 

69 

67 

69 

64 

60 

60 

60 

60 

60 

57 

60 

.1 

MIN 

47 

53 

41 

49 

49 

51 

50 

46 

50 

45 

42 

51 

47 

46 

42 

46 

47 

56 

55 

54 

51 

92 

46 

56 

46 

52 

41 

41 

44 

45 

43 

46 

•  1 

OCEANSlDi 

MAX 

62 

61 

56 

57 

60 

55 

56 

55 

57 

59 

62 

64 

70 

69 

67 

67 

65 

63 

70 

69 

77 

66 

67 

63 

65 

67 

60 

58 

63 

2 

MIN 

43 

38 

36 

46 

46 

45 

46 

49 

46 

41 

48 

46 

44 

47 

46 

46 

5! 

37 

43 

47 

47 

43 

52 

36 

39 

40 

40 

40 

44 

■  2 

OJAI 

MAX 

59 

55 

47 

47 

50 

48 

50 

52 

55 

54 

53 

61 

76 

76 

70 

61 

69 

65 

60 

63 

66 

70 

72 

67 

66 

68 

65 

60 

.9 

MIN 

38 

26 

26 

40 

38 

35 

33 

40 

36 

38 

34 

46 

36 

40 

34 

36 

52 

47 

53 

39 

32 

34 

32 

35 

31 

33 

36 

37 

3 

□XNARO 

MAX 

66 

55 

54 

49 

46 

57 

53 

55 

56 

60 

61 

57 

66 

67 

73 

73 

60 

61 

67 

62 

59 

64 

66 

73 

72 

67 

63 

68 

67 

65 

66 

62 

.3 

MIN 

46 

42 

37 

40 

34 

38 

45 

45 

42 

41 

41 

43 

47 

46 

44 

49 

53 

54 

55 

55 

45 

44 

46 

50 

46 

45 

40 

39 

42 

44 

41 

44 

5 

PALOMAR  HT  OeSERVATORV 

MAX 

49 

32 

24 

30 

32 

30 

33 

34 

35 

35 

38 

45 

50 

55 

62 

64 

58 

46 

57 

56 

45 

42 

47 

50 

50 

50 

39 

49 

45 

55 

50 

44 

.7 

MIN 

26 

17 

16 

20 

24 

23 

29 

30 

32 

27 

27 

27 

37 

39 

43 

44 

42 

38 

44 

39 

31 

25 

34 

34 

33 

31 

25 

28 

34 

35 

36 

31 

4 

PASAUENA 

MAX 

62 

57 

52 

47 

49 

49 

50 

51 

52 

57 

59 

69 

75 

79 

82 

81 

64 

70 

70 

58 

65 

69 

73 

74 

72 

65 

69 

69 

72 

67 

67 

64 

4 

Mm 

43 

35 

36 

42 

36 

41 

46 

44 

44 

41 

38 

48 

46 

45 

47 

49 

54 

51 

50 

46 

44 

42 

42 

44 

42 

46 

37 

38 

42 

40 

41 

43 

3 

PDHONA  CAL  POLY 

MAX 

62 

55 

53 

53 

44 

51 

49 

49 

52 

53 

56 

60 

67 

75 

77 

76 

69 

60 

69 

56 

55 

62 

66 

71 

70 

67 

55 

65 

66 

71 

63 

61 

3 

Mm 

45 

31 

33 

42 

38 

41 

45 

44 

43 

41 

37 

40 

45 

45 

41 

45 

51 

51 

49 

53 

46 

33 

36 

37 

41 

38 

36 

38 

38 

39 

40 

4  1 

4 

rahona  spaulding 

MAX 

Mm 

RE0L4NDS 

MAX 
MIN 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  113 

MAX 

5A 

62 

48 

46 

51 

53 

49 

52 

55 

59 

60 

67 

73 

77 

76 

72 

68 

69 

65 

57 

63 

62 

66 

70 

68 

63 

67 

67 

72 

66 

68 

62 

9 

MIN 

47 

35 

30 

39 

39 

42 

47 

45 

46 

45 

37 

46 

45 

42 

41 

42 

54 

51 

51 

53 

48 

49 

42 

46 

36 

39 

45 

34 

33 

36 

36 

42 

7 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

66 

56 

51 

47 

44 

51 

51 

49 

53 

55 

56 

60 

68 

75 

77 

72 

74 

61 

69 

59 

57 

63 

61 

68 

71 

66 

53 

67 

68 

71 

66 

61 

6 

MIN 

45 

34 

30 

37 

40 

42 

47 

46 

46 

45 

36 

39 

44 

47 

44 

45 

53 

50 

50 

51 

46 

47 

42 

42 

36 

42 

40 

34 

37 

36 

37 

42 

5 

San  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

55 

53 

48 

46 

48 

51 

48 

54 

54 

58 

61 

69 

75 

78 

80 

79 

66 

71 

65 

57 

64 

62 

69 

73 

69 

62 

66 

69 

73 

69 

70 

63 

4 

Mm 

40 

36 

29 

38 

37 

40 

45 

44 

44 

43 

36 

46 

42 

39 

42 

45 

53 

47 

47 

52 

48 

47 

45 

45 

39 

36 

39 

34 

34 

37 

39 

41 

6 

SANDBERG  MSD 

MAX 

36 

26 

27 

26 

31 

36 

36 

34 

37 

36 

37 

51 

53 

52 

61 

52 

50 

60 

49 

43 

36 

41 

47 

46 

93 

38 

45 

92 

94 

55 

57 

43 

9 

Mm 

22 

15 

16 

19 

20 

29 

27 

28 

28 

26 

26 

35 

32 

30 

36 

40 

42 

43 

40 

34 

29 

23 

33 

34 

36 

27 

27 

34 

38 

36 

35 

30 

3 

San  DIEGO  HSO  4P 

MAX 

59 

59 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

62 

65 

66 

73 

72 

72 

69 

69 

61 

61 

62 

70 

70 

72 

69 

60 

63 

64 

67 

60 

61 

63 

9 

Mm 

47 

46 

46 

49 

50 

52 

53 

51 

52 

50 

45 

52 

50 

49 

51 

51 

59 

57 

56 

56 

51 

45 

4' 

50 

46 

52 

46 

45 

46 

49 

44 

49 

6 

San  FERNANDO 

MAX 

58 

53 

45 

45 

50 

49 

50 

52 

54 

56 

55 

65 

69 

70 

'/  8 

75 

70 

70 

68 

58 

63 

62 

72 

71 

69 

68 

64 

68 

66 

68 

68 

62 

3 

MIN 

42 

37 

36 

36 

35 

42 

43 

42 

44 

36 

39 

48 

50 

49 

57 

48 

52 

53 

50 

52 

44 

42 

50 

53 

44 

40 

43 

37 

39 

42 

37 

44 

0 

San  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

60 

57 

54 

49 

52 

50 

50 

53 

54 

60 

60 

70 

79 

81 

60 

67 

70 

69 

57 

65 

69 

73 

69 

65 

69 

69 

72 

70 

66 

64 

1 

Mm 

45 

31 

34 

42 

39 

45 

47 

44 

46 

39 

36 

55 

42 

42 

47 

54 

50 

51 

53 

44 

37 

38 

39 

44 

35 

35 

38 

39 

39 

42 

5 

San  JACINTO 

MAX 

56 

50 

47 

47 

51 

46 

46 

49 

49 

56 

66 

61 

72 

76 

77 

75 

70 

7 1 

70 

45 

62 

66 

68 

73 

71 

57 

65 

68 

70 

67 

70 

62 

3 

Mm 

40 

28 

26 

37 

37 

40 

43 

43 

43 

36 

43 

46 

39 

36 

38 

39 

50 

41 

40 

50 

47 

29 

30 

36 

32 

37 

28 

29 

32 

32 

31 

37 

9 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

51 

52 

54 

53 

54 

56 

54 

55 

54 

54 

53 

56 

60 

66 

69 

61 

60 

62 

62 

56 

57 

60 

63 

66 

59 

5  5 

60 

59 

96 

56 

55 

57 

9 

Mm 

44 

40 

41 

44 

45 

50 

46 

*t 

45 

43 

40 

49 

46 

48 

46 

50 

51 

50 

53 

49 

46 

51 

50 

48 

50 

47 

45 

45 

45 

44 

48 

46 

6 

Santa  ana  fire  Station 

MAX 

59 

60 

56 

53 

56 

57 

55 

55 

56 

56 

60 

67 

72 

79 

79 

75 

70 

66 

67 

56 

64 

70 

74 

76 

73 

65 

6? 

66 

66 

66 

61 

64 

6 

Mm 

47 

41 

38 

37 

43 

47 

49 

37 

49 

44 

40 

50 

45 

46 

46 

47 

56 

57 

55 

50 

46 

50 

53 

50 

45 

50 

39 

39 

41 

46 

48 

46 

2 

Santa  Barbara 

MAX 

67 

55 

51 

57 

52 

54 

54 

55 

54 

56 

56 

55 

63 

60 

72 

69 

56 

5  6 

66 

56 

63 

63 

7j 

69 

60 

59 

66 

60 

62 

60 

60 

2 

Mm 

45 

35 

36 

45 

39 

36 

38 

46 

43 

41 

42 

43 

45 

44 

46 

47 

39 

55 

54 

56 

42 

41 

41 

44 

42 

42 

39 

41 

41 

44 

45 

43 

3 

Santa  Barbara  faa  ap 

MAX 

55 

55 

51 

51 

53 

53 

54 

55 

57 

55 

54 

60 

56 

64 

67 

59 

60 

64 

64 

60 

64 

99 

69 

65 

62 

60 

6  1 

60 

61 

60 

60 

59 

0 

Mm 

35 

31 

32 

44 

36 

43 

49 

47 

40 

39 

41 

49 

45 

42 

43 

43 

54 

56 

55 

49 

41 

37 

38 

40 

39 

38 

35 

39 

40 

41 

41 

42 

1 

Santa  naRIA  mso  ap 

MAX 

51 

52 

51 

53 

52 

51 

55 

59 

52 

55 

53 

59 

63 

65 

73 

62 

65 

62 

61 

57 

56 

66 

66 

70 

57 

59 

6 1 

61 

60 

54 

96 

9 

Mm 

34 

29 

31 

43 

40 

42 

49 

37 

36 

39 

39 

49 

47 

42 

45 

43 

55 

55 

52 

47 

39 

40 

36 

36 

36 

41 

33 

34 

36 

36 

36 

40 

5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

49 

47 

57 

56 

59 

61 

64 

77 

65 

67 

58 

58 

57 

69 

70 

70 

66 

69 

65 

59 

63 

60 

60 

63 

0 

Mm 

42 

41 

45 

44 

46 

47 

47 

47 

44 

53 

50 

50 

53 

50 

54 

55 

53 

54 

46 

47 

50 

49 

47 

50 

47 

43 

45 

46 

45 

46 

0 

Santa  paula 

MAX 

56 

52 

45 

42 

52 

48 

55 

54 

56 

58 

56 

66 

72 

73 

75 

68 

62 

69 

62 

60 

65 

66 

7  1 

74 

71 

64 

67 

67 

66 

64 

62 

62 

1 

Mm 

34 

25 

36 

35 

42 

36 

44 

38 

37 

38 

46 

49 

45 

45 

38 

52 

53 

53 

44 

42 

36 

55 

45 

37 

32 

30 

28 

42 

34 

40 

4 

SUN  CITV 

MAX 

60 

62 

60 

47 

52 

52 

50 

50 

51 

54 

59 

64 

70 

73 

6 1 

66 

68 

43 

59 

60 

66 

67 

67 

66 

64 

64 

69 

66 

66 

61< 

4 

Mm 

41 

26 

2» 

36 

34 

39 

39 

40 

41 

40 

31 

44 

37 

36 

46 

44 

46 

42 

42 

32 

30 

40 

30 

37 

26 

26 

29 

30 

30 

36  • 

0 

TORRANCE 

MAX 

59 

56 

56 

51 

56 

55 

56 

55 

56 

57 

59 

63 

67 

78 

79 

70 

59 

66 

59 

60 

63 

66 

72 

74 

71 

62 

65 

66 

70 

62 

60 

62. 

9 

Mm 

41 

36 

36 

44 

44 

48 

46 

43 

48 

44 

41 

50 

46 

49 

46 

46 

53 

54 

53 

55 

45 

43 

44 

45 

43 

47 

39 

39 

42 

43 

45 

45 

2 

TUJUNOA 

MAX 

50 

51 

45 

44 

45 

46 

46 

48 

50 

52 

53 

64 

70 

76 

75 

63 

60 

67 

62 

54 

60 

61 

68 

71 

66 

55 

65 

66 

66 

65 

64 

59. 

0 

Mm 

36 

35 

29 

37 

37 

39 

37 

40 

42 

35 

34 

45 

44 

42 

44 

46 

51 

47 

46 

49 

36 

4! 

44 

54 

40 

40 

37 

37 

39 

39 

40 

40. 

9 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

65 

57 

57 

53 

52 

56 

56 

61 

52 

55 

56 

59 

66 

71 

77 

75 

71 

62 

67 

71 

57 

64 

68 

73 

76 

70 

57 

67 

66 

66 

63 

63. 

9 

Mm 

43 

36 

31 

36 

41 

43 

44 

44 

45 

41 

36 

37 

42 

42 

42 

43 

44 

56 

53 

54 

45 

37 

45 

50 

36 

39 

34 

35 

37 

38 

37 

41. 

9 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

65 

63 

56 

52 

60 

60 

65 

67 

65 

69 

70 

76 

73 

63 

65 

67 

65 

66 

58 

66 

67 

71 

74 

72 

70 

71 

70 

65 

66. 

2 

MIN 

41 

35 

27 

35 

40 

41 

50 

48 

45 

44 

36 

42 

43 

54 

54 

52 

50 

50 

42 

49 

44 

42 

40 

39 

37 

35 

38 

36 

42. 

4 

5««  R*(«r«nc«  Notts  FoUowtng  St«Uoii  Indvz 
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DAILY  TEMPERATURES 


JtNUARY  197t 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

U  c  L  4 

MAX 

MIN 

SB 
45 

55 
40 

50 
40 

49 

42 

96 
41 

92 
45 

91 
46 

52 
45 

59 
46 

98 
43 

62 
43 

66 
51 

79 
91 

81 
57 

77 
56 

69 
53 

99 
94 

68 
54 

59 
53 

99 
94 

67 
46 

66 
46 

70 
49 

66 
48 

66 
47 

97 
43 

66 
44 

65 
44 

73 
48 

68 
44 

60 
44 

62>6 
47.2 

MAX 

Mm 

92 
41 

51 
29 

45 

31 

42 
37 

46 
35 

47 
41 

48 
42 

50 
41 

52 

42 

54 

35 

57 
35 

63 
42 

68 
44 

73 
42 

75 
45 

71 
47 

63 
91 

66 
46 

61 
42 

96 
90 

98 

42 

63 
36 

68 
39 

67 
38 

65 
39 

60 
41 

62 
36 

63 
34 

68 
38 

63 
37 

64 
38 

59,4 
39.9 

VIST4   2  NNE 

MAX 

MIN 

SB 
39 

57 
35 

56 
34 

55 
43 

56 
42 

55 
42 

92 
48 

55 
45 

53 
47 

59 

40 

62 
36 

67 
46 

70 
49 

60 
46 

82 
45 

79 
45 

70 
47 

69 
51 

69 
49 

58 

53 

61 
46 

68 
39 

70 
49 

75 
45 

69 
40 

67 
47 

66 
35 

66 
36 

70 
38 

66 
37 

61 
38 

64.3 
42.8 

MIDNEK  SPRINGS 

MAX 

MIN 

VDI>et  LINDl 

MAX 

MIN 

59 

46 

56 
34 

33 
35 

50 
41 

55 
39 

94 
45 

94 

46 

54 
43 

57 
46 

60 
39 

60 
36 

68 
47 

74 
45 

80 
46 

78 
45 

71 
46 

60 
53 

69 
54 

64 
53 

61 

92 

69 
44 

70 
43 

74 
41 

74 
46 

70 
41 

64 

40 

67 
36 

67 
36 

73 
35 

64 

36 

62 
38 

64.1 
42.9 

•          *  • 

MAX 

MIN 

SDUTHElST  DESERT 
B4StNS  07 

MAX 
MIN 

BiKER 

MAX 

Mm 

56 
40 

46 

30 

42 
18 

43 

20 

52 
34 

51 
44 

92 
43 

49 
43 

56 
43 

59 
32 

50 
35 

56 
40 

59 
39 

58 
34 

60 
35 

64 
35 

64 
42 

64 
40 

65 
42 

62 
49 

60 
40 

57 
38 

64 
38 

64 
38 

64 
39 

62 
41 

61 
38 

65 
40 

65 
33 

63 
34 

69 
32 

5B.1 
36.8 

BARSTOM 

MAX 

Mm 

SB 

40 

45 
24 

38 

16 

42 
31 

42 
24 

44 

33 

44 
37 

46 
41 

53 
45 

52 
28 

51 
29 

59 
38 

56 
35 

55 
35 

48 
34 

59 
35 

68 
46 

67 
39 

66 
42 

63 
49 

57 
38 

59 

30 

62 
30 

62 
33 

64 
29 

67 
40 

56 
26 

62 
27 

63 
28 

63 
30 

71 
29 

96.1 
33.9 

BEAUHONT  1  E 

MAX 

Mm 

57 
33 

43 
2S 

42 
29 

38 
32 

45 
29 

46 
33 

42 
38 

47 
36 

47 
39 

52 
38 

50 
31 

99 

42 

64 
39 

62 
47 

71 
38 

72 
40 

66 
49 

68 
42 

67 
44 

64 

46 

58 
44 

55 
33 

62 
39 

61 
44 

64 

39 

60 
38 

60 
26 

62 
30 

64 
42 

63 
33 

66 
34 

97.3 
37.2 

BISHOP  WSD  AP 

MAX 

Mm 

32 
22 

29 
6 

27 
-  3 

25 
16 

36 
3 

33 
12 

39 
27 

42 
14 

25 
4 

28 
-  7 

27 
•  3 

36 
19 

41 
13 

31 
13 

39 
14 

43 
13 

51 
27 

48 

23 

51 
23 

49 
29 

40 
28 

47 
20 

94 
27 

62 
27 

53 
24 

45 
22 

98 
24 

62 

22 

52 
22 

57 
23 

55 
26 

42.9 
16.8 

blvthe 

MAX 

Mm 

blvthe  paa  airport 

MAX 

Mm 

64 
43 

49 

30 

52 
21 

57 
33 

57 

42 

97 
35 

97 
45 

57 
48 

60 
43 

60 
43 

59 
39 

64 

42 

65 
43 

67 
43 

70 
44 

70 
42 

72 
51 

73 
49 

71 
48 

7* 

48 

69 
49 

62 
43 

69 
49 

68 
48 

67 
39 

67 
38 

64 
44 

66 
33 

67 
38 

67 
38 

70 
37 

64.1 
41.5 

BORRESO  DESERT  PARK 

MAX 

Mm 

66 
4B 

59 
40 

53 
25 

51 
40 

48 
36 

60 
41 

91 
44 

49 
44 

58 
41 

61 
41 

63 
40 

60 
41 

65 
44 

70 
43 

70 
44 

74 
45 

76 
51 

77 
51 

79 
51 

77 
S3 

79 
92 

70 
39 

64 
39 

69 
42 

69 
42 

70 
41 

66 
44 

69 
37 

69 

40 

70 
40 

70 
41 

65.4 
42.6 

BRAMLEV  2  Sh 

MAX 

Mm 

6B 
42 

62 
38 

57 
27 

55 
38 

57 
40 

59 
39 

99 
46 

55 
50 

62 
42 

65 

40 

64 
39 

61 
43 

65 
43 

70 
49 

69 
39 

72 
41 

74 

41 

78 
50 

77 
46 

79 
49 

79 
94 

70 
43 

64 
48 

67 
41 

70 
36 

70 
39 

68 
45 

69 
32 

70 
33 

73 
35 

72 
34 

66,8 
41.2 

CANTIL 

MAX 

Mm 

53 
40 

43 

24 

40 
16 

37 
32 

46 
28 

41 
34 

40 
34 

52 
34 

52 
34 

51 
26 

48 

26 

93 
38 

53 
41 

92 

27 

47 

32 

45 
32 

70 
39 

67 
39 

63 
44 

61 

44 

98 
42 

57 
24 

62 
28 

64 
27 

65 
27 

61 
36 

58 
26 

63 
24 

99 
29 

65 
28 

71 
29 

54,7 
31.6 

OAOCBTT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

5B 
39 

41 
26 

46 
IB 

48 
34 

50 
36 

49 
36 

48 
39 

48 
46 

54 
40 

55 
37 

51 
38 

59 
49 

54 
43 

95 
41 

52 
41 

64 
40 

71 
53 

66 
47 

69 
49 

63 

90 

60 
49 

98 

36 

61 
38 

62 
36 

64 
38 

63 
49 

99 
37 

69 
39 

61 
36 

65 
39 

75 
36 

57,7 
39.6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

5S 
43 

50 
36 

49 
22 

44 
33 

44 
32 

49 

33 

49 
43 

59 
44 

60 
41 

59 
40 

55 
44 

55 
44 

60 
46 

62 
38 

62 
40 

63 
40 

69 

45 

66 
44 

64 
48 

64 

49 

64 
46 

69 
48 

72 
42 

72 
51 

70 
41 

69 
37 

66 
92 

66 
36 

66 
36 

66 
38 

67 
38 

60.4 
41.0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MW 

43 
U 

23 
2 

21 
.  4 

22 
12 

27 
2 

28 
12 

34 
12 

39 
23 

34 
8 

26 
6 

26 
10 

34 

18 

39 
22 

37 
11 

42 
20 

40 
14 

51 
20 

50 
22 

52 
22 

48 
29 

40 
27 

43 
19 

90 
22 

52 
26 

51 
21 

44 

22 

92 
14 

91 
21 

47 
21 

52 

22 

49 

27 

40.2 
16.7 

Eagle  mountain 

MAX 

Mm 

61 
45 

61 
37 

48 

26 

50 
27 

53 
3' 

96 
41 

55 
41 

54 
45 

57 
44 

59 
42 

58 
41 

98 

41 

62 
46 

64 
44 

66 
45 

68 
47 

68 
48 

73 
54 

73 
5? 

68 

52 

70 
93 

66 
42 

60 
43 

64 

50 

67 
42 

69 
44 

68 
46 

62 
41 

68 
43 

65 
42 

69 
44 

62.5 
43.5 

El  CENTRD  2  SSW 

MAX 

Mm 

65 
39 

61 
39 

55 

27 

57 
39 

60 
41 

61 
40 

58 
46 

62 
49 

65 
42 

64 
41 

63 
41 

64 

42 

69 
43 

70 
44 

71 
42 

83 

42 

87 
52 

76 
51 

77 
48 

77 
93 

73 
96 

68 
40 

67 
39 

69 
43 

79 
36 

71 
39 

67 
90 

70 
34 

72 
39 

72 
37 

73 
37 

68.6 
42.0 

El  mirage  field 

MAX 
MIN 

63 
32 

43 
13 

35 
3 

36 
22 

34 
9 

46 

20 

46 
23 

40 
28 

43 
24 

47 

22 

46 
25 

42 
29 

47 
36 

43 
37 

47 

32 

53 
30 

63 
37 

65 
38 

65 
45 

62 

40 

97 
32 

92 
29 

91 
26 

56 
29 

57 
26 

66 
39 

99 
22 

94 
23 

61 
24 

60 
27 

61 
27 

51.5 
27.1 

Fairmont 

MAX 

Mm 

52 
34 

38 

20 

40 
19 

30 
23 

32 
25 

40 
2' 

42 
33 

35 
32 

41 
33 

42 
34 

42 
31 

44 

31 

41 
32 

40 
33 

41 
28 

51 
29 

59 
33 

97 
46 

66 
45 

55 
45 

49 

40 

SO 
31 

46 

30 

51 
37 

52 
38 

99 
38 

46 
29 

49 
30 

60 
36 

58 

37 

63 
42 

47.5 
33.0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

60 
37 

50 
39 

55 
35 

59 
36 

59 
42 

59 
44 

60 
42 

58 
43 

62 
43 

62 

42 

63 

42 

64 

43 

65 
42 

70 
50 

72 
52 

79 

52 

78 
53 

78 
52 

77 
55 

76 
50 

63 
45 

63 
48 

69 
47 

65 
49 

69 
49 

71 
52 

71 
48 

73 
40 

69 
41 

71 
41 

72 
45 

66.4 
45.1 

HAIWEE 

MAX 

Mm 

50 
29 

34 
17 

32 
9 

29 

12 

25 
1' 

30 

20 

33 
27 

36 
30 

39 
21 

27 
18 

25 
13 

26 
14 

32 
24 

36 
20 

28 
20 

44 
24 

45 
34 

50 
32 

63 
33 

55 
36 

52 
32 

43 
30 

48 
29 

55 
33 

96 

30 

54 
29 

94 
26 

94 
28 

57 
28 

50 
28 

58 

32 

42,6 
25.1 

HAYFIELO   PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

64 
3B 

59 
32 

47 
17 

49 
35 

51 
3' 

53 
35 

54 
39 

53 
40 

57 
37 

58 

37 

57 

35 

57 

40 

62 
40 

63 

40 

67 
38 

68 
37 

72 
44 

76 
52 

71 
44 

71 
44 

70 
48 

62 
32 

97 
36 

62 
51 

69 
36 

67 
34 

66 
39 

60 
33 

68 
34 

68 
34 

65 
33 

61.9 
37.8 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

66 
47 

56 
38 

96 
28 

59 
41 

62 
41 

61 
41 

57 
41 

63 
49 

67 
44 

69 
43 

63 
42 

66 
44 

71 
45 

71 
45 

73 
44 

74 
45 

81 
54 

78 
53 

77 
51 

79 
52 

70 
56 

63 
44 

67 
41 

70 
49 

71 
42 

69 
4? 

66 
46 

70 
36 

72 
38 

73 
40 

74 
40 

68.1 
43.9 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

Mm 

64 
42 

53 
31 

94 
26 

57 
39 

56 
40 

61 
40 

S3 
46 

61 
46 

65 
43 

63 
41 

61 
40 

64 

43 

68 

42 

69 
42 

72 
41 

72 
42 

78 
52 

79 
49 

79 
46 

76 
52 

69 
91 

62 
38 

66 
39 

69 
42 

71 
36 

68 
39 

66 
39 

67 
33 

70 
35 

70 
35 

72 
37 

66.0 
40.9 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

42 
25 

34 

13 

30 
7 

31 
7 

26 
19 

32 
19 

33 
30 

39 
31 

44 
9 

31 
4 

28 
3 

43 
9 

30 
18 

40 
IB 

39 

22 

92 
29 

44 
33 

59 

30 

44 
31 

44 

29 

49 
26 

57 
33 

60 
28 

55 
29 

48 

26 

60 
29 

58 
27 

46 

27 

57 
30 

43.2 
21. B 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

68 
37 

61 
35 

58 

24 

55 
33 

50 
35 

56 
38 

51 
44 

51 
44 

63 
40 

69 
39 

64 
39 

63 
41 

67 
42 

70 
43 

73 
40 

73 
42 

77 
43 

78 
55 

80 
47 

76 
90 

71 
51 

70 
39 

69 
49 

71 
49 

79 
36 

70 
37 

65 
49 

70 
39 

72 
34 

73 
37 

73 
37 

66.9 
40.5 

INYOKERN 

MAX 

Mm 

56 
26 

42 

24 

36 
8 

39 

29 

43 

20 

40 
34 

40 
34 

53 

30 

62 
40 

62 
38 

61 
37 

62 

39 

96 
29 

96 
26 

62 
28 

62 
27 

62 
29 

64 
22 

98 

26 

62 
29 

62 
26 

64 
31 

62 
31 

54.9 
28.7 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

60 
45 

60 
33 

47 
24 

51 
2! 

53 
40 

58 
40 

51 
40 

54 
46 

54 

42 

58 

41 

58 
39 

57 

40 

59 
48 

62 
49 

65 
47 

69 
45 

69 
44 

72 
50 

71 
47 

69 

47 

67 
90 

69 
42 

60 
42 

63 
48 

69 
43 

64 
37 

67 
39 

63 
39 

64 

39 

67 
39 

68 
39 

61.6 
41.6 

LAKE  ARROMHEAD 

MAX 

Mm 

42 
23 

25 
13 

28 

13 

30 
24 

29 
25 

33 
26 

35 
31 

35 
32 

36 
32 

33 
28 

37 

22 

42 
32 

44 
31 

49 
29 

52 
33 

48 

29 

46 
39 

50 

32 

54 

34 

48 
37 

40 
31 

38 
26 

42 
29 

45 

32 

46 

27 

43 
27 

43 
27 

46 

26 

49 

27 

47 
29 

49 
26 

41.4 
26.1 

LUCERNE  VALLEY 

MAX 

Mm 

MECCA    FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

65 
35 

56 
42 

54 
21 

51 
38 

56 
38 

55 

38 

54 
44 

64 
47 

64 
42 

62 
37 

63 
39 

72 
47 

64 
43 

74 
40 

76 
41 

73 
42 

78 
54 

77 
50 

79 
47 

72 
49 

72 
4B 

72 
44 

72 
44 

75 
37 

71 
37 

68 
34 

72 
35 

72 
31 

72 
32 

72 
36 

71 
36 

67.5 
40.1 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

44 
29 

32 
20 

33 

17 

32 
26 

43 
29 

40 
28 

44 

33 

43 
32 

42 
32 

46 
30 

44 
30 

54 

39 

56 
39 

56 
38 

64 
39 

66 
39 

61 
50 

62 
45 

59 
45 

93 
43 

90 
40 

48 
32 

49 

33 

54 
33 

93 
33 

51 
41 

49 

32 

94 
34 

55 
35 

55 
36 

57 
36 

50.0 
34.4 

mojave 

MAX 
MIN 

SB 

31 

9B 
IS 

36 
l» 

33 
25 

34 
25 

49 
32 

41 
34 

39 
32 

46 
28 

52 
28 

48 

29 

47 
28 

51 
34 

47 
45 

50 
30 

48 
31 

58 
35 

66 
41 

69 
44 

66 

42 

62 
40 

94 
23 

52 
29 

57 
31 

96 
28 

65 

49 

96 
29 

61 
29 

61 
28 

65 
35 

52.6 
31.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

40 

IB 

24 

5 

19 

3 

29 
7 

31 
12 

34 

22 

34 
29 

34 

22 

36 
21 

31 
14 

36 
16 

41 
29 

44 

24 

47 
26 

50 
25 

60 
30 

62 
40 

48 

31 

49 

30 

90 
30 

90 

30 

40 
16 

38 
19 

42 
21 

42 
18 

48 
22 

34 
18 

42 
16 

50 
20 

51 
24 

47 
22 

41.3 
21.2 

NT  SAN  JACINTO  N  S  PK 

MAX 

Mm 

38 
11 

17 
0 

23 
1 

20 
11 

27 
14 

28 
23 

31 
21 

36 
6 

41 
9 

47 
14 

42 

30 

52 

20 

56 
17 

55 
24 

96 
26 

45 
36 

56 

28 

49 

36 

46 

33 

39 

22 

37 

7 

39 

18 

47 

20 

44 

22 

40 
15 

49 
14 

47 

17 

49 

16 

41.0 
18.1 

S**  R*(Maoc«  NolM  FoUowlBg  SuUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIf=DRNIA 
JtNJARY 


diauon 

1 

2 

3 

4 

S  6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NEEDLES  PAA  AIRPORT 

MAX 

55 

*3 

47 

55 

55 

6 1 

63 

63 

64 

58 

64 

58.5 

MIN 

37 

31 

27 

33 

36 

38 

45 

44 

40 

3* 

39 

45 

43 

42 

43 

42 

50 

48 

45 

46 

45 

41 

44 

47 

38 

40 

42 

35 

36 

38 

37 

40.4 

PALHDALE 

MAX 

55 

39 

37 

35 

40 

45 

42 

59 

62 

55 

60 

52.7 

MIN 

32 

15 

16 

27 

21 

32 

32 

32 

33 

25 

28 

35 

34 

37 

32 

34 

47 

42 

46 

46 

35 

27 

29 

31 

30 

26 

25 

30 

31 

34 

34 

31.5 

palmdal'e  faa  airport 

MAX 

38 

32 

33 

38 

43 

4 1 

47 

46 

61 

59 

59 

54 

55 

59 

51.0 

MIN 

23 

l* 

12 

27 

22 

33 

32 

32 

29 

21 

26 

35 

35 

36 

32 

35 

43 

39 

45 

43 

32 

26 

25 

32 

28 

26 

22 

25 

26 

29 

29 

29.5 

paCh  springs 

MAX 

51 

51 

59 

66 

68 

74 

79 

76 

69 

70 

65.8 

MIN 

50 

40 

25 

35 

32 

38 

44 

44 

41 

39 

39 

47 

43 

44 

41 

45 

55 

51 

50 

50 

47 

48 

51 

51 

40 

40 

44 

37 

37 

39 

40 

42.6 

Parker  reservoir 

MAX 

56 

57 

58 

58 

57 

58 

67 

70 

65 

67 

60 

61.5 

MIN 

'12 

35 

31 

32 

37 

42 

42 

47 

45 

42 

41 

41 

42 

45 

44 

46 

46 

50 

43 

48 

48 

33 

33 

47 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

41 

41.5 

RANDSBURG 

MAX 

34 

32 

3 1 

37 

37 

46 

62 

62 

62 

48 

54 

50 

50 

49.3 

MIN 

31 

21 

19 

25 

24 

32 

34 

31 

28 

27 

27 

33 

35 

32 

36 

43 

43 

45 

48 

43 

36 

30 

34 

34 

36 

35 

29 

39 

38 

36 

36 

33.5 

THERMAL   FAA  4P 

MAX 

5 1 

56 

54 

tl 

66 

69 

70 

72 

67 

67 

71 

69 

7 1 

67.0 

MIN 

36 

26 

21 

37 

38 

39 

42 

47 

41 

40 

46 

43 

41 

41 

42 

54 

52 

47 

47 

49 

41 

52 

40 

35 

35 

40 

33 

35 

35 

37 

40.3 

TRONA 

MAX 

39 

44 

44 

49 

49 

49 

49 

49 

59 

62 

64 

55.1 

MIN 

39 

2> 

12 

19 

29 

29 

36 

37 

37 

41 

42 

41 

40 

36 

32 

37 

41 

42 

41 

43 

38 

33 

33 

33 

34 

32 

30 

30 

32 

34 

36 

34.4 

TWENTYNIN6  PALMS 

MAX 

56 

50 

50 

53 

50 

54 

52 

j2 

56 

63 

67 

74 

7  J 

58 

59 

69 

65 

60.1 

MIN 

34 

28 

13 

37 

36 

31 

42 

41 

35 

31 

31 

41 

37 

35 

35 

39 

50 

44 

42 

43 

43 

36 

39 

44 

34 

34 

40 

30 

32 

34 

33 

36.3 

VALYERHO  FIRE  STA  79 

MAX 

44 

45 

49 

45 

46 

48 

* 

68 

53 

59 

69 

53.4 

MIN 

30 

15 

^6 

21 

21 

30 

29 

20 

14 

16 

36 

34 

42 

35 

41 

36 

32 

26 

26 

30 

30 

28 

28 

28 

27 

30 

30 

27.5 

VICTORVILLE  pump  PLANT 

MAX 

38 

42 

46 

39 

47 

50 

49 

56 

48 

59 

61 

62 

53.1 

MIN 

36 

23 

15 

24 

16 

26 

34 

33 

31 

29 

27 

29 

36 

37 

37 

31 

35 

39 

41 

42 

37 

25 

26 

31 

28 

34 

25 

27 

28 

29 

30 

30.4 

WHITE   MOUNTAIN  I 

MAX 

20 

5 

20 

17 

10 

11 

15 

24 

23 

30 

30 

39 

34 

37 

38 

39 

36 

38 

41 

35 

22 

21 

27 

30 

39 

33 

22 

31 

36 

33 

33 

28.0 

MIN 

0 

-18 

-  9 

-  8 

-  5 

2 

9 

-  3 

0 

-  1 

7 

18 

18 

15 

29 

34 

25 

13 

15 

15 

3 

0 

12 

11 

1* 

16 

-  4 

12 

14 

8 

9 

8.1 

HHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

20 

0 

15 

4 

3 

3 

10 

17 

16 

10 

24 

25 

22 

29 

30 

30 

27 

30 

3? 

24 

18 

10 

21 

27 

33 

21 

23 

23 

22 

24 

26 

20.0 

MIN 

-  7 

-18 

-  5 

-  3 

-  5 

-  5 

0 

2 

-  3 

-  3 

7 

7 

13 

13 

6 

4 

17 

12 

16 

12 

-  2 

0 

6 

14 

16 

-  3 

-  5 

7 

7 

7 

3 

3.5 

WILOROSE  RANGER  STA 

MAX 

"il 

32 

27 

27 

33 

37 

37 

44 

41 

40 

35 

38 

42 

46 

48 

57 

55 

53 

51 

50 

51 

50 

46 

54 

49 

49 

50 

52 

52 

52 

51 

44.8 

MIN 

22 

11 

5 

18 

18 

21 

28 

19 

18 

12 

18 

27 

26 

23 

26 

31 

35 

34 

31 

30 

32 

29 

24 

23 

27 

26 

24 

25 

27 

28 

28 

24.1 

Day  ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MO) 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


5..  BcUrsBC*  No1«i  Following  SUUc 
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Ion  Indox 


SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  197<t 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


at  O 


0)  Q. 


5  E 


a>  z 


°  S 
Q>2 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Timo 
PACIFIC 

04     10     16  22 


lumber 
prec 


of  days  wi 
ipitation 


th 


o 


—  .2 
0)  o 


10 

I-  O 

o>  >  <b 
o  0.2 


BAKERSFIELD  WSO  AP 
BISHOP  WSO  iP 
BLUE  CANYON  WSD  AP 
EUREKA  WSO  CI 
FRESNO  WSO  AP 
LONG  BEACH  WSO  AP 
LOS  ANGELES  WSD  AP 
LCS  ANGELES  CIVIC  CENTER 
MOUNT  SHASTA  WSO  CI 
OAKLAND  WSO  AP 
RED  BLUFF  WSO  AP 
SACRAMENTO  WSO  AP 
SANDBERG  WSO 
SAN  DIEGO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
S  F  FEDERAL  BLDG  CI 
SANTA  MARIA  WSO  AP 
STOCKTON  WSO  AP 
%  PEAK  GUST 


17 

8 
20 
16 


12 
34 
32 
2 
27 
19 


1.7 

4.8 

1.7 
1.0 
0.7 


1.4 
0.9 
0.5 
3.6 
1.3 
0.9 


6.1 

7.6 

5.3 
4.8 
6.8 


8.6 
10.2 

7.2 
13.3 

6.6 

8.1 


32++ 

30++ 

43 

27 

26++ 
40  % 
17 

31  +  + 

45 

29 

39++ 
32 

29  +  + 


11  03 

17  Jl 

S  L8+ 

NW  01 

26  )1 

w  n 

sw  n 

15  33 

SB  16 

N  21 

32  26  + 

SE  37 

19  16 


87 


91 
82 
83 

81 
87 
78 
81 
76 
71 
85 


15 


2.7 


9.1 


26++ 


15  33 


86 


77 
72 
63 

84 
69 
70 

73 
78 
74 
80 
70 
57 
75 


74 
83 


63 
62 


70 
67 
71 

65 
71 
62 
68 
70 
60 
69 


69 
68 


81 


90 
81 
79 

80 
86 
78 
81 
72 
72 
81 


84 


54 
44 


46 

57 
42 

62 

62 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIfOBNIA 
JANUARY  197« 


t 

dl 

Day  of  month 

Average 

II 

Station 

a 

(CM) 

Timi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAHLEY  2  SW 

10 

MAX 

MIN 

sa 

s: 

$8 
92 

57 
50 

56 
52 

56 

51 

54 

51 

57 
53 

56 
54 

56 
52 

56 
52 

54 
52 

57 
53 

59 
52 

56 
53 

59 
54 

61 
54 

62 
97 

64 
S7 

63 
56 

■ 

■ 

97 
53 

58 
54 

60 
52 

56 

53 

58 
53 

60 
53 

58 
52 

57 
53 

60 
52 

58.1 
53.0 

20 

MAX 
MIN 

it 

a 

SB 

52 

57 
49 

56 
53 

56 
53 

56 
52 

60 
54 

; 

; 

; 

- 

58 
54 

60 
54 

60 
54 

60 
54 

61 
54 

61 
57 

; 

; 

60 
58 

60 
97 

59 
56 

59 
55 

99 
55 

57 
54 

57 
54 

56 
54 

56 
52 

57 
53 

58 
52 

58.5 
54.0 

50 

9AI' 

s« 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

96 

58 

59 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

99 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

58.9 

100 

9A^ 

fr4 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63.2 

DAVIS   2  HSW  EXP  FARH 

(  IN) 

I 

MAX 
MIN 

48 
42 

46 
38 

44 
39 

41 
38 

40 
38 

42 
40 

44 
38 

44 
38 

46 
37 

42 
36 

43 
38 

43 
42 

46 
43 

50 
48 

51 

50 

52 
51 

53 
90 

5G 
53 

57 
54 

56 

50 

54 
44 

5C 
44 

52 
42 

53 
44 

54 
46 

54 
46 

52 
43 

52 
43 

51 
44 

51 
45 

4( 
44 

49.0 
43.5 

FRESNO  WSO 

2 

MAX 
HIH 

4S 

36 

50 
32 

45 
32 

53 
38 

50 
40 

44 
39 

49 
42 

49 
41 

56 

40 

46 
40 

45 
38 

57 
43 

63 
44 

64 
43 

72 
45 

54 
48 

67 
52 

98 
92 

59 
50 

54 
48 

55 
43 

61 
39 

63 
36 

66 
37 

67 
39 

53 
42 

65 
97 

66 
37 

66 
39 

67 
40 

71 
43 

57.5 
41.2 

4 

MAX 
MIN 

49 
44 

48 

40 

46 

40 

51 
44 

49 
46 

47 
46 

50 
46 

50 
46 

53 
46 

48 

45 

47 
45 

54 

46 

57 
46 

60 
49 

63 
50 

56 
54 

63 
95 

99 
95 

59 
55 

55 
94 

55 
49 

96 
46 

46 
46 

60 
46 

60 
46 

53 
48 

56 
45 

59 
45 

59 
46 

59 
47 

62 
49 

54.6 
47.3 

e 

MAX 
MIN 

47 

46 

46 
42 

4$ 
41 

46 
44 

46 
45 

46 
45 

47 
45 

47 
46 

48 
45 

46 
45 

45 
44 

49 
49 

52 
46 

54 
48 

55 

50 

95 
52 

56 
52 

95 
94 

59 

54 

95 
91 

52 
49 

52 
46 

52 
46 

53 
46 

54 

47 

50 
46 

52 
45 

53 
46 

53 
47 

53 
47 

55 
48 

90.8 
47.0 

20 

SA^ 

94 

53 

53 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

54 

54 

55 

55 

55 

96 

55 

94 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

53 

92.4 

40 

8AK 

St 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

94.8 

See  Reierence  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SUUon 

Day 

Ol  Month 

3 .. » 
i2  °< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IB 

1  19 

20 

21 

22 

23 

24 

K 

26 

97 

9ft 

9Q 

30 

31 

•      •  • 

MORTH  COAST 

ORAlNiCE 

01 

BUTLFR  ViLlEV  RANCH 

EVAP 

.02 

.00 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

- 

- 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00 

.01 

.00 

•  03 

.00 

.01 

.03 

.0! 

.01 

.01 

.01 

.00 

.03 

.02 

.02 

.03 

•  01 

.418 

HI  N[ 

14 

15 

3 

6 

5 

41 

42j  46 

64 

27 

2 

42 

1 

11 

3 

3 

i 

6 

9 

• 

2 

4 

22 

496 

MAX 

4! 

3( 

40 

31 

38 

40 

39 

31 

39 

39 

44 

901  94 

57 

52 

53 

53 

5! 

50 

48 

4( 

45 

49 

49 

48 

49 

49 

49 

50 

50 

46.  2 

HIN 

39 

31 

30 

32 

31 

32 

32 

30 

30 

31 

32 

39 

43 

51 

51 

46 

49 

47 

41 

36 

39 

34 

34 

35 

38 

37 

37 

39 

38 

4] 

37.1 

DUTTnNS  landujc 

EVAP 

.OC 

.15 

.08 

.02 

.05 

.01 

.01 

.04 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.00 

.03 

.02 

.12 

1  .02 

.04 

.04 

.21 

.22 

.05 

.08 

.03 

.12 

•  06 

.05 

.04 

.02 

1.66 

32  28 

33 

1 ' 

16:  21 

42 

1  1 

23 

14 

iS:  132 

20 

102 

32 

10: 

40'  62 

1 1 

S 

55 

3 

11 

12 

5 

1161 

MAX 

50 

92 

90 

4i 

4! 

4! 

46 

50 

95 

50 

91 

49 

57 

62 

51 

56  60 

65 

59 

60'  59 

58 

63 

65 

66 

61,  59 

61 

60 

60 

94 

55.6 

MIN 

36 

32 

35 

38 

36 

36 

38 

36 

36 

35 

36 

39 

45 

48 

48 

48 

50 

'3 

46 

46 

42 

42 

39 

42 

43 

31 

38 

37 

37 

38 

44 

40.4 

WARM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

.00 

.12 

.00 

•  00 

.00 

.00 

.03 

.01 

.09 

- 

.01 

* 

* 

.13 

.10 

.08 

.08 

.06 

* 

* 

•  27 

•  07 

.03 

.03 

HIND 

* 

77 

47 

63 

• 

* 

96 

78 

52 

47 

27 

* 

• 

90 

43 

62 

27 

21 

* 

! 

164 

96 

90 

S3 

30 

• 

* 

263 

47 

19 

37 

1566 

MAX 

; 

40 

44 

39 

48 

46 

49 

51 

45 

- 

54 

51 

56 

59 

- 

63 

63 

38 

60 

61 

60 

58 

60 

57 

53.5 

MIN 

39 

34 

33 

34 

35 

35 

39 

35 

- 

37 

48 

50 

53 

53 

- 

36 

37 

37 

41 

40 

- 

- 

37 

39 

39 

4C 

39.2 

EVAP 

• 

* 

.05 

.02 

.01 

.00 

_ 

_ 

.02 

.00 

* 

.04 

• 

* 

•  04 

•  04 

.00 

.02 

HIND 

« 

2 

19 

4 

* 

• 

4 

0 

0 

1 

0 

• 

• 

33 

15 

U  1 

25 

• 

• 

11 

0 

1 

« 

3 

• 

* 

4 

I 

0 

4 

139 

MAX 

49 

96 

92 

52 

51 

46 

46 

- 

50 

• 

99 

91 

48 

92 

MIN 

32 

48 

40 

41 

47 

36 

39 

37 

35 

39 

39 

40 

•       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

AUBURN  0AM  PROJECT 

EVAP 

.03 

* 

.19 

.01 

* 

.00 

.00 

.00 

.OC 

.14 

_ 

.02 

.09 

.01 

00 

02 

.05 

.03 

0' 

* 

.  1! 

•  03 

.09 

.03 

•  04 

•  11 

•  10 

.00 

.04 

1.34B 

HIND 

IS 

3a 

45 

25 

8 

4C 

8 

27 

29 

28 

26 

13 

19 

26 

26 

'34 

'70 

30 

65 

'3( 

29 

31 

2C 

29 

22 

32 

17 

12 

11 

13 

867 

34 

35 

44 

45 

46 

46 

50 

61 

48 

64 

64 

55 

51 

55 

56 

60 

55 

53 

53 

55 

93 

90.5 

MIN 

31 

32 

32 

36 

33 

32 

34 

32 

32 

32 

33 

35 

42 

42 

41 

48 

41 

49 

48 

4^ 

3^ 

3! 

35 

37 

3t 

38 

33 

32 

32 

32 

38 

37.2 

8RANNAN  ISLAND 

EVAP 

.02 

.03 

.11 

.02 

.02 

« 

• 

.06 

.01 

.01 

.01 

.00 

.00 

.01 

.00 

.04 

.01 

.04 

.02 

.10 

.02 

.07 

.15 

.07 

.03 

.05 

.08 

•  03 

•  04 

.04 

.01 

1 . 10 

HIND 

740 

450 

90 

740 

350 

55 

95 

100 

40 

10 

10 

20 

20 

20 

50 

30 

50 

110 

80 

120 

50 

20 

10 

40 

70 

20 

0 

30 

40 

36228 

CMICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

- 

. 

. 

_ 

. 

^ 

.05 

.05 

.07 

.00 

" 

■ 

- 

- 

- 

.10 

.05 

.03 

.06 

• 

• 

.15 

•  07 

.04 

HIND 

25 

20 

17 

4 

* 

* 

144 

68 

81 

61 

98 

* 

lie 

17 

13 

23 

16 

* 

* 

63 

17 

16 

92 

1042B 

DAVIS  2  hSh  EXP  FARM 

EVAP 

• 

.19 

.07 

.00 

.00 

.01 

.02 

.10 

.07 

.01 

.03 

.00 

.01 

.00 

.02 

.01 

.07 

.07 

.01 

.02 

.08 

.22 

.16 

.22 

.05 

.05 

.17 

.06 

.05 

.02 

.02 

l.Sl 

HIND 

160 

333 

138 

163 

•  0 

113 

183 

244 

71 

48 

55 

62 

110 

100 

103 

123 

196 

61 

190 

72 

195 

305 

154 

215 

50 

62 

198 

90 

57 

20 

43 

3962 

MAX 

it 

46 

42 

37 

35 

42 

42 

45 

50 

41 

46 

40 

90 

53 

91 

94 

55 

65 

60 

6C 

56 

52 

58 

60 

60 

59 

55 

97 

96 

54 

47 

50.8 

HIN 

35 

32 

33 

32 

33 

35 

32 

32 

34 

33 

35  39 

40 

48 

90 

55 

54 

47 

35 

37 

37 

38 

40 

39 

36 

36 

38 

40 

40 

39.2 

FOlSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.13 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.06 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.09 

.00 

.00 

.00 

.00 

•  00 

.03 

.10 

.06 

.07 

.03 

•  10 

.04 

.04 

.00 

.03 

.76 

HIND 

31 

95 

109 

92 

22 

63 

31 

13 

35 

18 

33 

12 

35 

24 

32 

23 

107 

22 

84 

2 1 

14 

54 

17 

20 

12 

10 

44 

30 

22 

8 

17 

1166 

CRIZ7LV    ISLAND  REfUOE 

EVAP 

* 

.17 

.07 

.02 

.00 

.00 

.00 

.08 

.00 

.08 

.02 

.00 

.03 

.01 

.00 

.03 

.05 

.00 

.02 

.05 

.04 

.02 

.10 

.12 

.04 

.03 

•  13 

.03 

.05 

.03 

.05 

1.27 

1 

199 

65 

11 

18 

22 

62 

15 

22 

19 

29 

67 

21 

56 

15 

12 

33 

47 

12 

11 

38 

12 

6 

8 

1060 

MAX 

51 

46 

40 

40 

42 

38 

47 

92 

50 

30 

43 

94 

93 

52 

99 

58 

66 

61 

60 

56 

99 

96 

55 

56 

95 

54 

54 

53 

53 

52 

51.9 

HIN 

- 

33 

33 

36 

36 

37 

38 

32 

36 

36 

38 

39 

43 

46 

50 

49 

52 

52 

55 

48 

40 

39 

39 

40 

41 

41 

39 

38 

40 

41 

41 

40.9 

marklEv  cove 

EVAP 

.02 

.13 

.05 

_ 

.01 

.  00 

.00 

.02 

.04 

.02 

.01 

.00 

.02 

.03 

.00 

.07 

.01 

.03 

.04 

.04 

.06 

.14 

.  14 

.11 

.06 

.04 

•  11 

•  04 

.03 

.03 

.01 

1.35B 

HIND 

3« 

109 

38 

49 

9 

22 

15 

36 

24 

21 

22 

32 

30 

9 

6 

84 

56 

14 

9 

26 

82 

55 

47 

19 

23 

67 

14 

15 

16 

10 

1034 

42 

42 

33 

38 

39 

42 

45 

43 

39 

40 

55 

56 

48 

55 

53 

58 

55 

53 

53 

55 

54 

56 

53 

49 

'2 

51 

'2 

47 

47.8 

HIN 

34 

30 

29 

31 

30 

30 

33 

32 

30 

30 

31 

34 

38 

49 

44 

47 

48 

47 

50 

43 

35 

34 

35 

34 

37 

35 

34 

33 

34 

36 

36 

36.1 

PLACERVILLE  IFC 

EVAP 

• 

• 

.1* 

.00 

.10 

.04 

.03 

• 

• 

.03 

.03 

.11 

,06 

.08 

* 

* 

•  13 

.02 

.01 

.03 

HIND 

* 

* 

113 

16 

« 

• 

31 

28 

22 

9 

9 

* 

* 

102 

58 

95 

51 

• 

• 

95 

65 

60 

30 

10 

* 

« 

190 

6 

19 

1024 

SHASTA  Dam 

EVAP 

.03 

.03 

« 

* 

* 

• 

* 

.09 

.09 

.04 

.03 

.00 

.00 

.00 

- 

" 

" 

.05 

.01 

.06 

.07 

.07 

.04 

.12 

.13 

.05 

•  06 

•  08 

.03 

.04 

.06 

1.26B 

HIND 

46 

78 

47 

73 

90 

97 

125 

118 

67 

33 

34 

32 

33 

28 

52 

92 

73 

22 

82 

40 

51 

38 

46 

68 

98 

35 

39 

35 

29 

30 

36 

1667 

whiskeytokn  res 

EVAP 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.00 

_ 

- 

- 

04 

.02 

.  04 

.11 

.03 

.03 

.06 

.04 

.05 

•  06 

•  02 

.02 

.04 

.01 

.698 

HIND 

21 

39 

20 

11 

16 

19 

10 

21 

24 

18 

21 

24 

22 

24 

49 

53 

39 

'23 

29 

22 

21 

21 

22 

27 

17 

33 

28 

23 

15 

22 

17 

747 

•      •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0* 

BURLINGAHE 

EVAP 

.12 

.06 

• 

.04 

.04 

.06 

.03 

.01 

.02 

.03 

.05 

.09 

.07 

.03 

.05 

.02 

.02 

05 

.12 

.07 

.07 

.09 

.17 

•  13 

•  02 

.04 

.01 

.08 

1  .S8B 

WIND 

94 

152 

62 

98 

39 

21 

67 

18 

16 

18 

14 

13 

47 

27 

63 

140 

58 

72 

99 

'59 

69 

27 

1 1 

26 

66 

51 

36 

33 

27 

66 

27 

1540 

MAX 

4) 

92 

52 

45 

47 

47 

48 

93 

94 

54 

48 

53 

65 

65 

69 

** 

60 

65 

66 

60 

61 

61 

65 

66 

65 

60 

62 

62 

64 

61 

58.5 

HIN 

39 

35 

35 

38 

39 

40 

40 

37 

37 

38 

40 

46 

50 

90 

49 

47 

50 

49 

55 

38 

39 

45 

47 

43 

39 

45 

43 

55 

42 

43.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.04 

.00 

.04 

.04 

.01 

.11 

.03 

•  01 

.03 

.04 

.01 

.05 

.04 

.01 

.03 

.04 

.05 

.07 

.07 

•  04 

.07 

.06 

•  07 

.07 

.08 

•  08 

1.42B 

NEMIRK 

EVAP 

.11 

.07 

.20 

• 

.09 

.04 

.07 

.03 

.06 

* 

* 

.10 

.11 

.18 

.05 

09 

* 

.20 

.12 

.10 

.  06 

• 

* 

•  29 

.05 

•  06 

•  OS 

2.21 

HIND 

* 

• 

18 

194 

• 

340 

160 

71 

79 

115 

* 

* 

235 

114 

168 

123 

'62 

* 

293 

"61 

104 

94 

48 

* 

• 

216 

59 

74 

96 

2644 

•       •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

09 

/tNTlGCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.04 

.12 

.13 

.00 

.04 

.00 

.01 

.03 

.04 

.13 

.00 

.00 

•  01 

.00 

.00 

.04 

.00 

.00 

.03 

.02 

.10 

.16 

.05 

.08 

.03 

.05 

•  13 

•  07 

.04 

•  02 

.02 

1.39 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.01 

.04 

.05 

.06 

.00 

.01 

.00 

.02 

.02 

.10 

.02 

.01 

•  01 

.03 

.02 

.11 

.02 

.00 

.03 

.03 

.02 

.28 

.03 

.03 

.03 

.02 

•  05 

•  03 

.05 

.03 

•  02 

1.18 

HIND 

10 

35 

26 

40 

9 

26 

14 

7 

8 

5 

8 

16 

9 

6 

18 

32 

30 

10 

20 

3 

14 

13 

7 

4 

10 

15 

7 

5 

5 

5 

424 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.04 

.02 

.09 

.11 

.07 

.06 

.06 

.03 

.01 

.04 

.00 

.03 

.01 

.04 

.07 

.19 

.09 

.07 

.03 

.04 

.02 

.05 

.04 

.03 

.07 

.04 

.05 

•  02 

.04 

.04 

.03 

1.49 

HIND 

62 

30 

115 

62 

128 

116 

72 

27 

25 

29 

49 

27 

26 

91 

79 

SO 

63 

70 

It 

37 

24 

33 

30 

40 

61 

11 

26 

HAX 

41 

44 

47 

45 

48 

47 

46 

32 

48 

33 

48 

57 

62 

62 

76 

55 

66 

60 

62 

55 

92 

56 

57 

60 

60 

58 

97 

59 

60 

95.0 

MIN 

42 

34 

33 

36 

40 

41 

42 

44 

42 

41 

40 

11 

46 

46 

44 

50 

52 

54 

55 

53 

47 

40 

39 

42 

40 

42 

40 

40 

40 

41 

42 

42.8 

rettleman  citv 

EVAP 

• 

.06 

• 

.17 

.02 

* 

.05 

.10 

.08 

.03 

.04 

.02 

.00 

.00 

.12 

.15 

.18 

.05 

.15 

• 

.03 

.19 

.07 

• 

• 

.14 

.15 

•  09 

.05 

.09 

.04 

1.97 

HIND 

33 

61 

42 

137 

54 

• 

90 

67 

30 

36 

28 

98 

46 

2» 

44 

76 

74 

58 

33 

37 

92 

35 

* 

• 

54 

95 

29 

22 

11 

12 

1354 

HaX 

92 

53 

51 

44 

43 

49 

45 

55 

97 

60 

51 

59 

59 

59 

61 

6S 

69 

74 

75 

65 

57 

56 

• 

60 

57 

63 

59 

99 

61 

97.9 

HIN 

44 

43 

35 

35 

37 

37 

41 

38 

36 

39 

46 

45 

93 

55 

57 

47 

48 

55 

52 

43 

38 

37 

- 

37 

35 

42 

37 

42 

41 

42.7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

.09 

.02 

• 

.05 

.09 

.01 

* 

•  07 

.09 

.03 

.03 

.05 

.02 

.06 

•  04 

.02 

•  OS 

.03 

_ 

HINO 

* 

• 

* 

• 

137 

61 

23 

15 

• 

• 

6 

• 

48 

11 

32 

26 

14 

16 

* 

29 

8 

3 

5 

3 

22 

19 

14 

1 

3 

517B 

IITTlE  PANOChe  DfT 

DAM 

EVAP 

.01 

.03 

.08 

.11 

.04 

.03 

.05 

.02 

.05 

.02 

.02 

.00 

.03 

.03 

.04 

.21 

.00 

.06 

.01 

.02 

.02 

• 

.04 

.02 

.25 

.09 

.18 

•  06 

.07 

.06 

.07 

1.72 

HIND 

ei 

SO 

90 

135 

61 

45 

92 

93 

45 

46 

49 

99 

66 

47 

54 

102 

87 

36 

91 

91 

70 

89 

68 

59 

57 

72 

125 

60 

65 

90 

47 

2099 

MAX 

42 

45 

44 

46 

45 

46 

45 

41 

50 

44 

50 

44 

56 

60 

56 

63 

57 

59 

63 

99 

53 

» 

50 

94 

56 

98 

94 

56 

57 

96 

59 

52.3 

HIN 

36 

32 

33 

39 

38 

39 

39 

39 

34 

34 

38 

41 

44 

40 

42 

47 

50 

49 

50 

47 

36 

33 

34 

35 

35 

37 

36 

37 

37 

37 

39 

38.6 

LODI 

EVAP 

.04 

.05 

.06 

.03 

.02 

.03 

.06 

.06 

.04 

.00 

.00 

.04 

•  03 

.01 

.04 

.06 

.01 

.00 

.00 

.09 

.14 

.04 

.06 

.04 

.03 

.04 

.10 

•  06 

.09 

.02 

1.298 

HINO 

76 

49 

•  2 

95 

33 

20 

32 

21 

11 

12 

14 

76 

36 

92 

54 

54 

36 

66 

14 

19 

70 

20 

7 

6 

25 

41 

61 

15 

12 

14 

1090 

MAX 

49 

41 

38 

39 

42 

43 

44! 

45 

44 

42 

42 

93 

93 

46: 

47 

48 

58 

52 

48 

49 

50 

50 

91 

43 

48 

48 

51 

51 

49 

48 

47.1 

HIN 

39 

30 

32 

36 

35 

37 

36 

34 

34 

33 

39 

40 

45 

44 

46 

45 

1 

90 

48 

44 

33 

33 

35 

35 

35 

35 

39 

35 

39 

38 

39 

37.9 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CtLIFORNU 
JANUARY  H7» 


Day   Of  Month 


6      7      8      9     10    11     12    13     14    IS     16     17    18    19    20     21  22 


24    25    26    27    28    29    30  31 


«      •  • 

SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 

LOS  BANOS  OET  BESv 


SALT  SPRINC-S  PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 


TRACY  PUMPING  PLANT 


*       •  • 

SOUTH  COAST 
DRAINAGE 

CACHUMA  LAKE 


CHUL4  VISTA 


RIVERSIDE  CIT  fr.P  STA 


TWITCHELL  DAH 


*      *  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 

DEATH  VALLEY 


INDIG  U  S   DATE  GARDEN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

EVAP 
UIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.00 


.23 

19     16  5 

45     60  59 

40     40  45 


.01  .07 

37  41 
651  64 
44  44 


See 


Reference 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


C4I.IF0FIN14 
JtNUtRy  H7<i 


Day  ol  moDlli 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 



BIO  6AK  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

COVELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FOREST  GlEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

HAPPY   CAHP   RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

9.0 

9 

2 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

T 

T 
T 

T 

1.5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

T 

1.1 

1 

1.7 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2.9 

3 

1 

T 
T 

•       •  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

a.c 

e 

T 

BLUE  CANYON  hSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

.3 

21 
7.2 

21 
7.2 

.  1 

21 
7.0 

1.1 
21 
6.t 

9.2 

23 
7.1 

13.4 
35 
8.4 

.2 

45 
9.2 

42 
9.2 

41 
9.2 

31 
9.0 

2.3 
38 
9.t 

9.( 

2S 
9.« 

27 
9.2 

11 

6.1 

11 

6.e 

13 
4.1 

u 

3.4 

A 

1.7 

1.4 

3 

1.3 

4 

1.9 

3 

1.3 

• 

1.1 

2 
.8 

2 
.7 

1 

1 

1 

1 

7.9 

1 

Canyon  dah 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

* 

- 

1.0 

14 

2.C 

16 

T 
16 

2.( 

n 

10. C 
26 

2.0 

24 

22 

22 

22 

21 

4.0 

23 

IS 

17 

14 

11 

11 

8 

8 

7 

6 

6 

e 

6 

t 

6 

9 

9 

5 

5 

7.0 

12 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

9 

9 

3.C 

12 

1.0 

U 

4.0 

It 

9.0 

2C 

IS 

U 

1: 

14 

14 

9.C 

15 

13 

12 

1 

T 

1 

9 

9 

5 

4 

4 

4 

■ 

3 

2 

T 

9.0 

7 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 

2 

1 

T 

2.0 
T 

4,0 

4 

14.5 

17 

3.0 

14 

10 

8 

e 

4 

3 

T 

T 

T 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

< 

8.0 

10 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

T 

T 

T 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Lake  spauldinc 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

7.0 
35 

34 

T 

33 

3.C 
3" 

9.0 

42 

29. C 

62 

2.0 

58 

55 

53 

91 

50 

1.0 

4e 

42 

4C 

34 

31 

29 

26 

24 

23 

3.0 

24 

23 

23 

21 

21 

20 

20 

19 

18 

4.0 

22 

hanzanita  lake 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.5 

20 

19 

T 
19 

T 

IS 

2.0 

20 

7.S 

29 

2.C 

29 

27 

25 

24 

24 

2.( 

2: 

.: 

23 

22 

1! 

14 

2.0 

15 

.9 

15 

1.0 

15 

T 
19 

T 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1.9 

14 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

2 

7 

t 

5 

3 

2 

2 

8 

i 

4 

T 

T 

2 

3 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

3.C 

U 

19 

.5 

16 

15 

1.5 

16 

11. ( 
2« 

5.C 

21 

25 

2< 

23 

2; 

9.< 

26 

2i 

19 

14 

12 

U 

11 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

3.5 

9 

MOUNT  Shasta  wso  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.! 

T 

.7 

1 

T 

T 

2.9 

l.C 
.2 

4 
.2 

4 
.2 

3 

.: 

3 
.2 

2.2 
2 
.2 

4.1 

1 

.e 

2 

3.9 
1 
.4 

PLACSRVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OUINCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

12 

9 

8 

7 

6 

- 

- 

- 

SHASTA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  DN  GNO 

2 

2 

14 

32 

23 

2C 

21 

16 

14 

u 

4 

T 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.C 

S 

9 

5 

5.5 

e 

3.( 
9 

4.! 

i; 

IC 

9 

9 

8 

1.0 

T 

T 

STRAHSERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

*.o 

9 

A 

.5 

3 

3.! 

e 

6.0 

11 

13.0 
22 

7.5 

22 

2C 

19 

n 

.9 
16 

2.< 

14 

6 

3 

T 

.5 

2.0 

1 

Twin  lakes 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5.0 
69 

6E 

2.0 
66 

3.C 

6< 

4.C 

6! 

23.0 

se 

l.C 

S( 

76 

74 

72 

69 

3.5 

71 

.3 

68 

.3 

66 

T 
63 

2.0 

63 

9.0 

69 

4.0 

72 

9.S 

7! 

4.C 

74 

72 

70 

68 

67 

6e 

66 

62 

60 

59 

se 

.3 

57 

«      «  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
SASINS  03 

eocA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.C 

A 

4 

3.( 

1 

3.C 

10 

l.C 

10 

10 

10 

1 

e 

7 

6 

9 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

2.0 
« 

4 

4 

.: 

4 

2.9 

4.9 

a 

6 

6 

t 

T 

< 

4 

3 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

l.C 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

OOYlE   5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4.6 

3 

3 

3 

■ 

1.2 

4 

-I 

1.3 

7 

6 

6 

t 

6 

4 

T 

T 

T 

fORT  BIOKELL 

SNOWFALL 
SN  ON  CN[ 

3.C 

2.C 
! 

4 

4 

4 

• 

- 

HONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

6.0 

6 

« 

! 

5.1 

6.C 

1! 

6.0 

n 

U 

16 

le 

2.C 
1! 

13 

11 

e 

4 

l.C 

T 
T 

SOUAH  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

7.0 
*2 

3< 

31 

l<0 

3t 

11. C 
4! 

15. C 
6« 

9.C 

73 

72 

62 

51 

54 

2.C 
56 

5C 

4! 

4C 

34 

32 

3C 

2f 

21 

2.C 

2^ 

29 

21 

?1 

2< 

?5 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

2 

; 

l.C 

2 

l.C 

; 

4.C 
< 

4.C 

1< 

l.C 

IC 

e 

e 

l.C 
f 

t 

i 

; 

TAHOt  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

«.C 

IC 

IC 

IC 

2.C 

11 

3.( 

i: 

4.C 

n 

10. C 

21 

2: 

2: 

23 

22 

l.C 

2C 

n 

11 

( 

4 

4 

3 

2.C 

4 

2.C 

! 

9 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

.9 

2 

HOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

».c 
( 

1 

e 

2.C 

1 

i.( 

■ 

5.C 

IC 

2.C 

IC 

1 

I 

1 

« 

4 

3.C 

3 

2.0 
4 

2 

i 

1 

T 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


California 

JANUARY  197'! 


Day  of  month 


1      2      3      4  5 


9     10    11     12    13     14     15    16     17    18    19    20    21    22    23    24  25 


27    28    29    30  31 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


MOUNT  HAMILTON 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


05 


ASH  MOUNTAIN 
CALAVERAS  eiG  TREES 

clennville 
grant  grove 
hetch  hetchy 
huntington  lake 
north  fork  ranger  sta 
tehachapi 

yosemite  park  headotrs 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


cuvahaca 

iovllwild  fire  dept 
mt  wilson  2 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SANDBERG  WSO 

*      •  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  wSO  AP 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

HaIWEE 

INDEPENDENCE 
MITCHELL  CAVERNS 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


U.O 

11 


5.0  l.C 

16  17 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


13.0 
28 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


.Cil9.Q  5.0 
12  H 


0{23.0 
71 


42     *2     *0     37  36 


60     59  57 


23     19     17     13     13     13  13 


6.0  T 

471    43|    39|     381     3(J    42  *0 


♦O     39  38 


13     13     13     13     13  13 


1.0 

iH    39     3*    37^    3-i  37 


18     13     12     11     10  7 


7       6       5  5 


14.5 
l« 


14       9       e       7       J  4 


25     3t     B0{    72  6C 


19  19  - 
48     40  36 


32|  3C 


30     26     28     28     27     24  24 


13     13  12 


6.6 

37  35 


8       3       2  1 


8       8  7 


12     12  1< 


IS  1^  e 
l.C 


!   l.C    l.C  3.C 


I     12     12  12 


n  14 

11  IC 


2  T 


19  19 

n  11 
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ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

DOUGLAS  BOWMAN 

002't 

07 

CAM  QCOnTMP 

jAIN  DtnJilNL 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBFRT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

2 1 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALOERPQINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

11 

123 

37 

460 

8A 

BA 

MRS  OARLEEN  F  EMMONS 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALISO  CN  OAT   MT   FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

- 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADFNA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

08 

1127 

5P 

RUBIO  CANYON  LtW  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

SA 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

01 

SAN  8ERDIN0 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANO I UL A 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

ANGIOLA  ELEV  6  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

- 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIQCH  FI8REBDARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIQCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

39 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8A 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3925 

8  A 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  KANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  DBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

. 

MRS.   CHRISTY  GIACOMAZZI 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8  A 

^ 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  OuTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

: 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

lie 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   1  NW 

0379 

Oi 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

: 

L.   6.  METHENY 

bakersfield  wSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

475 

MID 

MID 

: 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0^49 

05 

FRESNO 

U 

36 

53 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

: 

P  G  £  E  COMPANY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTPW 

0519 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

55 

5163 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

: 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

41 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

BEAUMQNT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

53 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

QCI        ATD  Cr—lnA 

BtL    AIR  pC"10A 

0619 

06 

LOb  ANGtLc5 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

: 

L  AC  F  C  D 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

z 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

2 1 

4 1 

07 

121 

08 

4125 

CALIF   fJlV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8  A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDIND 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

DA 

SAN  BERDIND 

7  ft 

34 

1 4 

1  1  A 

S  A 

AR  1  s 
OO  I  7 

■ 

BEAR   VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  OALTON  DAM  FC223BE 

w  o 

LOS  ANGELES 

C  o 

34 

10 

1  1  7 

A.Q 

1  7  f  7 

8  A 

L  A  CO  FLOOD  CONT  OJST 

BIG  PINE  CREEK 

[J  1  o  f 

n7 

INYO 

"X  7 

u  o 

1  1  A 

5  Q 

1  A  f\  A  n 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG   PINES   PARK   FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

- 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TujUNGA  dam  FC46DE 

0798 

06 

LCIS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

11 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM   GEN  HQSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.   CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYQ 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN   2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

8P 

8P 

BERRENOA  MESA  WATER  D, 

8LQDGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

38 

53 

120 

40 

4414 

: 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  wSO  AP  K 

0897 

02 

PLACER 

3^ 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

HID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

BA 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE   7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

: 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE   HISTORICAL   ST  PK 

BODNVILLE   MNTNC  STA 

0973 

01 

MEtlDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

BA 

STATE   DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGQ  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

: 

CAL   DIV  BEACH  t  PKS 
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(SEE  NOTES! 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C   LOCATELLI  R 

1005 

04 

SaNTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SaN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYERIS  trailer  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1  m  3 

1 U  i  5 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

3055 

MID 

L  A  WTR  6  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

USPR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTQ 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

6A 

8A 

CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 

BRANSCQMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDDC INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

9A 

9A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  b  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8  A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBULU 1 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF  DEPT  PARKS  &  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

UA 

llA 

: 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

U33 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

3'5 

4880 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

: 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHDRN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  C  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

21 

655 

5P 

5P 

: 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

37 

35 

12  2 

?  1 

1 0 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNE Y 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  I  S 

1215 

01 

TR I N I TY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL   F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8A 

G.   L.   SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

rB 

6060 

S 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTDNW I LLQW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

C ABAZDN 

1250 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

116 

47 

1800 

5P 

WiLLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

36 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1  ?  77 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  ^  u 

Zl  A  Q  A 

0  A 

U  A 

CAL  DIV  BEACH  6  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

U 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CAlEXICD  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

C  AL I STOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTQGA 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

: 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

C  AMPQ 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CAL  AVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

BA 

8A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

U2 

SIERRA 

39 

a  Q 

30 

120 

34 

5600 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP   SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

S 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

C4NEY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANTIL 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  £  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1625 

■ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1180 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  e  E  COMPANY 

c armel  val  ley 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAO  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWRENCE  RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO  3  W 

■.603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1100 

5P 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  5  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT  WfST  MDW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

S 

n  WD  — MflU  T  M  F  R  N  DT^T 

CHATSWORTH  FC2itF 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICQ  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

5P 

5P 

5P 

C 

US  DEPT  OF  AGRI^  ARS 

CHIOUITD  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

CAl  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

3A 

VICTOR  L  HASKIN 
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CHOLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

WILLIAM  S.  ALLEY 

1754 

05 

V  r:  I*)  1  u  r\  M 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

: 

U   5   FUREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLAREMQNT   POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARlAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

CARL  A  POTTS 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMtR  W  OLSON 

CLOVERDALE   1  S 

1339 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

CLUVtK  VmLLcY 

1845 

02 

O  1  1  1  M  A  C 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

COALINGA 

1864 

n  R 
U5 

FRESNO 

C  1 

J  0 

120 

2 1 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

: 

UNION  OIL  COMPANY 

CQALINGA   14  MNM 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36 

14 

120 

34 

1640 

5P 

BILL  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

U  S  F  £  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

PHIIICa     1  CCli 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

6P 

6P 

IVAN   J  STtPHEliS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8A 

W  B  THRELKEL 

COPCQ  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC   POWER  &  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CORUNA  FIRE  DEPT 

CORRAL ITQS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

Ufl 

11 

10600 

S 

L  A  OEPT-WATER  C  POWER 

COVELD 

2081 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

8A 

8A 

H 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELD  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDDC I  NO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

MILU  C  CUMMINGS 

COVINA  TEMPLE  FC   193  8 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

118 

21 

10700 

S 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC   PQWER   £  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

8A 

DEPT  OF  PARKS  E  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE   STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

CRESTLINE   FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

8A 

C£H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LRY5TAL    LAKE    FC  2B3C 

2198 

06 

LUb  ANdcLcb 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

5P 

MCULVER  CITY 

2214 

06 

LDS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  OEPT 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDDC IND 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119 

37 

2255 

8A 

8A 

JOHN  S  KOWELL 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

8A 

z 

H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DAGGETT   1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

: 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

12M 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

yold 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8  A 

8A 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

: 

ljCBMAM     I       1  nOCM7CM 

HcRnAlN    L  LUKcNlCIN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

5P 

5P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FQREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

PACIFIC  GAS  C  ELEC.  CO. 

DELANO 

2340 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MOfJTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  RQAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR   3  NNE 

2389 

05 

STAiUSLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  e  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS    1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY   L.  RDYAT 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

SA 

8A 

CALIF   DIV  BEACH   £  PKS 

DOWNEY  FO  FC107C 

2494 

06 

LDS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

5P 

DOWNEY   FIRE  DtPT 

OOWNIEVILLE   RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

13 

40 

02 

120 

06 

4240 

SA 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE   3  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK   M  ROWLAND 
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DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

7A 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

UO 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNN  I GAN 

2568 

02 

Y  0  L  0 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

"3  "a 
c  o 

t  I 

12  2 

16 

2420 

8  A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

3b 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

8A 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  L  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

5P 

5P 

■ 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  C  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

: 

GERALD  H  EDWARDS 

C  1   i  C  0  V     1   A  1/  C 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

Qfi     TAi  TP     FnT^nisi  rn 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7  A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

8A 

WILLIAM  G  8RIEGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONDIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ETIWANOA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

0 1 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

GEORGE  V  HENDRICKS 

»EUREKA  WSD  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

\1 

40 

48 

124 

1 0 

43 

MID 

MID 

;  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

cXLHtOUEK  RESERVOIR 

2920 

05 

MAD  TDnCA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

110 

: 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

7A 

7A 

L  A  WTR  C  PWR  DEPT 

FALLBPQOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

: 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

; 

SANDRA  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

: 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FERNDALE  2  Nw 

3030 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  Z  BOYTQN 

FIDDLETDWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8  A 

; 

WENTWQRTH  LYNCH 

3048 

06 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

: 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

11 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAl  DEPT  FISH  c  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

: 

•SO  CALIF  EDISON  CO 

folsom  dam 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

11 

117 

27 

1972 

6P 

ROLAND  W  CETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL   RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

5 1 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CriDT     DTDUICI  1 

rUKI  DlUWtLL 

3157 

03 

MPDOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

0 1 

MENDOC INO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

C 

CALIF   t  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

: 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

SP 

CALIF  DEPT  PARKS  £  REC. 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

: 

GLEN  M  HENSON 

FREEOOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

12  2 

5  o 

7  A 

MRS  PATRICA  A  CLARY 

3257 

05 

C  D  c  c  Kin 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

:g  j 

NAIL    WcAintK  icKVlLt 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTDN  HIuLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PANCOAST 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICt 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.  CALIF.   EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAh  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

41 

1550 

8A 

SANTA   BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

SP 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9A 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENOORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

OB 

117 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  E  F  D 
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GLENNVILLE  FULTDN  RS 

3^65 

05 

KERN 

1 0 

35 

44 

1  1  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  Ranch 

3^(89 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3^98 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

17 

116 

47 

2950 

7  A 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

1  7 

E.   F.  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

^  5  5  1 

D  -J  3  L 

05 

TULARE 

1 1 

36 

44 

118 

S  A 

A  A 

OA 

8  A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

1 3 

121 

\j  *♦ 

0  A 

a  A 
0  A 

; 
- 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

0  1 

SONOMA 

22 

36 

26 

S  5 

5nr» 

7  A 

"7  A 
1 A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4 1 

33 

122 

54 

2816 

1  7  M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

s  Art 
5  J  D  u 

A  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

^  ^  s  n 

u  c 

SOLANO 

c  0 

s  a 

1  5  1 

J  0 

8  A 

8  A 

8  A 

STATE  DEPT  FISH  C  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

ROBERT  A.  SKELTON 

GROVElAND  ranger  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8  A 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3625 

7  A 

7  A 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

HALF   MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATED 

If 

37 

28 

122 

?  7 

36 

5  P 

5  P 

DEPT  OF  PARKS  C  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

a 

40 

16 

121 

05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HANFGRD 

3747 

05 

KINGS 

1 1 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT, 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

3761 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4 1 

46 

123 

22 

1150 

3A 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

56 

2750 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY   ENGlEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

8A 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

; 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8A 

P   G   6   E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9A 

9A 

; 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

; 

EUGENE   D.  BETTENCDURT 

HEALDSBUKG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALOSBURG  NQ  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

; 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

8A 

6A 

: 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

IB 

120 

42 

2765 

; 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  BERDIND 

15 

34 

25 

117 

1 8 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3670 

8  A 

8  A 

6  A 

. 

w 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8  A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

46 

8650 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

0 1 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

8  A 

8  A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

LAKE 

c  y 

36 

5  ]_ 

*»  J 

7  Q  A  A 

Q  A 
0  A 

HOBERGS  RESORT 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

lie 

39 

6500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER   1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

7  5 

279 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

5  \ 

121 

5  4 

7  AA 

■ 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER   10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITD 

*f 

J  9 

121 

14 

2578 

GORDON  W  BOUDREAU 

HONEYOEW   1  Sw 

H\J  fH 

HUMBOLDT 

1  7 

1  L 

1  5  A 
i  t 

08 

7  7  A 

S  t\3 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPA 

HUMBOLDT 

3  J 

4  1 

03 

1  5  "X 

A  A 
0  A 

a  A 

BUR    INDIAN  AFFAIR-S 

HDOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

0 1 

HUMBOLDT 

■X  K 

a  J 

4  1 

123 

40 

333 

BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND  6  NE 

4097 

02 

LAKE 

C  D 

39 

0  I 

123 

00 

2510 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

1  1 

118 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  DBPD 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

MRS  JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  C  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

H 

SO  CALIF   EDISON  CO 

HURKEY  creek  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HY AMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  HNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

6A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

I  DR  1  A 

4204 

05 

SAN  BENlTn 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW   IDRIA  MINE  G  CHEM 

iuiuuniuu    line  UC'I 

4211 

06 

DTwcDcrnc 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

4P 

4P 

: 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

I  MP  CD  T  A  1 

4223 

07 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

7A 

7A 

: 

H 

L  A  WTR  £  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

16 

7000 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S   DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

8A 

8A 

BA 

AGR  RESEAKCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  UEPT 

INYDKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  -S   N  0  T  S 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

0! 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34 

06 

115 

08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

13 

5300 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 
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JOHNSONDALE 

A  '3  fi  Q 
*t  J  0  " 

U  J 

TULARE 

1  n 

35 

5  6 

5  c. 

4 1**  ft  ri 

H  D  0  U 

a  A 
0  A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

J0SHU4  TREE 

Z.  A  O 

w  f 

SAN  BERDINC 

34 

06 

116 

1  9 

2720 

5  P 

JOSHUA  BSN  CTY  WTR  DIST 

JULIAN  WYNGlA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CKARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6P 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEADOWS 

L.U.L.0 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

9110 

g 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

tHO  ' 

07 

SAN  BERDIND 

t) 

34 

10 

116 

s  c 

4325 

8  A 

KEE  RANCH 

KELSEY   1  N 

EL  DORADO 

\ 

38 

49 

120 

49 

2000 

8  A 

ROBERT  C  KYLE 

KELSEYVILLE 

4^88 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9  A 

CO  FARM  e  HOME  ADV 

KENTFIELD 

4  500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERL INGER 

45  08 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8  A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

i*KERN  RIVER   PH  NO  1 

A  R  9  n 
*t  -J  C  u 

KERN 

1 0 

3  5 

2  8 

118 

47 

Q  7  n 

7  1  u 

R  D 

R  D 

SO  CALIF   EDISON  CO 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

1 0 

35 

47 

118 

26 

2703 

5  P 

5  P 

SO  CALIF  EDISON  CD 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

8A 

8A 

SA 

KINOS   COUNTY   HIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

11 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

PG&E  COMPANY 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

HA 

P  G  £  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH  R 

4577 

0 1 

DEL  NORTE 

12 

4  1 

3 1 

124 

02 

2  5 

5P 

5  P 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

• 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8  A 

8  A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

4602 

0 1 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

U  7 

■ 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1 3 

34 

1 3 

118 

1  4 

1565 

5  P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYFTTt   c  NNE 

4633 

04 

rriMTDA  rr*CTA 
LUN 1 KA   tuoT A 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

once     □  CAKIDnDM 

KLAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  2 

4650 

06 

□RANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HQMDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

1  6 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4664 
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MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

s 

U  S   ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDIND 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

BA 

8A 

CALIF   DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALOY   FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

8A 

z 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

BA 

STATE   DIV  OF  FSTRY 
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COUNTY 
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LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
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TEMP. 
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EVAP. 
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MHUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  CQSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  C  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

59hl 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

CAMTA  /"Oil? 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

: 

JACK    I  SCMELL 

MT  SAN  JACINTO  W   S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

11  T      C  A  kl       1  A  r  T  I.I  T  n      l>l  C  D 

MT   jAN   JAt-INTQ  W5r 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

5  I SK 1 YuU 

23 

41 

22 

122 

lA 

7500 

S 

CAL   DcPT  WTR  REjUURCES 

MOUNT   SHASTA   WSO   CI  R 

5983 

02 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

HJ 

NATL    WcArntK  JcKVlLt 

MOUNT  TAMALPaIS  2  Sl^ 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

CALIF    DIv    ncALH   C  rK5 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LUS  ANGcLES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS   2ND-0RDcR  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

mumbo  basin 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

nacimiento  dam 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

BA 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

KNAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HDSP^FIRE  DEPT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOC I  NO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

: 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDIND 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

■ 

LA  COUNTY  FLOOD  CDNT. 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.   HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  BLDDMFIElD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  Pk 

NQKTH   rOKK   RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U  5   FORES  1  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

□AK  KNOLL   R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BDNOIO 

DAKVILLE  4  SW  #  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANS  I DE 

6377 

06 

SaN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

tiTEANSIOE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

: 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCGTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

EARL  G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7A 

BYRON  H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

B 

39 

48 

120 

53 

6530 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DNO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS  SHERRY  WICKS 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

hRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

10  A 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

UKcGUN  MUUinTAIN 

6495 

01 

TO  T  M  T  T  V/ 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

: 

nAiiin      1  nilT7 

DAVl D   J   RUI L 

URICK   PRAIRIE   CREEK  rK 

6498 

01 

HUMBD  L  U  T 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  C  PARKS 

ORL AND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

DRLAND  UNIT  WU  ASSN 

n  n  1  c  A  ki  c 
URL  E  ANo 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORDV I L  Lt 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

UA 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

ORQVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

DSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWR  C  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

1 1 

49 

8A 

SA 

CITY  OP  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

21 

3580 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

PACHECQ  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

11 

880 

MID 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

C2 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  P  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

CARL  K  ROYSTON-LACFCD 

PAIClNbS  DHRwALL  RANCP 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

JOHN  P  DHRWALL 

PALMOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PAI  n    Al  Tfl     19  MII<«PI1M 

6646 

04 

CAKtTA     r  \  ADA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

: 

DAin     AlTn       ID  MIICCIIM 

PALU   ALIU   JK.  nustupi 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALDMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7A 

7A 

: 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALDS  VERDES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

SUPT.  OF  STREETS  £  PKS. 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

Ll 

114 

10 

738 

7A 

7A 

: 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELO 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 
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DRAINAGE  t 
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LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
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PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOT13) 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

SA 

- 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  RUBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  QBPO 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

6736 

04 

IDTS  riRDn 

Sl^     LuiJ  UDrl-' 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

C  J  WEYRICK 

PA<;n    RORLF^    CAA  AP 

0  '  H  t 

J  A 
c 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FfcD   AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

*i7  R  1 
O  '  3  i 

MODOC 

i.  X 

1 1 

120 

12 

7000 

S 

rAl      nCDT     UTD  DCQnilD/'CC 
LAL    Ut"l    nIK  KCJUUKtCi 

P ATT  I  WAY 

A  T  C  Z. 

05 

KERN 

10 

^  A 

56 

119 

23 

3868 

7A 

uiin^nM  CAKiru 
nUUJU!N  KAriLn 

PAYNES  CREEK 

0  '  0  i 

02 

TFHAMA 

i.3 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

MCI  1   TC  TuHMDCnM 

6803 

02 

Mn  nnr 
nu  u  u  w 

21 

4 1 

27 

120 

14 

6300 

S 

CAL   DcPT  WTK  RESOURCES 

PFTAIIIMA    PTRC     ^TA  7 

6826 

01 

cnNinM  A 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

nCTAlJlUA     CTOC     CTA     H  ■» 

rcTALUMA    rIKE    5IA    »  2 

6862 

06 

W  C  MTI  1  D  A 
V  C  n  1  U  1^  A 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VcNIURA  CUUNTY  rCD 

PINECPEST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

2  1 

38 

15 

120 

00 

5600 

- 

USES,   DISTRICT  RANGER 

PINE   FLAT  0AM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

119 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINF   MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

: 

\/FUTiiDA   rTv   Pi  n  rnfjTDm 

PINNATLES   NAT  MONUMENT 

SAN   SEN  I TD 

A  \J 

9  A 

9  0 
AT 

X  <^  1 

1 1 

1307 

8A 

BA 

II    C    WAT    dadi^  Qcov/irc 
U    J    INA  1     rAKN    5  t  "  V  1  L  t 

p  r  D  1 1    7    P  ^  P 

n  A 

VPNTIIR  A 
veil  1  w  H 

A  " 

A*» 

118 

45 

730 

7A 

^AMiii  nc  oAfuru 

PTRII    TPr  PMPTPRTNf^ 

6942 

06 

WC  klTI  ID  A 

veil  1  u  r\  M 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

C 

VtiilUKA    CU    rL    LUN  L'ibr* 

^  O  /  '3 

6745 

04 

4 

n  Q 

120 

38 

80 

5  P 

5P 

Oni    T^C  r\CPADTMCWT 

rULlLt  UbrAKInbiii 

PIT    RTVFR    PN  1 

A  O  A  A 

02 

SHASTA 

A  i 

A  1 

uu 

121 

30 

2830 

4P 

DArtCTf*    rAC    f  cicrTaTr 

PIT   RTVFR   P    M  9 

A  O  A  A 

02 

SHASTA 

A  I 

40 

C  Q 

0^ 

121 

59 

1458 

5P 

A  O  A  O 

Fi  DDRADD 

1 
1 

"J  A 

A  A 

ion 

48 

1890 

8A 

8A 

H 

D    c    r    P    r  nM  P  A  NV 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE   OISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

- 

CITY  OF  PLACERVILLE 

P  LASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

S 

II    ^    P           CAl     DFPT  WTR 

Plat i na 

AQ7 

n  7 
Vc 

SHASTA 

A  3 

L.C\ 

A  A 

C  1 
3  5 

2260 

R  A 

a  A 
0  A 

PLiTTNA   HWY   MTf  ";TN 

PIUMA9    PDRPkA    ^TATP  PK 

aqq  n 

0  ^  7  O 

PLUMAS 

g 

3  9 

45 

A  0 

3  1 

PI  IIMAS    PIlRPkA    ST  Pk 

POINT  ARENA 

f  u  y  ~ 

MENDDC I  NO 

1  7 

3  8 

55 

i  A  5 

A  "> 
*t  A 

c  lU 

S  D 

3  r 

iC  D 

rAl  IF    n  T  V/   HF  FnRF'^TflY 

PT    ART, IIP!  in    iTflHT  ^TA 

7     1  A 

f  1  A 

SKITA    R  ARR  AR  A 

Jill"  DMi^DH^M 

J** 

ic.\J 

40 

76 

1  1  D 

1  1  r 

PHTNT    PIFnRAQ    Al  LHC  L's 

7024 

04 

SN  1  11 T  s  nRpn 

J  li     LUi^  UOrU 

i. 

•t 

A  n 

1  A  I 

17 

59 

IIP 

HP 

PfiMriNA  r  Ai    Pni  V 

7050 

06 

ins    ANGF  LPS 

9  A 

5  H 

O  A 

117 

III 

49 

740 

Q  A 

8  A 

TAl IF    PHI YTPfHNir  UNTW 

PORT   fHTCAGD   NAVAL  DEP 

7070 

04 

CnNTRA  CnSTA 

4 

r»  1 
0  I 

12  2 

01 

50 

5  P 

5P 

NAUAl     WFAPnNS  STATTHN 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

119 

0 1 

393 

8  A 

8  A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4838 

4P 

4P 

- 

F.   W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

118 

34 

7000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

T  A  Q  A 

TULARE 

t  D 

1  1  R 

1  Q 

4960 

c  c 

-I  A 
7  A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER    VAI LFV    ?  SF 

7108 

01 

MFNDor I  NO 

22 

39 

1 8 

123 

04 

1100 

rnRPs  np  fngtnffrs 

POTTER    VALLFY  PH 

7109 

0  1 

MENDDC I  NO 

cc 

^  Q 

C  C 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

- 

P   G   C   E  COMPANY 

PriWAY  VALIFY 

Till 

7  1  i  I 

06 

SAN  niFfin 

JMIl  UlC'JU 

O  3 

Ti  1 
D  C 

c  n 

3  f 

117 

04 

500 

4  P 

pnwAV  FThF  DFPT 

run**!     'ifvt    WCr  1 

PR  Ann  n  AM 

7123 

06 

QTWFRSTDF 

23 

33 

53 

117 

38 

560 

nPPT    nP    THF  ARMY 

7150 

04 

MflNTFRFY 
rl  U  ll  1  C  t\  C  < 

24 

36 

1 1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

MFlSHN    M  PAtMFR 

QU I NC  Y 

7195 

02 

P  LUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8  A 

8A 

H 

11  s  pnpFST  SFRyirp 

ramona  spauloing 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116 

51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS   B  SPAULOING 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RATTI F^NAkF  rRPFk 

7259 

05 

FRESNO 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

S 

rnPPS    HF    FNT.  TNPFRS 

RPn   Ri  IIPP    wen    AP  Q 

7292 

02 

T  F  W  A  M  A 

1  c  n  A  n  A 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

;  J 

UATI      yPATHCR     S  E  H  V/ 1  T  E 
INAIL     HtAinCfV  JCrSVlV-t 

RpnniNr.  5  ^cp 

7295 

02 

SHASTA 
o  n  M  3  1  M 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

rTTY    DP  RFnnTNfl 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

RPnDTNr.    FIRF  DFPT 

R  P  n  1  A  M  n  c 

7306 

06 

SAM  RFDriTWn 

23 

34 

03 

117 

11 

1318 

lOA 

2P 

DPniAi'Mris   riATiY  fatts 

7339 

04 

SAN  MATFn 
3  A  li    n  A  1  c  u 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

rTTY    F7DE    HFPT     ^TA  7 
Irfll'     rilNt     UCri     JIH  c. 

□  C  D  D  C  c  A 
^  t  r  K  C  A 

7370 

02 

C  A/*D  AMCKITn 

OALKMnt'^  1  U 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

cm  QnM     CTATC  DDTCllKI 

7<t04 

01 

ui  iM  A  n  1  nT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

DTTHARricnN  T. onv/P    sT  Pk 

•RICHMOND 

7^14 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

4  2 

40 

MID 

U   S   ARMY  DEPOT 

pTV/FRCTnF     PTdF     CTA  tfl 

7470 

06 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

DTV/FDSTnE    FTPP  HFPT 

QT\/PDCTrtC     TTT     CVD     CTA  0 

7473 

06 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

:g 

STATPuiTnP    A    Pill      RFS  TEN 

7489 

02 

CI    n  n  D  A  n  n 
C  L    UUK AUU 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

CAT     MilKITr     IITI  HTCT 

RHBCRT^nN    Pi  aT 

7492 

05 

D 1  A  r  P  D 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

S 

rAl    riEDT  WTR  RFSntiRrps 

pnrk  rRPPk 

7510 

07 

19 

37 

27 

118 

44 

9670 

s 

rAl    nPPT  WTR  RPSniJRrps 

Rnr  k I  T  N 

7516 

02 

Placer 

1 

38 

48 

121 

14 

242 

SA 

8A 

RAVMnND    W  JnHNSON 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

118 

38 

6240 

s 

CUKra    Ur  CINuilitCKj 

once    m/iDTc  ucAr>nu 

7560 

05 

C  D  C  C  KJ  n 
r  K  t  J  rsu 

27 

37 

19 

118 

52 

10000 

s 

sn  fAi  TF  FfiTsnN  rn 

ROUND  MT  P   G  ANP  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

: 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINC 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

: 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  WSD   AP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MSACRAMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

: 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SADDLE   CAMP   RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

sagehfn  creek 

76'tl 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

76*3 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  A  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

: 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

: 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

POTTIMTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

V  £1X1 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

LUIyTKA  LU5TA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BRGIHcR  U  BcNcDlCT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5  P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 

SALINAS  FaA  AP 

7669 

04 

MQNTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN    1  IJ  T  *i  flRPn 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SAI INAS    nAM  nPFRATHDS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

^NTA  RARRARA 

0 
yei 

"XL. 

24 

7  ^  n 

Q  A 
0  A 

mc   rARRAl  IR 

SALT 

SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

A  M  A  nn  B 

M  n  M  1^  U  I\ 

1  fs 

3  0 

1  9  ft 
i  ^  U 

1 0 

5  7  n 
5  f  uu 

"X  D 
0  r 

■a  D 

3P 

SAN 

ANDREAS  7.  S 

7702 

05 

CM  AVPDA^ 

£ 

1 0 

120 

40 

830 

7A 

rAi  A\/CDAC  tfmfnt  rn 

SAN 

ANTONIO  DAM 

1  lid 

06 

SAN  BFRNDIND 

0 

"XL 

1  V\ 

1  u 

40 

2125 

lis   CORPS   OF  FNGINFFRS 

SAN 

ARDO 

04 

MONTEREY 

9  L 
C.  H 

C  A 

5h 

a  A 
0  A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SAN 

BENITO 

04 

SAN  BENITO 

C.  \J 

1  0  1 

lei 

1  "a  R  c 

- 

JOHN  M  SHi ELDS 

SAN 

BERNARDINO  CD  HOSP 

7723 

06 

2  8 

34 

06 

117 

16 

1125 

6P 

6P 

C    Q    rnilNTV  Mn^IPTTAI 

SAN 

CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

CALIF  WTR  C  TEL  CO 

SANDBERG  PIL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

SANDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN 

DIEGO  WSO  AP  R 

7  f  4U 

n  A 

uo 

SAN   D I F Gn 

0  c 

1 1 7 

1  i  r 

1  r\ 
1 0 

1  s 

n  1  U 

M  T  rt 

1 

nATL    hJFATHFR  SFRVIfF 

SAN 

DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

2  6 

34 

06 

117 

48 

955 

8  A 

CAM     r\TMAC     CTDc  CTA 

SAN 

DIMaS  TaNBaRK  FLAT 

7750 

06 

ins   ANG c  1  F S 

2  6 

34 

1 2 

117 

46 

2720 

z 

II    S    FflRFST  SFrt\/I^^^ 

SAN 

FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

- 

SAN 

FERNANDO 

7759 

06 

13 

34 

17 

118 

28 

965 

5P 

5P 

CADMCDC     TNC  ^IRPlUP 

SAN 

FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

\  nz  ANIfiFlFS 

13 

34 

1  Q 

118 

30 

1250 

rnppc  nc  fngtnpfrs 

S  F 

RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

CM  UDAMTTCrn 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5  P 

MID 

z 

/■ttv    cam  coAMricrn 
CITY    iAiN  rKAiNt-ioLU 

SAN 

FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATED 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MI  D 

Z  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KSAN 

FRANCISCO  WSQ  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

:  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN 

GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

DACAncWA    WATcR  HcPT 

SAN 

GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

ins    ANG  F 1  F  S 

CO 

34 

1 2 

117 

52 

1481 

8  A 

c 

TflNY    H  fiFORGF 

SAN 

GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

ins    AMT.  FIFC 

1 3 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

rTTV    CTDC  riFPADTMfNT 

SAN 

GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATFn 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

rADY     1  ARATA 

SAN 

J4C INTO 

7810 

06 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

OYDDM  muAMQCM 
OTKUrN  JUnttfNOtlN 

SAN 

JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RTVFRSIDF 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

CTATP    nT\/    nP  FCTRY 

SAN 

JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

M A  nF  B  A 
1 1 H  u  r.  ^  H 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

: 

II    S    FllRCCT  SFRVTfF 

SAN 

JOSE 

7821 

04 

SANTA    ri  ARA 

4 

37 

2  1 

121 

54 

67 

4P 

4P 

:  J 

riTY  nc  CAN  incF 

SAN 

JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

: 

MRS  GAY  DAY 

SAN 

LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

: 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SAN 

LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN   LUIS  ORPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

: 

rAl     STATC    PHI  Y  mi 

SAN 

MARCOS  P4SS 

7859 

06 

SAN  AARRAPA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

rTV    nc    CANTA  RARRARA 

MSAN 

MATEO 

7864 

04 

SAN  MATFn 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

rTTY    CTDC  OPPADTMPNT 

SAN 

NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

V/  C  M  T  1  ID  A 
V  C  IN  1  U  R  A 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

NATL   WEATHER  SERVlCfc 

KSAN 

Rafael 

7880 

01 

M  A  0  T  M 

rlAK  1  IN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JUURNAL 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

7888 

06 

no  A  M p  c 
UK  AiNOc 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

Cam  DCDHTMn 
9AiN    DCKUi  iNU 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

: 

SU  CALIF  cDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

CKlTA  QADDADA 

iN  r  A  BAKtJAKA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8A 

8A 

: 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR, 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA    r 1  AR  A 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

llMTV/    nc     CANTA    Tl  ARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA    r  Rl  1  7 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

DilQPDT     C  RllDTnU 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS   ANGE 1  F  S 

13 

34 

07 

1 17 

58 

427 

c 

rnPPC    nc  FNf^TNCFRS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

CM  iiiTC  nnon 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

■  nccnu    r    Mr  i/iicTru 
JUStrH    C    riC  KUblCK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  iiiTS  nRon 

24 

35 

22 

120 

38 

1 100 

8A 

c 

InUnAj    n  DKUWIN 

SANTA  MARIA  wSO  AP  R 

7946 

06 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

C  J 

NATL    WEATnEK  ocKVlLfc 

l*SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

tnC    ANT.  FIPC 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

4P 

4P 

C     M     1    TCcrilADn  CCD 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

W  p  MT  1  1  D  A 
V  C  IN  1  U  IS  M 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

4P 

8A 

V/CMTllOA              CTDC  ncDT 

VtlNlUKA    CU    riKt  Utrl 

SANTA  ROSA 

7965 

U  1 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

Ann 
0  u  u 

•* 

SANTA   BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

n  R  A  N  r,  F 

U  ~  M  1^  w  C 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

: 

l.fTl  1   TAM     n  CADDTU/^TnM 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RTWFRSTHF 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

nDAwrc   rn   ci    rnw  iiTCT 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

06 

1 nc     AMPCI  cc 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6A 

1       A     iiTO      i>      DUD  HCDT 

L    A    WTR    &    rHK  Dtrl 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

s  T  c k  T  vn 1 1 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

It   c    enoccT  ccD\/Trc 

»SCQTIA 

8045 

01 

u  1 J  M  D  n  1  n  T 
nU  n  D  U  L  U 1 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEBASTQPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

: 

CITY  OF  SEBASTOPQL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

L AS  S  EN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

C 

CORrS   OF  cNCINttRi 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8A 

8A 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

5P 

5P 

TDNY  N,  MaCHI 

SHINGLETOWN  ?  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHnSHDNE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.   JEANNE  W.  MCMAHAN 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL   FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

C 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LDMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLO 
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COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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EVAP. 

SPECIAL 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREV 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

ALOEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

8A 

WAYLAND  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  £  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8A 

H 

STATE   DIV. OF  FORESTRY 

SONDRA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

8380 

05 

MARI POSA 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

8A 

8A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

9580 

s 

SOUTHERN  CALIF   EDISON  C 

SPADRA  PAC   FC   35*  C 

8^36 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

: 

J.   E,  STULL 

spreckels  hwy  bridge 

8't46 

04 

nUNTERt Y 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

6'*bO 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

P   G  £   E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8A74 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

8A 

8A 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANDISH  1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8A 

RAY  C  FRALEY 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  C  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  £  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

56 

118 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSD  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COPLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  CODLEY 

STQNYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1168 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8A 

ORLANO  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIAN  MAGRUOER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5  P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37 

05 

119 

13 

6240 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

CALF  DEPT  OF  PKS  t  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

: 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

: 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

2  8 

1025 

KERN  CO  FSTRY  E  FU 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

DORIS   L.  ACKERMAN 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

K?RN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

: 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJDN  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

R'VERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

; 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

: 

SULQ  6  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

; 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL   FIRE   STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

115 

Z 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DfcPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

11 

118 

51 

810 

8A 

VENTURA  CD  FIRE  DEPT 

THREE    MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  Sg 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

1900 

PAUL  CHAMBERS 

THREE   RVKS   EDISON   PH  1 

8917 

C5 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1140 

2P 

2P 

SO  CALIF  EUISUN  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

At'.ADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

P  G  C  E  COMPANY 

TOPANGA   PATROL   STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

4fi 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  ML'N  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

: 

ORANGE  CO  "ARK  DEPT 

8997 

05 

Cam    I  n  a  rt  1 1  t  m 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

: 

A  Arc    0  TUCtWl 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

05 

Al AMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY    DAI-I   VISTA  PT 

9024 

01 

TR INITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATIUN 

TPONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

2  3 

39 

18 

122 

39 

4000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

8A 

SA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARPA 

TUJU,^IGA  MILL  CR  FC  «70 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

LOS  ANGELE?:  CO  FCO 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

SB 

121 

23 

4035 

5P 

5P 

5P 

■  H 

T-ULELAKE   IRRIG  DIST 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTTS) 

TIlNNEl    RANGFH  STATinN 

9061 

05 

TULARE 

1  n 

30 

7  9 

i  1  0 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLQCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

3  f 

9  Q 
fc7 

5 1 

115 

8  A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

118 

7A 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWFNTYNINF  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

yjc 

ALPINE 

1 
i 

D  O 

i  ^  u 

U  c 

7R  9  O 

(  0  t  7 

i  D 

U 

n 

PACIFIC  GAS  e  ELECTRIC 

twittheil  dam 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4  P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

IIMl     RANr,FR  ^TATiriN 

U  n  U     iNUIHUC^     J  1  H  1  lU'^ 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

5  3 

118 

39 

3695 

USFS  C/D  DIST  RANGER 

tflJK  I  AH 

9122 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

912^ 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

(JO 

123 

16 

1900 

8  A 

MRS  MARJDRIE  S  DORY 

C   L  A 

9152 

06 

LDS  ANGELES 

3** 

n  A 

118 

27 

430 

4  P 

4  P 

UCLA 

UP  1  ANn  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

WWII  vb>r>vAiiu 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

1  IBERTY   GRDVFS   op.  ("OHP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

C  9 

3  V 

1 1 

123 

02 

1524 

4  P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

u 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

■ 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINQS 

W  H 

SAN  BENITO 

C 

36 

38 

9  n  <;  A 

ELDON  FANCHER 

USDNA   2  N 

1^  J  U  1^  n      £,  11 

9193 

A  R 

MARIPOSA 

C,  ' 

3  1 

5  Q 

t  7 

i  i  7 

49 

3150 

WILLIAM  P  HYDER 

VAC  AV  T  L  L  E 

9200 

02 

SOLANO 

d  ^ 

3  0 

£  C. 

121 

c  7 

105 

5P 

5P 

VACAVILLF    FIRE  DIST 

VALLtTDN  WOLF  RANCH 

9222 

MONTEREY 

O  L. 

37 

p«J 

1  9  A 

J. 

42 

820 

- 

MISS  JUDY  A.  WOLF 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

SAN  DIEGO 

^  O 

3  3 

1  A 

1  i  r 

0 1 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

n  "7 

LOS  ANGELES 

3*T 

117 
III 

52 

3600 

5  P 

5  P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN   NIIYS    FC    1  5A 

9260 

06 

LDS  ANGELES 

13 

34 

I  1 

118 

27 

695 

4P 

1  A   DFPT      WTR      AND  PHWFR 

VENADO 

9273 

0 1 

SONOMA 

2  2 

38 

37 

123 

01 

1260 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

BA 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTDRVILLE  PUMP  PLANT 

7  J  t 

n7 

SAN  BERDINO 

1  s 

34 

"X  5 

117 
1  1  r 

?  Q  C  Q 

c  0  ■>  o 

ft  A 

O  A 
0  A 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

O  "3  O  A 
7  J  t  0 

U3 

FRESNO 

1 1 

1  1  B 

25 

9500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE   STA  FCI20 

93^5 

06 

LOS  ANGELES 

1  Q 
£7 

34 

o  o 

116 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1 1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

o 

7 

30 

1  1  o 

18 

325 

6  A 

8  A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

14 

117 

1^ 

510 

5  P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

eA 

: 

IIRRAN   M  TUCKFR 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

: 

P  G  E  E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

BA 

CALIF  DEPT  FISH  E  GAME 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

6P 

6P 

OWEN  B  LAWS 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

r\  L. 
*JH 

CONTRA  COSTA 

i. 
*t 

O  t 

122 

0 1 

220 

! 

TDMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  CQSTA 

4 

37 

34 

121 

59 

400 

9  A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

943  1 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

8A 

Z 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  1 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

z 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

Q     C  9 

up 

KERN 

JO 

119 

20 

333 

8  A 

8  A 

KERN  CO  FSTRY  6  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

■ 

PHnENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWDNA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MmRIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

■ 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

0  1 

SISKIYOU 

1 2 

A 1 

26 

122 

23 

3593 

8  A 

8  A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  1  WSW 

95  12 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

FD  FILIPFLLI 

WEST  PIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

36 

13 

119 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9562 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

2* 

120 

32 

2820 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLAC  ER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

s 

rAI     nPPT    WTR  RP^nURfP^ 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

C  3 

1  n  s 

1  u  ? 

■ 

GEORGE   I  DKANQ 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

11 

10150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

llMTVCR^TTY    nF    TAl  TF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

U6 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELF<; 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

: 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

14 

4100 

5P 

5P 

NATlnNAl     PARK  SERVIfF 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

86 

9A 

9A 

: 

r  T  TY    HF    W I  1  L  T  AMS 

WI LL ITS   1  NE 

9684 

01 

MF Ninnr  t  nd 

1  1  C  1 1     U  ^  1  1 1  U 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HCiN^Y  n«L/t 

WILLITS  HOWARD   FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINL 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

]  2 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

33 

32 

121 

58 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

975't 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS   WILMA  C  BARR 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

41 

121 

48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  FIRE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 
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OBSERVER 


WRIGHTS  LAKE 
YDRBA  LINDA 
YORK  VI LLE 

YQSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 


9816 
9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


EL  DQRAOQ 

ORANGE 

MENDOCINO 

MARIPOSA 

SISKIYOU 

TRINTY 


38  51 
33  53 
38  5« 
37  45 
41  43 
40  10 


120  14 

117  49 

123  14 

119  35 

122  38 

123  27 


6950 
350 
1100 
3970 
2625 
3600 


6P 


NATL  WEATHER  SERVICE 
KENNETH  C  FOSTER 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wine 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME"     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  day  light  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes'*  table,    "Daily  Pj-ecipi tation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours 
ending  at    lime  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Kxp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at   8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Riverside  Exp  Sta  :     Ramona  sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 
CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  CU,„atclcgical  Data. 

IMTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
Ill  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

■    To,lre:tel:.ires''^^^^^^^^^^  Prec.puatxon..  table,   "Evaporation  and  W.nd"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Oround"  table,  "Da.ly 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  u,w  snowfall. 
E    Amount  is   oartially  estimated, 

"  ^h-siatrorhf;e^blln^Sd"u^?ef  ^  for  detailed 

"    ~ita??r?a?an"'  ''"^ '  ~^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

'  lllTp^T.l:'r.  da?j;''^mouS?rI?e"'p:Sl?L*eri°  "?^l:at:^:g?L°^ra?^'bun^ni^^■'"-^^f•   ^-'^  -  -  — ^  Precipitation 

by  reference   .RV     Such  amounts  may  differ  from  amounts  .'^^^tilT^\Tol\,Tlll^^^^^^^^^^  where  indicated 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     <>,ission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

'  lllllTe-'or^riillli^^^^^^^^  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

'    l'~sZ\n  fhe"tt:i'Lca?eTl^?he  1111^,  ''''  ^""^^  -^-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 

23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-Sa™gLrieI     27  SaS   lLn,,?«^         1111'^^°"     l^-O^^^NS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34?^?aS?s"l1S     35^:?^?N^?5''"^6^TlScK^r3l^OLS^^N^"^S-^^^^EK^''3i^^^A"^?iR^  ""^^^ 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the 

iuea  in  tne  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


^Y'^^^^'i^^l^^rir^l^'Vl'Z        '^iTir^l^::^i^rr-   TI-   °\  — — -  -  -  the  pubUcatlo 

^^if£iLSi^il£lfiifii^^^  ^robtli^:;  ni^-^l  ^;t--i-gII-^ig-^-tL"a^  ?L-dSgess  ^^IL^-Ib-e-"" 


Asheville,   N.  C. 


CU.ll\i\lTer:''iluil^^^^^^^^^  "—1  oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at   the  National 
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141  C 
£  E 

<C  E 

o 

1  1 
1  g 
a  u. 

_ 

1 
c 

o 

2 

a 

o 

s 

'& 

NO 

OF 

OATS 

i 

1  1 
1  \ 
o  w 

% 

s 

g 

SNOH 

SLEET 

NO. 

OF 

DOTS 

nnx . 

niN. 

i 

o 

X 

&.  X 

o  o 

S 

C  O 

a 

« 
- 

Ik 
% 

° 

g 
g 

o 

— 

f  ! 
n. 

— 

MONTEREY 

60.5 

11  .5 

71 

21 

35 

23 

386 

0 

0 

0 

0 

.91 

.  38 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MONTEREY  FBB  nP 

60.  •^M 

13.  2M 

61 

8M 

38 

7 

361 

0 

0 

0 

0 

.66 

.  29 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

62 

9 

0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  OlfiBLO  N  GBTE 

55.6 

36.5 

16 

1 

65 

26  + 

31 

15  + 

523 

0 

0 

6 

0 

.96 

.16 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  HftMILTON 

^8.6 

31.8 

11 

7 

.0 

62 

3 

19 

6 

616 

Q 

Q 

1 0 

Q 

D   1  .  07 

-  2.98 

.10 

19 

2.0 

0 

1 

0 

0 

HSCIMIENTO  0«M 

6^.6 

33.2 

76 

26 

26 

7 

110 

0 

0 

10 

□ 

.07 

.03 

20 

.0 

Q 

0 

0 

0 

NEWBRK 

59.9 

10.9 

50 

1 

67 

8 

37 

7 

101 

0 

0 

0 

0 

.88 

-1.11 

.  36 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

OBULBNO  WSO  fiP  R 

19 

1 

0 

0. 

0 

0 

0 

OSKLflND  MUSEUM 

58.9 

12.9 

50 

9 

67 

21 

36 

23 

387 

0 

0 

0 

0 

1  .  76 

.86 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

PALO    BL TO   JR.  MUSEUM 

58.9 

37.2 

18 

1 

-  2.6 

65 

1 1 

32 

7 

167 

.68 

-   1  .61 

.27 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

PBSO  ROBLES 

65.1 

31  .5 

-  1.7 

79 

21 

21 

7 

167 

0 

0 

17 

0 

.05 

-  2.53 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

PBSO  ROBLES  FBB  BP 

61.0 

31  .2 

17 

6 

75 

26 

23 

7 

182 

0 

0 

20 

0 

.  12 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNBCLES   NAT  MONUMENT 

17 

9 

0 

0 

20 

□ 

0 

PISMO  BEBCH 

61.5 

11.9 

53 

2 

75 

1 

31 

7 

326 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEORBS  BLANCBS 

60.5 

11.5 

52 

6 

.3 

55 

21+ 

39 

20  + 

312 

0 

Q 

.71 

-  3.09 

.15 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NflvBL  OEP 

60.  DM 

35.  9M 

61 

25+ 

25 

8 

170 

0 

0 

1 1 

0 

1  .  05 

.27 

19 

.0 

6 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

59.8 

25.9 

12 

9 

-  .9 

72 

25 

20 

23+ 

615 

0 

0 

21 

0 

.30 

-  3.39 

.  18 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

50 

5 

0 

0 

1 

0 

0 

H ICMMONO 

60.7 

11  .8 

51 

3 

70 

10 

36 

23  + 

377 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.90 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

56.5 

31.  7 

15 

6 

61 

25 

25 

21 

536 

2.63 

-  1.81 

.97 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

SBLINBS   3  E 

63.8 

38.8 

75 

21 

30 

23 

379 

0 

0 

1 

0 

.81 

.51 

19 

.0 

2 

1 

a 

SBLINB5  FBB  BP 

61.1 

10.  1 

52 

3 

.3 

77 

21 

33 

23 

361 

0 

0 

0 

0 

.96 

-   1  .35 

.16 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

S   F   RICHMOND   SUNSET  R 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■SBN    FRANCISCO   WSO    BP  R 

57.9 

11  .1 

19 

7 

-  1.6 

61 

21+ 

36 

23 

121 

0 

0 

0 

0 

1  .  70 

-   1  .31 

.63 

19 

.0 

0 

1 

2 

0 

SBN  FRANCISCO   WSO  CI  R 

57.1 

16.9 

52 

2 

-  1.2 

61 

7 

13 

13 

363 

1  .53 

-   1  .  11 

.12 

19 

6 

0 

0 

SBN  GREGORIO  i  SE 

57.5 

37  .3 

67 

21 

30 

23 

187 

0 

0 

3 

□ 

2.18 

.91 

19 

.  0 

6 

2 

0 

SAN  JOSE 

60.5 

C3.6 

50 

1 

-  2.1 

&6 

21 

31 

7 

11  1 

0 

0 

0 

0 

.82 

-   1  .39 

,31 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBN   LUIS   OBISPO  POLY 

51 

6 

.35 

0 

0 

0 

0 

0 

SBN  MBTEO 

62.2 

10.9 

61 

6 

-  .8 

70 

21 

31 

23 

373 

0 

0 

0 

D 

1  .37 

-   1  .  18 

.  17 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTB  CLBRB  UNIVERSITY 

62. 6M 

30. 6M 

50 

6M 

-  1.3 

70 

21 

31 

21  + 

396 

° 

° 

.66 

-  1.71 

.  13 

19 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SBNTfl  CRUZ 

62.  2 

36.9 

^ 

-  1.1 

72 

21 

31 

23  + 

126 

0 

0 

1 

0 

2  .  00 

-  3.26 

.62 

19 

.  0 

1 

2 

0 

UPR   SBN    LEBNDRO  FILTER 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

17 

7 

26  + 

26 

21 

180 

0 

0 

18 

0 

1  .  09 

-  2.13 

.  10 

26 

.  0 

0 

0 

0 

WBTSONVILLE  WBTERWORKS 

61  .2 

36.5 

18 

9 

-  1.8 

71 

25 

32 

8 

117 

0 

0 

1 

0 

1  .31 

-  2.31 

.  78 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

WOODSIDE  FIRE  STB  1 

62.5 

31.1 

18 

5 

73 

8 

29 

6 

158 

1  .89 

.86 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

-  1.2 

1.12 

-2.18 

T 

SBN  JOBQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH   FIBREBOBRO  ML 

59.9 

38.1 

2 

-  1.3 

56 

25 

33 

23  + 

136 

0 

0 

0 

0 

.62 

-   1  .60 

.  19 

1 

.0 

2 

0 

0 

BNTIOCH   PUMPING   PL  3 

59.1 

36.6 

17 

5 

66 

10  + 

28 

8 

187 

0 

0 

10 

0 

.16 

.  18 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

BSH  M8UNTBIN 

18 

5 

0 

0 

1 

0 

-  2  .  93 

.  0 

0 

AUBERRY    1  NW 

56  .  1 

36.7 

16 

6 

.6 

66 

25 

30 

13  + 

509 

0 

0 

7 

0 

.  76 

-  3.21 

.10 

12 

T 

0 

2 

0 

0 

BBKERSFIELD  WSO  BP  R 

65.8 

39.9 

52 

9 

.  5 

80 

21 

31 

7  + 

333 

° 

° 

^ 

° 

.  13 

.90 

.  1  1 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BBLCH  POWER  HOUSE 

57.7 

38.2 

18 

0 

68 

26 

33 

7  + 

172 

0 

0 

0 

0 

1  .  71 

.61 

6 

.0 

1 

1 

0 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

60. on 

36.  IM 

18 

in 

71 

25 

32 

11+ 

168 

0 

0 

a 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

18 

7 

76 

26 

29 

8  + 

15  1 

0 

0 

16 

0 

.  0 1 

-      .  96 

.  0 1 

1  7 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CBLflvEHBS  BIG  TREES 

17.2 

26.8 

36 

5 

-  1.7 

66 

26 

17 

20  + 

789 

0 

0 

26 

0 

2.96 

-  5.29 

.  92 

19 

12.0 

13 

13 

6 

2 

0 

CAMP  PBROEE 

55.5 

37.1 

17 

0 

-  2.2 

66 

26  + 

33 

23  + 

198 

0 

0 

0 

0 

1  . 11 

-   1  .50 

.50 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

CBTHEYS   VY   BULL    RUN  RH 

68.1 

31.0 

16 

2 

69 

26 

27 

13 

519 

0 

0 

12 

0 

1  .  13 

.88 

13 

.  0 

0 

1 

1 

0 

CHERRY  VBLLEY  DBM 

52.  OM 

26.  9M 

39 

6M 

61 

26 

15 

13 

71  1 

0 

0 

26 

0 

1  .  13 

.80 

19 

9.0 

1 

20+ 

3 

1 

0 

COBU INGB 

35  .  6 

19 

9 

71 

26 

26 

23  + 

115 

0 

0 

9 

0 

.  02 

-   1  . 15 

.  02 

22 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN    IRHIG  OIST 

52.8 

31 .  3 

18 

6 

73 

25 

30 

18  + 

153 

0 

0 

1 1 

0 

.08 

.  01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

50.8 

35.0 

17 

9 

-  1.6 

72 

25 

28 

23  + 

172 

0 

0 

1 2 

0 

.61 

-   1  .27 

,  20 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

DUDLEYS 

ELECTHA  POWER  HOUSE 

61  .3 

33.8 

17 

6 

-  1.9 

71 

25 

26 

5 

182 

0 

0 

16 

0 

2  .  09 

-  2.27 

.71 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

19 

9M 

75 

25 

26 

19  + 

111 

0 

0 

□ 

.  01 

.  02 

19  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WSO  AP  R 

61  .6 

36.6 

19 

1 

-  .8 

71 

25 

32 

23  + 

138 

0 

0 

3 

0 

.26 

.  11 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

60.3 

31.2 

17 

3 

-  2.5 

71 

26 

28 

IB 

188 

0 

0 

1  1 

0 

.53 

-   1  .63 

.21 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLENNVILLE 

57.5 

27  .  1 

12 

3 

69 

21 

19 

7 

628 

0 

0 

21 

0 

.17 

.20 

20 

.0 

0 

2 

0 

0- 

GRANT  GROVE 

15.0 

25  .  1 

35 

1 

1  .5 

55 

1. 

12 

20 

831 

0 

I 

27 

0 

1  .  19 

-  6  .67 

.15 

20 

12.5 

10 

21  + 

1 

0 

0 

HANFORO 

18 

2 

75 

26 

29 

21 

163 

0 

0 

13 

0 

.  1  1 

-  1.27 

.  08 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

51. 8M 

28. 2M 

11 

5M 

.  1 

63 

26  + 

22 

1 1+ 

553 

0 

0 

26 

0 

1  .23 

-  3.68 

1.0 

3 

13 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

52.  1 

27.8 

10 

0 

8.9 

61 

7 

16 

20  + 

695 

0 

0 

27 

0 

IDRIA 

57,.  IM 

36.  OM 

16 

6M 

-  1.3 

68 

25 

28 

6 

510 

0 

0 

6 

0 

.28 

-  2.53 

.25 

13 

.  0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

63. 6M 

11.  6M 

51 

IM 

.  1 

76 

25 

36 

6 

300 

0 

0 

0 

0 

.  30 

-   1  .57 

.  17 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEAN  RIVER  PH  NO  3 

18 

72 

26 

23 

156 

0 

d 

11 

0 

.  19 

.  12 

26 

.  0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

63.  IM 

33. 6M 

10 

IM 

72 

27  + 

25 

11 

169 

0 

0 

12 

0 

.07 

.  06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

■KETTLEMAN  STATION 

62.1 

10.8 

51 

6 

.6 

71 

2! 

31 

17  + 

371 

0 

0 

0 

0 

.06 

-   1  .20 

.01 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

59.9 

33.0 

16 

6 

70 

26 

26 

23 

612 

1.16 

.16 

13 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LE  GRAND 

62.0 

36.0 

19 

0 

-1.0 

76 

25 

29 

23 

113 

0 

0 

8 

0 

.11 

-    1  .61 

.21 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

LEMON  COVE 

60.8 

37.  1 

19 

0 

-2.1 

73 

26 

33 

1+ 

111 

0 

0 

0 

0 

.52 

-   1  .68 

.  10 

13 

.0 

Q 

2 

0 

0 

L INDSBY 

65.  1 

35.  I 

50 

1 

.  1 

76 

25 

30 

11  + 

108 

0 

0 

9 

0 

.23 

-   1  .63 

.  19 

19 

.0 

0 

I 

0 

0 

LITTLE  PANOCHE   OET  DAM 

60 . 2 

36.9 

18 

1 

7  1 

26 

30 

7 

0 

0 

6 

0 

0 

LODGEPOLE 

13.6 

13.0 

28 

3 

61 

26  + 

6 

21  + 

1022 

0 

1 

28 

0 

1  .07 

.18 

13 

12.0 

61 

20  + 

3 

0 

0 

LOOI 

62.5 

31.8 

18 

7 

.  7 

70 

26 

28 

23 

162 

0 

0 

1  1 

0 

.  72 

-   1  .62 

.21 

19  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  BBNOS 

61  .3 

36.1 

IB 

9 

-  1.6 

72 

25 

28 

7 

117 

0 

0 

1 

0 

.33 

-1.15 

.20 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  BBNOS  DET  RESV 

59.  I 

10.3 

19 

7 

70 

26 

35 

23 

122 

0 

0 

0 

0 

.09 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

rlflOERA 

61  .8 

31.5 

18 

2 

-  2.0 

75 

27+ 

31 

23 

167 

■  0 

0 

6 

0 

.12 

-  1*27 

.27 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

S(C  •EFCaCHCC  NOTES  FOLLONINO  STDTIOM  IHDCI 
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MONTHLY  SUMMfiRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«LiroRNi« 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

STATION 

S  1 

c  c 

»  CE 

(X  c 

i  I 
»  ~ 

«  e 

S 

> 
* 

« 

« 

0  »- 

- 

i 
^ 

g 

a 

^ 

NO 

OF 

OBTS 

i 

1  1 

i  c 
t  s 

i 
s 
s 
s 

SNOW. 

SLEtl 

NO. 

OF 

OATS 

RRX  . 

NIN. 

i 

0 

*" 

i 

s 
i 

0 
g 

s 
i 

s 

c 

s 

° 

g 

c 

s 

s 

1 

s 

0 

z 

s 

Sf 

s  > 

"  at 

f  s 

%l 

b  3t 

nftNTEcn 

61.1 

36.5 

48.8 

70 

26 

32 

6 

445 

0 

0 

Q 

.59 

.  16 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

MflRIC9PB 

62.4 

38.7 

50.6 

-  1.8 

78 

22 

30 

6 

398 

Q 

2 

0 

.50 

-  .49 

.50 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

rtRCEO  Fiat  STBTIBN  2 

63 .  1 

36 . 4 

49 .  8 

.  0 

7  A 

25 

30 

6  + 

42 1 

0 

0 

6 

0 

.  50 

-  1  .  42 

.  31 

1  3 

.  0 

0 

2 

0 

0 

MODESTO 

61.0 

38 . 4 

49  .  7 

-      .  2 

70 

25 

32 

7 

422 

0 

0 

1 

0 

,  5Q 

-  1.23 

.  1  8 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

NEunnn  2  nu 

61.7 

34.6 

48 . 2 

-  2 .  ^ 

72 

25 

27 

7 

464 

Q 

Q 

1 3 

Q 

.  12 

-  1  .  73 

.  08 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NORTH   FORK    RANGER  STA 

59.  3M 

30. 9M 

45  .  IM 

66 

26  + 

26 

20  + 

550 

Q 

Q 

Q 

1  .34 

-  3.90 

.59 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

ORANGE  COVE 

60  . 1 

36  .  1 

48  .  3 

-1.6 

73 

26 

32 

20  + 

461 

Q 

Q 

2 

0 

.64 

-   1  .44 

.23 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

PORTERVKLE 

63  .  3 

35  .  5 

49  .  4 

-  1.6 

76 

26 

3 1 

15  + 

433 

0 

0 

4 

0 

.  25 

-   1  . 48 

.22 

20 

.  0 

0 

J 

0 

0 

POSEY  3  E 

48 . 6 

27.2 

37  . 9 

59 

25 

22 

18  + 

754 

0 

0 

28 

0 

1  . 23 

.  78 

20 

4.0 

2 

13 

2 

1 

0 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 

56 . 0 

33 . 3 

44 .  7 

63 

9-t- 

23 

1  3 

563 

Q 

J  2 

Q 

2 . 93 

-  3  . 34 

1.12 

19 

8 . 0 

0 

8 

1 

1 

SAN  LUIS  0AM 

59.7 

38  .2 

49.0 

69 

26 

32 

24+ 

444 

Q 

Q 

3 

Q 

.  14 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

56.0 

30.9 

43.5 

-  3.4 

68 

26 

27 

18  + 

597 

0 

0 

21 

0 

1.71 

-3.17 

.52 

19 

.0 

D 

5 

1 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

50  .  1 

24.6 

37.5 

-      .  6 

59 

25 

19 

21  + 

766 

0 

0 

27 

0. 

.  41 

-   6 . 58 

8 

2+ 

0 

0 

STOCKTON   WSO  AP 

59  .  B 

37.1 

48  . 5 

-      .  6 

68 

25 

30 

7 

454 

0 

0 

2 

0 

.  74 

-  1.37 

.  28 

1 2 

.  0 

0 

•4 
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7 

42 

□ 

54 

4 

2  . 4 

79 

27 

32 

21  + 

291 

0 

0 

2 

0 

.01 

.  36 

.01 

28 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DEATH   VAL  LEY 

72 

6 

45 

4 

59 

0 

.  1 

80 

28 

37 

10 

163 

0 

0 

0 

0 

T 

.31 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP   SPRINGS  COL  L  EGE 

54 

2 

20 

3 

37 

3 

62 

26 

1  1 

22 

768 

0 

0 

27 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EAGL  E   MOUNT a  in 

69 

e 

47 

3 

58 

6 

.  4 

80 

28 

42 

9  + 

1  76 

□ 

0 

0 

0 

.  DO 

.17 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

74 

7n 

39 

2 

57 

on 

-  .8 

32 

6 

217 

0 

0 

1 

0 

.  00 

-  .20 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL   MIRAGE  FIELD 

61 

4 

27 

6 

44 

5 

70 

28 

20 

7 

570 

0 

0 

26 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FA IRMONT 

56 

e 

36 

6 

46 

7 

.  1 

65 

27  + 

30 

6 

506 

0 

0 

1 

0 

T 

-2.87 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD   ROCK  RANCH 

73 

6 

44 

4 

59 

0 

82 

27 

40 

22+ 

160 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H  A  I WE  E 

57 

9 

30 

7 

44 

3 

.  1 

7  1 

28 

25 

18 

574 

0 

0 

21 

0 

.  00 

-  1.16 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAYF lEL D   PUMP ING  PLANT 

68 

en 

42 

2M 

55 

5M 

.2 

79 

28  + 

36 

9 

258 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .20 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

73 

4 

43 

1 

58 

3 

.  7 

81 

27 

38 

9  + 

182 

0 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

I MP ERIAL   FAA  AP 

72 

4 

39 

0 

55 

7 

80 

27 

33 

9 

263 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NDEPENOENCE 

60 

1 

29 

5 

44 

8 

71 

28 

25 

24+ 

567 

0 

0 

24 

0 

.00 

.  89 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INDIO   U   S  DATE  GARDEN 

7  1 

6 

41 

8 

58 

2 

.  7 

81 

27  + 

34 

7 

182 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.21 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

61 

2 

29 

6M 

47 

9n 

77 

27 

22 

26  + 

478 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

6S 

6 

45 

8 

57 

7 

.  1 

81 

28 

40 

22 

197 

0 

0 

0 

0 

.00 

.20 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

4 

3 

28 

7 

38 

5 

-  1.3 

67 

25+ 

23 

18 

736 

0 

0 

25 

0 

.24 

-  7.38 

.22 

28 

.  0 

7 

1 

0 

0 

MECCA  F IRE  STATION 

74 

3 

40 

0 

57 

2 

-  1.0 

80 

4 

32 

9 

211 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  .21 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

56 

6n 

38 

iri 

48 

4M 

66 

27 

30 

21  + 

464 

0 

0 

3 

0 

.  06 

.  06 

28 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MO  JAVE 

60 

a 

31 

0 

45 

9 

72 

27 

23 

27 

626 

0 

0 

21 

0 

.06 

.96 

.05 

2f 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

4£ 

6 

25 

0 

37 

3 

60 

28 

18 

18 

770 

0 

0 

27 

0 

.03 

.03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT   SAN    J AC  INTO   W  S 

44 

7M 

19 

7n 

32 

2M 

54 

4 

12 

20+ 

914 

0 

o' 

26 

0 

.00 

.00 

.  0 

1 0 

3  + 

0 

0 

0 

NEEDL  £S  FAA  A  IRPOHT 

67 

9 

45 

0 

56 

5 

.0 

79 

27 

38 

1  1 

232 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .32 

T 

28+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAL  MDAL  E 

63 

3 

30 

6 

47 

0 

-  1.6 

7  1 

26 

16 

24 

500 

0 

0 

17 

□ 

.  00 

-  1.37 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

62 

2 

29 

2 

45 

7 

73 

26 

22 

25+ 

635 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

74 

a 

44 

4 

69 

6 

1  .2 

80 

26  + 

37 

7 

146 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RE SERVO  I R 

69 

1 

45 

3 

57 

2 

-  .6 

79 

28 

40 

8 

212 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .40 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

59 

5 

37 

9 

48 

7 

.8 

69 

27 

31 

18 

451 

0 

0 

2 

□ 

.00 

-  1.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

73 

6 

40 

0 

56 

a 

79 

3 

33 

6 

225 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  22 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

66 

1 

32 

5 

49 

3 

-  1.7 

72 

27  + 

27 

14 

432 

0 

0 

15 

0 

.00 

-      .  70 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

69 

1 

37 

8 

53 

6 

.5 

76 

26  + 

29 

.  9 

319 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

62 

1 

26 

7n 

44 

4M 

75 

27 

23 

7 

572 

0 

0 

28 

0 

T 

T 

28 

.0 

Q 

0 

0 

0 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

62 

4 

28 

9 

45 

7 

-  1.0 

72 

28 

24 

7 

634 

0 

0 

23 

0 

.00 

.81 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0- 

WHITE    MOUNTAIN  1 

31 

4 

6 

8 

19 

1 

42 

10 

-  9 

20 

1275 

0 

14 

28 

6 

.69 

.60 

6 

2.0 

17 

1 

1 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

23 

1 

2 

3 

12 

7 

34 

10 

-  9 

6 

1458 

0 

27 

28 

1 1 

.82 

.50 

20 

7.3 

9 

8  + 

3 

1 

0 

WILOROSE   RANGER  STA 

56 

□ 

27 

4 

41 

7 

64 

28  + 

15 

20 

646 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

49 

1 

.8 

.06 

-   1  .  08 

.2 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


AL0CQP9INT 

BIG  BAB  RANGCQ  STATIQft 
608MVILLE  MhTMC  STA 
BRANSCOMb  3  HNW 

BRtOCtviLLC  4  NNM 
BUQNT  QANCH  1  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CAL ISTaCA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  3  M 
CCCILVILLE  5  iE 
CLEAR  CDEC^ 
CLOVEROALC  3  SSE 
COPCO  NO  1  OAn 

COVCLO 

CRESCENT  CITY  i  N 
CRESCENT  CITY  7  EN£ 

cumiNCS 

OUTTONS  LANOING 

EH  VALLEY 
EUREKA  USD  CI 
rCHNOALE  2  NW 
fOREST  GLCN 
rOQT  BRACCi 

rORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
rOQT  ROSS 
CARBERVILLE 

GASOUCT  RANGER  STATION 

CRATON 
GREENvieu 
CUERNEVILLE  2 

HAPPY   CAnP    RANGER  STB 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALOSBURG 
HEALDSBURG  NO  2 
HUTS 

HOOPA 

IDLEWILO   MMY   liWTNC  STA 

KENTFIElO 

KLAMATH 

KORBEL 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT   HEBRON  RS 

njta  MOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL    R  S  2 

OAKVILLE    1  unu 
OCCIOCNTAL 

eOICK  PRAIRIE  CREEK  OK 
ORLEANS 

PCTALUMA  FIRE   STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HCLCNA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SitAQGS  SPGS  LAS  LOHAS 


SONOMA 

STANOISHTHICKE 

TRINITY   DAM  VISTA 

TULCLAKC 
UK  JAM 


ST  I 


UKJAH  4  WSW 
UPPER  MATTOLE 
UAflM  SPRINGS  DAM 
KAVCRVILLE  RANGER  STi 
tCeO  FIRE  OEPARTKTNT 


hILLITS 
UILLOW  CRCE' 

vncKA 


NE 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
HLTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 

BLUE  CANYON  wSO  AP  yyQ 

OMMN  DAM 
6RANNAN  ISLAND 
SAOOKS  FARNHAM  RANCH 
WUSH  CRCCK  RS 

eucKHORN 

ftUCKS  CRCCK  PH 
ftURNCr 

caabt  ranocr  station 

CAHtOn  dam 

CARIBOU  POKR  HOUSE 

CHAIlENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CMXCO  CXPCRItNT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CkARKS  VALLEY  f^OO  RCm 
ClCARLAKE  HIGHLANDS 
C0MASSET  1  NNC 
COLEMAN  nSHERieS  STA 
COLFAX 


I         2  3 


DfiY   OF  MONTH 


I 

10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  25  27    28  29  30  31 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


DRY   OF  MONTH 


1    2    3     4    5  6 


10  1112    13  14  15    16  17 


19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


COOL 

CORMIG  hol'GhTon  saNCM 
OftN«  a  SE 

DAVIS  z  wsu  exp  raan 
DCCR  CRICK  roReenv 

oe:  sabla 
ooeeins  i  s 

OOUNICVILLC  RAhGCR  STA 

0UN5MUIR  RANGER  STA 

EAST  PRRit  RESERVOIR 
fAIHriELO  rttJE  STRTIOH 
rot  son  0AM 

fORESTMILL  RANGER  STA 
rflENCH  GULCH 

GEORCETOWh  RANGER  STA 

GIBSON   MWY    MNTtlCE  STA 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
CBEENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGht  qam 
HAT  CREEtl  PM  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOOERGS 
lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEV  1  N 
i^ELSErviLLE 

KILARC  POUES  HOUSE 

LAVEPORT 

LAKE  SPAL'LDING 

LEESVILLE  i^EEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 

L00R9UT  2  WSW 
MADELINE  2  SW 
nANZANITA  LAKE 
MARKLEY  COVE 
MARYSvlLLE 

nC  CLOUD 

MIOOLETOUN 

MINERAL 

MOUNT  DANAMER 

MOUNT  SHASTA  HSO  CI  ^yi 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

orl and 

ohoville 

ohovkle  bridge 

PACirjC  HOUSE 
PARADISE 

PAS^ENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEit 

PIT  RIVER  PH  ) 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACESVILLE 
PLACEHvILLE  IFG 
PLATINA 

PORTOLA 
OUInCy 

RED  BLUFF  uSO  AP  C 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  vlSTA 
HOCP(L  IN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 
SACRArCNTO  USD  AP  C 
SACHAf«NTO  WSO  CI  t 

SHASTA  DAM 
SHINGLETOUN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvIllE  HANGER  STA*'/' 
STONYFOBD  COQLEY  ranch 

STONYFOHD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAXES 
UPPER  LAKE  7  u 

vACAvlLLE 

VINTON 

vOLLf^RS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WMISKEYTO^  HES 

WiLL lAMS 
MILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  t  WNU 


BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CCOARvILLE 

OONNEfl  rtnORIAL   ST  PK 
DOYLE 

OOYLC  S  SSC 

ELLERY  LAKE  ✓ 
FLEMING  FISH  AND  Gflrt 

rORT  biowcll 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SACEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOl'AW  valley 

STAND ISM  I  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOe  CITY 
TERMO 

TQuCkEE  ranger  S'^ATign 


£.8 
.9 
2.2E 


6.9' 
S.  36 
4.  75 


4.66 
1 .4; 
2.6' 


2.3- 
4.61 


.10     .30  .01 


SEE  REFERENCE  N0IE5  FQLLOmINO  STATION  INOE 


.S6  .02 
.  44 

.66  .01 


.01  .07  .38 
.02     .2S  .01 


3.24 
2.96 


I 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STHT [ON 


flLftrio  1  h 
AOROro  GRAnoe 
bZH  LOnOMO  4 

6IG  SUR  STATE  PAR<i 

blACK  fKJU-iTAIh  J  SH 
eURL  INCArC 
fiURTQh  RANCM 
CALAVERAS  RESERvatR 
CARfCL  VALLEY 

CHITTCMOCN  PASS 
CONCORD  3  C 
CROCKETT 
DAVENPORT 
rORT  ORD 

GCQBCR  RANCH 
GILROY 

GILROY  14  ENE 
HALF  noon  BAY 
HEQNAN0E2  3  NW 

HOLLISTCR   1  SM 
MNG  CITv 
LAFAYETTE  3  NNE 
LA  HONDA 

L IVERMOHE  COUNTY  f  0 

LOC«UOOD  3  N 

LOS  GATQS 

LOS  GATOS  4  SU 

mariNEZ  3  sse 

mOTINEZ  MATER  PLANT 

PWNTEREY 
MOMTCRCY  FAA  AP 
r«ROAN  HILL  3  C 
nORRO  6AV  rtRE  OEPT 
nORQO  BAY  3  N 

nOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NCMARK 

OAKLAND  USO  AP 

OAKLAND  MUSCUM 
PAICINES  OHRMLL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSCUM 
PALOMA 
PAR^r ICLD 

PASO  RO&LCS 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUf«NT 
PISMO  BEACH 

POINT  PICORAS  BLANCAS 
PORT    CHICAGO    NAVAL  OtP 

P«ICST  VALLEY 
RCOkOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLCGC 

SAL INA5  3  C 
SAL INAS  FAA  AP 
SAL INAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN  CLCNCNTC  OAM 

5  f  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  USO  CI 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSC 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAn  MATEO 

SANTR  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  3  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SQL to AO 

SPaeCKELS  HWY  BRIOGC 
UPR  SAN  LCANORO  FILTER 
HACNUT  CRee«  3  ESE 

MAtNUT  COCC«  4  E 
UATSONVILLC  UATERUORKS 
UOBDSIDC  FIRE  STA  ) 
MIGHTS 


AHCIOlA 

AftTloCH  riBREBOARO  n. 
AHTieCH  PULING  PL  3 
ASH  r^UNTAIN 
AV5CSRY  J  NU 

OAkCRSFIClD  USO  AP 
BALCH  POkCR  MOUSE 
BLACVHCLLS  CORNER  3UNW 
BUTTOnwiLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CATV  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

CATxErs  vv  Bull  Run  Rh 

CMCRRY  VALLEY  DAM 

MALinCA 

CSALIRGA  14 
CORCOflAN  IRRIG  Disr 
OCLAMO 

KL  PUERTO  ROAD  CAW 
KtAIQ  3  NNE 

OUOLCYS 

ClCCTRA  POtCR  MOUSE 
CLII8TT 

UCMEOUCR  RESCRvOIR 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DflY   OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


rjODLETQUh  LYKCW  RANCH 

F IVE  POINTS  6  SSW 

FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  GOVtRNfCNT  CAPP 

GLChflviLLE 

GRANT  GROVE 

GROVEL  AND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCM  METCHY 

HUNTERS  DAM 

lORIA 
lONE 

JOHNSONOALC 

«ERL  INGER 

KERN  RIVER  PH  NO  I 


I  NO  3 


KERN  RI 
KETTLErn 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHnAN  RANCH 
LEHON  COVE 
L  IN05AY 

LITTLE  PAHOCHE  OET  Oftn 

LOOGEPOLE 
LOOI 

LOS  OANOS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 

mOERA 

MANTECA 

nARICOPA 

MARIPOSA 

riATHER 

I^AOON  LAKE 

MENDOTA  0AM 

rCHCED  FIRE  STATION  2 

"OOeSTO 

NEWMAN    2  NW 

NORTH  FORK   RANGEa  STA 
ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 


PORTERVRLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN   ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  own 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  Y05EM1TE 
SPRINGVILlE    7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STOCKTON    USO  AP 
STOCKTON    FIRE    STA    NO  4 
SUTTER  HILL    RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

THREE   HvRS  EDISON  PH  J 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUIIPING  PLANT 
TuRLOCK 

VISAL lA 
WALLACE    1  NNE 
WASCO 
weSTHAvEN 
WEST  POINT 


ORA IMAGE  06 

fiCTON-ESDO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  HT  rc  446 

ALPINE 

RL  TAOENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  &080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  OAM 
BEAUMONT  Pumping  plant 


BEL  AIR  I 

BIG  BEAR 
BIG  OflLTON  1 
BIG  TUJUNGA 
BOUOUET  CAN 
BURBAnk  vAl 


AKE 


OP  IDS  S7E 


CACHUMA 
CAMP  HI 
CAMPO 

CANOGA  PARK 
CHATSUORTh  I 


CMULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COvInA  TErPLE  FC   193  B 

CRYSTAL   LAKE  FC  ?93C 
CULVER  CITY  ■ 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
OOUMET  ro  FCIOTC 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELSINORE 

ESCONDIOO 

FILLMORE    1  WNW 


SEE  SEFEBENCE  NOTES  FOLLOmIMO  STATION  INOE 
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STflT  ION 


FULLEOTON  HILLCREST  BV 
GIBRALTAQ  OAn  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOOBft  UE&T  FC  ISS 
MfllNES  CYh  UPPER  rC367 

MEPCT 

HCnSHAU  DAM 
HOEOEES  FC  60  A 
IDYLLWILO  FI«E  OCPT 


L  I« 


lYNQLA 


JUHCAL  D«rt 

LA  CRESCENTfl  FC  2bl  6 

LAGuNA  eencH 

LAi^ESIOE  2  e 
LA  FCSA 

LECMUZft  PT  STB  FC.  3526 
LOnPOC 

LONG  eCACH  USO  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRICTOS  RANGER  STA 

LYTlE  creek  ranges  STA 

nOORPARK 

MT  BAlOY  FC  eSG 


NEW  CUYflMA  FIfl£  STA 
NEUhAlL  SOLEDAD  FC32CE 
NEUPORT  6EACH  MARBOH 

NIPOnQ    2  NU 

OCEANSIOE 

OJAI 

OXNARO 

PACOIMA  DAin  FC  33  A?E 
PAlOMAR  mT  oeSEHvATORY 

PALOS  VERDES  EST  rct30 
PASADENA 

PIEORA  BlANCA  GRO  STA 
PIHU  2  ESE 

PT  ARGLfELLO  LIGHT  STR 

POfWNA  CAL  POLY 
POWAY  VALLEY 
RAIiONA  CHAPMAN 
fieOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA. 


m3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUE0E5  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC13GB 
SANDBCRO  WSO 

SAN  DIEGO  USO  AP 

SAN  Dims  FIRE   MO  FC9* 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL    CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC42SBE 


IRE  OEPT 


SAN  GABRIEL 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA    MARIA    WSO  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUOUS   PUR  PL    NO  1 

SOMIS    3  NW 

SUEr  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUHGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TUITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  Nn£ 

VAN  NUTS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNC 
WALNUT  PTL   STA  rC102C 
UARNER  SPRINGS 
WITTIER  CTY  H  FC  106C 

rORBA  LIhOA 


ADELAItTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTQU 
KAurVlNT  I  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  ^/-R 
BISHOP  mSO  AP  a 
BLYTHE 

BirTME  FAA  AIRPORT 
BORflCCO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRftULET  2  SW 
CABAZQN 

CAlCXICO  2  NC 
CANTlL 

OAGOCTT  FAA  AIRPORT 

OCATH  VALLEY 

DEEP  CANTON  LABORATORY 

OCCP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSU 


DRILY  PRECIPITATION 


DRY  OF  MONTH 


10 


12 


13 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFCRCNCE  NOTCS  FOLLOmINO  StRTION  IhOCi 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STHT ION 


EL  rilRfiGt  riEio 

FAIRnOhT 

COLO  RQC<  QANCH 

GOLOSTOHE  ECHO  2 

HAiuee 

HArrreio  pumping  plamt 

NESPERIA 
inPERIfiL 
IMPERIftL    Fft«  flP 
INOEPEfiOENCE 

inOIO  U  S  OnTC  QAROEN 

invoKERn 

INYOKERN  ARMJTACi: 
IRON  nOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH 
LAKE  ARR0V4HEAO 
r«CCA  FIRE  STATIDN 
MITCHELL  CAVERNS 
ri3jAVE 

MOUNTAIN  PASS 
m  SAN  JACINTO  U  5  P< 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIL  AND 

OCOTILLO  MELLS 

OCQTILLO  3 
PALMOALE 

PALrC)ALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARilER  RESERVOIR 

RANDSauRC 
SMOSmONC 

snou  creek  c'ppcr 

THERMAL   FAA  AP 
TRONA 


THEN 


NINE 


PALMS 

vAlVERMO  fire  STA  79 
VICTORVILLE  PUMP  PLAN 
UNITE  MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

UILDROSE  RANGER  STA 


DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


14 


15 


16 


17 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  «EFE»E1IC£  HOIES  fOLlOMHO  SInilOK  I«0£< 
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DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

Ui 
C3 
CZ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

u> 

a 

NORTH  CGflST 

DRniNAGE  01 

ALOEQPOINT 

MAX 

niN 

ANGUIN   PAC   UhlOn  COL 

MIN 

45 

38 

50 
30 

60 
36 

63 
37 

55 
36 

50 
35 

56 
35 

63 
44 

56 
40 

61 
41 

60 
34 

43 

33 

43 
29 

48 

33 

53 
36 

62 
38 

60 
32 

50 
36 

46 

36 

53 
33 

52 
33 

45 
29 

48 

29 

57 
33 

59 
39 

58 
39 

48 

30 

49 

30 

53.0 
34.9 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

43 

35 

49 

36 

54 

35 

54 

36 

53 
26 

53 
22 

56 
22 

69 
25 

67 
31 

65 
32 

60 
32 

62 
27 

50 
28 

52 
31 

57 
35 

51 
28 

48 

29 

44 

29 

46 

30 

58 
34 

68 
35 

50 
36 

47 

30 

46 

31 

53.8 
30.6 

BUTLER   VALLEr  RANCH 

MAX 
MIN 

57 
43 

50 
34 

56 
31 

61 
32 

53 
29 

52 
26 

69 
25 

64 

26 

70 
27 

65 
29 

63 
32 

51 
40 

45 

30 

53 
30 

60 
-41 

58 
40 

47 

37 

51 
38 

62 
41 

51 
34 

65 
35 

62 
34 

47 

29 

59 
30 

64 

31 

65 
42 

50 
34 

63 
35 

55.5 
33.4 

CALL  AMAN 

MAX 
MIN 

47 

34 

45 

23 

47 

20 

49 

32 

43 

19 

46 

19 

52 
22 

53 
25 

62 
26 

51 
24 

54 

25 

51 
35 

42 

20 

53 
27 

56 
32 

49 

30 

43 
24 

44 

33 

46 

32 

42 
24 

47 

28 

"  42 
26 

44 

18 

66 
23 

67 
33 

49 

35 

44 

26 

46 

31 

48.  1 

26.6 

CeCILVILLE  S  SE 

MAX 
MIN 

CLOVEROALE   3  SSE 

MAX 
MIN 

51 
43 

56 
37 

63 
34 

65 
34 

60 
36 

60 
34 

64 
36 

73 
35 

67 
35 

66 
35 

69 
37 

49 
43 

49 
34 

53 
35 

63 
39 

63 
39 

67 
39 

54 
41 

52 
43 

57 
37 

61 
38 

55 
32 

53 
32 

62 
34 

69 
36 

66 
43 

54 
34 

53 
35 

59.4 

36.8 

COVEL  0 

MAX 
MIN 

52 
38 

58 
36 

58 
28 

59 
29 

59 
22 

57 
22 

57 
24 

63 
24 

68 
24 

62 
26 

64 

27 

54 

31 

47 

25 

45 

22 

69 
27 

60 
34 

61 
28 

63 
32 

46 
40 

51 
27 

49 

32 

53 
32 

48 

25 

60 
27 

67 
32 

67 
31 

50 
29 

49 

33 

55.9 
28.  8 

CRESCENT  CITY  1  N 

MIN 

55 
44 

53 
33 

55 
35 

56 
35 

59 
36 

68 
35 

63 
39 

50 
42 

50 
36 

66 
44 

66 
48 

54 

36 

55 
42 

52 
37 

52 
44 

50 
37 

53 
34 

50 
44 

53 
43 

54 
40 

54.  7 

39.2 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

MIN 

52 
45 

61 
34 

60 
36 

69 
36 

62 
36 

61 
36 

66 

37 

50 
44 

52 
33 

52 
33 

59 
38 

60 

34 

59 
36 

58 
35 

52 
37 

56 
33 

62 
36 

63 
39 

57 
37 

57 
38 

67.9 
36.6 

ELU  VALLEY 

MAX 
MIN 

45 
37 

40 
30 

45 
28 

45 
33 

42 

21 

48 

25 

50 
22 

54 
24 

64 

25 

66 
24 

47 

27 

43 
33 

45 

26 

51 
35 

51 
38 

47 
34 

44 

31 

48 

38 

49 
34 

50 
30 

49 

32 

40 

31 

43 

28 

44 

26 

46 

32 

44 

34 

44 

30 

46 

32 

46.8 
30.0 

EUREKA   ySO  CI 

MAX 
MIN 

51 
40 

50 
35 

48 
40 

51 
43 

49 

37 

51 
34 

53 
37 

60 
39 

55 
40 

50 
40 

51 
44 

49 

39 

51 

35 

58 
46 

68 
47 

60 
43 

49 

38 

53 
44 

62 
41 

52 
37 

63 
41 

49 

39 

49 

32 

63 
37 

63 
44 

61 
42 

55 
43 

54 
43 

62.  1 
40.0 

FERNOALE   3  NU 

MAX 
MIN 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

45 
33 

45 
31 

49 

26 

50 
28 

50 
22 

46 

22 

50 
22 

69 
25 

57 
24 

56 
25 

64 

26 

67 
32 

45 

29 

46 

32 

67 
32 

57 
32 

46 
30 

48 

31 

45 
34 

46 
29 

48 
31 

48 
28 

45 
26 

47 

26 

59 
31 

55 
38 

43 
29 

47 

30 

50.0 
28.6 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

54 
45 

55 
34 

56 
34 

55 
39 

55 
32 

68 
34 

69 
35 

59 
36 

68 
36 

50 
43 

52 
33 

52 
34 

58 
40 

60 
39 

55 
35 

53 
43 

55 
35 

56 
37 

65 
37 

54 

31 

56 
32 

55 
38 

53 
37 

53 
38 

56.3 
36.5 

FORT   JONES   RANGER  STA 

MIN 

49 
34 

50 
22 

47 
21 

46 
19 

48 

22 

67 
24 

56 
23 

57 
26 

44 

21 

45 

23 

55 
33 

54 

25 

45 
24 

45 

28 

42 

17 

17 

53 

51 
33 

44 

29 

46 

30 

49.  1 
24.8 

FORT  ROSS 

MIN 

53 
44 

52 
36 

57 
38 

54 

38 

56 
36 

68 
38 

60 
39 

66 
41 

62 
41 

56 
41 

51 
43 

51 
45 

52 
36 

55 
40 

55 
41 

55 
42 

52 
40 

56 
44 

55 
46 

56 
37 

54 
39 

53 
36 

54 
33 

61 
40 

56 
41 

54 
49 

53 
37 

53 
36 

65.4 
39.9 

GRATON 

MIN 

62 
44 

60 
31 

63 
30 

65 
31 

66 
31 

65 
32 

66 
30 

70 
30 

66 
32 

68 
33 

67 
34 

51 
43 

56 
30 

55 
30 

62 
36 

63 
35 

60 
30 

60 
32 

52 
40 

61 
31 

60 
32 

57 
32 

57 
29 

64 

30 

67 
31 

65 
37 

58 
32 

55 
33 

61.1 
32.9 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MIN 

47 

36 

50 
29 

58 
3  1 

63 
31 

55 
24 

53 
25 

60 
25 

66 
25 

68 
26 

62 
25 

64 

29 

62 
32 

52 
30 

50 
32 

60 
32 

59 
35 

48 

35 

49 

31 

40 
31 

53 
31 

51 
31 

51 
30 

50 
26 

59 
29 

59 
29 

55 
37 

47 
32 

47 

32 

64.6 

30.0 

HEALOSBURG 

MIN 

60 
44 

66 
37 

67 
34 

64 

33 

66 
38 

70 
36 

75 
36 

70 
35 

71 
36 

70 
38 

60 
43 

64 
42 

56 
32 

65 
39 

63 
38 

60 
40 

60 
40 

64 

43 

62 
47 

63 
38 

68 
38 

57 
33 

68 
34 

71 
35 

67 
41 

68 
49 

57 
35 

64 
49 

63.  1 
38.7 

MILTS 

MIN 

38 
30 

42 
21 

38 
25 

33 
19 

42 
22 

48 

25 

50 

23 

46 

26 

44 

19 

43 

22 

42 

31 

42 
25 

36 
24 

36 
25 

36 
27 

32 
1  I 

46 

12 

42 

35 

42 
24 

36 
27 

38 
26 

40.6 

23.8 

HOOPA 

MIN 

52 
38 

52 
38 

63 
38 

65 
38 

53 
33 

64 

30 

55 
30 

58 
31 

60 
34 

69 
36 

68 
34 

66 
38 

48 

36 

61 
34 

64 
42 

51 
39 

50 
37 

49 

38 

47 

41 

52 
36 

64 
37 

48 
34 

48 
34 

56 
36 

60 
39 

52 
42 

50 
36 

51 
37 

53.0 
36.3 

HENTF lEL  0 

MIN 

60 
47 

60 
37 

6  1 
36 

64 

35 

60 
37 

59 
41 

66 
36 

62 
38 

64 

37 

69 
39 

63 
40 

64 
46 

63 
35 

68 
40 

60 
39 

61 
43 

58 
39 

67 
41 

61 
45 

58 
37 

67 
37 

57 
37 

60 
33 

63 
37 

63 
40 

63 
47 

59 
38 

68 
60 

60.3 
39.5 

MIN 

54 

43 

52 
32 

56 
32 

52 
42 

56 
30 

55 
29 

60 
31 

66 
34 

60 
34 

49 
34 

60 
43 

60 
40 

63 
31 

66 
40 

66 
44 

49 
39 

60 
33 

6  1 
41 

53 
40 

63 
33 

60 
39 

49 

33 

61 
29 

63 
32 

5  1 
40 

52 
42 

51 
40 

51 
37 

53.  1 
36.3 

LAVA  beds  NAT  nONL'MENT 

MIN 

41 

22 

40 

21 

43 

13 

50 
21 

39 
16 

33 
12 

43 

16 

46 

26 

49 

23 

50 
22 

66 
23 

43 

20 

42 

12 

43 

17 

43 

23 

43 

27 

40 
21 

39 
21 

44 

25 

38 
16 

38 
12 

34 

20 

37 
8 

40 
14 

60 
20 

49 

28 

40 
25 

39 
20 

42.5 
19.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MIN 

48 

19 

45 

18 

50 
16 

54 

16 

39 
13 

34 
12 

44 

16 

47 

19 

48 
15 

50 
10 

61 
16 

46 

15 

42 
1  1 

39 
19 

48 

25 

52 
28 

48 

25 

46 

23 

43 

18 

39 
17 

39 
25 

38 
21 

40 

1  1 

42 

20 

52 
30 

52 
34 

42 

22 

44 

28 

45.0 
19.4 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MIN 

61 
42 

62 
35 

66 
33 

65 
35 

60 
39 

67 
42 

66 
34 

66 
38 

72 
35 

68 

37 

66 
44 

63 
44 

66 
36 

60 
38 

62 
38 

61 
43 

60 
33 

67 
40 

63 
46 

61 
35 

68 
38 

60 
35 

62 
31 

66 

35 

66 
39 

61 
47 

68 
37 

57 
51 

62.  1 
38.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MIN 

53 
43 

55 
40 

54 

30 

52 
43 

53 
28 

66 
28 

60 
29 

64 

35 

61 
32 

60 
35 

49 
42 

60 
41 

52 
30 

53 
38 

55 
41 

50 
41 

50 
33 

50 
41 

54 
41 

52 
33 

51 
40 

51 
34 

55 
30 

59 
31 

52 
38 

51 
42 

49 

37 

49 
40 

53.6 
36.3 

ORL  EANS 

MIN 

52 
41 

60 
36 

56 
36 

55 
39 

58 

30 

60 
28 

63 
29 

66 
31 

63 
36 

60 
36 

58 
38 

53 
41 

52 
36 

55 
40 

54 
43 

48 

38 

49 

38 

46 

38 

53 
40 

52 
37 

50 
39 

50 
36 

58 
31 

61 
36 

51 
40 

50 
42 

45 

38 

46 

38 

54.4 

36.  7 

PETAL UMA  FIRE   STA  2 

MIN 

58 
48 

62 
37 

64 

33 

63 
36 

63 
35 

65 
41 

64 

35 

63 
35 

63 
34 

65 
36 

64 
46 

55 
45 

55 
32 

62 
39 

62 
39 

56 
42 

57 
38 

54 
42 

60 
45 

60 
36 

61 
37 

57 
36 

62 
32 

64 
33 

63 
37 

60 
49 

57 
36 

57 
60 

60.6 
38. 6 

MIN 

POTTER   VALLEY  PH 

MIN 

55 
36 

62 
28 

69 
28 

60 
29 

61 
30 

63 
29 

71 
28 

70 
33 

62 
30 

69 
30 

46 

33 

48 
38 

49 

27 

63 
35 

62 
37 

63 
40 

56 
28 

47 
41 

58 
40 

54 
28 

55 
35 

51 
33 

63 
27 

70 
30 

69 
34 

50 
46 

50 
30 

52 
45 

58.8 
33.2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

52 
34 

48 

33 

50 
34 

52 
37 

50 
32 

50 
30 

53 
30 

56 
30 

58 
32 

58 
32 

60 
34 

46 

38 

44 

34 

47 
33 

59 
33 

58 
40 

49 

37 

50 
36 

50 
41 

51 
35 

52 
35 

50 
34 

48 

31 

55 
31 

61 
35 

54 

37 

49 

36 

51 
37 

52.2 
34.3 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

58 
42 

63 
33 

66 
30 

62 
32 

59 

37 

65 
40 

71 
34 

67 
35 

7J 
37 

69 
34 

60 
37 

51 
40 

54 

30 

63 
37 

6 1 
35 

57 
40 

57 
31 

52 
41 

60 
45 

6  1 
31 

54 

36 

57 
31 

63 
30 

67 
31 

66 
35 

58 
47 

32 

56 
49 

60.4 

36.  1 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

59 
51 

61 
40 

67 
41 

67 
39 

63 
41 

65 
44 

67 
3S 

67 
44 

66 
43 

68 
42 

64 
47 

55 
46 

55 
38 

61 
44 

64 
43 

62 
47 

60 
42 

55 
44 

60 
46 

62 
41 

bl 
41 

59 
37 

63 
36 

65 
42 

66 
42 

64 

51 

62 
38 

60 
55 

62.4 
43.0 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

59 
43 

65 
33 

67 
31 

65 
34 

63 
34 

67 
36 

69 

32 

70 
,  33 

67 
32 

69 

32 

66 
43 

53 
44 

56 
30 

63 
38 

63 
37 

60 
40 

61 
32 

58 
41 

60 
43 

61 
33 

60 
36 

57 
33 

65 
30 

69 
32 

65 
37 

60 
50 

57 
34 

56 
48 

B2.5 
36.5 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

45 

35 

50 
27 

54 

25 

56 
25 

49 

23 

51 
23 

66 
24 

63 
26 

65 
26 

63 
27 

60 
26 

54 

27 

44 

26 

49 

26 

53 
35 

48 

33 

50 
28 

47 

30 

38 
32 

50 
27 

61 
29 

39 
28 

42 

22 

50 
27 

58 
30 

49 

33 

41 

30 

42 

30 

50.6 
27.9 

SEE  REFERENCE  NOtCS  FOLLOMINO  STATION  INOE« 
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DniLY  TEMPERniURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 
(r 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SC6TIB 

MBX 
MIN 

57 
45 

51 
35 

52 
37 

59 
39 

52 
34 

50 
3  1 

56 
3  1 

58 
32 

67 
36 

61 
39 

57 
39 

52 
40 

48 
35 

53 
36 

6  1 
43 

57 
43 

52 
39 

52 
40 

52 
43 

54 
39 

55 
40 

61 
36 

51 
32 

52 
33 

58 
38 

57 
45 

63 
38 

56 
41 

54.8 
37.8 

SHELTER  COVE 

MBX 
MIN 

5^ 
16 

58 
42 

64 
42 

57 
44 

54 
42 

61 
45 

61 
48 

65 
47 

59 
44 

56 
43 

48 
43 

50 
40 

52 
46 

57 
44 

56 
47 

53 
42 

51 
42 

50 
44 

53 
46 

52 
41 

54 
41 

52 
41 

56 
41 

56 
42 

56 
42 

53 
48 

53 
42 

53 
45 

55.  1 
43 . 6 

SONOMA 

MBX 
MIN 

62 
44 

65 
31 

67 
31 

67 
32 

68 
36 

65 
42 

67 
31 

69 
32 

57 
31 

69 
33 

68 
38 

56 
48 

56 
30 

63 
36 

65 
35 

60 
38 

64 
38 

63 
42 

62 
31 

6  1 
35 

59 
32 

65 
28 

69 
31 

7  1 
36 

64 
47 

67 
33 

67 
48 

63.9 

TRINITY  DflM  VISTS  PT 

MBX 
MIN 

40 
30 

50 
30 

51 
30 

54 

29 

54 
23 

55 
24 

57 
24 

62 
27 

64 

27 

60 
26 

50 
27 

55 
37 

44 

29 

48 

29 

55 
33 

56 
30 

48 

27 

47 

28 

35 
32 

47 

28 

44 

28 

45 

30 

47 

26 

66 
29 

62 
3D 

54 

37 

48 

29 

45 
35 

51.5 

TULELfiKE 

MBX 
MIN 

45 

26 

44 

18 

55 
13 

55 
24 

37 
13 

44 

10 

52 
19 

54 

15 

56 
15 

58 
13 

57 
12 

50 
22 

44 

10 

49 

28 

60 
26 

48 

23 

41 
14 

41 

30 

39 
28 

40 
15 

40 
31 

38 
23 

12 

59 

47 
33 

41 
24 

43 

35 

47.2 
20  . 6 

UKIftH 

MBX 
MIN 

55 
41 

63 
30 

66 
31 

58 
33 

60 
28 

64 

28 

70 
28 

69 
32 

65 
32 

67 
32 

63 
39 

47 
38 

52 
29 

62 
36 

52 
37 

57 
39 

55 
31 

49 
35 

58 
44 

58 
32 

54 

37 

53 
33 

63 
28 

59 
31 

66 
36 

60 
42 

51 
32 

64 
46 

59  .  7 

UfIRn  SPRINGb  DB" 

MBX 
MIN 

51 
39 

56 
38 

64 
34 

65 
35 

58 
33 

60 
30 

65 
32 

72 
32 

66 
35 

68 
38 

68 
39 

49 
41 

52 
29 

55 
32 

52 
36 

50 
39 

55 
36 

56 
36 

52 
49 

67 
35 

59 
36 

54 
30 

53 
28 

63 
36 

67 
40 

64 
41 

54 
32 

53 
35 

59.2 
35  . 6 

UEBVEHVILLE   RBNGES  STB 

MBX 
MIN 

41 

32 

51 

27 

53 
28 

54 

26 

56 
18 

55 
18 

68 
20 

65 
21 

60 
22 

60 
2  1 

54 
2  1 

57 
26 

46 
24 

48 

27 

65 
3  1 

47 

26 

46 

26 

36 
32 

56 
24 

46 

23 

53 
25 

47 
30 

56 
24 

63 
26 

64 
31 

51 
34 

48 

27 

42 
31 

52.8 
25  . 8 

WEED  FIRE  OEPBRTHENT 

MBX 

41 

33 

43 

25 

45 

20 

48 

20 

45 
24 

37 
18 

42 
17 

49 
24 

52 
25 

61 
23 

52 
23 

51 
33 

44 

16 

35 
1  7 

50 
31 

53 
22 

46 

29 

42 

28 

39 
30 

44 

23 

43 

25 

42 

21 

38 
15 

42 

1  7 

56 
24 

54 
41 

46 
32 

42 

35 

45.4 
24.8 

WILL  ITS    1  NE 

MAX 
MIN 

51 
39 

61 
28 

61 
29 

65 
36 

56 
25 

61 
24 

68 
27 

69 
29 

66 
29 

56 
29 

65 
30 

44 

33 

48 

29 

69 
34 

59 
36 

57 
37 

51 
27 

49 
38 

61 
41 

54 

30 

54 

35 

48 

32 

62 
26 

66 
29 

65 
32 

55 
44 

47 
32 

51 
45 

57.6 
32 . 3 

UILLOW  CREEK    1  MM 

MAX 
MIN 

51 
42 

50 
40 

54 
36 

57 
37 

53 
32 

56 
31 

58 
3  1 

61 
3  1 

64 

32 

62 
34 

69 
34 

58 
38 

49 
36 

53 
37 

58 
42 

49 
42 

50 
40 

51 
42 

46 
40 

5  1 
35 

54 

36 

48 

32 

46 
34 

58 
36 

54 

36 

50 
41 

60 
36 

49 

36 

53.9 
36.4 

YHEna 

MAX 
MIN 

SflCRBMENTO 

DRBIKBGE-  02 

ftOIM   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

40 

30 

38 
21 

51 
22 

43 

26 

43 
16 

43 
15 

48 
21 

54 
24 

55 
24 

55 
25 

55 
23 

49 

20 

1  9 

45 

29 

53 
27 

48 

30 

41 

20 

40 

30 

43 
26 

41 
13 

40 
30 

35 
20. 

46 

13 

66 
23 

55 
26 

49 

27 

44 

24 

44 
34 

46.3 

23  .5 

BLTURAS   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

40 
28 

46 

12 

35 
12 

58 
35 

43 
12 

32 

a 

40 
8 

46 
12 

48 
15 

52 
15 

55 
12 

52 
12 

45 
14 

43 

16 

41 

20 

40 
1  1 

52 
15 

35 
1  8 

40 
18 

37 

40 
8 

40 

20 

32 
1 

45 

10 

54 

20 

57 
28 

47 

25 

45 

27 

44.3 
15.7 

AUBURN 

MAX 
MIN 

48 
43 

57 
37 

58 
35 

65 
35 

63 
35 

63 
33 

59 
32 

60 
36 

64 

38 

65 
40 

65 
38 

54 
35 

49 
34 

53 
34 

57 
38 

59 
38 

55 
34 

56 
34 

48 
40 

51 
36 

57 
36 

50 
34 

53 
34 

69 
36 

66 
39 

66 
42 

51 
40 

65 
40 

57.0 
36  . 6 

AUBURN   DAM  PROJECT 

MBX 

MIN 

48 
42 

56 
33 

56 
30 

63 
3  1 

61 
3  1 

54 

27 

57 
28 

59 
32 

62 
34 

63 
35 

53 
32 

52 
35 

48 

3  1 

51 
3  1 

65 
34 

56 
37 

53 
31 

55 
32 

47 
38 

55 
3  1 

55 
33 

49 

31 

53 
29 

58 
34 

54 

36 

56 
37 

50 
36 

53 
37 

55.8 
33  .  1 

BLUE   CANYON   USO  AP 

MBX 
MIN 

33 
27 

53 
30 

65 
39 

47 

29 

38 
22 

47 

23 

52 
33 

51 
35 

54 

37 

62 
37 

46 

32 

33 
23 

38 
18 

46 
26 

63 
32 

36 
2  I 

40 
2  1 

33 
28 

38 
25 

48 
24 

36 
26 

34 

22 

52 
28 

63 
38 

48 
38 

38 
30 

37 
30 

38 
30 

43.8 

28  .  7 

BOWMAN  OBM 

MAX 
MIN 

37 
28 

49 

25 

58 
35 

55 
28 

45 

22 

42 

26 

47 
34 

55 
38 

57 
29 

67 
29 

48 

27 

45 

26 

41 
18 

47 

27 

55 
28 

57 

27 

43 

19 

42 
27 

38 
29 

47 
2  1 

44 

27 

35 
2  I 

52 
22 

66 
30 

49 
28 

51 
29 

56 
29 

46 
32 

48.3 
27.2 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

53 
40 

61 
40 

59 
31 

60 
31 

61 
37 

56 
39 

59 
31 

60 
32 

52 
32 

64 
33 

66 
33 

55 
35 

55 
39 

54 

35 

56 
37 

68 
36 

68 
37 

58 
37 

64 

37 

63 

58 
35 

55 
38 

56 
35 

60 
32 

65 
33 

54 
40 

59 
38 

58 
41 

58.8 
35  .8 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

54 
43 

62 
33 

65 
28 

63 
29 

68 
36 

6  1 

30 

69 
34 

64 
29 

68 

30 

65 
30 

55 
42 

55 
30 

57 
36 

61 
34 

51 
42 

50 
39 

61 
39 

54 
46 

51 
3  1 

58 
32 

55 
35 

54 

29 

66 
32 

66 
50 

69 
32 

59 
40 

61.2 
35 .  0 

BURNEY 

MAX 
MIN 

41 
34 

47 

20 

41 

15 

65 
23 

52 
18 

41 

1  7 

49 

]  5 

54 

60 

51 

59 

59 

40 

47 

48 

51 

46 

46 

41 

46 

41 

37 

42 

50 

59 

60 

45 

46 

35 

48.4 
20.9 

CANYON  OBM 

MAX 
MIN 

40 
3  1 

39 
18 

40 
17 

49 

21 

48 

17 

37 
19 

46 

2  1 

48 

21 

45 

20 

45 
2  1 

47 
2  1 

48 

23 

35 
24 

40 

50 

52 

40 

41 

38 

38 

38 

33 

41 

44 

50 

47 

40 

23 

41 

32 

42.9 
22.  1 

CHESTER 

MAX 
MIN 

46 
15 

48 
16 

50 
12 

50 
16 

46 
19 

46 

19 

50 
1  7 

52 
24 

53 
18 

51 
1  9 

5  1 
18 

6  1 
2  1 

43 
1 6 

49 

28 

54 

26 

54 

30 

43 
1  2 

40 

26 

44 

28 

40 

38 

40 

22 

50 
1 8 

45 

32 

42 

23 

40 

32 

46.8 

20.7 

CHICO  EXPERIMENT  STB 

MBX 
MIN 

CLARKSBURG 

MAX 

MIN 

50 
38 

61 
3  1 

6' 
33 

54 

36 

58 
3 1 

68 
32 

62 

63 

64 

56 

52 

55 

58 

59 

60 

58 

62 

62 

57 

50 

52 

60 

65 

65 

58 

55 
40 

58.3 
36.0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

49 
40 

53 

57 

63 

59 

56 

60 

67 

62 

63 

66 

45 

48 

51 

58 

58 

52 

54 

48 

55 

65 

62 

5  1 

62 

64 

63 

54 

51 
30 

56.3 
27.  7 

COLFAX 

MAX 
MIN 

52 
40 

58 
30 

62 
3  1 

62 
36 

58 
32 

57 
33 

63 
33 

62 
34 

64 

38 

63 
3  7 

61 
35 

54 
34 

51 
30 

56 

58 

63 

62 

52 

51 

55 

50 

49 

50 

66 

66 

58 

49 

49 
42 

56.8 
34.6 

COLUSA    1  SSW 

MBX 
MIN 

58 
43 

63 
38 

60 
29 

60 
31 

56 
39 

60 
40 

69 
32 

65 
31 

67 
32 

65 
32 

60 
33 

54 

37 

55 

59 

61 

62 

59 

64 

62 

67 

54 

66 

63 

66 

65 

64 

58 

54 
45 

50.2 
35.9 

DAVIS  2   WSW  EXP  FARM 

MBX 
MIN 

DEER  CHEEK  FOHEBBY 

MAX 
MIN 

36 
32 

40 
26 

56 
36 

60 
34 

54 

26 

42 
24 

50 
28 

60 
34 

57 
35 

59 

56 

52 

35 

41 

49 

,  58 

37 

46 

42 

49 

34 

41 

54 

59 

55 

39 

■  40 
35 

48.2 
29  .5 

OE  SBBLA 

MAX 
MIN 

37 

60 
32 

53 
27 

54 

26 

61 
30 

62 
39 

62 
32 

60 
32 

57 

51 

47 

52 

53 

50 

51 

55 

50 

45 

42 

58 

60 

50 

64 

45 

45 
38 

54.0 
31.8 

DOBS  ins  1  S 

MAX 
MIN 

55 
43 

58 
31 

61 
30 

62 
31 

60 
27 

66 
32 

65 
30 

63 
3  1 

58 
30 

63 

57 

58 

53 

56 

49 

55 

57 

50 

60 

66 

59 

53 

52 
45 

57.5 
33.0 

OOUNIEVILLE   RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

47 

35 

52 
27 

56 
26 

60 
26 

55 
28 

45 

28 

53 
25 

58 
25 

59 

57 

66 

65 

42 

44 

51 

42 

46 

58 

44 

50 
26 

43 

58 

49 

58 

49 
33 

51.8 
27.2 

EBST  PBRK  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

51 
41 

60 
28 

62 
28 

62 
29 

58 
35 

52 
34 

58 
28 

65 
30 

62 
31 

55 
31 

63 

30 

51 
30 

50 
26 

52 
28 

58 
36 

57 
35 

52 
26 

55 
25 

50 
40 

57 
27 

51 
28 

55 
29 

50 
27 

60 
28 

53 
29 

53 
35 

57 
28 

50 
30 

66.8 
30.5 

FBIHFIELD   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

52 
43 

62 
37 

62 
34 

60 
33 

62 
35 

59 
44 

66 
35 

53 
34 

62 
34 

61 
33 

63 
35 

52 
40 

53 
34 

54 
34 

60 
38 

62 
38 

62 
39 

56 
40 

52 
42 

53 
35 

51 
37 

52 
37 

57 
31 

64 

33 

53 
33 

65 
35 

58 
38 

55 
39 

59.3 
36 . 5 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

52 
45 

60 
35 

57 
35 

63 
41 

62 
38 

54 
38 

59 
36 

.  59 
39 

64 
43 

65 
43 

65 
41 

55 
41 

52 
37 

66 
39 

58 
41 

60 
43 

58 
38 

59 
38 

50 
45 

60 
37 

59 
39 

62 
38 

56 
30 

60 
31 

66 
44 

67 
46 

56 
39 

57 
44 

58  .6 
39  .  4 

GEORGETOWN   RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STfiTION 

Ofir   OF  MONTH 

UJ 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

GRASS  VAtLEY  NQ .  2 

MAX 

^4 

52 

61 

61 

61 

51 

57 

54 

62 

65 

61 

57 

43 

50 

55 

59 

47 

52 

42 

52 

55 

45 

49 

60 

64 

53 

46 

48 

54 

5 

32 

31 

32 

29 

29 

29 

34 

29 

30 

38 

27 

28 

3 1 

29 

28 

32 

34 

34 

30 

9 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

S3 

61 

61 

61 

62 

59 

63 

60 

61 

63 

65 

57 

S3 

53 

59 

63 

61 

60 

S3 

53 

60 

53 

57 

63 

62 

66 

60 

58 

59 

6 

MIN 

30 

29 

39 

37 

38 

35 

33 

42 

45 

34 

33 

36 

30 

32 

32 

37 

36 

34 

4 

HAT  CREEK   PH   hO  1 

42 

49 

47 

55 

53 

42 

50 

55 

60 

58 

60 

57 

42 

48 

49 

56 

46 

47 

44 

47 

46 

40 

43 

50 

61 

60 

50 

49 

50 

3 

ntH 

32 

28 

20 

31 

29 

" 

2 1 

2 1 

1 8 

23 

25 

27 

22 

3 

JESS  VALLEY 

MAX 

42 

41 

55 

54 

34 

38 

46 

51 

51 

51 

48 

44 

43 

41 

51 

47 

36 

37 

37 

40 

38 

31 

45 

52 

52 

42 

42 

40 

44 

0 

MIN 

16 

16 

^' 

^' 

29 

" 

28 

26 

1 9 

1 0 

19 

0 

19 

32 

31 

20 

23 

19 

4 

L AKEPORT 

MAX 

45 

57 

61 

62 

62 

58 

65 

63 

60 

63 

60 

58 

50 

56 

60 

58 

55 

51 

56 

55 

54 

52 

58 

61 

60 

56 

SO 

S3 

57 

5 

Mln 

26 

35 

23 

30 

■'^ 

32 

35 

25 

31 

28 

23 

25 

■" 

43 

26 

28 

9 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

42 

54 

61 

56 

49 

49 

56 

57 

59 

57 

51 

48 

50 

59 

67 

48 

45 

47 

46 

44 

65 

58 

55 

42 

41 

51 

4 

MIN 

23 

26 

^' 

19 

30 

23 

1 6 

20 

1  7 

14 

2 1 

20 

32 

23 

2 

nANZAn  ITA  L  Ai^C 

MAX 

35 

34 

46 

53 

41 

29 

44 

50 

50 

47 

■  43 

31 

38 

42 

45 

35 

40 

34 

37 

38 

33 

30 

48 

51 

47 

35 

37 

40 

5 

MIM 

23 

^' 

18 

19 

16 

16 

10 

34 

16 

20 

16 

4 

markley  cqve 

MAX 

52 

58 

52 

60 

64 

55 

61 

66 

61 

63 

62 

49 

50 

52 

56 

61 

58 

59 

51 

59 

57 

51 

54 

63 

61 

67 

56 

53 

56 

0 

MIN 

38 

33 

38 

31 

36 

37 

33 

34 

42 

33 

33 

33 

33 

3  1 

32 

34 

33 

36 

34 

4 

MARYSVILLE 

MAX 

51 

61 

61 

65 

64 

57 

60 

69 

67 

67 

66 

60 

52 

57 

60 

64 

62 

60 

50 

62 

58 

51 

57 

62 

68 

70 

62 

57 

60 

8 

MIM 

40 

38 

38 

40 

39 

45 

39 

38 

36 

39 

37 

46 

36 

42 

38 

9 

MC  CLOUD 

MAX 

47 

50 

58 

48 

43 

52 

58 

60 

60 

56 

50 

35 

43 

47 

50 

52 

47 

37 

45 

44 

40 

41 

52 

68 

47 

45 

40 

39 

48 

1 

MIM 

23 

28 

21 

23 

29 

20 

22 

23 

14 

28 

26 

28 

32 

23 

1 

MINERAL 

MAX 

35 

35 

41 

47 

44 

38 

42 

49 

49 

50 

48 

46 

32 

39 

43 

SO 

39 

40 

34 

37 

37 

33 

36 

43 

51 

49 

37 

39 

41 

5 

MIN 

23 

23 

^' 

^' 

10 

24 

'  ' 

'  ' 

29 

12 

13 

22 

13 

2  1 

24 

23 

25 

18 

5 

nOUNT  SHASTA  USD  CI 

MAX 

44 

46 

57 

46 

37 

46 

52 

58 

54 

58 

49 

36 

43 

45 

52 

45 

43 

36 

43 

42 

41 

40 

44 

56 

45 

46 

36 

39 

45 

7 

MIN 

20 

28 

26 

26 

24 

16 

29 

30 

31 

26 

32 

30 

^' 

26 

18 

16 

22 

39 

28 

34 

26 

0 

NEVADA  CITY 

MAX 

43 

46 

52 

56 

55 

48 

52 

57 

58 

57 

57 

55 

43 

46 

50 

55 

41 

47 

41 

49 

52 

46 

46 

66 

60 

59 

46 

48 

50 

6 

MIN 

28 

27 

28 

^' 

^' 

30 

26 

26 

36 

24 

30 

28 

29 

32 

27 

8 

orl  and 

MAX 

50 

53 

63 

60 

62 

55 

61 

68 

68 

68 

65 

58 

46 

54 

58 

60 

60 

58 

49 

60 

54 

56 

66 

64 

66 

64 

63 

53 

S9 

0 

MIN 

34 

32 

33 

33 

" 

39 

''^ 

33 

34 

29 

29 

" 

38 

38 

32 

34 

34 

8 

QROv IL  L  E 

MAX 

53 

59 

63 

61 

61 

57 

61 

68 

64 

67 

64 

59 

50 

56 

60 

61 

68 

58 

53 

59 

55 

51 

55 

60 

66 

65 

59 

56 

59 

3 

MIN 

40 

37 

38 

36 

38 

37 

44 

37 

42 

40 

42 

34 

43 

45 

37 

38 

^' 

41 

62 

39 

39 

3 

PARAD ISE 

45 

54 

58 

65 

58 

53 

57 

64 

61 

62 

61 

55 

42 

50 

55 

55 

51 

53 

44 

53 

55 

44 

48 

59 

63 

62 

49 

50 

54 

5 

MIN 

38 

40 

40 

32 

39 

43 

''^ 

41 

40 

39 

34 

40 

41 

38 

35 

40 

35 

38 

33 

39 

46 

42 

43 

38 

7 

placervil  l  e 

MAX 

47 

51 

54 

59 

59 

52 

53 

54 

59 

60 

60 

54 

49 

48 

51 

51 

50 

50 

50 

51 

53 

50 

48 

56 

64 

64 

44 

53 

53 

4 

MIN 

30 

31 

29 

30 

30 

32 

31 

31 

29 

29 

32 

32 

34 

29 

34 

30 

28 

32 

34 

35 

31 

1 

PL ACERVILlE  IfC 

51 

57 

64 

60 

60 

54 

55 

60 

62 

62 

56 

64 

49 

50 

57 

63 

49 

57 

49 

54 

50 

47 

57 

65 

64 

61 

49 

50 

55 

6 

MIN 

38 

41 

40 

40 

40 

40 

35 

30 

39 

33 

32 

39 

36 

30 

37 

30 

35 

40 

43 

43 

37 

44 

37 

1 

PL ATinA 

MAX 

42 

59 

62 

60 

58 

59 

58 

62 

64 

63 

58 

39 

49 

60 

52 

38 

51 

52 

48 

52 

56 

56 

59 

68 

50 

51 

54 

1 

MIN 

30 

28 

19 

^' 

20 

19 

18 

20 

^'^ 

33 

24 

20 

28 

^' 

24 

24 

^' 

25 

31 

36 

24 

2 

PORTQL A 

65 

54 

56 

51 

45 

46 

54 

55 

44 

43 

42 

48 

44 

40 

40 

46 

58 

46 

43 

46 

47 

8 

MIN 

16 

10 

" 

10 

20 

30 

10 

10 

20 

26 

" 

33 

17 

7 

OUINCY 

40 

5  1 

56 

44 

52 

55 

58 

56 

45 

48 

52 

60 

49 

47 

43 

57 

60 

45 

48 

SO 

9 

MIN 

33 

^' 

20 

18 

20 

20 

28 

28 

29 

24 

24 

26 

26 

19 

29 

24 

2 

RED  BL  UF~F   WSO  AP 

59 

63 

58 

62 

56 

61 

68 

66 

67 

60 

57 

46 

54 

58 

57 

55 

56 

48 

60 

54 

64 

55 

66 

66 

64 

63 

63 

64 

58 

6 

MIN 

38 

34 

34 

37 

40 

41 

38 

36 

34 

37 

39 

33 

39 

39 

42 

37 

42 

40 

36 

33 

36 

42 

40 

49 

37 

9 

REDD InG   riRE   STA  NO  2 

58 

65 

63 

65 

56 

63 

70 

70 

69 

65 

61 

57 

55 

58 

59 

58 

57 

65 

65 

62 

57 

54 

66 

67 

65 

60 

54 

61 

61 

3 

MIN 

43 

40 

42 

39 

39 

42 

40 

43 

33 

41 

41 

36 

43 

38 

39 

34 

39 

35 

40 

49 

38 

40 

39 

5 

B8CKLIN 

MAX 

52 

61 

64 

63 

63 

54 

58 

62 

62 

64 

65 

56 

55 

55 

58 

61 

69 

58 

62 

59 

57 

61 

66 

64 

66 

68 

67 

68 

58 

6 

MIN 

44 

32 

32 

34 

33 

28 

30 

30 

32 

32 

32 

38 

36 

35 

35 

30 

32 

43 

26 

29 

32 

26 

26 

34 

37 

33 

3 

59 

60 

60 

62 

56 

58 

59 

62 

53 

53 

55 

53 

53 

59 

60 

6  1 

50 

50 

61 

56 

61 

66 

60 

57 

65 

60 

57 

66 

56 

7 

MIN 

37 

33 

43 

37 

32 

36 

38 

38 

39 

33 

39 

36 

46 

39 

42 

41 

40 

" 

37 

40 

43 

38 

49 

36 

1 

SACRAnCNTO  W50   C I 

60 

60 

65 

65 

55 

59 

63 

53 

65 

55 

57 

54 

57 

59 

62 

63 

58 

51 

60 

58 

52 

56 

61 

67 

67 

59 

58 

66 

59 

8 

MIN 

46 

46 

40 

38 

39 

40 

39 

39 

41 

44 

43 

39 

43 

43 

46 

40 

43 

38 

45 

41 

37 

39 

44 

45 

43 

42 

1 

SHASTA  DAM 

46 

52 

59 

59 

58 

52 

55 

63 

65 

62 

52 

53 

42 

50 

52 

56 

50 

54 

43 

56 

51 

51 

50 

57 

62 

56 

59 

47 

54 

4 

MIN 

40 

40 

40 

39 

38 

39 

39 

43 

41 

42 

39 

39 

35 

41 

41 

36 

37 

38 

38 

38 

40 

39 

40 

39 

38 

9 

SIERRA  CITY 

43 

54 

59 

55 

51 

48 

53 

60 

61 

60 

55 

5  1 

44 

50 

59 

54 

48 

41 

48 

48 

41 

43 

52 

59 

55 

51 

45 

43 

51 

1 

MIN 

29 

25 

^' 

26 

30 

38 

30 

26 

^' 

28 

28 

29 

20 

29 

26 

^' 

29 

26 

30 

26 

3 

SIERRAVJlLE   ranger  STA 

44 

45 

55 

51 

43 

49 

56 

51 

43 

47 

60 

48 

51 

41 

41 

40 

45 

56 

56 

40 

46 

46 

0 

MIN 

32 

1 5 

1  6 

1  1 

1 5 

1 6 

1 5 

1  1 

1  5 

22 

1 9 

27 

30 

1  3 

1 6 

1 4 

16 

26 

3  1 

3 1 

20- 

3 

9  1  on  T    WUNUC.  KOtKVUiM 

49 

58 

64 

62 

60 

53 

61 

66 

63 

66 

63 

53 

49 

52 

58 

59 

58 

58 

47 

58 

52 

55 

53 

62 

63 

62 

62 

53 

57 

8 

MIN 

38 

29 

30 

3 1 

36 

38 

3 1 

32 

34 

34 

33 

33 

29 

29 

36 

39 

29 

29 

39 

30 

30 

34 

29 

29 

32 

38 

32 

32 

8 

STS«U6ERBr  VULLEr 

41 

53 

58 

54 

48 

53 

60 

58 

62 

57 

53 

41 

45 

52 

55 

47 

46 

39 

45 

50 

T) 

39 

64 

58 

51 

44 

42 

36 

49 

2 

MIN 

30 

24 

24 

26 

22 

22 

25 

32 

25 

26 

23 

27 

19 

22 

26 

29 

20 

26 

26 

20 

28 

25 

20 

25 

25 

34 

27 

25 

4 

TUI H  LAKES 

52 

45 

40 

49 

44 

31 

39 

47 

49 

46 

41 

39 

34 

36 

46 

48 

39 

35 

32 

46 

34 

36 

48 

64 

49 

38 

36 

34 

41 

7 

MIN 

20 

18 

24 

25 

4 

8 

24 

24 

13 

1  4 

1  3 

18 

0 

14 

1  7 

20 

1 

9 

1 9 

5 

10 

15 

6 

1  4 

1  7 

24 

24 

15 

2 

VACAV IL  L  E 

MAX 

62 

62 

61 

66 

64 

61 

63 

63 

66 

65 

64 

53 

54 

59 

61 

64 

62 

60 

63 

61 

59 

57 

63 

65 

65 

55 

56 

55 

61 

4 

MIN 

36 

34 

29 

3  1 

43 

43 

32 

34 

3  1 

33 

35 

34 

3  1 

37 

35 

35 

32 

38 

46 

34 

34 

34 

33 

3  1 

3  1 

48 

3  1 

35 

4 

VOL  Tft  PQMCR  HOUSE 

MAX 

49 

51 

61 

58 

57 

55 

66 

66 

63 

63 

62 

55 

50 

52 

54 

53 

51 

S2 

50 

51 

48 

45 

55 

60 

61 

55 

51 

49 

55 

1 

MIN 

40 

3  1 

38 

35 

30 

3  1 

34 

36 

37 

35 

33 

34 

30 

33 

34 

35 

30 

36 

36 

3  1 

31 

29 

27 

34 

36 

46 

31 

36 

34 

0 

1*IS«ETT0M«  <1£5 

MAX 

45 

56 

60 

58 

56 

54 

59 

65 

67 

66 

61 

54 

41 

51 

54 

57 

54 

52 

42 

51 

51 

54 

60 

63 

63 

59 

SB 

48 

55 

3 

MIN 

40 

36 

39 

34 

32 

31 

34 

37 

37 

37 

36 

35 

32 

32 

38 

37 

35 

36 

36 

33 

-  33 

33 

33 

35 

34 

37 

35 

35 

35 

1 

MILL  lAnS 

MAX 

53 

59 

64 

60 

58 

55 

60 

68 

66 

67 

63 

56 

53 

54 

59 

62 

62 

61 

56 

67 

57 

63 

65 

65 

60 

55 

59. 

9 

MIN 

44 

36 

32 

32 

35 

40 

35 

34 

35 

34 

34 

36 

35 

34 

39 

40 

33 

33 

32 

38 

35 

32 

32 

36 

33 

33 

35. 

1 

UILLOWS 

MAX 

51 

59 

65 

60 

61 

56 

61 

70 

67 

68 

61 

57 

50 

55 

60 

62 

61 

S7 

SO 

61 

55 

60 

51 

54 

66 

64 

63 

54 

58. 

6 

MIN 

35 

34 

2S 

31 

36 

40 

33 

34 

32 

32 

32 

34 

31 

33 

37 

37 

36 

31 

42 

31 

34 

29 

33 

31 

37 

38 

32 

32 

33. 

8 

UlriTCRS 

MAX 

51 

62 

62 

63 

68 

57 

6i 

65 

65 

66 

65 

56 

54 

56 

60 

62 

62 

63 

52 

64 

60 

54 

58 

65 

66 

66 

59 

55 

60. 

8 

MIN 

45 

40 

31 

35 

36 

40 

35 

34 

34 

34 

35 

39 

34 

37 

37 

39 

36 

42 

43 

37 

36 

36 

40 

33 

36 

40 

35 

40 

37. 

3 

UOOOLANO    1  UNW 

MAX 

52 

60 

56 

61 

62 

56 

59 

62 

63 

66 

64 

59 

S3 

55 

58 

61 

61 

60 

50 

62 

57 

62 

67 

62 

66 

68 

59 

54 

58. 

2 

MIN 

41 

39 

30 

33 

34 

38 

35 

31 

31 

34 

32 

32 

37 

36 

36 

37 

35 

39 

41 

37 

34 

35 

35 

31 

36 

36 

33 

36 

35. 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STDTION  INDEI 
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DRILY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

flvERROE 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

XXX 

NOOTHEftST  INTEftlOR 

BASINS  03 

BOCA 

MAX 

50 

59 

5  1 

32 

40 

45 

50 

53 

50 

43 

40 

40 

47 

45 

4 

MIN 

29 

12 

15 

12 

1  1 

10 

1 1 

9 

8 

10 

10 

5 

2 

24 

21 

9 

16 

27 

4 

4 

19 

5 

9 

19 

21 

28 

24 

13 

8 

600IE 

MAX 

3 1 

48 

40 

34 

28 

32 

48 

45 

4 1 

40 

40 

1 

MIN 

19 

-  1 

0 

8 

4 

13 

-  3 

-  5 

~  7 

-  4 

12 

3 

3 

2 

15 

7 

17 

18 

6 

-  5 

15 

-  3 

-  1 

4 

10 

9 

13 

5 

5 

BRIDGEPORT 

MAX 

43 

58 

57 

48 

40 

50 

48 

49 

4 

MIN 

31 

9 

9 

1  1 

18 

10 

7 

6 

6 

6 

7 

24 

-  1 

15 

13 

16 

5 

15 

28 

6 

1  1 

29 

4 

7 

1  1 

20 

30 

32 

13 

8 

CEOARVILLE 

MAX 

40 

39 

40 

54 

44 

33 

40 

46 

48 

48 

50 

52 

45 

44 

4 

MIN 

31 

19 

18 

24 

1  1 

15 

IS 

21 

21 

19 

19 

25 

15 

24 

24 

29 

21 

29 

16 

1  1 

24 

12 

16 

18 

3J 

31 

1  1 

20 

4 

CONNER   riEPlORiAL    ST  PK 

MAX 

40 

40 

46 

5  1 

30 

37 

42 

48 

50 

42 

42 

8 

MIN 

24 

5 

5 

9 

6 

5 

6 

8 

e 

10 

1  1 

2 

4 

17 

12 

4 

7 

24 

-  2 

0 

18 

0 

0 

4 

21 

27 

30 

9 

6 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

47 

50 

56 

47 

38 

46 

49 

50 

52 

55 

55 

47 

60 

48 

40 

60 

51 

48 

9 

MIN 

3S 

18 

20 

31 

16 

14 

14 

19 

18 

19 

23 

26 

19 

28 

27 

35 

22 

29 

32 

18 

27 

28 

15 

22 

22 

35 

29 

35 

24 

1 

FLEniNG  riSM   AND  GAME 

MAX 

54 

48 

39 

48 

50 

50 

52 

55 

49 

0 

MIN 

32 

20 

18 

19 

20 

15 

16 

18 

18 

16 

1  7 

30 

18 

24 

23 

31 

19 

27 

32 

18 

20 

24 

15 

1  7 

25 

36 

25 

22 

0 

FORT  BIOWELL 

MAX 

43 

5 1 

43 

35 

42 

48 

50 

52 

54 

55 

50 

48 

46 

0 

MIN 

32 

20 

19 

30 

18 

12 

18 

20 

19 

20 

23 

28 

20 

28 

25 

32 

21 

33 

28 

15 

27 

24 

9 

1  7 

28 

33 

29 

33 

23 

6 

nONO  LAKE 

MAX 

48 

36 

48 

48 

43 

46 

9 

MIN 

29 

17 

19 

19 

18 

14 

17 

19 

17 

16 

19 

24 

12 

21 

23 

28 

14 

21 

31 

14 

1  7 

31 

33 

17 

23 

32 

30 

31 

21 

7 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

40 

42 

42 

8 

MIN 

27 

7 

7 

t  1 

10 

10 

10 

10 

12 

1  1 

15 

J5 

2 

3 

19 

19 

2 

3 

27 

1 

2 

20 

3 

3 

9 

31 

30 

32 

12 

5 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

46 

46 

48 

48 

46 

38 

45 

4 

MIN 

33 

19 

17 

33 

16 

14 

15 

16 

16 

19 

21 

18 

18 

30 

28 

30 

19 

20 

29 

16 

16 

22 

1  1 

13 

16 

24 

24 

35 

21 

0 

TAHOE  CITY 

MAX 

40 

42 

43 

38 

36 

39 

4 1 

40 

42 

46 

38 

34 

36 

43 

4  1 

38 

38 

35 

42 

40 

39 

4 

MIN 

23 

22 

19 

22 

16 

15 

16 

20 

20 

19 

19 

23 

14 

17 

20 

22 

10 

14 

24 

12 

13 

19 

14 

18 

20 

29 

26 

27 

19 

0 

TAHOE   VALLEY   KAA  AP 

MAX 

32 

42 

38 

34 

38 

50 

38 

35 

42 

40 

0 

MIN 

29 

9 

14 

26 

19 

12 

15 

15 

15 

1  7 

21 

22 

9 

20 

21 

23 

8 

22 

26 

0 

9 

2  1 

7 

10 

22 

31 

31 

29 

1  7 

9 

TERMO 

MAX 

40 

43 

44 

5  1 

34 

40 

46 

47 

49 

50 

50 

47 

43 

43 

5  1 

42 

42 

40 

37 

35 

40 

34 

39 

48 

52 

44 

43 

40 

43 

4 

MIN 

27 

12 

1  1 

33 

15 

3 

1  1 

18 

14 

1  4 

1  1 

1  7 

13 

25 

20 

28 

15 

24 

23 

9 

9 

31 

10 

19 

31 

32 

22 

28 

18 

8 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

MAX 

40 

3& 

42 

5  1 

45 

28 

35 

41 

42 

45 

47 

45 

38 

37 

41 

50 

35 

36 

39 

34 

35 

38 

36 

38 

49 

49 

37 

41 

40 

3 

MIN 

26 

8 

9 

10 

10 

8 

8 

1  1 

1  1 

1  1 

13 

14 

5 

5 

21 

21 

6 

6 

18 

1 

1 

1  1 

2 

3 

7 

27 

22 

23 

1  1 

4 

WOODFQROS 

MAX 

46 

50 

45 

58 

55 

48 

4  1 

42 

46 

46 

5  1 

53 

50 

46 

48 

2 

MIN 

30 

16 

23 

28 

18 

16 

17 

18 

20 

22 

24 

12 

25 

24 

31 

15 

27 

9 

23 

24 

12 

1  7 

31 

30 

33 

29 

22 

1 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN    LOMOND  A 

MAX 

70 

60 

54 

59 

62 

66 

62 

6  1 

53 

62 

63 

5  7 

56 

65 

75 

64 

62 

56 

64 

3 

MIN 

41 

30 

30 

31 

35 

40 

27 

30 

30 

32 

43 

43 

31 

34 

31 

42 

35 

37 

46 

31 

32 

33 

27 

30 

31 

39 

38 

47 

34 

9 

BERKELEY 

MAX 

58 

60 

64 

62 

46 

50 

5  1 

56 

59 

53 

52 

48 

56 

57 

48 

53 

59 

65 

59 

53 

59 

53 

56 

6 

MIN 

46 

42 

45 

42 

44 

44 

44 

48 

44 

46 

45 

44 

39 

43 

42 

43 

39 

42 

44 

41 

45 

40 

39 

44 

45 

49 

43 

49 

43 

6 

BURL INGAME 

MAX 

64 

63 

60 

64 

6  1 

53 

53 

57 

59 

60 

58 

60 

60 

57 

58 

55 

60 

62 

65 

62 

59 

60 

59 

6 

MIN 

43 

37 

41 

44 

40 

45 

36 

39 

38 

40 

45 

46 

42 

41 

40 

40 

41 

39 

39 

38 

32 

40 

34 

39 

40 

48 

42 

41 

40 

4 

CAHMEL  VALLEY 

MAX 

70 

67 

62 

63 

68 

67 

7  1 

70 

58 

59 

55 

62 

67 

60 

55 

57 

57 

63 

59 

56 

67 

79 

73 

62 

62 

63 

63 

4 

MIN 

47 

35 

35 

37 

34 

31 

33 

38 

37 

40 

43 

42 

37 

38 

36 

41 

37 

37 

45 

3  1 

35 

3  1 

32 

39 

40 

37 

40 

41 

37 

5 

CROCKETT 

MAX 

58 

6r2 

60 

60 

55 

62 

60 

61 

64 

52 

50 

56 

53 

60 

61 

55 

58 

60 

56 

57 

59 

63 

64 

59 

58 

59 

2 

MIN 

44 

36 

36 

36 

34 

34 

33 

35 

35 

39 

42 

42 

34 

34 

37 

37 

42 

37 

37 

38 

34 

36 

41 

40 

39 

41 

37 

4 

GILROY 

MAX 

65 

60 

6  1 

68 

7  1 

65 

74 

59 

56 

56 

60 

67 

60 

59 

55 

59 

62 

56 

55 

63 

76 

73 

64 

63 

62 

7 

MIN 

42 

32 

31 

34 

32 

34 

26 

32 

32 

33 

36 

37 

35 

37 

33 

37 

36 

35 

38 

34 

35 

31 

29 

32 

33 

38 

43 

37 

34 

5 

HALF    MOON  BAY 

MAX 

60 

60 

62 

64 

69 

60 

56 

55 

54 

57 

58 

56 

55 

53 

54 

59 

58 

54 

61 

67 

60 

55 

59 

56 

58 

8 

MIN 

46 

39 

42 

38 

39 

38 

36 

41 

42 

42 

47 

45 

37 

39 

40 

44 

37 

47 

46 

38 

38 

38 

39 

43 

39 

44 

39 

51 

41 

3 

HOLLISTER    1  SU 

MAX 

MIN 

KING  CITY 

MAX 

64 

60 

61 

59 

63 

68 

69 

65 

67 

70 

63 

76 

80 

70 

69 

64 

67 

1 

MIN 

35 

25 

29 

29 

22 

27 

26 

28 

30 

28 

27 

27 

27 

28 

29 

23 

28 

42 

43 

29 

1 

LIVERMOHE   COUNTY  F  0 

MAX 

65 

64 

65 

68 

68 

55 

52 

60 

65 

64 

56 

57 

59 

60 

60 

57 

61 

66 

69 

69 

60 

60 

61 

9 

MIN 

42 

32 

30 

29 

36 

42 

28 

30 

29 

31 

38 

40 

33 

33 

3  1 

42 

29 

40 

45 

29 

32 

3  1 

34 

30 

32 

43 

39 

46 

34 

9 

LOS  GATOS 

MAX 

50 

65 

70 

67 

70 

65 

56 

56 

60 

66 

58 

57 

55 

58 

61 

60 

65 

61 

70 

66 

63 

60 

58 

61 

6 

MIN 

41 

37 

32 

34 

34 

36 

32 

34 

33 

34 

39 

44 

32 

36 

34 

43 

33 

36 

46 

33 

35 

36 

33 

32 

35 

41 

39 

49 

36 

5 

MARTINEZ   UATEH  PLANT 

MAX 

62 

6 1 

61 

54 

64 

62 

54 

54 

57 

62 

6,1 

58 

58 

60 

60 

59 

58 

61 

64 

65 

54 

58 

58 

60 

3 

MIN 

47 

36 

35 

37 

37 

37 

35 

38 

36 

38 

44 

44 

35 

40 

39 

45 

37 

4  1 

47 

35 

37 

37 

32 

36 

39 

48 

38 

40 

39 

0 

MONTEREY 

MAX 

6  1 

60 

60 

66 

65 

70 

66 

56 

66 

54 

58 

64 

57 

55 

54 

56 

61 

55 

57 

61 

7  1 

67 

62 

60 

6  1 

60 

5 

MIN 

46 

39 

38 

41 

38 

39 

40 

43 

43 

45 

45 

43 

39 

42 

40 

46 

39 

40 

46 

38 

4 1 

39 

35 

39 

42 

42 

45 

46 

41 

5 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

58 

60 

60 

66 

64 

68 

68 

56 

68 

57 

57 

54 

56 

58 

62 

57 

64 

63 

62 

64 

60 

4 

MIN 

4S 

41 

40 

39 

39 

40 

38 

42 

42 

44 

49 

42 

49 

40 

52 

45 

42 

39 

39 

44 

48 

47 

43 

2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

64 

63 

66 

66 

72 

6  1 

64 

60 

57 

65 

70 

59 

57 

58 

57 

66 

66 

65 

67 

72 

65 

51 

59 

62 

63 

6 

MIN 

bO 

45 

44 

44 

42 

39 

39 

44 

39 

44 

45 

44 

39 

44 

32 

46 

40 

41 

43 

42 

39 

37 

42 

41 

45 

40 

46 

45 

42 

2 

MOUNT  OIABLO  N  GATE 

MAX 

60 

6 1 

60 

6  1 

56 

60 

64 

65 

65 

44 

45 

50 

54 

62 

61 

53 

45 

50 

56 

45 

51 

58 

65 

65 

49 

53 

55 

6 

MIN 

36 

36 

35 

36 

35 

36 

33 

42 

45 

51 

37 

36 

31 

32 

31 

38 

36 

34 

36 

36 

37 

32 

32 

38 

32 

44 

37 

37 

36 

5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

41 

51 

62 

56 

46 

44 

50 

55 

57 

58 

53 

41 

36 

47 

55 

51 

37 

43 

39 

48 

46 

38 

51 

56 

58 

53 

43 

43 

48 

6 

MIN 

34 

34 

42 

45 

30 

19 

37 

38 

43 

45 

39 

29 

26 

33 

36 

31 

27 

31 

33 

29 

34 

27 

28 

43 

46 

37 

37 

41 

34 

8 

NflCIMIENTO  DAM 

MAX 

63 

62 

63 

69 

69 

62 

63 

54 

69 

67 

71 

60 

59 

56 

59 

67 

61 

60 

57 

62 

63 

67 

55 

67 

74 

76 

70 

68 

64 

B 

MIN 

36 

33 

33 

33 

34 

31 

26 

28 

31 

34 

37 

34 

32 

33 

34 

35 

32 

32 

37 

32 

34 

36 

27 

30 

35 

33 

35 

43 

33. 

2 

NEWARK 

MAX 

SB 

57 

61 

64 

60 

60 

60 

67 

63 

63 

64 

63 

54 

56 

57 

63 

63 

63 

49 

57 

60 

54 

56 

60 

65 

64 

58 

61 

59 

9 

MIN 

47 

39 

40 

40 

40 

40 

37 

41 

41 

43 

46 

47 

38 

38 

40 

41 

38 

38 

45 

38 

40 

38 

38 

38 

41 

42 

44 

46 

40 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERnTURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

O 

a 
fe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

SAKLANO   USa  AP 

MAX 
MIN 

S7 
<S 

57 
41 

66 
42 

55 
40 

60 
40 

60 
43 

62 
39 

60 
44 

58 
40 

69 
41 

47 

43 

37 

43 

44 

44 

40 

45 

46 

40 

42 

40 

38 

39 

43 

48 

45 

56 
52 

56 . 2 
42.6 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

SO 
40 

61 
40 

65 
41 

60 
41 

69 
44 

62 
46 

66 
39 

66 
46 

66 
41 

42 

46 

45 

37 

42 

42 

46 

41 

43 

47 

39 

42 

39 

36 

40 

46 

60 

43 

66 
52 

58.8 
42.9 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

67 
44 

67 
36 

60 
34 

61 
35 

58 
34 

57 
35 

68 
32 

62 
34 

62 
35 

64 
35 

65 
42 

54 
44 

36 

36 

36 

36 

36 

39 

46 

36 

36 

36 

33 

34 

36 

43 

41 

61 
45 

58  . 0 
37.2 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

62 
42 

62 
33 

68 
29 

68 
29 

65 
33 

63 
27 

65 
24 

7  I 
26 

70 
28 

72 
27 

6 1 
36 

62 
32 

30 

33 

30 

34 

31 

29 

37 

35 

30 

42 

26 

28 

28 

29 

39 

62 
35 

66  .  4 

31  .5 

PASO  ROSLCS   TAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
43 

62 
30 

67 
20 

66 
29 

60 
28 

60 
2S 

62 
23 

66 
27 

67 
29 

69 
28 

62 
31 

36 

30 

33 

29 

32 

29 

30 

40 

34 

32 

34 

26 

30 

28 

31 

39 

64 

38 

64.0 

31.2 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

63 
36 

55 
32 

67 
29 

71 
29 

70 
32 

60 
32 

62 
28 

66 
27 

68 
29 

31 

30 

33 

30 

32 

30 

36 

30 

30 

30 

35 

32 

33 

29 

29 

30 

34 

43 

63 
43 

63  .8 
32.0 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

64 
46 

63 
43 

68 
40 

75 
44 

64 
45 

62 
41 

64 
34 

64 
40 

64 
41 

6  1 
40 

59 
48 

60 
43 

60 
42 

3e 

46 

42 

42 

41 

46 

42 

37 

39 

39 

42 

43 

39 

46 

61 
43 

64 . 5 
41  .9 

POINT  PIEORAS  6LBNCAS 

MAX 
MIN 

S9 
49 

62 
47 

64 
45 

62 
47 

64 
48 

63 
39 

6 1 
42 

66 
46 

62 
48 

60 
46 

45 

42 

40 

44 

46 

45 

40 

42 

48 

39 

43 

46 

40 

45 

46 

43 

47 

55 
48 

60.5 
44.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

66 
46 

60 
31 

60 
33 

69 
32 

63 
31 

6 1 
33 

62 
26 

64 

31 

64 

32 

36 

32 

33 

38 

35 

42 

32 

34 

47 

32 

46 

32 

28 

33 

36 

46 

39 

69 
66 

60  . 0 
35.9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
44 

69 
26 

64 

22 

69 
23 

66 
26 

66 
24 

60 
20 

66 
22 

66 
23 

23 

22 

26 

22 

20 

26 

29 

22 

23 

34 

26 

26 

30 

20 

23 

23 

26 

36 

60 
39 

58 . 8 

25.9 

REOUOOD  CITY 

MAX 
MIN 

61 
43 

66 
36 

66 
34 

66 
36 

60 
34 

63 
39 

68 
32 

66 
36 

66 
36 

66 
36 

65 
40 

42 

45 

38 

37 

43 

36 

39 

47 

36 

38 

37 

33 

35 

38 

66 
44 

62 
42 

61 
62 

62 . 3 
38.6 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

67 
48 

63 
40 

62 
40 

63 
38 

59 
41 

64 
43 

67 
38 

65 
43 

65 
38 

41 

60 
47 

66 
46 

36 

41 

41 

46 

40 

42 

46 

40 

40 

38 

36 

39 

40 

66 
50 

6 1 
39 

60 
S3 

60.7 
41  .6 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

66 
46 

67 
32 

58 
32 

6  1 
31 

66 
31 

67 
36 

60 
35 

57 
32 

33 

33 

33 

40 

31 

34 

36 

36 

31 

41 

44 

30 

33 

30 

30 

26 

34 

41 

36 

66 
50 

56 . 6 
34.  7 

SALINAS  3  E 

MAX 
MIN 

69 
43 

68 
44 

62 
41 

7 1 
36 

62 
35 

63 
37 

39 

39 

36 

40 

47 

43 

35 

39 

35 

41 

33 

36 

45 

36 

38 

36 

30 

39 

39 

37 

46 

63 
46 

63 . 6 
38.8 

SAL INAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
46 

66 
36 

73 
38 

37 

63 
35 

37 

34 

42 

38 

44 

51 

44 

38 

41 

38 

42 

37 

39 

43 

37 

40 

37 

33 

43 

42 

39 

48 

64 
46 

64.4 
40  .  1 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

66 
60 

56 
38 

45 

62 
39 

62 
40 

40 

39 

43 

42 

42 

42 

42 

37 

40 

41 

46 

37 

46 

48 

33 

39 

38 

37 

41 

42 

48 

42 

58 
61 

68 . 2 
41  .  7 

SAN   FRANCISCO   USO  AP 

MAX 
MIN 

46 

69 
38 

38 

39 

39 

41 

37 

40 

39 

41 

46 

43 

37 

43 

41 

46 

40 

47 

46 

38 

40 

39 

36 

40 

41 

45 

42 

59 
51 

67.9 
41.4 

SAN  FRANCISCO  USD  CI 

MAX 
MIN 

60 

46 

48 

46 

48 

40 

46 

48 

46 

46 

47 

46 

43 

46 

46 

47 

46 

46 

48 

46 

47 

46 

45 

48 

49 

48 

47 

58 
52 

67.4 
46.9 

SAN  CREGORIO  2  SE 

MAX 

MIN 

64 
44 

66 
33 

64 
36 

66 
37 

58 
35 

69 
37 

31 

36 

36 

37 

39 

41 

33 

36 

36 

41 

34 

44 

47 

32 

36 

36 

30 

67 
39 

69 
35 

58 
39 

59 
38 

56 
49 

67.6 
37.3 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

67 
44 

60 
36 

62 
35 

62 
37 

38 

41 

34 

38 

37 

38 

43 

46 

36 

41 

38 

46 

37 

40 

47 

36 

39 

37 

35 

66 
35 

39 

64 
44 

62 
42 

62 
62 

60.6 
38.6 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

67 
39 

60 
44 

64 
46 

43 

44 

37 

39 

37 

37 

37 

36 

37 

36 

40 

37 

41 

41 

36 

36 

36 

38 

39 

36 

38 

76 
40 

7^ 

36 

64 

36 

64 
46 

38.7 

SAN  MATEO 

MAX 

MIN 

67 
48 

65 
36 

67 
37 

66 
38 

64 
38 

63 
41 

69 
35 

67 
39 

68 

37 

67 
39 

63 
47 

54 
46 

55 
37 

61 
40 

63 
39 

57 
42 

58 
38 

55 
44 

59 
47 

62 
37 

60 
44 

66 
43 

64 
34 

70 
39 

67 
40 

62 
48 

62 
42 

60 
60 

62 . 2 
40.9 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

42 

35 

34 

36 

38 

36 

34 

38 

37 

43 

45 

35 

39 

38 

43 

36 

38 

46 

34 

39 

36 

34 

34 

68 
38 

63 
43 

63 
41 

63 

50 

62.6 
38  .6 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MJN 

40 

35 

33 

34 

37 

46 

31 

34 

35 

36 

46 

43 

31 

38 

36 

34 

32 

37 

46 

34 

36 

36 

31 

36 

36 

37 

41 

68 
49 

62  . 2 
36.9 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

UALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

69 
42 

66 
32 

64 

29 

67 
29 

62 
32 

63 
32 

64 

29 

64 

30 

66 
29 

67 
31 

62 
36 

56 
38 

66 
31 

60 
31 

66 
33 

60 
41 

61 
29 

60 
30 

61 
46 

60 
30 

50 
30 

58 
30 

66 
31 

68 
26 

69 
34 

69 
33 

60 
37 

56 
48 

62.2 
33.  1 

iWTSONVILLE  UATERUORKS 

MAX 
MIN 

46 

35 

36 

37 

37 

39 

33 

32 

36 

36 

37 

45 

33 

33 

37 

38 

33 

33 

36 

36 

36 

36 

33 

34 

37 

67 
37 

68 
37 

61 
45 

61  .2 
36.6 

UOOOSIOE   FIRE   STA  1 
H               X  « 

MAX 
MIN 

41 

30 

31 

31 

29 

33 

30 

32 

32 

33 

33 

38 

30 

36 

32 

40 

31 

31 

46 

31 

34 

36 

34 

32 

31 

40 

37 

58 
60 

62  . 5 
34.4 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  OS 

OriTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 
MIN 

39 

39 

33 

36 

36 

36 

36 

33 

36 

33 

41 

42 

42 

39 

38 

46 

42 

47 

47 

42 

37 

37 

33 

36 

36 

38 

38 

66 
38 

59 . 9 
38.4 

ANTIOCH   PUMPING   PL  3 

MAX 
MIN 

40 

30 

30 

30 

30 

31 

34 

2S 

30 

30 

32 

40 

39 

34 

35 

39 

39 

40 

41 

38 

36 

39 

38 

30 

32 

42 

42 

62 
40 

58 . 4 
35.6 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

40 

37 

36 

37 

40 

34 

32 

32 

38 

42 

42 

39 

36 

33 

33 

38 

38 

34 

36 

32 

31 

40 

40 

39 

40 

43 

45 

66 
46 

59 . 3 
37.6 

AUBERRY  1  Nu 

MAX 
MIN 

40 

33 

34 

36 

36 

30 

30 

37 

36 

42 

43 

35 

30 

32 

36 

39 

32 

32 

39 

32 

38 

38 

33 

39 

46 

44 

44 

62 
44 

56 . 4 

36.7 

BAOCRSFIELD  USO  AP 

MAX 

43 

40 

38 

39 

40 

31 

31 

37 

40 

40 

46 

40 

39 

35 

40 

38 

39 

37 

43 

40 

39 

47 

40 

36 

42 

45 

47 

72 

65.8 
38.9 

tALCH  POUCR  HOUSE 

MAX 
MIN 

67 
39 

53 
35 

58 
37 

58 
40 

58 
35 

49 

33 

63 
33 

69 
37 

59 
39 

62 
40 

64 

40 

63 
40 

54 

36 

49 

36 

57 
3B 

56 
40 

51 
35 

60 
35 

49 
41 

62 
34 

61 
38 

61 
42 

67 
37 

64 
37 

67 
41 

58 
42 

62 
46 

65 
47 

57  .  7 
36.2 

BinCKKLLS  CORNER  2unu 

MAX 
MIN 

56 
30 

57 
37 

58 
34 

59 

33 

60 
38 

32 

32 

33 

34 

34 

69 
37 

51 
35 

54 

32 

68 
33 

54 

37 

56 
35 

57 
35 

60 
41 

67 
34 

68 
34 

67 
46 

56 
34 

68 
33 

71 
38 

68 
39 

68 
44 

68 
44 

60.0 
36.  1 

Buttonuillou 

MAX 
MIN 

67 
33 

60 
33 

60 
3D 

66 
31 

54 
34 

66 
30 

67 
2% 

64 

29 

71 
31 

67 
32 

70 
34 

72 
38 

59 
35 

53 
31 

67 
31 

62 
33 

60 
35 

59 
32 

53 
32 

53 
31 

63 
32 

73 
36 

60 
35 

61 
31 

73 
32 

76 
35 

71 
38 

72 
43 

64.2 

33.  I 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

45 
33 

48 

26 

51 
27 

55 
28 

52 
24 

47 
24 

47 

26 

64 

27 

53 
27 

53 
27 

55 
28 

52 
29 

37 
17 

37 
IS 

42 

27 

52 
28 

39 

21 

49 

22 

39 
28 

38 
17 

45 

21 

42 

27 

40 

23 

48 
24 

66 
28 

56 
29 

41 

32 

48 

35 

47.2 
25.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIRtlOW  INDEK 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBL IFBSNIB 

FteOUBRT  197^ 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a- 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CAMP  PflROEE 

MAX 

51 

57 

66 

60 

62 

64 

57 

57 

63 

60 

62 

66 

56 

56  . 

5 

MIN 

45 

33 

35 

40 

36 

33 

33 

35 

37 

40 

41 

40 

35 

36 

40 

40 

34 

34 

41 

33 

33 

36 

33 

36 

40 

45 

42 

43 

37  . 

4 

CBTHErS   VY  BULL    RUM  RH 

M(.X 

61 

55 

58 

66 

62 

52 

55 

57 

66 

62 

65 

62 

61 

68  . 

4 

42 

32 

32 

34 

32 

29 

30 

32 

33 

35 

35 

37 

27 

28 

34 

37 

28 

30 

37 

28 

36 

39 

30 

33 

36 

39 

42 

46 

34 

0 

CHERRY  VBLLEY  OflH 

MAX 

62 

47 

56 

69 

68 

51 

46 

68 

66 

58 

67 

60 

52 

0 

32 

26 

31 

32 

26 

26 

26 

30 

30 

30 

28 

15 

16 

28 

30 

20 

21 

17 

20 

30 

27 

27 

30 

32 

34 

36 

26 

9 

COAL INGn 

MAX 

55 

65 

63 

60 

63 

67 

62 

62 

70 

70 

61 

66 

74 

68 

73 

66 

64 

1 

45 

33 

34 

31 

33 

36 

28 

30 

33 

33 

35 

36 

29 

35 

37 

39 

31 

32 

40 

32 

39 

46 

28 

31 

37 

37 

46 

51 

36 

6 

CBHCBRBN   IRRIG  0I5T 

MAX 

63 

68 

60 

59 

64 

57 

60 

66 

69 

59 

68 

62 

8 

44 

33 

32 

34 

35 

32 

30 

31 

33 

36 

33 

37 

33 

31 

34 

34 

31 

30 

42 

31 

34 

32 

32 

33 

32 

35 

44 

43 

34 

3 

OENfllR   3  NME 

MAX 

59 

60 

6  1 

66 

58 

59 

6  1 

67 

62 

68 

63 

65 

60 

8 

31 

36 

32 

30 

38 

34 

37 

39 

28 

30 

31 

36 

32 

33 

32 

39 

36 

31 

46 

37 

36 

36 

28 

30 

32 

42 

42 

48 

36 

0 

DUDLEYS 

MAX 

ELECTRB   POUER  HBUSE 

MAX 

58 

60 

65 

66 

66 

6  1 

59 

67 

66 

57 

65 

69 

69 

61 

3 

43 

30 

33 

32 

29 

26 

28 

29 

31 

33 

31 

36 

30 

34 

32 

40 

29 

32 

44 

28 

37 

32 

29 

32 

35 

40 

42 

46 

33 

8 

FIVE   POINTS  5  SSW 

MAX 

61 

64 

62 

69 

61 

70 

69 

62 

57 

56 

59 

64 

7 

43 

29 

28 

29 

26 

31 

32 

40 

32 

31 

39 

26 

35 

33 

42 

31 

40 

48 

52 

36 

1 

FRESNO  WSO  BP 

MAX 

62 

60 

54 

6  1 

48 

57 

60 

67 

66 

69 

68 

52 

63 

61 

6 

42 

37 

34 

34 

37 

34 

32 

32 

33 

36 

35 

39 

34 

34 

40 

38 

36 

33 

42 

33 

37 

38 

32 

33 

37 

36 

47 

51 

36 

6 

FRIBNT  GOVERNnEMT  CBMP 

MAX 

64 

69 

69 

64 

6  1 

47 

56 

60 

66 

64 

69 

66 

53 

65 

60 

3 

42 

32 

33 

39 

34 

30 

31 

37 

35 

37 

37 

34 

30 

30 

33 

39 

29 

28 

34 

30 

29 

41 

29 

29 

40 

38 

36 

42 

34 

2 

GLENNVILLE 

MAX 

67 

54 

65 

6  1 

52 

50 

54 

62 

59 

66 

63 

6 1 

40 

62 

57 

5 

26 

26 

25 

26 

25 

24 

19 

26 

25 

24 

26 

24 

33 

24 

30 

27 

33 

23 

34 

24 

24 

32 

30 

36 

27 

27 

30 

30 

27 

1 

GRANT  GROVE 

MAX 

49 

36 

60 

66 

49 

40 

37 

48 

60 

40 

49 

49 

39 

38 

47 

45 

0 

27 

23 

28 

31 

26 

18 

21 

28 

28 

30 

29 

29 

17 

16 

24 

31 

18 

18 

26 

12 

1  7 

26 

26 

29 

31 

31 

30 

34 

26 

1 

HBNFBHO 

MAX 

65 

59 

59 

6  1 

63 

58 

60 

65 

65 

69 

68 

67 

54 

65 

60 

66 

62 

3 

35 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

30 

36 

37 

37 

35 

30 

37 

34 

35 

31 

42 

34 

35 

36 

31 

29 

30 

35 

45 

46 

34 

1 

METCH  HETCHY 

MAX 

56 

47 

66 

61 

60 

5  1 

53 

67 

69 

60 

6  1 

59 

44 

48 

58 

67 

65 

54 

8 

34 

26 

27 

30 

29 

30 

26 

27 

28 

30 

27 

22 

22 

28 

32 

26 

26 

24 

24 

30 

27 

28 

28 

33 

31 

39 

28 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

5  1 

57 

68 

56 

48 

42 

64 

61 

65 

67 

54 

50 

42 

62 

66 

56 

44 

52 

1 

31 

25 

31 

30 

26 

19 

3D 

30 

28 

28 

28 

29 

16 

26 

31 

32 

18 

26 

30 

16 

28 

31 

28 

29 

30 

31 

32 

38 

27 

8 

IDRia 

MAX 

62 

63 

64 

62 

64 

42 

62 

57 

62 

60 

64 

62 

60 

47 

50 

67 

52 

61 

57 

1 

39 

36 

36 

40 

34 

28 

35 

38 

38 

42 

43 

34 

29 

30 

32 

34 

31 

36 

34 

35 

33 

32 

33 

44 

42 

42 

42 

36 

0 

HESN   RIVER  PH   NO  1 

MAX 

67 

57 

62 

63 

60 

51 

60 

69 

70 

66 

7  1 

73 

49 

49 

59 

59 

66 

60 

70 

63 

6 

46 

46 

40 

42 

42 

36 

39 

46 

49 

51 

52 

43 

41 

40 

41 

45 

44 

39 

40 

47 

44 

40 

44 

56 

50 

49 

63 

44 

5 

KERM   RIVER   PH   NO  3 

MAX 

6  1 

6  1 

70 

69 

68 

57 

62 

6  1 

66 

68 

64 

64 

5 1 

67 

67 

70 

64 

1 

32 

27 

40 

29 

28 

30 

23 

34 

38 

40 

25 

34 

36 

38 

28 

32 

37 

27 

27 

28 

38 

41 

28 

37 

40 

30 

35 

41 

32 

9 

HETTLEnAN  CITY 

MAX 

61 

62 

59 

6  1 

61 

61 

6  1 

59 

59 

69 

67 

6  1 

6  1 

6 1 

60 

60 

71 

63 

1 

45 

35 

30 

35 

35 

32 

27 

33 

31 

31 

34 

34 

25 

32 

37 

30 

31 

36 

36 

33 

34 

33 

30 

30 

30 

42 

49 

33 

6 

KETTLEHBN  STATION 

MAX 

60 

68 

63 

62 

54 

59 

60 

70 

66 

68 

66 

66 

54 

55 

60 

58 

68 

66 

60 

65 

62 

4 

46 

36 

37 

37 

40 

36 

34 

38 

36 

42 

42 

42 

35 

40 

44 

42 

34 

37 

44 

40 

40 

43 

38 

40 

46 

50 

49 

62 

40 

8 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

MAX 

69 

60 

68 

64 

63 

68 

68 

60 

66 

6  1 

66 

■  59 

56 

62 

67 

62 

58 

57 

64 

61 

69 

9 

38 

30 

32 

34 

31 

28 

27 

29 

31 

32 

31 

36 

33 

36 

33 

38 

34 

32 

46 

27 

29 

32 

26 

30 

3< 

43 

43 

30 

33 

0 

LE  GRAND 

MAX 

60 

67 

63 

63 

62 

69 

60 

68 

63 

69 

64 

61 

53 

57 

6  1 

69 

68 

55 

59 

59 

66 

63 

61 

62 

0 

45 

31 

31 

3  1 

41 

31 

33 

33 

31 

34 

32 

39 

36 

34 

37 

39 

35 

33 

45 

33 

37 

39 

29 

31 

31 

36 

44 

61 

36 

0 

LEMON  COVE 

MAX 

64 

68 

6  1 

62 

60 

46 

66 

61 

66 

66 

69 

70 

53 

54 

54 

6  1 

57 

60 

58 

52 

56 

7  1 

6  1 

68 

60 

a 

37 

33 

34 

33 

36 

38 

34 

35 

37 

34 

39 

35 

39 

35 

36 

39 

40 

35 

38 

34 

36 

40 

36 

39 

41 

3S 

43 

46 

37 

1 

L  INDSAY 

MAX 

67 

62 

^5 

66 

68 

69 

62 

67 

67 

72 

72 

70 

66 

56 

63 

62 

54 

62 

68 

69 

73 

7  1 

63 

72 

70 

65 

1 

38 

35 

32 

35 

37 

32 

31 

30 

31 

32 

33 

35 

36 

30 

36 

38 

36 

33 

41 

33 

34 

44 

39 

32 

32 

31 

41 

43 

35 

1 

LITTLE   PANOCHE   OET  OAM 

MAX 

56 

60 

58 

65 

62 

55 

58 

59 

62 

61 

65 

58 

59 

61 

55 

62 

58 

60 

64 

68 

58 

67 

55 

69 

69 

7  1 

67 

61 

60 

2 

MIN 

41 

33 

31 

33 

37 

38 

30 

32 

35 

34 

33 

40 

36 

34 

35 

39 

39 

32 

41 

34 

36 

33 

31 

31 

37 

40 

46 

45 

35 

9 

LODGEPOLE 

MAX 

47 

35 

45 

49 

47 

40 

33 

46 

46 

48 

47 

46 

39 

32 

42 

49 

40 

34 

44 

37 

40 

45 

49 

47 

61 

51 

47 

46 

43 

6 

MIN 

21 

IC 

10 

16 

1  1 

10 

9 

13 

14 

16 

14 

14 

6 

6 

10 

19 

10 

10 

16 

6 

5 

17 

15 

1  1 

13 

18 

20 

26 

13 

0 

LOOI 

MAX 

62     60  61 

65 

63 

61 

62 

65 

67 

68 

65 

55 

55 

60 

64 

61 

60 

60 

62 

63 

68 

60 

63 

68 

70 

69 

60 

62 

62 

6 

MIN 

38  31 

30 

29 

36 

33 

30 

30 

29 

33 

35 

39 

32 

37 

33 

43 

32 

36 

44 

31 

38 

32 

28 

33 

35 

44 

38 

46 

34 

8 

LOS  6AN0S 


LOS  BANBS   DET  RESV 


MERCED    FIRE    STATION  2 


NEUMAN   2  NU 


NORTH  FBHK   RANGER  STA 


ORANGE  COVE 


PORTERVILLE 


61  69  62 
39     36  29 


58  57  57 
46     41  38 


63  63  63 
43     33  33 


58  60  60 
42     41  33 


66  58  60 
43     37  39 


60  68  64 
43     36  30 


51      5P  62 


65  69  64 
40     40  29 


60  61  60 
40     33  33 


66     61  62 


63  67  69 
34     38  34 


59  62  55 
38     40  36 


64     62  55 


64  67  58 
33     35  32 


68  55  50 
39     30  31 


64  63  59 
30     37  30 


64  58  59 
35     38  34 


63     63  59 


66  61  56 
33     28  34 


62  68  44 
35      36  33 


65  63  50 
36     36  33 


60     6S  63 


59  56  62 
36     38  38 


59     59  62 


60  62  66 
33     33  33 


37      36  40 


60  68  67 
31      32  33 


61  66  63 
32     34  35 


50     64  64 

27      28  32 


60  65  66 
33     35  36 


56     63  67 


67  61  60 
34     39  38 


60  64  69 
40     40  40 


68  67  66 
33     34  36 


65  68  60 
35     33  38 


67  69  62 
43     41  39 


70  68  62 
34     37  40 


68  59  69 
36      38  38 


66     69  60 


64  69  69 
36     35  37 


66  70  71 
34     36  36 


50  58  61 
33     36  34 


41      40  41 


55  51  56 
37     36  36 


67  53  59 
37     36  37 


60  64  60 
36     37  38 


59  67  61 
36     35  35 


62  68  63 
35     38  36 


53  58  63 
30     35  33 


47  49  59 
31      28  30 


60  55  55 
32     36  34 


55     67  67 


62  60  55 
40      40  36 


59     59  59 


36      34  33 


63  60  60 
»6      39  37 


61  64  60 
41      35  39 


60  69  58 
38     35  34 


60  60  56 
43     40  37 


61     69  56 


60  67  52 
38      35  34 


63     59  54 


62  61  60 
45     38  34 


53  60  68 
41      42  40 


55  59  59 
37      34  33 


54  62  69 
38      38  38 


59  61  66 
37      39  36 


69  69  62 
44     36  39 


61  58  58 
47      39  40 


6  1      60  60 


27      26  30 


57     55  57 


62  66  60 
36      34  34 


57  60  68 
33      34  32 


39      35  36 


66     68  66 


67  58  60 
36      35  36 


78  58  64 
35      38  36 


66  61  70 
40      32  36 


57  60  69 
37      36  37 


66  60  66 
32      37  30 


69  69  60 
40      33  34 


73  59  54 
39     40  34 


72  65  62 
36      43  45 


67  70  63 
38      43  46 


7  1  76  76 
37      38  37 


69  70  61 
34     38  41 


74  69  7  1 
44     49  44 


70  61  62 
39      46  44 


72      70  62 


66     66  61 


69      73  69 


36     38  40 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 


-18- 


DAILY  TEMPERATURES 


COL IFBRNIB 

rEBRUBRr  1971 


STATION 

DOY   OF  MONTH 

UJ 

a 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

bJ 

POSET   3  E 

MBX 

11 

28 

19 
25 

52 
30 

57 
30 

18 
28 

11 

22 

15 
25 

19 
28 

53 
29 

66 
28 

55 
30 

50 
28 

19 
27 

15 
28 

16 
26 

13 
25 

11 

21 

12 
22 

11 
26 

38 
23 

11 

25 

15 
26 

53 
29 

55 
29 

59 
30 

57 
29 

51 
31 

53 
30 

18.5 

S«LT  SPRINGS   PUR  HOUSE 

MAX 

16 

35 

59 
30 

63 
38 

62 
37 

59 
31 

61 
32 

60 
30 

62 
37 

63 
35 

60 
10 

60 
33 

69 
33 

16 
23 

10 
31 

61 
33 

60 
33 

51 
26 

18 

32 

13 

32 

52 
26 

62 
35 

11 

30 

69 
31 

62 
31 

62 
38 

61 
38 

58 
38 

63 
10 

56.0 

SflN  LUIS  Dfln 

MBX 

S9 
15 

59 
39 

59 
35 

58 
36 

61 

37 

57 
36 

60 
32 

58 
32 

60 
36 

63 
38 

64 

39 

68 
35 

67 
12 

53 
37 

56 
38 

62 
12 

61 
15 

59 
39 

55 
39 

60 
11 

59 
37 

60 
36 

58 
33 

68 
32 

64 
33 

69 
12 

62 
15 

60 
46 

69.7 

SONORA  RS 

MBX 

51 
11 

52 
28 

51 
28 

63 
30 

62 
28 

51 
28 

55 
28 

53 
28 

63 
29 

63 
33 

61 
31 

61 
31 

51 
27 

19 
28 

52 
32 

55 
32 

51 
27 

53 
27 

18 
33 

62 
28 

51 

28 

55 
33 

52 
29 

57 
30 

65 
32 

68 
33 

63 
11 

57 
43 

66.0 

SB  ENTRANCE  TOSEnlTE 

MAX 

52 
32 

11 

25 

52 
22 

52 
25 

51 
22 

52 
26 

55 
23 

51 

26 

52 
27 

55 
27 

56 
26 

55 
26 

55 
19 

19 

19 

17 

25 

11 

28 

12 

22 

11 

22 

15 

20 

39 
19 

16 

19 

16 

28 

11 

26 

67 
25 

59 
28 

57 
26 

50 
27 

50 
34 

50.  1 

STOCKTON   HSO  flP 

MBX 

60 
11 

58 
30 

61 
33 

65 
31 

57 
11 

59 
31 

60 
30 

63 
31 

61 
32 

65 
31 

58 
31 

57 
11 

51 
36 

57 
38 

62 
35 

59 
12 

60 
37 

53 
36 

61 
13 

58 
38 

55 
36 

57 
31 

60 
33 

67 
33 

68 
37 

60 
11 

60 
10 

62 
60 

69.9 

STOCKTON   FIRE   STfi   NO  1 

MAX 

56 
11 

60 
38 

59 
31 

61 
33 

65 
35 

57 
36 

60 
35 

62 
31 

69 
30 

65 
3  ! 

65 
37 

59 
37 

55 
33 

62 
39 

69 
35 

61 
39 

60 
37 

60 
38 

61 
11 

60 
37 

59 
39 

61 
33 

58 
30 

60 
31 

67 
38 

69 
11 

60 
11 

60 
44 

60.3 

TEHftCHftPI 

MAX 

53 
31 

58 
31 

59 
31 

57 
27 

19 
33 

68 
27 

53 
19 

50 
32 

53 
31 

59 
32 

60 
28 

56 
25 

38 
29 

53 
23 

62 
25 

51 
27 

11 

29 

17 
27 

13 
31 

50 
30 

57 
3  1 

52 
33 

51 
32 

56 
35 

63 
35 

69 
26 

60 
36 

59 
32 

51.  1 

TEJON  HSNCMO 

MAX 

66 
12 

59 
11 

62 
12 

62 
31 

60 
39 

52 
29 

61 
33 

69 
36 

68 
37 

70 
10 

72 
36 

70 
38 

18 
37 

51 
31 

60 
36 

61 
35 

58 
33 

57 
31 

58 
35 

61 
35 

71 
36 

72 
39 

50 
33 

65 
36 

75 
36 

71 
11 

73 
11 

72 
15 

63.8 

THREE   RVRS   EDISON   PM  1 

MAX 

67 
36 

60 
31 

61 

32 

67 
31 

62 
39 

66 
10 

67 
11 

65 
30 

67 
31 

67 
31 

72 
35 

71 
35 

53 
36 

51 
32 

66 
39 

59 
37 

61 
38 

56 
38 

67 

37 

51 
32 

70 
35 

70 
11 

60 
12 

69 
31 

72 
37 

73 
37 

70 
11 

71 
13 

61.1 

TIQER  CHEEK  PH 

MAX 

18 
12 

55 
32 

62 
31 

60 
33 

56 
32 

57 
28 

57 
31 

60 
31 

62 
33 

62 
31 

62 
32 

60 
32 

18 
29 

50 
32 

59 
33 

57 
38 

50 
30 

51 
32 

19 

35 

53 
30 

55 
32 

62 
32 

68 
30 

61 

32 

57 
33 

65 
39 

53 
39 

53 
12 

66.5 

TRBCT  CBRBONB 

MAX 

56 
10 

61 
11 

62 
33 

62 
38 

69 
37 

57 
36 

60 
31 

65 
32 

65 
32 

65 
31 

66 
35 

60 
35 

58 
38 

55 
38 

60 
36 

66 
37 

62 
11 

60 
37 

52 
11 

63 
11 

61 
37 

57 
31 

58 
35 

62 
32 

68 
37 

71 
38 

61 
11 

59 
16 

61  .5 

THBCY  PUMPING  PLBNT 

MAX 

59 
15 

62 
38 

60 
32 

65 
35 

55 
38 

61 
38 

62 
35 

61 
32 

51 
33 

61 
31 

63 
11 

56 
11 

53 
10 

58 
38 

51 
31 

61 
16 

58 
39 

56 
15 

61 
17 

59 
37 

56 
35 

67 
38 

61 
37 

65 
31 

67 
36 

62 
10 

58 
13 

63 
15 

60.1 

VISBL IB 

MAX 
MIN 

66 
11 

59 
36 

60 
37 

61 
31 

56 
31 

15 

37 

56 
36 

59 
37 

65 
37 

63 
37 

68 
39 

69 
37 

51 
36 

51 
31 

51 
31 

61 
10 

57 
35 

51 
35 

57 
37 

57 
36 

58 
31 

71 
12 

60 
37 

61 
38 

67 
39 

73 
11 

7  1 
12 

68 
11 

60.8 
37.  1 

UBSCO 

MAX 
MIN 

67 
37 

60 
37 

60 
33 

63 
31 

63 
36 

51 

31 

58 
30 

63 
32 

73 
31 

66 
31 

69 
37 

72 
38 

57 
36 

52 
31 

66 
35 

62 
35 

59 
31 

59 
32 

62 
36 

59 
33 

62 
35 

71 

38 

60 
31 

61 
33 

72 
36 

76 
36 

71 
13 

72 
13 

63.6 
35.2 

TOSEMITE  PARK  HEBOQTRS 

MAX 
MIN 

59 
31 

56 
23 

61 

23 

65 
28 

65 
26 

59 
26 

60 
21 

63 

23 

65 
21 

65 
26 

67 
25 

68 
25 

59 
23 

15 

21 

50 
25 

67 
28 

17 
26 

51 
26 

15 

26 

16 
21 

60 
23 

50 
28 

58 
27 

63 
26 

69 
26 

68 
26 

68 
30 

53 
32 

59.  1 

SOUTH  COAST 

DRBINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

71 
37 

72 
36 

76 
11 

73 
38 

72 
13 

69 
35 

75 
37 

71 
38 

73 
11 

68 
50 

59 
11 

66 
35 

71 
38 

65 
31 

62 
35 

60 
38 

66 

68 

37 

69 
12 

71 
12 

78 
50 

82 
11 

80 
16 

76 
12 

71 
12 

70.9 

AVBLON   PLEASURE  PIER 

MAX 

58 
11 

67 
11 

75 
15 

67 
5 1 

68 
11 

63 
12 

65 
12 

66 
12 

70 
18 

70 
18 

58 
15 

60 
11 

57 
18 

58 
12 

60 
13 

61 
11 

62 
16 

63 
11 

60 
13 

61 
52 

61 
16 

63 
11 

68 
12 

71 
18 

71 
18 

70 
18 

60 
16 

57 
16 

63.9 

BARRETT  0AM 

MAX 
MIN 

68 
32 

60 
32 

68 
33 

72 
33 

73 
29 

71 
30 

58 
21 

66 
21 

59 
33 

69 
29 

71 

30 

71 
31 

57 
10 

65 
26 

65 
27 

71 
32 

67 
35 

51 
30 

60 
31 

57 
31 

61 
30 

67 
29 

67 
29 

68 
30 

70 
36 

77 
31 

71 
29 

75 
29 

66.7 
30 . 6 

BEAUMONT  PUMPING  PLBNT 

MAX 
MIN 

65 
29 

63 
28 

67 
30 

70 
32 

70 
33 

70 
35 

62 
31 

61 

36 

70 
35 

62 
37 

68 
39 

69 
39 

68 
38 

61 
26 

63 
38 

68 

37 

63 
35 

52 
30 

51 

29 

17 
30 

69 
31 

62 
32 

63 
30 

62 
37 

66 
15 

68 
10 

69 
35 

69 
36 

61.  1 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

BURBBNK   VALLEY  PMP   PL T 

MAX 

.61 
16 

75 
39 

80 
38 

79 
10 

76 
13 

72 
10 

72 
32 

70 
36 

75 
35 

78 
37 

71 
38 

69 
35 

61 
36 

72 
31 

75 
10 

72 
37 

63 
13 

65 
36 

63 
39 

73 
17 

75 
36 

73 
35 

81 
37 

82 
37 

82 
39 

81 

37 

71 
36 

69 
35 

72.9 
38 . 0 

CACHUMB  LAKE 

MAX 
MIN 

60 
35 

62 
37 

6e 

39 

75 
10 

77 
35 

70 
31 

65 
28 

68 
35 

67 
37 

73 
10 

71 
31 

68 
35 

59 
37 

59 
33 

66 
35 

73 
35 

63 
39 

61 
32 

61 
37 

58 
38 

66 
36 

70 
35 

70 
29 

71 
36 

77 
11 

77 
35 

66 
39 

69 
39 

67.8 

CAMPO 

MBX 
MIN 

61 
26 

60 
29 

66 
10 

72 
51 

69 
23 

59 
31 

61 
21 

61 
37 

60 
13 

72 
33 

73 
25 

70 
38 

58 
31 

61 

18 

66 
26 

70 
28 

58 
38 

61 
23 

56 
23 

59 
25 

60 
29 

67 
21 

62 
26 

61 
16 

69 
33 

76 
28 

73 
21 

70 
29 

61.6 
30 . 5 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

65 
13 

73 
16 

80 
19 

88 
11 

75 
11 

66 
18 

75 
37 

70 
36 

75 
13 

81 
31 

78 
36 

72 
31 

68 
36 

71 
32 

80 
38 

70 
36 

68 
12 

65 
33 

61 
36 

70 
18 

76 
31 

79 
31 

75 
11 

77 
17 

86 
31 

80 
31 

72 
38 

68 
38 

73.8 
38  . 9 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

59 
10 

59 
11 

65 
11 

69 
13 

70 
12 

62 
12 

68 
38 

66 
39 

65 
10 

68 
11 

61 
12 

62 
17 

60 
52 

57 
38 

57 
39 

52 
42 

61 
12 

58 
13 

60 
11 

57 
13 

60 
10 

52 
10 

60 
10 

7  1 
10 

81 
60 

79 
16 

63 
13 

60 
16 

63.7 
12 .  3 

CLBREMONT   POMONB  COL 

MAX 
MIN 

65 
10 

50 
37 

67 
42 

71 
13 

76 
39 

68 
10 

62 
37 

67 
37 

65 
38 

7  1 
39 

71 
38 

70 
10 

61 
10 

50 
35 

61 
35 

71 
42 

61 
37 

61 
36 

60 
37 

63 
37 

65 
38 

66 
38 

67 
37 

75 
38 

78 
10 

78 
10 

73 
10 

70 
11 

67.3 
38 . 6 

CORBNn 

MAX 
MIN 

59 
32 

72 
37 

78 
38 

79 
50 

72 
33 

69 
28 

72 
31 

67 
15 

71 
14 

75 
18 

71 
38 

67 
38 

63 
37 

67 
31 

75 
39 

70 
36 

61 
38 

63 
32 

60 
33 

68 
31 

67 
10 

70 
33 

76 
10 

77 
53 

82 
50 

80 
36 

71 
36 

68 
37 

70.7 
38 . 0 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

61 
47 

70 
10 

71 
11 

79 
50 

70 
16 

70 
18 

72 
45 

70 
44 

80 
16 

78 
16 

7  1 
12 

65 
11 

63 
17 

62 
13 

67 
17 

66 
45 

66 
19 

68 
18 

66 
16 

71 
44 

73 
16 

57 
17 

82 
16 

83 
10 

83 
19 

77 
17 

68 
60 

65 
17 

71.0 
16 . 2 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

56 
37 

50 
30 

19 
30 

55 
39 

61 
35 

59 
26 

44 

19 

56 
23 

10 
31 

52 
26 

59 
21 

60 
31 

53 
33 

13 
21 

51 
26 

58 
/8 

55 
28 

37 
25 

19 
31 

46 

27 

50 
27 

54 

32 

51 

29 

57 
30 

53 
37 

60 
25 

61 
31 

62 
39 

53.  1 
29.8 

ORT  CANYON  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

66 
31 

58 
32 

66 
13 

70 
39 

78 
36 

63 
36 

60 
30 

66 
29 

62 
39 

66 
37 

72 
33 

71 
27 

61 

27 

62 
28 

68 
28 

75 
33 

65 
33 

67 
3  1 

63 
3  1 

58 
33 

62 
33 

68 
3  1 

61 
31 

67 
42 

69 
37 

76 
3  1 

71 

31 

71 
31 

66.5 
33 .  1 

El  cbpitbn  dam 

MAX 
MIN 

71 
13 

61 
11 

75 
4 1 

80 
12 

77 
10 

71 

35 

67 
35 

74 
35 

70 
31 

79 
35 

79 
43 

76 
11 

69 
16 

62 
36 

69 
36 

75 
40 

70 
42 

60 
39 

66 
39 

58 
39 

70 
35 

73 
10 

73 
10 

79 
39 

81 
15 

85 
46 

77 
36 

78 
31 

72.1 
39 . 3 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

66 
31 

69 
33 

71 
10 

77 
37 

70 
39 

67 
44 

68 
28 

64 

33 

71 
32 

75 
32 

72 
35 

70 
39 

61 
10 

70 
29 

73 
38 

70 
30 

63 
39 

62 
33 

56 
30 

61 

30 

69 
29 

71 
33 

76 
3  1 

76 
39 

79 
30 

78 
3  1 

76 
31 

72 
31 

6C  s 
3  ■■ 

escoNoioo 

MBX 
MIN 

58 
16 

72 
35 

77 
36 

71 
13 

72 
35 

65 
35 

69 
30 

67 
39 

76 
36 

76 
31 

73 
36 

68 
18 

61 
37 

61 

33 

69 
39 

66 
38 

60 
43 

62 
37 

60 
37 

67 
37 

69 
34 

69 
33 

78 
36 

80 
13 

81 
37 

76 
36 

73 
13 

70 
11 

69.7 
37  .8 

FONTBNB  KBISER 

MBX 

MIN 

66 
16 

76 
13 

85 
63 

83 
51 

78 
13 

71 
19 

82 
40 

80 
56 

83 
53 

83 
44 

79 
45 

69 
12 

66 
16 

71 
38 

76 
16 

76 
43 

69 
48 

68 
10 

63 
17 

77 
11 

74 
16 

73 
10 

81 
15 

82 
59 

91 
15 

87 
15 

82 
13 

77 
17 

76.8 
16.3 

GILLESPIE  riELD 

MAX 
MIN 

66 
18 

76 
37 

79 
33 

75 
35 

73 
35 

67 
36 

69 
30 

^7 
35 

77 
32 

76 
33 

72 
35 

66 
18 

61 
18 

66 
33 

72 
38 

67 
38 

66 
47 

61 

37 

61 
38 

68 
37 

70 
33 

69 
33 

80 
36 

81 
37 

82 
35 

77 
35 

71 
13 

71 
12 

71.1 
37.1 

HENSHBU  DBM 

MBX 
MIN 

65 
21 

55 
27 

61 
29 

68 
38 

72 
21 

71 
23 

S3 
21 

64 

22 

51 
38 

61 
24 

72 
26 

72 
26 

65 
10 

51 
21 

68 
25 

69 
28 

65 
27 

52 
28 

59 
31 

53 
27 

62 
30 

69 
21 

56 
23 

63 
26 

65 
32 

72 
23 

72 
22 

72 
21 

61.  1 

27.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
cz 

QL 
(I 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IDYLLUILD   FIRE  OEPT 

MAX 

68 

50 

57 

0 

MIN 

29 

21 

27 

29 

27 

24 

22 

23 

30 

25 

27 

29 

28 

25 

27 

27 

25 

21 

29 

20 

23 

27 

26 

32 

27 

29 

29 

26 

3 

JULIAN  UYNOLA 

MAX 

59 

58 

3 

MIN 

3J 

31 

39 

17 

39 

26 

28 

36 

39 

43 

32 

37 

36 

24 

31 

32 

34 

25 

26 

27 

25 

28 

30 

38 

46 

42 

38 

28 

33 

6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

62 

68 

2 

MIN 

37 

16 

19 

10 

36 

34 

45 

51 

48 

37 

37 

36 

35 

42 

40 

40 

40 

40 

35 

36 

43 

45 

56 

42 

37 

37 

40 

40 

9 

LA  MESA 

MAX 

72 

2 

MIN 

•18 

11 

13 

18 

43 

43 

39 

41 

41 

40 

45 

51 

48 

38 

43 

43 

41 

41 

42 

41 

42 

42 

40 

49 

42 

44 

47 

43 

2 

LOMPOC 

MAX 

63 

66 

7 

MIN 

^7 

15 

38 

37 

44 

40 

31 

38 

39 

36 

42 

47 

37 

36 

36 

42 

40 

35 

16 

10 

37 

42 

31 

39 

42 

35 

45 

42 

39 

6 

LOfiG  BEACH   USG  AP 

MAX 

60 

SB 

.4 

MIN 

39 

10 

11 

43 

43 

37 

39 

11 

42 

43 

43 

46 

41 

47 

45 

48 

43 

43 

46 

41 

41 

40 

43 

44 

43 

47 

46 

42 

9 

LOS  ANGELES   USD  AP 

MAX 

68 

76 

61 

66 

8 

MIN 

19 

11 

17 

51 

46 

60 

43 

46 

50 

50 

47 

46 

47 

45 

60 

47 

50 

47 

17 

50 

49 

45 

46 

54 

53 

47 

51 

50 

48 

1 

LGS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

54 

70 

1 

MIN 

60 

11 

16 

62 

47 

60 

45 

46 

17 

50 

50 

45 

48 

43 

61 

47 

48 

48 

46 

54 

48 

46 

48 

50 

53 

50 

51 

50 

48 

3 

MT  WILSON  2 

MAX 

56 

54 

8 

MIN 

39 

3D 

39 

11 

11 

26 

32 

36 

39 

42 

42 

37 

24 

31 

39 

41 

25 

28 

33 

25 

37 

38 

43 

40 

44 

44 

41 

35 

35 

2 

NEW  CUYAMft  FIRE  STA 

MAX 

MIN 

31 

28 

26 

28 

28 

28 

22 

26 

26 

26 

32 

26 

25 

24 

25 

27 

30 

26 

28 

28 

27 

25 

28 

30 

25 

30 

32 

30 

27 

3 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

58 

64 

4 

MIN 

49 

12 

16 

18 

44 

42 

41 

44 

45 

43 

44 

49 

50 

41 

47 

47 

49 

49 

45 

43 

42 

45 

44 

47 

46 

49 

48 

51 

45 

7 

OCEANS  IDE 

MAX 

67 

68 

2 

MIN 

50 

11 

39 

•(9 

45 

63 

37 

28 

43 

45 

12 

30 

43 

39 

43 

44 

42 

38 

40 

39 

39 

37 

49 

44 

48 

44 

42 

0 

QJAI 

MAX 

63 

69 

7 

MIN 

38 

36 

35 

38 

38 

36 

31 

34 

34 

34 

33 

32 

31 

31 

40 

36 

36 

34 

36 

35 

34 

36 

35 

38 

36 

37 

35 

2 

OXNARO 

MAX 

66 

69 

2 

MIN 

12 

13 

15 

52 

47 

45 

42 

45 

52 

51 

41 

38 

41 

39 

41 

41 

40 

40 

12 

42 

42 

41 

44 

44 

50 

44 

42 

39 

43 

4 

PAL  OMAR   MT  OBSERVATORY 

MAX 

61 

52 

5 

MIN 

38 

30 

36 

37 

37 

27 

27 

30 

30 

34 

35 

38 

29 

28 

28 

38 

27 

28 

32 

26 

29 

32 

35 

33 

37 

40 

38 

39 

32 

8 

PASADENA 

MAX 

76 

7  1 

7  1 

82 

82 

72 

73 

9 

MIN 

17 

11 

15 

11 

12 

44 

41 

40 

41 

42 

44 

42 

42 

39 

15 

41 

42 

43 

43 

48 

42 

11 

44 

45 

46 

44 

42 

46 

43 

1 

POMONA   CAL  POLY 

MAX 

64 

63 

66 

72 

66 

63 

62 

5  7 

68 

70 

69 

79 

8  1 

75 

73 

69 

6 

MIN 

12 

36 

38 

11 

39 

36 

36 

40 

41 

41 

44 

11 

39 

37 

12 

42 

41 

35 

41 

36 

41 

39 

40 

42 

40 

44 

39 

38 

39 

6 

HAMONA  CHAPMAN 

MAX 

68 

60 

67 

70 

72 

69 

a 

MIN 

36 

28 

31 

37 

28 

28 

22 

36 

47 

29 

28 

43 

41 

24 

32 

30 

40 

27 

28 

28 

30 

29 

26 

44 

32 

30 

28 

32 

31 

9 

REOLANDS 

MAX 

6  1 

67 

68 

60 

56 

55 

70 

67 

75 

79 

75 

65 

58 

8 

MIN 

13 

31 

36 

36 

34 

36 

32 

36 

33 

35 

38 

38 

40 

33 

10 

38 

40 

36 

39 

40 

33 

33 

35 

34 

35 

37 

35 

39 

36 

3 

RIVERSIDE   FIRE   STfl.  «3 

MAX 

67 

63 

69 

76 

70 

64 

65 

60 

66 

7 1 

70 

72 

75 

8  1 

75 

71 

70 

5 

MIN 

17 

37 

18 

10 

36 

48 

35 

38 

36 

13 

39 

41 

43 

35 

15 

39 

44 

38 

42 

34 

37 

35 

38 

49 

46 

39 

37 

41 

40 

4 

RIVERSIDE   CIT  EXP  STft 

MAX 

70 

52 

62 

65 

70 

70 

75 

6  1 

76 

75 

69 

a 

MIN 

16 

38 

13 

11 

36 

47 

35 

36 

39 

13 

40 

41 

43 

35 

44 

40 

45 

36 

11 

37 

34 

36 

41 

10 

43 

40 

37 

43 

40 

0 

SAN   BERNARDINO   CO  HQSP 

MAX 

69 

75 

70 

62 

63 

59 

66 

7  1 

70 

73 

75 

8  1 

76 

76 

71 

70 

4 

MIN 

17 

19 

17 

39 

37 

46 

35 

38 

35 

37 

40' 

40 

45 

36 

43 

40 

44 

37 

12 

45 

36 

36 

39 

36 

38 

39 

39 

42 

40 

3 

SANDBERG  W30 

MAX 

58 

52 

40 

56 

59 

5 1 

31 

49 

10 

48 

54 

42 

49 

5  I 

58 

59 

56 

50 

50 

1 

MIN 

32 

30 

11 

10 

29 

26 

31 

30 

34 

10 

41 

30 

25 

39 

38 

31 

25 

29 

31 

29 

34 

31 

32 

31 

40 

41 

38 

37 

33 

5 

SAN  DIEGO   USO  AP 

MAX 

72 

7  1 

68 

63 

60 

6 1 

67 

64 

61 

62 

60 

65 

67 

65 

76 

79 

80 

7  1 

65 

70 

67 

9 

MIN 

.  61 

16 

16 

18 

48 

49 

45 

47 

47 

45 

17 

56 

50 

44 

49 

19 

62 

49 

50 

48 

46 

45 

45 

18 

48 

49 

53 

52 

48 

4 

SAN  FERNANDO 

MAX 

76 

70 

62 

69 

73 

72 

74 

68 

66 

70 

72 

70 

75 

75 

78 

76 

72 

66 

71 

4 

MIN 

15 

18 

66 

58 

52 

42 

46 

45 

54 

54 

13 

35 

40 

39 

40 

40 

41 

45 

46 

46 

48 

40 

49 

55 

56 

44 

48 

40 

46 

3 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

MAX 

72 

64 

69 

75 

72 

68 

68 

64 

70 

73 

7  1 

79 

80 

82 

83 

76 

73 

73 

6 

MIN 

16 

38 

39 

11 

37 

42 

35 

38 

39 

39 

11 

39 

41 

36 

44 

40 

43 

39 

41 

42 

39 

37 

39 

40 

44 

40 

43 

43 

40 

2 

SAN  JACINTO 

MAX 

66 

67 

54 

74 

69 

66 

66 

66 

67 

70 

70 

70 

78 

78 

7  7 

75 

66 

70 

3 

MIN 

38 

28 

31 

32 

30 

31 

25 

38 

31 

31 

35 

38 

35 

27 

37 

43 

36 

36 

33 

37 

28 

31 

30 

34 

31 

33 

32 

35 

33 

1 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 

66 

62 

60 

55 

54 

57 

63 

57 

55 

57 

55 

60 

63 

57 

64 

69 

72 

60 

6  1 

56 

61 

0 

MIN 

60 

18 

17 

51 

49 

49 

44 

44 

47 

46 

15 

45 

41 

41 

42 

47 

48 

46 

50 

47 

44 

48 

45 

55 

50 

50 

46 

44 

46 

9 

SANTA   ANA    FJRE  STATION 

MAX 

78 

70 

53 

55 

70 

69 

64 

64 

57 

72 

7  1 

70 

76 

83 

82 

74 

72 

1 

MIN 

6J 

10 

11 

<I9 

41 

34 

39 

42 

49 

43 

14 

46 

47 

41 

46 

44 

46 

46 

45 

39 

42 

42 

44 

55 

45 

48 

44 

3 

SANTA  BARBARA 

MAX 

72 

62 

64 

60 

5  I 

63 

70 

52 

54 

50 

67 

64 

59 

63 

74 

7  7 

76 

76 

51 

66 

6 

MIN 

16 

13 

10 

12 

44 

46 

41 

12 

42 

40 

11 

42 

44 

11 

43 

44 

44 

13 

43 

45 

42 

44 

41 

41 

43 

44 

45 

44 

43 

0 

SANTA   BARBARA    FAA  AP 

MAX 

6  I 

62 

5  1 

50 

63 

67 

55 

60 

66 

62 

65 

63 

68 

7  1 

69 

65 

61 

58 

64 

7 

MIN 

12 

39 

37 

37 

46 

36 

35 

37 

38 

36 

13 

39 

10 

41 

41 

39 

42 

42 

43 

43 

39 

4  1 

38 

37 

39 

39 

44 

44 

39 

9 

SANTA  MARIA   USO  AP 

MAX 

68 

70 

65 

59 

58 

66 

50 

68 

59 

57 

58 

56 

63 

67 

63 

72 

74 

70 

60 

64 

63 

64 

0 

MIN 

16 

12 

31 

36 

42 

36 

29 

34 

34 

34 

43 

44 

32 

33 

33 

39 

31 

37 

39 

34 

35 

42 

40 

35 

34 

35 

42 

40 

37 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

70 

68 

70 

66 

64 

60 

56 

68 

69 

60 

61 

63 

58 

72 

73 

59 

65 

77 

76 

66 

61 

62 

65 

6 

MIN 

51 

16 

50 

53 

49 

52 

49 

49 

51 

51 

47 

46 

47 

44 

48 

46 

51 

46 

48 

52 

49 

52 

47 

54 

56 

49 

52 

46 

49 

4 

SANTA  PAULA 

MAX 

69 

69 

73 

74 

63 

6  1 

64 

69 

65 

65 

65 

69 

73 

70 

71 

73 

81 

81 

75 

68 

60 

70 

2 

MIN 

10 

36 

39 

40 

44 

35 

41 

42 

44 

42 

35 

36 

36 

37 

35 

35 

33 

38 

40 

37 

37 

38 

41 

42 

38 

39 

38 

4 

SUN  CITY 

MAX 

72 

73 

72 

72 

69 

68 

73 

69 

68 

61 

59 

54 

67 

70 

74 

75 

78 

76 

74 

70 

1 

MIN 

10 

29 

29 

31 

28 

38 

24 

35 

28 

27 

32 

38 

39 

27 

29 

31 

40 

31 

32 

30 

26 

39 

32 

33 

31 

31 

31 

31 

9 

TORRANCE 

MAX 

69 

68 

76 

74 

72 

64 

69 

68 

66 

65 

63 

71 

62 

69 

70 

69 

76 

79 

80 

80 

71 

65 

70 

7 

MIN 

16 

10 

15 

19 

44 

43 

41 

41 

42 

47 

44 

40 

49 

39 

41 

45 

42 

41 

46 

48 

43 

43 

42 

47 

47 

44 

46 

46 

44 

0 

TUJUNGA 

MAX 

66 

71 

72 

77 

71 

61 

68 

68 

72 

71 

71 

62 

60 

66 

72 

67 

60 

61 

58 

68 

69 

72 

75 

78 

78 

76 

70 

61 

68 

3 

MIN 

36 

11 

17 

11 

42 

43 

36 

41 

12 

41 

41 

37 

37 

35 

40 

11 

38 

36 

39 

42 

38 

38 

41 

49 

43 

42 

38 

42 

40 

4 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

69 

61 

76 

81 

77 

70 

66 

69 

71 

77 

74 

71 

64 

62 

68 

71 

68 

65 

65 

57 

71 

72 

70 

77 

80 

83 

78 

71 

70 

5 

MIN 

38 

36 

13 

45 

36 

36 

34 

P6 

37 

39 

38 

39 

35 

35 

36 

38 

39 

40 

40 

35 

35 

35 

35 

38 

36 

38 

39 

41 

37. 

6 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

73 

76 

76 

77 

75 

76 

72 

70 

73 

68 

69 

71 

73 

75 

70 

71 

65 

71 

69 

70 

67 

69 

73 

74 

70 

69 

71  . 

e 

MIN 

11 

11 

12 

11 

50 

49 

40 

36 

36 

39 

37 

36 

40 

42 

49 

40 

40 

35 

37 

38 

45 

47 

50 

17 

43 

38 

e 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY   OF  MONTH 

Ui 

o 

a 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

I  7 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 
a 

U  C   L  B 

nAx 

73 

77 

78 

72 

70 

66 

63 

78 

76 

74 

62 

60 

6 1 

68 

64 

60 

59 

59 

69 

73 

69 

79 

82 

81 

76 

67 

60 

69. 1 

te 

59 

60 

45 

46 

50 

54 

50 

43 

42 

41 

46 

44 

44 

42 

45 

49 

49 

49 

49 

54 

55 

52 

47 

54 

48.2 

UPLftNO   3  M 

MAX 

60 

67 

74 

75 

70 

64 

67 

65 

71 

72 

70 

64 

58 

65 

71 

66 

60 

59 

56 

64 

66 

67 

75 

78 

79 

74 

70 

68 

67.  7 

39 

43 

35 

37 

37 

38 

40 

39 

40 

33 

40 

40 

44 

34 

38 

34 

38 

36 

37 

40 

38 

43 

37 

36.  S 

VIST«  !  NNE 

MAX 

60 

74 

76 

74 

72 

66 

70 

70 

76 

74 

71 

65 

59 

65 

67 

67 

63 

64 

60 

65 

69 

66 

75 

ai 

81 

70 

68 

69.3 

'*6 

39 

44 

49 

38 

35 

35 

32 

42 

49 

41 

39 

47 

35 

41 

40 

45 

40 

40 

37 

37 

37 

40 

49 

47 

43 

41  .  1 

MARNER  SPRINGS 

MAX 

62 

64 

66 

71 

66 

67 

60 

59 

63 

70 

68 

63 

65 

57 

50 

63 

65 

65 

66 

69 

69 

70 

69 

64.6 

MIN 

28 

27 

31 

37 

27 

25 

29 

37 

30 

33 

26 

34 

30 

28 

25 

29 

35 

23 

30 

25 

28 

24 

28 

29 

29 

26 

29 

3 1 

29.0 

rORBA  LINOB 

MAX 

60 

72 

82 

77 

72 

67 

73 

72 

74 

76 

71 

64 

63 

68 

73 

69 

64 

64 

56 

71 

72 

70 

76 

77 

82 

78 

72 

64 

70.7 

«            <  > 

MIN 

*^ 

30 

50 

38 

36 

35 

36 

50 

43 

39 

39 

39 

35 

41 

39 

44 

38 

38 

33 

39 

36 

36 

42 

59 

41 

40 

42 

40.0 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

MAX 

72 

67 

70 

69 

70 

61 

65 

65 

66 

71 

73 

74 

71 

70 

73 

77 

73 

72 

70 

63 

65 

72 

69 

68 

73 

78 

81 

79 

70.5 

MIN 

to 

37 

33 

38 

42 

38 

39 

38 

30 

30 

34 

38 

42 

36 

38 

40 

40 

40 

45 

44 

37 

38 

37 

40 

40 

38 

49 

44 

38.8 

BBRSTOU 

MAX 

71 

66 

65 

69 

68 

56 

60 

60 

59 

66 

72 

72 

65 

66 

70 

70 

68 

6  1 

63 

63 

60 

70 

68 

62 

66 

76 

75 

75 

66.5 

MIN 

42 

35 

26 

29 

36 

39 

25 

30 

25 

27 

32 

33 

37 

29 

37 

35 

39 

29 

39 

32 

27 

40 

29 

27 

26 

30 

42 

38 

33  .  1 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

64 

62 

67 

73 

70 

59 

62 

61 

61 

68 

70 

65 

62 

67 

70 

70 

64 

58 

56 

63 

63 

66 

65 

64 

67 

72 

70 

69 

65.4 

MIN 

35 

33 

43 

50 

43 

4J 

28 

41 

42 

45 

37 

37 

37 

30 

39 

36 

37 

36 

40 

37 

39 

31 

35 

37 

49 

36 

36 

39 

38.2 

BISHOP   WSO  AP 

MAX 

6S 

60 

64 

64 

46 

48 

56 

60 

61 

59 

59 

62 

53 

57 

64 

63 

50 

51 

57 

54 

56 

65 

60 

63 

58 

66 

67 

63 

58.8 

MIN 

26 

26 

25 

2 1 

30 

22 

33 

23 

20 

22 

19 

21 

29 

18 

25 

24 

29 

22 

27 

27 

1  7 

26 

25 

20 

24 

22 

29 

43 

24.8 

BITTHE 

MAX 

77 

77 

76 

68 

62 

60 

62 

71 

74 

72 

79 

79 

79 

60 

79 

65 

70 

70 

69 

66 

70 

73 

73 

75 

79 

83 

80 

72.9 

MIN 

36 

52 

40 

39 

34 

42 

34 

33 

29 

30 

34 

49 

48 

36 

36 

37 

40 

42 

44 

48 

40 

33 

39 

39 

40 

38 

40 

41 

38  .9 

BLYTME   FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

71 

75 

74 

66 

62 

67 

62 

70 

73 

70 

80 

68 

73 

74 

78 

69 

68 

73 

67 

66 

71 

70 

73 

76 

78 

83 

80 

71  .9 

MIN 

41 

54 

52 

43 

37 

40 

40 

39 

39 

41 

33 

50 

48 

39 

42 

42 

47 

44 

44 

48 

43 

38 

47 

46 

41 

39 

43 

45 

43.2 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 

72 

75 

73 

76 

78 

72 

67 

69 

61 

68 

76 

76 

77 

69 

73 

72 

78 

65 

72 

74 

70 

69 

73 

71 

73 

78 

79 

64 

72.9 

MIN 

42 

47 

44 

45 

43 

39 

36 

37 

37 

39 

39 

46 

50 

40 

41 

44 

42 

40 

43 

42 

44 

44 

43 

40 

40 

42 

49 

49 

42.4 

BRAULET  2  SU 

MAX 

72 

75 

72 

76 

77 

74 

64 

70 

64 

68 

75 

74 

76 

70 

75 

77 

72 

70 

71 

76 

70 

68 

74 

73 

73 

76 

ea 

80 

72.9 

MIN 

40 

49 

35 

38 

36 

35 

33 

41 

31 

35 

36 

48 

49 

43 

39 

39 

48 

39 

40 

48 

33 

32 

36 

36 

37 

36 

38 

41 

39.0 

CBNTIL 

MAX 

71 

66 

70 

67 

65 

58 

62 

60 

64 

68 

71 

70 

63 

63 

72 

68 

58 

64 

59 

62 

64 

61 

64 

66 

70 

74 

76 

68 

65.9 

MIN 

29 

36 

25 

25 

40 

40 

20 

28 

22 

23 

26 

30 

40 

24 

31 

32 

42 

28 

39 

39 

25 

32 

26 

25 

25 

27 

41 

40 

30.8 

DAGGETT   rAA  AIRPORT 

MAX 

6B 

65 

69 

71 

60 

58 

63 

58 

62 

66 

70 

73 

63 

66 

70 

72 

63 

67 

65 

61 

63 

72 

62 

65 

70 

77 

79 

69 

66.7 

MIN 

46 

45 

42 

42 

43 

43 

37 

36 

32 

39 

43 

47 

46 

40 

48 

43 

44 

40 

50 

41 

32 

46 

39 

34 

36 

40 

50 

5  1 

42.0 

DEATH  VALLEY 

MAX 

67 

72 

75 

74 

70 

66 

73 

7  1 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

76 

77 

77 

72 

72 

70 

70 

71 

73 

74 

74 

75 

79 

80 

72  6 

MIN 

40 

55 

50 

42 

42 

51 

54 

46 

39 

37 

39 

40 

45 

42 

44 

48 

56 

48 

44 

51 

46 

39 

54 

45 

40 

43 

43 

49 

45.4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

54 

53 

56 

61 

57 

51 

51 

50 

53 

52 

51 

56 

51 

52 

55 

58 

49 

50 

47 

54 

55 

58 

56 

53 

56 

62 

59 

57 

54.2 

MIN 

23 

20 

19 

18 

20 

18 

18 

21 

15 

13 

17 

17 

17 

22 

24 

26 

27 

20 

20 

21 

12 

1 1 

25 

17 

20 

23 

34 

3 1 

20.3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

66 

70 

66 

73 

74 

67 

62 

65 

61 

68 

74 

70 

75 

68 

72 

74 

75 

66 

68 

71 

65 

65 

70 

68 

70 

75 

75 

SO 

69.8 

MIN 

46 

52 

6  1 

60 

48 

47 

45 

42 

42 

46 

46 

50 

51 

46 

48 

48 

49 

44 

48 

49 

45 

45 

49 

49 

45 

46 

46 

50 

47.3 

EL    CENTRO   2  SSW 

MAX 

78 

75 

77 

77 

73 

68 

68 

68 

75 

73 

78 

79 

75 

76 

78 

72 

72 

83 

70 

74 

73 

76 

80 

74.7 

MIN 

44 

44 

36 

40 

35 

32 

35 

36 

33 

37 

39 

48 

45 

38 

40 

41 

42 

43 

42 

43 

35 

36 

40 

38 

39 

39 

40 

38 

39.2 

EL    MIRAGE  FIELD 

MAX 

60 

61 

58 

62 

68 

60 

52 

56 

53 

58. 

64 

69 

68 

56 

64 

65 

68 

53 

64 

56 

55 

62 

64 

56 

58 

64 

66 

70 

61.4 

MIN 

32 

20 

28 

24 

30 

26 

20 

27 

24 

22" 

27 

25 

30 

23 

33 

31 

30 

30 

33 

32 

26 

34 

23 

24 

22 

26 

30 

32 

27.6 

FAIRMONT 

MAX 

61 

51 

54 

59 

64 

52 

50 

53 

49 

54 

58 

64 

57 

5 1 

60 

65 

60 

54 

57 

48 

51 

58 

58 

55 

59 

60 

65 

63 

56.8 

MIN 

43 

36 

35. 

39 

33 

30 

33 

35 

33 

36 

36 

42 

34 

35 

36 

39 

36 

33 

37 

37 

37 

36 

36 

35 

34 

38 

45 

46 

36.6 

GOLD   ROCK  RANCH 

MAX 

76 

72 

75 

77 

69 

67 

67 

62 

70 

73 

75 

77 

72 

74 

76 

74 

74 

78 

75 

69 

66 

76 

71 

76 

78 

79 

82 

80 

73.6 

MIN 

49 

40 

49 

48 

45 

40 

41 

41 

42 

42 

42 

44 

46 

45 

46 

44 

42 

41 

40 

45 

40 

40 

46 

51 

49 

46 

45 

47 

44.  4 

HAI^IEE 

MAX 

56 

61 

57 

57 

57 

47 

46 

61 

55 

55 

60 

59 

63 

52 

56 

65 

64 

49 

56 

57 

53 

54 

63 

57 

60 

61 

68 

71 

57.9 

MIN 

32 

35 

34 

29 

28 

32 

32 

29 

28 

29 

29 

28 

29 

27 

29 

33 

36 

25 

27 

30 

33 

28 

31 

30 

30 

29 

33 

45 

30.  7 

HATFIELD   PUMPING  PLANT 

MAX 

71 

72 

61 

7  1 

74 

63 

59 

64 

59 

66 

71 

74 

73 

66 

69 

72 

74 

67 

66 

62 

65 

73 

65 

69 

73 

79 

79 

68.8 

MIN 

39 

47 

50 

49 

41 

46 

40 

37 

36 

40 

45 

43 

43 

42 

39 

37 

45 

44 

49 

43 

37 

42 

37 

44 

43 

39 

43 

42.2 

IMPERIAL 

MAX 

77 

72 

77 

78 

73 

64 

69 

62 

69 

75 

75 

78 

71 

74 

77 

77 

70 

72 

77 

59 

69 

73 

73 

73 

78 

79 

81 

73 

73.4 

MIN 

43 

51 

43 

44 

41 

39 

38 

43 

38 

40 

41 

50 

51 

42 

44 

44 

51 

43 

44 

47 

39 

39 

42 

40 

42 

41 

43 

45 

43.  1 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

77 

71 

75 

77 

71 

64 

68 

62 

68 

74 

74 

77 

70 

73 

75 

77 

69 

70 

77 

69 

67 

71 

73 

72 

75 

79 

SO 

72 

72.4 

MIN 

42 

43 

30 

39 

38 

34 

34 

37 

33 

36 

38 

48 

44 

38 

40 

41 

47 

40 

42 

43 

34 

36 

36 

35 

37 

37 

40 

4 1 

39.0 

INDEPENDENCE 

MAX 

67 

64 

64 

63 

63 

50 

49 

60 

59 

61 

60 

58 

65 

55 

57 

62 

64 

50 

55 

58 

58 

55 

68 

63 

63 

63 

68 

71 

60.  1 

MIN 

33 

31 

36 

26 

27 

27 

28 

31 

25 

26 

25 

27 

31 

28 

20 

33 

30 

27 

30 

30 

20 

28 

31 

25 

28 

20 

32 

47 

29.5 

INBIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

73 

74 

74 

80 

79 

73 

65 

73 

67 

74 

78 

75 

76 

72 

77 

79 

76 

70 

73 

71 

70 

72 

76 

77 

76 

81 

81 

77 

74.5 

MIN 

41 

50 

39 

41 

37 

38 

34 

35 

36 

36 

41 

48 

52 

45 

46 

40 

43 

49 

43 

52 

36 

38 

44 

41 

39 

40 

44 

43 

41  .8 

INTOKERN 

MAX 

69 

63 

69 

67 

65 

55 

63 

.  60 

63 

66 

67 

70 

67 

63 

73 

69 

53 

63 

63 

60 

61 

66 

70 

65 

69 

73 

77 

72 

66.2 

MIN 

43 

43 

30 

26 

26 

24 

23 

27 

25 

2S 

30 

29 

29 

26 

31 

32 

22 

25 

32 

42 

25 

24 

22 

29.6 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

69 

74 

60 

71 

72 

62 

59 

65 

61 

66 

72 

73 

75 

67 

72 

73 

77 

66 

65 

70 

65 

65 

72 

64 

70 

77 

78 

81 

69.6 

MIN 

44 

46 

50 

47 

45 

46 

44 

42 

45 

49 

43 

44 

49 

43 

46 

44 

46 

46 

48 

47 

46 

40 

45 

47 

45 

44 

48 

52 

45  .8 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

47 

43 

48 

62 

47 

37 

45 

42 

45 

52 

52 

47 

43 

48 

50 

42 

41 

49 

57 

53 

53 

57 

55 

53 

52 

48.3 

fitN 

30 

32 

33 

28 

30 

25 

27 

31 

26 

24 

30 

32 

29 

25 

30 

30 

28 

23 

32 

27 

25 

27 

26 

27 

25 

29 

35 

28.  7 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

70 

74 

79 

80 

78 

72 

7! 

72 

74 

75 

72 

71 

73 

76 

76 

71 

72 

73 

73 

76 

79 

77 

75 

77 

73 

74.3 

MIN 

40 

53 

43 

40 

36 

35 

33 

35 

32 

38 

33 

38 

47 

45 

42 

39 

50 

42 

42 

41 

39 

37 

39 

47 

36 

36 

42 

40 

40.0 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

57 

55 

59 

62 

59 

47 

48 

56 

61 

61 

63 

57 

59 

48 

53 

63 

57 

61 

62 

65 

68 

64 

58.6 

MIN 

43 

39 

41 

42 

39 

33 

38 

30 

30 

40 

40 

46 

39 

42 

36 

34 

34 

34 

30 

41 

39 

39 

41 

41 

42 

38.  1 

MBJAVC 

MAX 

67 

66 

59 

63 

70 

56 

53 

56 

54 

59 

63 

70 

65 

57 

64 

66 

62 

49 

59 

5< 

55 

61 

54 

58 

63 

67 

72 

7  1 

60.8 

MIN 

45 

32 

30 

30 

35 

30 

26 

30 

27 

28 

31 

35 

30 

28 

29 

37 

35 

32 

33 

31 

29 

30 

30 

26 

29 

32 

23 

35 

31  .0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

54 

51 

49 

50 

56 

43 

46 

46 

37 

46 

52 

55 

46 

50 

52 

55 

55 

42 

47 

46 

46 

47 

54 

45 

43 

56 

58 

60 

49.5 

MIN 

26 

2S 

27 

28 

29 

20 

20 

20 

21 

28 

30 

29 

25 

20 

20 

26 

26 

18 

32 

23 

21 

23 

24 

23 

24 

24 

27 

39 

25.0 

MT   SAN   JACINTO   U  S  PK 

MAX 

45 

42 

45 

54 

45 

34 

40 

43 

47 

48 

47 

38 

45 

45 

45 

33 

50 

42 

48 

48 

47 

46 

49 

46 

44.  7 

MIN 

33 

16 

26 

19 

12 

12 

20 

14 

17 

20 

31 

22 

13 

16 

20 

20 

18 

12 

IS 

34 

20 

20 

20 

18 

19.7 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

64 

69 

69 

59 

59 

61 

59 

66 

70 

67 

75 

67 

69 

71 

74 

64 

65 

69 

63 

63 

71 

63 

67 

72 

76 

70 

76 

67.9 

MIH 

42 

50 

48 

45 

41 

44 

40 

40 

45 

43 

38 

47 

49 

42 

43 

42 

50 

46 

49 

50 

45 

40 

48 

46 

46 

41 

49 

51 

44.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


cm  IFBSNIfl 
FEBSUBRr 


STRT ION 


PBLMOflLE   FBB  BIBPORT 


PBLM  SPRIMGS 


PBRKER  aescsvaiR 


RBNOSBURG 


THERMAL    FBB  BP 


TUENTYNINE  PALMS 


VBLYERMO  FIRE   STA  79 


VICTORVILLE   PUMP  PLBhT 


WHITE   MGUMTflIN  1 


WHITE   MOUKTBIN  2 


WILDROSE   RANGER  STB 


MBX 
MIN 


MBX 
MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
Mlh 


MBX 
MIN 


MBX 
MIM 


DRY  OF  MONTH 


61  60 
3S  23 


60  60 
34  28 


69  71 
43  48 


63  66 
48  36 


70  74  79 
41      49  41 


74  74  68 
42      45  43 


64  57 
30  27 


36     20  34 


27      17  27 


70  67  56 
30     33  25 


59  58  55 
26     30  27 


52     43  42 


70  72  63 
45     45  42 


62  54  50 
42     39  32 


67      66  64 


36     42  39 


69  59  51 
26     26  27 


64  69  56 
29     34  29 


39      33  22 


32     22  13 


68  55  45 
28     25  25 


59  68  61 
25     23  27 


59  55  62 
22     27  27 


72  69  74 
37      41  43 


62  64  60 
41      40  41 


55  52  66 
33     34  36 


29     28  28 


50  60  63 
39      36  29 


68  54  57 
23     24  25 


52  58  55 
24     30  26 


18     20  31 


62  52  52 
26     26  27 


10 


12 


64  69  66 
30      33  37 


22     28  34 


77  75  75 
44     42  48 


41      43  45 


62      64  »4 

38      40  44 


63  60  63 
28     28  29 


68     69  72 


62  70  65 
28     29  32 


61     64  70 


66  66  68 
28      28  22 


13    14    IS    16    17  IB 


6C     63  67 


57  63  67 
30     26  32 


74  75  80 
44     40  41 


73     67  72 


55     57  55 


67  70  70 
28     27  32 


73  67  70 
39     35  38 


54     51  68 

29     26  27 


61  66  62 
26     28  30 


18     25  24 


66  68  66 
23     27  33 


66  51  66 
36     33  27 


73  72 
49  41 


49  48 
53  68 


62  68 
36  32 


72  66 
40  40 


66  54 
31  26 


69  49 
29  24 


19   20   21    22   23   24    25   26  27 


58  57  61 
31     29  29 


55  57  61 
40     32  24 


71  69  70 
46      46  40 


67      69  63 


54     64  66 


42      44  39 


62  64  63 
38      36  36 


70     61  62 


58  55  62 
25      25  24 


28     30  26 


34     23  25 


22     17  20 


68  61  60 
26     16  22 


64  69  62 
34     18  16 


63  60  61 
37      26  23 


76  76  79 
40     50  50 


66      72  64 


66  69  61 
34     33  36 


71  66  68 
37      36  31 


72      72  68 


68  66  59 
26     24  25 


29     30  28 


19     18  27 


57  56  60 
26     27  25 


66  71  69 
29     32  40 


66  73  70 
22     27  34 


78  80  79 
44     42  45 


46     44  44 


64  67  69 
37      40  42 


34     35  40 


70  70  72 
33      34  38 


69      73  76 


65  74  76 
28     31  29 


26     29  26 


34     37  32 


31     25  23 


58  60  64 
26     27  32 


28   29   30  31 


63.3 
30.6 


62.2 
29.2 


73.6 
40.0 


66  .  1 
32.5 


31  .4 

6.8 


23.  1 

2  .  3 


56.0 
27.4 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  5TBTI0N  INDEX 


-22- 


suppLEMENTni  Dnin 


CflL  IFORNIfi 
•EBRUflRY  \9T^ 


HI  NO 

(SPEED  -  N.P.M. I 


RELHTIVE  HUMIOirr 
flVERflOES- 
PERCENT 


STRNOAKO  OF  Tine 
PACIFIC 


01       10       16  22 


NunBER  OF  onrs  nith 

PRECIPITBT ION 


a  — 
w     »-  z 

»       K  2 


BRKER5FIEL0  WSO 

BISHBP    WSQ  «P 

BLUE    CANYON    WSO  PIP 

EuREno  usa  CI 

FRESNO    USO  PIP 
LONG    BEPICH    USO  AP 
LOS    ANGELES    USO  fiP 
LOS    ANGELES    CIVIC  CENTER 
MOUNT    SHASTA    USO  CI 
OAKLAND    USO  AP 
RED    BLUFF     USO  AP 
SACRAMENTO    USO  AP 
SANOBERG  USO 
SAN     DIEGO    WSO  AP 
SAN    FRANCISCO    USO  AP 
S    F    FEDERAL    BL  DG  CI 
SANTA    MAR lA    WSO  AP 
STOCHTON    WSO  AP 
X    PEAK  GUST 


3  ■fl 
27 
26 


26 
30 
28 

3  1 
28 


1  .  0 
1  .  2 
1  .  4 


2  .  0 
1  .  0 
1  .  3 

3  .  •I 
3  .  6 


6  .  0 
6  . 


7  .  9 

9  .  7 

7  .  1 

5  .  9 

8  .  8 


76  +•  + 
3  ^ 
2  7 
26  + 
32  9t 
23 

29  +  + 
36 
44 
53+  + 
2  3 
39  +  + 


1  7 
S 
E 
29 
NU 
NW 

1  5 
SE 
N 
36 
N  U 
1  8 


B8 
66 
67 

79 
84 
78 
79 
SO 
58 
8  1 


60 
32 
56 

7  2 
48 
48 

66 
7  4 
6  7 

6  7 
44 
43 

7  0 

59 
7  3 


48 
43 
56 

60 
69 
49 
5  1 
46 
45 
59 

68 
5  1 


8  1 

6  3 
53 

7  3 

8  1 
70 
7  1 

5  1 

6  1 
75 


45 
7  4 


83 
70 
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DRILY  SOIL  TEMPERflTURES 

cm  iFORNin 

FEBRUftRT  1974 


£ 

DAT 

OF  MONTH 

o 

STBIION 

a. 
o 

(cm 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

a 

9 

10 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

a 

oc 

a 

eRAUILEY  2  SU 

10 
20 

M«X 

niN 

MAX 
MIN 

50 

9B^ 

58 

5B 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

6 

100 

53 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

1 

FRESNO  US3 

(IN) 

2 

MIN 

68 
49 

71 
44 

73 
40 

72 
41 

55 
44 

71 
38 

72 
37 

75 
38 

75 
40 

79 
41 

78 
42 

64 
45 

62 
38 

62 
38 

68 
45 

63 
43 

66 
40 

6} 
38 

60 
46 

72 
37 

73 
42 

70 
45 

76 
39 

81 
41 

84 
43 

73 
46 

73 
60 

56 
52 

69 
42 

9 

2 

1 

MfiX 
MIN 

63 
53 

63 
50 

64 
48 

63 
48 

55 
50 

61 
46 

62 
46 

64 
47 

64 
48 

66 
49 

67 
50 

59 
52 

57 
47 

57 
46 

61 
49 

58 
49 

59 
47 

58 
46 

57 

52 

63 
46 

64 
49 

63 
52 

65 
48 

68 
50 

71 
52 

66 
54 

67 
55 

61 

57 

62 
49 

4 

5 

8 

MAX 
MIN 

56 
52 

56 
50 

66 
49 

56 
50 

54 

50 

54 
47 

55 
47 

56 
48 

57 
49 

58 
50 

59 
5  1 

55 
52 

52 
48 

52 
47 

55 
48 

54 
49 

54 
48 

54 
48 

54 

50 

55 
48 

57 
50 

56 
52 

58 
50 

60 
51 

62 
53 

60 
55 

62 
55 

59 
56 

56 
60 

3 
1 

20 

enr 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

64 

54 

54 

55 

55 

55 

66 

56 

56 

56 

54 

54 

54 

5' 

54 

55 

55 

55 

55 

57 

57 

58 

54 

8 

■40 

SAN 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOHINO  STATION  INOEX 


-24- 


EVnPORflTION  AND  WIND 


CDL IFORNin 

rEgBUBBT  197* 


DRY   OF  MONTH 


b 1 H 1  I  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

;i  oc  o 

MOHTM  COnST 

ORAINAGE 

01 

BUTLER   VflLLET  QRNCM 

EVAP 

.00 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.06 

.01 

.03 

.02 

.02 

.00 

.00 

- 

.00 

.03 

.00 

.01 

.03 

.  04 

.00 

.02 

_ 

.526 

1 3 

1 

2 

1 

1  1 

1  3 

7 

10 

6 

5 

4 

17 

3 

0 

1 

22 

0 

10 

18 

1 

27 

9 

1 

2 

2 

1  1 

8 

55 

260 

MAX 

SI 

49 

50 

50 

52 

48 

't7 

48 

52 

50 

MIN 

44 

37 

38 

36 

35 

33 

32 

35 

34 

37 

41 

36 

36 

41 

38 

40 

39 

42 

38 

38 

37 

36 

35 

38 

42 

39 

40 

37.7 

DUTTONS  LAMDING 

EVAP 

.  0  1 

.  20 

.07 

.26 

.03 

.  09 

K 

.  23 

.05 

.04 

.06 

.07 

X 

X 

X 

.  15 

.25 

.08 

.02 

.08 

X 

.  19 

.08 

.07 

.06 

2.09 

WIND 

S  1 

93 

69 

108 

31 

30 

X 

59 

24 

55 

13 

10 

X 

236 

1  18 

17 

59 

25 

• 

35 

43 

58 

62 

1  196 

MAX 

61 

63 

61 

59 

6  1 

62 

MIN 

4S 

- 

- 

36 

38 

36 

36 

37 

- 

39 

44 

36 

36 

41 

- 

- 

- 

38 

37 

37 

38 

37 

37 

41 

39 

39 

38.4 

TRINITY   Dflfl  VISTA 

3T 

E  vAP 

~ 

.  05 

.  05 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

.03 

.04 

.09 

- 

.02 

.01 

.23 

.07 

- 

- 

- 

- 

.06 

.  1 1 

.05 

.02 

.00 

.00 

.  19 

- 

MIND 

2  1 

43 

28 

26 

59 

45 

23 

19 

23 

20 

21 

52 

30 

21 

30 

44 

44 

19 

8 

43 

24 

41 

39 

25 

30 

23 

44 

42 

88  7 

UARM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

.03 

.  13 

.  16 

.  1 1 

.  10 

.06 

.23 

.02 

.02 

.06 

.07 

• 

• 

.22 

.  13 

.05 

.02 

• 

.26 

.06 

.05 

.03 

1  .61 

UIND 

33 

X 

146 

115 

77 

63 

34 

120 

9 

46 

33 

34 

243 

94 

26 

34 

125 

26 

43 

65 

1366 

MAX 

49 

- 

61 

60 

60 

59 

62 

- 

- 

63 

50 

52 

54 

63 

- 

- 

- 

61 

62 

58 

52 

- 

- 

65 

64 

57 

49 

57.9 

MIN 

4S 

38 

40 

38 

39 

39 

38 

38 

43 

38 

39 

38 . 9 

MILLOW  CfleCK    1  NU 

EVAP 

.  02 

* 

.02 

.01 

.03 

.03 

.00 

.06 

.02 

.00 

.00 

.  02 

- 

- 

- 

- 

.01 

.01 

- 

- 

- 

.06 

.00 

- 

.02 

- 

UIND 

1 

5 

2 

2 

0 

0 

1 

6 

0 

1 

1 

X 

X 

X 

8 

1 

12 

2 

X 

X 

6 

0 

3 

13 

64 

MAX 

49 

54 

48 

50 

50 

50 

53 

53 

47 

49 

54 

- 

51 

50 

51 

48 

- 

57 

49 

51 

52 

50.8 

MIN 

43 

39 

37 

35 

35 

36 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

AUBURN  0AM  PROJECT 

EVAP 

.01 

.00 

.00 

.  15 

.07 

.  00 

.  26 

.  06 

.  02 

.  06 

.  15 

.  07 

03 

05 

07 

08 

UIND 

8 

21 

21 

13 

1  7 

51 

32 

14 

12 

20 

13 

18 

26 

20 

17 

26 

26 

25 

44 

34 

24 

40 

24 

29 

34 

30 

30 

26 

695 

MAX 

45 

56 

56 

59 

56 

54 

54 

58 

61 

60 

60 

56 

47 

56 

57 

60 

56 

59 

48 

60 

56 

43 

59 

60 

63 

61 

51 

51 

55.9 

MIN 

42 

43 

33 

34 

33 

34 

33 

36 

33 

38 

38 

38 

38 

37 

38 

45 

38 

36 

40 

38 

37 

38 

37 

36 

38 

39 

41 

40 

37.5 

BRflhNAN  ISLAND 

EVAP 

.  03 

.  03 

.07 

.  03 

.  10 

.  25 

.  10 

.  06 

.  04 

.  02 

.  07 

06 

00 

04 

05 

07 

08 

04 

03 

00 

08 

UIND 

20 

10 

20 

10 

125 

175 

70 

10 

20 

10 

60 

60 

80 

5 

15 

30 

1  70 

1  10 

50 

90 

40 

55 

55 

30 

10 

60 

60 

40 

1490 

FOLSOM  0AM 

EVAP 

.  00 

.  02 

.03 

.06 

.06 

.20 

.  12 

.  06 

.07 

.08 

.06 

.  10 

.00 

.00 

.04 

.  03 

.  07 

.04 

.00 

.  14 

.03 

.00 

.  12 

.03 

.  13 

.03 

.08 

.00 

1  .60 

UIND 

49 

27 

35 

29 

28 

95 

28 

38 

44 

27 

21 

50 

60 

12 

19 

51 

41 

28 

101 

38 

26 

72 

29 

29 

34 

43 

44 

51 

1  149 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.01 

.05 

.06 

.08 

.09 

.22 

.  12 

.  10 

.09 

.07 

.08 

.03 

.02 

.04 

.  09 

.  06 

.09 

.07 

.02 

.  10 

.  07 

.  02 

.  1  1 

.  13 

.09 

.  13 

.00 

.07 

2.11 

UIND 

41 

22 

13 

10 

43 

130 

24 

20 

10 

19 

17 

7 

16 

IS 

10 

6 

15 

28 

68 

30 

20 

37 

28 

20 

27 

32 

29 

48 

788 

MAX 

49 

60 

55 

54 

56 

53 

52 

53 

53 

52 

55 

52 

49 

MIN 

46 

41 

39 

4] 

39 

37 

37 

38 

39 

38 

39 

43 

39 

40 

42 

43 

41 

43 

45 

40 

40 

40 

33 

36 

39 

42 

43 

43 

40.2 

MARHLEY  COVE 

EVAP 

.  00 

.06 

.  06 

.  05 

.  08 

.  1  7 

.  1  1 

.  09 

.  07 

.  05 

.  06 

04 

01 

04 

05 

08 

09 

06 

UIND 

36 

30 

15 

25 

44 

66 

35 

28 

23 

1 

20 

33 

37 

12 

8 

30 

43 

16 

54 

40 

15 

53 

43 

16 

32 

22 

37 

38 

853 

MAX 

46 

56 

53 

53 

54 

50 

63 

56 

55 

55 

55 

45 

45 

49 

57 

56 

56 

55 

49 

60 

53 

45 

54 

57 

58 

57 

52 

47 

52.9 

MIN 

39 

35 

33 

33 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

37 

32 

32 

36 

37 

35 

33 

39 

34 

34 

35 

33 

32 

32 

35 

33 

35 

34.4 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.02 

< 

X 

.  17 

.  1 1 

.  10 

.07 

.05 

X 

X 

.21 

.02 

.02 

.01 

.05 

_ 

_ 

_ 

.00 

.00 

.07 

, 

.23 

.00 

.00 

.03 

1  .  356 

UINO 

36 

103 

86 

53 

74 

28 

69 

24 

46 

18 

40 

* 

172 

76 

27 

5 

69 

11416 

SMASTft  DAM 

EVAP 

- 

.06 

.06 

.04 

.  07 

.08 

.  12 

.  16 

.  10 

.  1 1 

.  07 

.05 

.00 

.03 

.06 

.05 

.08 

.04 

.00 

.26 

.06 

.07 

.06 

.  1  1 

.08 

.04 

.09 

.03 

2.056 

UIND 

79 

32 

97 

42 

36 

64 

52 

80 

49 

42 

37 

46 

28 

27 

41 

45 

41 

26 

34 

35 

41 

57 

43 

67 

39 

46 

52 

43 

1321 

UHXSKEYTOWN  RES 

EVAP 

.01 

.04 

.  02 

.  10 

.05 

.08 

.06 

.06 

.06 

.08 

.03 

.03 

.00 

.06 

.06 

.04 

.08 

.06 

.  03 

.05 

.04 

.03 

.03 

.  19 

.06 

.07 

.03 

I  .  49 

UINO 

28 

26 

19 

27 

27 

32 

26 

32 

29 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURL INGAME 

EVAP 

.  03 

.09 

.  1  1 

.02 

.  19 

.  19 

.  15 

.  1 1 

.  12 

.05 

.03 

.02 

.05 

.07 

.04 

.  1  1 

.09 

.  17 

.04 

.  14 

.00 

.04 

.  12 

.  1  1 

.05 

.05 

.07 

.09 

2  .  36 

UINO 

72 

27 

30 

34 

126 

148 

15 

3 

15 

10 

20 

40 

55 

31 

44 

58 

83 

66 

159 

75 

45 

34 

29 

8 

17 

42 

20 

154 

1460 

MAX 

&2 

62 

63 

63 

61 

57 

66 

62 

60 

- 

46 

40 

NACIMfENTO  DAM 

EVAP 

.  02 

.  08 

.  06 

.  09 

.  09 

.  1 0 

.  09 

.  1 0 

.  07 

NEUARi^ 

EVAP 

.01 

.22 

.06 

.  12 

.  18 

.  10 

.27 

.09 

.05 

.08 

.07 

.  35 

.05 

.  17 

.09 

.02 

• 

.39 

.  12 

.07 

.  16 

2.67 

UINO 

I  00 

211 

66 

106 

73 

6 1 

205 

86 

105 

59 

28  1 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

OS 

ANTIOCH   PUMPING  PL 

3 

EVAP 

X 

.06 

.  09 

.04 

.  to 

.  17 

.  15 

.08 

.07 

.04 

.07 

.08 

.06 

.04 

.05 

.08 

.  14 

.  1  1 

.01 

.  15 

.  10 

.06 

.  13 

.  1  1 

.  10 

.  10 

.08 

.08 

2.34 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.01 

.08 

.04 

.03 

.08 

.03 

.  03 

.04 

.07 

.05 

.04 

.05 

.05 

.02 

.03 

.  10 

.  02 

.03 

.02 

.02 

.04 

.02 

.08 

.05 

.05 

.05 

.03 

.05 

1.21 

UIND 

3 

7 

5 

7 

7 

21 

13 

5 

7 

4 

3 

0 

10 

6 

8 

t  1 

10 

9 

16 

21 

15 

22 

14 

8 

6 

9 

5 

19 

271 

FRIAN-    GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.04 

.07 

.07 

.06 

.05 

.02 

.05 

.08 

.09 

.06 

.  09 

.  06 

.07 

.04 

.  05 

.04 

.  08 

.  04 

.  03 

.07 

.08 

.  13 

.  12 

.  08 

.  1  1 

.  10 

.  13 

.02 

1  .95 

UIND 

29 

58 

53 

49 

29 

24 

66 

74 

54 

40 

38 

24 

58 

23 

15 

35 

68 

40 

24 

58 

57 

82 

66 

46 

64 

32 

19 

72 

1297 

MIN 

46 

42 

41 

42 

42 

38 

39 

41 

41 

43 

44 

44 

39 

39 

40 

47 

40 

40 

39 

39 

39 

43 

38 

38 

42 

45 

46 

48 

41  .6 

HETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.  12 

.  17 

.  10 

.12 

.  1  1 

.  10 

.04 

.07 

.09 

.03 

X 

.24 

.12 

.  10 

.06 

.07 

.07 

.  16 

.  12 

.08 

.  17 

.22 

.  15 

.  12 

.  10 

.  10 

.  10 

.  15 

3.07 

UIND 

28 

51 

26 

16 

37 

96 

45 

22 

39 

23 

X 

64 

48 

30 

18 

19 

45 

45 

23 

91 

37 

94 

64 

45 

34 

42 

44 

1  14 

1262 

MIN 

46 

40 

38 

35 

34 

33 

37 

36 

38 

36 

- 

39 

33 

39 

40 

44 

38 

32 

38 

41 

39 

40 

38 

39 

39 

45 

- 

48 

38.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.00 

.03 

.05 

.06 

.05 

.07 

.  10 

.07 

.05 

.04 

.08 

.06 

.10 

.05 

.04 

.  05 

.07 

.  08 

.03 

.05 

.04 

.01 

.  1  1 

.05 

.09 

.08 

.06 

.05 

1  .60 

UINO 

12 

• 

36 

20 

5 

3 

2 

3 

9 

13 

13 

6 

8 

33 

15 

10 

21 

16 

16 

3 

5 

2 

3 

20 

273 

LITTLE   PANOCHE  DET 

DAM 

EVAP 

.07 

.  12 

.  12 

.08 

.08 

.26 

.21 

.07 

.07 

.  13 

.09 

.  12 

.  10 

.07 

.07 

.  10 

.  14 

.  18 

.01 

.  15 

.  17 

.  15 

.  19 

.  14 

.  14 

.  13 

.  12 

.  1  1 

3.39 

UIND 

61 

88 

78 

66 

61 

179 

114 

63 

60 

58 

66 

52 

117 

64 

65 

69 

122 

104 

45 

125 

76 

112 

106 

77 

70 

68 

72 

84 

2322 

MAX 

60 

60 

58 

59 

61 

55 

57 

56 

60 

58 

66 

61 

60 

55 

57 

60 

60 

62 

53 

58 

61 

60 

60 

62 

66 

68 

60 

62 

59.9 

MIN 

44 

38 

37 

38 

38 

37 

35 

35 

42 

42 

42 

41 

33 

37 

38 

40 

38 

38 

39 

38 

38 

3<5 

37 

37 

38 

42 

43 

47 

39.0 

LODI 

EVAP 

.09 

.08 

.  05 

.05 

.  16 

.  18 

.06 

.  09 

.06 

.07 

.08 

.03 

.06 

.05 

.07 

.04 

.  17 

.09 

.  14 

.07 

.06 

.  12 

.07 

.08 

.  10 

.  10 

.04 

.07 

2.33 

UIND 

21 

22 

3 

8 

85 

127 

33 

1  1 

16 

16 

1  1 

29 

19 

16 

to 

22 

79 

33 

78 

50 

35 

39 

32 

5 

10 

22 

13 

58 

«03 

MAX 

S3 

54 

55 

55 

50 

SO 

55 

56 

58 

60 

50 

46 

60 

.  56 

60 

60 

53 

45 

60 

55 

44 

55 

58 

64 

65 

51 

53 

48 

54.2 

MIN 

38 

35 

36 

36 

34 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

39 

35 

37 

37 

43 

33 

38 

41 

33 

38 

34 

33 

37 

40 

45 

40 

44 

37.2 

LOS  BANDS  DET  QESV 

EVAP 

.04 

.09 

.10 

.07 

.08 

.25 

.20 

.07 

.  1  1 

.09 

.  10 

.06 

.10 

.05 

.09 

.  10 

.20 

.  15 

.00 

.22 

.  14 

.08 

.  19 

.  15 

.  1  1 

.  13 

.  10 

.08 

3.  15 

UINO 

101 

182 

124 

1 1 1 

77 

236 

182 

109 

99 

142 

1 15 

80 

238 

100 

1  15 

118 

268 

180 

70 

312 

122 

138 

163 

128 

126 

100 

150 

89 

3975 

MAX 

62 

64 

63 

63 

66 

58 

60 

61 

64 

54 

68 

64 

55 

61 

63 

66 

66 

65 

57 

64 

65 

53 

62 

65 

69 

73 

63 

64 

63.  1 

60 

41 

41 

43 

40 

40 

42 

42 

SEE  REFERENCE  NOtES  fOLLOMINO  S'RHON  INDE« 


25- 


EVnPORflTION  AND  WIND  c«L;roR.,« 

ream  iad v 


DRY   OF  MONTH 

STPTION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

I  1 

1 2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

X         X  « 

SAN  JOAQUIN 

ORAIKAGE  0& 

nANTCCA 

CVAP 

.  03 

.  06 

.05 

.  05 

.  05 

.  12 

.  09 

.  07 

.  06 

.  09 

.  08 

.06 

.  06 

.  03 

.05 

.05 

.  10 

.  18 

.  03 

.  1  4 

.06 

.  05 

.  09 

.  08 

.  05 

.  1  0 

.  04 

06 

I  .  98 

UINO 

1^ 

17 

16 

19 

23 

63 

25 

21 

17 

29 

20 

40 

47 

19 

19 

46 

65 

57 

67 

72 

54 

54 

49 

37 

29 

25 

29 

■ 

1019 

MAX 

60 

51 

55 

57 

65 

58 

60 

56 

65 

58 

66 

56 

58 

53 

58 

62 

60 

60 

52 

60 

58 

57 

58 

60 

63 

68 

61 

50 

58.8 

MIN 

39 

40 

35 

38 

37 

32 

34 

37 

36 

36 

34 

40 

38 

38 

38 

40 

39 

39 

38 

40 

38 

38 

36 

36 

33 

38 

40 

45 

37.6 

SALT  SPRINGS   PUR  HOUSE 

EVAP 

.01 

.  04 

.  13 

.  08 

.  12 

.  13 

.  06 

.  20 

.  14 

.  12 

.  09 

.  07 

.09 

.  05 

.  04 

.  06 

.  03 

.  02 

.  05 

.  07 

.  03 

.  07 

.  1  3 

.  1  3 

.  05 

.  04 

.  07 

2 . 20B 

SAN  LUIS  0AM 

EVAP 

.06 

.  12 

.05 

.04 

.06 

.22 

.  20 

.06 

.  10 

.  12 

.04 

.  15 

.09 

.07 

.04 

.08 

.  15 

.  16 

.05 

.  14 

.  14 

.  1  1 

.  1  1 

.  12 

.  15 

.  1  1 

.  10 

■ 

3.01 

UINO 

131 

99 

40 

38 

43 

192 

96 

43 

22 

62 

92 

139 

135 

56 

38 

54 

165 

162 

41 

169 

52 

82 

91 

49 

50 

47 

99 

2360 

MAX 

61 

59 

62 

62 

65 

57 

61 

61 

62 

64 

66 

64 

69 

62 

61 

65 

65 

63 

56 

62 

64 

58 

59 

57 

67 

71 

63 

62 

62.  1 

MIN 

^8 

46 

40 

39 

41 

41 

37 

38 

40 

42 

41 

•^5 

40 

41 

42 

43 

43 

38 

43 

43 

42 

41 

38 

36 

39 

43 

49 

48 

41  .  7 

TRACV  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  10 

.  10 

.  10 

.  08 

.  22 

.  20 

.  12 

.  10 

.  00 

.  1  3 

.  12 

.  04 

.  1  1 

.06 

.09 

.  14 

.  17 

.  1  1 

.  10 

.  15 

.  04 

.  12 

.  1  1 

.  15 

.  10 

.  10 

.  06 

06 

2 . 98 

WIND 

77 

63 

19 

44 

135 

105 

30 

18 

19 

14 

112 

68 

91 

16 

32 

89 

140 

132 

93 

73 

17 

75 

70 

16 

13 

90 

43 

ioc 

1  794 

JE           X  I 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACMUMA  LAKE 

EVAP 

.0^ 

.  10 

.09 

.  15 

.  14 

.  12 

.  12 

.  10 

.  12 

.  1  1 

.  10 

.  09 

.08 

.  1  1 

.09 

.09 

.  12 

.  12 

.09 

.  10 

.  12 

.  12 

.  14 

.  14 

.  15 

.  19 

.  10 

.  13 

3.17 

wlno 

39 

61 

32 

41 

42 

34 

29 

31 

32 

35 

16 

22 

68 

5  1 

27 

3  1 

105 

64 

51 

46 

102 

31 

44 

44 

36 

37 

34 

42 

1229 

MAX 

56 

61 

62 

64 

65 

62 

60 

61 

62 

60 

66 

63 

60 

59 

61 

66 

62 

61 

59 

59 

64 

65 

66 

66 

70 

69 

65 

63.0 

MIN 

^1 

39 

39 

39 

38 

36 

36 

35 

36 

38 

42 

42 

39 

37 

38 

39 

38 

38 

38 

39 

39 

40 

38 

38 

40 

40 

41 

39 

38  .  7 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.08 

* 

.36 

.  15 

X 

.  33 

.  14 

.  18 

* 

.29 

.09 

.14 

.  15 

.  12 

* 

.38 

.  12 

.07 

.  14 

.  16 

X 

.  77 

.  29 

.  14 

.  12 

4.22 

UINO 

56 

X 

149 

48 

X 

123 

51 

74 

X 

84 

49 

116 

88 

70 

256 

62 

96 

65 

64 

205 

60 

56 

54 

1826 

MAX 

62 

~ 

68 

68 

~ 

66 

63 

63 

~ 

68 

61 

66 

66 

62 

- 

- 

68 

67 

57 

66 

64 

72 

74 

72 

66.2 

MIN 

39 

39 

39 

34 

34 

37 

37 

40 

48 

37 

37 

- 

41 

41 

41 

38 

38 

39 

41 

40 

44 

39 . 2 

RIVERSIDE   CIT  EXP  STA 

EVAP 

.08 

.27 

.  23 

.21 

.31 

.  35 

.27 

.22 

.20 

.  13 

.  15 

.13 

.12 

.  12 

.  16 

.  13 

.  14 

.  1  1 

.02 

.  32 

.  20 

.  16 

.  29 

.28 

.28 

.20 

.  16 

5.29 

UINO 

25 

36 

92 

57 

33 

137 

127 

65 

62 

51 

29 

24 

44 

25 

3  1 

33 

49 

72 

30 

59 

1  18 

20 

54 

80 

74 

41 

40 

26 

1534 

MAX 

63 

53 

55 

66 

73 

65 

61 

67 

63 

64 

69 

70 

66 

68 

66 

70 

68 

65 

66 

59 

63 

7  1 

68 

68 

70 

77 

7  1 

65.8 

MIN 

'»3 

42 

42 

43 

42 
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6815 

c 

BEAR    VALLEY   MU T   WTR  CO 

BIG   DALT0N   DAM  FC223BE 

0758 

06 

L  OS   ANGEL  E S 

26 

34 

1 0 

117 

49 

15  75 

8P 

L    A   CO   FLOOD  CONT  DIST 

BIG   PINE  CREEK 

0767 

07 

IN  YO 

1 9 

3  7 

08 

118 

29 

1  0Q6C 

s 

CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG   PINES   PARK    FC  83B 

0779 

07 

L  OS   ANGEL  ES 

g 

34 

23 

117 

4 1 

6862 

5P 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

BIG   5UR   STATE  PARK 

0790 

0^ 

MONTEREY 

36 

1  5 

121 

47 

235 

8P 

STATE    PARK  SERVICE 

BIG   TUJUNGA  DAM  FC-^6DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

BP 

DONALD   R  WHITE -LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HGSP 

0818 

06 

L  OS   ANGEL  ES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE   2  R 

0819 

07 

I N  YO 

1  9 

37 

15 

1  18 

35 

815' 

MID 

SO.    CAL IF.    EDISON  CO 

0822 

07 

I N  YO 

1  9 

37 

22 

1  18 

22 

4106 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL    wE ATHER  SERVICE 

BLACK    MO UN  TAIN   2  SW 

0850 

SANTA  CLARA 

37 

18 

122 

10 

233Q 

9P 

MRS   MARY  INCERPI 

6l  ack s  moun t a  I N 

0867 

02 

L  ASSEN 

2  1 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATl    weather  SERVICE 

0875 

05 

KERN 

1 C 

35 

37 

1  19 

54 

71C 

SF 

8F 

BERRENDA   MESA  WATER  D. 

0883 

02 

EL  DORADO 

\ 

38 

55 

120 

40 

441' 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BL  UE   canyon   WSO   AP  R 

0897 

02 

PL  ACER 

39 

39 

1  7 

120 

42 

52ec 

MIC 

MIC 

c 

HJ 

NATL    WFATHER  service 

BL YTHE 

092' 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4F 

8P 

STATE    DIV   OF  FSTRY 

BLVTHE    7  U 

0925 

07 

R  IVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

39G 

c 

STATE    DIV   OF  FSTRY 

DL  '  'Mt     r  HH    HiWHyW  1 

0927 

07 

H  X  vt.  W  o  1  Ut 

33 

37 

1  14 

43 

395 

MID 

MID 

BOCft 

093) 

o:j 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8P 

SF 

H 

ROrtfiLD  PtIRBY 

BOOIE 

094: 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

837C 

5P 

5F 

BOOIE    HISTORICPIL    ST  PK 

BBONVILLE   MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

34C 

8*: 

STRTE    DIV   OF  HWYS 

B3R0N 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  1  7 

39 

246C 

c 

HERN   Ca  FIRE  DEPT 

B8RREGB  DESERT  P«Rn 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

766 

SA 

9P 

c 

CfiL    OIV  BE«CH   &  PUS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 

cr 
z 

CE 

o 

LfiTITuDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

0B5ERVRTI0N 
TIME  RND 
TRBLES 

OBSERVER 

r 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

BGULOER  CREEK  G.  S. 

PL  UMAS 

e 

^0 

1 2 

1  20 

3  7 

5  02C 

CAL    DEPT   WTH  RESOURCES 

B3ULDER   C   LBCflTELLI  R 

1  nnR 

Sfth(TA  CRUZ 

3  7 

09 

1 22 

1  2 

2  1  75 

VINCENT   0  LOCATELLI 

BOULEVftRD  N3.  2 

n  1  n 

0  7 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

1  8 

360C 

6P 

MEYER  '5    TRAILER  RANCH 

BOUQUET  C^^NYSM 

in  tT 

L3S  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L    A   WTR   &   PWH  DEPT 

BQWMflN  DPIM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

3  9 

27 

120 

39 

53*^7 

4P 

NEVADA    IRRIG  DIST 

BRflNOY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

3-^ 

123G 

C 

USBR   SHASTA   FIELD  DIV 

BRf^MNf^N  ISLPMO 

1043 

02 

SACHAMEMTG 

23 

38 

07 

121 

•<»2 

30 

8P 

BP 

BP 

CALIF    DIV  BEACHES-PARKS 

BRAMSCOnB   3  MNW 

1  nln 

MEN03C INO 

7 

39 

42 

123 

3  9 

1  466 

MRS.    DOROTHY   F.  JACK 

BRAWLEY   2  SW 

n7 

IMPER lAL 

6 

32 

57 

lis 

33 

9f 

9P 

Q 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREf^  DAM 

06 

ORANGE 

26 

3  3 

53 

117 

56 

2  75 

CORPS   3f  ENGINEERS 

BRENTW00D   6  SW 

CONTRA  COSTA 

27 

3  7 

53 

121 

"16 

325 

VERNON   R  CAKEBHEAD 

BR IOGEP0RT 

a-ro 

MONO 

38 

38 

119 

1  4 

647  C 

5F 

5F 

ROBERT   W.  SANDY 

BRIDGEPORT   RANGER  STR 

03 

MONO 

38 

119 

1  7 

666C 

U   S   FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1  nfin 

0  1 

HUMBOL  DT 

7 

40 

32 

123 

206C 

6  P 

MRS   ALBERT   R  HUNT 

BRIDGEVILLE   5  U 

1  0S4 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

38  7 

CALIF    DEPT   PARKS   &  REC 

BRGCKUfiY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

720C 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BR3GKS   EARNHAM  RANCH 

1  1  12 

02 

YOL  3 

23 

36 

46 

122 

09 

29< 

1  IP 

1  IP 

C 

MRS   JOYCE    A  FARNHAM 

BRUSH   CREEK  RS 

BUTTE 

g 

20 

8P 

U   S   FOREST  SERVICE 

BRUSHY   SPRGS   GUARD  STA 

1  1 

02 

PL  ACER 

1 

39 

00 

120 

36 

468C 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

BR YSSN 

O'i 

MONTEREY 

2^ 

35 

48 

121 

06 

925 

ERNEST  A   WEFERL ING 

BUCKHORN 

SHASTA 

2  1 

3F 

MRS.    ANNA  HOWE 

BUCKS   CREEK  PH 

PL  UMAS 

a 

20 

PG&E  COMPANY 

BURBANK    VALLEY   PMP  PLT 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

IB 

2  1 

6F 

5P 

BURBANK   PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

04 

SAN  MATEO 

37 

4F 

"IP 

B   WASTE    WTR    THMT  PL 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40 

53 

12  1 

40 

3127 

8P 

8P 

MRS   RUTH   C  ESTES 

BURNT   RANCH    1  S 

1215 

01 

TRINITY 

36 

40 

48 

123 

28 

2160 

Bf 

PAUL    F  KAUT 

BURT3N  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

122 

05 

56G 

SP 

MRS   MAR  STIRTON 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

HUMBOL  DT 

1  7 

if? 

8f 

8P 

8P 

G.    L.    SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1  3T7 

02 

LASSEN 

23 

Ta 

LASSEN    VOLCANIC   NATL  PK 

BUTT3NWILL0W 

KERN 

1  0 

25 

Bf 

BUENA   VISTA   U   S  DIST 

CRBAZON 

0  7 

RIVERSIDE 

'  1  Q 

WILLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1  DAT 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

at 

1  19 

7a 

9P 

U   S   BUR  RECLAMATION 

CAjON  UEST  summit; 

n7 

SAN  BERDINO 

6 

34 

7Qr 

c 

SAN   BERDINO   C3  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1  P77 

nc, 

CAL  nvERAS 

2 

7 

1  pn 

CAL    DIV   BEACH   &  PKS 

CALAVERAS   RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

■3< 

120 

335C 

U   S   FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

1  1 

37 

29 

121 

49 

805 

7P 

S   F   WATER  DEPT 

CALEXICO   2  NE . 

1288 

07 

IMPER I AL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5F 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CAL ISTOGA 

NAPA 

1  7 

30 

36 

122 

36 

36  ^ 

6F 

CITY   OF    CAL ISTOGA 

CAL  L  AHAN 

0  1 

S ISK I  YOU 

1  2 

4  1 

1  9 

122 

48 

3  185 

5P 

5F 

MRS   MARIAN  HAYDEN 

CAMP   ANGEL  US 

1  359 

SAN  BERDINO 

28 

09 

116 

59 

6  7  7C 

c 

STATE    DIV   OF  HWYS 

CAMP   HI   HILL    3PID5  57E 

1  ^3 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3  4 

1  5 

116 

06 

426C 

5  F 

L.B.    UNIFIED   SCH  DIST. 

CAMPQ 

SAN  DIEGO 

33 

32 

3  7 

116 

28 

263C 

6F 

5F 

ARCH  IE    C   L  F  ACH 

CAMP  PARDEE 

1  428 

05 

CAL  AVERAS 

1  6 

38 

1 5 

120 

5  1 

65G 

8P 

8P 

c 

E    BAY   MUN    U  7L  DIST 

CAMP   PIONEER   SKI  SHLTR 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

6600 

5 

U   S   FOREST  SERVICE 

CAMP   SIX  L33K0UT 

1456 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4 1 

50 

1  23 

62 

3700 

S 

STATE    OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

CANBY   RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

2  1 

41 

27 

120 

62 

43  i: 

3F 

U   S   FOREST  SERVICE 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

116 

34 

790 

4P 

4F 

L    A  PIERCE  COLLEGE 

CANTIL 

1  488 

0  7 

KERN 

35 

1 8 

117 

58 

20  1  C 

6F 

6P 

MARTIN   C  ENGEL 

CANY3N  DAM 

1  49  7 

02 

PL  UMAS 

Q 

40 

1 0 

12  1 

05 

4655 

6F 

5F 

H 

PG&E  C3MPANY 

CARBON   CANYON  DAM 

15  17 

06 

3HANG - 

26 

33 

66 

117 

50 

40^ 

c 

US   CORPS   3F  ENGINEERS 

CARBON   CANYON  OILMAN 

1  5  1  G 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1  625 

c 

C3RPS   OF  ENGINEERS 

CARBON   CANYON  UORKMAN 

1  52C 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1  1  8C 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CARIBOU   POWER  HOUSE 

1522 

02 

PL  UMAS 

40 

05 

121 

09 

2986 

PG&E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

153^ 

0^ 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5F 

A   A   COL  L  INS  JR 

CARPINTEfilA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BAHBAR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

385 

COUNTY   OF    SANTA  BARBARP 

CASTLE   ROCK   RAD  LAB 

1683 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

516 

8P 

LAWRENCE    RAD  LAB 

CATHEY5   VY   BULL    HUN  HH 

1 58C 

05 

MARIPOSA 

2  7 

37 

24 

1  20 

03 

1  426 

ef 

c 

WM  H  ALISON 

CAZAOEHO   3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  IOC 

5F 

DR.    CLIFFORD   G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1605 

01 

SISK lYOU 

1  2 

41 

06 

123 

03 

29ec 

6P 

6F 

MRS.    RUBY  L .  ROSE 

CEOARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

1 8 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8f 

U   S   SOIL    CON  SERVICE 

CHALLENGE   HANGER  STA 

1553 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

256C 

8P 

U   S    FOREST  SERVICE 

CHAMPS   FLAT   WEST  MOW 

1656 

02 

L  ASSEN 

I  £ 

40 

42 

120 

58 

5690 

S 

CwR-NOHTHERN  DIST 

CHAT5W0HTH  FC24F 

1680 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

118 

36 

946 

5P 

MRS.    PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1582 

05 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  4 

1  18 

37 

906 

0 

CORPS   3F  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

66 

4765 

8A 

BP 

HETCH   HETCH   WTR  SUP 

CHESTER 

1  700 

02 

PL  UMAS 

g 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5F 

H 

n L  U    C.  MK L 

CHICO   EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

6P 

5F 

5F 

c 

US   DEPT   OF   AGRI.  ARS 

CHIOUITG  CREEK 

1  737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

1  19 

23 

729C 

s 

CAL    DEPT   WTH  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1  739 

04 

SAN  BENIT3 

20 

36 

54 

12  1 

36 

125 

8P 

VICTOR   L  HASKIN 
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c  T  n  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

CD 
cr 
z 

a 

a 

UJ 

a 

ZD 
CC 

LONGITUDE 

z 

<r 

UJ 

1  7'^3 

01 

SN  LUIS  OBPO 

2' 

35 

13 

120 

15 

1  752 

l-HUL.HUr'HIt.    KHPIutK  bIH 

1  7S< 

05 

VENTURA 

1 0 

31 

18 

1  19 

01 

526C 

LHULH  VI^IH 

1  756 

06 

SAN  D I EGO 

33 

32 

36 

1  17 

06 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

12 

121 

18 

136 

CLAREM0NT  POMGNfl  COL 

1  779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

31 

06 

1  1  7 

13 

1201 

net 

02 

YOL  0 

23 

38 

25 

121 

32 

1 ' 

CLftRKS   VALLEY  MUDD  RCH 

1  785 

02 

GL  ENN 

23 

39 

33 

122 

21 

1 1  C 

r~  1  CAD  <~r%crc^ 

1  799 

0  1 

S I SK I  YOU 

1  2 

11 

13 

123 

27 

975 

i~  1  c" A D 1      w  c    11  rr*!-!!  AMr>c 
LLt-HKLHlNt.  HiLaHLHnUj 

1806 

02 

L  AKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1  365 

ULaVtKUHLt.    J  o^L 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

16 

122 

59 

32C 

ULUvtWUHLt.     1  3 

1839 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

18 

123 

00 

32C 

CL9VER  VALLEY 

lets 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

COAL  I NGA 

186< 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

6  7  1 

COALINGA    1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

COAL IMGA    14  WNU 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36 

1 1 

120 

31 

161Q 

[~  nc  c  c  c    c  DC  c  u  oc 

1886 

-01 

TR  I N  I  T  Y 

35 

11 

05 

122 

12 

2500 

UUHHb^L  1     1  nPIt 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

13 

3  180 

CUL  Orb    r  u    D  J  U 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

31 

18 

1  18 

07 

36  76 

1907 

02 

SHASTA 

23 

10 

21 

122 

08 

120 

CQL  FAX 

1912 

02 

^^L  ACER 

39 

39 

06 

120 

57 

21 1  G 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

CGLUSA   1  SSW 

19'fla 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

C9NC0RD  3  E 

1962 

0' 

CONTRA  COSTA 

' 

37 

58 

121 

59 

1  95 

C03L 

1985 

□  2 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1180 

C8PC0  NO   :  DflM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

11 

59 

122 

20 

2703 

CC3RC0RAN    IRRIG  DI5T 

2012 

05 

K  INGS 

9 

36 

06 

1  19 

31 

20C 

C9RNING   MQUGHTQN  RANCH 

2027 

02 

TE  H AMA 

23 

39 

51 

122 

21 

18  7 

C3R0N A 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

1  1  7 

31 

7  1  C 

C8RRAL I T8S 

2048 

0< 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

12  1 

18 

26' 

CQTTGPiWOGO  CREEK 

2069 

07 

INYO 

1  9 

36 

29 

1  18 

1  1 

1  0600 

CQVEL  0 

2081 

01 

MENDOC I NO 

39 

17 

123 

15 

1385 

csvelo  eel  river  RS 

208' 

01 

ME  NOOC I NO 

39 

50 

123 

05 

15  1' 

CQVINA   TEMPLE   FC    193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

31 

05 

1  1  7 

62 

5  75 

CRABTREE  MEADOW 

211' 

05 

TULARE 

10 

36 

31 

I  18 

21 

1070C 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  OIEGO 

6 

32 

53 

1  16 

1  7 

150C 

CRESCENT   CXTY    1  N 

2117 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

11 

16 

121 

12 

10 

CRESCENT   CITY   7  ENE 

2118 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

11 

18 

121 

05 

1  2C 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

11 

16 

121 

12 

5C 

CRESTLINE   FIRE    STA  2 

2161 

07 

SAN  BERDIN0 

1 5 

31 

15 

1  17 

15 

190C 

CROCKETT 

2  177 

0' 

CONTRA  COSTA 

' 

38 

02 

122 

13 

CROWDER  FLAT 

2  181 

01 

MODOC 

1 2 

11 

53 

120 

11 

5175 

CRYSTAL    LAKE   FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

31 

19 

1  1  7 

51 

537C 

•CULVER  CITY 

2211 

06 

LOS  ANGELES 

33 

31 

01 

1  18 

21 

1  06 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

31 

56 

1  19 

37 

2255 

CU  YAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

1  16 

35 

161C 

DAGGETT    1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

31 

52 

1  16 

62 

19  75 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

31 

62 

1  16 

17 

1915 

DANA   2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

2  1 

11 

06 

121 

31 

332C 

DAVENPORT 

2290 

O-! 

SANTA  CRUZ 

' 

37 

01 

122 

12 

272 

DAVIS   2   WSW   EXP  FARM 

2291 

02 

YOL  0 

23 

38 

32 

121 

16 

6C 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

2  1 

11 

13 

121 

23 

3650 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

23  1  1 

02 

MODOC 

2  1 

11 

12 

120 

33 

6067 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

5 

36 

28 

1  16 

62 

19' 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

1  16 

23 

120C 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

117 

69 

6225 

DEER   CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

60 

1155 

DEL  ANO 

2316 

05 

KERN 

9 

35 

17 

1  19 

16 

322 

DEL  MONTE 

2362 

0' 

MON  TE  RE  Y 

' 

36 

36 

121 

62 

15 

DEL    PUERTO   ROAD  CAMP 

2369 

05 

STAN ISL  AUS 

2  7 

37 

25 

121 

23 

1126 

OENAIR   3  NNE 

2389 

05 

STAN ISL  AUS 

37 

37 

31 

120 

17 

13  7 

DE  SABLA 

2102 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2  7  12 

DESCANSO   RANGER  STA 

2106 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

360C 

DIAMOND  BAR 

2132 

0^ 

LOS  ANGELES 

26 

31 

00 

1  I  7 

18 

880 

DOBBINS    1  5 

2156 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1610 

DONNER   MEMORIAL    ST  PK 

216  7 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

11 

5937 

DOWNEY   FD  FC107C 

2191 

06 

LOS  ANGELES 

3: 

33 

56 

1  16 

08 

1  16 

DOWNIEVILLE    RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

31 

120 

50 

2895 

DOYLE 

2501 

03 

LASSEN 

18 

10 

02 

120 

06 

121C 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

L  ASSEN 

18 

39 

67 

120 

06 

1386 

OBSERVRT ION 
TIME  fiNO 
TABLES 


OBSERVER 


5P 
9P 


6P 
8P 


5P 
6P 
5P 

ap 

8P 

MIC 
SP 

i2r 

8P 


efiCG 


WILL lAM  S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN   SALT  COMPANY 
JAMES  D  G30DRIDGE 
POMONA   COLLEGE  PHYSICS 
AMER   CRYSTAL    SUG  CO 
DICK  MUDO 
JOHN   R  JARDINE 
CARL    A  POTTS 
ELMER   W  OLSON 

STATE    DIV    OF  FORESTRY 
CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
COAL INGA   F IRE  DEPT 
UNION   OIL  COMPANY 
BILL  HOWELL 
U   S   FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ROBERT   L .  CHANDLER 
U   S  F   &  W  L  SERVICE 
COLFAX  RECORD 

YUBA   CO.    WATER  AGENCY 

IVAN   J  STEPHENS 

HOWARD   R  LEE 

W   B  THRELKEL 

PAC   POWER   &   L IGHT  CO 

CORCORAN    IRRIG.  DIST 

TROY  DUNCAN 

CORONA   FIRE  DEPT 

STATE    DIV   OF  FSTRY 

L    A   OEPT-WATER   &  POWER 

GRANT   W  HANCOCK 
MILO   C  CUMMINGS 
WILL  lAM  B  TEMPLE 
ST   OF    CAL IF    SNOW  SURVE1 
ROBERT   A  CRAWFORD 
PAC   POWER   &   LIGHT  CO 
DEPT   OF   PARKS   &  RECREA1 
STATE    DIV   OF  HWYS 
CRESTLINE    FIRE    STA   NO  2 
C&H   SUGAR  REFIMIN.Q  CO 

CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 
U   S   FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 
MRS   MARY   S.  INGRAM 
CLOSED  12/'H^73 
HELIX   IRRIGATION  DIST 
COOL    WATER  RANCH 
FED   AVIATION  AGENCY 
DALE    S.  B3SE 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY   OF  CALIF 
HERMAN   L  L0REN2EN 
CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
US    NAT   PARK  SERVICE 
PHILIP   BOYD   DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
PACIFIC  GAS   &  ELEC.  CO 
DELANO   FIRE  DEPT 
USN   POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS   CO.    PARK  D. 

KEN   C.  BRATTON 
P   G   *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS   OF  ENGINEERS 
GREGORY   L .  ROYAT 
CALIF    DIV   BEACH   &  PKS 
DOWNEY   FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS   M  DIXON 
FRANK    M  ROWLAND 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

1  DIVISION 

COUNTY 

UJ 

0 

CE 
Z 

(Z 

a: 
0 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRT ION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UdolK Vt K 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

DRY   C01Y3N  RESERVOIR 

25  1  6 

06 

LOS  ANGELES 

29 

29 

118 

32 

1  466 

7P 

If: 

L    A   WTR   &   PUR  DEPT 

DUDL  E YS 

2B39 

05 

MAR IPOSA 

l' 

37 

45 

1  20 

06 

300C 

6F 

6F 

W  D   MC  LEAN 

DUNN IGfiN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

6C 

7P 

MRS.    MARY   A.  HUNT 

DUN5MUIR  RftNGER  STfi 

25  72 

02 

S ISK I  YOU 

23 

^  1 

1  3 

1  22 

1 6 

242C 

SP 

WALLACE   E.  MARSHALL 

DUTT3NS  LftNOING 

2580 

0 1 

NAPA 

I  7 

38 

1 2 

122 

1 8 

2C 

8f 

6P 

8P 

DAN  STEELE 

EftGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

665C 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EPGLE  MaUNTOIN 

2598 

01 

RIVERSIDE 

6 

33 

46 

1  15 

27 

973 

7P 

7P 

METRO   WATER  DISTRICT 

EAST   PfiRK  RESEHV3IR 

2640 

02 

COL  USA 

23 

39 

22 

1 22 

3  1 

1205 

8F 

8P 

ORLAND    UNIT   WU  ASSN 

EL    CftPITftN  DRM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

60C 

8F 

8P 

c 

SAN   DIEGO   WATER  DEPT 

EL   CENTRO  2  SSW 

27  13 

Q7 

IMPER I AL 

6 

32 

46 

115 

34 

-  30 

5P 

5F 

c 

EL    CENTRO   WATER  DEPT 

ELECTRO  POWER  HOUSE 

2728 

□  5 

AMADC3R 

16 

38 

20 

1 20 

40 

7  1  5 

6F 

5F 

P   G   *   E  COMPANY 

ELK  VOLLEY 

27  49 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

^2 

00 

1 23 

43 

1705 

5F 

MID 

c 

GERALD   H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2  756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

1  4 

9645 

MIC 

SO  .    CAL IF .    EDISON  CO . 

ELL lOTT 

2760 

□  5 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

1  4 

121 

1  2 

92 

7P 

C   NORMAN  ADAMS 

EL    MIRAGE  FIELD 

277  1 

0  7 

SAN  BERDINO 

15 

3^ 

36 

117 

36 

29  1  C 

BP 

8P 

WILL lAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODEN« 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

46'' 

c 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELSIN0RE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1285 

6P 

6F 

c 

STATE    DIV   OF  FSTRY 

ESCQNDIDG 

2862 

06 

SAN  DIEGG 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

660 

6F 

6F 

DARWIN   M  TING 

ESC0NDI08   NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

500 

c 

ESCONDIDO   FIRE  DEPT 

ETIPfiNDft 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

3  1 

1390 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

0 1 

SISKIYOU 

12 

^  1 

28 

1  22 

54 

2960 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

•EUREKfi  WSO  CI  R 

29 1  0 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

46 

1  24 

\  0 

43 

MIC 

MID 

C  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

1' 

37 

35 

1  20 

1 6 

442 

8P 

MERCED    IRRIG  DIST 

EXETER   FfiUVER  RRNCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2  1 

119 

04 

43S 

c 

CHARLES   0  COULTER 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

293^ 

02 

SOLANO 

23 

38 

1 6 

1 22 

02 

36 

6P 

OP 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

FAIRFIELD   3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  IC 

c 

SOLANO   COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

3-» 

42 

1  18 

26 

3060 

7f 

7A 

L    A    WTR   &   PWR  DEPT 

FAL  L  BROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

117 

1 5 

660 

c 

DEPT  SPECIAL    DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

299/: 

02 

BUTTE 

8 

39 

35 

121 

1  6 

2966 

c 

SANDRA  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

2  1 

122 

2  7 

800 

c 

BUREAU   OF  RECLAMATION 

FERNDALE  2  NU 

3030 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124 

1  7 

\  ^ 

5P 

6r 

6P 

ROLL  IN   Z  BOYTON 

FIDDLET3WN   LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

1  20 

42 

2  1  4C 

8P 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

3NTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

320C 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  UNU 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

436 

8P 

VENTURA   CO   FIRE  DEPT 

FIVE    POINTS   6  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

1  20 

OS 

265 

6P 

6P 

RAYMOND    THOMAS  RANCH 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

6F 

5P 

6F 

CAL    DEPT   FISH   &  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

1  18 

58 

7325 

c 

SO   CAL IF   EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3  113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

1 0 

36r 

8A 

8^ 

8P 

U   S   BUR  RECLAMATION 

FONTANA   5  N 

3116 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3  4 

117 

2  7 

197c 

6P 

ROLAND   W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1 09C 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3  1  3C 

0 1 

TR IN ITY 

35 

40 

123 

20 

8A 

MRS   B  E   ESL ICK 

FORESTHILL    RANGER  STA 

3  13' 

02 

PLACER 

1 

n 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

315  7 

03 

MODOC 

18 

4  1 

1  pn 

nn 

6P 

L   J  FEE 

FORT  BRAGG 

3151 

0  1 

MENDOC IN0 

1  7 

<R 

or 

6P 

CAL IF   &  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

317  3 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

4? 

124 

09 

46 

BENNY   L .  6EASLEY 

FORT   JONES   5  ESE 

3176 

0  1 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

43 

332' 

c 

CAR^    C  CRAMER 

FORT   JONES   RANGER  STA 

3182 

01 

S ISK I  YOU 

I  2 

41 

36 

122 

51 

2726 

Qf 

8fl 

U   S    FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

0  ^ 

MONTEREY 

1 

13' 

FftlTZSCH    ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

12c 

5P 

"5F 

CALIF    DEPT   PARKS    &  REC. 

FORT  SEWARD 

319' 

0  1 

HUMBOLDT 

-t 

40 

123 

38 

217 

c 

GLEN    M  HENSQN 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

0^ 

SANTP  CRUZ 

20 

37 

!  pp 

1  495 

C 

WESTMINSTER   PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02' 

SHASTA 

23 

3fl 

1  1  DC 

7fl 

MRS   PATRICA   A  CLARY 

FRESNO   WSO   AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

3ft 

1  19 

43 

MIC 

CG  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

326  1 

05 

FRESNO 

27 

36 

119 

43 

4  1  C 

8P 

8^ 

8P 

U    S   BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

54 

53 

3  4C 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

FULLERTON   HILLCREST  HV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

33C 

5P 

FULLERTON   MUN    UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOL  DT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL    A  PANCOAST 

GASQUET   RANGER  STATION 

3357 

0 1 

DEL  NORTE 

1  7 

123 

58 

38  ' 

8P 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3359 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  19 

08 

8970 

MID 

S3.    CALIF.    EDISON  CO. 

GEORGETOWN   RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

65 

120 

47 

3001 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

214C 

SA 

MRS   HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

69 

120 

23 

5400 

S 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

41 

1560 

8A 

c 

^f^NTA   BARBARA   WTR  DEP 

GIBSON   HWY   MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

166C 

8A 

STATE    DIV   OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

68 

385 

5P 

5P 

SAN   DIEGO  COUNTY 

GILRQY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

19' 

9A 

9A 

GILROY   RURAL    FIRE  DEPT. 

GILROY  B  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1060 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY  ENE 

3«22 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

136C 

8fl 

PHIL  IP   J  GONZALES 

GLENOBRA  WEST  FC  186 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

6_2 

822 

5P 

MRS   L    M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

6ft 

H 

KERN   CO   FSTRY   &   F  D 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
d 
r — 1 

LflTITUOE 

LONGITUDE 

IT  ION 

OeSERVflT ION 
TIME  AND 
TOBLES 

OBSERVER 

ELEVP 

TEMP. 

—  & 

U  Q 
UJ  > 

oc  u. 
a. 

SPECIAL 

GLENNVILLE   FULT9N  RS 

05 

KERN 

IG 

35 

44 

118 

40 

350D 

c 

U   S   FBREST  SERVICE 

GOLD   RQCH  RANCH 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6i: 

6P 

GOLD  RQCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3'<191 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

332C 

4P 

JOHN   F  UALL 

GOLDSTGNE  ECHa  2 

07 

SAN  BEROINO 

6 

35 

1  7 

116 

47 

295C 

7P 

•ALBERT  G  BURTBN 

GONZALES   9  ENE 

3502 

01 

SAN  BENITO 

21 

36 

32 

121 

1  7 

235C 

c 

E  .    F  .  CHITTENDEN 

GRANT  GROVE 

355  1 

05 

TUL  ARE 

1  1 

36 

44 

118 

58 

660C 

8f 

8P 

c 

H 

U   S   NAT  PARK,  SERVICE 

GRASS    VALLEY   NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

240C 

8P 

8P 

c 

CITY   OF   GRASS  VALLEY 

GRATON 

3678 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

20C 

7P 

7f 

MISS   L  OU  ISE   HAL  L  BERG 

GREENVIEU 

3611 

01 

S ISK I  YOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2816 

121' 

MRS  EMMA   R  PEREIRA 

GREENVILLE   RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8P 

U   S  FOREST  SERV  ICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

365Q 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8f 

8f 

BP 

STATE   DEPT  F XSH   &  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

06 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2825 

c 

ROBERT  A.  SKELTON 

GROVELAND   HANGER  STA 

3672 

05 

TUOL  UMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8P 

U   S   FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

368'! 

01 

SONOMA 

2i 

38 

30 

123 

00 

55 

8P 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES   CYN   UPPER  FC367 

370"= 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIMEE 

3710 

07 

INYO 

1  9 

36 

08 

117 

67 

3825 

7f 

7P 

H 

L    A   WTR   &   PUR  DEPT 

HALF    nOON  BAY 

371' 

01 

SAN  MATEO 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5F 

DEPT   OF   PARKS   &  REC 

HAMILTON   BRANCH  PH 

3725 

02 

PL  UMAS 

a 

40 

16 

121 

05 

456C 

C 

ALBION   A  SARGENT 

HANFQRD 

05 

KINGS 

1 1 

36 

20 

119 

40 

24: 

5P 

5F 

KINGS   CO.    FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

24 

1  IOC 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1  15C 

8*: 

8f 

c 

H 

U  S   FOREST  SERVICE 

HARRISON   GULCH  fiS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

276C 

8P 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

HARRY   ENGLEBRIGHT  0AM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

68Q 

8P 

PROJECT  MANAGER 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

HAT   CREEK    PH    NO  1 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3016 

ef 

8f 

P  G  A  E  COMPANY 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

I  15 

38 

137Q 

9P 

c 

METRO  WATER   DISTR ICT 

HAYFORK    RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8f 

U   S   FOREST  SERVICE 

HAYWARD   6  ESE 

3663 

01 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

716 

c 

EUGENE   D.  BETTENCGURT 

HEALOSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

lo; 

6F 

6F 

HEAL  OSBURG   F IRE  DEPT 

HEALDSBURG  NO  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

ee 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

485C 

c 

PLACER   COUNTY   WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8P 

LAKE    HEMET   MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

391< 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  16 

46 

2700 

ef 

8P 

c 

vrSTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   2  NW 

3925 

0' 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

216Q 

4F 

MAX   D  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

0' 

SAN  BENITO 

20 

36 

1  8 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  BERDING 

15 

34 

25 

1  17 

18 

3195 

S5 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  19 

47 

3e7C 

8P 

ef 

ecc 

H 

HETCH   HETCHY   WTR  SUP 

HIDDEN   VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8P 

CLARENCE   E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3951 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

S 

CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

S  ISK  I  YOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2goc 

BP 

8P 

FRUIT  GROWERS  .SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

8P 

HOBERGS  RESORT 

HOCKETT  MEADOUS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

39 

8500 

S 

CORPS   OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

1  18 

02 

2660 

5F 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLL ISTER   1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

6P 

5F 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

0' 

SAN  BENITO 

20 

36 

5  1 

121 

24 

284 

c 

CITY  GF   HOLL ISTER 

HOLLISTER    10  ENE 

4035 

01 

SAN  BENITO 

36 

55 

121 

14 

2578 

c 

GORDON   U  BOUDREAU 

HONEYDEW    1  SW 

4074 

01 

HUMBOL  DT 

1  -/ 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOQPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

8fl 

8P 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA   TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU   OF    INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND   8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSSACK 

4120 

06 

TULARE 

37 

36 

1 1 

118 

37 

7100 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN   LUIS  QBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

716 

c 

MRS   JOANNA   M  JONES 

HUNTERS  DAM 

41  70 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4F 

P  G   4  E  COMPANY 

HUNTIMGTON  LAKE 

41  75 

06 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

702C 

4P 

c 

H 

SO  CAL  I^"   EDISON  CO 

HURKEY   CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

1 16 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE   CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

36 

40 

37 

123 

27 

1276 

c 

MRS   GA  I L    KL  OPFER 

IDLEWILO   HUY   MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

54 

123 

46 

1260 

8S 

STATE    OIV   OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

266C 

ep 

8B 

NEW   IDRIA  MINE   &  CHEM 

IDYLLWILO   FIRE  DEPT 

42  1  1 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

43 

5397 

4F 

4P 

c 

H 

IDYLLWILD  fire  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

1  16 

34 

61 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

IMPERIAL    FAA  AP 

4221 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

56 

MIC 

MIC 

FED   AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

1  18 

12 

396C 

7P 

7P 

c 

H 

L    A   WTR   &   PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4232 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

700C 

NATL    WEATHER  SERVICE 

INOIO  U   S   DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

16 

1  1 

8P 

BP 

8P 

AGR   RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4276 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

244C 

5P 

5P 

KERN   CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

428C 

07 

KERN 

6 

36 

41 

117 

41 

222C 

MID 

U   S  N  0   T  S 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

le 

38 

21 

120 

56 

28' 

ep 

STATE    DIV   OF  HWYS 

I3WA  HILL 

4286 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

60 

3056 

8P 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4291 

01 

SAN  BERDINO 

e 

34 

08 

116 

08 

92; 

7f 

7P 

c 

METRO   WATER  DIST- 

JESS  VALLEY 

4371 

02 

MODOC 

2  1 

41 

16 

120 

18 

630C 

5C 

6P 

H 

WALTER  CANTRALL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


-  33  - 


SinilON  INDEX 


CAL  IFBRNXPI 
FEBRURRY  1974 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
n 
z 

cr 

o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVHT ION 
TIME  AND 
TRBLES 

OBSERVER 

r 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 

USEE  NOTES  1 J 

4389 

05 

TULARE 

1  0 

35 

58 

1 18 

32 

468Q 

8P 

MT.    WHITNEY   LUMBER  CO 

JQSHUft  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

272C 

5P 

JOSHUA   BSN    CTY   WTR  DIST 

JUL  IAN   WYN(3L  A 

44  1  Q 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

05 

116 

39 

365C 

55 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  0AM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

6F 

MONTECITO   COUNTY   WTR  DF 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  8 

119 

06 

9110 

SO   CAL IF    EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

0  7 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8P 

KEE  RANCH 

KELSEY    1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

20DC 

OA 

ROBERT   C  KYLE 

KEL  SEYV ILLE 

4468 

02 

L  AKE 

23 

38 

69 

122 

60 

1  385 

9F 

CO   FARM  &   HOME  ADV 

KENTFIELD 

4500 

0  1 

MAR  IN 

1  7 

37 

57 

122 

33 

126 

4f 

4F 

RAYMOND   J.  MULLEN 

HEHL INGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

1 2  1 

25 

177 

BP 

LONE   STAR  INDUSTRIES 

»KERN   RIVER   PH   NO  1 

462C 

06 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

97C 

5F 

5P 

SO   CALIF   EDISON  CO 

KERN   RIVER   PH   NB  3 

4523 

06 

KERN 

10 

35 

47 

1  18 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CAL IF   EDISON  CO 

HETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

K  INGS 

I  1 

36 

00 

119 

58 

260 

ep 

BP 

BA 

KINGS   COUNTY   FIRE  DEPT 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

K  INGS 

1  1 

36 

04 

1 20 

05 

606 

6F 

6F 

PG&E  COMPANY 

KILARC   POUER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2646 

IIP 

PG&E  COMPANY 

KING  CITY 

4556 

04 

MONTEREY 

2' 

36 

12 

121 

08 

32C 

4P 

4F 

C 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

KL  AMA TH 

R 

4577 

0  1 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

6P 

5F 

C 

HAROLD    DEL  PONTE 

KNEELAND    10  SSE 

4587 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

1 23 

54 

2356 

c 

MRS .    EDRA   L .  MOORE 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

4590 

06 

STANISLAUS 

2^ 

37 

48 

1  20 

39 

315 

Of 

BP 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEU 

4602 

0  1 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

62 

123 

67 

1  45 

6P 

DENNIS   L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

46  1  6 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

1  20 

09 

670Q 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA   FC   251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  3 

lie 

1  4 

1  666 

5P 

CRESCENTA   VLY  CO   W  D 

LAFAYETTE    2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

1  22 

06 

535 

8P 

ROSS   R  SANBORN 

KLAGUNA  BEACH 

464  7 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4F 

4P 

SEWAGE    DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

2  1  C 

c 

L    B    WATER  DISTRICT 

LA  HONCA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

< 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS   GLADYS    W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

466^ 

05 

ALPINE 

3< 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

467  1 

07 

SAN  BERDINO 

15 

3  4 

1 6 

117 

1  1 

6205 

5P 

6P 

LAKE    ARROWHEAD   F  D 

LAKE  ELEANOR 

467  3 

05 

TUOL  UMNE 

37 

3  7 

68 

119 

63 

4662 

5 

HETCH   HETCHY   WTR  SUP 

LAKE   MENDOCINO  DAM 

4689 

0  1 

MENDOC INO 

22 

39 

1  4 

1  23 

1  1 

670 

COYOTE    DAM  PR0J  OFFICE 

LAKEP6RT 

470  1 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

65 

1  347 

5P 

6F 

GEORGE   R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  3 

lie 

3  7 

9066 

5 

SOUTHERN   CALIF.  EDISON 

LAKESHQRE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

62 

122 

23 

10  75 

USBR-SHASTA   FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

5  1 

116 

53 

69C 

8P 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

47  12 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

1  8f 

BUREAU    OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

47  13 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5  166 

4F 

4P 

4P 

H 

PG&E  COMPANY 

LAKE  WOHLFGRD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

1  17 

00 

1500 

C 

ESCQNDIDO   MTL    WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

0  1 

53C 

5F 

5P 

LA   MESA   FIRE  DEPT 

LA   PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN   LUIS  OBPO 

24 

36 

23 

120 

1  0 

1  55L 

MRS   SHAWNA  CARR 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

4 1 

120 

69 

49  75 

c 

T   L  GOULD 

LASSEN   CREEK  UPPER 

48  1  6 

03 

MODOC 

18 

4  1 

46 

120 

\  5 

6  7  7  5 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

4838 

0  I 

S ISK I  YOU 

12 

4  1 

44 

121 

3  1 

47  7  r 

9P 

9  P 

U    S   NAT   PARK  SERVICE 

L AYTONVILLE 

485  1 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

29 

1  65  C 

CALIF    DIV   UF  FORESTRY 

LEBEC 

4853 

05 

KERN 

1  C 

3  4 

50 

118 

5  2 

3585 

KERN   CO   FIRE  DEPT 

LECHUZA   PT   STA  FC 

362B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

116 

5  3 

4F 

L    A   CO   FIRE  DEPT 

LEESVILLE    KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

133r 

7A 

MAT  THEW   J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

62 

123 

43 

693 

JEANNE    D  HAND 

LE  GRAND 

4Q84 

05 

MERCED 

27 

3  7 

1  4 

120 

J  5 

5F 

MERCED   CO   FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

15 

38 

36 

121 

^nr 

J' 

7P 

IVAN    R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

g 

35 

23 

1  19 

r - 

8F 

KAWEAH   LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PL  UMf^S 

8 

40 

14 

• 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

L INDSAY 

4957 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

m 

7F 

L INDSAY-STRATHMORE    IR  C 

LITTLE   PANOCHE  DET 

DAM 

49  79 

06 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

1  OP 

1  OP 

c 

CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

L  ASSEN 

2  1 

40 

53 

121 

MRS.    CLOVERINE  CORDER 

LIvERMORE   COUNTY  F 

D 

4997 

0' 

ALAMEDA 

■< 

3  7 

46 

49r 

6F 

6P 

LIVERMORE    ALMDA   CTY   F  C 

LOCKWOOO   2  N 

501  7" 

O' 

MONTEREY 

2' 

35 

58 

121 

05 

1  10^ 

8P 

c 

ARCHIE    M   WEFERL ING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TUL  ARE 

g 

36 

36 

118 

44 

6735 

8P 

80 

u 

U   S   NATL    PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

121 

1  7 

40 

6F 

5P 

5P 

CITY   OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

506C 

S 

CORPS   OF  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5F 

5P 

LOMPOC    WATER    TREAT.  PL. 

L3NE   PINE  CTNWOOO 

PH 

5067 

07 

INYO 

I  9 

36 

27 

1  18 

03 

3790 

c 

L    A   WTR   &   PWR  DEPT 

LONG   BEACH   WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

49 

118 

09 

3": 

MID 

MIC 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LONG   BELL  STATION 

6086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

^AL    DEPT   WTR  RESOURCES 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

2  1 

41 

12 

121 

12 

4180 

9F 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

IC 

36 

18 

1  18 

26 

272C 

c 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

6107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

46 

120 

17 

556 

8P 

S   BARBARA   CO   F    STA  24 

LOS   ANGELES   WSO  AP 

R 

6  114 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

56 

1  18 

24 

1  06 

MID 

MIC 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CTR  R 

6  !  16 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

1  la 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LA   CO   AIR   POL    CON  DIST 

LOS  BANOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

62 

I2r: 

8F 

8F 

CENTRAL    CALIF    IRR  DIST 

LOS   BANOS  ARBuauA 

RCH 

61  19 

06 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

66 

86C 

SS 

ARBURUA  RANCH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SISTIQN  INDEX 


-34- 


STnilON  INDEX 


CfiL IFORNIfi 
FEBRL'SRY  197^ 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  UUN 1 Y 

o 
d 
z 

CE 
<XL 
O 

LHTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

E 

UJ 

QC 

a 
> 

UJ 

SPECIAL 
IStE  NOTES  1 

5  120 

05 

ME  RCE  0 

27 

37 

01 

120 

56 

107 

9P 

9P 

CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 

5123 

0' 

<i  A  N  X a    r"  1 

3  7 

11 

121 

58 

355 

6C 

6F 

CITY  OF   LGS  GATOS 

6125 

0' 

QAMXA  ("DM? 

37 

1  1 

122 

02 

2115 

81= 

ALLEN  HELEN! US 

LGS   PRXETQS  R«NGER  STB 

5  1 17 

06 

SNTfl  BflRBftRA 

32 

31 

33 

1  19 

17 

1D2' 

8P 

U   S   FOREST  SERVICE 

L3ST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

36 

37 

1  19 

11 

288 

C 

KERN   COUNTY   FIRE  DEPT. 

1  ntjPD  MC"onnLj 

5161 

03 

S  I E RR A 

36 

39 

33 

120 

03 

576C 

I N TERMOUN TA IN   F    &  RES 

LUWC-K    U  1  H  T  KC.3C.Nvl31K 

6  162 

06 

33 

32 

37 

1  16 

65 

61C 

c 

SAN   DIEGO   WTR  DEPT 

LL'L»t.KnC.  VNLLC.T 

6  182 

07 

CAM  acDr\rKiA 

6 

31 

27 

1  16 

57 

2957 

5P 

5P 

CLOSED    11  ✓26/' 7  3 

1  iirro  uri  i  ^DDrNf^*^. 

5  181 

0< 

nun  1  L Kt.  T 

* 

35 

53 

121 

27 

356 

c 

STATE    DIV    OF  HWYS 

I  1 1  MR POVODPf  D*^ 

5189 

05 

C\      rs    D  n  r\  A 

5 

38 

33 

120 

18 

5173 

s 

CAL    DEPT   UTR  RESOURCES 

1  VTI  F    (~D    FftttTU  n  1      bl  V/^^ 
LT'LC.    UK    rUUIMILL  OLVU 

5212 

06 

COM  ocDr^riun 

28 

31 

06 

1  1  7 

20 

1  16C 

C 

SAM   BERNARDINO  FCO 

LTlLt    UKtCV    KHnuLK  3lH 

5218 

06 

28 

31 

11 

1  1  7 

29 

273C 

BP 

C 

U   S   FOREST  SERVICE 

ntiULL  Int.    £  jW 

523  1 

02 

1  8 

11 

01 

120 

30 

628C 

SS 

L    R  REUCK 

MftDERft 

5233 

05 

MADERft 

27 

36 

58 

120 

01 

266 

8P 

8P 

STATE    DIV   OF  FSTRY 

MRO   RIVER  HANGER  STft 

5211 

01 

TRINITY 

1  7 

10 

27 

123 

32 

2775 

8P 

U   S   FOREST  SERVICE 

irM  rt  11  ^  C. 

5258 

02 

L  E 

23 

38 

51 

122 

17 

239C 

C 

MRS   M  E  MAHNKE 

528^^ 

07 

1  S 

37 

37 

1  19 

02 

9600 

s 

CAL    OEPT  UTR  RESOURCES 

6288 

05 

MO    c  D  A 

2  7 

37 

2  1 

1  19 

19 

3390 

s 

SO.    CALIF.    EOISON  CO. 

MAN  TF  f"  Q 

5303 

05 

COM  lAOAllTKI 

2  7 

37 

18 

121 

12 

1C 

8f 

BP 

BP 

SPRECKELS   SUGAR  CG. 

MAN 7 ON  r  Ta     t  P 

531  1 

02 

C  LJ  o  c  xo 

23 

10 

32 

121 

31 

686C 

8P 

8P 

H 

U   S  NAT   PARK  SERVICE 

riHKt,  loLHnU 

5333 

01 

1  7 

38 

06 

122 

16 

52 

9F 

MARE    IS   NAVAL  SHIPYARD 

MQ □ r  r    D  Q 

5338 

05 

KERN 

1  0 

35 

05 

1  19 

23 

675 

8P 

8P 

STANDARD  OIL    OF  CALIF 

M^D  r  o n c  a 

5316 

05 

MAR  I P8S A 

2  7 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9P 

MRS   ELLEN   P  RITTER 

tiORKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

12 

1  19 

17 

5616 

C 

ELOISE   B  FAIRBANKS 

rWRKLEY  C3VE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

18C 

9P 

9P 

gp 

U   S   BUR   GF  RECLAMATION 

537  1 

01 

CGNTRA  C8STA 

37 

68 

122 

08 

225 

r 

MARGARET   S  PLUMMER 

MAO  TrNC"7  ^CP 

5372 

O^ 

CQNTRA  C8STA 

37 

68 

122 

06 

265 

IF 

FRANCIS   C.  MACALVEY 

5373 

0< 

CONTRA  CGSTA 

38 

01 

122 

07 

1C 

IP 

IP 

MAR  T I NEi   UTR   PUR  I F    P T 

MAD  vc  \>  r  1    1  c 

5386 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

9P 

9P 

MARYSVlLLE   FIRE  OEPT 

MO  TLJ  C  D 

6100 

05 

TUGL  UMNE 

3  7 

37 

53 

1  19 

51 

1513 

8P 

CITY   SAN  FRANCISCO 

MAX  ri    r  la  rtAM 

611  7 

06 

VENTURA 

33 

31 

29 

1  19 

18 

1060 

c 

VENTURA  C.    FLOOD  CONT. 

MC   CARTHY  P8INT 

611< 

□  2 

TE  H  A  MA 

23 

10 

1  1 

121 

11 

380C 

s 

NATL    UEATHER  service 

nu   L.  L  0  U  U 

5119 

02 

S  I  SK  I  Y3L' 

2  1 

11 

16 

122 

08 

33DQ 

ee 

8P 

c 

H 

CARL    L  MYERS 

riF-AOSW  LftKE 

5196 

05 

FRESNS 

27 

37 

06 

1  19 

26 

118C 

7P 

KFSN-TV 

neCCA   FIRE  STATIGN 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

31 

1  16 

01 

18C 

6F 

5F 

CALIF    DIV   OF  FORESTRY 

5605 

01 

SISKIYGU 

1  2 

11 

36 

121 

37 

6726 

s 

Ki  o  XI      1  If  o  tlic  d    cc"D\.  r/~C" 

nt.rtL'u'H  Unn 

6628 

05 

F  RE  5NG 

27 

36 

17 

120 

22 

166 

7P 

ERNEST  MANGUS 

MERCED   FIRE   STATIOM  2 

6632 

06 

MERGE  D 

1 

37 

IB 

120 

29 

169 

IF 

IF 

CITY   OF  MERCED 

6635 

05 

MERCED 

1  ^ 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED    IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PL  ACER 

1 

39 

03 

120 

11 

365C 

c 

R  M  P0UELL 

5598 

02 

LAKE 

2  3 

38 

15 

122 

37 

1  130 

8P 

cxoTC"    r\  T  \  t    nc  ccxdv 

niLryKU    LMLrnHPI  Kb 

5623 

03 

L  AS  SE  N 

1  8 

10 

08 

120 

21 

186C 

c 

MILL    CREEI^  INTAKE 

6632 

05 

SAN   B  E  RD I NO 

28 

31 

05 

1 16 

56 

1S15 

c 

MILL    CREEH   SUMMIT   R  S 

5637 

06 

LGS  ANGELES 

13 

31 

23 

1  18 

06 

199C 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

MIL3  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

35 

16 

1 18 

16 

3100 

c 

MRS.    FLORENCE   S.    UAL  TEC 

MINERAL 

5679 

02 

TE  H AMA 

23 

10 

21 

121 

36 

18  75 

8P 

8P 

c 

H 

II    c     fcjox    r^r\ftu     <i  c  Ci\,  t  c  c 
u    3    nHi    HHKK  bb.WViUt 

MIRANDA   4  SE 

571  1 

0  I 

HUMBGL  DT 

7 

10 

1 1 

123 

17 

263 

c 

CHARLES  A  EMR ICK 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBGL  OT 

7 

10 

12 

123 

16 

360 

c 

PHYL L IS   ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN   BERO  I  NO 

6 

31 

56 

1  15 

32 

1330 

5P 

5F 

H 

CAL    DIV  BEACH  &  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

15 

1  18 

13 

970C 

s 

CORPS  0F  ENGINEERS 

MO0EST3 

6736 

06 

STAN  I SL  AUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MIC 

MODESTO    IRRIG  OIST 

M30EST3  2 

6711 

05 

S  TAN  I SL  AUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY   GF  MODESTO 

M3  J  A  V  E 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8A 

8P 

SA 

c 

KERN  CG   FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

6777 

05 

TUL  ARE 

10 

36 

13 

118 

10 

790C 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

M3N3  LAKE 

6773 

03 

M8NG 

38 

38 

00 

119 

09 

615C 

5B 

6F 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE   SISK   C3  AP 

5785 

0  1 

S ISK lYGU 

1 2 

11 

17 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT   SERVICE  STATION 

MONTEREY 

6796 

01 

MGNTE  RE Y 

36 

36 

121 

51 

315 

6P 

6F 

ROBERT  J  RENARO 

MONTEREY   FAA  AP 

5796 

01 

M0N  TE  RE  Y 

36 

36 

121 

51 

215 

6P 

6F 

FEDERAL    AVIATION  ADMIN 

M33RP ARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

31 

17 

1  18 

53 

58C 

9P 

VENTURA  CQUNTY  FIRE  OEf- 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TUL  ARE 

■  ' 

36 

13 

lie 

31 

881C 

CORPS    Or  EMtiJNttKS 

MORENA  DAM 

5810 

06 

SAN  DIEGG 

3 'J 

32 

11 

I  16 

31 

3075 

c 

SAN   OIEGO   UATER  CO 

MORGAN   HILL    2  E 

5811 

01 

SANTA  CLARA 

^ 

37 

08 

121 

37 

225 

8f 

MRS    THEL  ma   F  DOWNER 

MORGAN   HILL    6  WSW 

5816 

04 

SANTA  CLARA 

2C 

37 

06 

121 

16 

610 

c 

R   FRED  GARAY 

MORGAN   HILL  SCS 

5853 

01 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

35G 

c 

U  S  SOIL   CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

5866 

01 

SN   LUIS  G6P0 

1 

35 

23 

120 

51 

55 

6P 

6F 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT. 

n3RR3  BAY  3  N 

5869 

01 

SN   LUIS  OBPO 

1 

35 

25 

120 

51 

570 

MIC 

STANDARD   OIL    3F  CALIF 

M3UNTAIN  HOME 

5887 

U6 

TUL  ARE 

10 

36 

15 

1  18 

13 

536C 

U   S   ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDIN3 

6 

35 

28 

1  15 

32 

1730 

8A 

BP 

CALIF    DIVISION   3r  HWYS 

MT   BALDY   FC  eSG 

5900 

06 

SAN  6ERDIN0 

28 

31 

M 

1  1  7 

39 

1275 

8F 

c. 

U.S-.    FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

15 

120 

10 

310fi 

BP 

c 

STATE    DIV   Of  FSTRY 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a: 
z 

CE 
O 

a 

Z) 

a 
_j 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  fiND 
TfiBLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
cr 

—  o 

MGUNT  0IA6L8   N  GATE 

CONTRfi  CQSTft 

3  7 

5  2 

121 

56 

2  1  OC 

7  f 

7  p 

CAL    DIV   BEACH   &  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

3  7 

20 

39 

42  OE 

L  ICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

S  rSK I YGU 

1 2 

1  PP 

02 

U   S   FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

SANTA  CRUZ 

20 

01 

121 

^80C 

JACK    I  SCHELL 

MT   SAN   JACINTO   W  S 

6976 

RIVERSIDE 

6 

33 

iqQ 

116 

38 

6417 

5P 

5  P 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

S I SKI  YOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7600 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA   l-ISO   CI  R 

5983 

02 

S  I  S  K  I  Y  G  U 

23 

41 

19 

122 

19 

3644 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MOUNT   TAMALPAIS   2  SW 

MAR  IN 

1  7 

3  7 

36 

CAL  IE    DIV   BEACH    &  PKS 

MT   UILSON  2 

6006 

LQS  ANGELES 

1  3 

34 

I  4 

116 

04 

5  70^ 

3P 

3  P 

NWS   2N0-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

MAR  IN 

I  7 

"3  7 

6  4 

122 

34 

226 

5P 

U   S   NAT   PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

503c 

0  1 

TR I N I T Y 

3^ 

4  1 

122 

32 

5  7  OC 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6n7^ 

0  4 

SAN    LUIS  OBP 

2^ 

35 

46 

120 

53 

7  7C 

6^ 

8  f 

Qf 

MONTERE  Y   CTY   PARKS  DEPl 

»Nf^Pf^   STATE  HOSPITAL 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

J  7 

1  22 

1  6 

6C 

5  P 

5P 

NAPA   ST   H0SP.FIRE  DEPT 

NAVARRO    1  NU 

MEND8C  I  NO 

1  7 

123 

34 

MASON ITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BER0IN3 

34 

60 

36 

4ec 

CITY   OF  NEEDLES 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

6  118 

07 

SAN  BERDINQ 

34 

46 

1  1-^ 

37 

9ld 

MID 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2620 

8A 

8A 

CITY   OF    NEVADA  CITY 

NEWARK 

AL  AMEDA 

3  1 

122 

02 

aA 

LESLIE    SALT  COMPANY 

NEW   CUVAMA   FIRE  STA 

6  16^ 

5f^riTA  6ARBAR 

30 

!  in 

SAN   BAR   CO   FIRE    STA  41 

NEWHALL    S3LE0A0  FC32CE 

06 

LOS  ANGELES 

29 

?3 

33 

4P 

LA   COUNTY   FLOOD  CQNT. 

NEWMAN   2  NW 

05 

STANISLAUS 

27 

'  ,  r 

RICHARD    A  SMITH 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

3fi 

117 

SP 

ORANpE   CO.    HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

^1Q7 

SUTTER 

39 

38 

121 

8  r 

RECLAMATION    DIST  1001 

N  IL  AND 

n7 

IMPER I AL 

17 

T  1 

F  r 

I MPE  R lAL    IRRIG  DIST 

NIPOMQ   2  NU 

6207 

06 

SN   LUIS  06PQ 

30 

35 

04 

120 

30 

36C 

8f 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

600C 

S 

CORPS   OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MAL  AKOFF    DIGGINS   ST  PK 

NORTH   FORK    RANGER  STA 

0  5 

MADERA 

27 

in 

' 

U    S    FOREST  SERVICE 

NOVATO   8  WNW 

Kaon 

n  ! 

MAR  I N 

J  7 

38 

08 

1  d2 

43 

3  7  C 

c 

MARIN   COUNTY   FIRE  DEPT. 

OAK    KNOLL    R   S  2 

fi3-c 

S I SK I  YOU 

1  2 

5  1 

122 

53 

I  70C 

U   S   FOREST  SERVICE 

OAKLAND   WSO   AP  R 

6335 

04 

AL  AMEDA 

122 

1  2 

6 

MIC 

MIC 

c 

J 

NATL    WEATHER   SERV ICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

AL  A ME  DA 

4R 

MIL 

MIC 

NATL    WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

NAPA 

1  7 

38 

2  7 

1  22 

25 

1  6  C 

6P 

MRS  LILLIAN   DEL  BONDI0 

OAKVILLE   4   5W   «  2 

NAPA 

1  7 

?e 

122 

1665 

c 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

1  7 

38 

25 

122 

68 

96C 

7  f 

ANDREW   J  BLANEY 

QCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

1  17 

23 

8' 

4F 

4P 

OCEANSIDE   FIRE  DEPT 

OCEANSIDE    PUMPING  PL 

5379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

1  17 

21 

30 

c 

OCEANSIDE    WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

^^^^ 

0  7 

SAN  DIEGO 

F, 

33 

09 

115 

08 

1  8C 

8P 

OCOTILLO  2 

I MPER I AL 

3  2 

45 

115 

00 

4  1  C 

7  f 

BYRON    H  miller 

OJAI 

f,3QC 

VENTURA 

33 

34 

2  7 

119 

1  5 

76C 

5  F 

5  P 

VENTURA   CO   FIRF  OEPT 

ONION  VALLEY 

^  f 

02 

P  L  U  MA  S 

39 

48 

120 

53 

5530 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

ONO 

6  455 

02 

^HAS  TA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7P 

MR S   SHERPY  wicks 

ORANGE   COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

65 

117 

53 

66C 

c 

CORPS    QF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

64  7  6 

06 

r  RESNO 

g 

35 

37 

119 

1  8 

43  1 

1  OA 

1  OA 

OREGON  MOUNTAIN 

0  1 

TRIN ITY 

3?i 

40 

43 

1  22 

68 

3826 

c 

DAVID   J  RUIZ 

0RICK   PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

41 

22 

124 

01 

151 

5F 

5F( 

CAl    DIV   BEACH   a,  PARKS 

ORL  AND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

25' 

8A 

8P 

ORLEANS 

HUMBOL  DT 

1  ^ 

4  1 

1  8 

123 

32 

403 

6F 

6P 

JACK    G .    CL  ARK 

ORLEANS  RS 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  2 

4  1 

1  6 

123 

32 

430 

c 

OROVILLE 

-  7 

02 

BUTTE 

Q 

39 

30 

12  1 

34 

17  1 

IIP 

1  1 

OROVILLE  BRIDGE 

02 

BUT'^E 

Q 

39 

3  1 

121 

34 

1  55 

7P 

OROVILLE   RANGER  STA 

652fi 

02 

BUT  TE 

Q 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

OSTRANOER  LAKE 

06 

MAR  I PQS A 

1  ^ 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

OXNARD 

VENTURA 

33 

34 

1  2 

119 

1  1 

49 

BP 

8P 

OZENA   GUARD  STATION 

657" 

VENTURA 

30 

34 

4 1 

119 

2 1 

3580 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

06 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

88: 

MID 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

38 

45 

120 

30 

344C 

7e 

PAC0IMA  DAM  FC  33  fl?E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

20 

118 

24 

1  60C 

8P 

PAICINES   OHRWALL  RANCH 

6510 

04 

SAN  BENITO 

2C 

36 

44 

121 

22 

950 

8P 

PAL  MOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

g 

34 

35 

1  18 

05 

2696 

5P 

5P 

c 

DAl  MPiQl  IT      rDDTR  nrQT 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

g 

34 

38 

1  IB 

05 

26  17 

MID 

MID 

rt.U    HviHliUn  HLitnt^T 

PALM  SPRINGS 

5635 

07 

R I  VERS  IDE 

g 

33 

49 

116 

32 

41  I 

5P 

DDI  M    "^DP*^     CrDF  riFDT 
KHLiI                    riKC  Ut.HI 

PALO   ALTO   JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

£ 

37 

27 

122 

08 

25 

8fl 

BP 

c 

PAL  3MA 

6660 

04 

MONTERE  Y 

2^ 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

PAL3MAR   MT  OBSERVATORY 

6667 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  15 

52 

6650 

7P 

7(: 

c 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS   VEROES   EST  FC430 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

215 

7P 

SUPT.    OF    STREETS   &  PKS. 

PANOCHE 

6676 

06 

SAN  BENIT8 

27 

36 

35 

120 

50 

1265 

SS 

ni30    LiLT  OtLKu 

PARADISE 

6686 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8P 

BP 

PARADISE   FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

1  7 

1  14 

10 

738 

7P 

7F 

r. 

METRO   WATER  DISTRICT 

PARKF IElO 

5703 

04 

MONTEREY 

2< 

35 

53 

120 

26 

1  482 

7P 

ROBERT  H.  DURHAM 
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STflT  ION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


PfiSftDENft 

PflSKENTO   RONGER  ST« 
PfiSG  R06LES 
POSO  RSBLES  5  fiU 
PfiSO  RBBLES  Fftfi  ftp 
PftTTERSBN  MEADOW 
POTTIUI«Y 
PPtYNES  CREEK 
PEPPEROINES  CfiMP 
PETftLUMft  FIRE   STO  2 

PIEDRfl  BLftNCfl  GRO  STfl 

PINECREST   SUMMIT   R  S 

PINE    FLAT  DAM 

PINE    MOUNTAIN  INN 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PIRU    2  ESE 

PIRU  TELEMETERING 

PISMO  BEACH 

PIT   RIVER   PH  1 

PIT   RIVER   P   H  6 

PL ACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE   DISP  PLANT 
PL ASKETT 
PL ATINA 

PLUMAS   EUREKA   STATE  PK 
POINT  ARENA 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT   PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA   CBL  POLY 

PORT  CHICAGO   NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 

PQRTOL A 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER   VALLEY   3  SE 
POTTER    VALLEY  PH 
POUAY  VALLEY 
PHAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

QU  INCY 

RAMONA  CHAPMAN 

RAMONA  SPAULDING 

RAN0S6URG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF   WSO   AP  ( 

REDOING   6  SSE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REDL  ANOS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHARDSON   GROVE    ST  PK 
«RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  «3 
RIVERSIDE   CIT  EXP   STA  R 
ROBBS  PEAK  PH 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
R3CKL  IN 

ROGERS  CAMP 
ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND   MT   P   G   AND  E 
RUNNING   SPRINGS    1  E 
RUTH    DAM  TELEMETERING 
SACRAMENTO   WSO   AP  R 
♦SACRAMENTO   WSO   CI  R 
SADDLE   CAMP   RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 


67  19 
5726 
6730 
6736 
6742 
6751 
676'fl 
6761 
6803 
6826 

6862 
6893 
6896 
6910 
6926 
6940 
6942 
6943 
6941 
6946 

6950 
5962 
596'! 
6972 
6975 
6998 
7009 
7016 
7024 
706Q 

7070 
7077 
7085 
7093 
7095 
7108 
7  109 
7  111 
7123 
7  150 

7  195 
7228 
723  1 
7253 
7259 
7292 
7295 
7296 
7306 
7339 

7370 
740^1 
7414 
7446 
7470 
7473 
7409 
7492 
7510 
75  16 

7533 
7560 
7581 
7600 
76M 
7630 
7633 
7637 
7641 
7643 


LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN   LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

SN    LUIS  OBPO 

MODOC 

KERN 

TEHAMA 

MODOC 

SONOMA 

VENTURA 

TUOLUMNE 

FRESNO 

VENTURA 

SAN  BENITO 

VENTURA 

VENTURA 

SN    LUIS  OBPO 

SHASTA 

SHASTA 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN   LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

TULARE 

PL  UMAS 

TULARE 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

PL  UMAS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

R  IVERS IDE 

RIVERSIDE 

EL  DORADO 

PL  ACER 

INYO 

PLACER 

TUL  ARE 

FRESNO 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TR IN ITY 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 


34  09 

39  53 

35  38 
35  41 

35  40 
41  1  1 
34  56 

40  20 

41  27 
38  14 

34  34 

36  16 

35  49 
34  36 

36  29 
34  24 
34  24 
36  08 
41  00 
40  59 

38  44 
38  44 

38  44 

39  44 

40  22 
39  46 
38  55 

34  34 

35  40 

34  04 

38  01 

36  04 

39  48 

35  48 

36  48 
39  18 
39  22 

32  67 

33  63 

36  1  1 

39  55 
33  02 

33  04 
35  22 
35  59 

40  09 
40  30 
40  35 

34  03 

37  29 


38  42 

40  02 

37  56 

38  09 
33  67 
33  68 

38  64 

39  09 
19|  37  27 

1    38  48 

10   36  06 

27   37  19 

23    40  48 


12 


15  34 
1 7  40  22 
23  38  31 
23  38  35 
23  40  10 
36    39  26 


I  7 


38  30 


118  09 
122  32 
120  41 
120  46 
120  38 

120  12 
1  19  23 

121  54 
120  14 

122  38 

119  10 

120  00 
119  20 

119  21 

121  11 

lie  45 

1  18  42 

120  38 

121  30 

121  59 

120  48 

120  44 

120  61 

122  61 

122  53 
120  42 

123  42 

120  40 

121  17 

117  49 

122  0  1 

119  01 

120  28 

118  34 
lie  36 

123  04 
123  08 
1  17  04 
117  38 
120  42 

120  57 

115  53 

116  51 

117  39 
1  18  43 
122  15 
122  22 
122  24 
117  11 

122  14 

121  10 

123  47 

122  21 
121  42 
1  1  7  23 

117  21 
120  22 

120  30 

118  44 

121  14 

lie  38 

1  18  52 

121  56 

117  05 

123  26 
121  30 

121  30 

122  40 
120  14 
122  28 


4(: 
6P 

mi: 


530C 
16 


eo 

2e8C 

i45e 


226Q 
5  165 
21C 


4838 
700C 
4960 
1  100 
1015 
600 
560 
2301; 


3408 
141C 

1  4ec 

357C 
9900 
342 
426 
58C 
1316 
31 

295 


40 
84C 
986 
5120 
674C 
967C 
242 

624C 
10000 
210C 
5966 
2686 
1 
1 

3fl5C 
6337 
225 


1  If 

8e 

6P 
8P 
4f 

SS 

4P 


6P 
lOf 
5F 


81= 

5P 
1  1  F 
1  IF 

8P 

5P 
8P 
4F 


6F 
2F 
5F 

MIC 
8f 
6F 

MIC 
5F 


MID  MIC 
MID  MIC 


5P 
6P1  6F 


8flCG 
C 


PASADENA   WATER  DEPT 

U   S   FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  R06LES 

C   J  UEYRICK 

FED   AVIATION  AGENCY 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 

NELLIE  THOMPSON 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

PETAL  UMA   FIRE   STA    «  2 

VENTURA   COUNTY  FfO 
USES.    DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA   CTY   FLO  CONTROL 
U   S   NAT   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
VENTURA   CO   FL    CON  DIST 
POLICE  DEPARTMENT 
PACIFIC   GAS   &  ELECTRIC 
P   G   »   E  COMPANY 

P   G  4  E  COMPANY 

INST   FORESTRY  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 

U   S  F   S4  CAL    DEPT  WTR 

PLATINA   HWY   MTC  STN 

PLUMAS   EUREKA   ST.    PK . 

CALIF    OIV    OF  FORESTRY 

U   S   COAST  GUARD 

U   S   COAST  GUARD 

CALIF    POLYTECHNIC  UNIV 

NAVAL    WEAPONS  STATION 
JOHN   H  DAYBELL 
F.    W.  COLE 
CORPS   OF  ENGINEERS 
PANORAMA   HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PG&E  COMPANY 
POWAY   FIRE  DEPT 
DEPT   OF    THE  ARMY 
NELSON   H  PALMER 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   EDGAR   R  CHAPMAN 

CLOSED  11/6^73 
KERN   CO  FIRE  DEPT 
CORPS   OF  ENGINEERS 
NATL    WEATHER  SERVICE 
CITY   OF  REDDING 
REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS   DAILY  FACTS 
CITY   FIRE    DEPT   STA  2 

FOLSOM  STATE  PRISON 
RICHARDSON   GROVE    ST  PK 
CITY   OF  RICHMOND 
U   S   ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
STATEWIDE  A  POL    RES  CE^ 
SAC   MUNIC   UTL  DIST 
CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 
CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SO   CAL IF    EDISON  CO 
PACIFIC   GAS   AND   ELEC  CC 
CALIF    DIV   OF  HIGHWAYS 
RUSSELL  FRASIER 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
UNIVERSITY   OF    CAL IF 
EDWIN   L  PAULSON 
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STflTION  INDEX 


CftL  IFORN  rfl 
FEBRUfiRY  1971 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

cr 
ac 
o 

LfiTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

r 

UJ 

PRECIP. 

0. 

a 

UJ 

_i 

a  " 

—  o 

<_)  5C 
u*  ,^ 

a.  12 

SftINT   HELENA    4  USW 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

C 

EDWIN   H  LEARNED 

SfllNT   HELENfl   6  NE 

7649 

02 

NflPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

C 

JACK   VOORHIES  . 

SfilNT   MftRYS  COLLEGE 

7561 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

50 

122 

05 

623 

7F 

7F 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINPIS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

35 

40 

121 

35 

85 

5F 

5F 

U.S. DEPT. OF   AG. 1  ARS 

DHL  InHo    r  HH  HP 

7669 

04 

Mil  N  TC  O  V 

24 

36 

40 

121 

35 

75 

MIC 

MIC 

FED   AVIATION  AGENCY 

SRLINPIS  Oflfl 

7672 

04 

SN   LUIS  OBP0 

24 

35- 

20 

1 20 

30 

13  75 

6  F 

SALINAS   DAM  OPERATORS 

SPtLSIPUEOES  GflGING  STPl 

7681 

06 

SNTfl  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

25C 

8F 

JOE    CABRAL  JR 

SfiLT  SPRINGS   PUR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

370C 

3F 

3F 

3F 

PG&E  COMPANY 

SfiN   flNDREPIS   2  5 

7702 

05 

CAL  flVERflS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7F 

CALAVERAS   CEMENT  CO 

SflN    fiNTONIO  DOM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

117 

40 

2125 

C 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

SON  RROO 

77  16 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8F 

MRS   JEAN  BRINAN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1365 

C 

JOHN   M  SHIELDS 

SON   BERNfiRDINQ   CO  HOSP 

7723 

06 

SflN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

6P 

5P 

S   B   COUNTY  HOSPITAL 

SON  CLEMENTE  DflM 

773  1 

04 

MONTEREY 

35 

26 

121 

42 

60C 

7f 

CAL IF    WTR   &   TEL  CO 

rkHnUot-Ku         f  L.  rL*lJUO 

7734 

06 

1  5 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

4P 

L    A   CO   FIRE  OEPT 

SftNDBERG  USO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

45  1  7 

mi: 

MIC 

C  HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

»SfiN  DIEGO  WSO  ftp  R 

7740 

06 

SflN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

mi: 

MIC 

C  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

SPIN   OIMOS   FIRE   WO  FC96 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

1  17 

48 

955 

8f 

SAN    DIMAS   FIRE  STA 

SON   DIMOS    TfiNBPlRK  FLftT 

7750 

06 

LOS  flNGELES 

25 

34 

12 

1  17 

45 

272G 

C 

U   S   FOREST  SERVICE 

SPIN   FELIPE   HIGHWOY  STftR 

7755 

04 

SflNTfl  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

355 

C 

STATE    OIV   OF  HWYS 

SftN  FERNftNDQ 

7769 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

17 

1  18 

28 

955 

5P 

5F 

FARMERS    INS  GROUP 

SftN   FERNfiNDO   PH  3 

7762 

05 

LOS  flNGELES 

13 

34 

19 

1  18 

30 

125C 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

S   F    RICHMOND   SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

3D 

32 

5P 

MIC 

c 

CITY   SAN  FRANCISCO 

SflN    FRANCISCO   WSO   flP  R 

7769 

O'" 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

C  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

7772 

01 

37 

47 

122 

25 

5; 

mi: 

MIC 

C  J 

SflN   GABRIEL    CflNVON  PH 

7  7  76 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

74^ 

5F 

PASADENA   WATER  OEPT 

SAN   GABRIEL    DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1481 

8F 

c 

TONY   H  GEORGE 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  18 

06 

46  C 

4F 

4F 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

SAN   GREGORIO   2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7(: 

7P 

GARY   J.  ARflTfl 

SflN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

5F 

5P 

BYRON  JOHflNSEN 

SflN   JflCINTO   RflNGER  STA 

7813 

05 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

166C 

c 

STflTE   OIV   GF  FSTRY 

SAN   JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  19 

43 

105C 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

SflN  JOSE 

7821 

O-" 

SANTfl  CLARA 

1 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4(- 

C  J 

CITY   OF   SflN  JOSE 

SAN   JUAN   BflUTISTfl  3SSE 

7834 

0< 

SflN  BENITO 

20 

35 

48 

121 

31 

56C 

c 

MRS   GflY  DAY 

7346 

05 

Mr  DP  r  n 

37 

03 

121 

04 

277 

8P 

8F 

8P 

c 

rot    nroT  ljtd  Df^rtiiDrF*^ 

SflN   LUIS   OBISPO  POLY 

785  1 

0^ 

SN-  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1 20 

40 

315 

If 

7F 

c 

CflL   STflTE   POLY  COL 

SflN   MflRCOS  PflSS 

7859 

06 

SAN  BflRBARA 

32 

34 

31 

1 19 

49 

230G 

c 

CTY  OF   SflNTfl  BflRBflRfl 

»SAN  MflTEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

6P 

5P 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

SflN   NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

5o; 

MIC 

MID 

c 

NflTL    WEflTHER  SERVICE 

»SflN  RflFflEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

4C 

4P 

4F 

INDEPENDENT  JOURNflL 

SflNTfl   flNfl   FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

1  15 

4P 

4P 

SflNTfl   ANA   FIRE  OEPT 

SflNTfl   flNfl   RIVER   PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

06 

1970 

c 

SO   CALIF    FQj5gf<  (-.3 

SflNTfl  BflRBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

41 

5 

8fl 

8f 

c 

SflNTfl   BflRBARA   SWG.    TR . 

SANTfl   BflRBARA   FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  19 

50 

9 

MID 

MIC 

FED   OVIflTION  flGENCY 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 

7909 

06 

Dli  IM  DriKDr1r<M 

34 

32 

1  19 

57 

4000 

5P 

ULl3JtU  1/1^/'** 

SANTfl   CLflRfl  UNIVERSITY 

7912 

0' 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNjV    OF    SflNTfl  CLflRfl 

SflNTfl  CRUZ 

7916 

0' 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SflNTfl   FE  DflM 

7926 

06 

LOS  flNGELES 

1  3 

34 

07 

1  17 

58 

427 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

SflNTfl   MflRGflRITfl   2  SU 

7930 

04 

SN   LUIS  OBPO 

2' 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH   C   MC  KUSICK 

SANTfl   MflRGflRITfl  BOOST 

7933 

04 

SN   LUIS  OBPO 

2' 

35 

22 

120 

38 

1  100 

BP 

c 

THOMAS    M  BROWN 

SflNTfl   MflRIfl   WSO   AP  R 

7946 

06 

SNTH  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

M-IO 

Mia 

C  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

tSANTfl   MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  flNGELES 

33 

34 

00 

1  18 

30 

15 

4P 

4P 

S   M   L IFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

1  19 

05 

250 

4P 

8f 

VENTURA   CO   FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

157 

4P 

4P 

MRS   OCIE    K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

05 

34 

37 

120 

05 

500 

c 

caiuTft    n  fMii  Q  A  n  A             c  tdc  n 
oHn  IH    tJHKDHKH    L13    ^  IWL  L 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

29 

33 

47 

1  17 

43 

855 

c 

WILLIAM   D  SflPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

23 

33 

43 

1  1  7 

32 

6538 

c 

ORANGE    CO   FL    CON  DIST. 

SflUGUS   PWR   PL    NO  1 

8014 

06 

LOS  flNGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6P 

L    A   WTR   &   PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RflNGER  STfl 

8025 

01 

SISH I YOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

tSCOTIfl 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8f 

SP 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

55 

c 

CITY   OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

15 

4440 

4P 

MRS   BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DflM 

8092 

06 

LOS  flNGELES 

13 

34 

10 

1 18 

28 

570 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

SHflSTfl  DAM 

8135 

02 

SHflSTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8P 

8F 

C  M 

U   S   BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

1  10 

5P 

5P 

TONY   N.  MflCHI 

SHINGLETOWN   2  E 

8175 

02 

SHflSTfl 

23 

40 

30 

121 

51 

3565 

7f 

MRS.    GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  16 

16 

1570 

7P 

R    M  MC   G  I N  T  Y 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

S  lERRfl 

39 

39 

34 

120 

38 

4160 

6P 

6P 

H 

MRS.    JEANNE    W.  MCMAHAN 

SIEHRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRfl 

8 

39 

35 

120 

22 

4976 

afl 

C  H 

V   S   FOREST  SERVICE  , 

SIGNAL   HILL   FC  'tis 

8230 

05 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGflS-LflCFCO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

O 
(Z 
z 

CL 
CC 

° 

LflTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVflTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
E 

UJ 

0. 

u 

UJ 

a. 
a 

UJ 

UJ 

a-  UJ 

SILVER0D9   RANGER  STfl 

e2'»3 

06 

ORANGE 

26 

33 

45 

1  17 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKPGGS   SPGS   LftS  LSMfiS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

193C 

ec 

JOHN   K  LEITHOLD 

SLOCK  CflNYON 

8276 

O'fl 

MONTEREY 

2< 

36 

05 

120 

40 

173C 

C 

STOTE   DIV   OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

41 

194C 

If 

DESERT  WATER  OGENCY 

SN9W  FLOT 

8318 

05 

MAR IPOSO 

1  4 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 

SODfi   SPRINGS    1  E 

8332 

02 

NEVOOO 

3S 

39 

1  9 

120 

22 

6886 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEDOD 

8338 

0< 

MONTEREY 

2< 

36 

26 

121 

20 

195 

8f 

ALDEN   N  ANDERSON 

SBMERSET  5  ESE 

8341 

05 

EL  DORADO 

16 

36 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK    A.  HASELEY 

SOMIS   3  NU 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

03 

60C 

8f 

WAYLAND   0.  WATSGN 

SONOflO 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5F 

CAL    DEPT   PARKS   &  REC 

SQN3Rfl  R5 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

174S 

SF 

8P 

H 

STATE    DIV. OF  FORESTRY 

S9M0Rfi  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  19 

27 

6886 

c 

STATE   DIV   OF  HWYS 

SO   ENTRANCE  YOSEHITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

1' 

37 

30 

1  19 

38 

6I2C 

BP 

Be 

H 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

SOUTH  LOKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

1  18 

34 

958C 

s 

SOUTHERN   CALIF   EDISON  C 

SPftORO   POC   EC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

1  17 

49 

676 

c 

J .    E .    STUL  L 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

0^ 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4 1 

6C 

ee 

WALTER   B.  HENNES 

SPRINGVILLE    7  ENE 

8455 

05 

TULORE 

g 

36 

10 

1  18 

42 

247C 

7f 

ELMER   0  SUTTON 

SPRINGVILLE    RONGEH  STfl 

8460 

05 

TULORE 

g 

35 

06 

1  18 

46 

1050 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE    TULE  HOUKS 

8453 

05 

TUL  ORE 

9 

36 

12 

1  18 

39 

407C 

c 

PG&E  COMPANY 

SQUOW  VOLLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

3g 

12 

120 

1  4 

6235 

8P 

8f 

H 

SQUAW   VALLEY   STATE  PK 

STONOISH    1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

403C 

ef 

ROY   C  FROLEY 

STflNDISH?HICKEY   ST  PK 

8490 

01 

MENDOC INQ 

7 

39 

53 

123 

44 

85C 

6f 

CAL    OIV   BEACH   &  PKS 

STOfilSLOUS   POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

106Q 

IF 

PG&E  COMPANY 

STOTE  LOKES 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  18 

36 

1030G 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING   CITY  R5 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

STOCKTON   DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SON  JOOQUIN 

27 

37 

55 

121 

20 

]  J 

CITY   OF  STOCKTON 

STOCKTON   WSO  OP 

8556 

05 

SAN  JOOQUIN 

27 

37 

54 

121 

16 

22 

MIC 

MID 

J 

WEATHER   SERVICE  OFFICE 

STOCKTON   FIRE    STO   NO  4 

8560 

05 

SON  JOOQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8P 

8F 

STOCKTON   FIRE    STA   NO  4 

STONYFORD   COOLEY  RANCH 

6578 

02 

COLUSA 

23 

39 

16 

122 

40 

3015 

6P| 

FRED   H  COOLEY 

STONYFORO   HANGER  STA 

6580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8F 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

6P 

8F 

c 

ORLONO  WATER  USERS  ASSh 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHOSTO 

21 

41 

10 

121 

56 

6300 

s 

COL    DEPT   WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBO 

39 

39 

34 

12  1 

06 

3808 

6P 

6F 

H 

MRS.    L ILL  ION  MOGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN    LUIS  06P0 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5F 

SUEY  RONCH 

SUMMIT  MEADOW 

8548 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

119 

13 

624C 

5 

COL    DEPT   WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

06 

RIVERSIDE 

28 

43 

117 

1 2 

1 42C 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET   STATE  BEACH 

8580 

0< 

SONTO  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

65 

c 

COLF    DEPT   OF    PKS   &  REC 

SURF   2  ENE 

8697 

06 

SNTO  BORBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

1  10 

c 

U   S   AIR  FORCE 

SUSONO  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

1  18 

40 

1065 

80 

SUSANA   KN   FIRE  STA 

SUSONVILLE  AIRPORT 

6702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4146 

MIC 

MIQ 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE   DIV   OF  FSTRY 

SUTTER  HILL    RANGER  STO 

8713 

05 

OMODOR 

16 

38 

23 

120 

46 

1586 

80 

STOTE   OIV   OF  FSTRY 

SWOIN  MOUNTOIN 

8716 

02 

PLUMOS 

8 

40 

27 

121 

06 

616G 

s 

COL    DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  19 

28 

1025 

c 

KERN   CO   FSTRY   &  FO 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

5230 

7P 

70 

7C 

H 

DORIS   L.  ACKEHMAN 

TAHOE    VALLEY   FAO  OP 

8  762 

EL  DORADO 

36 

4P 

FED   AVIATION  AGENCY 

TEHACHOPI 

88i5 

05 

KERN 

10 

35 

08 

116 

27 

3975 

4F 

80 

H 

KERN   COUNTY   FIRE  DEPT 

TEHACHOPI  OIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

25 

395C 

c 

TEHACHOPI  CUMMINGS 

TEJON  RONCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

6F 

6P 

tejon  ranch  company 

TEMECULO 

8644 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  17 

09 

102Q 

c 

CALIF    DIV   OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

&F 

6P 

c 

SULO   E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1568 

c 

MRS   FAYE  DEWEY 

THERMAL    FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

36 

1  16 

10 

-  112 

MID 

MIQ 

FED   AVIATION  AGENCY 

THERMAL    FIRE    STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

36 

1  16 

10 

115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  1 

1  16 

51 

eiQ 

80 

VENTURA   CO   FIRE  DEPT 

THREE    MILE  VALLEY 

8909 

02 

PL  UMAS 

a 

39 

54 

120 

34 

5900 

CAL    DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

g 

36 

22 

1  18 

51 

190Q 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE   RVRS   EDISON   PH  1 

8917 

06 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

SO  CAL IF   EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2365 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

TOPANGA   PATROL    STA  FC6 

8967 

06 

L3S  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

7  45 

6P 

L    0  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

6973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

110 

4P 

4P 

TORRONCE   MUN  OIRPORT 

TRABUCG  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

97Q 

c 

ORONGE  CO  PORK  DEPT 

TRACY   2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE   R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

1  40 

8A 

80 

J.    ALLEN  HALL 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

51 

6P 

6P 

6P 

U    S   BUR  RECLAMATION 

TRINITY   0AM  VISTO  PT 

9024 

01 

TRIN ITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

80 

80 

80 

U   S   BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BEROINO 

6 

35 

47 

1  1  7 

23 

1695 

80 

80 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE    RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

80 

80 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

17 

182Q 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  IMOEX 
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STfiTION 


COUNTY 


OeSERVflT ION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


TUJUNGO  MILL   CR  FC  ■470 
TULELfiKE 
TUNNEL    RfiNGER  STOTISN 
TURLSCK 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TUENTYNINE  PftLMS 
TUIN  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
UHL    RANGER  STATION 
tUK lAH 

UKIAH   4  UlSW 
•UCLA 
UPLAND   3  N 
UPPER   LAKE    7  Ul 
UPPER  MATTGLE 
UPR  SAN   LEANDH3  FILTER 
UPPER   TRES  PIN9S 
USBNA   2  N 
VACAVILLE 

VALLETQN   WQLF  RANCH 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VALYEHfiO   FIRE   STA  79 
VAN   NUYS   FC  15A 
VENflOO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTGRVILLE   PUMP  PLANT 
VIOETTE  MEADOW 
VINCENT   FIRE    STA  FC12G 
VINTON 

VISAL lA 
VISTA   2  NNE 
VGLLMERS 

VOLTA   POWER  HOUSE 
WALLACE    1  NNE 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK   2  ENE 
WALNUT  CREEK  ^  E 
WALNUT   PTL    STA  FC102C 
WARM  SPRINGS  DAM 

WARMER  SPRINGS 
WASCO 

WA5I0JA   PHOENIX  RANCH 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA   RANGER  STATION 
WEAVERVILLE   RANGER  STA 
WEED   FIRE  DEPARTMENT 
WELDQN    1  WSW 
WENDEL    10  SE 
WEST   BIG   PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 
WEST  POINT 
WESTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 
WHITTIER   CTY   H   FC  I06C 
WHITTIER   NARROWS  DAM 

WILDROSE  RANGER  STA 

WILL  lAMS 

WILLITS    1  NE 

WILL  ITS   HOWARD   FOR  RS 

WILLOW  CHEEK    1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFOHDS 
WOODLAND    1  WNW 


go'^g 

R|  9063 
9061 
9073 
9087 
9099 
9105 
9111 
9120 
9122 

912'^ 
9162 
9158 
9167 
9177 
9165 
9189 
9193 
S200 
9222 

9232 
9250 
9260 
9273 
9265 
9301 
9325 
9328 
9315 
9351 

9367 
9378 
9386 
9390 
9418 
9423 
9426 
9427 
9431 
9440 

9447 
9452 
9468 
9473 
9462 
9490 
9499 
9512 
9526 
9532 

9660 
9682 
9697 
9602 
9605 
9621 
9632 
9633 
9660 
9666 

9671 
9677 
9684 
9685 

9699 
9742 
9761 
/76 
9781 


LGS  ANGELES 

SISKIYOU 

TULARE 

STANISLAUS 

GRANGE 

SAN  BER0IN3 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 
LGS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 

HUMBOLDT 

ALAMEDA 

SAN  BENITO 

MARIPOSA 

SOLANO 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 
SAN  DIEGO 
SHASTA 
SHASTA 
CAL  AVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
SONOMA 

SAN  DIEGO 
KERN 

SNTA  BARBARA 

SANTA  CRUZ 

MAR IPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

LASSEN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 

YUBA 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOC ING 

MENDOCINO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 


34  23 
41  58 

36  22 

37  29 

33  44 

34  08 
36  42 

34  59 

35  53 
39  09 


37  29 

38  22 
35  60 


34  29 

39  49 

36  20 

33  14 

40  57 
40  2S 
38  12 

37  63 
37  54 

37  54 

34  00 

38  43 

33  1  7 

35  36 

34  59 

36  66 

37  33 

40  44 

41  26 
36  40 
40  16 

34  42 

35  13 

38  24 

39  1  1 

36  21 

39  02 

40  37 

37  30 
37  35 

33  58 

34  01 

36  15 

39  09 

39  25 

39  21 

35]  40  57 

23   39  32 

23   38  32 

10   36  43 

3   38  47 

23   38  41 


118  05 

121  28 

118  17 

120  51 

117  47 
1  16  02 
120  02 
120  19 

118  39 
123  12 


123 
1  18 
1  17 
123 
124 
122 
121 
119 
121 
120 


117  01 
1  17  52 

118  27 
123  01 

119  17 
1  18  69 

117  18 
1  18  25 

118  08 

120  11 

119  18 
117  14 
122  27 

121  52 

120  58 

122  02 

122  01 

121  59 

117  62 

123  00 

116  38 

I  19  20 

119  54 

121  46 

119  39 

122  56 
122  23 

118  18 

120  04 
1  19  40 

1  19  59 

120  32 

120  39 
1  18  34 

121  23 

122  32 
118  11 
118  14 
118  02 

116  05 

117  14 
122-  09 

123  20 
123  19 
123  38 
122  12 
121  58 

118  27 

119  49 
121  48 


4645 
4035 
896C 

1  16 

1  16 
1975 
7829 

582 
3695 

623 

190C 
43C 
1605 
162'' 
265 
39'' 
205C 
3160 
105 
82C 

139C 
360G 

695 
126C 

105 
752C 
2868 
9500 
3135 
4960 

325 
510 
1335 
2200 
326 
245 
22C 
40C 
488 
22'« 

3180 
333 
237C 
95 
3986 
2060 
3693 
268C 
4035 
628C 

266 
282C 
6290 
8950 

105 
1295 
10160 
12470 

340 

239 

4100 
86 
1348 
1925 
45  I 
140 
135 
2730 
5671 
69 


C 

5FC  H 


8P 
8F 


5P 
9P 
4F 

8P 
8F 
8P 

5P 

9P 


BP 
7P 
4F 
4F 
4F 


9P 
8P 
BP 
5P 


LOS   ANGELES   CO  FCD 
TULELAKE    IRRIG  DIST 
NATL    WEATHER  SERVICE 
CARL    A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 
JOSHUA    TREE   NAT.    MON . 
PACIFIC   GAS   &  ELECTRIC 
SANTA   MARIA   VLY  WCD 
USF5   C/G   DIST  RANGER 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 

MRS   MARJQRIE   S  DORY 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  GP.  CORF 
EDGAR   J  SCHUETTE 
WESLEY  C  ROSC0E 
E    BAY   MUN   UTL  DIST 
ELDON  FANCHER 
WILL  lAM  P  HYDER 
VACAVILLE    FIRE  DIST 
MISS   JUDY   A.  WGLF 

VALLEY   CNT   MUN  WATER 
LOS   ANGELES   CG   FIRE  STP 
LA   DEPT.    WTR.    AND  POWER 
SONOMA   CO   WATER  AGENCY 
CO.    FLOOD   CONTROL  DIST 
SO   CAL IF    EDISON  CO 
VICTOR   CO   WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L    A  CO   FIRE  DEPT 
FRANK  DGTTA 

VISAL lA   FIRE  DEPARTMENT 

VISTA   FIRE  DEPT 

URBAN   M  TUCKER 

P   G   4   E  COMPANY 

CALIF    DEPT   FISH    &  GAME 

OWEN    B  LAWS 

TGMAS   S  VANASEK 

MRS.    BETTY  FAIRCLOUGH 

L    A   CO   FIRE  DEPT 

U    S    ARMY  CGE 

WARNERS   RESORT  CO 
KERN   CO   FSTRY   4   F  D 

CLOSED  .■2/'12/73 
CITY   OF  WATSONVILLE 
U    S   NAT   PARK  SERVICE 
U   S   FOREST  SERVICE 
WEED   FIRE  DEPARTMENT 
VERNON    J  BLOUNT 
ED   FIL  IPELL  I 
COUNTY   OF    SANTA  BARBARP 

BOSTON   RANCH  CO 
STATE   DIV   GF  FORESTRY 
CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
CORPS   OF  ENGINEERS 
GEORGE    I  OKANO 
U   S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY   OF    CAL IF 
UNIVERSITY   OF    CAL IF 
WHITTIER   WATER  D-LACFCC 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATIONAL    PARK  SERVICE 
CITY   GF    WILL lAMS 
HENRY   C.  WADE 
STATE    OIV   OF  FSTRY 
U   S   FOREST  SERVICE 
HOWARD   R  ALLARD 
J    NEWTON  WALLACE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS   WILMA   C  BARR 
U  C  AGR  EXTEN  SERV 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEl 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  inforaatlon  regArdlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
novement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME*  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davllKht  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO  which  are  taken  at  6  a  m  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Vind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  ani3  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  sllty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  6  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;    late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,   4-,   and  8-lnch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Riverside  Exp  Sta  :     Ramona  sandy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,   under  full  sun.     Max  and  min  from  ther- 

mograph for  24  hours  ending  at  midnight. 
CORRECTIONS:     Published  in  the  June  ^nd  December  issues  of  climatologlcal  Data. 

IHTERPOLATED  V<LUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
Ill  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  ItHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOWING; 

"     S^irT^»peJa%iJL"'?JS;raid\Srita?L"^  Predpltatlon^  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Sno.  on  Ground"  .able,  "Daily 

No  record  In  the  "llonthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*+    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

"    ^^^^^^I^^^^^^V^A:^^  ^hirsSat-nfie^been^X^JerC  =ei?  ^ifiafue  T.t  7^til  IZir'- 
"    J^ecJpitauSn^a?:')"'  '     '^"^^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


liiTp.iiii  'Tf  d^:iU°:«ouS?ri?e"p:si?^j^rfn  "?;^:at:^^gfcarD:t^'bu^Kt^r^h^"^''°=^^ -  -"'^"^  - 

by  reference  Such  amounts  may  differ  from  amounts  Xullll\"rll\.Tll:l^^^^^^^^^^ 


Precipitation 
where  Indicated 


"Soil  Temperature"  tabic 

H     "Snowfall  and  Sno.  on  Ground"  table.     emission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

ltoJage-Ga|rsta"ons"^Bulle?;n.'*''''''''""°"  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  station  Index  means  variable. 

'    2re^Hi:\n  1111111'IoIT.TL''..1  t'oirr,  l-lT.t.V"'  ^""^o  -d-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 

' """""     l3^ps"^s^Eiii"i^!L"R?.D^ir«s?Av^-^e^oL£ri  r.^.^^'^co.triri  .■'rj^^.Torr^  -™  ™ 

23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABHIEI  .Ln,,?;   '        1 19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 

MARGARITA     32-SANTA  VNEZ     33-SOUTH  »^T  l4f^?AStfLiS  3^:?^?N^??'"'^6^Tl^^^r3l^O^^=N^'"^B5w^2^R^°i^f?^.!:^?i^ 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue 
General  weather  conditions  in  the  r...   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOOICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

itIpr,iisto?y!;*'?Si°fhi'rs^i?:?^Jr?^e^",rrs  "  ^S^^Ji^ lnli?:^t'Jorfo^^''°="r-  — tions  through  19S5  may  be  found  in  the  publication  "Sub 

^Lifffifii.i!£i2^^  ^robtfi-s      ^^^i^^^^  - -re-  ^Ji^r^^  — 


CxJ^Itnc^^SUr'i^h^eitJer'Ji^JS^fr-SJJSr'^SsSj.*"'  """"-^  °™  "-^  "~"<=  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 

Director,  National  tlimatlc  Center 
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9 

801 

0 

1 

19 

0 

1 

95 

.  77 

.  79 

2 

10.6 

6 

2 

6 

1 

0 

DONNER   MEMORIAL    ST  PK 

15.6 

19.2 

32.1 

63 

16 

-  6 

1 

1002 

0 

2 

31 

2 

10 

97 

2.19 

2 

19.0 

11 

1+ 

12 

8 

5 

DOYLE  5  SSE 

53.5 

32.0 

12.8 

61 

21  + 

12 

1 

683 

0 

0 

17 

0 

1 

95 

2.09 

1 

10.5 

3 

2 

6 

1 

2 

FLEMING   FISH   BND  GAME 

51. 2M 

30.  IM 

12.  3M 

66 

17 

10 

1 

699 

0 

0 

18 

0 

2 

09 

.  79 

2 

2 

3  + 

5 

2 

0 

FORT  BIOWELL 

61.1 

29.  1 

10.  1 

.8 

66 

21 

7 

3 

765 

0 

1 

18 

0 

2 

76 

1  .37 

.58 

1 

1.5 

1 

2 

7 

1 

0 

MONO  LAKE 

53 . 7 

27.2 

10  . 5 

65 

16 

10 

1 

751 

0 

0 

25 

0 

2 

71 

.91 

1 

13.0 

5 

3 

7 

2 

0 

SOUAW  VALLEY 

15.8 

22.5 

31.2 

59 

15 

-  1 

1 

918 

0 

2 

30 

2 

D13 

06 

2.26 

2 

60.0 

62 

1+ 

12 

10 

6 

SUSANVILLE  AIRPORT 

52.0 

28.2 

10.  1 

.  1 

65 

21 

2 

1 

765 

0 

0 

IB 

0 

3 

93 

2.67 

.91 

1 

17.0 

10 

1  + 

9 

2 

0 

TBHOE  CITY 

13.6 

25.6 

31.6 

2.6 

57 

16 

10 

1 

936 

0 

2 

30 

0 

7 

26 

3.31 

1  .85 

1 

37.0 

21 

1  + 

10 

6 

2 

TBHOE   VALLEY  FAB  BP 

11.5 

25.  1 

31.8 

60 

16 

0 

1 

928 

0 

1 

26 

1 

TERMO 

18.0 

21.1 

36.2 

61 

21 

-  6 

1 

885 

0 

2 

25 

1 

1 

60 

1  . 06 

1 

10.1 

9 

2 

3 

1 

1 

THUCKEE    RBNGER  STBTION 

11.9 

21.9 

33.  ^ 

1  . 1 

58 

16 

-  3 

6  + 

973 

0 

2 

31 

2 

6 

71 

2.71 

1  .65 

2 

18.0 

19 

3 

10 

6 

2 

WOOOFOROS 

52.8 

29  .  I 

11  .0 

2.3 

67 

16  + 

7 

1 

738 

0 

0 

21 

0 

1 

97 

2.96 

1  .62 

2 

25.0 

13 

3 

8 

3 

2 

DIVISION 

37  .  I 

1  .1 

1 

73 

2.51 

21.5 

CENTRBL  COAST 

DRAINAGE  □•^ 

BEN  LOMOND  1 

63.9 

13.2 

53.6 

79 

15 

28 

9 

318 

0 

0 

3 

0 

13 

□  0 

3  .  30 

28 

.  0 

0 

1  1 

8 

5 

BERKELEY 

58.2 

17.7 

53.0 

.6 

72 

15 

38 

8+ 

365 

0 

0 

0 

0 

6 

17 

3.62 

1  .31 

27 

.0 

0 

10 

1 

3 

BURL INGAME 

62.0 

16.2 

51.  1 

72 

20  + 

36 

9  + 

328 

0 

0 

0 

0 

5 

79 

1  .31 

1 

.0 

0 

1 1 

1 

CAHMEL  VALLEY 

63 . 0 

13  .  1 

53  .  2 

76 

15 

33 

1 

359 

1 

11 

1  .31 

28 

.0 

0 

8 

1 

1 

CROCKETT 

61  .7M 

11.  5M 

53.  IM 

75 

20 

31 

8 

360 

0 

0 

0 

0 

5 

09 

2.  71 

1  .55 

] 

.  0 

0 

10 

3 

2 

GILHOY 

66.1 

11.6 

51.8 

77 

20 

32 

9+ 

309 

0 

0 

2 

0 

7 

18 

1  .98 

I 

.0 

0 

9 

5 

1 

HALF    MOON  BAY 

58 . 3 

16 . 1 

0 

0 

0 

0 

7 

20 

0 

HOLLISTER   1  SW 

KING  CITY 

M 

M 

M 

78 

15  + 

26 

9 

0 

0 

1 

0 

2 

19 

.93 

.80 

1 

.0 

0 

2 

□ 

LIVERMOHE   COUNTY  F  D 

65.8 

11  .6 

53.7 

2.2 

77 

20  + 

28 

9  + 

311 

0 

0 

3 

0 

2 

69 

.82 

.92 

2 

.0 

0 

8 

2 

0 

LOS  GBTOS 

61.3 

11.  1 

51.2 

1  .2 

75 

19 

31 

9 

329 

0 

0 

2 

0 

6 

12 

2.62 

2.02 

1 

.0 

0 

e 

6 

2 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

61.5 

15.9 

55.2 

76 

19 

35 

9  + 

291 

0 

0 

0 

0 

5 

02 

1  .51 

1 

.0 

0 

8 

1 

1 
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MONTEREY 

59.6 

45.9 

52.8 

75 

15 

37 

4 

372 

0 

0 

0 

0 

4.48 

1  .49 

28 

.0 

0 

8 

3 

2 

MONTEREr  FOB  BP 

60 .  3M 

47  .  9M 

54.  IM 

72 

15 

39 

4 

333 

0 

0 

0 

D 

3.52 

1  .27 

28 

.  0 

0 

7 

3 

1 

nOBRO  8BT  FIRE  OEPT 

Mt3UNT  OIBBLQ  N  GBTE 

56.  3 

38.6 

47  .5 

72 

20 

29 

10+ 

636 

0 

0 

7 

0 

6  .24 

1  .24 

1 

12 

6 

2 

IQINT  HAMILTON 

50. 6M 

36.  IM 

43.  3M 

1  .  3 

64 

15 

22 

8 

662 

0 

1 

0 

3.42 

-  .09 

.86 

2 

.5 

1 

2 

1  1 

1 

0 

NflCIMIENTO  OBM 

41  .  1 

52.8 

76 

16 

32 

4 

371 

0 

0 

1 

0 

4.06 

.81 

2 

.0 

0 

9 

2 

0 

NEWARK 

62 .  ^ 

47  . 6 

56 . 0 

73 

16 

38 

9  + 

302 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.  20 

.  0 

0 

0 

OBKLBNO   WSO   BP  H 

58  .  4 

47.6 

63.0 

.  7 

65 

194. 

37 

8 

366 

0 

0 

0 

0 

4.  19 

1  .87 

.92 

27 

.0 

0 

10 

3 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

60.  7 

47.  a 

64.3 

74 

15 

36 

8 

327 

0 

0 

0 

0 

5.  15 

.90 

28 

.0 

0 

1  1 

6 

0 

PALO   ALTO   JR.  MUSEUM 

62.  1 

45.0 

53.6 

.8 

73 

20 

33 

9 

348 

0 

0 

0 

0 

3.  16 

1  .  16 

.  75 

28 

.0 

0 

8 

2 

0 

PASO  HOBLES 

65.  1 

41  .  1 

53.  1 

.  4 

79 

15 

30 

4 

359 

0 

0 

3 

0 

4.56 

2.57 

.84 

2 

.0 

0 

10 

4 

0 

PASO  ROBLES  FAB  BP 

62  .  7 

41  .5 

52 .  1 

76 

15 

29 

4 

394 

0 

0 

3 

0 

3 . 47 

1  . 09 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

PINNACLES    NAT  MONUMENT 

53. < 

38.4 

50.9 

-  .4 

77 

16 

27 

g 

430 

0 

0 

6 

0 

4.24 

1  .68 

1  .42 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

PISMO  BEACH 

62.8 

46.4 

54.6 

82 

14 

36 

9 

316 

0 

0 

0 

0 

6.06 

2.  IB 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

POINT  PIEDRAS  BLBNCAS 

59.6 

46  .6 

53.  1 

1  .  1 

70 

28 

40 

8  + 

361 

0 

0 

0 

0 

6.48 

3  .  35 

1  .66 

1 

.0 

0 

9 

4 

3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

6^.9 

45.7 

65.3 

76 

20* 

32 

y  + 

293 

0 

0 

3 

0 

3.83 

1  .  16 

1 

.0 

0 

9 

3 

1 

PRIEST  VALLEY 

60 .  2 

35 .  7 

48  . 0 

2  .  1 

69 

19-*- 

23 

4 

623 

0 

0 

1 1 

0 

6.60 

3 . 38 

1  . 05 

1 

2.0 

0 

1  1 

5 

2 

REOUOOO  CITY 

65.  7 

45.3 

65  .6 

1.6 

77 

19 

33 

9 

286 

0 

0 

0 

0 

4.64 

2.21 

1  .  43 

1 

.0 

0 

9 

3 

R ICHMONO 

62.4 

47.3 

64.9 

76 

16 

36 

8 

308 

0 

0 

0 

0 

4.67 

.78 

28 

.0 

0 

1  1 

3 

0 

SflINT  MARYS  COLLEGE 

61.2 

42  .0 

61.6 

72 

20+ 

30 

9  + 

408 

0 

0 

2 

0 

9.27 

5.  75 

3.29 

1 

.0 

0 

10 

6 

3 

SBLINBS  3  E 

62.9 

45.6 

64.  3 

78 

16 

34 

9  + 

326 

0 

0 

0 

0 

3.90 

2.08 

28 

.0 

0 

SBL INBS   FBB  BP 

63  .  I 

47 . 9 

66  .6 

2.6 

78 

16 

37 

9+ 

289 

0 

0 

0 

0 

3.81 

1  .87 

1.19 

28 

T 

0 

8 

3 

1 

S   F    RICHMOND   SUNSET  R 

68.  2M 

47  .  7M 

53.  OM 

71 

16 

363 

0 

0 

0 

0 

6  .  35 

1  .36 

1 

.0 

0 

12 

5 

1 

SAN    FRANCISCO   WSO   BP  R 

60.0 

46  .  7 

53.4 

.4 

71 

16 

37 

9  + 

364 

0 

0 

0 

0 

4.21 

1  .67 

1  .06 

1 

.  0 

0 

8 

4 

1 

SAN   FRANCISCO   WSO   CI  R 

57.9 

48.7 

53.3 

-  1.0 

72 

15 

42 

8  + 

364 

0 

0 

0 

0 

4.  49 

1  .72 

.89 

1 

10 

3 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

68.4 

44.2 

61.3 

74 

15 

33 

4 

416 

0 

0 

0 

0 

7.22 

1  .90 

1 

.0 

0 

9 

6 

2 

SAN  JOSE 

63 . 9 

46  .6 

66 . 3 

.  7 

72 

20  + 

35 

9 

295 

0 

0 

0 

0 

3 . 30 

1  .  34 

.  70 

28 

.  0 

0 

9 

2 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

61  .2 

44.0 

62  .6 

-  1.7 

76 

16 

37 

13  + 

376 

0 

0 

0 

0 

8.97 

5.72 

4.26 

2 

.0 

0 

8 

6 

2 

SBN  MATEO 

63.0 

46.8 

64.9 

.8 

78 

19 

36 

9  + 

307 

0 

0 

0 

0 

3  .  72 

1  .25 

.90 

1 

.0 

0 

3 

0 

SBNTB   CLBBA  UNIVERSITY 

66.2 

45.  8M 

66.  OM 

1  .8 

76 

19 

35 

9  + 

272 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1  .  18 

.66 

28+ 

.0 

0 

9 

2 

0 

SANTA  CRUZ 

61.1 

44.2 

52  .  7 

.  3 

77 

15 

32 

4 

376 

0 

0 

1 

0 

7.36 

3.  19 

3.56 

28 

.0 

0 

9 

4 

1 

UPB  SBN   LEANDBO  FILTER 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

65  .  7 

42.  7 

64.2 

78 

20 

30 

9  + 

326 

0 

0 

3 

0 

5.85 

3.31 

2.  16 

1 

.0 

0 

9 

4 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

69.7 

45.4 

62  .6 

.6 

77 

16 

35 

4 

377 

0 

0 

0 

0 

7.76 

4.  84 

2.  18 

28 

.0 

0 

9 

5 

3 

WOODS  IDE  FJBE  STB  1 

65.2 

43.2 

64.2 

77 

19 

30 

10  + 

326 

0 

0 

4 

0 

7.90 

1  .87 

1 

.0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

53.2 

.9 

5.30 

2.64 

.  1 

X          X  I 
SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  QS 

BNTIOCH   FIBREBOARD  ML 

64.6 

45.2 

54.9 

1  .  1 

76 

20 

31 

8 

307 

0 

0 

1 

0 

2  .53 

.  79 

.  46 

26 

.0 

0 

e 

0 

0 

BNTIOCH    PUMPING   PL  3 

63 . 3 

42 . 3 

62.8 

78 

20 

30 

9 

374 

0 

0 

2 

0 

2.11 

.  63 

26 

.  0 

0 

8 

1 

0 

BSH  MOUNTBIN 

63.3 

42.6 

52.9 

.6 

74 

18  + 

32 

3 

367 

0 

0 

1 

0 

4.97 

.97 

1.61 

2 

1  .0 

1 

4 

9 

3 

1 

BUBERRY   1  NW 

69 .  1 

42 . 3 

50.  7 

1  . 9 

69 

16 

30 

4 

436 

0 

0 

2 

0 

5.54 

I  .99 

1  .35 

2 

.0 

0 

7 

5 

2 

BBKERSFIELD  WSO  BP  R 

70 . 0 

49 .  1 

59.6 

3  .  0 

79 

29  + 

35 

8 

174 

0 

0 

0 

0 

1  .53 

.  70 

.98 

8 

1.6 

0 

3 

1 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

62.2 

43 . 4 

52.8 

72 

16 

33 

4 

372 

0 

0 

0 

0 

7.29 

1  .89 

2 

.0 

0 

10 

5 

3 

BLACKWELLS    CORNER  2WNW 

65  .0 

44.5 

54.8 

76 

29  + 

3  1 

4 

310 

0 

0 

1 

0 

1  . 53 

.  86 

8 

.  0 

0 

BUTTONWILLOW 

68  .  3 

44.  7 

56.5 

1.6 

79 

30  + 

33 

5  + 

266 

0 

0 

0 

0 

2.08 

1  .  38 

1  .06 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

49.2 

30  .  4 

39.8 

.  1 

63 

16 

17 

4 

777 

0 

1 

22 

0 

17.64 

9.65 

5.27 

2 

21.0 

25 

8 

12 

9 

6 

CAMP  PARDEE 

60.6 

44.3 

52.6 

.3 

72 

20 

34 

4 

386 

0 

0 

0 

0 

4.69 

1  .42 

1  .02 

2 

.0 

0 

10 

5 

1 

CATHEYS   VY   BULL    RUN  BH 

61.5 

41  .2 

51.4 

71 

17 

31 

4 

416 

0 

0 

1 

0 

5.  10 

1  .26 

3 

.0 

0 

7 

4 

3 

CHEBBY  VALLEY  DAM 

53.2 

30.8 

42 . 0 

67 

1  7  + 

16 

4  + 

705 

0 

1 

18 

0 

10 . 89 

2 . 42 

1 

26 . 0 

16 

3 

1 2 

COAL INGA 

67.6 

43.0 

56.3 

1  .5 

78 

19 

31 

5 

295 

0 

0 

2 

0 

2.01 

.99 

.62 

8 

.0 

0 

7 

1 

0 

COBCOBAN   IRRIG  DIST 

68 . 2 

44.0 

56  .  1 

78 

29 

32 

5 

270 

0 

0 

1 

0 

1  .67 

.58 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

OENAIB  3  NNE 

66  .5 

41.1 

63.3 

.  2 

75 

19 

29 

4 

356 

0 

0 

3 

0 

2.46 

.67 

.68 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

DUDLEYS 

ELECTRB  POWER  HOUSE 

63.6 

41.4 

52.5 

.  3 

72 

20  + 

30 

4 

378 

0 

0 

1 

0 

6 . 79 

2  . 36 

1  . 42 

2 

.  0 

0 

1 0 

6 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

M 

M 

M 

76 

20+ 

34 

9  + 

0 

0 

0 

0 

1  .24 

.52 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

FRESNO  WSO  BP  B 

66  .  4 

46 . 2 

56  .  3 

2.4 

76 

19 

33 

4 

260 

0 

0 

0 

0 

2.66 

.68 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

64.9 

41.5 

53.2 

.3 

74 

20+ 

32 

4 

359 

0 

0 

1 

0 

3.07 

1  .02 

.75 

3 

.c 

0 

7 

2 

0 

GLENNVILLE 

69.8 

33.9 

46.9 

73 

17 

19 

9 

555 

0 

0 

1 1 

0 

3.  74 

1  .  16 

2 

6.0 

9 

4 

1 

GRANT  GROVE 

46  .  4 

28.6 

37 . 0 

2  . 5 

62 

16 

1  4 

4 

86 1 

0 

2 

24 

0 

1  1  .  40 

4 . 62 

4 . 58 

2 

67 

4  + 

HANFORD 

68  .  OM 

44.5 

66. 3M 

2.2 

76 

16 

32 

4 

253 

0 

0 

1 

0 

1  .76 

.62 

.  44 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

55 . 6 

34 .  4 

46 . 0 

1  . 5 

69 

16 

22 

4 

616 

0 

0 

12 

0 

7  .  79 

2.90 

1  .57 

3 

18.5 

16 

3 

12 

6 

4 

HUNTINGTON  LAKE 

0 

IDRIA 

58.0 

40.7 

49.4 

.6 

69 

21 

30 

8  + 

477 

0 

0 

3 

0 

4.04 

1  .  49 

1  .08 

8 

4.0 

4 

8 

8 

4 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

67.6 

48.9 

58.3 

.  4 

80 

29 

34 

8 

203 

0 

0 

0 

0 

2  .  03 

.  45 

1  . 30 

8 

.  0 

0 

5 

1 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

66  . 6 

39 . 5 

53.0 

80 

17  + 

29 

6 

370 

0 

0 

6 

0 

2.86 

1  .  38 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

KETTLEMAN  CITY 

68 .  7M 

43  .  OM 

55  .  9M 

78 

20 

30 

4 

275 

0 

0 

1 

0 

I  .53 

.67 

8 

.0 

0 

3 
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1  .  10 

.20 

IS  .3C 

2.00 

3.29 

.81 

10. S( 

.90 

.60 

22. 9€ 

16.4: 
19.7: 


10.  3( 
6.2- 

9. 7e 


.71  3.89  4 

l.BO  2.89 
1.79  1.32  I 
1 . 98  I . 69 


2.90  2.29 


MO  I.: 

1.24  3.: 


6.05 
1  1  .9( 


13.0: 

18. 4( 


14.21 
4.91 
e.2T 
3.2: 


24.  9C 

10.01 
10.01 
4.95 

'  8.9- 
16. 2( 

4.91 
10.0. 

4.2( 


3.25 
3.1 

19.0^ 
11.7* 
22.  S( 

16. 6( 


2 . 06  .68 
I . 10  2.  12 
3.04  .49 


3.10  .74 


1.07  .19 


1.00     .80  .41 


.29  1.1 

.26  3. 

.83  1. 

.97  3.( 


.90  B. 

.20  t.< 
.00  3.1 


10.97 

2.  96 
4.0! 

9.o; 

2.  Of 
2.76 


.02     .08  .92 


0£"  I 


L  A«E 

rvno  LA<E 
SACEHEN  CREEK 

SECRET  VALLEY 

SOUAw  VAllEt 

STAHOISm  1  C 
SUSAftviLLE  AIRPORT 
TAMOC  CITY 

.«CC  BANGER  STATION 


.97   1 .40  1 .64  I 


6C    I. 06  .20 


SEC  RCFCRCMCr   NOUS  FQllOnINO  StAliQN  INQCI 
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DniLY  PRECIPITRTION 


STFIT  ION 


ftLftMO    I  H 
ARROrO  GRANOC 
6EN  LOMOND  4 
6ERRELET 

BIG  SUH  STATE  PARK 

eiACK  nOUrtTRIN  2  SU 
BURL INGArC 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARfCL  VRLLEV 

CHITTEMDEN  PASS 
COMCORO  3  E 
CHQCPiETT 
DAVENPORT 
rORT  3R0 

GERBER  SAMCM 
GIL  ROY 

GILROY  14  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NU 

HOLLISTER   1  SW 
MNG  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVEHMOHE  COUNTY  F  0 

LOCMJOOO  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

MARTINEZ  3  SSe 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORGAN  HILL  2  E 
MORHO  BAY  FIRE  OEPT 
nORfiO  6AY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAi(LAND  1^0  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOMA 
PAHKFIELD 

PASO  ROBLCS 

PASO  R06LES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PI5M0  BEACH 

POINT  PIEDRflS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
SALINAS    FAA  AP 
SAL  tNAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLEtCNTE  DAM 

5  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SC 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEOAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPH  SAN  LEANDO0  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  A  E 
WATSONVILLC  WATERWORKS 
WOODS  IDE  FIRE  STA  J 
WRIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCH  riBREBOAHO  ML 
ANTIOCH  Pur*>ING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AU6ERRY    1  NW 

BAkERSFIElD  WSO  AP 
BAlCH  power  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER  2wNH 
6UTT0NWILL0W 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAr«>  PARDEE 
CASTLE  ROCK  RAD  LAB 
CATHEYS  vY  Bull  run  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CArff* 
OCNAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POKC  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIOOLETOWN  LYNCH  RAN-h 


2.1( 

e.os 

7.3; 
2.6{ 


3  .s; 

5.87 


5.  15 
4.25 
3.  IS 
S.  II 
3.2' 

4.5e 
3.  47 

4.2' 
6.05 

6.4e 
3.e: 

6.5C 
4. 6' 


3.45 

2.3; 

3.6( 


1  .67 
2.0{ 
2.8 
2.4e 


DHY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9    10  1  1  12  13 


2.50  1. 
1 .34 
2.17  2.1 
54  J. 


1  .37  2.38 


.10  1.61  .09 


3.04  6.27  1.43 


.37  ,36  .37 
.68     .07  .64 


£      .94  1.42 


14 


15 


16 


17 


SEE  BEfEBENCE  NOIES  FOLLOMINO  SIHIION  INOE 


19 


20 


21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STOT ION 


Five  POINTS  5  SSW 

rac&tio  Ma  hp 

rniAMT  GOVEHNMENT  CAMP 

GLCNUVILLE 

QQfthT  CBOVC 

OfiCvCLANO  RRNGCR  $TA 
MflNFOnO 
METCM  METCMr 
HUdTCRi  OAti 

I  ONE 

J0MN59NDAI.E 

KCQt.  irtGER 

KCRN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVCB  PH  NO  3 

<ETTLEmn  CITT 
VETTverMN  STATION 
KNIGHTS  rEBRY  2  5E 

Lcoec 

LC  GRAND 

CEHmN  RANCH 
LCMOH  COVE 
LINOSAY 

UTTLE  PANOCHE  OET  0AM 
LOOCEPOie 

LOO  I 

LOS  BANQS 

LOS  BANOS  ARBURUA  flCH 
LOS  BANOS  DET  BESV 
mOESA 

f*>NTECA 
rWBICOPA 

f*>aiP0SA 

^TMEB 
rCAOOU  LAKE 

KNOOTfl  OflM 

r<BCEO  FJRE  STBTION  2 

MOOES TO 

NCWtN  2  nu 

NORTH  rOBR   RANSEt)  STA 

orange  cove 
pacheco  pass 
PANOCmE 


PINE  fl 


DAM 


POBTEfiVlLLE 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  Pun  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SA*>TA  RITA  PEAK 
SONORA  as 

so  ENTBAMCE  YQSEMITE 
SPOINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  PO^R  HOUSE 

STOCKTON  MSD  AP 
STOCKTON  riRE   STA  NO  ^ 
SUTTER  HUl    ranger  STA 
TChACHAPI 
TCjON  BAnchO 


1 


THREE  BVBS  EDISON  I 
TIGEB  CREEK  PH 
TRACY  CAB60MA 
TBACY  PUMPING  Plan 
TUBLOCK 

VISAL lA 

ML  LACE    1  NNE 

MMSCa 

ICSTHAVEN 

leST  POINT 


MAINACE  06 

■CTttN-CSOO  CYW  FC2Gir 

dt  rSO  CN  OAT  MT  FC  ^46 

ALPINE 

At  TAOENA 

ANZA 

MsoTQ  sEco  as  rc  SOOO 

AVALOr*  PLEASURE  PIER 
BARQETT  0AM 
BCAUP«NT  PUr<>INC  PLANT 
UL    AIR  rC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

aiG  OAiTON  DBM  rC2a3BE 

eiC  TUJUNCA  OAH  rC46t>E 

ftOUOUET  CANYON 

BUSBANK   VALLEY  Pr*  PLT 

CAChuma  lake 

CAf»  HI  HiLL    OPIOS  S7E 

CAr«»e 

CAAOGA  PA«K  PIEBCE  COL 
CHATSUORTH  rC24F 

CMULA  VISTA 
CLARCrQNT  POrtlNA  COL 

COLBYS  rc  sa  0 
COROMA 

COviNA  Ttr^LE  rc  103  B 


C  203C 


CarSTAt.  LAKE 
CULVCR  CITY 

cuYAmcA 

OCSCAftSO  RANGER  STA 
CMftMCY  ro  rcj07C 

OQY  CANYON  aCSCRvQIB 
tl  CAP  I  TAN  OAM 
CLSiNOftC 
CSC9N0IOO 

rjLLmc  1  WW 


4.6' 
1  .SC 
2.0 
2.  Of 


S.8f 
2.7( 

2.3: 

1  .6C 
014.8C 


2.4C 
2.46 

o.se 

2.76 
3.33 
2.55 
1.66 
4.7; 


B.OC 

2.5f 
2.23 
5.6( 

2.  DC 

3.0C 


1  .OC 
5.2fi 

1.7: 

5.6C 
2.  Of 


4.0« 

6.5C 
2.5f 

5.o: 


I  .6C 
3.31 

6.o: 
2.4; 

3.2- 


2.2; 

2.7( 
3.6 


DRY  OF  MONTH 


.41  4.90  2.» 


12   1.30  .46 


1.2S  I.IS  1.00 
1 .47  I .64  1 . 16 
.60  1.50  i.oe 


.32   1.90  1.70 


.00  3.10  2. 10 

.12  2 . 42  1 . 42 

.02  1.92  2.02 

.22  .03  .11 


1.19  2.05   1 . 32 


.60  1.11  I . 
T       1  . 22 

.06  1. 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFEACNrE  NOUS  rOLLOHiNO  SIAHON  IHOEi 


T  .00 


.02     .02  .20 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


rULLERTQH  HILLCBCST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  riELO 
OLCNOORA  bCST  rc  IBS 
HAINES  Crti  UPPER  rC367 

MEf«T 

HCnSHAW  DAM 
HOEGEES  rc  60  A 
IDYLLWILD  fIRE  OCPT 
JULIAN  umOLA 

JUNCAL  0AM 

LA  CRESCENTA  FC  261  b 
LAGUNA  6CACH 
LAKCSIDC  2  E 
LA  rCSA 

LECMUiA  PT  5TA  TC  3526 
LOWOC 

LONG  BEACH  USO  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  USO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RAhGEH  STA 
LVTLE  CHEEK  HAhGER  STft 
nOORPARK 

MT  BALOT  rc  esG 

MT  WILSON  2 
flEH  CUVflrtW  FIRE  STA 
NEUHALL  SOLEOAO  FC32CE 
NEUPORT  eCACH  HARBOR 
MIPOMO  2  NU 

OCEANS  IDE 

OJAI 

OXNARO 

PACOIMA  OAtI  FC  33  A?E 
PALOMAR  nr  OBSERVATORY 

PAL05  VERGES  EST  FC^30 
PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA  CAL  POLY 
POHAy  vftLLEY 
RAMONA  CHAPMAN 
REDLANDS 
RIVERS  I DC 


IRE  ST 


•3 


RIVERSIDE  CIT  ExP  STA 
SALSIPUEOCS  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  USO 

SAN  DIEGO  USO  AP 

SAN  OIMAS  FIRE  UO  FC9S 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC^25BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  MARIA  WSO  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PuR  PL    NO  1 

SOMIS  3  NU 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATHOL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIM    IRVINE  RANCH 
TWITCMELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
VHITTIEB  CTY  H  FC  106C 

TSDBA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BAHSTOW 
BEAUMONT    :  £ 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  a3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  WSO  AP 
BirTHE 

BLTTHE  FAA  AIRPORT 
BORHEGO  OESEQT  PARK 
BOULEVARD  NQ.  2 
BRAWLET  2  SU 
CABAZON 

CALEXIC9  2  NE 
CANTIt 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTHO  2  SSW 


5.3! 
1  .5C 
3.03 

6.3: 


DRY  OF  MONTH 


1     2     3     4    5    6     7    8    9     1 0  1  1  1 2    1 3  H  1 5    1 6  1 7  1 8    19  20  21    22  23  24 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STRTION  INOE 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.03      .03  .02 


.  2S  .03  .76 
.06      .10  .SO 


.36      .01  -SS 
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DRILY  PRECIPITATION 


STHT  ION 


tL  NIfi«t 

0010  l»aC«  RRNCM 
OOlO&TOhE  CCmQ  3 

MArflELO  PUMPING  PLANT 

IfOCBIftL    FAft  ftp 

rN0£PCN0t1CE 

INDIO  U  i  OftTC  CiftBDEN 
INrORERN 

INTOWEHN  AOi^ITftGE 
IRON  r^JUNTftlM 
jOSMUft  TOEE 

^EE  BfthCM 
LAKE  ARQOt^CAO 

rcccA  r IBE  iTATiQfi 

niTCMEH.  CAvtBNS 
I^JAVE 

WUNTAIN  PASS 
PIT  SAh    JACIMTO  M  5  Pt^ 
HEEOLES  FAA  AIBPOBT 
niL  AMD 

OCOTIULO  UtLLS 

gCOTlLLO  3 
PAirOALt 

PALrtlALE   TAA  niBPQRT 
PAtn  SPBINCS 
PABKEB  BESCBvSiB 

BAnoseuBc 

SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 

TMERr«l    FAA  AP 
TBONA 

T»««TY«INE  PALMS 
•AlTtaP^J    FIRE  S^A 
VICTOOVlLLE    PUf*  PLANT 
MIITE  MJUNTAIN  1 
MtlTE  MOUNTAIN  2 

UILOBOSE  RANOER  STA 


DAY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27 


t.40 
.  11 

.93  .30 


1 .30  3.63 


28 


29 


30 


31 


St€  HCfOtNCE  NOItS  rOllOKIHO  StS'lOH  IHOC 
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DRILY  TEMPERflTURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

U 

cz 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

kj 
a 

NORTH  COAST 

ORH IMAGE  01 

ALOERPOINT 

MAX 
MIN 

AMGWIN   PRC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

13 

19 
35 

16 

32 

19 
30 

51 
31 

55 
35 

19 
39 

11 

32 

53 
31 

55 
31 

5  1 
39 

16 
38 

50 
31 

60 
38 

66 
11 

67 
18 

63 
19 

66 
17 

67 
51 

70 
15 

62 
11 

52 
12 

53 
10 

59 
12 

51 
12 

50 
13 

51 
11 

19 
11 

57 
11 

53 
13 

53 
31 

61.9 

39.8 

BIG  BBS   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

IS 
36 

16 
37 

18 

32 

51 
31 

61 
32 

56 
10 

18 

30 

15 
23 

57 
35 

51 
33 

61 
36 

60 
13 

7  1 
17 

69 
18 

72 
16 

71 

32 

77 
32 

78 
32 

75 
31 

59 
35 

63 
11 

50 
10 

61 
12 

59.6 
36.5 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

50 
1U 

51 

35 

18 
31 

51 
32 

52 
10 

51 
12 

17 
31 

18 

26 

53 
25 

60 
27 

56 
12 

59 
15 

52 
37 

55 
38 

65 
11 

71 
15 

62 
18 

58 
11 

72 
35 

71 

35 

68 
37 

51 
15 

61 
13 

63 
10 

62 
11 

67 
50 

67 
15 

55 
15 

62 
16 

61 
16 

62 
35 

58.1 
39.1 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

15 
35 

11 

29 

10 

28 

52 
27 

56 
31 

50 
31 

35 

25 

39 
1 

11 

15 

17 
3  1 

18 
31 

19 

38 

50 
37 

60 
37 

61 
10 

61 
36 

62 
38 

61 
29 

61 

28 

61 

2B 

63 
28 

62 
29 

63 
28 

61 
26 

63 
15 

57 
37 

60 
36 

53 
36 

51 
11 

51 
10 

17 

27 

53.6 
31.5 

CECILVILLE   5  SE 

MAX 
MIN 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

55 
18 

55 
10 

52 
36 

51 
36 

62 
36 

62 
13 

57 
38 

17 
31 

59 
35 

61 
36 

51 
12 

52 
11 

58 
10 

68 
10 

72 
16 

71 
19 

63 
19 

71 
19 

78 
16 

81 
13 

65 
13 

58 
18 

59 
16 

63 
16 

56 
16 

55 
17 

57 
19 

55 
17 

62 
17 

58 
18 

57 
11 

60.7 
13.2 

COVELO 

MAX 
MIN 

50 
12 

19 
33 

18 
31 

17 
28 

60 
30 

63 
37 

51 
32 

52 
21 

53 

26 

59 
30 

51 
31 

55 
13 

55 
32 

63 
35 

69 
38 

68 
11 

66 

39 

72 
39 

76 
30 

77 
32 

76 
31 

72 
32 

67 

33 

69 
31 

71 
31 

62 
35 

62 
38 

50 
12 

60 
12 

51 
15 

53 
35 

60.7 
31.8 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

51 
11 

30 

51 

52 
11 

18 
11 

19 

36 

19 

28 

57 
35 

52 
11 

52 
12 

52 
17 

62 
17 

51 
12 

61 
11 

ee 
11 

58 
18 

55 
17 

68 
37 

6  1 
18 

59 
19 

56 
11 

59 
19 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

56 
51 

59 
11 

53 
36 

58 
35 

58 
36 

60 
10 

55 
35 

19 
33 

59 
31 

59 
10 

58 
17 

55 
19 

59 
12 

65 
12 

71 
17 

72 
17 

55 
51 

68 
50 

68 
17 

73 
12 

61 
11 

56 
19 

57 
19 

59 
17 

58 
18 

55 
18 

61 

52 

60 
52 

63 

52 

61 
51 

59 
12 

60.3 
11.6 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

13 
31 

38 
32 

11 

36 

18 
33 

18 
32 

13 

32 

10 
29 

15 
23 

51 

27 

55 
30 

15 

35 

15 
36 

15 
31 

55 
10 

65 
13 

61 
10 

61 
36 

61 
30 

65 
37 

65 
28 

56 
27 

62 
30 

61 

32 

66 
30 

61 
31 

56 
12 

53 
38 

53 
12 

50 
35 

53.7 
33.6 

EUREKA  UlSO  CI 

MAX 
MIN 

52 
12 

19 
10 

18 

36 

52 
11 

51 
13 

17 
12 

16 
11 

17 
31 

59 
35 

57 
19 

58 
18 

52 
15 

55 
15 

63 

50 

63 
15 

60 

50 

53 
18 

55 
16 

57 
13 

51 
11 

53 
18 

52 
16 

51 
15 

58 
15 

66 
53 

65 
51 

56 
19 

62 
51 

60 
52 

56 
13 

53 
13 

56.2 
11.9 

FERNOALE   2  NU 

MAX 
MIN 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

11 

38 

11 

31 

13 

29 

13 

29 

51 
31 

56 
31 

15 

30 

39 
1  7 

15 
26 

50 
32 

52 
38 

18 

38 

11 

31 

51 
33 

61 
39 

61 
39 

67 
10 

67 
38 

68 
33 

71 
39 

71 
30 

69 
28 

67 
28 

69 
31 

70 
31 

58 
36 

60 
10 

16 

39 

55 
11 

53 
10 

18 
32 

55.6 
33.7 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

51 
12 

57 
11 

53 
31 

52 
37 

55 
16 

50 
38 

51 
38 

53 
31 

56 
36 

58 
17 

58 
15 

60 
10 

58 
11 

63 
13 

61 
16 

59 
17 

59 
12 

59 
39 

56 
39 

60 
15 

51 
18 

69 
39 

65 
11 

57 
15 

62 
18 

57 
18 

55 
19 

61 
19 

58 
18 

57 
10 

57.3 
12.5 

FORT   JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

16 
32 

15 
27 

55 
32 

51 
38 

28 

35 
13 

10 
18 

16 

27 

53 
32 

52 
10 

51 
35 

51 
35 

59 
12 

65 
28 

61 
31 

58 
32 

65 
36 

68 
28 

69 
27 

56 
31 

58 
39 

15 
37 

52 
12 

63.9 
31.9 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

S3 
17 

51 
17 

51 
38 

51 
36 

55 
31 

52 
13 

51 
10 

55 
31 

55 
36 

53 
16 

52 
19 

55 
15 

55 
39 

62 
13 

61 
16 

62 
50 

57 
19 

51 
11 

69 
11 

58 
17 

55 
19 

53 
18 

53 
39 

50 
15 

52 
18 

61 
50 

53 
18 

58 
51 

57 
50 

55 
19 

55.8 
11.3 

GRATON 

MAX 
MIN 

55 
19 

56 
38 

55 
31 

57 
31 

61 
31 

61 
31 

5a 

12 

19 

29 

52 
30 

62 
31 

58 
17 

52 
15 

57 
36 

67 
35 

76 
11 

73 
13 

61 
IB 

71 
13 

76 
38 

78 
38 

52 
17 

57 
19 

59 
12 

62 
15 

55 
17 

51 
18 

59 

50 

57 
16 

63 
17 

57 
19 

53 
39 

60.5 
11  .0 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

11 

31 

15 

29 

17 
31 

19 

35 

55 
35 

53 
35 

52 
30 

18 
23 

55 
23 

61 

28 

61 
28 

50 
39 

16 

33 

60 
36 

51 

39 

61 

12 

63 
39 

71 
33 

72 
32 

77 
30 

77 
32 

75 
33 

75 
33 

75 
32 

75 
32 

62 
39 

68 
12 

50 
11 

59 
12 

69 
12 

56 
35 

59.9 
31.  I 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

56 
19 

55 
12 

58 
37 

60 
36 

66 
39 

59 
12 

52 
10 

60 
36 

65 
32 

58 
17 

52 
18 

59 
13 

71 
39 

78 
15 

75 
17 

71 
53 

76 
51 

81 
16 

83 
11 

68 
16 

60 
51 

60 
50 

65 
16 

57 
17 

56 
18 

60 
52 

57 
19 

65 
17 

58 
51 

61 

50 

57 
12 

63.3 
16.  1 

HILTS 

MAX 
MIN 

HOOPA 

MAX 
MIN 

52 
12 

19 
36 

50 
31 

51 
32 

57 
39 

55 
11 

17 
36 

50 
28 

56 
28 

57 
39 

58 
11 

60 
15 

52 
39 

53 
11 

58 
18 

60 
18 

62 
18 

62 
17 

71 

38 

75 
38 

75 
10 

71 
15 

68 
38 

72 
37 

76 
36 

66 
15 

69 
17 

55 
15 

63 
16 

60 
16 

51 

39 

60.2 
10.1 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

56 
50 

57 
13 

58 
37 

60 
36 

59 
10 

60 
12 

56 
15 

60 
35 

59 
31 

59 
12 

56 
15 

58 
15 

61 

39 

71 
15 

71 
17 

71 
52 

68 

50 

72 
15 

75 
12 

73 
10 

58 
18 

58 
18 

61 
18 

59 
17 

57 
18 

61 

52 

59 
50 

61 
51 

60 
51 

61 
50 

61 
15 

62. 1 
15.  1 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

53 
11 

50 
35 

50 
31 

52 
39 

51 
12 

18 
12 

50 
32 

50 
27 

60 
32 

58 
12 

55 
11 

51 
13 

53 
10 

55 
15 

61 
16 

65 
17 

56 
17 

63 
11 

66 
39 

66 
38 

57 
17 

55 
16 

55 
13 

55 
39 

62 
17 

60 
15 

61 
51 

59 
19 

57 
17 

58 
13 

51 
39 

66.6 
11  .7 

LAVA  BEOS   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

35 
31 

36 
20 

31 

17 

35 
18 

13 

23 

16 

31 

31 

20 

21 
3 

29 
3 

10 

20 

13 

30 

15 

25 

15 

20 

13 
19 

55 
31 

60 
35 

55 
37 

57 
25 

51 
31 

59 
21 

52 
25 

16 

26 

58 
28 

58 
30 

63 
38 

61 

37 

15 

27 

31 

31 

19 

31 

13 

29 

50 
23 

15.6 
25.2 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

39 
30 

39 
25 

35 
22 

35 
18 

17 
20 

17 

29 

32 
19 

25 
-  6 

36 
-  5 

12 

20 

10 
22 

15 
31 

17 

25 

17 
31 

55 
31 

56 
35 

60 
36 

63 
23 

63 
20 

60 
20 

51 
19 

58 
20 

63 
20 

50 
21 

55 

22 

56 
26 

51 
33 

13 

38 

19 
35 

19 

32 

13 

28 

18.3 
21.1 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

61 
50 

55 
12 

60 
35 

61 
33 

63 
37 

62 
15 

a* 

12 

61 
32 

63 
32 

60 
11 

56 
19 

61 
19 

69 
10 

72 
10 

75 
18 

73 
51 

70 
52 

71 
18 

75 
11 

71 
13 

62 

52 

60 
19 

60 
50 

58 
15 

58 
17 

66 
53 

60 
52 

66 

52 

62 
51 

61 
51 

60 
39 

63.6 
15.3 

OKICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 
MIN 

52 
10 

17 
38 

50 
28 

52 
39 

51 
12 

50 
12 

19 
33 

50 
26 

62 
29 

56 
10 

55 
11 

55 
12 

5  1 
11 

56 
16 

65 
11 

62 
16 

67 
17 

68 
11 

69 
37 

65 
36 

55 
16 

56 
15 

56 
37 

56 
39 

61 
17 

69 
39 

65 
16 

69 
19 

57 
17 

57 
11 

51 

39 

67.1 
10.6 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

18 
39 

16 
35 

53 
33 

60 
39 

55 
13 

51 
13 

52 
35 

57 
26 

60 
31 

50 
32 

55 
15 

55 
13 

50 
39 

51 
10 

68 
15 

58 
13 

73 
50 

76 
12 

78 
36 

77 
36 

75 
39 

70 
17 

73 
10 

76 
39 

69 
5  1 

69 
15 

68 
18 

63 
15 

60 
17 

61 
15 

6  1 
39 

62.1 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

59 
50 

63 
11 

58 
36 

59 
31 

61 
37 

60 
12 

51 
11 

60 
35 

61 

32 

61 
18 

57 
11 

60 
11 

66 
10 

69 
16 

71 
15 

71 

52 

70 
51 

70 
17 

77 
11 

72 
16 

63 

52 

58 
19 

60 
19 

57 
17 

57 
18 

59 
53 

50 
50 

61 

50 

63 
51 

59 
52 

59 
13 

62.1 
15.  1 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

51 
15 

19 

37 

52 
30 

60 
31 

61 
11 

53 
13 

55 
33 

58 
25 

61 
28 

50 
13 

53 
15 

58 
11 

65 
37 

72 
10 

73 
39 

72 
17 

75 
12 

78 
12 

81 

35 

37 

76 
17 

62 
18 

66 
15 

70 
10 

51 
18 

56 
17 

58 
16 

60 
13 

55 
18 

55 
16 

55 
35 

62.0 
10.6 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

MAX 
MIN 

51 
37 

51 
35 

18 
33 

19 
33 

55 
36 

57 
36 

19 
35 

18 

29 

S3 
30 

55 
30 

58 
11 

55 
16 

50 
11 

55 
11 

68 
11 

68 
17 

61 
18 

65 
15 

71 
10 

76 
10 

71 
10 

58 
10 

62 
10 

69 
11 

68 
15 

60 
15 

52 
15 

52 
11 

61 
11 

63 
11 

51 

10 

59.0 
10.0 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

56 
18 

53 
10 

57 
31 

62 
32 

63 
31 

56 
11 

51 
15 

60 
32 

62 
30 

58 
11 

53 
17 

58 
12 

68 
36 

73 
13 

75 
11 

70 
50 

71 

52 

75 
15 

80 
39 

67 
38 

58 
19 

58 
18 

65 
11 

61 
18 

56 
17 

61 

52 

57 

50 

62 
19 

59 
51 

62 
50 

59 
10 

62.2 
13.1 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

59 
50 

55 
11 

61 
11 

63 
13 

63 
16 

55 
15 

59 
39 

60 
38 

63 
15 

63 
19 

6  1 
16 

68 
12 

73 
19 

71 

50 

76 
55 

72 
52 

72 
17 

78 
15 

78 
12 

65 
55 

59 
52 

62 
19 

60 
17 

62 
19 

62 
53 

59 
51 

65 
55 

62 
51 

60 
52 

55 
16 

61.  1 
17.7 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

57 
19 

51 
10 

58 

32 

63 
32 

63 
36 

59 
10 

52 
10 

62 
31 

61 
31 

61 
17 

56 
18 

60 
15 

66 
39 

73 
11 

75 
1i> 

73 
52 

73 
51 

75 
11 

79 
11 

71 
15 

60 
50 

58 
18 

60 
15 

57 
16 

56 
17 

63 
52 

59 
19 

65 
17 

61 
51 

63 

50 

61 
10 

63.  1 
13.9 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

11 

35 

11 
33 

17 

27 

17 

30 

60 
31 

18 
38 

11 

30 

11 

19 

53 
20 

56 
29 

58 
38 

18 
38 

16 
31 

18 

33 

55 
38 

61 

37 

67 
38 

68 
33 

71 
30 

77 
32 

71 

32 

72 
32 

69 
32 

71 

31 

71 
16 

65 
31 

61 

38 

15 
38 

57 
38 

19 
10 

53 
32 

57.5 
33.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIBIION  INOEK 


-14- 


DniLY  TEMPERniURES 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

K 

U 

a 

scoTin 

MAX 
MIN 

54 
44 

50 
38 

48 

36 

49 

36 

56 
•41 

55 
44 

45 
40 

46 

31 

48 

31 

59 
32 

56 
47 

57 
47 

53 
41 

54 
43 

61 
46 

69 
49 

63 
50 

53 
44 

64 
41 

66 
42 

64 
44 

53 
47 

58 
45 

58 
44 

70 
46 

64 

53 

66 
50 

55 
47 

63 
49 

61 
46 

53 
40 

57.  1 
43.  1 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

S2 
4S 

52 
39 

53 
39 

55 
42 

54 
44 

53 
•47 

51 
40 

53 
?9 

53 
•40 

53 
<8 

54 
48 

55 
48 

54 
42 

60 
47 

60 
48 

58 
50 

62 
48 

64 
46 

73 
47 

66 
47 

55 
46 

56 
49 

55 
42 

55 
46 

55 
46 

57 
51 

55 
50 

56 

50 

56 

52 

56 
47 

54 
47 

56.4 
46.0 

SONOMft 

MAX 
MIN 

57 
36 

56 
40 

62 
33 

62 
30 

64 
34 

65 
38 

53 
44 

65 
32 

64 

30 

63 
42 

57 
47 

60 
40 

70 
35 

77 
43 

76 
45 

76 
51 

75 
51 

77 
43 

77 
41 

76 
40 

72 
50 

59 
46 

62 
46 

62 
46 

62 
47 

61 
51 

60 
49 

66 
49 

63 

53 

61 
49 

59 
40 

65.  1 
42.  7 

TRIMITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

44 

34 

45 
31 

46 

29 

49 

27 

59 
32 

57 
41 

47 
31 

41 

23 

50 
30 

57 
38 

47 
40 

50 
39 

52 
35 

55 
42 

64 
44 

70 
42 

65 
44 

70 
41 

70 
31 

75 
31 

73 
30 

69 
39 

70 
34 

71 
40 

61 
45 

54 
43 

54 
42 

46 

38 

58 
40 

59 

39 

39 
31 

57.  1 
36.3 

TULELAHE 

MAX 
MIN 

39 
32 

40 
33 

37 
12 

47 
25 

48 

32 

46 

30 

31 
22 

32 
-  2 

47 
4 

48 

32 

49 
34 

46 
27 

55 
37 

65 
35 

63 
39 

72 
35 

58 
28 

62 
20 

61 
24 

61 
I  7 

61 
20 

60 
21 

65 
21 

65 
3* 

55 
26 

49 

36 

50 
33 

50 
30 

49 

25 

43 

22 

51.8 
26.2 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

53 
43 

53 
41 

54 

32 

61 
32 

60 
44 

57 
44 

61 
35 

67 
29 

64 
35 

64 

45 

56 
45 

55 
42 

67 
37 

72 
42 

72 
43 

70 
49 

76 
44 

78 
41 

82 
38 

76 
40 

68 
44 

62 
48 

66 
46 

61 
42 

56 
44 

60 
44 

55 
41 

62 
43 

59 
51 

57 
46 

53 

37 

62.5 
41  .6 

UARn  SPRinGS  OAn 

MAX 
MIN 

55 
46 

55 
40 

51 
35 

56 

32 

63 
37 

62 
41 

56 
36 

49 

30 

57 
31 

61 
34 

56 
39 

51 
41 

59 
37 

67 
40 

73 
44 

72 
49 

70 
49 

74 

45 

78 
40 

80 
40 

64 
43 

57 
47 

58 
45 

63 
42 

54 
49 

54 
47 

57 
47 

55 
45 

61 
47 

57 
50 

59 
43 

60.  7 
41  .6 

UEAVERVILLE   RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

43 

33 

43 

29 

40 

25 

47 

25 

59 
30 

57 
36 

46 

31 

45 

19 

54 

23 

46 

37 

55 
30 

49 

39 

51 
33 

53 
36 

61 
43 

63 
42 

68 
39 

68 
35 

70 
26 

75 
27 

72 
27 

70 
36 

70 
30 

63 
34 

71 
29 

52 
40 

55 
40 

46 
38 

59 
40 

52 
41 

41 

32 

56.3 
33.  1 

WEED   riBE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

41 

37 

47 
31 

45 

26 

37 

26 

49 

30 

53 
35 

40 
24 

29 
10 

34 

10 

40 
1  1 

42 

36 

43 
37 

49 
3 1 

50 
32 

55 
4 1 

64 
42 

62 
35 

60 
29 

58 
26 

62 
28 

56 
28 

61 
20 

60 
27 

60 
27 

61 
42 

52 

52 
39 

42 

37 

52 
36 

49 
40 

48 

28 

50.2 
30.7 

WIILITS    1  NE 

MAX 

50 

49 
34 

49 

30 

56 
29 

56 
41 

55 
40 

49 

33 

54 

29 

57 
28 

55 
43 

54 
44 

54 
42 

62 
38 

69 
40 

69 
42 

68 
45 

71 
43 

75 
42 

79 
32 

75 
35 

69 
45 

54 
44 

65 
40 

66 
40 

66 
43 

56 
44 

55 
44 

58 
44 

56 
47 

54 
43 

50 
37 

59.9 

UILLOM  CREEK    1  tiu 

MAX 
MIN 

49 
41 

48 
36 

47 
33 

52 
38 

61 
41 

55 
46 

49 

36 

50 
28 

56 
30 

58 
36 

56 
43 

60 
45 

53 
39 

55 
41 

58 
47 

67 
48 

64 

50 

70 
45 

75 
39 

77 
38 

68 
40 

64 
40 

70 
36 

72 
36 

76 
36 

67 
42 

67 
45 

55 
43 

65 
45 

59 
52 

54 

36 

60.5 
40.3 

TREHA 

Z                 X  X 

MAX 
MIN 

42 

32 

45 
29 

43 

26 

41 

29 

53 
32 

56 
38 

39 
27 

36 
12 

37 
12 

52 
22 

50 
30 

53 
34 

51 
32 

51 

32 

62 
40 

64 
42 

64 

41 

65 
33 

63 
29 

69 
31 

62 
29 

67 
30 

65 
29 

66 
30 

68 

32 

59 
35 

57 
38 

50 
40 

56 
41 

47 
41 

46 

33 

54.2 

31  .6 

SACBAMENT3 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

44 

31 

40 
21 

35 
14 

38 
1  1 

49 
27 

45 
33 

41 
24 

35 
5 

44 
1  1 

43 

26 

49 
33 

50 
33 

48 

28 

51 
38 

65 
34 

65 
44 

63 
42 

56 
29 

60 
26 

60 
28 

59 
27 

59 
32 

56 
29 

59 
32 

54 

36 

55 
33 

50 
37 

47 

31 

48 

36 

48 

32 

41 

29 

50.3 
28.8 

ALTURA5   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

43 
34 

45 

10 

42 
5 

43 

20 

42 

20 

47 

30 

36 
24 

35 
3 

35 
-  4 

45 

-  3 

47 

22 

51 
35 

50 
27 

46 

28 

54 
31 

64 
34 

51 
41 

54 

27 

53 
18 

52 
25 

54 

21 

59 
17 

56 
28 

53 
31 

61 
33 

52 
32 

57 
38 

50 
32 

48 
34 

49 

35 

54 

33 

49.3 
24.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

55 
46 

55 
39 

48 

36 

53 
33 

56 
33 

60 
35 

56 
41 

49 

35 

56 
34 

55 
34 

57 
41 

57 
46 

60 
41 

67 
41 

69 
48 

69 
49 

71 
52 

70 
49 

75 
48 

75 
45 

7  1 
44 

60 
44 

62 
45 

55 
40 

65 
43 

55 
49 

63 
49 

56 
47 

59 
48 

60 
49 

56 
38 

60.5 
42.7 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 
MIN 

54 
44 

55 
38 

55 
33 

54 

28 

61 
31 

58 
34 

5  1 
41 

49 

32 

54 

30 

52 
34 

55 
44 

55 
43 

58 
37 

64 
41 

66 
44 

62 
47 

68 
47 

67 
44 

71 
41 

70 
39 

67 
40 

67 
41 

60 
45 

55 
39 

61 
39 

54 

47 

62 
46 

55 
45 

59 
45 

60 
46 

56 
36 

59.2 
40.0 

BLUE   CANYON   WSO  AP 

MAX 
MIN 

39 
25 

27 
22 

34 
19 

46 
20 

49 

35 

38 
31 

32 
27 

44 

26 

46 
29 

38 
31 

37 
30 

37 
32 

53 
31 

57 
42 

60 
45 

53 
41 

53 
40 

52 
39 

61 
38 

56 
39 

52 
35 

50 
35 

52 
34 

54 

35 

39 
36 

40 

35 

36 
31 

39 

32 

41 

36 

37 
29 

33 
26 

44.  7 

32.5 

BOUMAN  0AM 

MAX 
MIN 

39 
30 

34 
22 

31 
20 

47 
17 

50 
27 

45 
32 

38 
28 

45 
24 

49 
26 

43 

28 

39 
31 

39 
30 

52 
26 

57 
34 

62 
37 

55 
38 

57 
33 

53 
35 

62 
39 

60 
36 

55 
28 

53 
29 

57 
29 

56 
32 

52 
35 

42 

35 

40 

30 

42 

32 

41 

32 

42 

32 

36 

22 

47.5 

30.0 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

58 
51 

65 
41 

66 
36 

55 
37 

60 
33 

62 
34 

57 
43 

51 
36 

58 

30 

60 
31 

62 
42 

55 
43 

64 

42 

65 
42 

72 
45 

70 
49 

70 
48 

71 
49 

72 
49 

76 
45 

65 
46 

61 
44 

61 
44 

62 
47 

55 
47 

68 
48 

61 
49 

66 
50 

67 
51 

60 
43 

62.8 
43.0 

BROOKS   EARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

51 
34 

55 
29 

60 
33 

62 
40 

58 
36 

49 
33 

59 
29 

59 
39 

61 
48 

56 
46 

61 
37 

69 
41 

71 
42 

74 

50 

72 
52 

72 
43 

73 
47 

78 
41 

76 
40 

64 
44 

67 
39 

67 
41 

64 
49 

62 
51 

66 
50 

59 
50 

64 
45 

62 
39 

64.0 
41  .  7 

BURNEY 

MAX 
MIN 

46 

37 

47 

29 

36 
17 

39 
20 

45 
26 

50 
38 

44 

27 

44 

1 

42 
4 

49 
28 

46 

31 

50 
32 

50 
30 

52 
33 

58 
29 

61 
31 

61 
39 

63 
27 

61 
21 

61 
23 

63 
22 

63 
27 

62 
27 

59 
32 

59 
39 

56 
38 

55 
37 

48 

36 

52 
35 

51 
41 

49 

27 

52.3 
20.5 

CANYON  0AM 

MAX 
MIN 

40 

32 

38 
27 

34 

22 

35 
10 

44 

23 

47 

32 

41 
31 

39 
14 

40 
16 

47 

27 

44 

32 

40 
32 

45 
28 

51 
30 

53 
31 

56 
33 

56 
33 

55 
34 

53 
25 

55 
25 

55 
25 

56 
30 

55 
29 

58 
28 

54 
34 

46 
34 

46 
33 

45 

32 

45 

32 

42 

29 

37 
29 

46.8 

28.  1 

CHESTER 

MAX 
MIN 

40 

32 

36 
18 

37 
24 

49 
7 

47 

20 

45 
32 

39 
30 

42 
18 

49 
16 

42 
31 

42 
32 

50 
26 

52 
32 

60 
3D 

58 
33 

57 
34 

56 
36 

62 
26 

61 
26 

60 
23 

59 
24 

61 

25 

60 

25 

59 
35 

48 

36 

47 

32 

48 

32 

46 

32 

42 

33 

43 

26 

49.9 

27.5 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

63 
43 

65 
44 

71 
45 

68 
49 

70 

50 

70 

50 

73 
39 

77 
43 

75 
42 

65 
46 

64 
47 

68 
45 

68 
48 

55 
50 

63 
51 

56 
49 

63 

50 

62 
52 

S3 
38 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

58 
50 

64 
42 

56 
38 

55 
31 

59 
37 

62 
38 

57 
45 

52 
37 

58 
32 

62 
30 

62 
33 

60 
44 

63 
39 

65 
41 

70 
46 

7  1 
49 

70 
43 

69 
47 

74 
44 

74 
39 

70 
44 

61 
39 

65 
42 

60 
42 

60 
48 

56 
49 

67 
52 

62 
49 

62 
52 

67 
56 

64 

55 

63.  1 
43.2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

52 
45 

53 
34 

48 

30 

51 
26 

58 
28 

58 
40 

53 
41 

43 

29 

55 
25 

58 

26 

54 

37 

SO 
36 

58 
35 

64 

35 

70 
36 

70 
36 

70 
41 

69 
37 

72 
37 

77 
32 

75 
33 

63 
44 

64 

39 

66 
40 

65 
44 

63 
45 

57 
44 

50 
43 

60 
42 

55 
46 

54 

36 

59.8 
36.8 

COLFAX 

MAX 
MIN 

50 
40 

44 

32 

49 

30 

54 

30 

58 
33 

55 
39 

45 
37 

55 
31 

53 

30 

51 
37 

50 
41 

54 
40 

64 

37 

67 
46 

68 
45 

67 
49 

66 
47 

72 
44 

71 
42 

70 
42 

69 
40 

63 

39 

61 
39 

66 
37 

63 
47 

56 
45 

54 
43 

55 
42 

54 

46 

54 
43 

48 
34 

50.3 
39.6 

COLUSA   1  SSU 

MAX 
MIN 

DAVIS  2  WSU  EXP  EARM 

MAX 
MIN 

55 
51 

61 
41 

55 
37 

53 
36 

61 
34 

6  1 
43 

57 
45 

51 
36 

57 
34 

59 
42 

60 
48 

56 
46 

63 
40 

66 
46 

72 
47 

72 
51 

7  I 
51 

72 
49 

74 

47 

77 
43 

75 
42 

62 

39 

65 
38 

62 
40 

59 
49 

54 

53 

66 
50 

60 
51 

62 
54 

62 
51 

61 
38 

62.6 
44.3 

DCER  CREEK  roREBAY 

MAX 
MIN 

42 

32 

43 

29 

33 
21 

41 

21 

47 

30 

5< 
34 

44 

30 

35 
25 

47 

26 

»7 
30 

43 

32 

43 

31 

42 

31 

57 
32 

61 
40 

65 
44 

59 
49 

56 
38 

58 
]8 

61 
37 

65 
36 

60 
35 

58 
33 

59 
34 

60 
40 

47 

38 

46 

36 

40 

33 

46 

33 

46 

37 

36 
26 

50.  1 
33.  3 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

47 
40 

42 

31 

47 

27 

50 
26 

52 
30 

•49 
37 

43 
34 

56 
27 

52 
28 

48 
33 

47 

38 

48 

37 

57 
33 

62 
39 

68 
41 

65 
47 

62 
44 

69 
42 

73 
41 

70 
43 

67 
36 

59 
34 

56 
38 

57 
41 

65 
43 

50 
44 

50 
43 

52 
40 

50 
41 

50 
38 

43 

30 

55.0 
37.0 

DOBBINS   1  S 

MAX 
MIN 

44 

45 
36 

55 
26 

59 
31 

54 

37 

48 

38 

58 
30 

53 
30 

54 

35 

54 
44 

56 
43 

64 

36 

70 
42 

58 
41 

68 
49 

68 
49 

74 

37 

73 
41 

67 
37 

64 

36 

59 
45 

58 
47 

57 
46 

57 
45 

55 
50 

54 
43 

49 

33 

59.3 
39.  7 

OOkOIEVtLLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

49 

36 

49 

31 

42 

20 

48 

21 

55 
29 

48 

32 

35 
30 

26 

53 

47 

32 

49 

32 

60 
33 

54 
34 

64 

37 

62 
38 

67 
35 

62 
32 

71 
31 

69 
25 

62 
30 

61 

23 

64 

31 

64 

30 

48 
42 

51 
41 

46 

39 

53 
41 

47 

39 

40 

33 

54.  7 

32.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

53 
45 

39 

29 

29 

31 

31 

37 

31 

27 

26 

39 

42 

40 

40 

41 

44 

48 

43 

36 

36 

36 

62 
38 

43 

44 

60 
45 

52 
44 

60 
4» 

55 
47 

6  1 
48 

5  7 
48 

50 
36 

59.  1 
39.  1 

FAIRriELO  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

56 

50 

63 
42 

56 
35 

58 

37 

60 
36 

62 
38 

58 
46 

49 
34 

61 
32 

51 
33 

61 
41 

55 
47 

6? 
41 

67 
41 

73 
47 

72 
48 

70 
51 

72 
47 

75 
46 

75 
45 

65 
47 

57 
46 

62 
44 

63 
46 

60 
47 

55 
46 

66 
51 

61 
51 

65 
52 

66 
52 

64 
43 

44.0 

FOLSOM  0AM 

MAX 
MIN 

50 
49 

60 
43 

55 
39 

56 

32 

58 
34 

61 
42 

54 
43 

53 
35 

58 
34 

56 
40 

59 
45 

58 
48 

63 
44 

66 
45 

70 
4/ 

69 
51 

69 
54 

'1 

53 

74 
45 

72 
44 

71 
46 

60 
46 

64 
47 

59 
45 

64 
48 

58 
45 

65 
52 

60 
hi 

62 
50 

64 
49 

60 
43 

62.2 
44,9 

GCORGETOUN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INOEI 


-  15  - 


DAILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

lU 

o 
a 

c  TO  T  r  n ki 

o  1  H  1  1  UN 

UJ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

GR«SS   VfiLLET   NB.  J 

MAX 

19 

49 

40 

48 

53 

58 

47 

41 

67 

62 

60 

48 

62 

63 

68 

68 

64 

66 

69 

71 

70 

62 

62 

55 

63 

51 

53 

48 

54 

53 

47 

55.8 

MIN 

12 

38 

30 

28 

28 

31 

39 

32 

30 

30 

39 

42 

36 

36 

42 

42 

40 

43 

37 

37 

38 

36 

40 

36 

36 

46 

45 

43 

44 

45 

32 

37.6 

GRIZZLY   ISLflNO  REFUGE 

MAX 

68 

62 

66 

68 

60 

63 

56 

53 

62 

63 

61 

55 

65 

67 

74 

72 

70 

72 

72 

77 

69 

60 

61 

63 

64 

66 

66 

60 

66 

66 

63 

63.5 

MIN 

37 

37 

37 

31 

38 

40 

45 

38 

29 

33 

47 

43 

38 

39 

44 

48 

49 

47 

44 

46 

48 

45 

46 

48 

46 

47 

60 

49 

51 

62 

46 

43.  1 

HOT  CREEK   PH   M3  1 

MAX 

48 

50 

42 

41 

46 

64 

45 

36 

48 

60 

49 

52 

54 

55 

59 

68 

62 

64 

62 

67 

64 

66 

65 

65 

66 

56 

59 

5  1 

55 

53 

45 

54.7 

MIN 

36 

29 

18 

17 

23 

30 

29 

10 

1  1 

30 

33 

33 

29 

39 

31 

35 

41 

28 

28 

25 

24 

30 

29 

33 

38 

36 

36 

36 

37 

38 

27 

29.6 

JESS  VOLLEY 

MAX 

36 

33 

27 

32 

42 

39 

33 

34 

49 

49 

44 

46 

44 

46 

69 

68 

62 

61 

66 

64 

52 

62 

62 

67 

63 

66 

48 

45 

45 

45 

44 

46.2 

MIN 

30 

22 

17 

8 

32 

32 

22 

8 

6 

21 

28 

31 

28 

34 

33 

40 

37 

32 

22 

22 

25 

25 

26 

26 

33 

37 

38 

37 

36 

39 

36 

27.8 

LOHEPORT 

MAX 

62 

60 

63 

67 

68 

68 

61 

60 

68 

68 

61 

66 

63 

72 

70 

66 

68 

73 

74 

76 

7  1 

65 

66 

65 

63 

53 

55 

60 

58 

57 

53 

61  .3 

MIN 

42 

33 

26 

25 

32 

34 

32 

21 

25 

24 

41 

35 

31 

35 

35 

44 

40 

37 

34 

33 

41 

46 

36 

37 

41 

49 

46 

40 

49 

46 

34 

36.2 

LAKE  SPftULDING 

MAX 

40 

39 

49 

52 

52 

49 

40 

45 

51 

49 

42 

56 

59 

67 

60 

68 

68 

65 

69 

69 

68 

67 

46 

43 

46 

46 

46 

38 

51  .3 

MIN 

32 

24 

1  1 

9 

21 

30 

31 

26 

25 

30 

33 

26 

32 

32 

34 

32 

29 

34 

23 

24 

26 

33 

36 

33 

33 

36 

34 

21 

28.2 

MftNZftNITA  LAKE 

MAX 

36 

36 

31 

28 

41 

46 

37 

29 

36 

44 

41 

37 

38 

44 

46 

65 

47 

48 

48 

66 

64 

51 

61 

62 

62 

46 

47 

41 

39 

43.  1 

MIN 

28 

21 

17 

10 

20 

21 

26 

12 

4 

8 

22 

27 

23 

24 

29 

30 

36 

30 

32 

27 

22 

22 

24 

26 

27 

31 

28 

26 

12 

22.9 

MBRKLEY  COVE 

MAX 

65 

67 

51 

53 

57 

60 

56 

49 

60 

56 

59 

55 

59 

64 

72 

70 

72 

69 

71 

76 

72 

59 

63 

63 

64 

64 

65 

57 

62 

60 

60 

61  .6 

MIN 

49 

41 

35 

32 

33 

39 

44 

32 

30 

31 

42 

42 

37 

38 

43 

47 

52 

46 

43 

38 

40 

44 

41 

45 

47 

47 

49 

47 

49 

60 

38 

41  .6 

MflRYSVILLE 

MAX 

66 

61 

69 

67 

61 

66 

66 

50 

68 

62 

63 

66 

66 

68 

74 

73 

69 

74 

75 

80 

77 

70 

68 

69 

69 

60 

67 

60 

64 

62 

66 

65.0 

MIN 

49 

44 

39 

34 

38 

44 

47 

37 

39 

44 

48 

46 

44 

48 

48 

65 

65 

52 

47 

44 

47 

45 

46 

41 

51 

51 

52 

51 

63 

52 

41 

46.2 

nC  CLOUD 

MAX 

42 

40 

40 

50 

61 

40 

34 

43 

52 

42 

40 

46 

51 

62 

66 

58 

61 

62 

68 

63 

63 

63 

65 

68 

46 

47 

42 

45 

48 

49 

60.9 

MIN 

28 

22 

23 

27 

30 

26 

4 

5 

15 

31 

32 

26 

27 

34 

36 

36 

29 

26 

28 

24 

26 

27 

30 

39 

39 

38 

36 

32 

32 

25 

27.7 

MINERAL 

MAX 

37 

39 

34 

35 

41 

45 

39 

33 

39 

48 

44 

37 

46 

47 

48 

67 

61 

63 

63 

68 

64 

52 

62 

55 

56 

41 

43 

38 

43 

44 

30 

45.  1 

MIN 

31 

26 

10 

9 

IB 

19 

3D 

1  1 

12 

19 

30 

32 

26 

27 

29 

30 

34 

29 

26 

26 

22 

23 

19 

26 

29 

34 

32 

32 

33 

35 

23 

25.2 

MOUMT  SHASTA  WSO  CI 

MAX 

42 

42 

36 

61 

49 

43 

27 

34 

50 

40 

41 

48 

48 

52 

65 

57 

61 

59 

63 

60 

63 

62 

63 

56 

46 

47 

43 

48 

48 

48 

37 

49.3 

MIN 

33 

29 

26 

29 

32 

27 

22 

18 

15 

34 

34 

34 

27 

37 

38 

39 

33 

36 

33 

28 

28 

27 

33 

38 

40 

41 

34 

34 

33 

30 

26 

31  .2 

NEVADA  CITY 

MAX 

47 

49 

40 

45 

50 

55 

49 

4J 

54 

49 

50 

49 

52 

69 

66 

66 

63 

64 

66 

69 

67 

61 

67 

64 

61 

60 

63 

48 

64 

62 

48 

54.4 

MIN 

41 

34 

29 

26 

26 

29 

38 

31 

28 

28 

38 

41 

32 

32 

38 

38 

44 

40 

31 

32 

32 

34 

35 

32 

33 

44 

44 

43 

44 

44 

31 

35.2 

ORLANO 

MAX 

52 

59 

68 

64 

60 

60 

62 

41 

67 

57 

58 

66 

54 

65 

70 

71 

70 

72 

74 

79 

76 

65 

66 

68 

67 

64 

65 

55 

66 

67 

67 

62.8 

MIN 

47 

40 

36 

33 

33 

34 

39 

36 

30 

30 

47 

46 

39 

40 

50 

52 

56 

66 

52 

48 

46 

46 

46 

46 

48 

47 

49 

60 

60 

60 

40 

43.8 

OROVILLE 

MAX 

68 

69 

66 

56 

57 

61 

54 

48 

68 

67 

69 

67 

63 

66 

72 

70 

7  1 

7  1 

77 

79 

76 

66 

66 

62 

67 

67 

64 

6B 

63 

60 

62 

62.6 

MIN 

49 

44 

39 

36 

40 

47 

47 

35 

38 

43 

49 

49 

44 

47 

48 

66 

63 

60 

46 

43 

46 

60 

48 

46 

6  1 

63 

53 

51 

54 

52 

41 

46.6 

PARADISE 

MAX 

46 

51 

46 

49 

63 

57 

46 

47 

67 

49 

63 

47 

56 

61 

67 

70 

66 

66 

72 

73 

69 

62 

61 

69 

61 

61 

66 

49 

67 

53 

63 

66.8 

MIN 

42 

37 

32 

34 

36 

36 

36 

33 

33 

37 

42 

43 

40 

44 

50 

62 

62 

52 

47 

50 

43 

46 

46 

43 

46 

48 

46 

44 

46 

46 

37 

42.6 

PLACERVILLE 

MAX 

53 

53 

57 

48 

63 

57 

64 

47 

60 

51 

54 

54 

51 

63 

66 

67 

68 

67 

70 

69 

68 

68 

60 

56 

64 

64 

60 

66 

58 

69 

53 

58.0 

MIN 

43 

37 

35 

28 

29 

32 

39 

34 

31 

33 

41 

45 

34 

36 

41 

44 

47 

40 

38 

37 

36 

38 

39 

38 

39 

41 

43 

45 

46 

47 

33 

38.4 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 

49 

48 

42 

52 

66 

65 

46 

46 

51 

47 

60 

62 

62 

66 

66 

66 

64 

67 

67 

68 

64 

67 

67 

63 

60 

67 

66 

66 

64 

63 

46 

66  .8 

MIN 

40 

31 

29 

30 

34 

40 

38 

32 

33 

35 

39 

42 

39 

48 

48 

63 

49 

46 

49 

60 

40 

36 

36 

39 

47 

46 

42 

41 

46 

34 

34 

40.  1 

PLATINA 

MAX 

49 

60 

69 

68 

66 

6  1 

46 

64 

47 

47 

48 

69 

62 

63 

69 

69 

71 

67 

61 

69 

58 

67 

67 

68 

62 

61 

60 

62 

67.  1 

MIN 

34 

28 

24 

22 

21 

27 

19 

22 

21 

22 

29 

24 

28 

30 

33 

31 

30 

33 

36 

37 

37 

39 

38 

38 

36 

39 

46 

44 

30.9 

PORTOLA 

MAX 

46 

42 

40 

38 

44 

62 

45 

39 

46 

66 

46 

45 

44 

54 

58 

63 

63 

56 

64 

70 

60 

60 

62 

60 

50 

52 

45 

48 

51 

50 

39 

51.1 

MIN 

32 

22 

1  1 

a 

16 

25 

31 

23 

16 

23 

30 

32 

26 

26 

28 

35 

35 

35 

20 

22 

22 

21 

22 

22 

22 

31 

32 

32 

32 

32 

21 

26  .  3 

QUINCY 

MAX 

64 

47 

47 

48 

46 

38 

56 

49 

49 

59 

66 

66 

61 

69 

66 

65 

67 

63 

65 

48 

64 

MIN 

33 

16 

21 

29 

31 

23 

26 

36 

29 

33 

34 

36 

24 

26 

26 

27 

29 

39 

38 

36 

38 

RED  BLUFF   WSO  AP 

MAX 

60 

65 

54 

59 

69 

62 

49 

67 

54 

68 

56 

63 

63 

69 

69 

66 

74 

76 

80 

77 

54 

66 

66 

64 

66 

63 

66 

63 

60 

64 

67 

62.2 

MIN 

45 

41 

36 

33 

37 

46 

38 

38 

33 

42 

47 

46 

40 

49 

61 

60 

63 

63 

49 

49 

46 

49 

46 

48 

48 

60 

63 

62 

63 

46 

41 

46.3 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

66 

55 

54 

60 

60 

68 

63 

68 

56 

54 

63 

6  1 

63 

70 

76 

72 

75 

77 

81 

78 

77 

69 

71 

69 

61 

60 

60 

60 

69 

63 

60 

63  .8 

MIN 

49 

4] 

33 

36 

38 

46 

36 

33 

34 

32 

46 

47 

36 

49 

62 

52 

51 

60 

48 

55 

44 

62 

51 

62 

46 

49 

48 

45 

47 

50 

39 

44.  7 

ROCKL IN 

MAX 

57 

61 

54 

56 

68 

62 

55 

52 

67 

68 

62 

69 

65 

64 

68 

7  1 

7  1 

70 

72 

76 

73 

63 

66 

60 

54 

68 

68 

61 

63 

64 

62 

62.8 

MIN 

46 

41 

36 

28 

29 

36 

42 

32 

32 

34 

42 

47 

39 

40 

43 

46 

51 

45 

40 

40 

41 

44 

46 

40 

46 

49 

51 

49 

60 

50 

40 

41.6 

SACRAMENTO  WSO  AP 

MAX 

64 

56 

65 

59 

62 

67 

52 

58 

68 

62 

67 

64 

64 

69 

72 

69 

7  1 

74 

74 

70 

61 

63 

64 

64 

67 

66 

61 

62 

66 

62 

63 

62.9 

MIN 

46 

44 

40 

34 

39 

44 

40 

37 

36 

43 

49 

46 

40 

48 

48 

55 

52 

47 

46 

42 

46 

43 

45 

46 

60 

64 

62 

62 

66 

44 

41 

46.2 

SACRAMENTO  WSO  CI 

MAX 

62 

66 

65 

59 

64 

66 

52 

58 

59 

62 

68 

64 

65 

7  1 

74 

72 

74 

74 

78 

75 

64 

57 

64 

64 

58 

68 

63 

62 

66 

63 

62 

64.  1 

MIN 

47 

44 

39 

38 

43 

46 

40 

38 

40 

45 

50 

49 

46 

51 

52 

59 

56 

52 

47 

60 

48 

47 

47 

48 

62 

66 

63 

63 

66 

63 

44 

47.9 

SHASTA  DAM 

MAX 

49 

62 

47 

50 

'b 

66 

49 

40 

51 

54 

48 

50 

52 

57 

60 

72 

65 

69 

69 

73 

68 

64 

65 

69 

6  1 

60 

66 

60 

65 

65 

58 

57.1 

MIN 

45 

38 

36 

36 

37 

40 

35 

36 

32 

37 

45 

44 

40 

42 

50 

50 

60 

49 

49 

49 

43 

43 

48 

49 

49 

46 

48 

46 

46 

47 

40 

43.3 

SIERRA  CITY 

MAX 

44 

39 

37 

48 

54 

48 

42 

43 

56 

52 

46 

43 

58 

62 

63 

64 

6  1 

57 

67 

67 

64 

61 

66 

64 

63 

47 

46 

50 

47 

47 

40 

53  .  1 

MIN 

33 

29 

23 

18 

27 

30 

32 

28 

29 

32 

34 

32 

23 

34 

36 

35 

35 

36 

36 

39 

30 

30 

30 

32 

37 

40 

36 

36 

38 

37 

29 

32.3 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

MAX 

45 

35 

41 

52 

§5 

41 

40 

51 

48 

49 

49 

56 

62 

64 

63 

57 

56 

61 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

50 

61 

50 

43 

52.4 

MIN 

31 

24 

1 

12 

17 

31 

24 

19 

26 

32 

34 

30 

32 

30 

36 

31 

31 

30 

26 

22 

22 

22 

24 

34 

32 

33 

32 

32 

33 

1  7 

26.6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

66 

56 

55 

53 

68 

60 

61 

40 

68 

53 

63 

63 

60 

6  1 

69 

70 

66 

69 

71 

76 

72 

63 

66 

66 

59 

61 

60 

65 

62 

69 

61 

60.0 

MIN 

47 

39 

30 

30 

33 

33 

37 

33 

28 

28 

42 

41 

41 

41 

43 

44 

47 

46 

38 

38 

38 

38 

44 

42 

46 

46 

45 

48 

49 

61 

36 

40.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

44 

32 

41 

49 

62 

48 

40 

48 

49 

44 

37 

43 

66 

62 

66 

60 

60 

61 

70 

66 

60 

59 

50 

60 

46 

45 

43 

47 

41 

41 

40 

60.6 

MIN 

32 

28 

20 

17 

25 

22 

28 

22 

23 

27 

32 

31 

28 

32 

32 

37 

36 

36 

37 

36 

29 

21 

25 

30 

36 

37 

34 

36 

39 

31 

27 

29.9 

TWIN  LAKES 

MAX 

38 

34 

36 

46 

46 

40 

33 

39 

46 

38 

39 

36 

46 

49 

62 

50 

49 

47 

43 

46 

60 

41 

40 

36 

36 

39 

36 

27 

42.4 

MIN 

19 

17 

15 

6 

15 

27 

26 

22 

1  7 

1  3 

25 

28 

16 

26 

36 

37 

32 

23 

20 

24 

13 

12 

16 

1  7 

26 

26 

26 

26 

29 

24 

12 

21  .5 

VACAVILLE 

MAX 

63 

56 

56 

60 

63 

62 

68 

61 

66 

62 

67 

64 

66 

73 

74 

76 

76 

68 

64 

63 

61 

62 

68 

66 

64 

66 

69 

69 

65  .  1 

MIN 

33 

40 

34 

39 

34 

46 

40 

34 

29 

37 

30 

46 

32 

45 

45 

50 

34 

36 

62 

36 

38 

40 

38 

39 

47 

44 

60 

60 

66 

40 

32 

40.  : 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

49 

46 

42 

52 

56 

62 

45 

50 

60 

52 

61 

53 

58 

60 

66 

73 

75 

72 

63 

62 

62 

55 

53 

63 

66 

62 

62 

46 

66.9 

MIN 

37 

36 

29 

31 

33 

42 

32 

29 

29 

39 

40 

43 

34 

45 

46 

48 

48 

48 

41 

46 

40 

42 

41 

42 

43 

46 

43 

41 

43 

44 

32 

39.8 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

53 

47 

62 

56 

56 

45 

4: 

63 

64 

54 

48 

59 

60 

66 

70 

76 

71 

66 

67 

69 

60 

49 

67 

49 

67 

65 

68 

68.2 

MIN 

42 

36 

33 

33 

35 

36 

35 

30 

31 

30 

31 

43 

37 

37 

41 

48 

47 

41 

43 

43 

39 

39 

46 

47 

42 

45 

47 

41 

42 

46 

36 

33.4 

WILL lAMS 

MAX 

64 

61 

67 

55 

60 

61 

58 

47 

68 

56 

60 

57 

64 

74 

79 

76 

64 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

64 

62 

65 

63.2 

MIN 

49 

43 

36 

35 

32 

35 

33 

37 

33 

36 

43 

46 

43 

42 

44 

48 

50 

60 

46 

45 

46 

46 

43 

45 

46 

49 

60 

60 

60 

63 

40 

43.3 

WILLOWS 

MAX 

55 

60 

58 

66 

60 

62 

55 

42 

58 

56 

56 

66 

64 

66 

72 

72 

69 

79 

74 

79 

75 

54 

69 

68 

65 

66 

66 

66 

65 

64 

67 

63.3 

MIN 

48 

40 

33 

32 

32 

32 

38 

36 

30 

33 

39 

46 

43 

45 

48 

61 

50 

63 

46 

46 

46 

46 

44 

44 

48 

60 

60 

50 

5  I 

38 

43  . 0 

WINTERS 

MAX 

56 

63 

56 

56 

61 

64 

60 

52 

62 

60 

61 

66 

66 

69 

76 

76 

75 

71 

76 

80 

78 

67 

68 

66 

63 

66 

63 

60 

63 

64 

65 

54.8 

nIN 

60 

42 

36 

35 

36 

41 

46 

38 

29 

39 

46 

46 

40 

45 

4  7 

52 

54 

49 

62 

45 

43 

44 

43 

44 

47 

48 

61 

60 

53 

62 

42 

44.6 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

54 

63 

66 

64 

60 

63 

61 

60 

68 

60 

62 

67 

56 

66 

73 

72 

73 

'1 

74 

78 

76 

66 

68 

57 

64 

66 

58 

60 

66 

64 

66 

54.2 

MIN 

49 

41 

36 

34 

36 

37 

44 

36 

31 

41 

47 

43 

39 

41 

46 

43 

6  1 

48 

47 

44 

39 

40 

40 

33 

46 

48 

60 

49 

60 

61 

39 

42.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLONlNO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STRTION 

OOY  OF  MONTH 

UJ 
O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30  ] 

31 

■c 

a 

NORTMEBST  INTESIOR 
flftSlNS  03 

BOCA 

MAX 

26 

42 
19 

31 

7 

30 
-  5 

46 

-  6 

49 

20 

47 
28 

37 
23 

39 
15 

5  J 
19 

47 
24 

49 
29 

24 

25 

29 

28 

25 

25 

1 1 

12 

18 

21 

21 

22 

26 

26 

30 

32 

28 

32 

19 

49.6 
21.1 

BODIE 

MAX 
MIN 

9 

32 
13 

21 
8 

40 

-  5 

46 

6 

41 

12 

39 
16 

34 
19 

46 
1 1 

48 

-  1 

42 

3 

46 

22 

66 
8 

56 
20 

66 
17 

27 

16 

27 

6 

16 

17 

14 

14 

9 

23 

27 

21 

24 

26 

26 

15 

44.2 

16.0 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

30 

40 

22 

31 
19 

36 
-  8 

47 
8 

6  1 
25 

46 

30 

35 
26 

50 
26 

62 
12 

64 

18 

63 
25 

26 

25 

22 

30 

21 

13 

14 

14 

1  1 

14 

16 

1  1 

26 

31 

34 

33 

34 

33 

10 

52.  3 
20.9 

CED«RVIH.E 

MAX 
MIN 

33 

48 

26 

38 
14 

35 
14 

40 

20 

48 

36 

40 

23 

30 
13 

33 
9 

36 
12 

47 

27 

60 
36 

50 
31 

35 

52 
37 

41 

45 

31 

25 

26 

24 

27 

28 

28 

37 

38 

41 

31 

36 

33 

28 

49.2 
28.6 

OONNER  MEMORIflL    OT  PK 

MAX 
MIN 

27 

40 
19 

29 
8 

29 
-  6 

40 

-  6 

49 
16 

43 

25 

34 

20 

37 
12 

48 

16 

43 

21 

45 
28 

4] 

22 

60 
22 

24 

25 

29 

25 

10 

16 

12 

18 

18 

18 

23 

29 

28 

28 

27 

28 

13 

45.6 

19.2 

Done  %  ssE 

MAX 
MIN 

37 

43 
27 

34 
24 

39 
12 

54 

26 

6  1 
38 

46 
32 

41 
24 

49 

22 

65 
29 

53 
32 

50 
44 

60 
32 

41 

34 

46 

38 

38 

24 

29 

26 

28 

28 

27 

40 

36 

41 

38 

44 

33 

26 

53.5 
32.0 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

MAX 

38 

41 
26 

34 

26 

38 
ID 

45 
21 

48 

32 

48 
34 

43 
24 

60 
22 

65 
29 

54 

26 

52 
34 

67 
32 

6 1 
33 

64 

32 

37 

35 

29 

34 

28 

32 

30 

28 

38 

31 

41 

34 

39 

33 

26 

54.2 
30.4 

FORT  BIDHELL 

MAX 
MIN 

32 

36 
27 

37 
7 

43 

17 

49 

37 

42 

31 

32 
24 

37 
14 

42 
12 

61 
23 

50 
33 

5  1 
38 

62 
30 

62 
38 

6 1 
36 

57 
40 

60 
43 

63 
29 

62 
22 

21 

21 

28 

26 

24 

40 

39 

38 

34 

36 

36 

28 

51.1 
29.  1 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

31 

39 
23 

38 
21 

40 

10 

48 

19 

62 
28 

45 

27 

41 
24 

47 

26 

52 
23 

54 
24 

56 
32 

68 
28 

30 

32 

36 

29 

31 

23 

23 

26 

24 

26 

26 

33 

34 

32 

34 

36 

33 

21 

63.7 

27  .  2 

SOUAU  VALLEY 

MAX 
MIN 

2S 

40 
21 

26 
10 

30 
-  1 

45 

0 

49 

17 

41 

29 

33 
23 

37 
22 

52 
20 

42 
22 

43 

30 

39 
26 

52 
26 

59 
27 

56 
27 

64 

30 

60 
27 

45 
21 

66 
20 

19 

19 

20 

20 

23 

33 

32 

31 

31 

32 

13 

45.8 

22.6 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 

37 
20 

39 
19 

36 
2 

43 
6 

49 
36 

47 
34 

41 
21 

47 
18 

62 
25 

62 
33 

52 
36 

67 
32 

59 
32 

62 
32 

50 
36 

63 
36 

66 
33 

24 

26 

64 

22 

23 

27 

26 

40 

36 

36 

36 

35 

34 

27 

52.0 
28.2 

TAHOE  CITT 

MAX 
MIN 

32 

37 
20 

26 
16 

26 
10 

34 
1  1 

42 

21 

43 

26 

37 
21 

39 
23 

41 

26 

42 
24 

46 

26 

42 
26 

44 

32 

48 

30 

67 
30 

62 
32 

63 
31 

43 

26 

53 
26 

5  J 
26 

22 

26 

26 

31 

32 

31 

32 

34 

30 

19 

43.6 
26.6 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

30 

36 
21 

27 
1  7 

37 
0 

46 
16 

42 
33 

35 
28 

35 
23 

43 
12 

41 

20 

44 

26 

40 

33 

49 

36 

54 
29 

bO 
28 

65 
33 

60 
30 

44 

28 

60 
21 

60 
22 

62 
23 

62 
23 

50 
23 

54 
24 

43 

32 

47 

31 

43 

32 

41 

32 

48 

36 

39 
26 

34 

12 

44.5 

26.  1 

TERMO 

MAX 
MIN 

39 
29 

31 
16 

28 
16 

36 
-  6 

48 

16 

39 
32 

39 
23 

33 
10 

41 

10 

45 

23 

44 

30 

45 
31 

66 
26 

55 
34 

60 
30 

68 
39 

66 
38 

53 
26 

68 
18 

65 
22 

68 
18 

66 
26 

57 
20 

61 
21 

58 
33 

54 
34 

45 

34 

48 

28 

47 

30 

46 

28 

40 
24 

48.0 
24.4 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

41 

30 

38 
21 

27 
13 

30 
-  3 

36 
-  3 

IS 

29 

23 

13 

14 

23 

32 

26 

25 

25 

29 

29 

27 

18 

20 

21 

21 

21 

20 

26 

30 

31 

24 

32 

32 

14 

44.9 

21  .9 

UBOOFOROS 

III 

MAX 
MIN 

27 

41 

22 

35 
1  7 

7 

53 
25 

60 
33 

29 

21 

26 

26 

27 

38 

31 

35 

34 

41 

35 

31 

24 

26 

28 

27 

27 

29 

33 

32 

37 

33 

42 

32 

29 

52.8 
29  .  1 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

MAX 
MIN 

60 

64 
42 

69 
39 

30 

68 
33 

40 

42 

33 

63 
28 

32 

46 

45 

36 

40 

43 

49 

49 

47 

43 

46 

48 

46 

46 

47 

47 

61 

60 

60 

64 

6  1 

39 

63 . 9 
43.2 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

S6 
49 

49 
42 

38 

66 
39 

56 
45 

48 

60 
42 

38 

42 

48 

60 

49 

48 

46 

63 

64 

52 

49 

47 

47 

60 

60 

49 

48 

48 

49 

62 

61 

66 

63 

60 

68 . 2 
47.  7 

BURL INGArt 

MAX 
MIN 

6 1 
61 

46 

66 
42 

67 
36 

68 
42 

48 

45 

56 
36 

69 
36 

41 

63 
45 

48 

64 
41 

67 
46 

48 

63 

51 

70 
46 

72 
42 

72 
43 

47 

60 

49 

48 

48 

64 

61 

62 

62 

63 

44 

62.0 
46.2 

CARPCl  VALLEY 

MAX 
MIN 

66 
61 

42 

40 

33 

36 

39 

40 

36 

34 

36 

37 

47 

39 

46 

47 

49 

46 

44 

41 

43 

48 

47 

46 

42 

49 

49 

43 

62 

63 

63 

39 

63.0 
43.4 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

60 
44 

44 

40 

47 

34 

35 

37 

47 

46 

42 

44 

47 

44 

44 

46 

46 

46 

50 

48 

44 

48 

47 

49 

50 

61.7 
44.6 

GILROY 

MAX 
MIN 

63 
48 

43 

39 

32 

38 

41 

45 

37 

32 

36 

39 

46 

45 

43 

45 

60 

49 

49 

46 

44 

48 

48 

49 

48 

49 

45 

50 

51 

53 

53 

39 

66.  1 
44.6 

HALF   MOON  BAY 

MAX 
MIN 

69 
61 

46 

38 

36 

46 

47 

45 

36 

35 

41 

61 

47 

42 

46 

47 

60 

61 

47 

40 

47 

49 

48 

48 

47 

48 

62 

61 

63 

64 

63 

49 

58 . 3 
46.4 

HOLLtSTER    1  SU 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

66 
42 

27 

29 

40 

42 

35 

26 

44 

41 

41 

39 

72 
43 

43 

46 

41 

68 
42 

33 

33 

70 
45 

66 
49 

47 

IIVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

63 
62 

41 

37 

28 

37 

43 

42 

31 

28 

34 

42 

43 

36 

36 

43 

43 

46 

42 

38 

40 

40 

46 

46 

44 

46 

60 

49 

49 

63 

49 

40 

66  . 8 
41.5 

LOS  GATOS 

MIN 

68 
62 

42 

38 

32 

37 

46 

43 

34 

31 

37 

48 

48 

40 

42 

44 

60 

51 

47 

75 
40 

38 

46 

47 

47 

47 

48 

61 

49 

49 

66 

61 

38 

64.  3 
44.  1 

MARTINEZ  UATEO  PLANT 

MAX 
MIN 

6  1 

60 

66 
44 

68 
39 

60 
36 

62 
39 

61 
41 

66 
46 

69 
37 

61 
36 

64 
43 

61 
49 

66 
46 

67 
42 

72 
45 

72 
47 

70 
62 

71 
51 

72 
48 

76 
44 

76 
46 

66 
50 

60 
44 

63 
49 

63 
48 

69 
49 

66 
63 

66 
50 

68 
51 

66 
66 

63 
62 

62 
43 

64.6 
46.9 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

64 

54 

43 

41 

37 

40 

45 

43 

40 

38 

41 

44 

49 

43 

48 

49 

49 

50 

45 

46 

47 

49 

46 

47 

46 

48 

60 

60 

61 

55 

48 

42 

69.6 
45.9 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
60 

46 

45 

39 

40 

48 

46 

46 

41 

43 

43 

62 

44 

48 

60 

48 

50 

61 

49 

60 

61 

63 

50 

64 

60 

60 

46 

60 .  3 
47.9 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

49 

3/ 

61 
36 

44 

32 

61 
31 

66 
36 

60 
36 

40 

31 

38 
29 

62 
32 

67 
29 

67 
30 

48 
42 

68 
44 

64 

39 

69 
39 

71 
39 

65 
62 

69 
39 

70 
62 

72 
60 

57 
40 

64 

39 

51 
38 

50 
37 

51 
38 

61 
44 

68 
42 

61 
43 

68 
43 

66 
42 

49 

36 

56  . 3 
38.6 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

43 

30 

32 
26 

40 

26 

64 

35 

62 
39 

40 

31 

36 
22 

46 

31 

45 

32 

40 
36 

46 

36 

69 
36 

61 
46 

64 
48 

62 
49 

68 
47 

59 
46 

62 
42 

62 
47 

69 
43 

59 
37 

57 
42 

65 
40 

60 
35 

44 

29 

46 

3  / 

49 

26 

47 

36 

45 

30 

45 

29 

60.6 
36.  1 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

67 
42 

66 
41 

53 

36 

66 
32 

61 
36 

65 
35 

61 
40 

61 
36 

67 
34 

62 
36 

60 
35 

66 
40 

68 
42 

70 
42 

73 
46 

76 
49 

71 
42 

76 
47 

74 
46 

73 
47 

69 
40 

69 
38 

63 
38 

71 
38 

69 
40 

66 
45 

60 
47 

62 
46 

68 
61 

67 
61 

61 
37 

64.6 
41.1 

HEkMRK 

MAX 
MIN 

68 
49 

66 
46 

61 
41 

61 
38 

68 
41 

60 
46 

65 
48 

65 
39 

56 
38 

62 
42 

64 
41 

67 
49 

64 
46 

63 
46 

70 
49 

73 
63 

53 
53 

72 
51 

67 
46 

7? 
47 

64 
49 

66 
61 

68 

60 

62 
50 

62 
61 

67 
61 

66 
64 

61 
63 

68 

66 

66 
66 

68 
48 

62.4 
47.6 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOllOHINO  STATION  INOE< 
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DRILY  TEMPERflTURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

O 

a 

K 
kj 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  1 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

ORKLRNO  UiSO  RP 

MAX 

60 

52 

54 

66 

56 

63 

50 

55 

56 

59 

56 

60 

60 

66 

66 

64 

62 

62 

66 

60 

66 

66 

66 

67 

66 

61 

60 

63 

62 

68 

68 

68 

4 

MIN 

48 

41 

41 

40 

47 

48 

43 

37 

41 

46 

60 

47 

43 

49 

49 

63 

61 

49 

46 

47 

51 

49 

49 

46 

60 

66 

62 

53 

56 

50 

48 

OftKLANO  MUSEL'n 

MAX 

61 

53 

56 

58 

58 

64 

47 

58 

69 

62 

55 

62 

64 

73 

74 

67 

68 

68 

71 

60 

57 

55 

67 

58 

56 

64 

63 

63 

65 

58 

59 

60 

7 

MIN 

49 

43 

39 

39 

47 

47 

46 

36 

39 

47 

49 

48 

44 

50 

52 

54 

52 

50 

46 

47 

50 

60 

49 

48 

49 

64 

52 

51 

56 

62 

47 

Pftt.0   ALTO   JR.  MUSEUM 

MAX 

60 

64 

55 

55 

57 

59 

55 

49 

56 

59 

62 

60 

66 

64 

72 

72 

66 

68 

69 

73 

63 

61 

58 

69 

60 

68 

66 

63 

68 

68 

60 

62 

1 

MIN 

53 

44 

40 

35 

38 

43 

48 

36 

33 

36 

60 

47 

40 

42 

47 

60 

63 

46 

43 

43 

43 

42 

49 

49 

50 

50 

62 

61 

64 

49 

41 

^ 

° 

PnSO  ROBLES 

MAX 

65 

55 

66 

61 

66 

64 

64 

56 

62 

60 

68 

67 

67 

74 

79 

75 

78 

74 

74 

64 

63 

59 

65 

67 

60 

65 

64 

69 

69 

66 

65 

65 

1 

MIN 

47 

45 

36 

30 

33 

37 

45 

37 

32 

31 

33 

43 

43 

39 

40 

42 

42 

44 

43 

47 

47 

37 

40 

35 

43 

50 

47 

49 

47 

52 

38 

' 

PASS  ROBLES   FB«  BP 

MAX 

59 

55 

57 

58 

63 

59 

53 

51 

60 

59 

63 

63 

65 

70 

75 

71 

74 

70 

71 

62 

69 

68 

53 

64 

56 

62 

63 

66 

67 

66 

63 

62 

7 

MIN 

52 

42 

35 

29 

32 

34 

40 

39 

30 

33 

33 

47 

46 

38 

42 

47 

44 

49 

47 

43 

36 

36 

43 

38 

44 

62 

48 

62 

60 

4^ 

40 

^' 

PlhMACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

B6 

56 

66 

62 

60 

67 

63 

48 

54 

62 

58 

63 

63 

72 

74 

77 

72 

69 

76 

74 

61 

62 

65 

66 

68 

53 

66 

64 

62 

67 

61 

63 

4 

MIN 

47 

37 

36 

29 

29 

32 

38 

32 

27 

29 

33 

35 

39 

38 

40 

43 

42 

42 

40 

40 

42 

39 

37 

38 

41 

41 

44 

48 

46 

60 

36 

38 

PISMO  BEACH 

MAX 

59 

56 

63 

63 

69 

59 

56 

56 

59 

59 

61 

65 

74 

82 

78 

60 

63 

62 

57 

58 

62 

56 

64 

64 

58 

65 

65 

64 

64 

62 

65 

62 

e 

MIN 

52 

50 

42 

42 

39 

42 

49 

49 

36 

39 

39 

48 

40 

50 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

50 

46 

43 

44 

48 

48 

61 

51 

56 

48 

44 

46 

POINT  PIEORAS  BLANCA5 

MAX 

54 

56 

59 

60 

61 

65 

52 

55 

61 

69 

61 

60 

63 

63 

64 

62 

57 

68 

55 

62 

68 

61 

61 

59 

53 

69 

63 

70 

63 

63 

61 

59 

6 

MIN 

40 

46 

44 

42 

40 

44 

44 

40 

41 

43 

46 

49 

49 

46 

49 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

47 

45 

44 

48 

62 

61 

53 

63 

49 

43 

46 

* 

PORT  CHICAGO   NAVAL  OEP 

MAX 

62 

56 

57 

60 

62 

62 

54 

60 

60 

65 

64 

66 

66 

72 

72 

70 

70 

74 

76 

76 

66 

60 

63 

62 

63 

69 

65 

68 

68 

62 

62 

64 

9 

MIN 

49 

44 

47 

32 

35 

47 

45 

32 

32 

40 

51 

47 

40 

45 

45 

50 

49 

44 

40 

40 

46 

51 

45 

49 

48 

58 

55 

61 

60 

59 

40 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

50 

60 

48 

57 

60 

61 

51 

51 

56 

66 

61 

60 

63 

66 

68 

66 

69 

68 

69 

67 

63 

60 

63 

66 

60 

57 

58 

60 

54 

59 

60 

60 

2 

MIN 

47 

40 

32 

23 

26 

28 

36 

36 

26 

28 

27 

43 

31 

34 

37 

40 

36 

38 

36 

35 

31 

35 

36 

31 

38 

47 

44 

46 

46 

47 

30 

HEOUOOD  CITY 

MBX 

64 

57 

58 

63 

62 

60 

55 

61 

62 

65 

60 

69 

68 

75 

75 

74 

72 

74 

77 

76 

67 

63 

63 

66 

60 

65 

63 

70 

67 

62 

66 

65 

7 

niN 

53 

44 

39 

34 

38 

42 

46 

36 

33 

38 

61 

44 

40 

44 

46 

52 

52 

45 

40 

43 

40 

50 

49 

49 

49 

54 

50 

52 

57 

52 

43 

RICHMOND 

MAX 

61 

64 

66 

62 

62 

69 

63 

62 

60 

61 

69 

61 

65 

74 

75 

71 

71 

67 

74 

60 

55 

58 

59 

61 

57 

65 

63 

64 

65 

62 

68 

62 

* 

MIN 

49 

44 

40 

38 

46 

47 

43 

36 

38 

48 

60 

49 

41 

47 

48 

64 

52 

49 

45 

48 

60 

49 

49 

48 

49 

53 

52 

52 

65 

62 

46 

SAINT  MARTS  COLLEGE 

MBX 

56 

49 

63 

57 

58 

60 

48 

55 

58 

58 

58 

59 

63 

71 

71 

70 

68 

70 

72 

72 

70 

60 

66 

62 

64 

69 

62 

64 

61 

67 

66 

61 

2 

MIN 

47 

42 

37 

30 

35 

35 

42 

33 

30 

39 

40 

46 

36 

42 

44 

43 

49 

38 

41 

40 

40 

43 

43 

46 

47 

49 

60 

50 

66 

60 

40 

42 

0 

SALINAS   3  E 

MAX 

65 

61 

65 

68 

59 

69 

64 

56 

56 

61 

64 

64 

68 

73 

78 

75 

62 

61 

60 

65 

60 

60 

58 

61 

56 

68 

68 

65 

73 

67 

60 

62 

9 

MIN 

54 

43 

41 

34 

36 

44 

45 

36 

34 

35 

41 

60 

44 

44 

46 

60 

50 

48 

47 

50 

49 

49 

50 

48 

48 

49 

50 

54 

55 

52 

40 

45 

6 

SAL INAS   FAA  AP 

MBX 

64 

55 

57 

60 

61 

55 

54 

57 

61 

62 

63 

66 

68 

74 

78 

60 

64 

63 

62 

66 

61 

62 

61 

64 

60 

69 

70 

66 

71 

62 

61 

63 

1 

50 

47 

43 

37 

37 

46 

47 

38 

37 

41 

43 

53 

47 

47 

49 

54 

62 

60 

49 

63 

64 

62 

63 

61 

62 

6  1 

61 

54 

57 

47 

43 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MBX 

56 

54 

58 

55 

57 

54 

61 

61 

71 

66 

58 

54 

61 

58 

57 

55 

54 

54 

57 

60 

60 

62 

61 

60 

62 

68 

2 

MIN 

46 

42 

42 

36 

44 

44 

44 

46 

48 

51 

51 

49 

47 

47 

45 

50 

49 

48 

50 

48 

52 

53 

56 

52 

63 

*^ 

SAN   FRANCISCO   USD  AP 

MBX 

61 

53 

56 

66 

67 

65 

49 

55 

57 

60 

57 

63 

61 

66 

71 

67 

66 

62 

70 

61 

68 

67 

69 

67 

57 

64 

60 

65 

65 

59 

60 

60 

0 

niN 

49 

41 

40 

37 

47 

47 

43 

37 

37 

45 

51 

49 

42 

46 

50 

52 

49 

49 

43 

42 

47 

48 

49 

48 

48 

62 

62 

53 

67 

48 

47 

46 

SAN   FRANCISCO   USO  CI 

MAX 

58 

61 

66 

54 

56 

52 

49 

54 

57 

57 

55 

59 

60 

67 

72 

60 

67 

60 

67 

58 

54 

54 

54 

55 

54 

60 

58 

62 

62 

57 

66 

67 

9 

MIN 

47 

42 

42 

46 

48 

48 

44 

42 

44 

49 

52 

50 

49 

63 

63 

62 

60 

49 

48 

48 

50 

50 

48 

48 

48 

53 

52 

54 

55 

49 

49 

48 

SAN  GREGORIB  2  SE 

MAX 

56 

63 

62 

66 

57 

55 

49 

51 

56 

60 

68 

62 

59 

69 

74 

59 

61 

57 

62 

61 

57 

55 

55 

57 

66 

68 

59 

66 

61 

69 

61 

68 

4 

MIN 

47 

42 

37 

33 

45 

46 

43 

34 

34 

39 

51 

45 

38 

41 

46 

49 

49 

46 

36 

43 

49 

47 

47 

46 

47 

62 

5  1 

52 

54 

42 

40 

^* 

2 

SAN  JOSE 

MBX 

64 

63 

64 

58 

61 

61 

56 

56 

69 

63 

61 

65 

64 

70 

72 

72 

68 

69 

72 

72 

65 

61 

61 

66 

63 

56 

62 

67 

67 

62 

63 

63 

9 

MIN 

52 

46 

41 

36 

39 

47 

47 

38 

36 

40 

49 

49 

43 

45 

46 

53 

53 

52 

50 

46 

46 

60 

49 

60 

60 

62 

60 

60 

49 

62 

40 

46 

6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

51 

57 

56 

55 

61 

67 

56 

55 

56 

60 

58 

63 

61 

71 

74 

76 

66 

69 

56 

55 

60 

55 

53 

60 

58 

56 

65 

63 

66 

69 

60 

61 

2 

MIN 

49 

46 

41 

40 

40 

41 

43 

43 

37 

37 

36 

40 

37 

49 

50 

46 

46 

46 

46 

46 

49 

40 

40 

43 

45 

45 

45 

50 

52 

52 

43 

44 

0 

SAN  MATEO 

MAX 

52 

54 

56 

60 

62 

67 

52 

57 

62 

63 

68 

54 

66 

70 

7  7 

75 

72 

72 

78 

68 

59 

57 

60 

6  1 

67 

64 

64 

67 

59 

59 

61 

63 

0 

MIN 

52 

44 

39 

36 

42 

46 

46 

37 

36 

40 

52 

50 

40 

48 

48 

53 

50 

48 

43 

44 

44 

51 

51 

49 

51 

53 

62 

66 

66 

62 

44 

46 

a 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

64 

61 

63 

62 

63 

61 

57 

58 

65 

66 

62 

70 

67 

73 

75 

74 

70 

73 

76 

74 

66 

64 

64 

57 

64 

64 

62 

71 

68 

64 

66 

66 

2 

MIN 

50 

44 

45 

35 

38 

44 

45 

36 

35 

39 

47 

46 

40 

45 

45 

53 

52 

50 

48 

43 

46 

49 

49 

49 

52 

50 

50 

57 

52 

40 

45 

8 

SANTA  CRUZ 

MAX 

55 

66 

69 

61 

64 

58 

49 

63 

61 

59 

58 

66 

66 

72 

77 

64 

65 

63 

54 

60 

56 

59 

60 

60 

58 

61 

50 

64 

66 

69 

6  1 

61 

1 

52 

42 

38 

32 

36 

36 

43 

33 

33 

37 

44 

50 

38 

42 

46 

44 

50 

48 

42 

47 

62 

47 

48 

47 

48 

54 

5  1 

49 

55 

46 

40 

44 

2 

UPR   SAN   LEANDHO  FILTER 

MAX 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

59 

54 

58 

63 

66 

65 

61 

61 

63 

62 

57 

65 

68 

76 

75 

72 

72 

73 

76 

78 

77 

63 

69 

64 

64 

67 

63 

58 

66 

61 

6  1 

65 

7 

MIN 

48 

43 

35 

30 

34 

39 

39 

32 

30 

40 

49 

42 

35 

41 

43 

41 

50 

50 

43 

37 

36 

48 

45 

47 

48 

53 

50 

61 

56 

53 

37 

42 

7 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MBX 

60 

59 

55 

68 

62 

6  1 

53 

50 

57 

58 

59 

58 

6  1 

5  1 

7  J 

7  7 

5  7 

60 

57 

^  7 

60 

58 

^  7 

60 

56 

62 

69 

7 

MIN 

51 

44 

40 

35 

39 

46 

36 

37 

39 

40 

43 

46 

46 

47 

50 

51 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

61 

53 

53 

40 

46 

4 

WOOOSIOE  FIRE  STA  1 

MBX 

58 

55 

56 

61 

63 

62 

53 

59 

61 

62 

62 

66 

67 

75 

76 

75 

73 

76 

77 

75 

69 

64 

61 

64 

52 

68 

65 

68 

66 

61 

62 

66 

2 

III 

MIN 

50 

41 

37 

30 

34 

46 

44 

31 

30 

30 

49 

42 

37 

36 

44 

49 

47 

42 

38 

39 

40 

47 

48 

51 

50 

51 

50 

51 

55 

51 

50 

43 

2 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH   FIBREBOARD  ML 

MBX 

64 

65 

66 

61 

61 

63 

68 

58 

60 

60 

63 

64 

67 

57 

72 

70 

70 

70 

71 

76 

65 

60 

61 

63 

62 

69 

70 

61 

66 

66 

62 

64 

6 

MIN 

43 

43 

40 

42 

37 

38 

36 

39 

31 

42 

46 

42 

41 

49 

48 

51 

52 

53 

61 

49 

44 

44 

44 

42 

48 

49 

53 

50 

55 

53 

46 

46 

2 

ANTIOCH   PUMPING  PL  3 

MBX 

60 

64 

66 

57 

62 

66 

67 

52 

59 

60 

63 

56 

67 

67 

74 

72 

72 

72 

76 

78 

70 

62 

62 

64 

50 

62 

69 

60 

62 

62 

60 

63 

3 

MIN 

50 

40 

42 

36 

34 

37 

40 

36 

30 

32 

41 

45 

37 

41 

40 

48 

49 

46 

48 

42 

40 

39 

40 

38 

49 

50 

51 

50 

61 

61 

40 

42 

3 

ASH  MOUNTAIN 

MBX 

62 

56 

55 

49 

56 

61 

66 

69 

41 

59 

60 

65 

66 

64 

68 

74 

74 

74 

69 

72 

70 

68 

60 

62 

68 

65 

67 

6  1 

61 

69 

62 

63 

3 

49 

46 

32 

33 

34 

37 

39 

38 

36 

35 

39 

40 

45 

43 

46 

47 

49 

48 

46 

47 

47 

44 

43 

43 

44 

49 

46 

47 

46 

47 

37 

42 

5 

AUBERRY   1  NW 

MAX 

56 

66 

44 

48 

67 

64 

52 

48 

50 

62 

60 

60 

59 

51 

67 

69 

68 

68 

67 

65 

55 

58 

55 

63 

6  1 

6  1 

50 

60 

63 

59 

58 

69 

I 

MIN 

47 

33 

32 

30 

36 

38 

41 

33 

33 

36 

37 

44 

43 

47 

46 

62 

51 

48 

45 

47 

46 

43 

47 

46 

47 

46 

46 

42 

48 

46 

38 

42 

3 

BAKERSFIELO  WSO  BP 

MBX 

77 

62 

66 

61 

64 

74 

70 

48 

62 

67 

71 

73 

67 

73 

75 

77 

75 

76 

79 

74 

66 

67 

74 

69 

75 

73 

76 

79 

69 

66 

70 

0 

5'. 

60 

42 

41 

38 

42 

48 

35 

37 

40 

45 

50 

49 

51 

53 

56 

55 

56 

54 

58 

52 

48 

60 

49 

61 

55 

56 

55 

57 

52 

44 

49 

1 

BALCH  POWER  HOUSE 

58 

56 

47 

5  1 

69 

61 

61 

53 

55 

56 

62 

63 

63 

65 

7  1 

72 

71 

70 

69 

69 

68 

66 

68 

65 

55 

63 

60 

60 

67 

66 

69 

62 

2 

MIN 

47 

39 

36 

33 

36 

38 

43 

39 

38 

39 

39 

45 

41 

46 

44 

51 

50 

46 

46 

47 

47 

44 

48 

45 

47 

47 

47 

46 

48 

47 

39 

43 

4 

BLBCKWELLS   CORNER  2WNW 

MAX 

65 

57 

60 

56 

59 

69 

67 

47 

57 

61 

68 

65 

63 

68 

70 

75 

72 

70 

73 

69 

70 

69 

63 

68 

65 

68 

69 

66 

75 

6  7 

63 

56. 

0 

MIN 

48 

42 

40 

31 

33 

37 

43 

36 

38 

36 

42 

49 

44 

44 

46 

52 

50 

50 

50 

60 

47 

43 

42 

41 

48 

53 

48 

49 

63 

61 

40 

44. 

5 

BUTTONWILLOW 

MAX 

64 

78 

60 

60 

60 

63 

79 

62 

46 

60 

63 

68 

70 

66 

71 

75 

7  1 

77 

76 

75 

7  7 

72 

^.4 

67 

72 

6  7 

73 

72 

7  3 

79 

68 

66 

3 

MIN 

45 

48 

42 

33 

33 

36 

34 

38 

38 

38 

40 

45 

49 

43 

45 

49 

6  1 

63 

5  1 

49 

46 

49 

45 

46 

46 

51 

60 

50 

52 

50 

41 

44. 

7 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

44 

42 

32 

35 

46 

48 

46 

44 

45 

46 

41 

47 

5  7 

61 

63 

57 

52 

59 

62 

60 

56 

63 

53 

57 

47 

48 

45 

46 

48 

39 

49. 

2 

MIN 

33 

28 

26 

1  7 

18 

28 

31 

29 

26 

26 

29 

33 

31 

31 

31 

35 

35 

32 

31 

31 

32 

29 

29 

29 

3  1 

3  7 

37 

33 

38 

37 

29 

30. 

4 
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DAILY  TEMPERflTURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

Ui 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

a 

MIN 

50 

10 

39 

31 

35 

39 

13 

38 

36 

39 

43 

19 

12 

65 
43 

67 
47 

60 

50 

68 
52 

64 
46 

70 
17 

72 
14 

70 
44 

63 
45 

58 
16 

59 
15 

62 
17 

57 
51 

64 

51 

63 
50 

60 
60 

66 
4S 

56 
40 

60.6 
44.3 

CATHEYS  VY  BULL    (3L'N  HH 

MIN 

^9 

11 

35 

48 

31 

^5 
33 

36 

10 

36 

33 

35 

38 

11 

39 

63 
12 

65 
15 

69 

50 

71 
16 

60 
42 

68 
45 

69 
13 

68 
41 

65 
40 

60 
36 

63 
36 

61 
11 

63 
52 

65 
50 

64 
47 

63 
18 

67 
40 

6  1 
34 

61.5 
41  .2 

MIN 

33 

28 

16 

42 
16 

19 

26 

3! 

28 

26 

27 

29 

32 

52 
31 

61 
33 

67 
37 

66 
12 

67 
38 

57 
37 

61 

33 

65 
35 

64 

33 

60 
30 

58 
29 

57 
27 

61 
38 

18 

38 

55 
36 

47 

32 

16 

33 

55 
32 

45 

29 

53.2 
30.8 

COAL INGfl 

MIM 

55 

59 
11 

59 
16 

62 
34 

66 
31 

36 

58 
31 

53 
38 

58 
32 

62 
36 

72 
38 

68 
38 

70 
10 

73 
39 

72 
12 

75 
50 

73 
39 

77 
47 

78 
18 

75 
18 

77 
15 

67 
11 

67 
38 

70 
12 

62 
51 

67 
51 

63 
53 

67 
50 

72 
54 

71 
55 

68 

37 

67.6 
13.0 

CORCORAN   IRRIG  OiST 

MAX 
MIN 

69 
51 

61 
17 

60 
12 

58 
33 

32 

38 

38 

39 

10 

39 

38 

47 

15 

70 
14 

73 
15 

72 
50 

73 
18 

73 
47 

76 
18 

75 
17 

75 
13 

68 
16 

68 
10 

70 
12 

68 
10 

72 
53 

72 
50 

66 

51 

78 
50 

75 
50 

70 
42 

66.2 
14.0 

DENAIR   3  MNE 

MIN 

•18 

58 
13 

55 
39 

58 
29 

32 

35 

11 

36 

31 

34 

13 

46 

13 

41 

12 

12 

68 
31 

73 
43 

75 
39 

73 
36 

65 
13 

69 
12 

67 
13 

69 

37 

62 
17 

7 1 
19 

69 

50 

68 
48 

60 

51 

68 

50 

63 
38 

65.6 
11  .  1 

OUDL  E  YS 

MIN 

ELECTRft  POUER  HOUSE 

MIN 

^7 

58 
10 

51 
31 

57 
30 

31 

38 

15 

38 

35 

35 

10 

47 

39 

39 

72 
39 

72 
39 

70 
16 

72 
41 

72 
37 

72 
39 

70 
13 

62 
11 

61 
17 

68 
10 

65 
17 

66 
IB 

65 
50 

62 
41 

65 
52 

65 
50 

58 
39 

63.6 
11  . 1 

FIVE   POIMTS  S  SSM 

MIN 

61 

17 

62 
39 

31 

35 

37 

38 

31 

10 

50 

40 

12 

18 

16 

15 

12 

13 

7 1 
41 

46 

48 

51 

66 
18 

FRESNO  USO  AP 

MIN 

56 

56 
16 

52 
39 

58 
33 

36 

10 

11 

39 

39 

13 

12 

51 

16 

16 

17 

53 

50 

50 

51 

18 

15 

15 

11 

11 

52 

53 

70 
54 

66 

52 

53 

18 

43 

66.1 
16.2 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MIN 

37 

15 

39 

53 
32 

33 

36 

11 

38 

31 

31 

39 

39 

10 

38 

16 

48 

18 

15 

13 

18 

11 

39 

39 

38 

10 

50 

52 

68 
18 

65 
49 

70 
50 

37 

61.9 
11  .5 

GLENNVILLE 

MIN 

62 
36 

55 
32 

10 

31 

50 
26 

26 

28 

29 

30 

19 

29 

28 

31 

12 

39 

35 

7  1 
35 

73 
37 

67 
31 

62 
35 

62 
10 

62 
35 

60 
35 

19 

31 

65 
31 

62 
32 

60 
13 

60 
44 

59 
37 

66 
38 

63 
36 

54 

38 

59.8 
33.9 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

31 

38 
26 

27 
19 

30 
14 

36 
15 

38 

25 

18 

28 

34 
26 

33 
21 

13 
21 

16 

27 

19 

29 

17 

30 

57 
35 

60 
38 

62 
10 

51 
38 

56 
33 

50 
32 

19 

33 

50 
30 

19 

27 

19 
26 

13 

28 

53 
33 

17 
32 

41 

32 

10 

31 

15 

32 

55 
31 

39 
22 

15.1 

28.6 

HANFORO 

MAX 
MIN 

69 
•14 

60 
10 

58 
11 

56 
32 

31 

35 

17 

39 

40 

10 

39 

17 

15 

13 

15 

52 

53 

15 

19 

18 

15 

13 

11 

17 

53 

19 

49 

50 

53 

67 
51 

10 

68.0 
11.5 

HETCM  METCHY 

MAX 
MIN 

52 
35 

51 
31 

38 
30 

11 

22 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

32 

36 

33 

37 

10 

10 

36 

38 

61 
38 

66 
38 

67 
35 

33 

33 

32 

62 
37 

11 

39 

50 
36 

39 

58 
38 

50 
32 

55.6 
31.1 

HUNTINGTON  LAHE 

MAX 
MIN 

lOR  lA 

MAX 
MIN 

53 
30 

52 
35 

16 
33 

12 
32 

33 

12 

39 

30 

33 

37 

37 

13 

10 

12 

17 

51 

19 

17 

17 

19 

12 

36 

35 

39 

17 

11 

15 

45 

40 

16 

37 

58.0 
10.  7 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

67 
51 

68 
19 

57 
10 

57 
10 

12 

43 

10 

34 

37 

13 

10 

68 
50 

68 
19 

68 
51 

70 
53 

58 

72 
57 

7  1 
55 

72 
52 

7  1 
56 

52 

70 
51 

59 
50 

67 
51 

70 
53 

69 
55 

70 
51 

69 
52 

80 
55 

76 
53 

66 
16 

67.6 
16.9 

KERN  RIVER  PH   NO  3 

MAX 
MIN 

61 
•11 

57 
39 

17 

33 

55 
30 

65 
29 

67 
30 

61 
10 

52 
32 

50 
35 

60 
30 

66 
30 

68 
36 

68 
10 

72 
11 

80 
39 

80 
51 

80 
50 

76 
13 

75 
11 

75 
12 

70 
39 

66 
38 

62 
36 

72 
35 

66 
38 

66 
18 

65 
17 

67 
19 

76 
17 

70 
15 

63 
16 

66  .5 
39.5 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

72 
50 

68 
17 

61 

37 

55 
30 

36 

34 

11 

41 

37 

36 

38 

37 

13 

11 

16 

19 

17 

18 

11 

16 

16 

15 

16 

17 

16 

17 

52 

48 

18 

36 

68  .  7 
13.0 

KETTLEMAH  STATION 

MAX 
MIN 

66 
56 

59 
11 

53 
38 

58 
31 

36 

12 

17 

38 

38 

11 

12 

50 

17 

18 

52 

51 

18 

16 

11 

16 

19 

16 

16 

17 

52 

51 

56 

50 

56 

51 

39 

67.  1 
16.2 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

IE  GRAND 

MAX 
MIN 

62 
31 

62 
11 

53 
10 

59 
30 

31 

39 

16 

36 

37 

35 

10 

18 

15 

15 

15 

53 

16 

16 

11 

10 

11 

10 

39 

38 

19 

51 

52 

50 

50 

50 

18 

66.3 
13.  1 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

60 
•18 

65 
49 

58 
12 

50 
36 

58 
36 

62 
40 

67 
12 

63 
41 

34 

12 

62 
39 

68 
40 

68 
11 

58 
43 

18 

51 

52 

16 

50 

18 

13 

15 

19 

17 

50 

53 

52 

51 

19 

51 

10 

65.6 
45.2 

L INDSAY 

MAX 
MIN 

66 
36 

58 
16 

66 
12 

60 
36 

33 

38 

18 

40 

33 

39 

37 

44 

15 

15 

15 

19 

17 

17 

15 

18 

16 

16 

19 

18 

17 

62 

5? 

53 

17 

50 

10 

69.  1 
44.3 

LITTLE   PANOCHE   DET  0AM 

MAX 
MIN 

66 
16 

66 
13 

60 
33 

51 

29 

31 

38 

16 

37 

30 

37 

38 

18 

10 

11 

16 

52 

60 

19 

11 

16 

38 

15 

38 

38 

18 

15 

45 

50 

53 

50 

13 

65.  1 
42.7 

LOOGEPOLE 

MAX 
MIN 

10 
30 

38 
27 

29 
18 

30 
3 

33 
1 

42 
16 

15 

20 

31 

26 

14 

16 

17 

20 

18 

22 

21 

27 

28 

27 

25 

25 

25 

22 

19 

19 

22 

21 

30 

31 

3D 

29 

30 

16 

44.8 

22.0 

LOOI 

MAX 
MIN 

62 

ia 

58 
11 

59 
37 

63 
29 

65 
31 

65 
38 

55 
10 

60 
32 

6 1 
31 

63 
38 

62 
11 

15 

10 

11 

15 

18 

60 

15 

39 

12 

14 

11 

11 

10 

17 

51 

50 

19 

51 

50 

10 

66.  1 
42.6 

LOS  BANGS 

MAX 
MIN 

67 
17 

58 
11 

57 
38 

60 
32 

64 
36 

60 
38 

51 
15 

58 
37 

31 

39 

11 

18 

11 

15 

16 

52 

52 

18 

11 

19 

13 

17 

42 

11 

50 

18 

51 

51 

51 

51 

11 

66.0 
41.2 

LOS  BANDS   DET  RESV 

MAX 
MIN 

61 

51 

70 
16 

65 
38 

55 
37 

57 
38 

62 
11 

12 

39 

33 

37 

13 

11 

14 

17 

18 

52 

53 

52 

19 

18 

11 

16 

15 

15 

51 

50 

51 

50 

51 

50 

16 

61.0 
15.5 

MADERA 

MAX 
MIN 

63 
51 

66 
15 

53 
10 

55 
32 

58 
34 

61 

39 

61 
13 

59 
35 

18 

36 

59 
36 

6  1 
11 

44 

42 

11 

11 

11 

11 

18 

19 

15 

13 

13 

11 

10 

13 

53 

53 

50 

50 

51 

12 

65  .  7 
13.  1 

MANTECA 

MAX 
MIN 

62 
11 

67 
15 

59 
10 

58 
33 

61 
36 

66 
37 

60 
10 

55 
36 

58 
35 

62 
35 

11 

47 

12 

42 

17 

18 

51 

45 

17 

16 

11 

12 

15 

11 

16 

50 

52 

51 

50 

52 

11 

65.9 
13.6 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

76 
18 

61 
42 

51 

36 

58 
36 

62 
41 

69 
11 

66 
32 

18 

31 

56 
10 

62 
12 

66 
39 

69 
47 

65 
18 

49 

76 
51 

ID 

18 

53 

55 

19 

50 

15 

11 

52 

18 

19 

48 

53 

51 

11 

18 

67.1 
15  . 1 

rCRCEO  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

66 

66 
15 

56 
ID 

60 
30 

64 

35 

63 
39 

62 
15 

57 
36 

62 
33 

64 

37 

61 

10 

69 
16 

67 
15 

72 
16 

72 
12 

73 
53 

73 

50 

45 

'5 
13 

75 
13 

73 
15 

68 
13 

66 
13 

/ 1 
11 

18 

70 
50 

69 
50 

65 
12 

7  1 
51 

68 
41 

66 
11 

67.4 
43.0 

MODESTO 

MAX 

MIN 

61 

19 

67 
13 

56 
10 

60 
33 

64 

37 

62 
11 

57 
10 

59 
37 

6  1 
36 

64 

39 

62 
17 

68 

50 

67 
13 

72 
46 

73 
17 

73 
55 

70 
53 

75 
47 

76 
17 

15 

66 
19 

65 
11 

69 
14 

69 
13 

6  1 
50 

7  1 
51 

6  7 

52 

65 
51 

70 
57 

65 
19 

65 
10 

66.0 
45  .  3 

NEUMAN  2  NU 

MAX 
MIN 

69 
53 

61 
13 

55 
37 

58 
30 

63 
34 

62 
36 

60 
15 

57 
38 

60 
35 

64 

38 

62 
41 

68 
19 

66 
38 

72 
41 

73 
15 

71 

51 

70 
50 

73 
45 

75 
39 

75 
10 

71 
10 

67 
17 

65 
15 

65 
37 

65 
39 

10 
18 

68 
18 

65 
50 

72 
55 

6  ' 
51 

61 

36 

66  .5 
42.8 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

MIN 

38 

26 

56 
30 

60 
31 

60 
36 

60 
35 

61 

30 

60 
40 

62 
35 

65 
39 

70 
38 

72 
10 

67 
39 

67 
38 

6 ; 

38 

65 
35 

63 
19 

58 
41 

59 
10 

59 
11 

65 
11 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

59 
11 

61 
12 

57 
10 

57 
36 

60 
40 

63 
11 

67 
17 

61 
38 

18 

33 

58 
44 

62 
38 

67 
45 

67 
39 

59 
17 

70 
15 

75 
51 

71 
19 

75 
17 

72 
50 

71 
16 

71 
11 

63 
10 

67 
11 

7? 
15 

65 
51 

70 
52 

69 
50 

70 
51 

1? 

73 

sn 

65 
19 

66.0 
44.4 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

60 
16 

70 
18 

58 
11 

18 

38 

61 
35 

61 

37 

70 
10 

69 

39 

42 

33 

61 

37 

65 
10 

69 
10 

70 
11 

61 
15 

72 
18 

77 

50 

75 

50 

77 
19 

73 
50 

77 
52 

76 
47 

73 
17 

63 
IT 

68 
18 

73 
17 

66 
50 

75 
52 

72 
51 

69 
49 

1 1 

51 

58 
10 

67.8 
44.9 
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DRILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

bJ 

a 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

bJ 

a 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

53 
38 

46 
29 

37 

25 

41 

16 

50 
24 

54 

27 

48 

29 

43 
26 

39 
23 

43 
25 

49 
27 

52 
29 

57 
31 

61 
32 

68 
34 

65 
33 

63 
34 

57 
33 

58 
32 

51 
34 

47 
33 

45 
35 

48 
33 

51 
36 

53 
34 

55 
34 

58 
35 

49 

32 

49 

30 

47 
33 

46 

32 

51.1 
30.7 

SfiLT  SPRINGS   PUR  HOUSE 

MAX 
MIN 

SO 
36 

46 

32 

42 
29 

47 
26 

55 
31 

55 
35 

53 
35 

51 
31 

54 
30 

53 
32 

54 
34 

52 
37 

64 
37 

68 
40 

67 
40 

69 
46 

62 
42 

60 
37 

70 
44 

68 
43 

67 
42 

61 
40 

61 
36 

64 
35 

63 
41 

67 
41 

53 
40 

55 
37 

54 
41 

54 
38 

48 

31 

57.3 
36.7 

SfiN   LUIS  0«M 

MAX 
MIN 

64 

52 

70 
45 

54 

39 

55 
35 

57 
33 

62 
37 

55 
46 

53 
40 

57 
32 

58 
32 

61 
43 

63 
44 

64 
47 

65 
45 

71 
46 

70 
53 

72 
62 

66 
49 

74 
48 

74 
47 

69 
48 

60 
47 

63 
49 

63 
46 

65 
49 

57 
48 

71 
51 

70 
51 

64 

51 

71 
52 

62 
47 

63.9 
45.3 

sonORn  RS 

MAX 
MIN 

62 
45 

55 
32 

44 
33 

47 

27 

53 
28 

69 
35 

58 
35 

47 
36 

44 

33 

54 

33 

54 
34 

59 
39 

60 
31 

64 

32 

68 
42 

62 
43 

67 
45 

64 

39 

69 
38 

69 
39 

63 
40 

63 
40 

60 
42 

57 
37 

64 

38 

71 
46 

61 
47 

58 
46 

55 
46 

60 
47 

56 
34 

58.9 
38.  1 

so  ENTRBNCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

46 

32 

42 
30 

19 

51 

48 

29 

37 
29 

46 
24 

47 
24 

48 

23 

50 
26 

50 
29 

57 
29 

61 
33 

63 
34 

60 
31 

58 
30 

50 
30 

60 
30 

59 
30 

56 
28 

54 
28 

52 
31 

56 
30 

54 
34 

50 
35 

44 

32 

46 

33 

67 
34 

56 
28 

52.4 
29.5 

STOCKTON  USO  AP 

MAX 
MIN 

69 
49 

58 
44 

57 
39 

60 
33 

63 
36 

58 
37 

54 
41 

59 
37 

59 
34 

62 
38 

60 
45 

66 
47 

66 
42 

72 
46 

70 
46 

72 
54 

70 
52 

74 
48 

76 
44 

72 
46 

64 
43 

63 
46 

64 
46 

66 
43 

59 

50 

71 
54 

65 
53 

64 

53 

57 
58 

63 
47 

63 
41 

64.  7 
44.9 

STOCHTOM   FIRE   ST«   NO  4 

MAX 
MIN 

62 
52 

67 
45 

57 
40 

57 
36 

61 
38 

64 

39 

59 
42 

53 
36 

60 
36 

59 
37 

63 
42 

60 
49 

67 
40 

67 
43 

73 
49 

72 
51 

73 
52 

72 
50 

76 
40 

72 
44 

72 
47 

64 
44 

64 
43 

66 
45 

66 
47 

58 
51 

70 
54 

64 

52 

63 
53 

67 
54 

62 
39 

64.6 
44.8 

TEHftCHRPI 

MAX 
MIN 

63 
40 

57 
33 

41 

29 

48 

27 

50 
26 

59 
33 

55 
30 

43 

25 

42 
20 

50 
28 

60 
28 

57 
34 

60 
40 

66 
40 

73 
35 

73 
39 

71 
41 

68 
41 

66 
35 

60 
45 

60 
37 

56 
40 

51 
36 

62 
39 

60 
33 

57 
40 

55 
38 

54 
33 

67 
45 

62 
43 

60 
36 

58.2 
35.  1 

TEJON  RBNCHO 

MAX 
MIN 

75 
50 

69 
45 

60 
40 

59 
36 

61 
36 

70 
37 

69 
47 

59 
31 

56 
33 

59 
34 

66 
39 

69 
43 

70 
46 

72 
47 

73 
49 

70 
46 

71 
49 

71 

52 

73 
54 

73 
45 

69 
45 

59 
46 

59 
45 

61 
48 

70 
45 

71 
48 

68 
49 

67 
45 

77 
52 

75 
45 

74 
42 

67.6 
44.  1 

THREE   RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

57 
45 

59 
43 

58 
37 

57 
33 

62 
33 

65 
37 

67 
42 

66 
39 

57 
37 

55 
36 

56 
41 

61 
38 

68 
43 

70 
43 

75 
44 

75 
46 

75 
44 

75 
47 

72 
44 

71 
43 

69 
46 

74 
45 

61 
46 

69 
43 

70 
45 

68 
50 

68 
49 

67 
49 

72 
43 

7  1 
39 

66 
40 

66.3 
42.3 

TIGER   CREEK  PH 

MAX 
MIN 

50 
42 

50 
34 

44 

33 

54 

30 

57 
32 

57 
36 

54 
40 

48 

33 

52 
33 

53 
34 

57 
38 

54 
43 

64 
36 

68 
42 

72 
42 

74 
46 

67 
43 

67 
40 

69 
38 

69 
34 

68 
37 

63 
33 

59 
32 

65 
36 

64 
42 

59 
45 

57 
45 

65 
42 

57 
46 

55 
44 

64 

36 

59.2 
38.3 

TRftCY  CftRBONfi 

MAX 
MIN 

63 
52 

71 
43 

58 
40 

57 
38 

62 
38 

67 
38 

61 
44 

55 
39 

60 
33 

63 
33 

63 
43 

58 
44 

66 
42 

67 
42 

73 
46 

74 
47 

73 
50 

70 
48 

76 
48 

75 
43 

75 
44 

65 
46 

66 
45 

68 
41 

68 
49 

57 
50 

70 
50 

65 
51 

65 
51 

69 
53 

66 
40 

66.0 
44.3 

TRdCY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

66 
40 

56 
43 

57 
40 

60 
37 

64 
41 

62 
45 

53 
43 

58 
39 

61 
30 

61 
37 

59 
46 

65 
47 

67 
42 

74 
47 

71 
48 

71 
51 

70 
51 

76 
48 

75 
52 

72 
49 

64 
45 

60 
44 

64 
46 

64 
48 

63 
49 

70 
53 

63 
56 

63 
61 

69 
55 

62 
52 

66 
46 

64.  7 
46.2 

VISflL in 

MAX 
MIN 

61 
48 

65 
48 

57 
42 

51 
38 

58 
38 

62 
40 

68 
43 

63 
40 

46 
38 

59 
44 

61 
42 

67 
39 

68 
44 

61 
45 

70 
49 

75 
53 

64 

52 

74 
48 

72 
50 

76 
51 

75 
44 

71 
46 

64 

47 

66 
47 

70 
50 

69 
53 

71 

52 

69 
55 

67 
51 

75 
52 

55 
41 

65.5 
46  .  1 

WASCO 

MAX 
MIN 

60 
46 

77 
47 

62 
41 

52 
35 

60 
35 

63 
36 

71 
43 

66 
37 

46 

37 

59 
39 

66 
40 

68 
41 

70 
42 

67 
44 

72 
47 

75 
48 

75 
52 

77 
50 

73 
50 

76 
52 

75 
47 

72 
48 

66 
46 

67 
44 

73 
47 

66 
53 

76 
52 

74 

52 

73 
52 

SO 
54 

71 
41 

68.6 
45.  1 

VOSEMITE   PARK  HEADQTRS 

MAX 
MIN 

50 
35 

47 

32 

35 
31 

43 
23 

50 
23 

61 

26 

60 
29 

41 

31 

51 
29 

59 
29 

54 

29 

67 
30 

62 
31 

69 
33 

76 
38 

74 

37 

71 
32 

61 

32 

72 
33 

74 
33 

74 
34 

70 
33 

68 
31 

67 
31 

69 
33 

58 
39 

65 
39 

57 
32 

55 
33 

64 
38 

5  1 
30 

60  .5 
32  .0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

78 

52 

60 
51 

57 
40 

65 
44 

71 
35 

7  1 
38 

59 
44 

55 
40 

58 
36 

65 
36 

70 
40 

73 
43 

76 
46 

80 
51 

80 
53 

78 
52 

80 
54 

70 
41 

6R 
48 

66 
49 

66 
46 

62 
48 

68 
46 

68 
45 

67 
43 

68 
49 

06 
45 

70 
43 

75 
45 

74 
47 

f-8 
45 

68  .8 
45.0 

AVALON   PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

64 
48 

62 
49 

57 
47 

62 
41 

62 
44 

62 
45 

59 
43 

57 
47 

57 
45 

59 
43 

61 
46 

67 
46 

61 
46 

60 
46 

60 
46 

60 
47 

65 
49 

61 
52 

57 
44 

63 
53 

61 
48 

69 
48 

60 
51 

60 
47 

6  I 
48 

63 
51 

66 
51 

55 
48 

62 
53 

64 
48 

64 

48 

61.3 
47.3 

BARRETT  0AM 

MAX 
MIN 

71 
37 

76 
39 

67 
37 

50 
32 

61 
28 

70 
28 

62 
32 

52 
41 

48 
34 

56 
32 

61 
32 

70 
33 

71 
39 

77 
42 

81 
43 

82 
41 

84 

43 

82 
44 

71 
45 

59 
48 

69 
47 

67 
48 

6  1 
46 

59 
45 

66 
44 

67 
44 

65 
46 

66 
43 

67 
42 

75 
44 

69 
45 

67.2 
40.  1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

66 
36 

66 
40 

50 
30 

45 
28 

55 
29 

57 
30 

65 
33 

62 
32 

47 

30 

51 
30 

55 
30 

64 

35 

67 
39 

74 
39 

78 
48 

80 
49 

81 
50 

83 
50 

69 
40 

68 
40 

55 
38 

60 
38 

55 
40 

56 
39 

61 
33 

60 
33 

69 
41 

60 
40 

61 
41 

63 
40 

60 
38 

62.4 
37.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

BURBANK   VALLEY  PMP   PL T 

MAX 
MIN 

72 
41 

68 
45 

59 
42 

69 
32 

73 
35 

71 
38 

62 
40 

55 
37 

58 
35 

64 
35 

72 
36 

76 
37 

79 
41 

83 
44 

85 
47 

82 
45 

84 
49 

78 
45 

64 
45 

61 
48 

67 
43 

64 
41 

64 
47 

70 
42 

67 
41 

63 
49 

69 
47 

68 
43 

74 

52 

74 
48 

72 
42 

69.9 
42.3 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

62 
49 

63 
44 

58 
40 

57 
32 

63 
32 

70 
34 

66 
42 

52 
39 

55 
33 

64 

36 

60 
40 

66 
40 

66 
45 

77 
39 

81 
45 

81 
46 

76 
45 

78 
48 

65 
48 

60 
49 

61 
48 

61 
45 

61 
46 

60 
46 

65 
45 

60 
48 

63 
43 

65 
46 

66 

52 

72 
48 

62 
43 

65.0 
43.  1 

CAMPO 

MAX 
MIN 

75 
35 

54 

37 

52 
34 

57 
23 

66 
20 

68 
22 

55 
36 

48 

36 

53 
32 

62 
26 

65 
28 

73 
31 

74 

32 

80 
36 

82 
38 

84 

36 

85 
40 

80 
36 

71 
36 

61 
45 

68 
42 

62 
38 

59 
42 

68 
37 

69 
35 

65 
40 

61 
45 

67 
36 

75 
33 

70 
32 

66 
43 

67.0 
34.9 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

72 
44 

64 

50 

62 
45 

70 
36 

75 
3' 

69 
34 

63 
45 

53 
43 

64 

35 

64 

35 

76 
36 

76 
40 

85 
43 

89 
43 

89 
44 

83 
48 

88 
48 

81 
53 

64 
45 

63 
52 

69 
47 

62 
47 

66 
43 

75 
46 

73 
50 

61 
52 

69 
49 

65 
44 

79 
54 

73 
41 

75 
39 

71  .5 
44.0 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

69 
47 

66 
51 

61 
44 

57 
40 

60 
41 

63 
41 

59 
41 

62 
41 

56 
44 

59 
43 

59 
42 

62 
43 

63 
46 

61 
50 

59 
48 

58 
49 

64 

50 

62 
53 

61 
55 

61 
55 

61 
50 

62 
52 

59 
54 

60 
54 

61 
55 

61 
55 

64 

55 

66 

50 

63 
51 

66 
53 

64 

53 

61.6 
40.6 

CLAREMQNT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

63 
46 

70 
46 

58 
44 

65 
35 

63 
35 

70 
39 

5* 

40 

51 
41 

46 

39 

56 
41 

61 
40 

66 
41 

70 
45 

74 
46 

80 
50 

82 
49 

80 
52 

77 
50 

64 

50 

58 
49 

63 
5  1 

6  J 
49 

59 
48 

58 
48 

65 
47 

59 
49 

60 
49 

65 
47 

61 
49 

70 
50 

58 
48 

64.0 
46.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

70 
49 

68 
46 

68 
43 

67 
36 

71 
33 

68 
37 

65 
45 

53 
44 

59 
36 

63 
36 

70 
35 

74 
40 

76 
40 

80 
44 

82 
44 

80 
46 

78 
49 

75 
50 

63 
50 

62 
52 

68 
48 

66 
48 

64 

49 

68 
45 

66 
47 

67 
50 

69 
51 

66 
44 

72 
54 

70 
49 

70 
45 

69.0 
44.7 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

68 
53 

67 
50 

69 
49 

66 
42 

7C 

68 
45 

61 
49 

59 
45 

61 
43 

63 
48 

68 
46 

71 
42 

72 
49 

70 
49 

73 
52 

70 
51 

71 
53 

69 
57 

63 
53 

63 
55 

66 
49 

64 

53 

64 
53 

66 
53 

64 

53 

54 
64 

68 
52 

67 
49 

69 
56 

66 
53 

68 

50 

66.5 
50. 0 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

63 
45 

60 
43 

45 

30 

33 
21 

45 
24 

54 
26 

55 
29 

41 

30 

32 
24 

45 

27 

49 

25 

54 

30 

59 
31 

63 
35 

68 
36 

69 
35 

72 
36 

72 
39 

60 
40 

60 
37 

49 
38 

56 
36 

57 
34 

51 
33 

62 
37 

60 
39 

61 
39 

47 

35 

56 
39 

65 
45 

35 

55.1 
34.0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

63 
35 

69 
41 

57 
40 

53 
31 

60 
31 

72 
32 

65 
32 

50 
36 

46 
32 

62 
35 

56 
36 

69 
34 

71 
37 

75 
39 

83 
42 

82 
43 

74 
44 

80 
39 

69 
41 

63 
44 

59 
39 

64 

39 

59 
40 

54 

43 

68 
43 

57 
49 

57 
43 

65 
40 

56 
45 

70 
47 

57 
40 

64.4 

39.  I 

EL    CAPITAN  DAM 

MAX 
MIN 

73 
47 

78 
52 

63 
41 

56 
38 

69 
39 

74 

39 

68 
41 

60 
45 

58 
42 

62 
40 

67 
40 

73 
41 

77 
44 

7  7 
46 

81 
48 

82 
48 

88 
50 

83 

52 

72 
53 

68 
50 

63 
48 

70 
46 

63 
48 

63 
44 

69 
46 

69 
50 

70 
52 

69 
47 

63 
47 

'8 
48 

64 
48 

70.0 

45. e 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

66 
3f 

67 

36 

60 
38 

64 

32 

71 
32 

69 
35 

58 
43 

61 
42 

65 
33 

66 
34 

70 
34 

75 
40 

78 
44 

84 

42 

83 
43 

82 
45 

81 
46 

75 
49 

65 
48 

60 
50 

69 
47 

68 
48 

61 
46 

70 
48 

67 
47 

65 
50 

66 
49 

70 
45 

69 
46 

72 
47 

70 
41 

68. 9 
42.4 

ESCONOIOO 

MAX 
MIN 

76 
43 

66 
52 

61 
42 

65 
34 

71 
34 

68 
34 

57 
46 

52 
43 

61 
38 

63 
37 

69 
37 

72 
41 

72 
43 

77 
45 

79 
46 

8  1 
44 

77 
47 

70 
53 

68 
52 

63 
52 

6  7 
48 

62 
53 

59 
50 

67 
47 

65 
53 

66 
52 

68 
52 

68 
45 

72 
49 

68 
5  3 

69 
49 

67.9 
45.6 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

73 
52 

68 
49 

64 

45 

74 
40 

75 
43 

74 

42 

72 
46 

69 
»2 

75 
46 

80 
50 

89 
49 

89 
48 

81 
49 

86 
52 

89 
52 

85 
53 

88 

55 

79 
51 

65 

50 

61 

52 

69 

52 

63 
50 

60 
49 

71 

50 

58 

50 

65 

50 

68 

50 

68 
49 

77 
53 

73 
52 

72 

50 

73.9 
49.  I 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

77 
45 

72 
52 

60 
42 

67 
36 

72 
35 

67 
36 

59 
48 

56 
46 

63 
39 

65 
37 

72 
40 

73 
41 

75 
43 

78 
46 

79 
45 

85 
48 

78 
48 

67 
54 

67 
53 

54 

52 

68 

50 

64 
54 

61 
53 

68 
49 

67 
55 

68 
54 

f.9 
54 

70 
46 

75 
48 

71 

55 

70 
50 

69.3 
46.9 

HENSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

66 
27 

71 
37 

52 
37 

47 

1 

61  69 
24  24 

65 
29 

50 
37 

42 

22 

65 
31 

61 

30 

70 
31 

70 
33 

77 
35 

79 
35 

81 

38 

82 

39 

80 
42 

70 
38 

69 
37 

58 
39 

63 

39 

58 
42 

56 
37 

66 
39 

67 
40 

62 
43 

58 
36 

52 
35 

72 
37 

62 
37 

64.6 
34. S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBIION  INOE« 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

w 

o 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1  6 

1  1 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•c 

a 

1 0 TL  L  U I L  D  P  IHE  OEPT 

36 

42 

47 

57 

59 

64 

68 

70 

70 

69 

70 

50 

59 

56 

59 

52 

62 

ei 

59 

50 

55 

66 

64 

54 

57 

0 

MIN 

« 

36 

23 

15 

25 

25 

29 

18 

21 

24 

27 

29 

31 

33 

34 

38 

40 

32 

37 

30 

26 

26 

29 

30 

38 

29 

35 

38 

32 

26 

30 

0 

JULIAN  UYNOL A 

46 

55 

60 

65 

68 

73 

76 

77 

77 

65 

64 

54 

61 

56 

60 

62 

63 

54 

54 

61 

69 

60 

57 

50 

6 

MIN 

36 

33 

33 

21 

32 

29 

34 

32 

26 

28 

29 

32 

35 

38 

41 

41 

45 

41 

37 

40 

39 

36 

40 

32 

33 

41 

42 

40 

40 

35 

39 

35 

5 

L AGUNA  BEACH 

64 

60 

61 

64 

67 

67 

62 

62 

66 

64 

64 

64 

63 

65 

62 

63 

63 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

3 

MIN 

47 

52 

39 

36 

37 

33 

39 

42 

39 

41 

42 

40 

39 

43 

44 

50 

54 

52 

47 

40 

40 

43 

41 

50 

50 

46 

44 

41 

45 

43 

3 

62 

65 

70 

73 

73 

75 

64 

75 

76 

68 

66 

68 

63 

63 

68 

65 

69 

69 

70 

73 

7  1 

70 

60 

0 

MIN 

46 

53 

45 

40 

38 

42 

40 

46 

41 

42 

41 

45 

47 

49 

49 

48 

50 

53 

54 

50 

53 

52 

51 

54 

54 

54 

47 

51 

54 

50 

49 

0 

62 

59 

64 

62 

75 

75 

77 

71 

70 

59 

59 

65 

64 

57 

59 

60 

57 

65 

60 

66 

70 

66 

63 

64 

0 

MIN 

51 

48 

44 

37 

35 

44 

43 

42 

35 

34 

37 

37 

49 

42 

47 

48 

48 

49 

51 

52 

50 

46 

48 

49 

45 

46 

51 

49 

55 

52 

45 

45 

5 

LONG  BEACH   WSO  AP 

60 

6 1 

69 

71 

70 

66 

73 

76 

74 

63 

63 

63 

66 

62 

61 

66 

62 

63 

66 

64 

70 

63 

70 

65 

2 

MIN 

52 

51 

48 

39 

37 

44 

51 

47 

43 

42 

44 

46 

47 

49 

53 

53 

50 

55 

56 

53 

49 

53 

51 

47 

51 

54 

54 

50 

56 

54 

46 

49 

2 

LOS   ANGELES  USO  AP 

60 

54 

59 

60 

63 

67 

66 

69 

64 

64 

67 

62 

60 

60 

62 

60 

62 

63 

59 

61 

65 

62 

64 

60 

63 

62 

1 

MIN 

54 

53 

51 

43 

45 

46 

51 

47 

45 

46 

47 

48 

51 

52 

53 

51 

55 

55 

54 

54 

50 

54 

54 

53 

51 

55 

53 

52 

56 

53 

49 

51 

0 

L  OS  ANGEL  ES  CIVIC  CTQ 

58 

52 

60 

63 

70 

73 

74 

77 

81 

78 

82 

67 

63 

64 

68 

64 

63 

67 

62 

64 

68 

65 

70 

63 

6ft 

67 

1 

MIN 

56 

47 

47 

41 

47 

46 

49 

47 

44 

45 

46 

50 

5  1 

53 

53 

54 

59 

57 

57 

58 

55 

56 

56 

52 

53 

57 

56 

53 

59 

57 

52 

52 

0 

MT   WIL  SON  2 

35 

48 

56 

55 

62 

66 

65 

65 

65 

63 

59 

54 

54 

56 

57 

58 

56 

47 

43 

55 

63 

57 

52 

53 

3 

MIN 

38 

30 

21 

21 

34 

38 

26 

26 

25 

32 

33 

41 

42 

48 

52 

49 

52 

46 

43 

39 

34 

37 

29 

36 

43 

35 

32 

34 

41 

38 

31 

36 

3 

NEU  CUYAMA  fire  STA 

59 

65 

70 

70 

75 

71 

75 

71 

62 

62 

64 

62 

69 

67 

58 

65 

64 

65 

71 

61 

MIN 

28 

40 

32 

29 

27 

25 

30 

32 

28 

29 

32 

34 

35 

39 

38 

42 

41 

42 

41 

34 

40 

36 

33 

34 

33 

43 

38 

40 

47 

41 

36 

35 

5 

MEWPORT  BEACH  HARBOR 

6 1 

56 

58 

59 

60 

62 

62 

58 

59 

66 

62 

62 

62 

63 

63 

59 

59 

62 

6  1 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

6  1 

1 

MIN 

51 

54 

49 

43 

43 

46 

50 

47 

43 

44 

49 

48 

53 

50 

49 

60 

52 

52 

55 

55 

50 

55 

53 

51 

56 

54 

54 

50 

58 

55 

53 

50 

7 

OCEANS  IDE 

64 

62 

56 

61 

76 

73 

66 

65 

63 

60 

61 

61 

65 

66 

65 

57 

65 

65 

65 

68 

67 

67 

69 

67 

65 

2 

MIN 

51 

40 

46 

39 

40 

40 

50 

48 

42 

42 

41 

45 

51 

47 

48 

34 

46 

52 

54 

55 

51 

55 

38 

47 

54 

55 

49 

57 

49 

47 

1 

OJBI 

59 

65 

7 1 

65 

56 

55 

63 

68 

76 

79 

79 

80 

60 

6  1 

6  1 

60 

64 

57 

58 

65 

70 

63 

69 

65 

6 

MIN 

44 

48 

40 

32 

36 

37 

46 

42 

35 

37 

38 

44 

45 

51 

52 

49 

49 

43 

44 

50 

44 

53 

48 

40 

43 

6 

OXMARD 

60 

6 1 

68 

65 

61 

57 

60 

65 

66 

66 

71 

71 

72 

66 

71 

64 

63 

65 

63 

64 

66 

68 

62 

61 

69 

65 

7  1 

62 

64 

9 

MIN 

42 

53 

47 

40 

41 

42 

44 

46 

40 

44 

42 

44 

45 

48 

47 

50 

51 

51 

54 

55 

49 

53 

45 

46 

49 

54 

51 

50 

55 

54 

48 

47 

7 

PftLOMAR   MT  OBSEPVftTORY 

42 

32 

55 

57 

56 

54 

56 

56 

58 

54 

54 

64 

62 

70 

70 

70 

56 

63 

68 

69 

65 

55 

60 

62 

53 

53 

50 

53 

63 

57 

9 

MIN 

41 

35 

26 

27 

25 

25 

28 

23 

22 

23 

25 

31 

39 

42 

45 

46 

49 

45 

37 

34 

35 

35 

35 

30 

39 

36 

34 

34 

34 

39 

43 

34 

3 

PASfiOENfl 

72 

70 

6 1 

69 

72 

67 

53 

58 

62 

73 

75 

78 

78 

78 

78 

63 

59 

66 

65 

59 

69 

69 

60 

68 

69 

72 

7  1 

70 

68 

1 

MIN 

51 

48 

43 

36 

40 

42 

45 

43 

42 

54 

40 

44 

46 

49 

50 

47 

56 

53 

51 

52 

48 

50 

50 

44 

46 

50 

49 

46 

55 

49 

46 

47 

3 

POMOrift  CftL    POL  Y 

MAX 

54 

73 

59 

56 

65 

70 

66 

54 

49 

57 

62 

69 

7  1 

75 

78 

83 

81 

79 

65 

60 

59 

65 

59 

58 

67 

62 

61 

66 

62 

70 

6  1 

65 

4 

MIN 

47 

47 

40 

34 

36 

39 

44 

44 

37 

40 

40 

41 

45 

47 

49 

48 

51 

61 

48 

47 

49 

49 

49 

47 

49 

49 

60 

46 

50 

51 

46 

45 

5 

RflMOMft  CHftPMftfi 

MAX 

75 

70 

59 

65 

71 

66 

60 

52 

59 

63 

69 

72 

74 

79 

81 

84 

81 

69 

67 

61 

67 

63 

60 

70 

67 

66 

65 

69 

74 

68 

69 

68 

2 

MIN 

38 

46 

35 

29 

26 

28 

40 

43 

34 

31 

30 

33 

36 

36 

41 

39 

39 

48 

48 

48 

44 

48 

45 

38 

46 

49 

48 

40 

43 

48 

42 

40 

0 

fiCDL  ANOS 

72 

59 

59 

65 

70 

67 

55 

50 

56 

61 

70 

72 

76 

84 

85 

81 

80 

74 

60 

58 

65 

60 

59 

67 

63 

63 

67 

65 

73 

65 

69 

66 

9 

MIN 

47 

44 

40 

32 

33 

35 

41 

39 

33 

33 

35 

39 

42 

44 

45 

46 

47 

45 

46 

47 

47 

45 

45 

45 

46 

47 

47 

42 

50 

48 

45 

42 

6 

RIVERSIDE   FIRE   STft.  »3 

MAX 

73 

66 

60 

65 

72 

69 

62 

65 

58 

63 

71 

74 

82 

83 

82 

80 

76 

67 

62 

69 

67 

63 

68 

67 

70 

68 

72 

7  1 

70 

69 

5 

MIN 

51 

48 

41 

36 

35 

39 

48 

46 

35 

37 

39 

41 

44 

47 

47 

48 

50 

52 

50 

51 

52 

52 

53 

50 

50 

52 

52 

47 

52 

51 

46 

46 

5 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 

64 

72 

60 

55 

65 

72 

67 

65 

50 

57 

62 

70 

73 

77 

83 

84 

84 

80 

68 

63 

6  1 

67 

66 

61 

69 

64 

68 

69 

68 

72 

55 

67 

5 

MIN 

51 

50 

43 

35 

37 

38 

47 

45 

37 

39 

39 

42 

46 

47 

49 

50 

50 

52 

50 

53 

52 

52 

51 

51 

51 

53 

53 

47 

52 

50 

47 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

72 

66 

56 

67 

73 

70 

62 

51 

56 

63 

73 

75 

81 

84 

86 

82 

81 

76 

65 

59 

65 

62 

58 

69 

65 

65 

69 

68 

73 

70 

69 

68 

7 

MIN 

52 

47 

44 

35 

35 

39 

45 

41 

37 

37 

38 

42 

45 

47 

49 

51 

50 

49 

51 

51 

52 

50 

49 

49 

51 

51 

52 

46 

55 

53 

49 

46 

6 

SANDBERG  USO 

MAX 

64 

46 

32 

46 

56 

52 

37 

22 

47 

43 

56 

57 

62 

69 

69 

61 

69 

61 

61 

53 

56 

5  1 

54 

59 

46 

43 

49 

55 

6 1 

46 

52 

6 

MIN 

33 

30 

27 

26 

35 

31 

30 

22 

24 

30 

35 

41 

37 

46 

52 

50 

50 

43 

41 

40 

38 

35 

33 

34 

37 

36 

36 

35 

43 

35 

32 

36 

0 

SAN   DIEGO   USO  AP 

MAX 

72 

64 

60 

63 

69 

62 

62 

59 

60 

62 

65 

67 

67 

62 

65 

68 

65 

63 

63 

64 

66 

63 

63 

65 

63 

67 

66 

68 

69 

68 

68 

64 

9 

MIN 

56 

54 

50 

46 

46 

40 

52 

50 

48 

47 

49 

50 

53 

54 

52 

52 

53 

57 

59 

57 

55 

57 

57 

58 

59 

57 

57 

54 

58 

57 

56 

53 

4 

SAN  TEHNANDO 

MAX 

78 

65 

65 

80 

67 

72 

53 

60 

58 

70 

79 

79 

82 

82 

77 

82 

83 

MIN 

50 

49 

42 

52 

38 

45 

39 

36 

39 

42 

44 

51 

53 

48 

49 

52 

52 

48 

SAN  GABRIEL    FIRE  OEPT 

MAX 

74 

70 

6  1 

66 

73 

69 

67 

60 

58 

65 

72 

75 

77 

80 

82 

82 

82 

79 

65 

62 

66 

66 

60 

69 

67 

63 

69 

69 

71 

72 

7  1 

69 

MIN 

52 

48 

45 

35 

37 

40 

46 

43 

40 

40 

39 

42 

44 

46 

47 

50 

53 

54 

52 

53 

47 

53 

51 

44 

45 

52 

51 

47 

56 

52 

46 

46 

9 

SAN  JACINTO 

MAX 

72 

66 

58 

66 

72 

68 

62 

51 

58 

62 

72 

72 

77 

83 

83 

82 

79 

70 

65 

63 

66 

62 

66 

65 

65 

70 

6  7 

75 

65 

69 

68 

0 

MIN 

48 

46 

37 

31 

31 

32 

42 

40 

33 

33 

32 

37 

39 

42 

44 

44 

45 

48 

45 

49 

46 

49 

47 

48 

43 

50 

50 

44 

51 

53 

47 

42 

8 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

60 

58 

56 

57 

66 

59 

56 

54 

58 

57 

59 

65 

68 

73 

73 

69 

71 

58 

59 

60 

63 

56 

58 

59 

56 

63 

62 

6  1 

65 

60 

60 

6  1 

MIN 

49 

50 

48 

43 

44 

42 

48 

46 

45 

43 

50 

52 

52 

51 

50 

48 

49 

46 

53 

50 

49 

51 

52 

50 

49 

53 

49 

53 

54 

52 

52 

49 

1 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

71 

69 

63 

70 

69 

68 

62 

56 

60 

69 

72 

73 

72 

76 

77 

75 

70 

66 

63 

69 

C3 

64 

67 

67 

66 

66 

66 

71 

72 

68 

68 

1 

MIN 

46 

53 

46 

40 

42 

44 

39 

36 

42 

42 

42 

49 

50 

51 

50 

52 

57 

49 

55 

50 

54 

50 

53 

55 

53 

51 

49 

59 

55 

42 

49 

5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

58 

61 

60 

61 

63 

64 

60 

55 

58 

59 

59 

65 

68 

71 

66 

64 

65 

70 

62 

60 

60 

60 

62 

62 

62 

61 

59 

65 

62 

69 

65 

62 

MIN 

46 

46 

44 

41 

41 

44 

60 

44 

41 

43 

43 

46 

49 

47 

50 

52 

50 

51 

54 

56 

54 

54 

44 

45 

49 

50 

51 

50 

51 

49 

47 

47 

8 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

60 

59 

60 

60 

62 

59 

56 

58 

59 

58 

63 

66 

68 

67 

65 

68 

67 

61 

60 

62 

59 

61 

61 

6  1 

60 

60 

62 

62 

66 

65 

69 

62 

0 

MIN 

44 

49 

45 

37 

39 

43 

49 

43 

40 

42 

40 

44 

43 

45 

52 

53 

51 

52 

51 

55 

43 

48 

40 

46 

53 

53 

51 

50 

51 

4/ 

44 

46 

5 

SANTA  MARIA  USO  AP 

MAX 

63 

56 

54 

61 

63 

57 

56 

54 

57 

57 

6  1 

60 

7  1 

75 

73 

64 

68 

56 

57 

60 

54 

53 

58 

55 

57 

64 

63 

62 

69 

6  1 

59 

60 

5 

MIN 

53 

48 

38 

34 

34 

39 

43 

39 

33 

37 

36 

44 

47 

50 

45 

48 

49 

50 

51 

50 

50 

46 

45 

48 

46 

52 

49 

51 

54 

45 

41 

45 

0 

SANTA  MOMCA  PIER 

MAX 

62 

61 

57 

58 

61 

60 

58 

57 

59 

59 

61 

60 

58 

56 

58 

61 

61 

59 

59 

59 

58 

58 

60 

59 

6  1 

62 

62 

61 

60 

59 

59 

MIN 

52 

52 

50 

45 

47 

48 

48 

46 

44 

46 

46 

48 

50 

51 

51 

52 

53 

55 

54 

56 

49 

54 

52 

52 

52 

52 

53 

50 

56 

53 

51 

50 

6 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

60 

61 

65 

67 

70 

60 

57 

61 

62 

68 

70 

75 

76 

75 

76 

90 

67 

'0 

6a 

65 

60 

64 

69 

62 

62 

62 

60 

60 

70 

66 

Min 

37 

39 

45 

34 

41 

38 

42 

42 

38 

38 

36 

42 

43 

49 

46 

46 

42 

42 

51 

53 

51 

50 

45 

45 

47 

42 

42 

45 

54 

45 

45 

43 

7 

SUN  CITr 

MAX 

72 

68 

58 

62 

69 

68 

61 

5! 

56 

61 

69 

73 

76 

82 

82 

84 

60 

75 

65 

62 

66 

64 

62 

67 

66 

66 

65 

65 

71 

70 

68 

67 

9 

MIN 

44 

48 

37 

30 

31 

34 

44 

41 

34 

34 

35 

39 

36 

40 

44 

44 

45 

48 

47 

50 

46 

45 

46 

46 

46 

50 

50 

45 

46 

45 

43 

42 

4 

TORRANCE 

MAX 

68 

65 

60 

65 

70 

69 

67 

59 

59 

59 

65 

66 

68 

71 

69 

68 

71 

68 

64 

62 

62 

62 

62 

64 

64 

63 

66 

66 

66 

65 

66 

65 

1 

MIN 

50 

53 

49 

39 

42 

41 

42 

46 

41 

42 

44 

46 

46 

53 

55 

50 

52 

50 

49 

51 

51 

50 

49 

55 

5« 

46 

49 

1 

TUJUNGA 

MAX 

60 

60 

53 

65 

70 

65 

52 

47 

56 

56 

69 

72 

76 

80 

82 

77 

81 

69 

62 

55 

60 

56 

56 

69 

60 

55 

67 

60 

73 

65 

71 

64 

7 

MIN 

48 

43 

40 

34 

37 

38 

42 

39 

36 

37 

37 

41 

44 

47 

49 

50 

53 

45 

44 

49 

43 

45 

44 

40 

43 

46 

45 

42 

51 

43 

40 

43 

1 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

61 

70 

61 

58 

69 

69 

66 

58 

59 

63 

70 

72 

72 

74 

76 

79 

77 

67 

63 

62 

'0 

61 

62 

68 

66 

65 

66 

67 

72 

64 

66 

9 

MIN 

44 

49 

42 

36 

36 

37 

40 

47 

38 

39 

39 

40 

40 

43 

45 

45 

46 

48 

48 

54 

46 

47 

43 

50 

51 

53 

54 

47 

47 

55 

47 

45 

0 

TUITCMELL  0AM 

MAX 

65 

58 

55 

63 

67 

68 

64 

52 

55 

59 

60 

63 

66 

64 

63 

59 

64 

66 

63 

65 

67 

59 

64 

6C 

62 

65 

65 

'.3 

70 

67 

'0 

63. 

1 

MIN 

52 

44 

41 

38 

35 

36 

38 

39 

36 

41 

42 

44 

40 

42 

43 

44 

42 

45 

48 

47 

46 

45 

47 

46 

45 

51 

49 

45 

54 

52 

51 

44, 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INOEl 


-21  - 


DRILY  TEMPERATURES 


STHTION 

OOY  OF  MONTH 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

U 
CX 

U  C  L  « 

MAX 
MIN 

60 
62 

62 
48 

66 
46 

64 
43 

70 
49 

62 
43 

57 
45 

56 
43 

68 
43 

62 
45 

66 
48 

67 
48 

70 
46 

74 

52 

78 
50 

74 
66 

69 
56 

64 
66 

60 
60 

61 
63 

64 
49 

61 
61 

68 
49 

64 

60 

60 
61 

62 
62 

62 
61 

61 
48 

67 
64 

63 
61 

66 
50 

64.0 
49.4 

UPLAND   3  N 

MAX 

69 
49 

64 
44 

52 
42 

62 
32 

68 
36 

66 
37 

60 
43 

48 

39 

56 
34 

60 
37 

67 
36 

71 
40 

74 
43 

81 
46 

83 
48 

81 
47 

79 
52 

74 
44 

60 
46 

58 
46 

63 
49 

57 
47 

66 
46 

68 
47 

64 
43 

60 
47 

65 
48 

60 
43 

70 
46 

66 
47 

67 
44 

66.4 
43.5 

VISTft  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
49 

69 
48 

68 
39 

64 
36 

69 
38 

65 
37 

60 
46 

56 
41 

61 
39 

62 
38 

66 
39 

69 
41 

68 
43 

71 
45 

73 
46 

76 
46 

75 
47 

65 
49 

66 
61 

60 
61 

65 
48 

62 
61 

60 
47 

64 
48 

66 
60 

54 

51 

66 
62 

66 
46 

69 
63 

69 
61 

67 
50 

66.2 
46.6 

WBHNER  SPRINGS 

Max 

MIN 

67 
40 

64 

26 

50 
31 

57 
23 

66 
24 

66 
26 

69 
35 

49 
33 

53 
26 

58 
26 

65 
26 

69 
31 

73 
33 

77 
33 

80 
38 

79 
38 

80 
39 

77 
42 

61 
35 

62 
43 

66 
40 

60 
43 

65 
41 

63 
32 

67 
29 

60 
41 

60 

37 

63 
32 

73 
36 

71 
33 

63 
35 

66 . 0 
33.8 

YORBR  L  XNDft 

MAX 
MIN 

70 
50 

66 
47 

68 
43 

69 
35 

71 
38 

66 
38 

59 
43 

55 
44 

60 
36 

64 
38 

72 
38 

73 
40 

76 
42 

76 
46 

79 
44 

80 
45 

77 
47 

70 
45 

64 

48 

62 
50 

69 
47 

62 
49 

64 
49 

63 
47 

72 
49 

67 
49 

65 

50 

64 
46 

72 
66 

63 
51 

71 
43 

67.9 
44.9 

SOUTMEBST  DESERT 
BnSINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

76 
44 

76 
55 

62 
38 

62 
36 

71 
34 

78 
40 

76 
43 

65 
46 

66 
43 

70 
44 

73 
45 

79 
45 

80 
47 

83 
45 

86 
47 

99 
54 

89 
64 

87 
68 

82 
67 

81 
64 

80 
64 

80 
48 

80 
60 

83 
49 

83 
61 

80 
67 

78 
60 

84 
66 

88 
64 

86 
60 

83 
58 

76.6 
46.9 

BBRSTOU 

MAX 
MIN 

60 

67 

67 
40 

58 
27 

66 
27 

71 
33 

72 
40 

56 
39 

62 
40 

66 
38 

66 
36 

76 
36 

76 
43 

81 
43 

82 
44 

82 
47 

82 
47 

82 

52 

73 
48 

75 
61 

76 
46 

76 
45 

74 
41 

77 
41 

78 
43 

72 
61 

69 
46 

72 
44 

SO 
52 

80 
46 

69 
44 

72.5 
42.4 

BEBUflONT   1  E 

MAX 
MIN 

68 
50 

66 
43 

63 
37 

68 
30 

66 
32 

66 
34 

69 
40 

48 

39 

54 

32 

58 
33 

64 

33 

69 
34 

75 
40 

81 
42 

81 
45 

77 
47 

78 
48 

76 
45 

61 
46 

61 
46 

64 

46 

69 
46 

65 
43 

66 
46 

64 
43 

61 
46 

61 
47 

62 
43 

71 
49 

70 
42 

64 
44 

66.0 
41  .6 

BISHOP  USO  BP 

MAX 
MIN 

51 
42 

49 
35 

42 

30 

64 
21 

62 
28 

61 
28 

62 
37 

50 
36 

60 
31 

60 
27 

61 
28 

64 

30 

71 
31 

76 
34 

74 

35 

69 
41 

73 
37 

66 
39 

66 
35 

69 
36 

68 

32 

68 
30 

70 
32 

71 
31 

64 

37 

64 
43 

65 
42 

69 
42 

75 
36 

71 
42 

66 

30 

63.9 
34.  1 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

84 
46 

84 

57 

74 

36 

69 
41 

75 
36 

77 
37 

75 
50 

70 
46 

62 
43 

70 
40 

75 
43 

82 
45 

84 
45 

88 
47 

90 
47 

92 
49 

95 
52 

92 
58 

34 

59 

31 
59 

78 
43 

79 
45 

79 
48 

82 
47 

84 
47 

84 

56 

80 
57 

84 
49 

89 
63 

93 
49 

80 
47 

81.2 
47.8 

BLYTHE   FBB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
53 

80 
54 

67 
46 

67 
47 

73 
41 

76 
39 

69 
49 

64 

60 

59 
46 

67 
42 

72 
46 

81 

60 

84 

62 

86 
62 

88 
54 

92 
64 

93 
60 

91 
61 

84 

61 

71 
68 

79 
52 

79 

60 

78 
62 

SO 
43 

84 

49 

83 
59 

78 
56 

83 
61 

89 
65 

S9 

57 

81 

58 

79.  1 

51.7 

borrego  desert  PBRK 

MAX 
MIN 

76 
53 

83 
56 

74 
49 

65 
36 

68 
38 

74 
40 

75 
46 

65 
48 

59 
40 

66 
39 

68 
43 

73 
47 

82 
50 

83 
55 

89 
56 

92 
58 

89 

57 

92 
50 

37 
56 

36 
61 

80 
48 

79 
49 

82 
48 

78 
44 

79 
47 

80 
62 

79 
56 

74 

51 

83 
66 

89 
66 

83 
61 

78.6 
49.6 

BRAWLEY  2  SU 

MAX 
MIN 

70 
48 

80 
62 

BO 
47 

68 
40 

69 
34 

73 
35 

74 
41 

71 
46 

64 
44 

63 
39 

68 
44 

74 
42 

82 
42 

84 
42 

89 
48 

90 
60 

88 
64 

90 
60 

89 
67 

82 
64 

77 
48 

78 
48 

78 
48 

78 
45 

77 
44 

81 
54 

82 
53 

79 
54 

81 
51 

87 
60 

87 
52 

78.6 
47.3 

CBNTIL 

MAX 
MIN 

70 
40 

69 
50 

63 
39 

61 
31 

68 
27 

74 

30 

62 
42 

52 
36 

63 
34 

67 
34 

66 
35 

75 
39 

76 
48 

80 
45 

84 
41 

79 
43 

85 
45 

77 
47 

76 
40 

78 
46 

76 
42 

75 
52 

74 
38 

77 
37 

70 
40 

71 
40 

68 
42 

75 
52 

78 

57 

70 
55 

64 
43 

71.1 
41  .6 

OBGGETT   FAB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
46 

67 
52 

58 
44 

61 
37 

69 
40 

76 
41 

64 
46 

57 
47 

64 
47 

66 
47 

68 
44 

78 
51 

76 
66 

83 
66 

86 
58 

83 
58 

87 
60 

81 
63 

76 
67 

77 
68 

77 
64 

77 
54 

76 
51 

78 
50 

79 
64 

76 
58 

73 
55 

77 
64 

36 
59 

77 
67 

73 
54 

74.  1 

51.8 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

81 

52 

80 
66 

71 
48 

67 
44 

73 
42 

76 
46 

76 
48 

69 
61 

73 
60 

74 
48 

75 
53 

76 
52 

83 
63 

87 
66 

90 
68 

91 
69 

37 
63 

91 
66 

91 
69 

38 
69 

87 
64 

85 
62 

85 

60 

86 
67 

87 
66 

80 
67 

82 
64 

86 
66 

88 
64 

88 

70 

85 
61 

81  .9 
57.4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

50 
39 

49 
38 

40 
35 

48 
18 

66 
24 

54 
29 

51 
35 

42 
32 

53 
33 

53 
26 

53 

29 

51 
23 

63 
29 

66 
31 

68 
34 

66 
39 

65 
37 

64 
40 

60 
36 

62 
34 

63 
33 

64 

32 

64 

35 

64 

29 

63 
39 

64 

38 

66 
39 

66 
38 

66 

34 

68 
48 

56 

32 

58.0 
33.6 

EAGLE  MOUNTAIN 

MBX 
MIN 

76 
57 

78 
58 

77 
47 

63 
46 

66 
46 

73 
48 

75 
51 

65 
48 

60 
43 

60 
45 

66 
47 

71 
52 

79 
54 

82 
69 

86 
60 

88 
61 

89 
63 

90 
67 

86 
64 

83 

60 

73 
66 

76 
66 

78 
56 

76 
65 

78 
65 

79 
63 

79 
56 

76 
56 

82 
69 

87 
61 

82 
57 

76.7 
65.0 

EL   CENTRO  2  5SU 

MAX 
MIN 

81 
49 

93 

83 
43 

71 
38 

75 
37 

75 
39 

76 
45 

68 
49 

63 
45 

69 
43 

72 
43 

81 
46 

85 
46 

97 
47 

90 
61 

90 
52 

93 
62 

91 

62 

85 
44 

90 
46 

79 
41 

81 
48 

85 
49 

92 
62 

82 
48 

83 
63 

82 
48 

34 
43 

91 
61 

89 
65 

81 
52 

81  .5 
46.8 

EL    MIRAGE  FIELD 

MAX 
MIN 

57 
34 

71 
42 

59 
33 

56 
23 

53 
23 

64 
28 

70 
27 

66 
34 

47 
31 

57 
29 

56 
33 

64 
34 

7  1 
41 

70 
37 

73 
34 

30 
38 

78 
45 

81 
43 

73 
40 

66 
38 

70 
32 

69 
39 

70 
32 

68 
29 

72 
30 

69 
42 

68 

39 

65 
37 

68 
47 

76 
38 

67 
36 

66.6 
35.1 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

59 
44 

60 
41 

49 
34 

41 
34 

50 
30 

62 
37 

67 
38 

45 

32 

41 

32 

57 
37 

50 
39 

60 
42 

66 
47 

66 
46 

76 
47 

74 

50 

70 
63 

74 
47 

64 
46 

67 
44 

56 
43 

59 
42 

67 
41 

60 
41 

66 

64 

43 

51 
43 

64 
42 

69 
41 

67 
46 

62 
41 

68.7 
41  .4 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

84 
69 

82 
58 

69 
46 

57 
44 

74 
45 

76 
43 

72 
46 

69 
44 

63 
43 

66 
45 

74 
46 

80 
50 

84 
61 

88 
68 

92 
68 

92 
56 

92 
60 

88 
60 

32 
64 

77 
68 

78 
62 

77 
61 

76 
62 

79 
60 

81 
60 

81 
49 

76 
66 

80 
62 

82 
60 

87 
63 

86 
54 

79.  I 
61  .6 

HAIUEE 

MAX 
MIN 

58 
40 

62 
40 

49 
31 

44 

28 

60 
26 

61 
31 

65 
32 

46 

28 

40 
31 

68 
33 

66 
33 

67 
33 

62 
39 

69 
41 

71 
43 

74 
46 

68 

52 

76 
46 

72 
46 

65 
44 

70 
40 

65 
40 

67 
39 

68 
40 

67 
40 

63 
43 

65 
41 

64 

42 

70 
43 

76 
43 

64 

36 

62.6 
38.4 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
48 

77 
56 

73 
46 

62 
43 

64 
43 

72 
35 

71 
42 

63 
46 

58 
41 

60 
40 

66 
40 

68 
43 

76 
60 

78 
64 

94 
48 

37 
50 

87 
53 

89 
55 

31 
55 

82 
57 

72 
49 

73 
47 

76 
47 

76 
44 

76 
44 

76 
50 

73 
46 

79 
50 

86 
49 

82 
56 

74.7 
47.6 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

81 
50 

80 
67 

68 
49 

69 
40 

74 

A'- 

76 
42 

71 
49 

64 
49 

64 
46 

69 
41 

76 
45 

83 
47 

85 
62 

88 
56 

89 
65 

90 
57 

89 

56 

90 
58 

83 
63 

78 
56 

78 
52 

79 

62 

78 

53 

77 
60 

82 
5  1 

83 
67 

79 
60 

81 
54 

S6 
54 

87 
60 

79 
64 

79.2 
62.0 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
48 

76 
53 

66 
44 

67 
37 

73 
36 

76 
40 

71 
47 

61 
43 

63 
43 

69 
41 

73 
42 

81 
44 

83 
49 

86 
49 

86 

52 

90 
53 

89 
55 

83 
56 

81 

60 

76 

55 

78 
60 

78 
49 

78 
51 

78 
47 

82 
48 

83 
67 

78 
59 

81 
5  1 

86 
61 

86 
68 

79 

62 

78.1 
49.0 

INDEPENDENCE 

MBX 
MIN 

62 
44 

68 
43 

53 
31 

45 

26 

53 
25 

62 
29 

ea 

33 

49 
34 

50 
34 

60 
32 

69 
33 

61 
33 

65 
36 

71 
40 

74 
43 

76 
45 

71 
43 

74 
43 

73 
39 

69 
39 

71 
39 

70 
39 

7  I 
39 

71 
38 

70 
40 

62 
41 

64 

40 

40 

72 
43 

78 
43 

73 
36 

64.9 
37.6 

INOIO  U   S   DATE  GARDEN 

MBX 
MIN 

74 
42 

79 
54 

76 
47 

64 
44 

70 
37 

76 
39 

72 
47 

69 
61 

61 
49 

67 
40 

68 
44 

76 
47 

84 

53 

87 
53 

91 
54 

92 
56 

88 
61 

91 
65 

95 
66 

86 
61 

85 
59 

79 
69 

77 
57 

76 
56 

79 
51 

90 
68 

81 
60 

79 
59 

81 
61 

99 

62 

84 

58 

79  .9 
53  .2 

INYOKERN 

MBX 
MIN 

68 
36 

63 
42 

56 

69 

25 

69 
27 

73 
33 

70 
40 

60 
32 

63 
36 

64 

32 

66 
34 

71 
39 

75 
39 

80 
42 

82 
46 

78 
46 

82 
49 

79 
46 

76 
61 

76 
46 

75 
40 

75 
38 

74 
41 

76 
35 

75 
36 

72 
46 

70 
44 

76 
46 

61 
49 

7  7 
45 

70 
31 

71  .5 
39.6 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

75 
51 

75 
62 

78 
46 

67 
45 

64 
43 

72 
41 

75 
47 

69 
48 

64 
43 

59 
43 

64 
46 

72 
51 

79 
62 

31 
66 

87 

56 

89 
58 

92 
61 

91 
66 

88 
66 

84 

62 

73 
64 

79 
64 

60 
67 

76 
61 

79 
63 

82 
69 

3: 

67 

73 
66 

33 
6  1 

8S 

60 

87 
68 

77.8 
53.3 

LAKE  ARROUHEAO 

MAX 
MIN 

47 

39 

46 
32 

34 
26 

41 

18 

63 
23 

49 

29 

34 

25 

44 

26 

44 

26 

42 

27 

53 
27 

55 
30 

68 
30 

68 
30 

64 

32 

61 
39 

62 
39 

69 
39 

69 
34 

63 
36 

60 
32 

57 
28 

58 
28 

58 
30 

56 
37 

48 

39 

45 
37 

59 
36 

61 
36 

58 
40 

55 
31 

52.3 
31.6 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

80 
50 

79 
61 

67 
46 

73 
44 

75 
34 

72 
34 

71 
44 

71 
51 

64 
46 

68 
36 

76 
42 

84 
44 

88 
52 

90 
60 

89 
49 

88 
51 

91 
53 

91 
68 

87 
61 

78 
69 

78 

60 

82 
67 

93 

66 

78 
48 

78 
46 

86 

66 

82 
66 

85 
63 

90 
66 

69 
61 

85 
58 

80.6 
60.  1 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

62 
45 

59 
46 

49 
33 

50 
34 

68 
34 

58 
35 

57 
38 

46 
34 

60 
34 

50 
34 

67 
35 

66 
36 

67 
36 

74 

36 

76 
56 

73 
66 

74 
69 

72 
53 

66 

52 

63 
49 

52 
42 

63 
42 

65 
43 

67 
45 

66 
44 

63 
44 

64 

41 

71 

50 

69 
55 

60 
43 

62.6 
42.  7 

MIN 

59 
28 

66 

53 

59 

54 

27 

67 
39 

69 
39 

53 
29 

47 
29 

61 
32 

65 
33 

66 
45 

66 
46 

71 
46 

79 
42 

80 
46 

79 
48 

92 
61 

70 

70 
44 

72 
40 

71 

76 
41 

66 
45 

66 
42 

39 

37 

66.5 
39.3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

59 
39 

57 
42 

47 

25 

36 
12 

47 
13 

59 
27 

60 
30 

46 

J6 

42 

30 

47 
28 

64 
28 

54 
34 

63 
34 

63 
36 

70 
37 

72 
40 

72 
42 

67 
49 

64 
42 

60 
38 

62 
37 

60 
57 

60 
34 

64 

33 

55 
33 

62 
39 

55 
33 

55 
36 

60 
39 

62 
39 

66 
36 

56.4 

33.9 

MT  SAN   JACINTO  W  S  PK 

MAX 
MIN 

46 

30 

40 
26 

30 
17 

5 

48 

20 

40 

27 
20 

36 
16 

41 

7 

48 

13 

60 
14 

58 
'1 

53 
21 

56 
34 

60 
36 

46 

26 

46 

26 

52 
13 

54 

29 

49 

27 

46 

22 

47 

20 

45 

31 

42 

29 

50 
36 

55 
34 

51 
37 

46 

33 

46.3 

23.9 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
53 

79 
66 

65 
42 

63 
40 

72 
40 

74 
44 

66 

52 

61 
44 

53 
44 

63 
47 

73 
43 

79 
47 

83 

50 

84 
61 

86 
57 

90 
57 

94 

60 

83 

65 

79 
64 

73 
61 

76 
55 

79 
57 

80 
57 

78 
55 

79 
53 

81 
62 

77 
59 

86 
68 

88 
6  1 

85 
62 

77 
56 

7  7.0 
53.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIBTION  INDEK 
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DAILY  TEMPERflTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

ui 
O 

a 
ae 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

PflL  MOAL  E 

MAX 

67 

61 

61 

65 

65 

65 

61 

5  1 

58 

56 

65 

7  I 

70 

,j 

79 

79 

65 

66 

67 

66 

61 

62 

64 

73 

71 

65 

66 

4 

MIN 

^1 

35 

31 

22 

30 

11 

35 

35 

32 

10 

36 

10 

12 

38 

42 

47 

61 

19 

IS 

IS 

46 

41 

17 

10 

42 

45 

11 

40 

47 

13 

35 

40 

3 

PALMOALE   FAA  ftlRPOHT 

MAX 

69 

SS 

51 

56 

66 

68 

57 

49 

60 

6 1 

68 

72 

79 

61 

80 

69 

69 

70 

70 

63 

65 

66 

76 

61 

65 

67 

3 

MIN 

•16 

10 

31 

26 

26 

36 

38 

35 

32 

36 

32 

37 

39 

37 

40 

45 

48 

47 

13 

44 

45 

38 

11 

39 

35 

16 

16 

47 

46 

46 

35 

39 

6 

PALM  SPRINGS 

78 

77 

68 

7  1 

76 

73 

69 

62 

65 

66 

74 

82 

87 

89 

91 

89 

69 

87 

86 

76 

76 

78 

8  1 

76 

60 

88 

86 

80 

76 

5 

MIN 

S3 

66 

17 

11 

3S 

■12 

43 

48 

15 

14 

44 

19 

S3 

55 

55 

55 

56 

56 

SS 

56 

50 

50 

50 

18 

49 

S6 

57 

51 

54 

60 

56 

51 

3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

80 

78 

76 

66 

63 

72 

77 

66 

60 

56 

66 

7 1 

80 

82 

85 

90 

92 

92 

66 

64 

78 

79 

81 

60 

7  7 

84 

66 

87 

77 

5 

MIN 

S5 

56 

52 

11 

11 

41 

50 

51 

45 

45 

48 

50 

S3 

S5 

58 

63 

64 

65 

66 

62 

55 

56 

57 

51 

56 

57 

57 

56 

57 

62 

60 

S4 

7 

RANDSeURG 

MAX 

66 

56 

18 

51 

62 

66 

57 

45 

56 

60 

62 

67 

68 

76 

67 

69 

70 

70 

67 

66 

62 

70 

75 

66 

63 

65 

4 

MIN 

41 

39 

31 

29 

36 

39 

37 

32 

31 

35 

36 

16 

46 

12 

51 

60 

52 

SI 

16 

47 

41 

44 

39 

39 

41 

11 

11 

47 

49 

51 

41 

42 

4 

THERMAL    TAA  AP 

MAX 

77 

79 

67 

70 

73 

7  1 

66 

66 

61 

66 

75 

83 

86 

89 

90 

67 

90 

86 

85 

76 

79 

79 

76 

81 

70 

82 

87 

85 

6  1 

'8 

2 

MIN 

SI 

51 

IB 

12 

33 

36 

42 

51 

11 

41 

42 

IS 

57 

51 

51 

50 

54 

60 

57 

60 

49 

59 

58 

54 

52 

57 

60 

58 

54 

56 

59 

SI 

1 

TRONA 

MAX 

62 

60 

60 

6S 

70 

74 

64 

52 

65 

68 

7 1 

80 

84 

62 

85 

83 

76 

^, 

78 

78 

70 

75 

78 

84 

74 

80 

73 

0 

MIN 

31 

31 

31 

29 

31 

36 

32 

36 

10 

40 

10 

12 

45 

19 

50 

40 

44 

66 

50 

54 

50 

48 

11 

48 

50 

46 

18 

48 

SO 

41 

46 

43 

1 

TUEMTYNINE  PALMS 

MAX 

77 

77 

61 

60 

69 

71 

71 

6 1 

60 

69 

66 

70 

83 

85 

88 

86 

66 

60 

76 

78 

76 

78 

80 

77 

75 

60 

65 

65 

85 

76 

1 

MIN 

19 

51 

36 

37 

32 

35 

10 

45 

10 

37 

39 

40 

19 

48 

51 

51 

52 

58 

57 

58 

46 

47 

16 

46 

46 

53 

16 

47 

50 

51 

49 

46 

3 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

MAX 

66 

56 

19 

53 

65 

66 

SB 

IS 

57 

60 

61 

70 

70 

76 

76 

66 

67 

68 

69 

67 

70 

66 

65 

69 

76 

66 

56 

65 

5 

MIN 

35 

23 

28 

28 

30 

27 

31 

35 

31 

37 

40 

39 

49 

53 

13 

40 

34 

31 

30 

29 

45 

40 

42 

39 

39 

31 

35 

8 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

6S 

66 

51 

52 

55 

66 

64 

50 

15 

59 

60 

66 

73 

71 

78 

82 

76 

60 

71 

70 

68 

68 

71 

70 

75 

71 

65 

62 

70 

79 

66 

66 

7 

MIN 

10 

10 

30 

25 

26 

33 

37 

29 

35 

33 

32 

36 

39 

40 

42 

44 

46 

46 

36 

46 

44 

30 

35 

37 

39 

45 

43 

37 

11 

46 

37 

37 

7 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

32 

30 

16 

IB 

35 

37 

33 

25 

25 

31 

31 

31 

33 

42 

11 

41 

40 

41 

37 

37 

35 

35 

36 

35 

36 

34 

34 

30 

36 

40 

33 

33 

7 

MIN 

22 

16 

3 

-  9 

8 

13 

16 

IS 

7 

-  3 

1 

15 

9 

12 

16 

25 

26 

14 

7 

6 

7 

7 

17 

10 

18 

22 

16 

22 

21 

27 

12 

12 

9 

UNITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

21 

22 

9 

11 

25 

31 

24 

IS 

20 

26 

21 

23 

2S 

28 

34 

34 

32 

30 

25 

35 

25 

23 

21 

34 

33 

21 

21 

24 

26 

30 

30 

25 

1 

MIN 

1  1 

6 

-  2 

-  6 

6 

5 

8 

7 

6 

-  1 

1 

1 1 

13 

16 

19 

23 

23 

9 

5 

5 

5 

1 

3 

7 

10 

11 

a 

6 

5 

-10 

-  7 

6 

9 

UIIOROSE  RANGER  STA 

MAX 

61 

55 

51 

CO 

56 

62 

62 

13 

SS 

56 

56 

69 

60 

64 

7  1 

72 

71 

71 

67 

67 

63 

61 

65 

67 

66 

60 

6  1 

66 

71 

72 

62 

62 

6 

MIN 

37 

10 

29 

18 

28 

30 

3  1 

30 

29 

29 

28 

32 

3S 

37 

37 

45 

I 

46 

13 

17 

1 

49 

33 

10 

39 

41 

39 

13 

40 

36 

1 

11 

52 

34 

36 

8 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOMlNO  SIRIION  INDE« 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


CSLIFBRNIft 

nnacH  1974 


£ 

DAT 

or  MONTH 

ti 

STorioN 

UJ 

<CM) 

c 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

9 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

IS 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

UJ 

a 

BRAULEY  2  SU 

10 
20 

MIN 

MAX 
MIN 

SO 

9flr- 

59 

59 

60 

66 

67 

67 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

61 

61 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

65 

61  .6 

100 

62 

62 

62 

69 

60 

60 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

53 

63 

63 

53 

63 

54 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

62.8 

OBVIS  2  USU  EXP  FfiRM 

<IN> 

■4 

MftX 
MIN 

50 
50 

54 
49 

51 
46 

50 
44 

52 
46 

56 

4a 

64 

50 

61 
43 

61 
44 

56 
48 

56 
61 

54 

50 

58 
4B 

60 

64 

65 

6e 

66 
66 

68 
66 

70 
66 

7  1 
56 

68 
56 

6  = 

66 
65 

6: 

69 

57 

6' 

6B 
54 

62 
58 

6C 

62 
50 

69 .  a 
52.  1 

FRESNO  WSO 

2 

MAX 
MIN 

61 
63 

61 
46 

5a 

42 

75 
37 

ai 

41 

75 
46 

61 
46 

48 
42 

69 
40 

70 
46 

76 
45 

72 
51 

76 
48 

50 

53 

55 

5' 

84 

65 

89 
55 

88 
65 

85 
64 

73 
63 

81 

6d 

84 

51 

66 
67 

75 
66 

77 
66 

64 

62 

74 
62 

70 
65 

78 
46 

73.6 
49.  7 

MAX 
MIN 

61 

5a 

59 
54 

56 
50 

64 
46 

69 

50 

72 
53 

62 
54 

54 
47 

66 
46 

66 
51 

72 
50 

71 
66 

73 
64 

77 
55 

75 
68 

72 
60 

76 
59 

61 
61 

84 

61 

a« 

61 

82 
61 

72 
68 

77 
66 

81 

67 

68 
62 

74 
69 

76 
61 

66 
65 

73 
67 

70 
50 

75 
53 

71  .2 
65.6 

a 

MAX 
MIN 

57 
65 

55 
64 

54 

51 

57 
47 

60 
61 

65 
64 

61 

56 

55 
48 

61 
46 

62 
62 

64 

52 

66 
66 

67 

66 

70 
66 

70 
59 

6B 
60 

70 
69 

73 
61 

76 
62 

77 
63 

74 

62 

68 
60 

71 
57 

73 
58 

66 
62 

69 
59 

71 
61 

64 
57 

69 
57 

66 
60 

69 
55 

66.0 
55.3 

20 

SAN 

57 

5a 

5a 

58 

5a 

57 

5a 

67 

54 

55 

56 

66 

67 

58 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

65 

54 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

60.  1 

<0 

BAr- 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

5a 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

68 

69 

59 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

52 

62 

59.3 

SE£  »EfE«tMCt  NOTES  fOLlOMINO  SIBHOH  IMDEX 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


WWPCH  1974 


DAY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

1 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

r  

21 

28 

29 

30 

31 

"*  OC  O 
^  O  * 
2  " 

III 

NORTH  COftST 

DRAINAGE  01 

BUTLER   VftLLEY  RANCH 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.06 

.03 

.00 

.00 

.05 

.04 

.04 

.04 

.02 

.00 

.00 

.03 

.05 

.01 

.04 

.08 

.  10 

.09 

.03 

.08 

.  <o 

.08 

.  13 

.09 

.00 

.03 

- 

.01 

1  .278 

WIND 

24 

4 

4 

6 

1 

0 

0 

12 

6 

21 

26 

42 

7 

0 

7 

3 

1 

2 

5 

10 

17 

3 

8 

15 

29 

46 

42 

33 

40 

25 

1 

440 

MAX 

46 

48 

46 

51 

50 

53 

46 

52 

52 

5 1 

51 

MIN 

42 

38 

36 

36 

40 

43 

38 

35 

33 

40 

48 

43 

41 

43 

46 

48 

51 

49 

45 

44 

43 

48 

47 

47 

47 

49 

48 

45 

45 

47 

41 

43.4 

OUTTOHS  LANDING 

EVAP 

.07 

.01 

.04 

.  10 

.  10 

.08 

.08 

.02 

.  13 

.09 

.  16 

.01 

.12 

.  10 

.  1  1 

.07 

.  10 

.08 

.  12 

.  18 

.  15 

.08 

.09 

.  1  1 

.03 

.01 

.08 

.07 

.  10 

.07 

.  15 

2.71 

WIND 

144 

90 

48 

31 

19 

34 

54 

54 

42 

25 

41 

66 

46 

10 

10 

5 

51 

1  1 

19 

38 

68 

68 

91 

64 

24 

4 

82 

1  19 

58 

145 

06 

1647 

54 

57 

59 

63 

es 

69 

59 

53 

65 

69 

66 

55 

68 

MIN 

51 

44 

39 

37 

37 

42 

40 

35 

35 

41 

47 

48 

44 

44 

50 

50 

52 

52 

57 

44 

45 

48 

49 

40 

48 

48 

51 

51 

62 

51 

4^ 

46.0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.  04 

.06 

.  10 

.06 

.07 

.00 

.  14 

.08 

.01 

.07 

.00 

.00 

.07 

.08 

.04 

.  10 

.  16 

.  17 

.12 

.04 

.27 

.  16 

.  13 

.00 

.00 

.00 

- 

- 

.  1  1 

2.21B 

WIND 

24 

49 

30 

40 

15 

33 

30 

32 

29 

37 

31 

36 

63 

18 

24 

21 

19 

26 

32 

27 

27 

34 

35 

31 

50 

29 

33 

29 

48 

39 

67 

1020 

WARM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

I 

.  15 

.  15 

.  10 

.06 

.  1  1 

X 

.25 

.06 

.00 

.  12 

.  13 

X 

X 

.26 

.  18 

.  16 

.  1  1 

.06 

.  19 

.06 

.01 

.02 

.05 

2.66B 

WIND 

60 

163 

40 

43 

61 

67 

X 

191 

62 

40 

42 

57 

94 

59 

24 

41 

24 

100 

42 

49 

42 

54 

X 

1  12 

1457 

MAX 

54 

- 

59 

66 

68 

61 

50 

- 

- 

62 

52 

60 

67 

73 

- 

- 

76 

78 

77 

70 

60 

- 

- 

69 

56 

61 

56 

64 

- 

- 

- 

MIN 

46 

38 

UILLOU  CREEK    1  NM 

EVAP 

.03 

.08 

.08 

- 

.01 

X 

.  13 

.03 

.04 

.00 

.00 

* 

X 

.13 

.  1  1 

.06 

.  10 

.09 

X 

X 

.29 

.06 

.00 

.01 

.  10 

- 

- 

1  .49B 

WIND 

6 

* 

7 

4 

1 

0 

10 

* 

10 

10 

9 

2 

0 

X 

5 

2 

1 

1 

5 

X 

X 

29 

6 

12 

19 

14 

- 

- 

I62B 

MAX 

46 

53 

61 

65 

51 

50 

55 

56 

56 

54 

57 

" 

- 

70 

74 

71 

72 

71 

- 

- 

71 

69 

60 

50 

63 

MIN 

42 

36 

42 

47 

40 

35 

34 

45 

43 

SnCRArCNTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

.  00 

.  14 

.  09 

.  1  3 

.  10 

.  00 

.  00 

.  07 

.  08 

03 

01 

05 

07 

2  59 

WIND 

1  12 

98 

42 

36 

30 

26 

30 

39 

32 

26 

22 

35 

31 

39 

26 

27 

30 

21 

46 

37 

37 

36 

37 

29 

27 

1  1 

59 

81 

50 

67 

55 

1293 

MAX 

4Q 

50 

46 

60 

61 

62 

50 

47 

42 

60 

57 

53 

64 

63 

70 

57 

68 

66 

74 

74 

73 

67 

69 

57 

69 

56 

62 

55 

63 

64 

62 

60.6 

MIN 

45 

42 

33 

37 

36 

38 

43 

38 

38 

42 

41 

47 

44 

44 

47 

47 

50 

48 

43 

42 

43 

48 

47 

42 

42 

50 

49 

47 

46 

48 

43 

43.5 

BRANNAN  ISLAND 

EVAP 

.  00 

.  07 

.  05 

.  10 

.  1  1 

.03 

.  06 

.  03 

.  08 

.  07 

.  08 

.  00 

.  1 2 

09 

10 

07 

08 

09 

1^ 

00 

06 

01 

09 

.  08 

03 

1^ 

2  62 

WIND 

140 

70 

94 

66 

20 

60 

60 

65 

66 

20 

0 

20 

60 

30 

20 

10 

70 

30 

70 

SO 

150 

X 

170 

60 

35 

5 

60 

80 

35 

106 

110 

1950 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

.  08 

.  12 

.  07 

08 

10 

27 

.  26 

^1 

.04 

01 

09 

04 

.  05 

.  26 

.  10 

WIND 

44 

29 

'x 

73 

85 

76 

54 

53 

» 

X 

129 

75 

147 

244 

192 

- 

DAVIS  2  WSU  EXP  FARM 

EVAP 

.05 

.07 

.  10 

.  15 

.  10 

.09 

.07 

.02 

.14 

.  1  1 

.  10 

.01 

.07 

.  15 

.02 

.08 

.  17 

.  1  1 

.  34 

.22 

.  19 

.  16 

.  1 1 

.  10 

.09 

.04 

.14 

.05 

.06 

.07 

.  13 

3.31 

WIND 

239 

168 

129 

195 

28 

85 

124 

218 

160 

39 

101 

121 

86 

90 

27 

36 

73 

25 

223 

75 

90 

84 

60 

58 

63 

61 

150 

253 

159 

237 

90 

3547 

MAX 

52 

62 

67 

58 

66 

68 

62 

50 

60 

66 

64 

56 

57 

MIN 

51 

42 

37 

36 

40 

44 

46 

35 

37 

44 

48 

46 

43 

48 

51 

56 

54 

53 

44 

46 

44 

44 

44 

46 

50 

54 

52 

50 

57 

52 

42 

46.3 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.05 

.09 

.09 

.  12 

.03 

.00 

.  10 

.07 

.00 

.00 

.08 

.07 

.  18 

.  16 

.05 

.  04 

.21 

.  17 

.  18 

.05 

.  10 

.08 

.08 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.  15 

2.  14 

WIND 

272 

120 

72 

28 

20 

18 

54 

53 

44 

35 

34 

59 

26 

37 

10 

25 

1  7 

32 

60 

31 

60 

27 

42 

14 

19 

7 

92 

161 

106 

149 

90 

1904 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.00 

.08 

.07 

.  15 

.09 

.08 

.05 

.03 

.09 

.00 

.  05 

.01 

.07 

.  12 

.09 

.07 

.  1  1 

.05 

.  13 

.  19 

.  13 

.04 

.08 

.  10 

.03 

.00 

.  12 

.03 

.06 

.07 

.  13 

2.32 

WIND 

152 

121 

62 

39 

31 

31 

35 

30 

20 

14 

24 

28 

1  1 

5 

1 1 

5 

28 

14 

34 

29 

34 

12 

1  7 

26 

39 

5 

76 

92 

60 

164 

27 

1276 

MAX 

54 

63 

62 

64 

66 

68 

58 

54 

66 

64 

66 

56 

63 

63 

72 

MIN 

49 

47 

43 

40 

40 

44 

48 

34 

38 

39 

52 

47 

47 

47 

53 

53 

55 

53 

50 

49 

44 

50 

51 

50 

50 

52 

53 

51 

51 

53 

46 

47.  7 

MARXLEY  COVE 

EVAP 

.01 

.  04 

.  1  3 

.  08 

.  07 

.  05 

.  0  1 

.  1 0 

.  07 

.  06 

.  00 

.  04 

.  09 

.  1 0 

08 

.  09 

.  09 

.  23 

15 

.  09 

.  10 

10 

.  00 

.  06 

.  00 

.  00 

.  06 

.  12 

2 .  3  76 

WIND 

95 

65 

31 

63 

25 

25 

43 

27 

19 

24 

32 

36 

46 

8 

5 

3 

1  1 

10 

59 

28 

53 

42 

27 

37 

38 

2 

38 

63 

27 

107 

65 

1  154 

MAX 

49 

52 

49 

54 

58 

62 

53 

46 

59 

59 

57 

63 

60 

64 

68 

67 

68 

69 

71 

72 

71 

63 

62 

65 

68 

53 

65 

52 

60 

55 

62 

60.2 

MIN 

44 

39 

35 

34 

33 

37 

43 

34 

32 

34 

41 

42 

39 

38 

42 

47 

60 

48 

41 

41 

41 

45 

44 

44 

47 

47 

48 

46 

46 

47 

39 

41  .5 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.24 

- 

_ 

_ 

.04 

.03 

.00 

.00 

X 

, 

.  14 

.03 

.03 

.  12 

.06 

X 

.55 

.  15 

.  18 

.04 

.  10 

X 

X 

.21 

.00 

.  12 

.03 

.02 

_ 

_ 

2.49B 

WIND 

162 

X 

154 

14 

29 

41 

30 

X 

48 

42 

30 

67 

25 

X 

95 

80 

48 

5 

27 

X 

57 

26 

80 

90 

61 

X 

139 

1349 

SHASTA  DAM 

EVAP 

- 

.05 

.  13 

.05 

.07 

.07 

.00 

.02 

.  10 

.  10 

- 

.00 

.00 

.02 

.06 

.  10 

.03 

.  1 1 

.23 

.  10 

.22 

.  1  1 

.09 

.  13 

.05 

.00 

.00 

- 

- 

- 

.05 

2.25B 

WIND 

109 

56 

33 

51 

36 

30 

82 

50 

82 

38 

53 

85 

55 

29 

38 

40 

26 

65 

52 

60 

43 

39 

40 

39 

30 

12 

79 

135 

5  I 

199 

46 

1  763 

UHISKETTQUN  RES 

EVAP 

.08 

.01 

.  17 

.07 

.05 

.00 

.02 

.05 

.01 

.04 

.03 

.06 

.06 

.07 

.06 

.02 

.  13 

.  18 

.  19 

.  18 

.  10 

.  13 

.09 

.07 

.00 

.02 

.09 

2.26B 

WIND 

49 

3  J 

20 

2 1 

20 

30 

33 

26 

20 

24 

43 

32 

1  7 

1  7 

]  8 

19 

35 

30 

2 1 

25 

27 

26 

37 

40 

26 

16 

147 

23 

937 

XXX 
CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURL INGAME 

EVAP 

.06 

.04 

.  15 

.  10 

.09 

.  10 

.05 

.  1 1 

.  14 

.03 

.06 

.15 

.  15 

.  14 

.08 

.06 

.  15 

.  15 

.  16 

.  15 

.  15 

.  15 

.  18 

.  10 

.  10 

.  05 

.  19 

3.24B 

WIND 

248 

88 

41 

62 

51 

73 

41 

87 

63 

35 

59 

44 

29 

33 

32 

22 

36 

37 

36 

42 

95 

58 

58 

42 

26 

51 

97 

1  19 

109 

171 

53 

202  7 

MAX 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

75 

76 

77 

74 

62 

60 

66 

73 

64 

65 

70 

72 

66 

70 

MIN 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.  09 

.  05 

NEUARK 

EVAP 

.03 

.29 

.  1  1 

.  12 

.08 

.02 

.39 

.02 

.13 

.14 

.  1  7 

.  32 

.  14 

.  19 

.20 

.  20 

.39 

.  17 

.  17 

.  19 

.  1  7 

.29 

3.91 

WIND 

1 08 

XXX 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.00 

.08 

.  1  1 

.  1  1 

.13 

.  1  I 

.03 

.09 

.  15 

.08 

.06 

.00 

.  12 

.  1  1 

.  15 

.07 

.09 

.  09 

.21 

.23 

.  19 

.  12 

.  1  1 

.05 

.06 

.01 

.07 

.05 

.  13 

.02 

.  14 

2.97 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.03 

.07 

.00 

.04 

.05 

.06 

.05 

.03 

.07 

.05 

.05 

.03 

.05 

.09 

.09 

.06 

.06 

.05 

.  14 

.  oa 

.09 

.  10 

.04 

.06 

.08 

.02 

.08 

.09 

.06 

.02 

.07 

1  .95 

WIND 

73 

39 

16 

14 

ID 

9 

18 

18 

14 

7 

7 

1  1 

6 

12 

7 

8 

6 

2 

13 

8 

10 

10 

9 

7 

12 

2 

28 

39 

29 

45 

32 

520 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.  10 

.  12 

.  15 

.09 

.09 

.08 

.09 

.08 

.04 

.09 

.  07 

.08 

.  1  1 

.08 

.  10 

.07 

.09 

.  10 

.  13 

.  1  1 

.  14 

.  12 

.  08 

.  1  1 

.  12 

.05 

.  14 

.  15 

.  16 

.  19 

.07 

3.20 

WIND 

122 

198 

128 

48 

47 

40 

60 

102 

79 

37 

53 

53 

42 

32 

48 

62 

56 

33 

45 

37 

29 

36 

29 

34 

39 

49 

98 

97 

42 

93 

52 

1919 

MAX 

64 

60 

54 

58 

63 

67 

69 

58 

45 

64 

63 

68 

71 

70 

73 

74 

71 

76 

78 

80 

79 

73 

67 

71 

75 

63 

69 

71 

65 

74 

69 

67.5 

MIN 

51 

50 

44 

41 

40 

43 

47 

43 

40 

39 

45 

47 

50 

48 

52 

54 

53 

53 

54 

55 

53 

51 

41 

50 

51 

54 

54 

51 

51 

55 

49 

40.6 

XETTLEMAN  CITY 

EVAP 

.  12 

.  15 

.  19 

.08 

.  10 

.29 

.27 

.07 

.05 

.27 

.  1 1 

.  15 

X 

.42 

.20 

.  12 

.  12 

.40 

.21 

.25 

.  1  1 

.28 

.  14 

.  16 

.  15 

.42 

.26 

.24 

.27 

.29 

.22 

6.09 

WIND 

184 

139 

121 

65 

48 

24 

103 

92 

65 

28 

42 

131 

X 

27 

32 

19 

46 

40 

34 

38 

50 

47 

«1 

36 

40 

67 

126 

79 

54 

95 

50 

1954 

MAX 

71 

63 

66 

60 

60 

70 

71 

70 

67 

68 

65 

66 

- 

74 

77 

76 

77 

78 

79 

78 

90 

79 

7  1 

70 

69 

79 

72 

72 

72 

79 

70 

71  .6 

MIN 

49 

48 

42 

37 

35 

3S 

45 

43 

42 

44 

44 

43 

45 

48 

49 

48 

51 

54 

54 

50 

50 

48 

49 

47 

47 

50 

50 

51 

51 

45 

46.6 

LITTLE   PANOCHE   OET  DAM 

EVAP 

.  15 

.  15 

.  13 

.  12 

.  14 

.  13 

.  19 

.07 

.  13 

.  14 

.  10 

.  10 

.  16 

.  19 

.21 

.  17 

.07 

.08 

.20 

.28 

.23 

.  19 

.20 

.  1  7 

.  14 

.00 

.26 

.  16 

.06 

.^0 

.30 

4.82 

WIND 

146 

220 

142 

1  J  7 

78 

63 

105 

116 

81 

60 

66 

64 

73 

75 

75 

48 

50 

64 

81 

85 

66 

66 

53 

54 

54 

46 

99 

109 

42 

1  10 

191 

2691 

MAX 

60 

68 

68 

54 

62 

67 

67 

53 

62 

67 

64 

65 

71 

70 

74 

73 

71 

67 

75 

77 

77 

73 

72 

73 

75 

59 

73 

71 

66 

74 

70 

68.0 

MIN 

47 

43 

40 

36 

37 

40 

43 

38 

42 

40 

42 

44 

45 

46 

48 

61 

52 

50 

48 

47 

46 

48 

46 

44 

48 

49 

50 

50 

52 

53 

41 

45.4 

.04 

.07 

.  18 

.  1 1 

.08 

.  10 

.01 

.  19 

.09 

.07 

.08 

.05 

.  15 

.  19 

.06 

.08 

.09 

.  17 

.  1 1 

.22 

.20 

.  1  1 

.  15 

.07 

.23 

.06 

.  15 

.08 

.  12 

.  15 

.09 

3.55 

WIND 

132 

65 

87 

35 

10 

14 

44 

98 

23 

6 

31 

19 

40 

13 

23 

7 

16 

33 

31 

36 

51 

47 

34 

14 

10 

25 

31 

101 

59 

109 

16 

1249 

MAX 

55 

55 

59 

60 

54 

55 

48 

52 

60 

60 

51 

66 

57 

68 

68 

68 

66 

71 

72 

72 

64 

62 

63 

66 

65 

65 

57 

60 

65 

60 

62 

61.5 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIATION  INDC> 
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EVRPORFITION  AND  NIND  "'Jl'""'"' 


STOTION 

DRY  OF  MONTH 

^  K  0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

XXX 

SAM  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

LOS  BANOS  GET  RESV 

.  15 

.  15 

.15 

.  16 

.02 

.  15 

.  14 

.02 

.  12 

.  12 

.  1  1 

.09 

.20 

.  18 

.20 

.13 

.  10 

.06 

.23 

.26 

.28 

.23 

.  19 

.  17 

.14 

.00 

.  19 

.  16 

.09 

.  16 

.26 

4.60 

UINO 

205 

290 

269 

216 

122 

95 

167 

180 

87 

94 

109 

97 

171 

113 

113 

78 

80 

1  16 

147 

126 

210 

224 

120 

125 

66 

42 

10 

279 

4395B 

nAX 

64 

73 

68 

52 

66 

71 

70 

65 

68 

72 

70 

69 

73 

75 

79 

74 

76 

71 

83 

82 

80 

75 

77 

78 

77 

63 

75 

73 

73 

75 

71 

71.9 

MIN 

61 

47 

44 

42 

42 

43 

50 

42 

42 

48 

45 

48 

49 

50 

62 

54 

68 

66 

63 

63 

51 

51 

51 

50 

52 

56 

56 

54 

55 

54 

48 

49.9 

MANTECA 

no 

4 

23 

y 

14 

ni 

34 

OS 

09 

09 

3.5SB 

UIMD 

169 

104 

'  74 

55 

■^^ 

■ 

45 

■ 

• 

38 

■  ^  J 

'  65 

36 

■  ^2 

■  2^ 

'  39 

■ 

'  62 

" 

■ 

'  40 

*  29 

'  29 

■ 

i  1  7 

128 

94 

i  1  3 

"  y^ 

1873 

MAX 

51 

67 

58 

57 

60 

66 

60 

63 

58 

62 

62 

60 

67 

67 

73 

73 

70 

71 

70 

77 

74 

66 

65 

66 

68 

74 

70 

69 

66 

62 

f.2 

66.6 

MIN 

46 

45 

41 

33 

35 

37 

42 

37 

37 

36 

40 

49 

44 

43 

47 

48 

51 

43 

47 

46 

41 

42 

46 

45 

45 

50 

51 

62 

61 

62 

42 

44.0 

SALT  SPRINGS  PWfi  HOUSE 

EVAP 

- 

- 

.01 

.03 

.02 

.07 

.05 

.02 

.09 

.08 

.02 

.05 

.06 

.  1  1 

.  1  1 

.13 

.08 

.  1  1 

.29 

.21 

.20 

.  16 

.  14 

.  12 

.  1  1 

.00 

.07 

.  13 

- 

.06 

.07 

2.87B 

SAN  Luis  DAM 

.  1  1 

.  16 

.03 

.  14 

.08 

.  14 

.08 

.04 

.  14 

.  14 

.  1  1 

.08 

.23 

.  13 

.  16 

.  1  1 

.  13 

.06 

.23 

.27 

.  30 

.25 

.  18 

.28 

.  15 

.00 

.21 

.22 

.09 

.  16 

.27 

4.  72 

WIND 

1 28 

220 

3776 

MAX 

62 

71 

53 

58 

66 

71 

61 

53 

65 

59 

67 

67 

72 

76 

79 

75 

74 

69 

82 

90 

74 

■"0 

72 

74 

76 

69 

76 

71 

70 

72 

72 

69 . 5 

MIN 

46 

42 

40 

40 

42 

47 

40 

40 

41 

46 

46 

47 

48 

51 

54 

56 

54 

53 

49 

48 

48 

46 

62 

48 

62 

63 

52 

62 

52 

45 

47.6 

TPACY  PUMPIhG  PLANT 

in 

30 

16 

16 

20 

20 

4.59B 

UINO 

186 

145 

64 

49 

44 

148 

69 

i  1 3 

'41 

'43 

62 

'28 

82 

48 

"37 

■ 

'  44 

' 

100 

152 

137 

105 

i  1  1 

96 

2^ 

~y 

79 

ioa 

125 

164 

2588 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.08 

.28 

.04 

.08 

.  12 

.  1 1 

.13 

.  18 

.08 

.  10 

.09 

.  13 

.  1  1 

.  14 

.  16 

.12 

.  10 

.  15 

.09 

.06 

.06 

.  12 

.  1  1 

.07 

.  12 

.04 

.  16 

.  12 

.05 

.20 

.10 

3.49 

UINO 

IIS 

107 

63 

63 

30 

29 

71 

110 

61 

36 

29 

47 

46 

25 

28 

30 

29 

26 

21 

23 

15 

42 

42 

41 

32 

19 

62 

37 

39 

47 

loa 

1464 

MAX 

^1 

^3 

In 

fit 

fi^ 

67.4 

MIN 

4n 

An 

38 

n7 

44 

4A 

4fi 

fin 

4P 

fi3 

49 

dfl 

4n 

fin 

49 

fin 

54 

43 

46.9 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.09 

.23 

.  12 

.  16 

.  16 

.  15 

.13 

.  16 

I 

.29 

.14 

.  14 

.  14 

.08 

< 

.29 

.  14 

.  14 

.06 

.  19 

I 

.50 

.  14 

.  17 

.  16 

.20 

.20 

.22 

4.40 

MIND 

51 

145 

99 

68 

78 

63 

163 

1  1  1 

136 

68 

76 

66 

47 

* 

161 

65 

77 

62 

91 

262 

87 

70 

68 

91 

105 

126 

2426 

MAX 

aL 

I? 

In 

Is 

li 

In 

fil 

Iq 

In 

69.2 

MIN 

4T 

39 

39 

4R 

4fl 
48 

fin 

4fl 

46.0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.06 

.  18 

.06 

.  18 

.13 

.  13 

.  13 

.04 

.  10 

.  14 

.  15 

.20 

.  10 

.  10 

.04 

.  1  3 

.  10 

.09 

.  18 

.  13 

- 

- 

2.62B 

WIND 

1443B 

57 

72 

64 

60 

69 

72 

70 

54 

51 

59 

67 

73 

75 

79 

80 

90 

78 

77 

71 

65 

60 

70 

68 

64 

75 

68 

69 

74 

72 

76 

69 

69.0 

MIN 

50.0 

TUITCHELL  DAM 

EVAP 

.04 

.26 

.08 

.  12 

.20 

.  19 

.07 

.  09 

.08 

.09 

.  1  1 

.  12 

.  14 

.  13 

.  14 

.  13 

.  15 

.  15 

.06 

.09 

.  12 

.  09 

.  1  1 

.  13 

.08 

.05 

.06 

.  06 

.  14 

.  10 

.  13 

3.50 

UINO 

la 

In 

^fia 

fil 

n? 

1588 

6A 

fin 

fin 

fi7 

fiO 

fiQ 

fifi 

fiQ 

n3 

67  .  3 

MIN 

54 

50 

45 

39 

40 

39 

43 

44 

46 

49 

46 

48 

48 

46 

48 

50 

50 

48 

50 

49 

63 

^2 

^y 

55 

47  .8 

XXX 

SOUTHEAST  DESERT 

BAS I NS  07 

OEftTH  VALLEY 

EVAP 

.  30 

.56 

.30 

.  18 

.22 

.24 

.35 

.  14 

.  1 1 

.  16 

.23 

.21 

.  19 

.26 

.26 

.29 

.24 

.29 

.62 

.  34 

.  32 

.  25 

.  43 

.  32 

.  45 

.28 

.  37 

.41 

.41 

.  45 

.  45 

9.51 

UIND 

126 

209 

142 

64 

33 

26 

128 

74 

28 

34 

31 

20 

29 

30 

23 

28 

31 

27 

99 

45 

49 

43 

43 

43 

61 

62 

99 

S3 

56 

101 

S9 

1954 

MAX 

Is 

In 

I4 

fi^ 

fil 

fi? 

fi^ 

80.4 

MIN 

53 

4R 

4Q 

AO 

ftl 

fin 

fin 

fin 

fifi 

fiT 

47 

fifi 

fifi 

fiT 

fifi 

fin 

fi3 

fiT 

57.8 

INOIO  U   S   DATE  GASOEN 

EVAP 

.13 

.20 

.25 

.21 

.  19 

.  22 

.20 

.  10 

.  16 

.20 

.  13 

.22 

.22 

.28 

.24 

.23 

.27 

.26 

.  29 

.29 

.  19 

.24 

.  30 

.28 

.27 

.21 

.29 

.  39 

.28 

.  30 

.36 

7.39 

UINO 

23 

67 

66 

74 

34 

16 

30 

47 

70 

19 

25 

18 

46 

29 

22 

25 

22 

26 

66 

67 

64 

69 

91 

86 

44 

40 

63 

69 

86 

45 

96 

1494 

MAX 

67 

75 

68 

61 

72 

75 

76 

69 

63 

72 

76 

79 

83 

96 

87 

85 

84 

97 

84 

79 

79 

83 

79 

78 

83 

81 

86 

84 

83 

88 

76 

79.  3 

MIN 

53 

53 

46 

42 

42 

41 

47 

51 

46 

48 

47 

47 

56 

56 

68 

59 

67 

57 

55 

66 

63 

63 

52 

52 

53 

57 

66 

62 

55 

57 

62 

51.9 

MBJAVE 

EVAP 

.27 

.26 

.  15 

.03 

.  15 

.  15 

.25 

.29 

.26 

.  20 

.24 

.25 

.29 

.  26 

.23 

.29 

.  25 

.  19 

.20 

.28 

.25 

.40 

.39 

6. 578 

WIND 

56 

128 

139 

185 

38 

52 

109 

78 

63 

60 

79 

61 

156 

55 

51 

32 

37 

99 

125 

72 

389 

91 

7  I 

80 

104 

123 

157 

166 

180 

3025 

MAX 

77 

68 

52 

57 

67 

72 

72 

7  1 

75 

90 

78 

78 

75 

62 

79 

80 

93 

76 

60 

74 

66 

70 

74 

74 

72.5 

MIN 

42 

31 

35 

35 

38 

38 

42 

44 

45 

46 

49 

48 

49 

36 

44 

39 

40 

41 

45 

44 

44 

44 

46 

38 

41.7 

SEE  REFEBENCE  NOTES  FOLLOWINO  SIBtlON  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    n    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


T   COftP   RAnGEB  STO 


RflS   RANGER  STftTION 


CANY9N   USO  AP 


5.PBUL0IMG 

Hanita  lake 

LOUD 

am 

SHASTA   u%0  CI 


RAVILLC    RANGER  STA 


UBEaOT  VALLEr 


LAKE 

VAIIC  r 
)<VILLE  AIRPORT 
CITY 

oaos 


CljTRAL  COAST 
B JNAOE 

fl V  MAMILTON 


6  .  0 


SNOWFAt  L 
SN   ON  GND 
WTR  COUI 


23 
^ .  0 

J  .  0 
27 

1  .  0 


SNOWFALL 
SN    ON  GNO 
WTR  EOUI 


0.094.016.0 


3. 012. 010.0 


2 . G  2.013.0 


2'»  25 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEI 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


liftRCM 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

SAM  JOftOUIN 

DRAINAGE  05 

ASH  MDUNTAIN 

SNOWFALL 

1  .  0 

CALAVERAS   BIG  TREES 

SNOWFALL 

e.o 

9  .  0 

1  .  c 

2  .  0 

GLEMMVILLE 

SNOWFALL 

1  .0 

2  .  0 

3  .  0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

19.0 

2  .  C 

1  .  0 

2.0 

1  .  c 

2  .  C 

6  .  ( 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

<  .  0 

13.0 

1  .5 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

- 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.  e 

.  6 

1 .  0 
A 

3  .  0 

rOSEMITE    PARK  HEAOQTRS 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

.  s 
1 

16.0 
16 

7 

3 

3 

2 

1 

SOUTH  COAST 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
5  N    ON  GNO 

1  .  0 

2.5 

A.O 

9  .  5 

lOYLLWILO    riRE  DEPT 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

2  .  0 

9.0 

«T    WILSON  2 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

5 

5 

e 

PALOMAR    tIT  JBSERVftTORY 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

^  .  0 

- 

- 

e 

6  .  0 
10 

2  .  0 
12 

SANOBERG  USO 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

1  .  0 

T 

3  .  0 
T 

7  .  7 
9 

6 

2 

T 

T 

SOUTHEAST  DESERT 

BISHOP    USO  AP 

SNOWFAL  L 
S  N    ON  GND 

T 

1  .  1 

HAIWEE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1  .  5 

INDEPENDENCE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

WHITE    MOUNTAIN  1 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

7  .  0 
1  7 

13.0 

30 

3  .  0 
32 

1  .  0 
30 

25 

22 

19 

a .  0 

26 

2  .  0 
28 

25 

2  1 

19 

18 

18 

I  7 

lb 

16 

1  & 

.  3 
15 

IS 

IS 

IS 

1  3 

1  3 

1  .  0 
1  A 

I  A 

2  .  0 
1& 

16 

2.t 

li 

WHITE    MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

2  .  0 
5 

8  .  0 
12 

5  .  0 
16 

2  .  5 
1  4 

13 

12 

T 

12 

3.5 
14 

4.0 

20 

20 

1  9 

1  6 

16 

1  4 

1  A 

1  3 

]  2 

1  ? 

1  .  5 
1  A 

1  A 

1  3 

12 

12 

1  1 

1  1 

I  .  ^ 
1  2 

12 

1  .  & 
I  ' 

13 

l.C 

1' 

SEE  REFERENCE  N0IE5  fOLLOMlNG  STBTION  INOEK 


STATION  INDEX 


SThT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

z 

o: 
a 

LflTITUOE 

LONGITUDE 

z 

o 

a 

UJ 

OBSERVATION 
TIHE  RND 
TABLES 

OBSERVER 

c 

UJ 

PRECIP. 

> 

—  o 
<J  I 

UJ  ... 

tn  v> 

ACTGN-ESDO   CVN  FC261F 

0014 

06 

LQS  ANGELES 

29 

34 

30 

lie 

16 

2960 

5P 

C 

DOUGLAS  BOWMAN 

0024 

07 

SAN   BERD ING 

1  6 

34 

36 

1  1  7 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ftOIN    RANGER  STftTIBN 

0029 

02 

MODOC 

2  1 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U   S   FOREST  SERVICE 

ftLPMO    1  N 

0064 

04 

CONTRA  CGSTA 

4 

37 

62 

122 

02 

4  1  0 

7A 

FRANK    J  CUZZILLO 

SL  DERPG INT 

0  088 

0  1 

HUMBOL  OT 

7 

40 

J  j 

12  3 

3  7 

460 

8A 

6  0 

MRS    OARLEEN    F  EMMONS 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GL  ENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U   S   ARMY  ENGINEERS 

ftLISQ    CN    GAT    MT    FC  ^46 

0116 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

1  18 

33 

2357 

5P 

C 

GETTY    GIL  CO. 

AL  P INE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1  16 

46 

1  736 

6P 

5P 

ALPINE    FIRE  OEPT 

AL  TADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

08 

1127 

6P 

RUBIG   CANYON   L&W  ASN 

ALTURAS    RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

2  1 

41 

30 

120 

33 

4400 

8  A 

8A 

C 

H 

U   S   FOREST  SERVICE 

AfiBO  Y 

01  76 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

C 

STATE   DIV   OF  HWYS 

ANG I OL  A 

0204 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

69 

1  1  9 

29 

206 

8A 

ANGIOLA   ELEV   &  WHSE 

ANGUIN    PAC    UNION  COL 

02  1  2 

01 

NAPA 

1  7 

38 

34 

122 

26 

1815 

8A 

8A 

C 

PACIFIC   UNION  COL 

ANTIOCH   FIBREBOARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  CGSTA 

27 

38 

0  1 

121 

46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH    PUMPING    PL  3 

0232 

06 

CONTRA  CGSTA 

27 

3  7 

69 

12  1 

44 

60 

BA 

6  A 

BP 

CONTRA    COSTA    UATER  OIST 

ANZA 

0235 

06 

R  I  VERS  IDE 

33 

33 

33 

1  16 

40 

3925 

8A 

CALIF    DIV    OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

3  1 

1  1  7 

13 

2935 

4P 

APPLE    VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN    LUIS  G6PG 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY    ROAD  DEPT 

ARROYO  SECG 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  4 

121 

29 

800 

C 

MRS.    CHRISTY  GIACOMRZZI 

ARROYO   SECG   RS   FC  60SD 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

1  18 

10 

1  220 

5P 

U   S   FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

29 

1  18 

50 

1  708 

8A 

eft 

H 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

ATLAS    ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

1  7 

38 

26 

122 

15 

1660 

C 

MRS.     GLADYS    A.  DUTRA 

ATWEL  L 

0374 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

AUBERRY    1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

30 

2  1  40 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0  3  8  3 

0  2 

PLACER 

1 

3  8 

121 

0  4 

1292 

7A 

7  A 

RAYMOND    D.  MILES 

AUBURN    DAM  PROJECT 

0386 

02 

PL  ACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

SA 

OA 

8P 

U    S    BUR    OF  RECLAMATION 

AVALON   PLEASURE  PIER 

0396 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

1  18 

1  9 

26 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

LUANA  REED 

BADGER  PASS 

0426 

06 

MAR  IPOS A 

1  4 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNAROI 

6 

36 

16 

1  16 

04 

940 

5  P 

6P 

c 

L .     E .     METHEN Y 

BAHERSFIELD   WSG   AP  H 

0442 

06 

KERN 

10 

36 

25 

119 

03 

476 

MID 

MIO 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BALCH   POUER  HOUSE 

0449 

06 

FRESNO 

1  1  ■ 

36 

55 

1  19 

05 

1  720 

4P 

4P 

c 

P    G    4    E  COMPANY 

BALL    MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6600 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

06  1  4 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN    DIEGO    WATER  DEPT 

BARSTOU 

0  6  19 

0  7 

SAN  BERDINO 

1  5 

3  4 

6  4 

3  17 

0  2 

2162 

4P 

4P 

BAHST8W    FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1  19 

55 

5  166 

s 

COUNTY    OF    SANTA  BARBARA 

BATTLE    CREEK  ADR 

0646 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN    FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOU 

0596 

06 

TULARE 

9 

36 

41 

1  18 

52 

6800 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

66 

1  16 

68 

26  1  3 

c 

BEAUMONT    IHRIG  OIST 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

06 

R I  VERS  IDE 

28 

33 

59 

1  16 

58 

3045 

7A 

7  A 

BEAUMONT    IRHIG  OIST 

BEAUMONT    1  E 

0609 

07 

R  I  VERS  IDE 

6 

33 

66 

1  1  6 

68 

2606 

4P 

4P 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BEL    AIR  FC-IQA 

06  1  9 

06 

LQS  ANGELES 

33 

34 

06 

1  18 

27 

540 

5P 

c 

L  ACFCO 

BEN    LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

460 

5P 

5P 

ALBERT   B  STEFFENS 

BENTON    INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

1  9 

37 

51 

1  18 

29 

546  1 

MID 

BUR. OF    PLT. QUARANTINE 

BERKEL  E Y 

0  6  9  3 

0  4 

AL  AMEDA 

4 

5  2 

12  2 

345 

8P 

UNIVERSITY    OF    CAL IF 

6 lEBER 

073  1 

02 

L  A5SEN 

2  1 

41 

07 

121 

08 

4  1  26 

c 

CALIF    DIV    OF  FORESTRY 

BIG    BAR    RANGER  STATION 

0738 

0  1 

TRINITY 

36 

40 

45 

123 

16 

1  260 

BA 

8A 

H 

U    S    FOREST  SERVICE 

BIG    BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

6746 

4P 

4P 

BIG    BEAR    LK    FIRE  DIST 

BIG    BEAR    LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  16 

58 

68  16 

c 

BEAR    VALLEY    MUT    WTR  CO 

BIG    DALTON    DAM  FC223BE 

0768 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

1  1  7 

49 

1576 

8A 

L    A    CO    FLOOD    CONT  OIST 

BIG   PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

1  9 

37 

08 

1  1  8 

29 

10060 

s 

CAL    OEPT   WTR  RESOURCES 

BIG   PINES   PARK    FC  e3B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  1  7 

4  1 

6862 

5P 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

BIG    SUR    STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

236 

8A 

STATE    PARK  SERVICE 

BIG   TUJUNGA   DAM  FC45DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  8 

1  18 

1  1 

23  1  7 

8A 

DONALD    R  WHITE-LACFCO 

BIRMINGHAM   GEN  HOSP 

0818- 

i)6 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BISHOP   CREEK    INTAKE    2  R 

08  IV 

■07 

IN  YG 

1  9 

37 

16 

1  18 

35 

8  164 

MIO 

SO.    CALIF.    EDISON  CO 

BISHOP   USO   AP  R 

0822 

07 

INYO 

1  9 

37 

22 

1  18 

22 

4108 

MID 

MIO 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BLACK    MOUNTAIN    2  SW 

0860 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

1  0 

2330 

9A 

MRS    MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

L  ASSEN 

2  1 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BLACKUELLS   CORNER  2UNW 

0876 

05 

KERN 

1  0 

36 

37 

1  19 

54 

7  1  0 

8P 

8P 

BERRENDA   MESA   WATER  0. 

BLOOGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  D^ADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4414 

c 

BLOOGETT   EXP.  FOREST 

BLUE    CANYON    WSO    AP  R 

0897 

02 

PL  ACEiS 

39 

39 

1  7 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BL  YTHE 

0924 

07 

R I  VERS  IDE 

6 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

eA 

STATE    DIV    OF  FSTRY-. 

BLYTHE    7  u 

0926 

07 

R  rvERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

BLYTHE    FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERS  rOE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

395 

MIO 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

BOCA 

093  1 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

6575 

8A 

BA 

BP 

H 

RONALD  KIRBY 

600IE 

0943 

03 

MONO 

36 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

6P 

5P 

BGOIE    HISTORICAL    ST  PK 

SOONVILLE    MNTNC  STA 

0973 

0  1 

MENOOC INO 

1  7 

39 

0  1 

123 

22 

340 

8A 

STATE    DIV    OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

36 

00 

1  1  7 

39 

2460 

c 

KERN    CO    FIRE  DEPT 

BORREGG   DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

766 

8A 

gA 

c 

CAL    DIV   BEACH   &  PKS 

SEE  REFERENCE  MOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CftL IFOBN Ifi 
MftRCH  1974 


STflT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNRGE  t 

LflTITUOE 

LONGITUDE 

z 
o 

a 
> 

-J 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TOBLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

BQULDER   CREEK    G.  S. 

1002 

02 

PL  U MAS 

8 

40 

12 

120 

37 

6020 

S 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

B9UL0ER   C   LOCflTELLI  R 

1  005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2  1  76 

c 

VINCENT    0    L  OCATEL  L  I 

BSULEVfiRD   no.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  1  6 

18 

3500 

5P 

MEYER'S    TRAILER  RANCH 

BBUQUET  CANrSN 

1013 

06 

LBS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

22 

3066 

MID 

L    A    WTR    &    PUR  DEPT 

BOl-innN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

c 

NEVADA    IRRIG  OIST 

BRftNDY  CREEK 

10  41 

0  2 

SHASTA 

2  3 

40 

3  7 

12  2 

3  4 

1230 

Q 

USBR   SHASTA   FIELD  DIV 

BRftNNflN  ISLftND 

1043 

02 

SACRAMEMTB 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8  A 

8A 

8P 

CALIF    DIV  BEACHES-PARKS 

BRflNSCQMB   3  NNW 

1  0  46 

0  1 

MENDOC  INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1  466 

8A 

MRS.     DOROTHY    F.  JACK 

BRflULEY   2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

1  15 

33 

100 

9A 

9  A 

G 

AGR   RESEARCH  SERVICE 

BRER  OflM 

1067 

05 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1  7 

55 

275 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BRENTWB30   6  SW 

1060 

05 

CBNTHA  COSTA 

27 

37 

63 

121 

46 

326 

C 

VERNON   R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MBNB 

38 

38 

15 

1  19 

1  4 

6470 

6P 

5P 

H 

ROBERT    W.  SANDY 

BRIDGEPORT   RPINGER  ST« 

1076 

03 

MBNQ 

38 

38 

1  7 

1  1  9 

1  7 

6560 

C 

U    S   FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE    4  NNU 

1080 

01 

HUMBOL  DT 

7 

40 

32 

123 

49 

2060 

8A 

MRS    ALBERT    R  HUNT 

BRIDGE VILLE    5  U 

1084 

0  1 

HUMBQL  DT 

7 

40 

29 

123 

63 

387 

C 

CALIF    DEPT    PARKS    &  REC 

BROCKIrlftr  SUMMIT 

10  9  6 

0  3 

PLACER 

3  6 

3  9 

1  6 

12  0 

Q  4 

7200 

CORPS    OF  ENGINEERS 

BRBGKS    FORNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOL  0 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

1  1  A 

1  1  A 

c 

MRS    JOYCE    A  FARNHAM 

BRUSH   CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3650 

8A 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

BRUSHY   SPHGS   GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

36 

4880 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

BR YSGN 

1  1  42 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

05 

926 

c 

ERNEST    A  WEFERLING 

BUCKHBRN 

1  1  49 

02 

SHASTA 

21 

40 

62 

121 

6  1 

3800 

3P 

MRS.     ANNA  HOWE 

BUCKS   CREiCK  PH 

1  159 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

65 

121 

20 

1  760 

2P 

PG&E  CBMPANY 

BURBANK    VALLEY    PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

2  1 

666 

6P 

5P 

c 

BURBANK    PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

2  1 

1  0 

4P 

4P 

4P 

6    WASTE    WTR    TRMT  PL 

BURNE  Y 

12  14 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

63 

121 

40 

3  12  7 

8A 

8A 

MRS    RUTH    C  ESTES 

BURNT   RANCH    I  S 

0  1 

TRINITY 

2  160 

PAUL    F  KAUT 

BURTON  RANCH 

12  16 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

05 

650 

SA 

MRS    MAR  STIRTBN 

BUTLER    VALLEY  RANCH 

1233 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  7 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8P 

G .     L .     SPE lER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

L  ASSEN 

23 

40 

34 

12  1 

IB 

6060 

s 

LASSEN    VOLCANIC    NATU  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

06 

KERN 

1  0 

35 

24 

1  1  9 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA    VISTA   W   5  DIST 

CABAZON 

1250 

07 

R  IVERS IDE 

6 

33 

55 

1  1  6 

47 

1  900 

6P 

WILLARD  HAGER 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

36 

1  1  9 

59 

78  1 

9A 

9A 

9A 

c 

U    S    BUR  RECLAMATION 

CAJON    WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  1  7 

34 

4780 

c 

SAN   BERDINO   CO  FCD 

CALAVERAS   BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

1  20 

I  9 

4696 

SA 

SA 

H 

CAL    DIV   BEACH   &  PKS 

CALAVERAS    RANGER  STA 

1280 

05 

CAL  A VERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

c 

U    S    FOREST  SERVICED 

CALAVERAS  RESERVOIR 

AL  AMEDA 

3  7 

2  9 

12  1 

^9 

805 

S   F   WATER  DEPT 

CALEXICO   2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

1  1  6 

28 

12 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CAL  ISTOGA 

13  12 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY    OF    CAL ISTBGA 

CAL  L  AHAN 

1316 

0  1 

S ISK I  YOU 

1  2 

41 

19 

122 

48 

3  186 

5P 

5P 

MRS    MARIAN  HAYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

69 

6770 

c 

STATE    DIV    BF  HWYS 

CAMP    HI    HILL    OPIDS  57E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  6 

1  18 

05 

4250 

5P 

L  .  B .    UNIFIED    SCH  DIST. 

CAMPB 

1  424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

28 

2630 

6P 

6P 

ARCHIE    C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1  428 

05 

CAL  AVERAS 

16 

38 

1  5 

120 

5  1 

668 

8A 

8A 

8P 

c 

E    BAY    MUN    UTL  OIST 

CAMP    PIONEER    SKI  SHLTR 

1  433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U    S    FOREST  SERVICE 

CAMP    SIX  LOBKBUT 

1  456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

62 

3  7  0  0 

s 

STATE    OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

YUBA 

3  9 

3  9 

2  7 

12  1 

0  3 

2755 

c 

U    S   FOREST  SERVICE 

CANBY    RANGER  STATIBN 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

62 

43  12 

3P 

U    S    FOREST  SERVICE 

CANOGA   PARK   PIERCE  CBL 

1484 

06 

LBS  ANGELES 

1  3 

34 

1 1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L    A    PIERCE  COLLEGE 

CANTIL 

1  488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

1  1  7 

58 

201  0 

6P 

6P 

MARTIN    C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

1  0 

121 

06 

4666 

6P 

6P 

H 

PG&E  COMPANY 

CARBON    CANYON  DAM 

1517 

06 

BRANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

60 

404 

c 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

CARBON    CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

66 

1  1  7 

47 

1626 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

CARBON    CANYON  WBRKMAN 

1  520 

05 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  1  7 

47 

1180 

c 

CBRPS    OF  ENGINEERS 

CARIBOU    POWER  HOUSE 

1  522 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

06 

121 

09 

2986 

4P 

PG&E  CBMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MBN  TERE  Y 

4 

35 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A    A    COLLINS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

164a 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

386 

c 

COUNTY    OF    SANTA  BARBARA 

CASTLE   ROCK   RAD  LAB 

1583 

06 

SAN  JBAOUIN 

27 

37 

38 

1  2  1 

30 

5  15 

BA 

LAWRENCE    RAD  LAB 

CATHEYS    VY    BULL    RUN  RH 

1688 

05 

MAR  IPBSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1  426 

8A 

8A 

c 

WM    H  ALISON 

CAZADERO   3  W 

1603 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  100 

5P 

DR .    CL IFFORO   G .    F ISH 

CECILVILLE    5  SE 

1606 

0  1 

S ISK I  YOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

5P 

MRS .    RUBY   L .  ROSE 

CEOAHVIL  L  E 

16  14 

03 

MODOC 

1  8 

41 

32 

120 

10 

4570 

8  A 

8A 

U   S    SBIL    CON  SERVICE 

CHALLENGE    RANGER  STA 

1663 

02 

YUBH 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2560 

6A 

U   S   FOREST  SERVICE 

CHAMPS    FLAT    WEST  MDW 

1656 

02 

L  ASSEN 

18 

40 

42 

120 

68 

6690 

s 

OWR-NORTHERN  OIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1  680 

05 

LBS  ANGEL-ES 

1  3 

34 

16 

1  18 

35 

948 

6P 

MRS.     PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  18 

37 

905 

c 

CBRPS   OF  ENGINEERS 

CHERRY    VALLEY  DAM 

1697 

06 

TUQL  UMNE 

37 

37 

68 

1  1  9 

66 

4766 

8A 

SA 

HETCH    HETCH    WTR  SUP 

CHESTER 

1  700 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

1  8 

121 

1  4 

4626 

6P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICO    EXPERIMENT  STA 

17  15 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

6P 

6P 

6P 

c 

US   DEPT   OF   AGRI.  ARS 

CHIQUITQ  CREEK 

1737 

06 

MADERA 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1  739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR    L  HASKIN 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 

CE 

ac 
a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

a 
> 

UJ 

OBSERVBTION 
TIME  RNO 
TRBLES 

OBSERVER 

c 

UJ 

a. 

KJ 
UJ 

a. 

a 
> 

a  r 

— '  o 
UJ 

a-  " 

CHOLftME    ALLEY  RANCH 

1  713 

01 

SN   LUIS  UBPO 

21 

35 

13 

120 

1  5 

1  753 

C 

WILL lAM    5 .  ALLEY 

CHUCHUPATE    RANGER  STA 

1  75^^ 

05 

VENTURA 

1  0 

31 

18 

1  19 

0  1 

5260 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1  758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

35 

1  1  7 

05 

9 

8A 

8A 

8fl 

WESTERN    SALT  COMPANr- 

CITRUS  HEIGHTS 

1  773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

12 

121 

18 

1  38 

9P 

JAMES   D  GOODRIOGE 

CLAREMOMT    POMONA  COL 

17  79 

06 

LOS  ANGELES 

25 

3 1 

06 

117 

A  3 

1  20  1 

aA 

SA 

POMONA    COLLEGE  PHYSICS 

CL  ARKSBURG 

1  781 

02 

YOL  0 

23 

38 

25 

121 

32 

11 

8A 

8A 

AMEH   CRYSTAL    SUG  CO 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCH 

1  785 

02 

GL  ENN 

23 

39 

33 

1  22 

21 

1 1  0 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

1  2 

11 

13 

1  23 

27 

9  75 

9A 

JOHN    R  JAROINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1  365 

8A 

8A 

c 

CARL    A  POTTS 

CLOVEROALE    3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

16 

122 

59 

320 

8  A 

8  A 

ELMER    W  OLSON 

CLOVERDALE    1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

18 

123 

00 

320 

c 

STATE    DIV    OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1815 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

S 

CAL    DfPT   WTR  RESOURCES 

COAL INGA 

1861 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

67  1 

6P 

5P 

COAL INGA    F IRE  OEPT 

COAL INGA    J  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

653 

r 

UNION    OIL  COMPANY 

COFFEE   CREEK  RS 

1886 

0  1 

TR IN ITY 

35 

1 1 

05 

12  2 

^  2 

2500 

U    S   FOREST  SERVICE 

COHASSET    1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

13 

3  180 

8  A 

WAL  TER  ROACH 

COL  SYS    FC    53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

31 

18 

1  18 

07 

3675 

IP 

ROBERT   L  .    CHANDL  ER 

COLEMAN    FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

10 

21 

122 

08 

120 

SA 

U   S   F    &   W  L  SERVICE 

COL  FAX 

1912 

02 

PL  ACER 

39 

39 

05 

120 

67 

2118 

IP 

IP 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE    POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

IP 

YUBA    CO.    WATER  AGENCY 

COLUSA    1  SSW 

1918 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  2 

122 

01 

50 

5P 

6P 

IVAN    J  STEPHENS 

CONCORD    3  E 

1962 

01 

CONTRA  COSTA 

1 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

HOWARD   R  LEE 

COOL 

1  985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1 180 

8A 

W  B  THRELKEL 

COPCO   NO    1  DAM 

1990 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

11 

69 

122 

20 

2703 

IP 

PAC    POWER   &   L IGhT  CO 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

2012 

05 

K  INGS 

9 

35 

06 

119 

3 1 

200 

5P 

5P 

CORCORAN    IRRIG.  DIST 

CORNING    HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TE  H AMA 

23 

39 

5^ 

122 

21 

187 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

23 

3  3 

52 

1  1  7 

31 

7  10 

5P 

5P 

C  3R0NA    FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2018 

01 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

18 

261 

c 

STATE    DIV    OF  FSTHY 

COTTONWOOD  CREEK 

2059 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  18 

1  1 

10500 

S 

L    A    DEPT-WAfER    &  POWER 

CO VEL  0 

2081 

0  1 

MtNDOC 1  NO 

7 

39 

17 

123 

1  5 

1  385 

8  A 

8  A 

H 

GRANT    W  HANCOCK 

COVELO   EEL    RIVER  RS 

2081 

01 

MENOOC INO 

7 

39 

60 

123 

05 

15  11 

c 

MILO    C  CUMMINGS 

COVINA   TEMPLE   FC    193  B 

20S0 

06 

LOS  ANGELES 

25 

31 

05 

1  1  7 

52 

575 

5P 

WILL  r AM   B    TEMPL  E 

CRABTREE  MEADOW 

2111 

05 

TULARE 

1  0 

35 

31 

1  18 

2  1 

10700 

S 

ST   OF   CALIF    jNOW  SURVE' 

CRAWFORD  RANCH 

2  139 

07 

SAN  DIEGO 

5 

32 

53 

1  16 

1  7 

1600 

c 

ROBERT   A  CRAWFORD 

CRESCENT    CITY    1  N 

2  117 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

1 1 

16 

121 

1  2 

10 

IP 

IP 

PAC   POWER   &   LIGHT  CO 

CRESCENT   CITY   7  ENE 

2118 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

11 

18 

121 

05 

120 

8A 

CEPT    OF    PARKS    &  RECREAT 

CR'  SCENT    CITY    MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

11 

15 

121 

12 

50 

c 

STATE    DIV    QF  HWVS 

CRESTLINE    FIRE   STA  2 

2  161 

07 

SAN  6ERDIN0 

1  5 

31 

15 

1  1  7 

15 

1900 

CRESTLINE    FIRE    STA    NO  2 

CROCKETT 

2177 

01 

CONTRA  COSTA 

1 

38 

02 

122 

1  3 

9 

8A 

80 

C&H    SUGAR    REFINING  CO 

CROWOER  FLAT 

2  181 

01 

MODOC 

1  2 

11 

63 

120 

11 

5  1  75 

S 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

CRYSTAL    LAKE   FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

31 

19 

1  1  7 

5  1 

5370 

6P 

U   S   FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

22  1  1 

05 

LOS  ANGELES 

33 

31 

01 

1  18 

21 

1  06 

5P 

5P 

CULVER   CITY   FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2218 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

60 

123 

38 

;  285 

5P 

MRS    MARY    S.  INGRAM 

CUYAMACA 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

1  16 

35 

1610 

8A 

8A 

c 

H 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

DAGGETT    EDISON  PLANT 

22  5  5 

0  7 

SAN  BERDINO 

6 

31 

5  2 

116 

5  2 

1970 

r 

SO    CALIF    EDISON  CO 

DAGGETT    FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

31 

52 

1  15 

17 

19  15 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

OANA    2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

2  1 

11 

06 

121 

31 

3320 

80 

DALE    S.  BOSE 

DAVENPORT 

229C 

01 

SANTA  CRUZ 

1 

37 

0  1 

1  22 

12 

273 

1  2M 

PAC   CEMENT  AGGREGA'E 

DAVIS    2    WSW    EXP  FARM 

2291 

02 

YOL  0 

23 

38 

32 

121 

16 

60 

8A 

8A 

8fi 

CG 

UNIVERSITY    or    CAL IF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

2  1 

11 

1  3 

121 

23 

3550 

C 

HERMAN    L  LORENZEN 

DEAD   HORSE    RES   2  SE 

23  1  1 

02 

MODOC 

2  1 

11 

12 

1  20 

33 

5057 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

23  1  9 

07 

INYO 

5 

35 

28 

1  16 

52 

1  91 

IP 

IP 

IP 

US    NAT    PARK  SERVICE 

DEEP    CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

39 

1  15 

23 

1200 

8A 

PHILIP   BOYD   DESERT  rh 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  1  7 

59 

5  2  25 

5P 

5P 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DEER   CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

1155 

9A 

9A 

PAC IF IC   GAS   4  ELEC .    CO . 

DEL  ANO 

2315 

05 

KERN 

9 

35 

17 

1  19 

16 

323 

8A 

DELANO   FIRE  OEPT 

DEL  MONTE 

2362 

01 

MONTEREY 

1 

35 

36 

121 

52 

15 

r 

USN   POSTGRAD  SCHOOL 

DEL    PUERTO   ROAD  CAMP 

2359 

05 

STAN  ISL  AUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1  125 

5P 

STANISLAUS    CO.    PARK  D. 

DENAIR    3  NNE 

2389 

05 

STAN ISL  AUS 

37 

37 

31 

1  20 

17 

1  37 

7P 

7P 

KEN    C.  6RATT0N 

DE  SABLA 

2102 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

1  2  1 

37 

27  13 

IP 

IP 

H 

P    G    i    E  COMPANY 

DESCAN50   RANGER  STA 

2106 

05 

SAN  DIEGO 

33 

32 

5  1 

1  16 

37 

3500 

2P 

U   S   FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2132 

06 

LOS  ANGELES 

26 

31 

00 

1  1  7 

18 

880 

CORPS   OF  ENGINEERS 

DOBBINS    1  S 

2155 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

12  1 

12 

1510 

6P 

6P 

GREGORY   L .  R3YAT 

OONNER    MEMORIAL    ST  PK 

2167 

03 

NEVADA 

35 

39 

19 

120 

1 1 

5937 

8A 

8A 

CAL  IF    0 1  V   BEACH   4  PKS 

DOWNEY   FD  FC107C 

2191 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

1  15 

5P 

C3WNEY   F IRE  DEPT 

DOWNIEVILLE    RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

31 

1  20 

50 

2895 

OA 

8A 

C 

U   S   FOREST  SERVICE 

DO  YL  E 

2501 

03 

L  ASSEN 

18 

10 

02 

1  20 

06 

1210 

SA 

JUNIUS    M  DIXON 

DOYLE   5  SSE 

2506 

03 

L  ASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

1385 

6P 

6P 

H 

FRANK    M  ROULANO 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELFS 

29 

31 

29 

1  18 

32 

1  155 

7  A 

70 

.     A    WTR    4    PWK  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MAR IPOSA 

1  1 

37 

15 

120 

06 

3000 

5P 

6  = 

^    D    MC  LEAN 

1 

I 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
<r 
z 

(T 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

c 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES) 

DUNNIGRN 

2568 

0  2 

YOL  0 

23 

3  8 

5  3 

12  1 

5  8 

6  0 

7  fi 

MRS  .     MftR Y    ft ,  HUNT 

DUNSMUIR   RftNGER  STfl 

2  5  7  2 

0  2 

S  ISK I  YOU 

23 

4  1 

1  3 

12  2 

1  5 

2  42  0 

8  ft 

WALLftCE    E.  MARSHftLL 

DUTT8NS  LRNOING 

2  580 

0  1 

NAPA 

1  7 

3  8 

1  2 

122 

1  6 

2  0 

8  A 

6  A 

8  A 

DftN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

259  1 

0  5 

TUL  ARE 

1  0 

3  5 

59 

118 

39 

6650 

s 

CORPS    8F  ENGINEERS 

EAGLE  MBUNTftlN 

2  598 

0  7 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

2  7 

9  7  3 

7  A 

7  A 

METRO    WATER  DISTRICT 

EAST   PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

3  1 

1205 

8  A 

SA 

ORLAND    UNIT    UU  ASSN 

EL    CAP  I  TAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7  A 

7ft 

c 

SAN    DIEG8    WATER  DEPT 

EL    CENTHB   2  SSW 

2  7  13 

0  7 

IMPER I AL 

6 

3  2 

46 

115 

3  4 

-         3  0 

6P 

5  P 

EL    CENTRO    WATER  OEPT 

ELECTRA   PBUER  HOUSE 

2  7  28 

0  5 

AMADOR 

1  6 

38 

20 

120 

40 

7  15 

5P 

5  P 

P    G    &   E  COMPANY 

ELK    VAL  L  E  Y 

27 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

GERALD    H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2  7  56 

0  3 

MONO 

38 

3  7 

56 

119 

1  4 

9  5  45 

MID 

SG.    CALIF.    EDISON  C-Q. 

ELLIOTT 

2  7  50 

0  5 

SAN    JOAQU I N 

1  6 

38 

1  4 

121 

1  2 

9  2 

7  ft 

C    NQRMAN  ADAMS 

EL    MIRAGE  FIELD 

2  7  7  1 

0  7 

SAN  BERDINO 

1  5 

3  4 

36 

117 

36 

2  910 

8A 

8  ft 

WILLIAM   G  BRIEGLE6 

EL  MODENA 

2  7  7  5 

0  6 

ORANGE 

28 

3  3 

48 

117 

47 

45  4 

HOMER    r  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2  8  05 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

2  0 

J  2 05 

6P 

5  P 

Q 

STATE  *  D I  V    OF  FSTRY 

ESCOND IDQ 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

650 

6P 

5P 

DARWIN    M  TING 

ESC0NDID3   NO  2 

2863 

05 

SAN   D  lEGQ 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

600 

c 

ESCONDIDG    FIRE  DEPT 

E  T lUANDA 

2  8  95 

05 

SAN  BERDINO 

28 

3  4 

0  8 

117 

3  1 

139  0 

CORPS    OF  ENGINEERS 

ETNA 

2  8  99 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

2  Q 

12  2 

5  4 

2  9  5  0 

GEORGE    V  HENDRICKS 

•EUREKA   WSO   CI  H 

2  9  10 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  7 

40 

46 

12  4 

1  0 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2  9  2  0 

05 

MAR  I  PQS A 

1  4 

3  7 

3  5 

12  0 

1  6 

442 

8  A 

MERCED    IRRIG  DIST 

EXETER   FAUVER  RANCH 

2  92  2 

05 

TULARE 

g 

3  6 

2  1 

119 

0  4 

439 

CHARLES    0  COULTER 

FAIRFIELD    FIRE  STATION 

2  9  3  4 

02 

SOL  ANO 

23 

38 

1  5 

122 

0  2 

38 

8  A 

8  A 

FAIRFIELD    FIRE  STftTIGN 

FAIRFIELD    3  NNE 

29  3  5 

02 

SOL  ANO 

23 

3  6 

J  7 

12  2 

0  2 

110 

SOLANO    COUNTY  SURVEYOR 

FA IRMONT 

29  41 

0  7 

LOS  ANGELES 

15 

3  4 

42 

118 

2  6 

3  0  6  0 

7  A 

7  A 

L    A    WTR    &    PWR  OEPT 

FALL6RQ0K 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

1  17 

1  5 

660 

c 

OEPT    SPECIAL    DIST  SERVS 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

35 

121 

16 

2965 

c 

SANDRft    BOWL  £S 

FERGUSON  RANCH 

3  0  2  0 

02 

TEHAMA 

23 

40 

BUREftU    8F  RECLAMATION 

FERNDALE    2  NW 

3  0  3  0 

0  1 

H  U  MBOL  DT 

7 

40 

3  5 

124 

5P 

5P 

ROLLIN    Z  BQYT0N 

FIOOLETOWN    LYNCH  RANCH 

3  038 

0  5 

AMADOR 

1  5 

38 

3  2 

120 

4n 

2  1 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3  0  48 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3  4 

4  4 

12  0 

0  0 

LI    S    FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

305  0 

06 

VENTURA 

29 

3  4 

2  4 

VENTURft    CO    FIRE  DEPT 

FIVE    POINTS    6  SSW 

3  06  3 

05 

FRESNO 

1  1 

3  6 

2  2 

120 

0  9 

5P 

FIVE    STAR  RANCH 

FLEMING    FISH    AND  GAME 

3  0  8  7 

0  3 

L  ASSEN 

1  8 

2  2 

5P 

5  P 

GAL    DEPT    FISH    &  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3  09  3 

0  5 

FRESNO 

27 

3  7 

1  6 

118 

58 

7325 

SO    CALIF    EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3  113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

6  A 

8A 

8  P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

FONTANA    6  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  1  7 

27 

1972 

6P 

ROLAND    W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3  12  0 

0  5 

SAN  BERDINO 

28 

3  0 

109  0 

4P 

4P 

KAISER    STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3  13  0 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

2  3 

12  3 

2  0 

2  3  40 

8  A 

8  A 

H 

MR  S    B    E  ESLICK 

FORESTHILL    RANGER  STA 

3  13  4 

0  2 

PL  ACER 

1 

39 

0  1 

12  0 

5  1 

3  015 

8  A 

U    S    FOREST  SERVICE 

FORT  BIDUIELL 

3  15  7 

0  3 

MOOGC 

1  8 

12  0 

0  8 

449  8 

5P 

5  P 

H 

L    J  FEE 

FORT  BRAGG 

3  161 

0  1 

MENDOC INO 

1  7 

12  3 

46 

8  0 

6  A 

8  A 

C 

CALIF    &    WESTERN    R  R 

FORT  DICK 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

5  2 

12  4 

0  9 

46 

8  A 

BENNY    L.  BEASLEY 

FORT   JONES   6  ESE 

3  1  75 

0  1 

S ISK I  YOU 

1  2 

4  1 

3  5 

122 

4  3 

3324 

c 

CARL    C    CRA  ME  R 

FORT   JONES   RANGER  STA 

3  18  2 

0  1 

S ISK I  YOU 

12 

3  6 

122 

5  1 

2  7  2  5 

8  A 

8  A 

U    S    FOREST  SERVICE 

FORT  ORO 

3  185 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

121 

46 

134 

MID 

FRIT2SCH    ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3  19  1 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

31 

123 

1  5 

120 

6  P 

5P 

CALIF    DEPT    PARKS    &  REC. 

FORT  SEWARD 

3  19  4 

0  1 

H  U  MBOL  DT 

7 

40 

1  3 

12  3 

3  8 

217 

c 

1  TN   M  u r  N ^ n N 

u  L  c  1 1     11    n  c  n  3  13  n 

FREEDOM    8  NNW 

32  32 

0  4 

SANTA  CRUZ 

20 

3  7 

0  3 

121 

49 

149  5 

c 

WESTMINSTER    PR0J  INC 

FRENCH  GULCH 

32  42 

0  2 

SHASTA 

23 

40 

42 

12  2 

3  6 

110  0 

7  A 

FRESNO    WSO    AP  H 

325  7 

FRESNO 

2  7 

3  6 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CC  J 

NftTL    WEftTHER  SERVICE 

FRIANT    GOVERNMENT  CAMP 

3  25  1 

FRESNO 

2  7 

36 

59 

119 

43 

4  10 

8  A 

8  A 

6  A 

H     ^     nilD     DFri  QMGTrr*N 
U      3     tSUK  KC-ULrlrlMllljn 

FULLERTON  DAM 

06 

ORANGE 

26 

3  3 

5  4 

117 

53 

3  40 

c 

FULLERTOM    HILLCREST  RV 

32  88 

0  6 

0  R  A  N  ac 

26 

33 

63 

117 

65 

3  3  0 

5  P 

rill    1    FOTfIN     MIIN     tlTFl  HTPT 

GARBERVILLE 

3  3  2  0 

HUMBOL  DT 

7 

40 

06 

12  3 

48 

3  40 

8  A 

CftRROL  L    A  PANCOAST 

GASQUET   RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

62 

123 

58 

384 

8A 

c 

U    S    FOREST    SERV ICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  19 

08 

8970 

MID 

GEORGETOWN   RANGER  STA 

3  3  8  4 

0  2 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

12  0 

4  7 

3  0  0  1 

8  A 

c 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA    CL  ARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

GERLE   CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

6400 

s 

roi     ncDT    LJTD  Dr^ifliiDrr^ 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

3  1 

1  1  9 

41 

1  550 

8A 

c 

jrtnirl     DrrKDMhtrl     WIK     ij  C  ~ 

GIBSON    HWY    MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

41 

0  1 

122 

24 

1650 

80 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  O^EGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

5P 

G  IL  RO Y 

341  > 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

gA 

9A 

c  T  \  onv    DiiDQi     rroc"  nroT 

GILROY   8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1060 

c 

HENRY   MANTELL I 

GILROY    14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

SA 

PH  IL  IP    J  GONZALES 

GLENOORA   WEST   FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

62 

822 

5P 

MD  *i     1       M     UP  *v  T 

GLENtlvlLLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3  1  40 

5P 

SA 

H 

KERN    CO    FSTRY    »    F  D 

GLENNVILLE    FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U    S   FOREST  SERVICE 

GOLD    ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

62 

485 

6P 

6P 

GOLD    ROCK  RANCH 

o 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


-32- 


STATION  INDEX 


LRL  IFORM IS 
MARCH  1974 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  UIN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LUUN 1 T 

UJ 
CD 

cr 
z 

d 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ITION 

OBSERVAT ION 
TIDE  AND 
TABLES 

D  C  C  D  \  /  C  D 

u. 
UJ 

—i 

a. 
ui 

— 

UJ 
K 

EVflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOIESI 

u  U  L  L*    K  u  n 

3  49  1 

02 

PL  ACER 

39 

39 

1  0 

120 

52 

3320 

4P 

1  n  Lj  M    c    uo  1  1 

3498 

07 

35 

1  7 

116 

47 

2950 

7  A 

Ol    nCDT     n  AllDTflN 

3502 

04 

36 

32 

12  1 

1  7 

2350 

C 

C         C  PUTTTrNnCN 
t«     r.  L-Mititnutn 

GRONT  GR9VE 

355  1 

05 

TUL  ARE 

1  I 

36 

44 

118 

68 

6600 

SA 

eA 

C  H 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

GRASS    VALLEY   NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

BA 

BA 

C 

CITY    OF    GRASS  VALLEY 

no  o  T n N 

3578 

0  1 

^  n  N  n  MQ 

J  u  ii  o  rin 

2  2 

38 

26 

122 

52 

200 

7  A 

7  A 

uKt.C.nV  ICH 

36  1  4 

0  1 

4  1 

33 

1  22 

5  4 

2818 

1  2M 

MDQ     r MMO     D     DFDF TOO 

LiNCCnviLLC.     KntnLsLK  Dlrl 

3  6  21 

02 

P  L  U  MA  S 

40 

08 

1  20 

56 

3560 

BA 

3650 

02 

c:  n  1  a  N  n 
S  17  L  H  n  u 

38 

09 

12  1 

58 

1 

8A 

8A 

BP 

OKUVC-Urinu  c 

3669 

05 

37 

50 

120 

1  4 

2825 

C 

KUDLNI      rli      d^CL  117(1 

3672 

05 

T  1  t  m   (1  MN  F 

3  7 

49 

120 

06 

3145 

8A 

3684 

0  1 

Q  n  N  n  MO 

o  U  11  U  rlH 

38 

30 

123 

00 

55 

8  A 

uarNF^    r*  VN  iiddpd 
MMintj    Urn    ukkck  rujo/ 

3704 

06 

13 

3  4 

1  6 

118 

1  5 

3440 

6P 

Hfl IWEE 

37  10 

0  7 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7  A 

7  A 

H 

L    A    WTR    &    PWR  DEPT 

HALF    MOON  BAY 

37  14 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

6P 

5P 

DEPT    OF    PARKS    &  REC 

HHniL  lun  DKMnUM 

3725 

02 

40 

16 

121 

05 

4560 

C 

ot  nrnN    o  ^oohfnt 

u  o  N  P  n  D  n 

n  H  n  r  IJ  N  U 

3  7  47 

05 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

KrNri*N  r  n     fidf  hfpt 

MHn3t.n  UMri 

375  I 

06 

34 

I  6 

118 

2  4 

1100 

c 

prtDD^    hf  FNnrNFFD*i 

376  1 

0  1 

1  2 

4  1 

48 

123 

22 

1150 

8  A 

8  A 

C  H 

M  *^  FfioFST  ^FDvrrF 

3791 

02 

SHASTA 

2  3 

40 

22 

122 

58 

2750 

BA 

c 

MMKKT     C.nijLCDKIoM  1  UHrl 

3800 

02 

N  P*     O  n  O 

3  9 

39 

1  4 

121 

1  6 

580 

BA 

PROJECT  MANAGER 

382  1 

02 

SHASTA 

40 

48 

1  2  1 

30 

3345 

c 

II    <^    Fn(5F*^T  ^FPVITF 

HHI      L,Wt.t^i     HH     nU  1 

3824 

02 

2  1 

40 

56 

12  1 

33 

3016 

8  A 

6  A 

HftYFIELD    PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

3  3 

42 

115 

38 

1  370 

9A 

9  A 

c 

METRO    WATER  DISTRICT 

HAYFORK    RANGER  STATION 

3859 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

B  A 

U    S    FOREST  SERVICE 

HHTWHKU     D  Lot. 

3863 

04 

o  1  a  MC  rt  o 

37 

39 

121 

59 

7  15 

c 

FunFNF    n  RFTTFNrniJRT 

HLHL  tJoDUKu 

3875 

0  1 

Q  n  N  Q  M  o 

2  2 

38 

3  7 

122 

52 

1  02 

6P 

6P 

uFAi  n^AiiQf^  rrPF  hfpt 

38  78 

0  1 

J  U  rt  u  n  H 

22 

36 

3  7 

122 

52 

1  02 

8A 

D  n  Y  u     1  n  uF 

HELL  HOLE 

389  1 

02 

1 

39 

04 

1  20 

25 

4850 

c 

Dl  orFD   rmiNTY   utd  arpy 

H  E  ME  T 

3696 

06 

nrvjCnc  rnc" 
KlVt-WbiUt 

3  3 

33 

45 

116 

57 

1655 

BA 

1  Aie  F     U  F  MF  T    Mi  IN  LlOTFD 

henshaw  dam 

39  1  4 

06 

bun  uituU 

33 

1  4 

1  16 

46 

2700 

8A 

8  A 

c 

VISTA    IRRIG  DIST 

LJCDPuai>ar^C7       ">  Mil 

HLKrlHrlULt.     <i  nW 

3925 

04 

CON  BCNrTn 

36 

26 

120 

55 

2160 

4P 

MAX    D  LEY 

3928 

04 

COM  OCMTTQ 

2  0 

36 

1  8 

120 

42 

2765 

c 

MRS    CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

16 

34 

26 

1  1  7 

1  B 

3  195 

S5 

ROY   E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TU3L  UMNE 

37 

37 

57 

1  19 

47 

3870 

8  A 

BA 

BA 

C  H 

HETCH    HETCHY   WTR  SUP 

HiUUt.n     VHLLcT  NHnUH 

3946 

02 

M  c  vy  o  o 
r!  t.  V  H  U  H 

?r 

39 

02 

121 

06 

1  480 

8A 

CLARENCE    E  GASS8WAY 

3954 

05 

38 

30 

1  1  9 

48 

8650 

s 

QAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

0  1 

o 

42 

00 

1  22 

38 

2900 

8  A 

8  A 

F  RU IT   GROWERS    SUP  CO 

u  n  A    D  r*  ^ 
n  u  D  c.  K  u  ^ 

4010 

02 

LAKE 

38 

5  1 

122 

43 

2960 

8  A 

HOBERGS  RESORT 

HGCKETT  MEADOWS 

40  1  2 

05 

T  U  L  ARE 

9 

36 

22 

1  1  8 

39 

8500 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

Hut.ut.tb    r  L    bU  n 

40  1  7 

06 

LOb  HnLaLLtb 

1  3 

34 

1  3 

1  1  8 

02 

2660 

5P 

1  niir*\    1  IIFFVKFRT 

HuLLi^ILK     1  sW 

4022 

04 

CAM  flCMTTrt 

2  0 

36 

50 

1  2  1 

25 

279 

5P 

5P 

RADIO    STATION  KMPG 

HULLIblLH  £ 

4025 

04 

CAM  DCMFTn 

bHn    Dt.ni  \  \j 

2  0 

36 

5  1 

1  2  1 

24 

284 

c 

CITY   OF  HOLLISTER 

HOLLISTER    10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

1  2  1 

1  4 

2578 

c 

GORDON    W  BOUDREAU 

HONEYDEW    1  SU 

4074 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  7 

40 

1  4 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY    R  KOHLER 

H  0  0  P  A 

4082 

01 

H  U  MB  0  L  D  T 

3  5 

41 

03 

123 

40 

345 

8  A 

8  A 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HGOPA    TRINITY  RIVER 

4089 

0  1 

HUMBOL  DT 

3  B 

4  1 

03 

1  23 

40 

333 

c 

BUREAU    OF    INDIAN  AFFAIR 

HGPLAND    8  NE 

4097 

02 

LAKE 

2  3 

39 

0  1 

123 

00 

25  1  0 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

LA  n  c  c     f~  w 
H  U  D  D  H  L.  K 

4120 

05 

TUL  ARE 

3  7 

36 

1  1 

1  1  8 

3  7 

7  1  00 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

H  U  A  S  N  A 

4  1  44 

06 

SN    LUIS  OBPO 

3  0 

35 

06 

120 

23 

7  15 

c 

MRS    JOANNA    M  JONES 

HUniLKa  UHrl 

4170 

05 

L.ML  HVLKHb 

3  4 

38 

1  2 

120 

22 

3220 

4P 

PG&E    CO MP AN  Y 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

2  7 

37 

1  4 

119 

1  3 

7020 

4P 

C  H 

SO    CAL IF    EDISON  CO 

HURKEY   CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

3  3 

33 

4  1 

116 

4  1 

4390 

c 

RIVERSIDE    CO   PK  OEPT 

H YAMPOM 

4191 

0  1 

TR  IN ITY 

35 

40 

37 

1  23 

27 

1275 

c 

MRS    GA IL    KL  OPFER 

IDLEWILO    HWY   MNTNC  STA 

4202 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

64 

123 

46 

1  250 

8  A 

STATE    DIV    OF  HWYS 

I  DR  I  A 

4204 

€5 

SAN    BE N I  TO 

2  7 

36 

25 

120 

40 

2650 

a  A 

8A 

NEW    IDRIA    MINE    &  CHEM 

IDYLLWILO    FIRE  OEPT 

42  1  t 

06 

R IVERS IDE 

3  3 

33 

45 

1  1  6 

43 

5397 

4P 

4P 

C  H 

IDYLLWILD    fire  DEPT 

inHt-WlHL 

4223 

07 

I nn  L  K  1 H  L 

32 

5  1 

1  15 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL     IRRIG  DIST 

IMPERIAL    FAA  ftP 

4224 

07 

1  riH  L  W  1  H  L 

32 

50 

1  1  5 

34 

58 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

1  9 

36 

48 

1  18 

12 

3950 

7  A 

7  A 

C  H 

L    A    WTR    &    PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

3  o 

39 

27 

120 

1  8 

7000 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

INDIO    U    S    DATE  GARDEN 

4259 

07 

R  IVEBS  IDE 

6 

33 

44 

1  16 

15 

1  1 

BA 

8A 

8A 

AGR    RESEARCH  SERVICE 

X  N  yok  E  R  N 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

1  1  7 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN    CO    FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

1  1  7 

41 

2220 

MID 

U    S    N    0    T  S 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

2  I 

1  20 

56 

284 

BA 

STATE    DIV    OF  HWYS 

iUWH  MILL 

4289 

02 

PL  ACER 

39 

05 

120 

50 

3056 

BA 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

08 

922 

7A 

7  A 

c 

METRO    WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

2  1 

41 

16 

120 

1  6 

5300 

5P 

5P 

H 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONDAL  E 

4389 

05 

TUL  ARE 

10 

36 

56 

1  18 

32 

4680 

BA 

MT.    WHITNEY   LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

19 

2720 

5P 

JOSHUA   BSN    CTY   WTR  DIST 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 


-33- 


STATION  INDEX 


CftL IF8RN in 
MARCH  1974 


O  T  O  T  T  M 

S  T  H  1  I  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  UUlN  1  T 

UJ 

o 
tr 
z 

(X 

o 

LHTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  RNO 
TRBLES 

UDotKVt K 

PRECIP. 

a 
ui 

SPECIAL 

- 

JUL  IPIN  WYNSL 

4418 

05 

SAN  DIEGO 

25 

33 

05 

1  1  5 

39 

3660 

SS 

SS 

CHARLES    V IL INEK 

JUNCflL  DftM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2076 

5P 

MBNTECITB    COUNTY    WTR  DP 

K.AISER  MEftDOUS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  8 

1  1  9 

05 

9  110 

s 

SB   CAL  IF   EDISBN  CB 

KZt  RANCH 

4457 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

1  0 

1  1  5 

32 

4326 

8  A 

KEE  RANCH 

KELSEY    1  N 

4484 

02 

EL  DBRADB 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

RBBERT   C  KYLE 

K.ELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1  386 

9A 

CB    FARM    &    HOME  AOV 

KENTFIELD 

4500 

0  J 

MAR  IN 

1  7 

37 

67 

122 

33 

1  28 

4P 

4P 

RAYMOND    J.  MULLEN 

KERL  INGES 

4608 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

4  1 

1  2  1 

26 

1  7  7 

8  A 

LONE    STAR  INDUSTRIES 

•KERN   RIVER   PH   NG  1 

4520 

06 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

6P 

SB   CALIF   EDISBN  CB 

KERN   RIVER   PH   N3  3 

4523 

06 

KERN 

1  0 

35 

47 

118 

25 

2703 

5P 

5P 

H 

SB   CALIF   EDISBN  CB 

KETTLEMPIN  CITY 

4534 

05 

K  INGS 

1  1 

36 

00 

1  1  9 

58 

250 

8  A 

8  A 

8A 

KINGS    CBUNTY    FIRE  OEPT 

KETTLEMfiN  STATIBN 

4536 

06 

K  INGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

KILftRC   PBWER  H3USE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

4  1 

121 

62 

2648 

1  1  A 

P   G   i   E  C8MPANY 

KING  CITY 

4565 

04 

MBNTERE  Y 

24 

36 

1  2 

1  2  1 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

KLftMfiTH  R 

4677 

0  1 

DEL  NBRTE 

1  2 

4  1 

3  1 

124 

02 

25 

5P 

6P 

C 

HAROLD    DEL  PBNTE 

KNEELftND    10  SSE 

4587 

0  1 

HUMBOL  DT 

7 

40 

38 

123 

64 

2366 

C 

MRS.    EDRA   L.  MOBRE 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

4690 

06 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

3  1  6 

8  A 

8A 

8A 

RAYMOND  UILLMS 

KQRBEL 

4602 

0  1 

HUMBBL  DT 

1  7 

40 

52 

1  23 

57 

1  45 

5P 

DENNIS    L  EMMBN5 

KYBURZ  STROWBEHRY 

46  1  6 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

6700 

C 

HARRY  STEVENSBN 

LR   CRESCENTfi   FC   251  6 

4528 

05 

LBS  ANGELES 

1  3 

34 

1  3 

118 

1  4 

1656 

6P 

CRESCENTA    VLY   CB   W  D 

LflFflYETTE    2  NNE 

4633 

04 

CBNTRA  COSTA 

4 

3  7 

56 

1  22 

06 

535 

8  A 

RBSS   R  SANBORN 

•LflGUNfi  BEftCH 

4647 

05 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

4  7 

35 

4P 

4P 

SEWAGE    DISPOSAL  PLANT 

LftGUNft   BEPICH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

2  1  0 

C 

L    6   WATER  DISTRICT 

L«  H9NDfi 

4560 

04 

SAN  MATEO 

4 

3  7 

1  9 

122 

1  6 

76  0 

6P 

MRS    GLADYS    W  CLARE 

LflKE  fiLPINE 

4564 

06 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

0  1 

7500 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROUHEAD 

467  1 

07 

SAN  BERDINO 

1  6 

34 

1  6 

1  1  7 

1  1 

6206 

6P 

6P 

LAKE    ARRBWHEAD    F  D 

LAKE  ELEANBR 

4579 

05 

TUBL  UMNE 

37 

37 

58 

1  19 

63 

4562 

s 

HETCH    HETCHY    WTR  SUP 

LAKE   I-IEND0CIN3  DAM 

4689 

0  1 

MENOBCINB 

22 

39 

1  4 

123 

1  1 

6  7  0 

C 

COYBTE    DAM   PROJ  BFFICE 

L  AKEPGHT 

470  1 

02 

L  AKE 

23 

39 

02 

122 

66 

1  347 

5P 

5P 

GEBRGE    R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4706 

07 

INYO 

19 

3  7 

1  3 

118 

3  7 

9066 

s 

SOUTHERN   CALIF.  EDISBN 

LAKESH3RE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

1  22 

23 

1076 

c 

USBR-SHASTA   FIELD  DIV 

LAKESIDE    2  E 

47  10 

06 

SAN  OIEGB 

26 

32 

5  1 

116 

53 

690 

6  A 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

LAKE  S3LAN3 

47  12 

0  2 

SOL  ANQ 

23 

38 

3  0 

122 

00 

1  80 

c 

BUREAU    BF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

47  13 

0  2 

NEVADA 

39 

39 

1  9 

12  0 

38 

6  16  5 

4P 

4P 

4P 

PG&E  COMPANY 

LAKE  M3HLFBR0 

4726 

06 

SAN  OIEGB 

33 

3  3 

1  0 

117 

00 

15  0  0 

c 

ESCBNDIDB    MTL    WTR  CB 

LA  MESA 

4736 

06 

SAN  OIEGB 

33 

32 

46 

1  1  7 

0  1 

530 

5P 

5P 

LA    MESA    FIRE  DEPT 

LA    PAN2A  RANCH 

4767 

04 

SN    LUIS  BBPB 

24 

36 

23 

120 

10 

1660 

c 

MRS    SHAWNA  CARR 

LA  P3RTE 

47  7  3 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

4  1 

12  0 

59 

4976 

c 

T    L  GBULD 

LASSEN    CREEK  UPPER 

4815 

03 

MBDBC 

18 

4  1 

46 

12  0 

1  5 

6  7  7  5 

s 

CAL    OEPT    WTR  RESBURCES 

LAVA    BEDS    NAT  MBNUMENT 

4838 

0  1 

SISKIYBU 

12 

4  1 

44 

12  1 

3  1 

47  70 

9  A 

9  A 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

L AYTBNVILLE 

486  1 

0  1 

MENDBCINB 

7 

39 

42 

12  3 

2  9 

16  6  0 

c 

CALIF    DIV    BF  FBRESTRY 

LEBEC 

4863 

06 

KERN 

10 

3  4 

5  0 

118 

5  2 

3685 

8  A 

»ERN    CB    FIRE  DEPT 

LECHUZA    PT    STA    FC  352B 

4857 

06 

LBS  ANGELES 

33 

34 

06 

118 

5  3 

16  0  0 

4P 

c 

L    A   CB   FIRE  DEPT 

LEESVILLE    KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

CBL  USA 

23 

3  9 

09 

12  2 

26 

13  3  0 

7  A 

MATTHEW    J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

0  1 

MENDBC  INO 

7 

3  9 

52 

12  3 

43 

5  9  3 

r 

JEANNE    D  HAND 

L  E  GRAND 

4684 

06 

MERCED 

2  7 

37 

1  4 

120 

1  5 

255 

6  P 

5P 

MERCED    CB    FIRE  OEPT 

LEHMAN  RANCH 

4885 

06 

EL  DBRADO 

16 

38 

35 

12i 

0  1 

500 

7  A 

IVAN    R  LEHMAN 

LEMBN  C9VE 

4890 

05 

TULARE 

9 

3  6 

2  3 

119 

0  2 

5  13 

8  A 

8  A 

KAWEAH    LEMBN  CB 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

1  4 

12  0 

4  3 

5  3  2  0 

CAL    OEPT   WTR  RESBURCES 

L  INOSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

3  6 

1  2 

119 

0  3 

42  0 

7  P 

7  P 

L  I  NDS A Y-STR ATHMBRE    IH  D 

LITTLE    PANBCHE    DET  DAM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

3  6 

4  ~^ 

12  0 

4  8 

5  7  7 

1  OA 

1  OA 

1  OA 

c 

CAL    DEPT   WTR  RESBURCES 

LITTLE  VALLEY 

498S 

02 

L  ASSEN 

21 

40 

6  3 

12  1 

4  17  0 

8  A 

MRS.    CLOVERINE  CBRDEH 

LIVERM3RE    CBUNTY   F  D 

499  7 

0  4 

AL  AMEDA 

4 

3  7 

40 

12  1 

45 

6P 

LIVERMORE    ALMDA    CTY    F  D 

L8CKU33D   2  N 

5017 

04 

MONTERE  Y 

24 

3  6 

5  8 

12  1 

05 

110  4 

8  A 

ARCHIE    M  WEFERLING 

L  BDGEPBL  E 

5026 

D6 

TUL  ARE 

9 

3  6 

3  5 

118 

4  4 

8  A 

U   S    NATL    PARK  SERVICE 

L  BD  I 

603? 

05 

SAN    JBAQU IN 

1  6 

38 

07 

1  2  1 

1  7 

40 

6  P 

6P 

6  P 

CITY    OF  LODI 

LBG  SPRING 

5043 

02 

TEHArjA 

23 

39 

60 

122 

47 

6060 

CORPS   BF  ENGINEERS 

LBMP8C 

6054 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3  4 

3  9 

120 

2  7 

5P 

LBMPBC    WATER    TREAT.  PL. 

LBNE   PINE   CTNWBBD  PH 

6067 

07 

IN  YB 

1  9 

36 

27 

1  18 

03 

3790 

L    A    WTR    &    PWR  DEPT 

LBNG   BEACH   UiSa  AP 

5066 

06 

LBS  ANGELES 

1  3 

33 

49 

1  18 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LBNG   BELL  STATIBN 

5086 

0  1 

MODBC 

7 

41 

28 

121 

25 

4376 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

LBBKBUT   3  WSW 

6093 

02 

MBDBC 

2  1 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LBRAINE 

6098 

06 

KERN 

1  0 

36 

18 

1  18 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

LBS  ALAMBS 

5107 

05 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

46 

120 

1  7 

555 

SA 

S    BARBARA    CB    F    STA  24 

LBS    ANGELES    WSO    AP  R 

6  114 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

65 

1  1  8 

24 

1  05 

MID 

MID 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LBS    ANGELES    CIVIC    CTR  R 

6  115 

06 

LBS  ANGELES 

1  3 

34 

03 

1  18 

1  4 

270 

MID 

MID 

c 

LA    CB    AIR    POL    CBN  DIST 

LBS  BANBS 

5  118 

06 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

62 

120 

8A 

8A 

CENTRAL    CALIF    IRH  DIST 

LBS    BANBS    ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

850 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LBS   BANBS   DET  RESV 

6120 

06 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

65 

407 

9A 

9  A 

9fl 

CAL    DEPT   WTR  RESBURCES 

LBS  GATBS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

366 

6P 

5P 

CITY   BF   LBS  GATBS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  5TRT10N  INDEX 


-34- 


STATION  INDEX 


CflL  IFORN  Ifl 
MftRCH  197^ 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 

<r 

a: 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ITION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TfiBLES 

OBSERVER 

ELEVfl 

c 

UJ 

0. 

u) 

UJ 
QC 
0- 

a. 

(X 

> 

UJ 

SPECIAL 

nil  NOItSl 

1.3S   GflTGS   4  SW 

B125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

24  1  5 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS   PRIETQS   RftNGER  STfl 

5  1  •^T 

05 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8A 

U   S   FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

6  1  5. 1 

05 

KERN 

1  0 

35 

37 

1  19 

41 

288 

C 

KERN    COUNTY    FIRE  DEPT. 

LOWER   OTPIY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

C 

SAN   DIEGO   WTR  DEPT 

LUCIfl    UILLGW  SPRINGS 

5  184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

1  2  1 

27 

355 

c 

STATE    DIV    OF  HWYS 

LUMBERYSRD  R5 

5  1  89 

05 

EL  DORADO 

6 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

LYTLE    CR   FOOTHILL  BLVO 

521.2 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

06 

1  17 

20 

1  160 

c 

SAN   BERNARDINO  FCD 

LVTLE   CREEK    RRNGEH  STA 

52  1  8 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

14 

1  1  7 

29 

2730 

8A 

c 

U   5   FOREST  SERVICE 

nnOELINE    2  SW 

623  1 

02 

t  ASSEN 

18 

4  1 

01 

120 

30 

6280 

5S 

L    R  REUCK 

MODERft 

5233 

06 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

6  A 

8  A 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

MflD   RIVER   RftNGEH  STA 

5244 

0  1 

TRINITY 

1  7 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

U   S   FOREST  SERVICE 

MftHNUE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

61 

122 

47 

2390 

c 

MRS    M    E  MAHNKE 

liOMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

1  9 

37 

37 

1  19 

02 

9500 

s 

CAL    DEPT   WTP  RESOURCES 

tinriMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

1  19 

19 

3390 

s 

SO.    CALIF.    EDISON  CO. 

MftNTECA 

6303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

1  2 

40 

8A 

8A 

8(= 

SPRECKELS   SUGAR  CO. 

riANZANITA  Lfil4E 

53  1  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5860 

eA 

8A 

H 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

MORE  ISLAND 

6333 

0  1 

SOLANO 

1  7 

38 

06 

122 

16 

52 

9A 

MARE     IS    NAVAL  SHIPYARD 

MAR  ICOP A 

5338 

05 

KERN 

1  0 

36 

06 

1  19 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD    OIL    OF  CALIF 

MAR  I POSA 

5346 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9A 

MRS    ELLEN    P  RITTER 

nARHLEEVILLE 

6356 

03 

ALPINE 

3 

36 

42 

1  19 

47 

6645 

c 

ELOISE    B  FAIRBANKS 

MAHKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9  A 

9fl 

U    S    BUR    OF  RECLAMATION 

MART INE2    3  S 

537  1 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

68 

122 

08 

225 

c 

MARGARET    S  PLUMMER 

MARTINEZ    3  5SE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS    C.  MACALVEY 

MARTINEZ    WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

0  1 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ    WTR    PURIF  PT 

MAR YSV  IL  L  E 

6386 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

35 

60 

gA 

9A 

MARYSVILLE    FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUQL  UMNE 

37 

37 

53 

1  1  9 

5  1 

45  1  3 

SA 

CITY    SAN  FRANCISCO 

MAT  I L  IJ A  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA    C.     FLOOD  CONT. 

MC    CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ML  CLOUD 

6449 

02 

SISKIYOU 

2  1 

41 

16 

122 

08 

3300 

8A 

8A 

C  H 

CARL    L  MYERS 

MEADOW  LAHE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  1  9 

25 

4480 

7A 

KFSN-TV 

MECCA    FIRE  STATION 

6502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

1  16 

04 

180 

5P 

5P 

CALIF    DIV    OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAHE 

5505 

01 

S ISK I  YOU 

1  2 

4  1 

36 

121 

37 

6726 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MENDOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED    FIRE    STATION  2 

5632 

06 

MERCED 

1  4 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY   OF  MERCED 

MERCED  2 

5  5  35 

0  5 

MERCED 

1  4 

3  7 

1  9 

1  20 

29 

170 

c 

MERCED    IRRIG  0I5T 

MICHIGAN  Bluff 

6686 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R    M  POWELL 

MIDOLETOWN 

5598 

02 

L  AKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  130 

8A 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

milford  laufman  rs 

6623 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

08 

120 

2  1 

4860 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

milL  creek  intake 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

66 

4945 

c 

SO   CALIF   EDISON  CO 

MILL    CREEK    SUMMIT    R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  1  8 

05 

4990 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

MIL  0    6  NE 

5669 

06 

TULARE 

9 

36 

16 

1  18 

46 

3100 

c 

MRS.    FLORENCE   S.  WALTER 

MINERAL 

6679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4876 

8A 

8A 

C  H 

U   S   NAT   PARK  SERVICE 

MIRANDA    4  SE 

57  11 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES    A  EMRICK 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

5713 

0  1 

HUMB3L  DT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PH YL  L  IS    ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5  7  21 

0  7 

SAN  BERDINO 

6 

3  4 

66 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL    DIV    BEACH    &  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

6723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  1  8 

43 

9700 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

06 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

9  1 

MID 

MID 

MODESTO    IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

674  1 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY    OF  MODESTO 

MO J AVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

c 

KERN   CO   FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

6779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  1  9 

09 

6450 

6P 

6P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE    SISK    CO  AP 

5786 

01 

S ISK I  YOU 

1  2 

4  1 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT    SERVICE  STATION 

MONTERE  Y 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

346 

6P 

6P 

ROBERT   J  RENARD 

MONTEREY    FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

6  1 

245 

6P 

6P 

FEDERAL    AVIATION  AOMIN 

MOORP ARK 

6823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  1  8 

63 

580 

9A 

VENTURA    COUNTY    FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

06 

TULARE 

1  1 

36 

43 

1  1  8 

34 

8840 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

3  1 

3075 

c 

SAN   DIEGO   WATER  CO 

MORGAN    HILL    2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

12  1 

37 

225 

SA 

MRS    THELMA    F  DOWNER 

MORGAN   HILL    6  WSW 

6846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

R    FRED    GARA Y 

MORGAN    HILL  5CS 

6853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U   S   SOIL    CON  SERVICE 

MORRO   BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN    LUIS  OBPO 

4 

35 

23 

120 

5  1 

66 

5P 

6P 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT. 

MORRO   BAY   3  N 

5869 

04 

SN    LUIS  OBPO 

4 

36 

26 

120 

6  1 

670 

MID 

STANDARD   OIL    OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TUL  ARE 

1  0 

36 

16 

1  18 

43 

6360 

s 

U   S   ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

6890 

07 

SAN  BE5DIN0 

6 

35 

28 

1  16 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF    DIVISION    OF  HWYS 

MT    BALDY    FC  e^G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  1  7 

39 

4275 

eA 

c 

U.S.    FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHEH 

6909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

46 

120 

40 

3408 

8A 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

MOUNT    DIABLO    N  GATE 

69  15 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

62 

121 

66 

2100 

7A 

7  A 

CAL    DIV   BEACH   &  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT    HEBRON  RS 

694  1 

0  1 

SISK I  YOU 

1  2 

4  1 

47 

1  22 

02 

4250 

SA 

8A 

U   S   FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

6973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1  800 

c 

JACK    I  SCHELL 

MT    SAN    JACINTO    W    S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  1  6 

38 

64  1  7 

5P 

5P 

MT    SAII    JACINTO  WSP 
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S TH T I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 

□ 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVfIT  ION 
TIME  ONO 
TABLES 

TEHP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 

(SEE  NOTESr 

OBSERVER 

MOUNT    SHflSTfl  SLOPE 

S ISK I  YOU 

23 

4 

2  2 

122 

1  4 

7  5  0  0 

S 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

MOUNT   SHfiSTfl    WSO    CI  R 

02 

SISK  I  YOU 

23 

4  1 

1  9 

12  2 

1  9 

3  5  44 

M  I  0 

MID 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MOUNT    TflMflLPPlIS    2  SW 

5996 

0  1 

MAR  IN 

1  7 

3  7 

5  4 

122 

3  6 

14  7  6 

Q 

CAL  IF    DIV   BEACH   &  PKS 

MT    WILSON  2 

6  0  0  6 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3  4 

1  4 

118 

0  4 

5  7  0  9 

3  P 

3  P 

H 

NWS   2ND-0R0ER  OBSERVERS 

MUIR  WGQOS 

MAR  IN 

17 

3  7 

5  4 

12  2 

3  4 

2  2  5 

5  P 

U   S   NAT   PARK  SERVICE 

MUMBG  BftSIN 

6032 

0  1 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

NPiCIMIENTO  OfiM 

6066 

04 

SAN    LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

6A 

8A 

8  f 

MONTEREY    CTY    PARKS  DEPT 

•NfiPfl   STfiTE  HOSPITAL 

NAPA 

1  7 

3  8 

12  2 

3  6 

6  0 

5  P 

6  P 

NAPA    ST    HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO    1  NU 

6  I'os 

0  1 

MENDOC  INO 

1  7 

3  9 

1  0 

12  3 

3  4 

22  0 

Q 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

0  7 

SAN  BEROINO 

5 

3  4 

5  0 

114 

36 

48  0 

CITY   OF  NEEDLES 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

6  116 

0  7 

SAN  BERDINO 

5 

3  ^ 

4  6 

114 

3  7 

9  13 

MID 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6  136 

0  2 

NEVADA 

39 

3  9 

1  6 

12  1 

0  1 

2  52  0 

8 

8  A 

CITY    OF    NEVADA  CITY 

NEWARK 

R  1  ^4 

AL  AMEDA 

4 

3  1 

0  2 

8  f 

LESLIE    SALT  COMPANY 

NEW   CUYAMA    FIRE  5TA 

0  6 

SANTA  BARBAR 

30 

3  ^ 

119 

p  1  fin 

6 

BO 

£ 

SAN    BAR    CO    FIRE    STA  41 

NEWHALL    SOLEDAD  FC32CE 

6  1  62 

LOS  ANGELES 

29 

23 

32 

1  243 

4P 

LA    COUNTY    FLOOD  CONT. 

NEWMAN    2  NW 

6  1  58 

05 

STAN  ISL  AUS 

27 

37 

21 

121 

03 

106 

5P 

5P 

RICHARD    A  SMITH 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

5  1  75 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

1  1  7 

53 

1  0 

6P 

6P 

ORANGE    CO.     HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

SUTTER 

39 

}  ^  ' 

RECLAMATION    DIST  1001 

NILAND 

6  197 

0  7 

IMPERIAL 

6 

3  3 

J: 

BO 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

NIPOMO    2  NW 

620 

06 

SN    LUIS  OBPO 

30 

36 

120 

30 

360 

8  A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6  2  12 

0  2 

GLEN 

23 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELD 

623? 

0  2 

NE VfiDA 

39 

TQ 

pn 

MALAKOFF    DIGGIN5    ST  PK 

NORTH    FORK    RANGER  STA 

0  5 

MADERA 

27 

3  7 

1  4 

To 
119 

3  0 

2  6  3  0 

8  A 

8  A 

H 

U    S   FOREST  SERVICE 

NOVATQ    8  WNW 

ADon 

MAR  I  N 

1  7 

3  8 

0  6 

12  2 

4  3 

3  7  0 

MARIN    COUNTY    FIRE  DEPT. 

OAK    KNOLl     R    5  2 

6329 

0  1 

S  ISK I  YOU 

1  2 

5  1 

12  2 

17  0  0 

8  A 

U   S   FOREST  SERVICE 

OAKLAND    WSO    AP  R 

6335 

04 

AL  AME  D A 

4 

37 

44 

122 

1  2 

6 

MID 

MID 

Q 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

AL  AMEDA 

4 

37 

48 

122 

1  6 

30 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

NAPA 

1  7 

2  7 

122 

2  5 

16  0 

6P 

MRS    LILLIAN    DEL  BONDIO 

OAKVILLE    •'I    SW    «  2 

0  1 

NAPA 

1  7 

TH 

12  2 

f  ^ 

1685 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCC lOENTAL 

0  1 

SONOMA 

1  7 

3  6 

2  6 

12  2 

6  8 

96  0 

7  A 

ANDREW   J  BLANEY 

OCEANSIOE 

° 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  2 

117 

2  3 

8  4 

4P 

4  P 

OCEANSIDE    FIRE  DEPT 

OCEANSIDE   PUMPING  PL 

SAN  DIEGO 

33 

3  3 

1  3 

117 

2  1 

3  0 

OCEANSIDE    WATER  DEPT 

OCOTILLQ  WELLS 

SAN  DIEGO 

6 

3  3 

0  9 

116 

08 

16  0 

8  A 

EARL    G .    CART lER 

OCOTILLO  2 

n  7 

IMPER lAL 

6 

3  2 

46 

116 

0  0 

410 

7  A 

BYRON    H  MILLER 

OJA  I 

6399 

06 

VENTURA 

33 

3  4 

2  7 

119 

1  5 

7  6  0 

6  P 

6  P 

VENTURA    CO    FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

48 

120 

63 

5530 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

ONO 

6465 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS    SHERRY  WICKS 

ORANGE    COUNTY  RESVR 

ORANGE 

26 

3  3 

5  6 

117 

53 

660 

CORPS   OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

fi47ft 

0  5 

FRESNO 

9 

3  6 

3  7 

119 

1  8 

43  1 

1  0  A 

1  0  A 

ORANGE    COVE    CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

0  1 

TRINITY 

36 

40 

43 

12  2 

5  8 

3825 

c 

DAV  ID   J  RUIZ 

ORICK    PRAIRIE    CREEK  PK 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  7 

4  1 

2  2 

12  4 

0  1 

16  1 

6  P 

6  P 

CAL    DIV    BEACH    &  PARKS 

ORL  AND 

RCinfi 

GLENN 

23 

39 

45 

12  2 

1  2 

254 

8  A 

8  A 

ORLAND    UNIT    WU  ASSN 

ORLEANS 

c  e  r  Q 

6  5  0  8 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  2 

4  1 

1  8 

12  3 

32 

40  3 

6P 

6P 

JACK    G  .    CL  ARK 

ORLEANS  RS 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  2 

4  1 

1  6 

123 

32 

430 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

65  2  1 

0  2 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

17  1 

1  1  A 

1  1  A 

CITY    OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6625 

02 

BUTTE 

8 

39 

3  1 

1  2  1 

34 

156 

7A 

ROBERT   E  SKINNER 

OROVILLE    RANGER  STA 

5528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

56  62 

0  ^ 

MAR IP05A 

1  4 

3  7 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWR    &   NATL    PARK  SERVICE 

OXN ARO 

0  6 

VENTURA 

33 

3  4 

1  2 

119 

1  1 

49 

8  A 

8  A 

C I TY    OF  OXNARD 

OZENA    GUARD  STATION 

65 

0  6 

VENTURA 

30 

34 

4  1 

119 

2  1 

3680 

c 

U    5    FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

MERCED 

27 

3  7 

0  4 

12  1 

1  1 

880 

MID 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

669  7 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

1  20 

30 

3440 

7  A 

FLOYD   R  POOLE 

PACOIMA    DAM   FC    33  A?E 

65  0  2 

0  6 

LOS  ANGELES 

1  3 

3  4 

20 

118 

2  4 

1  500 

8  A 

CARL    K    RO YS TON -L ACF CD 

PAICINES    OHRWALL  RANCH 

66  10 

0  ^ 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

1  2  1 

22 

960 

8  A 

JOHN    P  OHRWALL 

PALMDALE 

65  2  4 

0  7 

LOS  ANGELES 

6 

34 

3  5 

1  1  8 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE     IRRIG  DIST 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

5527 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

1  1  8 

05 

26  1  7 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

116 

32 

41  1 

6P 

6P 

PALM    SPGS    FIRE  DEPT 

PALO    ALTO    JR.  MUSEUM 

0  ^ 

SANTA  CLARA 

4 

3  7 

27 

1  22 

08 

26 

8  A 

8  A 

c 

PALO    ALTO    JR.  MUSEUM 

P AL  GMA 

6660 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES    A  BELL 

PALOMAR    MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  16 

52 

6650 

7A 

7  A 

c 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS    VERDES    EST  FC'^3D 

6653 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

2  16 

7A 

SUPT.    OF    STREETS    &  PKS. 

PANOCHE 

6675 

06 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

60 

1265 

SS 

MISS   LILY  BERG 

PARADISE 

6665 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

1  2  1 

37 

1  760 

8A 

8A 

PARADISE    FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

1  7 

1  1  4 

1  0 

738 

7A 

7A 

c 

MFTCf^    UBTFC  DT^TDrrT 

PARKF lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1  482 

7A 

ROBERT   H.  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA   WATER  DEPT 

PASKENTA    RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

63 

122 

32 

766 

8A 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

PASO  R0BLE5 

6730 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

6P 

CITY   OF    PASO  ROBLES 

PASO   ROBLES   5  NW 

6736 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1  040 

c 

C    J  WEYRICK 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

6742 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

8  1  5 

MID 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STPTION  INDEX 
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UDOLr\VLr\ 

ELEVP 

a. 

0. 

t_) 

Ui 
OC 

a. 

a. 
a 

UJ 

a 

u 

a. 

tn 

- 

0 

676  1 

03 

MSDOC 

2  1 

12  0 

1  2 

7  000 

CAL    OEPT   WTR  RESOURCES 

H  H  1   1  1  W  H  T 

6  7^4 

0  6 

KERN 

1  0 

34 

7  A 

HUDSON  RANCH 

T  E  H    M  ft 

23 

40 

on 

12  1 

18  40 

7  A 

NELLIE  THOMPSON 

6803 

0  2 

MODGC 

21 

2  7 

14 

CAL    OEPT   WTR  RESOURCES 

PETflLUMft    FIRE,   STfi  2 
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ORANGE    CO    FL    CON  DIST. 

5AUGUS    PWR    PL    NO  1 

80  1  4 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

27 

2106 

6A 

L    A    WTR    &    PWR  DEPT 

SAWYERS    BAR    RANGER  STA 

8025 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

1  8 

1  23 

08 

2  159 

8  A 

MID 

r 

U    S    FOREST  SERVICE 

•SCOTIA 

8045 

0  1 

HUMBOL  OT 

7 

40 

29 

124 

05 

139 

a  A 

B  A 

PACIFIC    LUMBER  CO 

8072 

Pl 

c  n  ftj  n  M  A 
J  U  n  U  DM 

1  7 

38 

24 

1  22 

49 

56 

c 

CITY    OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

807^ 

03 

L  ASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS    BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  0 

1  1  8 

28 

670 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

1  22 

26 

1076 

8A 

8  A 

8  ft 

H 

U    S    BUR  RECLAMATION 

SHELTER  CGVE 

8162 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  7 

40 

02 

1  24 

04 

1  10 

5P 

6P 

TONY    N.  MACHI 

SHINGLETGWN   2  E 

8  1  76 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

5  1 

3655 

7  A 

MRS.     GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  16 

1  5 

1670 

7  ft 

R    M    MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

5  lERRfl 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

5P 

6P 

H 

MRS.    JEANNE    W.  MCMAHAN 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4976 

6A 

Bft 

c 

H 

U    S    FOREST  SERVICE 

SIGNAL    HILL    FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  1  8 

1  0 

1  00 

c 

MANUEL    V IL L EGAS-L ACFCD 

SILVERADO   RANGER  STA 

6243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

39 

1  096 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

SKAGGS   SPGS   LAS  LQMAS 

8272 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8  A 

JOHN    K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8275 

04 

MONTEREY 

24 

35 

05 

120 

40 

1  730 

c 

STATE    OIV    OF  FSTRY 

SNOW   CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

52 

1  16 

41 

1940 

7A 

DESERT   WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

83  18 

06 

MAR  IPQSA 

1  4 

37 

60 

1  1  9 

30 

8700 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVfiT ION 
TIME  RNO 
TfiBLES 


OBSERVER 


SQOPI    SPRINGS    1  E 
SOLED«0 

SQMERSET   5  ESE 

SOMtS   3  NW 

SONOnfi 

SQNaRfi  RS 

S3N3Hfi  JUNCTION 

50    ENTRANCE  Y3SEMITE 

SQUTH  LAKE 

SPWDHft    PflC   FC    356  C 

SPRECKELS   HUY  BRIDGE 
SPRINGVILLE    7  ENE 
SPRINGVILLE    RANGER  STft 
SPRINGVILLE    TULE  HDUKS 
SOUSW  VALLEY 
STfiNDISH    1  E 
STftNOISH?HICKEY    ST  PK 
STANISLAUS    POUER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRL ING    CITY  RS 

STOCKTON    DISPOSAL  PL 
STOCKTON    USO  AP 
STOCKTON    FIRE    STA    NO  1 
STONYFORD    COOLEY  RANCH 
STONYFORD    RANGER  STA 
STONY   GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUHMIT  MEADOW 

SUN  CITY 

SUNSET    STATE  BEACH 
SURF    2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER    HILL    RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE  CITY 

TAHOE    VALLEY    FAA  AP 
TEHACHAP I 
TEHACHAPI  AIRPORT 
TEJON  RANCHO 
TEMECUL  A 
TERMO 

THE  GEYSERS 
THERMAL    FAA  AP 
THERMAL    FIRE    STA  Bl 
THOUSAND  OAKS 

THREE    MILE  VALLEY 

THREE    RIVERS   6  SE 

THREE    HVRS    EDISON    PH  1 

TIGER   CREEK  PH 

TOPANGA    PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TRABUCO  CANYON 

TRACY    2  SSE 

TRACY  CARBONA 

TRACY    PUMPING  PLANT 

TRINITY    DAM    VISTA  PT 
TRON  A 

TROUGH  SPRING 

TRUCKEE    RANGER  STATION 

TUJUNGA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  ■^70 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
"URL  OCK 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 


8332 
8338 
6314 
8349 
836  1 
8363 
8355 
8380 
8406 
8436 

8446 
8456 
8460 
8463 
8474 
8487 
8490 
8499 
8510 
8544 

85^4 
8658 
8560 
8578 
8580 
6587 
859  1 
8606 
8627 
8648 

8655 
8680 
8697 
8700 
8702 
8703 
8713 
8716 
8752 
8758 

8762 
8826 
8832 
8839 
8844 
8873 
8885 
8892 
8893 
8905 

8909 
89  1  2 
89  1  7 
8928 
8967 
8973 
8992 
8997 
8999 
900  1 

9024 
9035 
9037 
9043 
9047 
9049 
9053 
906  1 
9073 
9087 


02 
04 
06 
06 
0  1 
05 
03 
05 
07 
06 

04 
05 
06 
05 
03 
03 
0  1 
06 
06 
02 

06 
05 
05 
02 
02 
02 
02 
02 
06 
05 

06 
04 
06 
06 
03 
03 
05 
02 
05 
03 

03 
05 
05 
05 
06 
03 
0  1 
07 
07 
05 

02 
05 
05 
05 
06 
06 
06 
05 
05 
06 

01 
07 
02 
03 
06 
06 
0  1 
06 
05 
06 


NEVADA 

MONTEREY 

EL  DORADO 

VENTURA 

SONOMA 

TUOL  UMNE 

MONO 

MAR  IPOS A 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

L  ASSEN 

MENDOC INO 

TUOL  UMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
COL  USA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 
FRESNO 

RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

L  ASSEN 

L  ASSEN 

AMADOR 

PL  U MAS 

KERN 

PLACER 

EL  DORADO 
KERN 
KERN 
KERN 

R IVERS IDE 

L  ASSEN 

SONOMA 

fi IVERS IDE 

RIVERSIDE 

VENTURA 

PL  UMAS 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

AL  AMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

C  OVtlS  A 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

S ISK lYOU 

TULARE 

STANISLAUS 

ORANGE 


39 
24 
16 
33 
1  7 
37 
38 
1  4 
19 
26 

24 
9 
9 
9 

36 

18 
7 

34 

1  1 
8 

27 
27 
27 
23 
23 
23 
21 
39 
30 
1  1 

28 
20 
32 
33 
18 
1  6 
16 
8 
10 
36 

36 
10 
1  0 
1  0 
33 
1  8 
22 
6 
6 
33 

8 
9 
9 
16 
33 
33 
33 
27 
27 
27 

35 
6 
23 
36 
1  3 
13 
12 
10 
14 
33 


39  1 9 

36  26 
38  37 
34  1 7 

38  18 

37  69 

38  21 
37  30 

37  1  1 

34  03 

36  36 

36  10 

36  08 

36  12 

39  12 

40  22 

39  53 

38  08 

36  56 

39  54 

37  56 

37  64 

38  00 

39  15 
39  23 
39  35 

41  10 

39  34 

35  00 

37  05 

33  43 

36  54 

34  41 

34  16 

40  23 
40  26 

38  23 
40  27 

35  09 

39  1 0 

38  54 

36  08 

35  08 

36  02 
33  30 

40  52 
36  48 
33  38 

33  38 

34  11 

39  54 
36  22 

36  28 

38  27 
34  05 
33  48 

33  39 

37  43 
37  42 
37  48 

40  48 
36  47 

39  1 8 
39  20 

34  16 
34  23 

41  58 

36  22 

37  29 
33  44 


120  22 

121  20 
120  36 

119  03 

122  28 

120  23 
119  27 
119  38 
lie  34 
117  49 


121 
1  18 
1  18 
1  18 
1  20 
120 
123 
120 
1  18 
121 


12  1  20 

121  15 

121  19 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 
120  23 
119  13 


1  1  7 
121 
120 
1  18 
120 
120 
120 
12  1 


119  28 

120  08 


120 
1  18 
1  18 
1  18 
1  1  7 
120 
122 
1  16 
1  16 
1  18 

1  20 
1  18 
1  1  8 
120 
1  1  8 
1  18 
1  1  7 
121 
12  1 
121 

122 
1  1  7 
122 
120 
1  18 
1  18 
121 
1  1  8 
1  20 
1  1  7 


6885 
195 
3160 
600 
97 
1  749 
6886 
5120 
9680 
676 

60 
2470 
1050 
4070 
6236 
4030 
860 
1060 
10300 
35  1  8 

1  1 

22 
12 
30  15 
1  168 
79  1 
5300 
3808 
390 
6240 

1  420 
85 
1  1  0 
1  086 
41  48 
4555 
1  586 
6  160 
1025 
6230 

6254 
3975 
3960 
1  425 
1020 
5300 
1668 
1  12 
1  15 
810 

5900 
1900 
1  1  40 
2355 
745 
1  10 
970 
106 
140 
6  1 

2500 
1695 
4000 
6995 
1820 
4645 
4035 
8950 
1  1  5 
1  18 


MID 
8A 


4P 
4P 

6P 

6P 

MID 


MID 
8A 
8A 
8A 
8A 

5P 
5P 


8A 
MID 


7A 

8A 
5P 
6P 
MID 
8A 


C 

5PC  H 


ROBERT  MAUGHAN 
ALDEN    N  ANDERSON 
JACK    A.  HASELEY 
WAYLANO    0.  WATSON 
CAL    OEPT    PARKS    &  REC 
STATE    DIV.OF  FORESTRY 
STATE    DIV    OF  HWYS 
NATIONAL    PARK  SERVICE 
SOUTHERN    CALIF    EDISON  C 
J  .     E  .     S  T  U  L  L 

WALTER    e.  HENNES 

elmer  a  sutton 

u  s  forest  service 

pg&e  company 

squaw  valley  state  pk 

ray  c  fraley 

cal  div  beach  &  pks 

pg&e  company 

corps  of  engineers 

state  div  of  f5try 

city  of  stockton 
weather  service  office 
stockton  fire  sta  no  4 
fred  h  cooley 
u  s  forest  service 
orland  water  users  assn 
cal  dept  wtr  resources 
mrs.  lillian  maghuder 
suey  ranch 

cal  dept  wtr  resources 

riverside  co  fire  dept 
calf  dept  of  pks  &  rec 
u  s  air  force 
susana  kn  fire  sta 
david  barr 
state  div  of  fstry 
state  div  of  fstry 
cal  dept  wtr  resources 
kern  co  fstry  &  fd 
doris  l.  ackerman 

fed  aviation  agency 
kern  county  fire  dept 
tehachapi  cummings 
tejon  ranch  company 
calif  div  of  forestry 
sulo  e  lakso 
mrs  faye  dewey 
fed  aviation  agency 
riverside  co  fire  oept 
ventura  co  fire  dept 

cal  dept  wtr  resources 

paul  chambers 

so  calif  edison  co 

pg&e  company 

l  a  co  fire  dept 

torrance  mun  airport 

orange  co  park  oept 

aage  r  tugel 

j.  allen  hall 

u  s  bur  reclamation 

u  s  bur  reclamation 
kerr  mcgee  chem  corp 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
james  0.  parra 
los  angeles  co  fcd 
tulelake  ihrig  dist 
natl  weather  service 
carl  a  pearson 
the  irvine  company 
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CAL IFQRNIfl 
MARCH  1974 


T  r>  T   T  OKI 

S Tfl T  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LUUN 1 Y 

UJ 

o 
a 
z 

cx 

o 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TINE  AND 
TABLES 

UDotK Vt K 

TEHP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 
ISIE  NOItSI 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDIN0 

6 

31 

08 

1  1  6 

02 

3975 

IP 

IP 

JOSHUA    TREE    NAT.  MON. 

TUIN  LAKES 

9  105 

02 

ALPINE 

1 

38 

12 

1  20 

02 

7829 

IP 

IP 

H 

PACIFIC    GAS    &  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9  111 

06 

5NTA  BARBARA 

30 

31 

59 

1  20 

3  9 

582 

IP 

IP 

IP 

SANTA    MARIA    VLY  WCD 

UHL    HANGER  STATI9N 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3695 

C 

USES    C/Q    DIST  RANGER 

«UK I  AH 

9  122 

0  1 

MENDOC  INO 

22 

39 

09 

123 

3  2 

623 

5P 

6P 

CITY    FIRE  DEPARTMENT 

UMAH    4  W5W 

9  1  2-9 

0  1 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

36 

3  900 

8  A 

MRS    MARJORIE    S  DORY 

«U    C    L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

31 

01 

1  18 

27 

130 

IP 

IP 

UCLA 

UPLAND    3  N 

9  158 

05 

SAN  BERDINO 

28 

31 

08 

1  1  7 

39 

3  605 

5P 

5P 

LIBERTY   GROVES   OP.  CORP 

UPPER    LAKE    7  U 

9  167 

02 

L  AKE 

23 

39 

1  1 

1  23 

02 

3  621 

IP 

EDGAR    J  SCHUETTE 

UPPER  MATTSLE 

9  177 

0  1 

HUM60L  DT 

1  7 

10 

1  6 

121 

3  3 

255 

5P 

WESLEY   C  R0SC3E 

UPR   SAN   LEANDRQ  FILTER 

9  1  86 

01 

AL  AMEDA 

1 

3  7 

16 

122 

3  0 

391 

6  A 

6  A 

c 

E    BAY   MUN    UTL  DIST 

UPPER    TRES  PINGS 

9  189 

01 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2060 

c 

ELDON  FANCHER 

U  S  0  N  A   2  N 

9  193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  1  9 

19 

3  3  50 

c 

WILLIAM    P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

3  05 

5P 

6P 

VACAVILLE    FIRE  DIST 

VALLEY   CENTER    2  NNE 

9232 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1 1 

1  1  7 

0  3 

3  390 

IP 

VALLEY    CNT    MUN  WATER 

VALYERMO    FIRE    STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

1  6 

31 

27 

1  1  7 

62 

3600 

5P 

5P 

LOS    ANGELES    CO    FIRE  STA 

VAN    NUYS    FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

31 

1  1 

1  18 

27 

595 

IP 

LA    DEPT.     WTR .     AND  POWER 

VENADG 

9273 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

3  7 

123 

0  3 

3  260 

c 

SONOMA    CO    WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

31 

1  7 

1  1  9 

1  7 

3  06 

6  A 

CO.     FLOOD    CONTROL  DIST 

VERMIL ION  VALLEY 

930  1 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO    CAL  IF    EDISON  CO 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

16 

31 

32 

117 

1  8 

2868 

8  A 

OA 

c 

VICTOR   CO   WATER  DIST 

VIOETTE  MEADOW 

9  3*^8 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

16 

118 

25 

9500 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

VINCENT    FIRE    STA  FC12a 

9345 

05 

LOS  ANGELES 

29 

31 

29 

118 

08 

3  3  35 

6  P 

L    A   CO   FIRE  DEPT 

VINTON 

935  1 

02 

PL  UMAS 

6 

39 

19 

120 

1  1 

1950 

IP 

FRANK  DOTTA 

V ISAL  I  A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

1  8 

325 

8  A 

8  A 

VISALIA    FIRE  DEPARTMENT 

VISTA    2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1 1 

1  1  7 

1 1 

5  3  0 

5P 

6P 

VISTA    FIRE  DEPT 

V0LLMER5 

9386 

02 

SHASTA 

23 

10 

67 

122 

27 

3  335 

8A 

c 

URBAN    M  TUCKER 

VOLTA   POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

10 

28 

121 

62 

2200 

IP 

IP 

c 

P    G    *    E  COMPANY 

WALLACE    1  NNE 

9118 

06 

CALAVERAS 

2 

38 

1  2 

'120 

68 

328 

6  A 

CALIF    DEPT    FISH    4  GAME 

WALNUT   CREEK    2  E5E 

9123 

01 

CONTRA  COSTA 

1 

3  7 

53 

122 

02 

215 

6P 

6P 

OWEN    B  LAWS 

WALNUT   CREEK   2  ENE 

9126 

01 

CONTRA  COSTA 

1 

3  7 

61 

12  2 

0  1 

220 

c 

TOMAS    S  VANASEK 

WALNUT    CREEK  E 

9127 

01 

CONTRA  COSTA 

1 

3  7 

6  1 

12  1 

69 

100 

9  A 

MRS.    BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT    PTL    STA  FC102C 

913  1 

06 

LOS  ANGELES 

25 

3  1 

00 

117 

52 

188 

8  A 

L    A    CO    FIRE  DEPT 

WARM    SPRINGS  DAM 

9110 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

13 

12  3 

00 

221 

6  A 

8  A 

c 

U    5    ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9117 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  7 

3  16 

38 

3  3  8  0 

IP 

IP 

c 

WARNERS    RESORT  CO 

WASCO 

9152 

05 

KERN 

1  0 

36 

36 

1  19 

20 

333 

8A 

8A 

KERN    CO    FSTRY    i    F  D 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9173 

01 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

12  1 

16 

96 

8A 

8A 

CITY    OF  WATSONVILLE 

WAWQNA    RANGER  STATION 

9182 

05 

MAR IPOSA 

1 1 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE    RANGER  STA 

9190 

0  1 

TRINITY 

35 

10 

11 

12  2 

56 

2  0  5  0 

8  A 

8  A 

U    S    FOREST  SERVICE 

WEED    FIRE  DEPARTMENT 

9199 

0  1 

S  ISK I  YOU 

1  2 

1 1 

2  6 

12  2 

2  3 

3  6  9  3 

8  A 

8  A 

WEED    FIRE  DEPARTMENT 

WELDON    1  WSW 

95  12 

05 

KERN 

1  0 

36 

10 

118 

1  6 

2  6  8  0 

VERNON    J  BLOUNT 

WENDEL    10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

1  8 

10 

1  6 

120 

0 1 

1036 

3  P 

ED  FILIPELLI 

WEST    BIG    PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

3  1 

12 

119 

10 

6280 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORMIA 


pmEMSIOWAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dlmen; 
movement  In  miles".     Monthly  degree  day  totals  are 

directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  .Ind  1 
nnSERVATION 


used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In   ' F.   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


he  negative  depa 


on 
Off 

?eSpe;rtu';e"'Iabte:"  "ECa;o"rat-;;n-and  Wind"  table,  and  snow 
ending  at  tine  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan 
Slna^^tble      Max  and  «ln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  ar, 
tine  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  novenent  in  miles  over 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  "^-"'all 
obtalnitig  measurements  are  taken  from  different  points  for  s 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  th^ 


of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
trcmes  ot  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  "t 
evaporation  pan  as  determined  by 


continuous 


corder 


located  6-8 

Samples  for 


re  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.  , , ,  t„ 

ou==,...aons-  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
ord.Tlme  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

tall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 


the  period  1941-1970. 


MORMALS  for  all  stations  are  clinatological  standard  normals  based 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941 

uch  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

    Monthly  and  seasonal  snowiaii  .*u"  u-^^^^^t,  — o  — —  - 

or'this"bulletln. 

aluminum  p 
side  and  outside 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name, 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 


Davis  2  WSW  Exp  Fn 
Fresno  WSO 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 
Pan  is  of  steel  plate,   painted,  witb  alumi 
Pan  screen  covered. 

H^ltville  siltv  clay     level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
TrrZltel  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
^  n  ■>  t  o   a  tn     aT-*>  fmm  inprcur  V- i  n- K 1  ass  thermometers. 

9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from^mercury^i  ^^^^  ^^^^  thermograph  for  24  hours 


—  under  bar 


grou 


Riverside  Exp  St: 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  I 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

tabl 


Sandy  loa: 

AtwatJr^sandy'Toam,  level.  Bare  ground,  drainage  to  south;  late  afterno 
only  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.  Lambrecht  distanc 
for  2-,  4-.  and  8-inch  depth.  Max  and  min  readings  for  24  hours  ending 
Ramona'sandy  loam-level,  bare  ground,  well  drained, 
mograph  for  24  hours  ending  at  midnight. 


nder  full 


of  this  bulletin. 

sue  of  this  publication. 


-     No  record  In 
Soil  Tempera 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperatu: 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with 

*    Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of 
£    Amount  is  partially  estimated. 


'Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 
-e"  table  is  indicated  by  no  entry. 


shade  in  summer 
oi 1  thermograph 
midnight . 
d  min  from  ther- 


nd"  table,  "Daily 


strument  to 


ure  fastest  mile  data 


equivalent  to  every  10  incbe 


of  new  snowfall. 


U  One 


more  days  of  record  missing;  if  average  value. is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperavire"  table  for  detailed 


dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


full  month . 
to  be  published  later  In  Hourly 


Recording  Rain  Gage  Station 
Data"  bulletin.  If  daily  a 
by  reference  'R'.     Such  arao 


may  dlffe 
"Soil  Temperatu'-e"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  Otnissi 
"Supplemental  Data"  table. 

Precipitatio 


ly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


of  data  in  any  month  indie 


nd  in  that  month. 


S    Storage  precipitation  station. 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observ 


ill  be  published  later  in  "Pre 
set . 


Ipitation  Data  from 


VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means 


'arlable. 
!t  above  sod- 


vered  ground;   however,  this 


ence  Indlc 


that  the  thermometer 


#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  fe 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*  DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTHAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7- EEL     8-FEATHER     9-KlWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSlAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SAOTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  witb  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica 
station  History"  for  this  State,  price  $1.25.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  a 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Nati^al  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn;  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  f 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 


USCOMM-NOAA-ASUEVILLE,   N.C.  5/16/74-2700 


I 


U  S  DfPARIMENI  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILIE.N  C.  28801 


r 


COM  210 


us.  MAIL 


FIRST  CLAi 


IL  1974        Volume   78        Number    4  ore 


imatological  Data 


c: 


ylFORNIA  ^^^r^so*^ 

operation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


nperature  and  Precipitation  Extremes 


ST  TEMPERATURE 

A  FIRt   STATIDN  102       DATF  3C 

T  TEMPERATURE 

E  MOUNTAIN  2  -   19       DATE  24 

EST  TOTAL   PKEC I P  I  i AT  I  UN 

SCHMB  3  NNW  8,68 

TOTAL  PRECIPITAT.nN 
33       STATIONS  .00 

'EST   1   PAY  PRECIPIIATIQN 

7DERD  3  W  5,89     DATE  01 

A'jEST  TUTAL  SNOWFALL 

I    LAKES  60,0 

AJEST  DEPTH  HP  SN13W 

'    LAKES  106       DATE  02 


a NATIONAL  OCEANIC  AND  /  EN  VI  RONMENTAL  DATA  /aSHE  VI LLE.  N.C. 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 


SUPPLEMENTAL  Dnin 


APRIL  1974 


BftKERSF  lELD    WSG    fl  P 
BISHOP    W53  PP 
BLUE    CfiNYON    WSO  flP 
EUREKfi    WS3  CI 
FRESNG    WSO  AP 
LONG    BEflCH    WSO  flP 
LOS    ANGELES    USO  AP 
LOS    ANGELES    CIVIC  CENTER 
MOUNT    SHASTA    WSO  CI 
OAKLAND    WSO  AP 
RED    BLUFF     WSO  AP 
SACRAMENTO    WSO  AP 
SANDBEkG  WSO 
SAN    DIEGO    WSO  AP 
SAN    FRANCISCO    WSO  AP 
S    F     FEDERAL     BLDG  CI 
SANTA    MAR lA    WSO  AP 
STOCKTON    WSO  AP 
X    PEAK  GUST 


Ml  NO 

{ SPEED   -  M.P.H. 1 


32 
25 
26 

32 
2  7 
3-? 

2  7 

3  4 
29 
28 


2  .  2 

3  .  6 


1  .  5 
5  .  3 

2  .  1 

3  .  0 
9  .  4 

4  .  7 
8  .  6 


7  .  4 
5  .  7 

8  .  6 

7  .  3 

9  .  7 
9  .  7 
7  .  8 

17.9 

7  .  7 


2  4  +  + 
32 
28 
28  +  + 
46  X 
33 

24  +  + 
38 
29 
55+  + 
26 
30  +  + 


23 

sw 
w 

25 
W 
SW 

28 
SE 
N 
30 
NW 
29 


0  1 
□  8 

1  8  + 
09 
09 
09 

09 

0  1 

1  2 
1  0 
09 
09 


RELHIIVE  HUmOITT 
flVERflOES- 
PERCENT 


SIBNOftRD  OF  Tln£ 
PACIFIC 


10       16  22 


84 
7  3 
a  3 

72 
90 
7  3 
85 
58 
7  1 
82 


46 
2  1 
62 

6  4 
52 
55 

64 
76 
62 
6  1 
54 
54 
65 

6  1 
54 


34 
46 
6  3 

46 
70 
39 
47 
48 
64 
62 

65 
42 


6  7 
68 
76 

6  4 
83 
64 

7  7 
68 
6  7 
76 


NUnBER  OF  DATS  HITH 
PRECIPITATION 


4 
2 

1  3 

1  6 
6 
2 
3 
2 

1  1 
9 

1  0 
8 
6 
4 

1  1 
8 
5 


SEE  REFERENCE  H0IE5  FOLLOHINC  STntlON  1N0E« 


-2- 


I 


MONTHLY  SUnnnRIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DfiTfl 


nPBIl  1974 


STBTION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

o 
a 

i 

o 
« 

i 

c 

o 
« 

uj  X 
3  O 
S  E 

a.  o 

- 

X 

o 

X 

g 

a 

S 
S 

NO 

.  OF  OATS 

a 
o 

.  { 

il 

o  * 

o 

a 
s 

S 

SNOU.  SLEET 

NO. 

OF 

noYS 

nnx . 

niN. 

X 

i  s 

£; 
2 

i 
c 

i 

o 

1 

s 

o 

1 

8 

>  £ 
S9 

t  > 

U  i 

:  ai 

E  o 

NORTH  COfiST 

ORn IMAGE  01 

ftirrRPBiNT 

BNGUIN  PBC  UNION  COL 

61 

0 

40 

3 

so.  7 

72 

30  + 

31 

3 

421 

0 

2 

□ 

_ 

.66 

1  .24 

2 

.  0 

0 

7 

2 

2 

BIG  6BR  HBNGEH  STBTION 

M 

M 

M 

66 

30 

0 

0 

0 

.0 

0 

BUTLER  VBLLEY  RBNCH 

61 

1 

38 

8 

50.0 

63 

30 

3? 

2s 

444 

0 

0 

1 

0 

95 

2 .  36 

.  0 

0 

CBLLBHBN 

59 

7 

3  1 

g 

45 . 6 

30  + 

° 

0 

1 8 

0 

1 

ei 

.  76 

1 

.0 

0 

5 

I 

0 

CECIL^-ILLE  5  SE 

60 

8M 

32 

5M 

46.  7M 

77 

29 

26 

26  + 

546 

0 

0 

20 

0 

1  .50 

1 

.  9 

0 

8 

I 

1 

CLOVERDBLE  3  S3E 

67 

6 

42 

7 

66.2 

-  2.2 

87 

30 

37 

26 

289 

0 

0 

0 

0 

60 

.80 

1.13 

1 

.  0 

0 

6 

1 

1 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 

58 

8M 

42 

9M 

60 .  9M 

.  7 

76 

29 

38 

29+ 

416 

0 

0 

0 

0 

20 

-  1 

.84 

.  0 

0 

OUTTONS  LANDING 

65 

4 

42 

g 

64 . 2 

64 

30 

38 

10+ 

317 

0 

1 

BQ 

'fi4 

P4 

.0 

0 

ELK  VBLLEY 

62 

3M 

32 

8M 

47.  6M 

-  .8 

79 

29 

23 

25 

517 

0 

.  45 

16 

.  0 

0 

1 

0 

0 

EUREKB  USO  CI  R 

55 

1 

44 

2 

49.7 

.0 

69 

29 

36 

24 

454 

° 

.20 

.93 

1 

.  0 

0 

8 

2 

0 

FERNOBLE  2  NW 

FOREST  GLEN 

61 

9 

32 

6 

47  .  2 

76 

30 

27 

1 3 

629 

0 

0 

16 

0 

93 

2  06 

.  6 

9 

„ 

_ 

FORT  BRBGG 

53 

9 

42 

4 

51.2 

,  4 

69 

30 

38 

3 

406 

37 

1 

.31 

2  65 

.0 

0 

J. 

FORT   JONES   HANGER  STB 

59 

4M 

31 

7M 

45.  6M 

-2.7 

76 

30 

26 

15 

674 

92 

2.93 

2.49 

1 

0 

6 

1 

1 

FORT  ROSS 

59 

IM 

43 

9M 

51  .5M 

70 

13 

39 

26 

397 

62 

1 

.33 

3.  10 

1 

.  0 

0 

5 

2 

GRATON 

66 

6 

38 

3 

63  .  6 

-      .  9 

86 

30 

33 

1 0 

341 

0 

0 

0 

0 

.06 

.  0 

^ 

HAPPY  CAMP   RBNGER  STB 

70 

6 

35 

g 

63  .  3 

.  0 

86 

30 

29 

0 

0 

4 

0 

19 

1 

.28 

J 

.  0 

0 

^ 

HEBLOSBURG 

71 

8 

46 

0 

58 . 4 

1  . 0 

69 

29 

38 

26 

199 

2 

07 

- 

.  1 6 

.0 

0 

HILTS 

60 

6M 

32 

6M 

41  .5M 

68 

30 

26 

26  + 

697 

° 

- 

.07 

.46 

24 

■  ° 

0 

3 

0 

HOOPB 

65 

0 

41 

0 

53.0 

65 

30 

35 

13 

352 

90 

2.46 

1 

.  0 

5 

2 

KENTFIELO 

66 

9M 

43 

7M 

66  .  3M 

,  3 

64 

29 

37 

26 

254 

0 

0 

0 

0 

1 

.43 

.  0 

0 

KLAMATH  R 

56 

4 

41 

1 

49 .  6 

77 

29 

36 

26  + 

46 1 

0 

0 

0 

0 

34 

4*  ^2 

.  0 

0 

ID 

LBVB   BEOS   NAT  MONUMENT 

S3 

0 

28 

3 

40  .  7 

69 

22 

2 1 

1 3 

722 

48 

■ 

26 

1.0 

0 

- 

_ 

MOUNT   HEBRON  RS 

53 

0 

26 

9 

40.0 

66 

30 

18 

13 

744 

0 

65 

- 

.22 

.44 

1 

^ 

10  + 

1 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

70 

0 

42 

6 

56.3 

.  0 

87 

29 

36 

25  + 

268 

0 

97 

- 

.01 

1  .  10 

1 

.  0 

4 

2 

ORICK  PRAIRIE  CHEEK  PK 

60 

1 

38 

8 

49 . 5 

.  2 

79 

29 

32 

460 

0 

0 

2 

0 

5 

26 

1 

.43 

! 

.  0 

0 

OHL  CANS 

66 

6 

41 

0 

64 . 8 

.  2 

66 

29 

33 

1 3 

299 

0 

0 

0 

0 

1 

.46 

2*^3 

.  0 

0 

^ 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

68 

6 

43 

Q 

66 . 8 

,  7 

63 

29 

35 

268 

2 

30 

.  32 

118 
* 

.  0 

0 

POINT  ARENA 

59 

4 

42 

3 

60.9 

77 

30 

36 

4 

418 

° 

° 

79 

3.35 

1 

° 

6 

3 

1 

POTTER   VALLEY  PH 

66 

4 

36 

1 

63.3 

-  1.5 

85 

29 

31 

3 

346 

2 

3 

60 

.  73 

2.32 

1 

*n 

7 

2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

63 

4M 

39 

5M 

5  1  .  5M 

86 

30 

36 

26+ 

40  1 

0 

0 

0 

0 

n 

9 

69 

4 

40 

9 

66  . 2 

-  1.2 

66 

29 

34 

25 

290 

0 

0 

0 

0 

2 

02 

- 

.67 

1  . 06 

J 

*  0 

SAN  RflFBEL 

70 

g 

46 

OM 

58  .  6M 

86 

29  + 

39 

26  + 

1  92 

° 

2 

49 

1.64 

.0 

0 

SANTA  ROSA 

70 

8 

41 

3 

56.  1 

.6 

67 

29 

35 

10 

260 

2 

67 

.29 

1  .63 

1 

*  ° 

5 

1 

1 

SBUTERS  BBH  HBNGEH  STB 

63 

3 

36 

7 

49.6 

83 

30 

29 

13 

457 

0 

0 

2 

0 

64 

2.92 

1 

° 

8 

1 

SCOTIB 

56 

5 

42 

7 

50 . 6 

.  9 

80 

30 

39 

26  + 

424 

0 

0 

0 

0 

20 

.67 

1  . 09 

1 

0 

9 

3 

j 

Shelter  cove 

59 

7 

45 

6 

52 . 7 

7  1 

29 

40 

24 

365 

0 

0 

0 

0 

& 

86 

3.74 

.0 

0 

5 

2 

SONOMA 

72 

g 

41 

67 . 0 

90 

29 

33 

25 

243 

3 

05 

1.95 

.0 

0 

g 

TRINITY  OBM  VISTB  PT 

62 

2 

34 

5 

46.4 

81 

30 

26 

3 

491 

00 

2.00 

1 

7 

2 

TULELBKE  yyR 

68 

OM 

26 

7M 

42.  4M 

74 

30 

18 

7 

671 

0 

0 

25 

0 

47 

.20 

.34 

1 

1 

0 

69 

3 

41 

Q 

66 . 2 

-      .  9 

86 

29 

37 

10  + 

289 

0 

0 

0 

0 

2 

67 

- 

.06 

1.18 

I 

7 

WARM  SPRINGS  0AM 

68 

3 

41 

6 

66.0 

66 

30 

34 

25 

294 

° 

V1& 

42 

.0 

0 

WEAVERVILLE   ranger  STB 

32 

Q 

46 . 3 

30 

25 

1 5 

496 

in 
18 

17 

1 

.84 

2.20 

.0 

0 

8 

UEEO   FIRE  DEPARTMENT 

66 

0 

31 

5 

43.3 

71 

30 

25 

13 

646 

20 

2 

44 

1  .03 

g 

5 

2 

WILL  ITS    1  NE 

37 

29 

3  1 

1 0 

408 

0 

0 

1 

0 

63 

2 . 38 

g 

2 

2 

MILLOkJ  CREEK    1  NW 

67 

41 

2 

54.2 

66 

30 

36 

1  3 

316 

0 

0 

0 

0 

■ 

YHEKB 

DIVISION 

51.0 

-   1  .  I 

3 

.63 

•  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BOIN   RANGER  STATION 

57 

4 

29 

8 

43.6 

72 

30 

16 

3 

634 

° 

° 

75 

.  73 

1 

5 

1 

0 

BLTUHAS   RANGER  STBTION 

54 

7 

26 

0 

39.9 

-  4.6 

68 

30  + 

12 

14 

750 

^ 

26 

50 

.60 

.27 

19 

1 

0 

0 

nuBURN 

-  2.3 

82 

30 

35 

26  + 

326 

0 

0 

0 

0 

3 

1 9 

.  1  1 

.91 

2 

g 

3 

0 

AUBURN  DBM  PROJECT 

64 

39 

^ 

6?'fl 

79 

30 

3 1 

26 

390 

0 

0 

1 

0 

2 

8  1 

.  79 

1 

0 

3 

0 

BLUE   CANYON  USO  BP  y/tt 

417 
* 

■ 

29 

20 

26 

692 

14 

7 

06 

1 

.69 

3.18 

1 

36.7 

15 

25 

10 

2 

BOWMAN  DAM 

S3 

2 

30 

6 

41  .9 

-  1.7 

66 

29 

20 

26 

687 

1ft 

g 

22 

.90 

2.63 

1 

46.0 

9 

5 

2 

BRANNAN  ISLAND 

67 

7 

43 

4 

55.6 

64 

30 

36 

26  + 

280 

0 

2 

39 

.67 

2 

7 

2 

0 

BROOKS   FBRNHBM  RBNCH 

-  2.5 

63 

30 

33 

3 

306 

0 

0 

0 

0 

1 

16 

.36 

.  42 

24 

n 

4 

0 

0 

^7 

P6 

6^ 

42 

30 

1 9 

1 3 

662 

0 

0 

27 

0 

1 

67 

.  36 

6 

1  0 

g 

Q 

Q 

CBNYON  OBM 

42  3 

72 

30 

1 8 

25 

672 

° 

° 

28 

° 

2 

37 

.64 

.  91 

9.0 

2 

1 

7 

I 

0 

CHESTER 

58 

3 

26 

6 

42.4 

73 

30 

21 

26 

671 

0 

D 

29 

0 

1 

57 

.84 

.  73 

1 

6.0 

° 

4 

1 

0 

CHICO   EXPERIMENT  STB 

67 

7 

43 

1 

66.4 

-  2.8 

82 

30 

33 

10 

280 

0 

0 

0 

0 

1 

62 

.81 

.58 

24 

4 

1 

0 

CLBRKSBURG 

-2.1 

30 

37 

25  + 

273 

0 

0 

0 

0 

2 

13 

.57 

.  71 

.0 

0 

0 

CLEBRLBKE  HIGHLBNDS 

66 

36 

50  *  7 

6 1 

30 

26 

25 

424 

0 

0 

6 

0 

1 

36 

.  43 

.0 

0 

0 

0 

colfbx 

66 

6 

39 

2 

62.4 

-2.1 

80 

30 

30 

26 

371 

0 

0 

4 

0 

3 

60 

.76 

1  .75 

1 

T 

0 

6 

2 

1 

COLUSB  1  SSW 

OAVIS   2   USW  EXP  FARM 

66 

6 

44 

2 

56.1 

-  1.6 

86 

30 

35 

25 

261 

0 

0 

0 

0 

62 

.68 

.24 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEER  CREEK  FOREBAY 

54 

8 

34 

1 

44.6 

72 

30 

25 

26+ 

610 

0 

0 

16 

0 

6 

64 

2.31 

2 

21.0 

12 

26 

9 

4 

2 

OE  SABLB 

62 

2M 

36 

8M 

49.  OM 

-  2.2 

76 

30 

29 

10  + 

470 

0 

0 

1  1 

0 

4 

77 

.86 

2.66 

1 

3.0 

0 

e 

3 

1 

DOBBINS   1  S 

66 

7M 

37 

2M 

51  .5M 

81 

30 

24 

28 

398 

0 

0 

4 

0 

37 

2.  46 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

OOWNIEVILLE    RANGER  STA 

61 

2 

31 

7 

46.5 

76 

30 

27 

27 

549 

0 

0 

21 

0 

V23 

47 

T 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

bi 

0 

37 

1 

51  .  1 

-  3.6 

79 

30 

29 

25 

410 

0 

0 

2 

0 

52 

.94 

.  18 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

67 

9 

44 

2 

66.  1 

82 

30 

36 

26 

265 

0 

0 

0 

0 

1 

80 

.62 

1 

.0 

0 

4 

I 

0 

SEC  HftltHCl  N0U5  POILONIHO  9lAt  10«  INOCI 


-3- 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«LiroRMi« 

flPBIL 


STflT ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

<r  £ 

o 

1 
*^ 

1 

1  £ 

o  u. 

i 

° 

i 

° 

DECREE  OBTS 

NO 

OF 

DATS 

£ 

SNOH 

SLEET 

NO  . 

OF 

DAYS 

MIN. 

2 
*- 

J  a 

°  1 
1:  0 

a 

° 

0 

0 
0 

« 

0 

§ 

of 

*  , 

si 

S  I 

I  i 

FOLSOM  DAM 

56 

3 

261 

0 

GEOPGETOWN   RANGER  STA 

59  '  6M 

36 

IM 

47 

9M 

76 

30 

29 

25* 

506 

5  31 

171 

1  0 

0 

GRASS   VALLEY  NO.  2 

60. 

36 

5 

^ 

77 

30 

31 

25 

5.26 

1  .64 

1 

.9 

24+ 

9 

3 

2 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

68.9 

43 

4 

84 

30 

34 

25 

1  .62 

.61 

I 

.0 

1 

0 

Hfl"^  CREEK   PH   NO  1 

62.0 

29 

° 

-3.1 

30 

577 

0 

0 

24 

0 

.  96 

.  40 

.  30 

■ 

JESS  VALLEY 

41 

2 

710 

7 

5 

18 

L  AK.EPGRT 

68  3 

37 

52 

9 

83 

30 

30 

26 

357 

1  '  82 

38 

■ 

1 

0 

J 

LAKE  SPAULDING 

57.  7n 

27 

7n 

I'^ 

.0 

68 

30  + 

1  1 

26 

6.91 

1  .06 

2.  15 

1 

49  .  0 

9 

5 

2 

FiANZANITA  LAKE 

•16.4 

22 

3 

63 

30 

8 

25 

29 

2.97 

.51 

9 

23.0 

37 

n 

8 

2 

0 

nARKLEY  COVE 

66  .9 

41 

54 

82 

30 

35 

326 

0 

0 

0 

0 

1  .  18 

.  40 

24 

■  ° 

MAR YSV IL  L  E 

58 

5 

198 

0 

MC  CL  GUO 

56 '  9 

28 

42 

7 

3 '  2 

76 

30 

22 

652 

J: 

J: 

J: 

2  '  95 

1  17 

101 

2 

26  + 

MINERAL 

49.  7 

26 

7 

-  3.4 

64 

30 

1  1 

3 

4.64 

.  38 

2.00 

1 

IB.O 

e 

3 

1 

MOUNT  SHASTA  UIS3  C I  ✓/•R 

56.0 

32 

3 

-2.1 

76 

30 

26 

2 

1^ 

18 

3.10 

.05 

.  74 

1 

8  .  0 

7 

3 

0 

NEVADA  CITY 

59 . 8 

33 

^ 

-2.7 

30 

29 

26  + 

5 

0 

0 

15 

0 

4.27 

.  57 

1  .25 

qrl  and 

56 

5 

-2.6 

254 

- 

* 

■  ° 

0 

OR0V  IL  L  E 

68  8ti 

46 

IM 

57 

5M 

84 

30 

37 

^ 

229 

2  31 

0 

Pf^Df^Q  ISE 

62.4 

43 

2 

79 

30 

33 

2 

4.81 

2.  14 

1 

T 

7 

1 

PL  ACERV  IL L E 

62.4 

38 

1 

-2.1 

76 

30 

31 

25 

43  p 
•^PT 

4.  13 

.  36 

1.11 

24 

.0 

7 

3 

1 

PLACERVILLE  IFG 

62  . 8 

41 

52 

30 

31 

383 

0 

0 

4 

0 

4.  16 

1  .  30 

24 

4.0 

^ 

PL  AT INA 

.6 

50 

3n 

3D 

31 

26  + 

^  ■ 

0 

P0RT3L  A 

OU INC  Y 

60. 6M 

29 

6n 

-  2.5 

75 

30  + 

22 

13 

590 

2.74 

-      .  63 

1  .  09 

1 

7 

1 

1 

RED  Bluff  wso  ap  r 

69.3 

45 

2 

^ 

-  2.2 

83 

29 

39 

2 

1  .  49 

-      .  30 

.  47 

24 

.0 

0 

0 

redding  fire   STA  NO  2 

72  .  2 

45 

58 

1.7 

88 

29 

33 

24 

200 

0 

0 

0 

0 

5  .  29 

2  . 20 

3.21 

.  0 

ROCKL IN 

54 

3 

313 

■  ° 

0 

SACRAMENTO  USO  AP  R 

68  5 

44 

55 

6 

17 

64 

29 

37 

25  + 

261 

'  96 

"  58 

■ 

■ 

0 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

71.3 

48 

1 

59 

7 

86 

29 

43 

10  + 

164 

1  .34 

.  42 

1 

□ 

□ 

SHASTA  DAM 

65.5 

45 

7 

56 

6 

81 

30 

37 

2 

280 

5.83 

2.84 

1 

.  0 

7 

3 

1 

SIERRA  CITY 

60 .  1 

33 

^ 

46 

6 

74 

30 

24 

546 

0 

0 

14 

0 

4.  98 

1  .  93 

S lERRAV I L  L  E   RANGE  R  STA// 

40 

7M 

721 

0 

0 

27 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

66  '  o" 

39 

3 

52 

"3*6 

80 

30 

33 

25  + 

0 

0 

0 

0 

1  '  13 

■ 

26 

"  0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

58.2 

30 

6 

44 

4 

73 

29 

23 

10 

611 

0 

0 

18 

0 

5.20 

2.86 

1 

17.5 

6 

24 

7 

4 

1 

TWIN  LAKES 

46  .  9 

18 

5 

32 

7 

-  1.1 

58 

29  + 

2 

3 

963 

0 

26 

6.54 

.90 

2.08 

24 

60.0 

106 

2 

7 

2 

2 

VACAVILLE 

71.0 

41 

5 

56 

-  1.9 

83 

30  + 

33 

25 

262 

0 

0 

0 

0 

1  .73 

-  .22 

1.13 

1 

.  0 

0 

3 

I 

1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

64.  7 

38 

5 

78 

30 

31 

25  + 

0 

0 

3 

0 

2  .64 

-  .68 

.66 

6 

.  0 

0 

6 

2 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

52 

26  + 

358 

0 

0 

0 

0 

WILL lAMS 

70.0 

42 

4 

56 

2 

84 

30 

36 

26  + 

261 

.90 

.  38 

24 

.  0 

0 

3 

0 

0 

WILL  0 WS 

56 

7 

-  2.1 

243 

0 

WINTERS 

71.4 

45 

6 

58 

86 

30 

37 

25  + 

196 

1  .04 

-  .56 

.32 

24 

.0 

° 

0 

0 

WOODLAND    I  WNW 

70  .  5 

43 

^ 

-2.5 

85 

30 

35 

234 

0 

0 

0 

0 

1  .  06 

.  49 

.  36 

24 

.  0 

° 

0 IV  IS  ION 

50 

0 

.18 

X           T  X 

NORTHEAST    INTER IQR 

BASINS  03 

BOCA 

38 

2 

1.5 

797 

0 

0 

30 

0 

- 

1 

24+ 

BOD  IE 

48  5 

14 

31 

4 

66 

30 

2 

3 

1002 

0 

^ 

30 

0 

'  59 

48 

6  '  3 

26 

2 

BR IDGEPORT 

57.8 

19 

1 

38 

5 

72 

30 

8 

25 

791 

0 

0 

28 

0 

.27 

.  18 

2 

2.0 

0 

1 

0 

0 

CEDARV IL  L  E 

54. OH 

30 

en 

42 

4M 

-  4.5 

68 

22 

23 

13  + 

672 

0 

0 

1 9 

0 

1  .04 

.07 

.23 

19  + 

T 

6 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

50  .  7 

19 

36 

0 

65 

30  + 

1 0 

25 

890 

0 

0 

30 

0 

2.82 

.  95 

2 

21.0 

30 

3 

0 

DOYLE   6  SSE 

45 

2 

76 

30 

2  1 

25  + 

589 

0 

0 

20 

D 

.  25 

19 

5  .  7 

T 

18  + 

0 

° 

Fleming  fish  and  game 

61  '  0 

31 

46 

2 

76 

30 

22 

25 

566 

0 

0 

20 

0 

'  47 

.  18 

1  9 

.  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  B IDWEL L 

59.5 

30 

0 

44 

a 

-1.3 

78 

30 

20 

13 

600 

0 

0 

22 

0 

.97 

.07 

.68 

1 

T 

0 

2 

1 

0 

MONO  LAKE 

58.6 

27 

1 

42 

9 

73 

30 

18 

25 

654 

0 

0 

27 

0 

.69 

.49 

1 

2.0 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

50.3 

19 

8 

35 

1 

65 

22 

1  1 

26+ 

894 

0 

0 

30 

0 

4.51 

1  .  39 

2 

27.0 

42 

3  + 

5 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

57.9 

30 

0 

44 

0 

-  2.6 

77 

30 

20 

13 

623 

0 

0 

21 

0 

.54 

.  19 

.21 

9 

3 

0 

0 

TAHOE  CITY 

24 

3 

35 

9 

-  2.2 

68 

30  + 

16 

25 

667 

0 

0 

29 

0 

2 . 24 

.  09 

.  94 

2 

15.0 

5 

24 

6 

1 

0 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 
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10 
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18 
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CENTRAL  COAST 
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33 
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1 
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0 
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1 
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62  '  9 

48 

0 

56 

5 

-      .  1 

79 

29 

43 

25 

280 

0 

0 

0 

0 

4.16 

2.21 

2  .  33 

1 

.  0 

0 

6 

2 

1 

BURL INGAME 

67.0 

44 

7 

55 

9 

79 

29 

40 

25  + 

266 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1  .  35 

1 

.0 

0 

b 

I 

1 

carmel  valley 

67.3 

41 

7 

54 

5 

80 

29 

35 

25 
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0 

0 

0 

0 

2.07 

.56 

1 

.0 

0 

2 

0 

CROCKETT 

55 

3n 

84 

30 

39 

25 

281 

0 

0 

0 

0 

2.71 

1.14 

.  86 

1 

.  0 

0 

6 

2 

0 

70.3 

43 

2 

56 

8 

85 

30 

36 

4 

244 

0 

0 

0 

0 

1  .63 

.40 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

HALF   MOON  BAY 

61.0 

43 

9 

62 

5 

.  1 

78 

13 

39 

25  + 

370 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1  .08 

1  .81 

1 

.0 

0 

2 

1 
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70 .  4 

39 

4 

54 

9 

-  2.2 

84 

29 

32 

26 
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0 

0 

1 

0 

1.17 

-  .09 

.  36 

1 

.0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

74.  3n 

39 

9M 

57 

in 

.0 

87 

30  + 

32 

5 

231 

0 

0 

1 

0 

.46 

.54 

.24 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

L IVERMORE   COUNTY  F  D 

69.9 

39 

4 

54 
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-1.4 

83 

29 

33 

16 
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0 

0 

0 

0 

1  .62 

.29 

.53 

1 

.0 

0 
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LOS  GATOS 

63.7 

41 

3 

55 

5 

-  1.3 

83 

29 

35 

4 
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0 

0 

0 

0 

1  .65 

-  .71 

.52 
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.0 
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8M 

5^ 
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0 

5 

1 

0 
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63 .  3M 

48  .  2M 

271 

0 

0 

0 
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0 
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.22 

2 

.0 

0 

0 

0 
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53.6 

29.4 

41.5 
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2 
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1 
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2 
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36 
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.87 
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.0 
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0 

0 
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0 

TUSTIN    IRVINE  RBNCH 

73 

6 

45 

3 

59.6 

.  1 

84 

6 

41 

25  + 

162 

0 

0 

0 

0 

.  40 

-  .94 

.40 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

TUITCHELL  DOM 

71 

6M 

41 

8M 

56  .  7M 

92 

6 

35 

3 

264 

1 

0 

0 

0 

2.06 

1  .40 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

U   C   L  « 

69 

1 

50 

2 

59.  7 

-  .2 

81 

14 

44 

26 

158 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  1  .45 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

75 

4 

42 

9 

69.2 

88 

30 

36 

10 

180 

0 

0 

0 

0 

.  73 

-   1  .28 

.  73 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

VISTA  2  NNE 

UARNER  SPRINGS 

7  1 

7 

33 

9 

52.8 

.  1 

84 

30 

27 

26 

359 

0 

0 

9 

0 

.  37 

-   1  .02 

.37 

2 

.0 

0 

I 

0 

0 

YORBA  LINDA 

75 

3 

43 

8 

69.6 

-  .6 

86 

14 

37 

10 

158 

0 

0 

0 

0 

.  42 

-  .93 

.42 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

57.9 

.6 

.62 

-   1  .05 

T 

T       s  »: 
SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

8^ 

6 

60 

6 

67.6 

96 

30 

44 

6+ 

18 

6 

□ 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

6ARSTQU 

76 

5 

41 

6 

69  .  0 

-  3.0 

86 

30 

26 

1 0 

1  76 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

BEAUMONT  1  E 

73 

9 

41 

5 

67  .  7 

1  .8 

88 

30 

34 

1  1 

209 

0 

0 

0 

0 

.66 

-1.10 

.53 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

BISHOP   USO   AP  R 

69 

4 

35 

9 

52.7 

-1.7 

83 

30 

26 

26 

364 

0 

6 

0 

.21 

-  .20 

.20 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLYTHE 

86 

9 

62 

8 

69.9 

-      .  4 

96 

30  + 

42 

15 

4 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

-     .  15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLTTHE   FAA  AIRPORT 

86 

8 

57 

1 

72.0 

.  4 

96 

30  + 

50 

4 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

-     .  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

60RREGO  DESERT  PARK 

84 

3 

54 

6 

69.6 

96 

9 

48 

26+ 

16 

7 

0 

0 

0 

.0 

0 

BRAULEY  2  SW 

85 

3 

62 

2 

68.8 

-  1.4 

93 

9 

43 

4 

12 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBNTIL 

76 

0 

42 

9 

59.5 

98 

30 

26 

26 

170 

.09 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

78 

2 

63 

0 

65.6 

1  .3 

89 

30  + 

47 

1  1  + 

43 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .27 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

89 

2 

62 

2 

75.7 

.  7 

99 

9 

54 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

-     .  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

65 

0 

34 

8 

49 . 9 

75 

30 

27 

1 0+ 

446 

0 

0 

7 

0 

.  1 0 

.0 

0 

0 

Q 

EAGLE  MOUNTAIN 

82 

8 

59 

0 

70.9 

-      .  1 

92 

9 

52 

10  + 

4 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL    CENTRO   2  SSU 

EL   MIRAGE  FIELD 

68 

9 

36 

1 

52.5 

81 

9 

29 

4 

367 

0 

0 

5 

0 

.07 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

62 

1 

41 

7 

51.9 

-3.1 

77 

16 

32 

19 

385 

0 

0 

1 

0 

.34 

-1.10 

.  34 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

87 

4 

56 

4 

71.9 

96 

30 

46 

12 

1 

13 

□ 

0 

0 

■  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

HAIUEE 

67 

1 

40 

4 

53.8 

-3.1 

77 

9 

30 

26 

330 

0 

0 

2 

0 

.46 

-  .04 

.46 

2 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELO   PUMPING  PLANT 

81 

4 

64 

6 

68.0 

.9 

90 

30  + 

44 

6 

22 

.00 

-     .  10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IWEHIAL 

86 

0 

55 

4 

70  .  7 

.  3 

96 

30 

47 

4 

2 

9 

0 

0 

0 

.00 

-     .  10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL    FAA  AP 

85 

2 

51 

9 

68.6 

96 

17 

43 

4 

10 

8 

□ 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

70 

7 

39 

7 

55 . 2 

80 

9 

3  1 

26+ 

288 

0 

0 

2 

0 

.  33 

-  .01 

.  33 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

85 

6 

57 

5 

71.6 

.  1 

93 

17  + 

44 

4 

6 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

□ 

INYOKERN 

77 

3 

39 

4M 

58.  4M 

92 

30 

28 

1 

196 

.27 

.  14 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

82 

9 

68 

0 

70.5 

.6 

94 

18 

52 

16 

4 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROUHEAD 

60 

9 

34 

4 

47.7 

.3 

74 

30 

27 

10 

514 

0 

0 

10 

c 

1  .63 

-  2.48 

.99 

2 

1 

9 

3 

2 

0 

PtCCA   FIRE  STATION 

89 

5 

53 

g 

71.7 

1  . 0 

102 

30 

42 

1  4+ 

0 

16 

0 

0 

0 

.  00 

-  .07 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

70 

IM 

46 

8M 

68.  6M 

83 

30 

36 

4 

199 

0 

0 

0 

0 

.  17 

.  17 

2 

.0 

0 

1 

0 

□ 

MOJAVE 

70 

IM 

42 

2M 

56  .2M 

82 

9 

33 

4 

.  33 

-  .04 

.31 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

62 

3 

35 

6 

49.0 

79 

18 

26 

3 

474 

0 

0 

7 

0 

.20 

.20 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

MT  SAN    JACINTO   U   S  PK 

53 

OM 

28 

7M 

40  .9M 

60 

30  + 

21 

10 

718 

0 

0 

23 

0 

.04 

.04 

2 

2.5 

0 

0 

0 

□ 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

83 

57 

3 

70 . 3 

93 

30  + 

49 

6 

6 

0 

0 

0 

.  00 

_     ^  28 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAL  MOAL  E 

72 

7 

38 

7 

65.7 

-  2.6 

85 

30 

30 

25  + 

275 

0 

0 

5 

0 

.14 

-  .51 

.  14 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMOALE    FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

87 

1 

55 

3 

71.2 

1  .9 

98 

30 

48 

26 

2 

12 

0 

□ 

0 

.00 

-  .24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

84 

0 

68 

0 

71.0 

-  .6 

93 

23  + 

49 

10 

6 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

70 

6M 

44 

7M 

57  .  7M 

-  1.4 

35 

10 

215 

0 

0 

0 

0 

.  02 

.  43 

.  02 

g 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL    FAA  AP 

86 

2 

64 

0 

70.  1 

98 

30 

44 

9+ 

5 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

79 

2 

46 

8 

63.0 

-  1.6 

89 

30 

36 

10 

77 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TICNTYNINE  PALMS 

81 

4 

48 

2 

64.8 

.4 

91 

8 

40 

4 

68 

1 

0 

0 

0 

.00 

-     .  12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VBLYERMO  FIRE  STB  79 

71 

2 

34 

1 

52.7 

86 

7 

24 

4 

366 

0 

0 

9 

0 

.08 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTOHVILLE   PUMP  PLANT 

70 

9 

38 

3 

64.6 

-  2.7 

81 

8 

29 

1  1 

301 

0 

0 

4 

0 

.07 

-  .37 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

UHITE    MOUNTBIN  1 

36 

3 

13 

9 

26.  1 

47 

22 

2 

3 

1  190 

0 

9 

30 

0 

.40 

.33 

2 

4.5 

18 

6+ 

1 

0 

0 

WHITE   MOUNTBIN  2 

27 

4 

5 

0 

16.2 

43 

30 

-19 

24 

1457 

0 

23 

30 

e 

1.91 

.63 

2 

17.0 

18 

10 

4 

2 

0 

MILOROSE  RBNGER  STB 

69 

0 

41 

4 

55.2 

78 

30 

32 

25 

289 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

60.  1 

-  1.3 

.17 

.  44 

.6 

ill  n 

laeiic 

I  KOI 

[9  FM 

LOklll 

0  Siai 

em 

WXI 
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DRILY  PRECIPITflTION 


STHTION 


ftLOEBPOINT 
flNGUIN  PflC  UNiON  COL 
6IG  BAR  RANGER  STATION 
600NVILLE  mTNC  STA 
BQANSCOr«  3  NNU 

BRIOGCVILLE  4  NNU 
BURNT  RANCH   1  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CAL I 5 TOG A 
CALLAHAN 

CA2A0ER0  3  W 
CeClLVILLE  6  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEHDALE  3  5SE 
COPCO  NO  1  DAM 

COVCLO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
OUTTONS  LANDING 

EL-L  VALLEY 
EUREKA  WSO  CI 
FERNDftLE  2  NU 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 

FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEH 

GUERNEVILLE  2 

MAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATIGM 

HEALOSBURG 
HEALOSBURG  NO  2 
HILTS 
HOOPA 
lOLEWILO  I 


NTNC  STi 


KENTFIELO 

KLAMATH 

KDRdEL 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIB  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  R  S  2 

OAKVILLE   1  UHU 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

5KAGGS  SPGS  LAS  LOMftS 

SONOm 

STANDISH7HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  y. 
UKIAH 

UKIAH  4  USW 
UPPER  MATTOLE 
MARM  SPRINGS  DAM 
tCAVERVILLE  RANGER  STA 
HEED  FIRE  OEPAHTrCNT 


WILLITS 
UILLOU  CREEi 
YREKA 


NE 


DRAINAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 
BLUE  CANTON  USO  AP  /■ 

BOWMAN  DAM 
6RANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
euCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  ranger  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  PObCR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  EXPEHIfCNT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MJOO  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET  1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POiCR  HOUSE 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 
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DfllLY  PRECIPITflTION 


STHT ION 


COOL 

coRniNO  HOuGHTon  aatCH 
DANA  2 

DAVIS  2  WSU  exP  FAQn 
DEER  CREEK  FQRE&AY 

D£  SA6LA 
OOSBiriS   1  S 

OOUNIEVILLE  RflNGER  STA 
DUNN  I CAN 

Ol'MSMUTH  R«f1QEB  4TA 

EAST  PARK,  RESERVOIR 
FAlRflELO  FIRE  Station 
FOLSOM  DAM 

rORESTMILL  RAHGER  STq 
rRCNCH  OULCH 

eeoRseToun  ranger  sta 

QIOSON  HUT  rtiTMCe  STA 
G9LD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO .  2 
QQECNVILLE  RANGER  STA 

OSIKLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  BS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAH 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HSBER05  n  I  U 
;OUA  HILL 
JESS  VALLEY 
HELSEY  1  N 
KCLSEYVILLE 

KJLARC  pqm:r  house 

LAKE PORT 
LAKE  SPAULOING 
LEESvlLLC  KCCCAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSU 
MAOEL INE   2  SH 
MANZANITA  LAKE 
MARKlEy  cove 
HABYSVILLE 

rc  CLOUD 
niDDLETOMN 
MINERAL 
nSUNT  DANAHER 
MOUNT  SHASTA  USO  CI 


oroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 
pathes  creek 

PIT  RlvER  PH  I 

pit  river  p  m  5 
placerville 
placerville  IFG 

PLATINA 
PORTOL  A 

OUINCY 

RED  Bluff  wso  ap 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  KT  P  G  and  E 
SACRArCNTO  USO  AP 
SACRArCNTO  WSO  CI 

SHASTA  OAM 
SHINCLETOkn  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  HANGER  STAy^ 
STONYrORD  COOLEY  RANCH 

STOHTTORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAk«ERBY  VALLEY 
TI4IN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  u 

vnCAVILLE 

VJnTOM 

VOLLrCRS 

VOLTA  POtCR  HOUSE 
WISKEYTO^  RES 

UlLLIAnS 
MIL LOUS 
WINTERS 

HOODLANO  1  kfiH 


BOCA 
MDIE 

»RIDOEPORT 
CEDARVILLE 

OOHHER  r^nOfllAL  ST  PK 
DOYLE 

doyle  s  sse 
ellery  lake 

fLEHING  FliM  AND  GA(-t 
FORT  BIDiCLL 

GCn  LAKE 
nOHO  LAKE 
MCEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAM  VALLEY 

STAHOISH  I  E 
SUSAnviLLE  AIRPORT 
TAHOC  CITY 

TCRrv 

TRUCKEE  RAftOER  STATION 


DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14  15    16  17  18    !9  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


itt  •ErmcNCC  HO'ti  'Oiloniiv)  jtatiok  aoci 
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DHILY  PRECIPITATION 


STBT ION 


ftLftMO  1  M 

ARROYO  GRnnoe 

6EM  UOMOND  ^ 

BIG  SUR  STftTE  PftR< 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 
BURL  INGAhC 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARMEL  VALLEY 

CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
rORT  ORD 

GERBCR  RANCH 
GILROV 

GILRQY  14  ENE 
HALT  MOON  BAY 
HERNANDEZ  a  NW 

HOLLISTER    I  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

L IVERMORE  COUNTY  F  0 

LOCKwooo  a  N 

LOS  GAT05 
LOS  GATOS  4  SW 
MARTINEZ  3  S5E 
MARTINEZ  WATER  PLANT 

MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORGAN  HILL    c  E 
MORRO  6Ar  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MACIMIENTO  DAM 
NEUARK 

OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PJE0RA5  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
HEOUOOO  CITT 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAH  FRANCISCO  USO  AP 
SAN  FRANCISCO  USD  CI 
SAN  GREGORIO  2  SC 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MAHGARITH  BOOST 
SOLEOAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  E5E 

WALNUT  CREEK   4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WOODS  IDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIQCH  FIBREBOARO  Ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY  1  NW 

BAKERSFIELD  WSO  AP 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKMELLS  CORNER  2WNW 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CArf  PARDEE 
CASTLE  ROCK  RAO  LAB 
CATMEYS  VY  BULL  RUN  HH 
CHERRY  VOLLEY  DAM 
COAL INCA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAie  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POKB  HOUSE 
ELL lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FXDDLCTOUM  L VNCH  RANCH 


4.2S 

3.oe 

3  9£ 


DRY  OF  MONTH 


12     3      4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


2.03 
2.07 


56      .26  1.22 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  I  ON 


riVE  POIhTS  5  SSW 

ritESMO  U&O  ftp 

FHIBHT  QOvtRHMCMT  CAMP 

GCENNVILLC 

GBANT  GROVF. 

GABVELANO  RAriQER  &TA 
HMtFORD 
HCTCH  METCHY 
HUNTERS  ORM 

lOHC 

jeHHSONDALE 
KCSl.  INGEd 
KERK  RIVER  PH  NO  1 
KVItt  RIVER  PH  NO  3 

WTTLEMftN  CITY 
KETTUEMAN  STATIQh 
HHIQHT5  FERRY  2  SE 
LEBEC 
LE  ORANO 

LEHnAM  RflMCH 
LEnOM  COVE 
L  IWSAY 

IITTLE  PRMOCHE  OET  DftM 
LOOGEPOLC 

leot 

laS  BANOS 

laS  BAHQS  ARBURUA  RCH 
LOS  BRMOS  DET  RESV 
MMOEflfl 

HRNTECA 
MARICOPA 
NARIP09A 
MATHER 
rCAOOU  LAKE 

rCMDOTA  DAM 

rCRCED  FIRE  STATION  3 

nSOESTO 

NEVMN  2  NU 

rtORTH  FORK  SANGER  STA 

DRAHCe  COVE 
PACHECO  PASS 
PANQCHE 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  0AM 

PORTEflVILLE 
PBSET  3  E 

SAIT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  Ofln 

SANTA  RITA  PEAK 
SSNORA  RS 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 
SPHINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POUER  HOUSE 

STOCKTON  USD  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  tiQ  4 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TCHACHAPI 
TEJOn  RANCHO 


IMREE  Rvns  EDISON  PI 
TIGER  CREEK  PM 
TRACY  CARBONA 
TRACT  PUI»ING  PLANT 
TURLOCK 

VISAL lA 

MALL ACE   1  NNE 

UASCO 

KSTHAVEN 

»CST  POINT 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CYH  FC261F 

ALISO  Cn  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

AHZA 

ARRSTB  SECO  RS  FC  5000 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  0AM 
StAUWT  P■J^PIHC  PLANT 
BEL  Aia  FC-lOA 

BIO  BEAR  LAKE 
BIO  0ALT9N  0AM  FC223SE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC'WDE 
B0tN>UET  CANYON 
BURBANK  VALLEY  Pr«>  PLT 

CACMUm  LAKE 

C»*»  HI  HILL  OPIOS  i7E 

CAWO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CMATSUORTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
CLARCnONT  pgnONA  col 
C0LBYS  FC  »3  0 
CORONA 

COVINA  TE*LE  FC   193  B 

CRYSTAL  LAt(E  FC  2B3C 
CULVER  CITY 
CUTAMACA 

DCSCANSO  RANGER  STA 
tMUher  FD  FC107C 

DRY  CANTON  RESERVOIR 
CL  CAP I TAN  DAM 
CLSIIWRE 

csconoiDo 

rilLMORE   1  bliW 


2.  7S 
5.  OS 
1  .66 


.29   1.7  1 
I  .5U 


.70  2.83 
.82  1.29 
.24  2.06 


2.30 
I  2.03 
.02  3.32 


DAY  OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 
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STRT  ION 


FULLERTON  MILLCREST  Rv 
GIBRRLTAR  0AM  HQ  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLEMDQRA  WEST  FC  186 
HftJNES  CYN  UPPER  FC367 

WEMET 

HEMSHAW  DAM 
HQEGEES  FC  60  A 
IDYLLWILO  FIRE  OEPT 
JUL  IAN  UTNQLA 

JL'MCAL  DAM 

LA  CHESCENTA  FC  261  6 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LECMU2A  PT  STA  FC  3626 
LOMPQC 

LONG  BEACH  WSQ  flP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSQ  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CHEEK  RANGER  STA 

MOORPARK 

MT  6ALDY  FC  e6G 

MT  WILSON  2 
NEW  CUYAMA  FIRE  STA 
NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  MW 

OCCANSIDE 

OJAI 

OXNARO 

PACOIMA  0AM  FC  33  A?E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 


DHILY  PRECIPITATION 


DRY   OF  MONTH 


FC'»30 


PALOS  VEROES 
PASADENA 
PIEDHA  SLANCA  GHO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  L.GhT  STA 

POMONA  CAL  POLY 
POWAY  VALLEY 
RAMONA  CHAPMAN 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA. 


riverside  cit  exp  sti 
salsipuedes  gaging  s 
san  6ermorc1n0  co 

SANDBERG   PTL  FC13I 
SANDBEHG  WSO 


lOSP 


SAN  DIEGO  WSO  AP 
SAN  DIMAS  FIRE   WO  FC9S 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC426BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  JACINTO 


SANTA  MARIA  WSO  AP 
SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PL    NO  1 
SOMIS  3  NW 

SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  STA 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 


UPLAND   3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  l'='A 

VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FCI20 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL    STA  rC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  rc  106C 
rORBA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAITER 
BARSTOw 
BEAUMONT  1  e 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK   FC  836 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  WSO  AP 
BL YTHE 

BL  YTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK, 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAWL Er  2  SW 
CABAZON 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 
EL  MIRAGE  FIELD 
FAIRMONT 


10 


I  1 


13 


14 


15 


16 


17 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 
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DAILY  PRECIPITRTION 


STflT  ION 


OOLO  B0C<1  QANCH 
QOLOSTONC  rCHO  2 
HAIhCC 

HnvriCLO  PUK>ING  PL«HT 
MESPCaiA 

IFVCRJAL 

irVEQlAL  FM  BP 

IttOCPCnOChCE 

INOIft  U  S  CATC  CAROCN 

INVOHERIt 

INVOKEBN  AOniTAGE 
laOH  HSUMTAIM 
JOSHUA  TBEC 

«ec  RAncM  y. 

LAitE  A&ROkMeAO 

reCCA  riBE  STATION 
hITCMELL  CAVERNS 

rfljAve 

MOUNTAIN  PASS 

ft?  SAN  JACINTO  U  S 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIL  AND 

OCOTILLO  KLLS 
eC«TILLO  2 
PALPfJALC 

PAll-OAlE   rAA  AIRPORT 
PAcn  SPRINGS 
PAAKEB  RESERVOIR 
BAMOseuRC 
SmOSmONE 

SNOW  CREE^l  UPPER 
THERMAL  TAA  AP 
TRONA 

nCNTYNINE  PALrtS 
VAirESNO  riRE  sta  79 

victoqvillE  Pur*  Plant 

MIITE  r«UNTAIN  1 
WITE  PflUNTAIN  a 
UllOROSE  RANGER  STA 


DAY  OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 
O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

£ 

NORTH  COftST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

ANGUIN  PBC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

36 

51 
33 

55 
31 

58 
31 

63 
12 

53 
35 

60 
13 

65 
12 

61 
37 

53 
31 

60 
37 

70 
19 

68 
61 

71 
19 

72 
37 

66 
11 

72 
12 

58 
37 

50 
37 

62 
10 

68 
16 

71 
11 

63 
10 

51 
35 

19 

32 

50 
39 

52 
ID 

66 
18 

69 
51 

72 
18 

61 
10 

0 
3 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

57 
35 

52 
31 

60 
33 

70 
39 

69 
35 

52 
30 

63 
35 

68 
35 

69 
31 

80 
35 

72 
10 

51 
37 

68 
37 

56 
36 

18 
35 

55 
37 

85 
12 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

S2 
^13 

56 
11 

51 
39 

56 
36 

73 
11 

57 
11 

59 
35 

65 
37 

63 
39 

51 
38 

59 
10 

67 
12 

65 
33 

75 
35 

68 
35 

59 
37 

70 
39 

52 
15 

18 

38 

59 
11 

60 
16 

63 
12 

59 
36 

56 
33 

53 
31 

57 
37 

61 
36 

60 
37 

70 
10 

83 
15 

61 
38 

1 

8 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

53 
38 

50 
31 

52 
29 

62 
29 

61 
11 

51 
28 

60 
26 

59 
31 

17 

28 

55 
28 

56 
11 

66 
27 

62 
28 

68 
29 

66 
35 

66 
29 

66 
31 

62 
36 

51 
29 

60 
31 

72 
31 

70 
11 

60 
33 

11 

27 

50 
27 

51 
28 

61 
30 

65 
32 

73 
36 

73 
38 

59 
31 

7 
9 

CECILVILLE   5  SE 

MAX 
MIN 

56 
31 

52 
30 

61 

29 

52 
10 

61 
26 

51 

32 

55 
31 

66 
30 

57 
37 

63 
32 

71 
26 

69 
32 

61 

32 

71 

30 

65 
35 

52 
38 

61 
31 

72 
12 

62 
37 

50 
32 

17 

26 

19 

27 

51 

31 

62 
31 

77 
31 

75 
10 

60 
32 

8 
5 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 
MIN 

51 
13 

60 
12 

58 
39 

63 
10 

70 
11 

60 
11 

63 
12 

71 
12 

61 
12 

65 
11 

66 
13 

71 
17 

79 
16 

81 
12 

83 
12 

71 
11 

82 
11 

63 
13 

57 
11 

66 
15 

69 
11 

76 
11 

69 
15 

59 
12 

53 
37 

57 
39 

59 
11 

73 
12 

81 
16 

87 
17 

67 
12 

6 

COVELO 

MAX 
MIN 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

56 
11 

65 
12 

51 
10 

60 
12 

59 
18 

59 
12 

51 
12 

55 
11 

59 
17 

58 
11 

67 
38 

62 
13 

58 
17 

51 
17 

57 
15 

58 
11 

53 
12 

55 
11 

56 
10 

67 
10 

75 
38 

72 
19 

58 
12 

8 

9 

DUTTQNS  LANDING 

MIN 

58 
16 

56 
11 

59 
38 

62 
10 

67 
13 

61 
10 

65 
10 

69 
11 

61 
11 

60 
38 

61 
10 

71 
10 

75 
17 

71 
15 

76 
11 

66 
13 

75 
16 

59 
16 

59 
39 

66 
12 

71 
15 

65 
15 

62 
17 

56 
12 

56 
39 

58 
12 

60 
11 

68 
16 

77 
50 

81 
17 

65 
12 

1 

9 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
3D 

55 
31 

59 
29 

69 
26 

69 
29 

63 
31 

70 
32 

66 
31 

53 
10 

63 
35 

62 
12 

69 
30 

58 
37 

51 

36 

52 
38 

52 
23 

57 
35 

61 

30 

69 
29 

79 
32 

76 
39 

62 
32 

3 
8 

EUREKA  USO  CI 

MAX 
MIN 

55 
16 

53 
13 

52 
12 

63 
12 

66 
19 

51 
15 

55 
39 

61 
13 

52 
11 

53 
15 

55 
19 

53 
13 

61 
39 

55 
15 

51 
15 

56 
15 

52 
16 

50 
16 

53 
16 

51 
17 

51 
16 

56 
13 

50 

39 

52 
38 

55 
13 

51 
13 

51 
13 

66 
17 

69 
16 

53 
18 

55 
11 

1 

2 

FERNDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
33 

18 

30 

58 
31 

68 
31 

53 
31 

59 
31 

66 
33 

51 

32 

16 

30 

59 
32 

61 
36 

67 
27 

73 
30 

72 
29 

66 
30 

77 
29 

61 
30 

68 
31 

67 
32 

66 
36 

75 
39 

62 
31 

52 
29 

18 
30 

53 
36 

51 
31 

66 
36 

76 
35 

78 
38 

61 
32 

9 
5 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

51 
11 

58 
17 

58 
38 

58 
39 

62 
10 

61 
11 

61 
39 

62 
11 

61 
12 

58 
13 

59 
17 

62 
17 

61 
12 

66 
10 

58 
39 

60 
10 

63 
12 

55 
11 

56 
15 

58 
16 

59 
10 

58 
12 

59 
12 

60 
39 

59 
39 

60 
13 

68 
12 

61 
15 

62 
16 

69 
18 

59 
12 

9 
1 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

17 

28 

17 

30 

50 
31 

53 
32 

63 
37 

62 
28 

51 
31 

19 
29 

58 
36 

57 
27 

70 
26 

67 
30 

72 
33 

69 
10 

51 
29 

71 
33 

67 
32 

19 

33 

19 
31 

63 
29 

70 
31 

76 
39 

59 
31 

7 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

51 

51 

55 
11 

56 
12 

60 
10 

62 
11 

62 
12 

60 
11 

57 
12 

56 
11 

61 
19 

70 
15 

62 
12 

57 
11 

60 
13 

59 
51 

56 
52 

60 
62 

56 
11 

66 
10 

57 
12 

57 
10 

68 
39 

55 
10 

63 
11 

69 
18 

59 
18 

59 
13 

1 
9 

GRATON 

MAX 
MIN 

57 
11 

61 
39 

63 
37 

66 
36 

69 
36 

59 
35 

69 
35 

71 
36 

62 
39 

63 
33 

66 
36 

78 
10 

79 
10 

80 
37 

78 
38 

70 
38 

79 
10 

62 
11 

61 
36 

70 
36 

77 
39 

67 
10 

68 
15 

62 
12 

58 
36 

60 
38 

60 
36 

72 
39 

80 
11 

66 
11 

68 
38 

6 
3 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

55 
36 

55 
35 

56 
35 

56 
38 

65 
38 

65 
38 

65 
38 

65 
38 

65 
38 

60 
38 

60 
37 

60 
37 

77 
31 

76 
31 

77 
31 

76 
29 

80 
33 

70 
39 

78 
33 

71 
12 

80 
11 

79 
33 

78 
37 

78 
35 

78 
33 

77 
36 

76 
36 

75 
31 

78 
36 

85 
10 

70 
35 

6 
9 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

63 
51 

63 
10 

69 
11 

73 
10 

66 
17 

71 
11 

71 
11 

68 
13 

60 
12 

70 
11 

79 
51 

82 
50 

81 
16 

80 
11 

73 
10 

82 
11 

72 
15 

61 
11 

70 
16 

78 
19 

76 
11 

71 
19 

62 
18 

58 
13 

60 
38 

61 
17 

78 
39 

82 
51 

89 
52 

77 
18 

71 
15 

8 
0 

HILTS 

MAX 
MIN 

12 
26 

11 
30 

12 
28 

55 
36 

52 
11 

52 
27 

17 
26 

13 
29 

11 

27 

16 

28 

52 
38 

58 
26 

62 
31 

59 
12 

15 
29 

17 
38 

65 
31 

51 
35 

12 
33 

11 
31 

12 
26 

12 
11 

58 
32 

67 
38 

68 
11 

50 
32 

5 
5 

HOOPA 

MAX 
MIN 

18 
10 

58 
11 

53 
10 

59 
10 

76 
13 

56 
11 

60 
39 

70 
12 

57 
10 

65 
39 

63 
10 

65 
38 

73 
35 

78 
39 

75 
37 

65 
10 

80 
12 

70 
15 

51 
11 

61 
16 

69 
51 

77 
39 

61 
11 

59 
10 

59 
37 

58 
10 

62 
39 

66 
11 

77 
15 

85 
16 

65 
11 

0 
0 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

61 
50 

61 
13 

61 
12 

69 
39 

66 
18 

67 
11 

70 
11 

69 
13 

61 
12 

55 
12 

76 
17 

75 
17 

75 
16 

75 
13 

71 
12 

76 
12 

73 
13 

61 
13 

68 
13 

71 
16 

72 
13 

70 
12 

62 
17 

59 
12 

60 
37 

56 
13 

72 
12 

81 
19 

80 
16 

68 
13 

9 

7 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

56 
16 

51 
10 

51 

39 

61 

39 

56 
17 

56 
13 

60 
36 

58 
13 

51 
39 

56 
38 

58 
16 

62 
38 

66 
35 

58 
38 

58 
38 

63 
10 

58 
11 

53 
15 

56 
10 

56 
13 

63 
13 

53 
13 

57 
16 

55 
10 

67 
36 

68 
38 

67 
10 

69 
10 

77 
13 

59 
18 

58 
11 

1 

LAVA  BEDS  NAT  nONUHENT 

MAX 
MIN 

12 
23 

16 

27 

11 

22 

16 

27 

59 
30 

19 
23 

19 
21 

19 
23 

58 
21 

15 
21 

50 
31 

51 

25 

50 
21 

63 
32 

65 
33 

58 
27 

62 
31 

61 
31 

11 
27 

19 
31 

56 
30 

69 
11 

60 
35 

50 
22 

15 

26 

17 

26 

13 

27 

52 
33 

66 
31 

68 
31 

53 
28 

0 
3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

10 
21 

18 
26 

13 

25 

15 

22 

59 
3 

58 
30 

50 
21 

16 
31 

53 
21 

13 
22 

18 
31 

50 
20 

52 
18 

55 
28 

63 
30 

55 
20 

62 
21 

63 
31 

16 

19 

55 
26 

57 
30 

66 
36 

59 
33 

11 

22 

11 

21 

15 
20 

52 
26 

66 
30 

62 
38 

68 
38 

53 
26 

0 
9 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

60 
50 

63 
38 

66 
36 

70 
39 

68 
39 

68 
10 

70 
10 

70 
38 

61 
13 

67 
37 

76 
13 

76 
15 

80 
51 

78 
13 

76 
11 

77 
12 

75 
16 

60 
13 

68 
39 

73 
12 

70 
13 

67 
16 

60 
17 

57 
12 

59 
36 

63 
16 

71 
10 

78 
10 

87 
50 

80 
18 

70 
12 

0 
5 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 
MIN 

56 
17 

51 
11 

51 
38 

65 
39 

62 
15 

58 

6a 

31 

63 
11 

51 
10 

56 
38 

59 
15 

60 
36 

72 
31 

69 
31 

59 
36 

58 

32 

61 

36 

52 
37 

56 
38 

56 
16 

55 
11 

55 
38 

53 
39 

56 
32 

57 
31 

58 
37 

57 
36 

61 
36 

79 
39 

71 
17 

60 
38 

1 

8 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

69 
11 

55 
11 

52 
39 

75 
10 

71 
18 

61 
11 

70 
10 

60 
12 

55 
10 

65 
37 

70 
38 

72 
37 

80 
33 

73 
10 

67 
38 

82 
10 

82 
11 

59 
12 

61 
12 

70 
11 

77 
16 

61 
10 

60 
11 

57 
10 

60 
10 

65 
12 

67 
10 

83 
12 

86 
11 

83 
17 

68 
11 

6 
0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

59 
62 

60 
11 

63 
38 

69 
38 

67 
17 

65 
10 

71 
39 

71 
11 

60 
11 

65 
11 

72 
50 

78 
60 

78 
11 

77 
11 

68 
36 

76 
10 

72 
16 

60 
15 

66 
10 

71 
15 

71 
12 

68 
17 

60 
12 

60 
13 

61 
39 

59 
16 

67 
11 

78 
11 

83 
15 

78 
18 

58 
13 

6 
0 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

51 
12 

56 
17 

58 
10 

62 
35 

62 
38 

58 
13 

59 
10 

62 
37 

59 
39 

56 
11 

57 
15 

60 
15 

62 
36 

70 
36 

58 
12 

68 
39 

56 
16 

56 
19 

51 
15 

55 
17 

51 
16 

58 
11 

59 
16 

60 
38 

66 
36 

58 
11 

59 
12 

59 
19 

60 
13 

77 
17 

59 
12 

1 
3 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

69 
17 

51 
38 

63 
31 

72 
35 

68 
13 

66 
35 

71 
31 

68 
10 

55 
10 

65 
32 

73 
37 

77 
37 

80 
35 

78 
10 

73 
36 

80 
39 

69 
11 

55 
12 

65 
36 

72 
37 

80 
38 

61 
10 

55 
38 

58 
38 

51 
31 

60 
10 

71 
35 

80 
38 

85 
12 

81 

15 

68 
38 

1 
1 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

52 
10 

59 
10 

53 
39 

59 
39 

7  1 
39 

55 
12 

60 
39 

67 
39 

61 
39 

55 
10 

59 
39 

61 
39 

68 

39 

77 
38 

75 
39 

59 
39 

79 
39 

66 
39 

60 
39 

66 
39 

75 
39 

61 

39 

56 
36 

51 
36 

52 
36 

62 
11 

66 
12 

72 
15 

86 
16 

63 
39 

1 

5 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

62 
19 

59 
36 

65 
36 

71 
36 

61 
13 

68 
10 

73 
38 

66 
10 

61 
12 

67 
35 

78 
11 

75 
11 

80 
15 

75 
10 

73 
35 

80 
10 

69 
11 

59 
11 

70 
37 

76 
12 

77 
10 

71 
16 

58 
16 

56 
11 

56 
31 

59 
16 

71 
38 

78 
12 

86 
17 

79 
15 

69 
10 

1 

9 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

62 
17 

61 
16 

65 
15 

69 
13 

68 
51 

68 
17 

73 
11 

72 
11 

61 
15 

65 
11 

76 
50 

78 

50 

78 
19 

79 
17 

78 
17 

78 
39 

76 
16 

60 
18 

66 
12 

72 
17 

85 
17 

61 

62 
17 

73 
13 

61 
39 

60 
17 

71 
15 

76 
16 

85 
52 

81 

50 

70 
16 

9 
0 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

60 
10 

60 
37 

66 
36 

71 
37 

69 
16 

70 
37 

73 
39 

71 
18 

62 
11 

70 
35 

78 
11 

80 
11 

80 
15 

79 
10 

70 
37 

78 
10 

71 
15 

60 
13 

70 
38 

77 
10 

73 
13 

68 
11 

63 
10 

60 
13 

60 
37 

66 
16 

72 
38 

80 
13 

87 
16 

79 
18 

70 
11 

8 
3 

SAtiYERS  BAR  RANbER  STA 

MAX 
MIN 

12 
31 

53 
35 

50 
33 

57 
35 

63 
11 

52 
35 

57 
30 

67 

37 

55 
31 

50 
33 

63 
31 

60 
33 

67 

29 

78 

35 

71 

36 

69 
31 

81 
38 

72 
12 

55 
39 

73 
31 

76 
35 

76 
10 

61 

37 

51 

33 

18 

35 

68 
36 

60 
36 

68 
35 

75 
39 

83 
13 

53 
36 

3 
7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


STflT ION 

DfiY  OF  MONTH 

S 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a; 
> 

SCOTIfl 

63 

51 

73 

59 

57 

61 

61 

63 

56 

60 

57 

71 

61 

53 

63 

57 

19 

57 

57 

66 

61 

50 

62 

65 

69 

66 

61 

so 

58.6 

MIN 

^4 

42 

12 

10 

13 

12 

10 

39 

11 

13 

15 

15 

39 

11 

45 

42 

12.7 

SHELTER  COVE 

52 

67 

56 

62 

61 

56 

58 

67 

66 

58 

61 

64 

61 

60 

57 

68 

58 

59 

66 

53 

53 

S3 

57 

60 

61 

71 

59 

59.7 

MIN 

SO 

45 

13 

11 

16 

15 

12 

16 

12 

15 

60 

18 

51 

15 

43 

15 

16 

72 

7 1 

7  1 

71 

73 

b1 

72 

90 

85 

83 

79 

79 

80 

77 

60 

70 

77 

78 

77 

61 

60 

61 

61 

71 

83 

90 

81 

72.8 

MIN 

SO 

36 

10 

36 

16 

12 

37 

11 

12 

36 

12 

12 

58 

39 

36 

39 

TRINITY  OftM  VISTft  PT 

38 

56 

69 

61 

50 

69 

66 

56 

61 

61 

69 

68 

73 

73 

71 

77 

67 

53 

60 

70 

77 

66 

16 

16 

52 

59 

68 

75 

81 

62.2 

MIN 

31 

31 

26 

31 

13 

32 

33 

31 

32 

29 

36 

31 

29 

32 

35 

31 

3  7 

39 

tulel  AKE 

45 

17 

61 

60 

60 

60 

60 

63 

53 

52 

61 

56 

65 

65 

61 

67 

61 

69 

69 

69 

60 

19 

15 

19 

51 

65 

71 

71 

58.0 

MIN 

33 

28 

21 

21 

31 

27 

18 

28 

28 

28 

26 

23 

19 

23 

23 

26.7 

UK  IBM 

62 

57 

61 

72 

68 

66 

71 

71 

69 

61 

72 

78 

81 

79 

71 

80 

75 

58 

63 

70 

79 

75 

60 

52 

65 

62 

69 

78 

86 

82 

69.3 

MIN 

49 

42 

37 

37 

11 

37 

37 

10 

11 

37 

10 

12 

39 

11 

39 

1 1 

12 

45 

16 

UARn  SPR INGS  DftM 

S9 

50 

69 

63 

69 

58 

66 

72 

61 

67 

56 

73 

79 

79 

81 

73 

79 

71 

68 

65 

73 

76 

69 

59 

65 

59 

62 

72 

80 

86 

68.3 

MIN 

AH 

39 

37 

36 

13 

39 

12 

12 

39 

37 

15 

16 

11 

13 

36 

13 

UEAVERVILLE   RftNGER  STR 

MAX 

53 

55 

62 

57 

66 

57 

57 

68 

66 

51 

61 

68 

72 

68 

73 

70 

77 

69 

52 

69 

76 

76 

69 

18 

61 

52 

65 

73 

71 

81 

61.6 

MIN 

29 

31 

26 

29 

38 

32 

30 

32 

31 

12 

30 

38 

31 

34 

37 

34 

35 

32 

38 

L^ED  F  IRE  DEPflRTMEMT 

MAX 

AA 

53 

19 

19 

61 

66 

52 

66 

55 

15 

51 

61 

53 

58 

67 

61 

62 

65 

13 

61 

66 

69 

60 

19 

15 

17 

52 

55 

62 

71 

55.0 

MIN 

36 

27 

29 

28 

26 

27 

30 

31 

31 

30 

25 

30 

31 

28 

32 

37 

32 

33 

30 

36 

37 

30 

32 

32 

29 

31 

36 

31.6 

WILL  ITS   1  NE 

MAX 

S6 

52 

S7 

67 

67 

59 

69 

68 

61 

58 

68 

70 

77 

76 

69 

76 

71 

56 

69 

61 

71 

73 

58 

53 

50 

57 

66 

73 

81 

78 

65.  1 

MIN 

45 

40 

33 

36 

10 

31 

36 

38 

41 

38 

36 

10 

12 

36 

33 

10 

^' 

36 

12 

13 

37.0 

WILLOW  CREEK    1  NW 

n" 

56 

62 

61 

63 

72 

69 

68 

70 

62 

57 

51 

69 

78 

71 

77 

68 

80 

67 

61 

72 

68 

79 

67 

60 

59 

60 

69 

68 

70 

86 

67.2 

39 

13 

16 

11 

10 

11 

13 

36 

39 

10 

37 

1 1 

45 

12 

16 

48 

10 

39 

16 

13 

11.2 

YREKft 

MAX 

MIN 

SftCRAflENTB 

DRAINAGE  02 

flOIN  RANGER  STATION 

MAX 

46 

44 

16 

66 

56 

61 

59 

63 

59 

63 

68 

57 

58 

61 

61 

66 

67 

62 

60 

67 

67 

65 

61 

17 

15 

50 

52 

60 

71 

72 

57.1 

MIN 

31 

26 

16 

28 

32 

32 

26 

30 

29 

31 

31 

28 

25 

29 

32 

28 

34 

3 1 

28 

33 

3 1 

38 

38 

26 

21 

28 

28 

33 

38 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

45 

47 

13 

16 

60 

59 

52 

61 

65 

16 

53 

56 

18 

51 

63 

62 

66 

62 

10 

16 

68 

68 

65 

50 

47 

15 

15 

51 

61 

68 

51.7 

MIN 

23 

25 

20 

18 

29 

30 

16 

33 

30 

29 

26 

21 

11 

12 

26 

20 

22 

38 

30 

22 

30 

33 

30 

AUeURN 

MAX 

54 

50 

60 

62 

69 

62 

61 

68 

66 

53 

63 

71 

70 

73 

75 

73 

77 

72 

62 

65 

71 

71 

70 

52 

66 

59 

62 

68 

76 

82 

65.7 

MIN 

39 

40 

36 

39 

10 

13 

12 

12 

10 

37 

37 

16 

15 

17 

16 

46 

46 

43 

43 

60 

AUBURN  OAn  PROJECT 

MAX 

52 

50 

67 

60 

66 

66 

63 

66 

65 

52 

62 

71 

68 

72 

71 

69 

73 

69 

51 

61 

70 

70 

67 

62 

62 

57 

68 

67 

76 

79 

61.0 

MIN 

41 

36 

36 

31 

11 

39 

31 

38 

35 

33 

38 

12 

52 

51 

16 

11 

41 

10 

38 

17 

BLUE   CANYON   W50  AP 

MAX 

37 

38 

16 

51 

17 

61 

68 

63 

31 

19 

59 

58 

60 

62 

67 

66 

69 

31 

15 

58 

61 

57 

36 

30 

37 

39 

60 

67 

67 

66 

50.7 

MIN 

30 

26 

27 

33 

33 

31 

31 

27 

26 

21 

38 

39 

39 

10 

12 

12 

31 

?7 

27 

31 

4  I 

36 

25 

23 

20 

26 

30 

35 

4  J 

19 

BOWMAN  DAM 

MAX 

39 

38 

19 

67 

56 

62 

60 

55 

17 

50 

58 

58 

61 

62 

66 

61 

62 

56 

19 

53 

62 

59 

18 

31 

36 

11 

62 

63 

66 

65 

53.2 

MIN 

28 

23 

26 

27 

31 

28 

29 

32 

23 

22 

31 

35 

31 

31 

38 

36 

36 

28 

27 

33 

35 

37 

30 

26 

20 

22 

26 

33 

42 

38 

SHANNAN  ISLftNO 

MAX 

60 

56 

61 

51 

68 

67 

68 

67 

67 

61 

61 

70 

71 

71 

76 

70 

77 

62 

58 

67 

75 

77 

68 

60 

61 

63 

63 

71 

76 

81 

67.7 

MIN 

43 

42 

10 

37 

10 

13 

38 

11 

36 

10 

16 

17 

50 

12 

16 

16 

16 

16 

13 

17 

15 

45 

11 

38 

36 

45 

13 

16 

55 

61 

BROOKS  FfifRNHAfi  RANCH 

MAX 

68 

65 

62 

66 

68 

61 

69 

70 

59 

68 

76 

75 

76 

71 

79 

71 

60 

72 

71 

80 

72 

69 

67 

69 

67 

75 

83 

68.8 

MIN 

48 

38 

33 

35 

12 

36 

36 

10 

13 

31 

12 

38 

10 

13 

11 

16 

35 

38 

39 

11 

46 

42 

34 

46 

36 

60 

13 

BURNEY 

MAX 

43 

52 

16 

52 

60 

51 

56 

62 

62 

17 

58 

63 

57 

61 

67 

66 

59 

67 

15 

58 

62 

71 

60 

60 

47 

18 

52 

60 

67 

71 

57.6 

29 

26 

25 

30 

22 

26 

23 

19 

23 

28 

21 

26 

35 

23 

26 

25 

35 

36 

27 

24 

30 

21 

26 

26 

30 

CANYON  DAM 

44 

45 

16 

69 

62 

61 

51 

68 

61 

52 

61 

61 

58 

59 

62 

63 

66 

63 

51 

68 

63 

66 

60 

39 

42 

17 

55 

59 

67 

72 

66.3 

MIN 

30 

26 

29 

27 

26 

30 

28 

26 

25 

3  1 

28 

3 1 

29 

31 

33 

29 

32 

32 

26 

18 

30 

26 

30 

3 1 

33 

CHESTER 

MAX 

48 

42 

19 

59 

61 

55 

62 

60 

52 

57 

65 

69 

58 

56 

63 

66 

66 

60 

69 

60 

69 

66 

61 

41 

15 

18 

59 

61 

71 

73 

68.3 

22 

21 

25 

25 

26 

21 

21 

27 

26 

29 

27 

28 

28 

26 

28 

27 

26 

26 

26 

21 

30 

26 

34 

20 

28 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

62 

58 

61 

63 

69 

62 

66 

72 

56 

55 

67 

76 

70 

76 

77 

71 

80 

76 

66 

70 

75 

76 

71 

53 

55 

60 

62 

72 

78 

82 

67.7 

10 

39 

16 

11 

33 

11 

18 

13 

12 

18 

18 

16 

16 

37 

18 

11 

19 

19 

11 

37 

16 

11 

46 

49 

19 

CLARKSBURG 

MAX 

56 

59 

66 

55 

68 

66 

70 

62 

69 

60 

68 

72 

72 

76 

76 

73 

77 

66 

60 

69 

75 

78 

68 

66 

60 

63 

61 

73 

68 

81 

67.6 

MIN 

39 

37 

37 

38 

11 

11 

16 

16 

13 

37 

41 

62 

19 

11 

16 

10 

18 

16 

39 

11 

11 

18 

60 

13 

37 

16 

11 

45 

5 1 

52 

13.9 

CLEARLAKE  HIGHLftNOS 

MAX 

51 

59 

66 

60 

67 

68 

61 

67 

65 

56 

63 

71 

71 

76 

76 

70 

77 

70 

56 

64 

70 

77 

69 

66 

53 

63 

68 

69 

74 

81 

66.  1 

37 

32 

33 

35 

37 

37 

31 

37 

33 

36 

33 

35 

11 

38 

39 

36 

11 

13 

35 

28 

36 

32 

37 

14 

10 

COLFAX 

MAX 

48 

55 

69 

69 

66 

63 

67 

56 

61 

60 

70 

72 

72 

73 

71 

76 

73 

68 

62 

68 

72 

72 

62 

16 

56 

51 

65 

74 

78 

80 

66.6 

13 

32 

32 

11 

39 

13 

17 

16 

11 

16 

37 

33 

38 

15 

17 

31 

32 

30 

35 

31 

4  1 

18 

50 

COLUSA    I  SSW 

MAX 

OflVIS   2   WSW  EXP  FARM 

MAX 

58 

60 

62 

55 

69 

62 

67 

71 

68 

59 

68 

77 

71 

77 

78 

75 

79 

68 

55 

71 

71 

79 

71 

65 

68 

62 

63 

73 

77 

85 

68.6 

11 

45 

38 

50 

5 1 

52 

11 

13 

13 

16 

13 

38 

45 

13 

16 

16 

11 

35 

16 

12 

48 

63 

50 

DEER  CREEK  FOHEBAY 

MAX 

40 

40 

13 

51 

60 

60 

66 

61 

69 

38 

51 

65 

63 

66 

66 

62 

69 

65 

10 

52 

63 

65 

62 

38 

38 

16 

16 

53 

60 

72 

61.8 

38 

27 

25 

32 

36 

37 

39 

12 

12 

15 

30 

30 

32 

39 

11 

32 

27 

25 

29 

30 

35 

12 

15 

OE  SABLA 

MAX 

46 

50 

61 

61 

62 

57 

66 

65 

63 

69 

69 

67 

69 

68 

67 

70 

70 

67 

62 

56 

67 

69 

66 

H 

61 

60 

61 

73 

75 

62.2 

10 

3  1 

29 

38 

38 

36 

12 

13 

37 

12 

36 

31 

36 

11 

16 

32 

31 

30 

31 

31 

37 

44 

35  . 8 

DOBBINS    1  S 

MAX 

50 

57 

60 

66 

60 

53 

67 

61 

66 

72 

72 

72 

72 

69 

73 

73 

61 

59 

71 

70 

61 

60 

66 

67 

66 

72 

79 

81 

55.7 

36 

39 

45 

38 

42 

37 

42 

10 

36 

39 

43 

34 

36 

32 

39 

31 

24 

42 

44 

37.2 

downieville  ranger  STA 

MAX 

52 

50 

18 

63 

65 

60 

66 

56 

63 

15 

61 

70 

70 

67 

70 

67 

73 

70 

It 

63 

66 

70 

67 

15 

11 

18 

62 

67 

68 

78 

61  .2 

MIN 

32 

33 

32 

31 

33 

32 

29 

3 1 

32 

31 

36 

37 

29 

30 

32 

37 

32 

3  J 

32 

27 

28 

29 

36 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

65 

63 

58 

60 

65 

75 

7  J 

55 

66 

70 

74 

58 

18 

55 

69 

79 

65.0 

31 

31 

10 

37 

31 

38 

36 

38 

36 

36 

36 

37 

11 

33 

36 

38 

13 

16 

37 

29 

37 

33 

39 

43 

12 

37.1 

FAIHFIElC   fire   STAT ion 

66 

67 

71 

65 

67 

67 

75 

71 

76 

76 

70 

78 

61 

60 

68 

71 

71 

65 

59 

58 

61 

62 

71 

77 

82 

MIN 

49 

41 

11 

39 

13 

11 

19 

15 

13 

13 

17 

11 

12 

13 

11 

13 

18 

11 

10 

45 

11 

17 

17 

10 

35 

15 

12 

17 

50 

52 

11.2 

FOLSOM  0AM 

MAX 

58 

53 

62 

63 

68 

61 

67 

68 

58 

66 

67 

75 

71 

76 

76 

71 

77 

71 

62 

68 

71 

76 

71 

66 

68 

62 

61 

71 

77 

85 

67.6 

MIN 

44 

40 

11 

11 

16 

17 

11 

15 

13 

11 

11 

16 

11 

13 

18 

18 

18 

11 

12 

45 

18 

17 

18 

12 

10 

13 

17 

17 

52 

68 

15.0 

GEOHGETOUN  RANGER  STA 

MAX 

51 

45 

60 

56 

61 

61 

69 

11 

57 

51 

70 

66 

71 

68 

11 

69 

69 

68 

11 

18 

68 

76 

69.6 

MIN 

33 

31 

31 

36 

39 

36 

32 

30 

31 

13 

11 

16 

16 

35 

32 

37 

37 

31 

29 

32 

33 

51 

36.  1 

SEE  REfEdEMCE  NOIES  FOLLOMIHO  STBIION  INDE» 


-IS- 


DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

K 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a. 

GRASS  VBLLEY  NO.  2 

MAX 
MIN 

16 

35 

17 

32 

61 

33 

56 
33 

65 
35 

55 
37 

51 
33 

66 
31 

60 
33 

11 

32 

58 
31 

69 
10 

68 
38 

69 
39 

69 
10 

67 
38 

72 
12 

70 
38 

16 
38 

60 
36 

66 
37 

70 
12 

66 
11 

15 

33 

17 
31 

52 
36 

51 
33 

62 
35 

70 
13 

77 
15 

60.1 
36.5 

GRIZZLY  ISLBNu  REFUGE 

MBX 
MIN 

62 
IB 

59 
12 

61 

39 

65 
37 

50 
13 

68 
12 

68 
11 

70 
10 

68 
12 

68 
37 

68 
12 

77 
15 

75 
11 

75 
13 

76 
15 

71 
16 

77 
17 

63 
16 

61 
10 

68 
11 

75 
19 

78 
17 

66 
17 

59 
39 

59 
31 

63 
11 

63 
11 

73 
18 

76 
53 

81 

60 

68.  9 
13.1 

WBT  CREEK   PH  NO  1 

MAX 
MIN 

50 
36 

56 
21 

50 
21 

51 
23 

61 

32 

55 
30 

59 
25 

66 
26 

68 
32 

51 
21 

60 
30 

65 
26 

62 
22 

69 
21 

71 
30 

69 
28 

73 
30 

70 
39 

16 
21 

60 
31 

66 
29 

75 
35 

70 
10 

69 
28 

17 
21 

52 
30 

58 
25 

63 
30 

68 
30 

77 
31 

62.0 
29.0 

JESS  VftLLET 

MAX 
MIN 

15 
33 

38 
21 

11 
18 

56 
22 

55 
31 

56 
30 

57 
23 

59 
35 

56 
31 

18 
32 

19 

22 

51 
30 

61 
16 

59 
21 

68 
32 

62 
28 

62 
29 

60 
30 

56 
29 

60 
30 

61 

29 

56 
35 

65 
37 

17 

23 

12 
22 

11 
21 

11 

25 

55 
27 

65 
35 

70 
26 

51.6 
27.7 

LAKEPGRT 

MAX 
MIN 

60 
17 

58 
10 

63 
33 

65 
31 

63 
15 

67 
31 

68 
31 

65 
39 

57 
36 

66 
31 

75 
37 

71 
36 

71 

35 

75 
37 

73 
33 

76 
38 

75 
39 

69 
38 

66 
37 

70 
35 

78 
39 

75 
11 

62 
10 

56 
37 

51 
30 

60 
11 

70 
31 

71 

38 

77 
13 

83 
11 

68.3 
37.5 

LOKE  SPBULDING 

MBX 
MIN 

10 
31 

12 
21 

50 
21 

61 
21 

58 
31 

55 
21 

62 
25 

59 
28 

50 
25 

51 
21 

61 
32 

66 
29 

61 
31 

61 
37 

67 
28 

65 
30 

60 
29 

67 
26 

63 
26 

53 
33 

52 
27 

18 
1  1 

17 

28 

59 
20 

61 
28 

68 
12 

68 
33 

57.7 
27.7 

MBNZBNITB  LBKE 

MBX 
MIN 

37 
20 

39 
17 

33 
12 

13 
15 

51 
16 

12 
11 

16 
16 

52 
21 

19 
21 

35 
21 

11 

25 

53 
27 

16 

28 

52 
23 

56 
26 

53 
28 

59 
29 

56 
28 

33 

20 

11 

21 

60 
29 

59 
31 

51 
30 

31 
15 

37 
8 

37 
15 

37 
20 

16 
21 

53 
29 

63 
31 

16.1 
22.3 

MBRKLEY  CQVE 

MBX 
MIN 

57 
11 

60 
39 

58 
36 

65 
36 

61 

39 

62 
39 

66 
39 

68 
10 

57 
10 

57 
37 

67 
11 

77 
15 

72 
16 

75 
38 

76 
37 

71 
11 

13 

68 
11 

56 
10 

68 
12 

73 
13 

79 
12 

68 
11 

56 
10 

51 
36 

58 
39 

60 
11 

71 
18 

71 
18 

82 
16 

66.9 
11  .0 

MBRYSVILLE 

MAX 
MIN 

58 
18 

57 
38 

67 
11 

66 
12 

73 
19 

65 
11 

69 
13 

72 
18 

72 
11 

58 
10 

70 
50 

77 
51 

73 
18 

75 
18 

80 
15 

77 
16 

79 
50 

79 
11 

58 
13 

72 
16 

76 
17 

81 

52 

77 
50 

55 
13 

61 
39 

66 
17 

61 
13 

75 
51 

79 
52 

86 
51 

70.6 
16.3 

nC  CLOUD 

MAX 
MIN 

38 
29 

50 
25 

18 

22 

63 
25 

60 
30 

11 

29 

56 
25 

63 
26 

52 
30 

17 
21 

57 
26 

51 
27 

60 
2G 

65 
30 

67 
31 

65 
29 

71 
29 

65 
30 

18 

28 

56 
26 

63 
28 

72 
31 

60 
38 

12 
29 

13 

30 

15 
31 

16 
27 

65 
29 

68 
30 

76 
35 

66  .9 
28.6 

MINERAL 

MAX 
MIN 

37 

26 

11 
21 

37 
1  1 

13 
18 

53 
27 

13 
28 

17 
21 

51 

27 

51 
28 

37 
12 

18 

22 

68 
26 

55 
27 

51 

28 

57 
23 

57 
28 

61 
28 

61 
28 

36 
21 

51 
27 

66 
29 

62 
32 

58 
31 

11 

26 

38 
21 

39 
26 

10 
25 

53 
30 

58 
36 

61 

30 

19  .  7 
26.7 

MOUNT  SHBSTB  WSO  CI 

MBX 
MIN 

52 
33 

17 

25 

51 
30 

58 
28 

18 
31 

53 
29 

60 
27 

52 
32 

15 
31 

52 
33 

65 
38 

51 
30 

62 
27 

66 
32 

63 
35 

66 
33 

61 
31 

IB 
32 

61 
32 

58 
36 

70 
31 

60 
11 

11 

32 

11 

30 

15 
30 

16 

32 

58 
28 

63 
38 

71 

36 

75 
11 

56.0 
32.3 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

17 
32 

17 
32 

51 
31 

51 

30 

62 
31 

55 
33 

58 
29 

65 
30 

62 
33 

13 

30 

56 

32 

69 
31 

66 
29 

67 
31 

69 
31 

67 
33 

71 

36 

71 
38 

19 

38 

59 
32 

67 
31 

70 
37 

68 
11 

19 
39 

12 

29 

52 
31 

51 
30 

62 
31 

70 
37 

75 
10 

59.8 
33.3 

ORLAND 

MBX 
MIN 

57 
16 

70 
31 

62 
35 

61 

37 

70 
11 

65 
39 

68 
12 

73 
11 

67 
11 

58 
37 

70 
13 

76 
50 

70 
17 

76 
50 

78 
13 

71 
16 

81 
13 

77 
15 

67 
37 

72 
11 

76 
16 

79 
16 

78 
IB 

57 
38 

52 
35 

61 
13 

61 
11 

71 

50 

77 

57 

81 
19 

69.5 
13.1 

OROVILLE 

MBX 
MIN 

57 
16 

57 
37 

66 
10 

65 
11 

69 
51 

63 
16 

71 
11 

67 
11 

68 
39 

68 
15 

75 
15 

71 
19 

72 
16 

77 
18 

71 
16 

79 
52 

77 
IB 

59 
12 

72 
11 

76 
18 

77 
51 

71 

50 

63 
11 

57 
11 

61 
16 

63 
17 

73 

50 

80 
53 

81 
58 

68.8 
16.  1 

PBRBOISE 

MAX 
MIN 

18 
10 

19 
33 

55 
35 

57 
31 

61 
16 

56 
39 

61 
13 

67 
17 

61 
35 

60 
35 

63 
35 

7  1 
17 

67 
51 

71 
51 

72 
50 

68 
16 

72 
52 

71 
11 

19 
37 

61 
13 

68 
50 

71 
56 

68 
13 

16 
38 

50 
37 

51 
10 

55 
10 

66 
17 

70 
51 

79 
51 

62.1 
13,2 

PLflCERVILLE 

MAX 
MIN 

62 
12 

19 

33 

51 
35 

57 
33 

65 
39 

60 
37 

61 
33 

65 
12 

66 
32 

18 

32 

60 
36 

66 
10 

69 
36 

70 
10 

71 
17 

69 
39 

71 
12 

72 
10 

18 
12 

62 
38 

66 
39 

7  1 
13 

71 
11 

50 
35 

19 
31 

55 
38 

57 
33 

61 
10 

71 
12 

76 
13 

62.1 
38  .  1 

PLSCEHVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

15 
37 

52 
31 

56 
33 

61 

39 

61 
17 

60 
39 

61 
38 

65 
15 

57 
31 

55 
32 

65 
11 

69 
17 

69 
17 

70 
18 

67 
19 

72 
16 

71 
17 

65 
36 

57 
39 

67 
11 

69 
17 

69 
19 

60 
13 

13 

32 

52 
32 

51 
31 

62 
37 

71 
12 

76 
51 

77 
51 

62.8 
11  .3 

PLATINA 

MBX 
MIN 

66 
13 

57 
31 

59 
32 

62 
31 

65 
33 

56 

31 

32 

36 

51 
39 

68 
33 

69 
39 

71 
10 

66 
31 

71 
35 

38 

70 

72 
11 

61 
37 

51 
33 

18 

32 

61 
31 

66 
39 

73 
39 

71 
38 

76 
39 

61.6 

36.0 

PORTOLA 

MBX 
MIN 

OUINCY 

MBX 
MIN 

50 
30 

51 
30 

18 
31 

55 
27 

66 
30 

68 
25 

63 
31 

17 
30 

60 
28 

68 
30 

22 

66 

70 
33 

69 
30 

71 
30 

70 
30 

16 
31 

62 
28 

66 
28 

76 
31 

68 
37 

53 
33 

19 

27 

50 
31 

52 
26 

52 
29 

65 
29 

75 
32 

60.6 
29  .6 

RED  BLUFF   WSO  BP 

MAX 
MIN 

61 
16 

61 
39 

65 
10 

68 
11 

63 
17 

55 
13 

72 
13 

53 
15 

59 
11 

69 
12 

76 
52 

71 
50 

77 
18 

75 
16 

73 
15 

80 
16 

76 
16 

56 
13 

71 
10 

77 
17 

77 
16 

75 
19 

58 
11 

50 
12 

61 
12 

63 
15 

71 
11 

78 
19 

83 
51 

82 
19 

59.3 
15.2 

REDDING  FIRE  STB  NO  2 

MAX 
MIN 

62 
15 

50 
36 

66 
36 

70 
12 

67 
19 

69 
10 

71 
13 

72 
10 

57 
12 

73 
38 

79 
19 

76 
18 

77 
16 

70 
16 

77 
51 

83 
51 

81 
51 

72 
15 

73 
10 

78 
17 

77 
52 

77 
51 

70 
39 

19 

33 

58 
13 

63 
11 

73 
13 

80 
17 

88 

55 

86 
51 

72.2 
15.0 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

60 
15 

51 
35 

63 
36 

63 
36 

69 
12 

65 
12 

65 
36 

68 
37 

68 
12 

68 
35 

65 
38 

71 
13 

70 
11 

71 
12 

77 
15 

75 
39 

76 
10 

77 
11 

51 
38 

68 
39 

72 
12 

77 
18 

73 
17 

56 
10 

■•0 
35 

63 
12 

63 
37 

70 
10 

76 
17 

82 
50 

67. B 
10.8 

SACRBMENTO  USfl  BP 

MBX 
MIH 

56 
16 

62 
37 

61 
12 

67 
39 

63 
IB 

67 
10 

69 
13 

67 
11 

59 
11 

67 
11 

75 
17 

71 
60 

75 
18 

76 
11 

72 
11 

75 
13 

67 
17 

56 
15 

59 
11 

76 
15 

77 
16 

69 
17 

51 
15 

59 
13 

62 
37 

63 
16 

73 

79 
17 

81 

52 

80 
53 

68. 6 
11.6 

SBCRAMENTO  USO  CI 

MAX 
MIN 

58 
50 

65 
13 

66 
15 

72 
11 

65 
52 

69 
15 

71 

16 

70 
19 

60 
16 

69 
13 

77 
19 

73 
53 

78 
50 

81 
16 

76 
18 

82 
19 

70 
50 

60 
19 

70 
18 

76 
16 

81 
18 

72 

50 

58 
17 

62 
16 

65 
11 

66 
19 

71 
16 

79 
50 

86 
51 

85 
56 

71  .3 
18.  1 

SHBSTB  OBM 

MAX 
MIN 

50 
16 

56 
37 

56 
38 

60 
39 

66 
12 

53 
11 

63 
12 

69 
15 

57 
39 

51 

39 

66 
39 

70 
17 

69 
IB 

70 
50 

73 
50 

72 
51 

75 
19 

71 
15 

53 
16 

67 
50 

70 
55 

75 
56 

71 
17 

75 
39 

62 
11 

55 
13 

58 
15 

70 
17 

75 
65 

81 

69 

65  .5 
16.7 

SIERRB  CITY 

MBX 
MIN 

11 

32 

15 

30 

53 
31 

61 

30 

62 
33 

59 
31 

67 
32 

61 
30 

52 
29 

57 
26 

65 
35 

61 
35 

65 
36 

69 
35 

61 

38 

72 
36 

71 

36 

61 
31 

57 
33 

60 
33 

69 
10 

67 
35 

57 
33 

37 
30 

16 
21 

11 

31 

59 
28 

61 
33 

72 
11 

71 

39 

60.  1 

33.0 

SIERRAVILLE  RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

11 

27 

17 
21 

12 
27 

18 

25 

60 
35 

55 
26 

53 
25 

60 
21 

11 

22 

53 
26 

61 
25 

57 

61 
20 

60 
21 

67 
27 

55 
30 

10 
29 

55 
26 

56 
23 

69 
31 

60 
37 

19 
26 

11 

19 

11 

26 

53 
20 

57 
27 

60 
25 

70 
29 

55.  1 

25.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

52 
38 

66 
38 

59 
33 

60 
35 

66 
10 

62 
35 

61 

36 

70 
39 

67 
10 

55 
33 

67 
38 

73 
37 

69 
12 

72 
38 

71 
12 

70 
10 

77 
10 

72 
12 

55 
36 

69 
38 

71 
13 

76 
15 

76 
18 

51 
13 

19 

33 

61 
36 

67 
37 

69 
13 

71 
16 

80 
16 

66.0 
39.3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

11 
28 

15 
25 

52 
25 

60 
21 

66 
36 

67 
30 

61 
25 

59 
10 

11 

27 

56 
23 

66 
32 

63 
31 

68 
36 

66 
30 

62 
36 

69 
30 

65 
35 

55 
29 

55 
28 

61 
33 

67 
33 

60 
38 

51 
28 

37 
25 

15 
21 

11 

30 

58 
26 

56 
37 

73 
37 

72 
35 

58.2 
30.6 

TUIN  LAKES 

MAX 
MIN 

32 
17 

31 

6 

39 

2 

51 

7 

18 

28 

15 

15 

51 
11 

51 
35 

13 
1  1 

12 

51 
27 

50 
20 

55 
15 

55 
17 

62 
33 

58 
20 

53 
25 

18 

17 

11 

19 

16 

23 

55 
21 

51 
28 

15 
28 

28 
17 

35 
8 

10 

12 

15 

6 

15 
21 

58 
28 

67 
23 

16.9 

18.5 

VBCBVILLE 

MBX 
MIN 

60 
18 

63 
13 

67 
10 

68 
36 

67 
13 

69 
36 

71 
11 

71 
12 

52 
13 

70 
31 

75 
31 

76 
11 

76 
16 

79 
39 

75 
11 

79 
39 

77 
11 

61 
12 

71 
38 

75 
38 

77 
11 

76 
17 

61 

16 

59 
39 

63 
33 

61 
16 

71 

38 

77 
11 

83 
58 

83 
12 

71  .0 
11  .5 

VOLTfl  POWER  MOUSE 

MBX 
MIN 

52 
11 

52 
31 

57 
32 

61 
36 

63 
12 

60 
31 

65 
38 

65 
38 

57 
33 

62 
33 

70 
13 

70 
39 

70 
37 

72 
13 

72 
13 

71 
13 

71 
11 

70 
10 

62 
33 

70 
12 

73 
15 

72 
15 

66 
35 

11 

36 

53 
31 

51 
31 

63 
36 

72 
11 

72 
12 

78 
15 

61.  7 
38.5 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

16 
38 

58 
36 

56 
37 

63 
39 

66 
39 

55 
11 

63 
10 

69 
11 

66 
38 

51 
38 

66 
12 

71 
13 

68 
11 

72 
11 

73 
16 

72 
16 

77 
13 

71 
12 

53 
10 

58 
11 

73 
17 

/5 
18 

58 
11 

19 
35 

11 

35 

53 
11 

59 
10 

69 
15 

71 
51 

81 
51 

61.  1 
11  .  7 

WILL lAMS 

nIN 

58 
12 

69 
36 

61 
38 

65 
37 

70 
10 

63 
11 

72 
12 

72 
12 

70 
12 

59 
37 

69 
39 

77 
19 

72 
15 

76 
16 

79 
12 

77 
12 

80 
11 

77 
11 

51 
38 

72 
39 

75 
16 

80 
16 

78 
17 

60 
12 

59 
36 

60 
36 

62 
12 

73 
16 

77 
55 

81 

50 

70.0 
12.1 

WILLOWS 

MBX 
MIN 

57 
11 

73 
37 

63 
35 

65 
38 

70 
16 

61 
10 

67 
10 

73 
11 

70 
13 

58 
35 

70 
15 

78 
18 

72 
18 

77 
11 

80 
11 

75 
11 

82 
13 

78 
15 

56 
38 

72 
17 

76 
17 

80 
19 

78 
50 

56 
10 

52 
35 

61 
39 

63 
11 

71 
51 

79 
50 

85 
19 

70.  1 
13.2 

WINTERS 

MBX 
MIN 

60 
10 

63 
15 

66 
12 

68 
37 

70 
17 

68 
11 

70 
12 

72 
13 

72 
11 

63 
38 

71 

60 

80 
51 

75 
51 

79 
11 

80 
52 

77 
15 

82 
15 

76 
15 

57 
39 

71 
IB 

78 
18 

80 
17 

77 
17 

60 
12 

59 
37 

63 
16 

61 
13 

75 
51 

79 
59 

86 
18 

71  .1 
15.6 

WOODLAND   1  UNU 

MBX 
MIN 

61 
18 

62 
37 

65 
37 

66 

37 

69 
11 

67 
39 

69 
15 

70 
11 

72 
11 

60 
38 

69 
15 

77 
61 

73 
50 

77 
17 

80 
12 

77 
11 

80 
17 

77 
11 

57 
39 

72 
11 

72 
11 

82 
16 

78 
18 

58 
13 

60 

35 

63 
11 

63 
13 

78 
18 

78 
51 

85 

50 

70.5 
13,8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERflTURES 


STRT ION 

APRIL 

DRY  OF  MONTH 

1974 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NQRThCAS  T  IHrCRfOR 

ttIM 

te 

17 

26 

19 

6  1 
23 

64 
23 

66 
21 

66 
20 

61 
18 

39 
17 

60 
24 

60 
27 

56 
19 

66 
18 

64 

26 

59 

22 

66 
24 

65 
28 

43 
29 

50 
26 

55 
22 

68 
39 

62 
16 

60 
26 

38 
10 

43 

23 

47 

30 

65 
28 

56 
27 

67 
33 

53.6 
32. S 

MIN 

15 

13 

2 

3 

14 

47 

21 

55 
6 

61 
6 

43 

a 

38 
12 

48 

12 

46 

26 

49 

12 

65 

62 

^3 

60 

16 

66 
12 

45 

17 

39 
19 

40 

23 

63 
13 

56 
13 

45 

26 

37 
7 

39 
10 

40 

16 

47 

16 

47 

31 

59 
19 

66 

17 

46.6 
14.3 

BR lOGEPQRT 

MIN 

36 

18 

1 1 

66 
12 

60 
23 

67 
29 

66 
10 

65 
21 

58 

20 

62 
16 

58 

66 

66 

1 

10 

fi3 
19 

66 
16 

67 
16 

59 
28 

61 
29 

50 
34 

68 

16 

67 
17 

66 
36 

44 

31 

46 

6 

48 

28 

55 
9 

54 

33 

65 
16 

72 
17 

57.8 
19.  1 

CEOftRv IL  L  E 

HIM 

34 

28 

24 

46 
23 

59 
26 

54 
34 

66 
25 

68 

26 

6& 
30 

3  I 

53 
26 

60 
32 

61 
34 

64 

32 

60 
39 

41 

32 

56 
33 

66 
41 

64 
44 

51 
39 

47 

36 

46 

30 

46 

36 

49 

33 

59 

33 

67 
41 

54.0 
30.6 

OONMEfi  MEflORIftL    ST  PH 

MIN 

14 

39 
16 

38 
17 

43 

13 

59 
15 

60 
23 

62 
16 

60 
19 

67 
17 

35 
15 

48 
1  7 

68 
23 

52 
1  7 

64 
16 

60 
22 

66 
20 

63 
22 

62 
24 

40 

26 

50 
23 

62 
21 

66 
26 

69 
31 

45 

22 

36 
10 

39 
15 

43 

16 

53 
21 

54 

23 

66 
23 

»0.» 
10.3 

nnvi  r  ^cr 

UU'Lc.    9  o^c. 

MIN 

34 

23 

48 

30 

62 
25 

68 
45 

57 
31 

54 

26 

66 
40 

55 
27 

63 
34 

60 
32 

57 
29 

56 
21 

63 
30 

64 

37 

67 
28 

71 
33 

62 
32 

62 
32 

55 
30 

69 
29 

66 
42 

69 
39 

45 

28 

48 

31 

61 
31 

56 
35 

59 
4C 

68 

30 

76 
34 

59.1 
31  .3 

TLEniNG  FISH  flHO  GftflE 

MIN 

56 
37 

49 
30 

50 
32 

61 
24 

61 
35 

68 
36 

62 
27 

68 
28 

69 
26 

66 
32 

61 
29 

61 
30 

67 
30 

64 

2S 

66 
36 

68 
34 

72 
32 

65 
32 

63 
32 

57 
36 

69 
29 

68 
35 

63 
42 

50 
30 

61 
33 

52 
33 

57 
36 

63 
33 

69 
36 

76 
35 

61  .0 
31.4 

FORI  BIOUELL 

MIN 

36 

43 

27 

60 
23 

61 
24 

66 
34 

55 
35 

61 
23 

66 
32 

62 
32 

55 
30 

60 
29 

52 

25 

66 
20 

54 

25 

67 
29 

67 
29 

75 
30 

61 
30 

62 
30 

61 
36 

70 
29 

66 
44 

69 
44 

67 
37 

40 
34 

64 

36 

52 
34 

61 
36 

70 
30 

78 
36 

50.5 
30.0 

MOfi  Q  LAKE 

MIN 

50 
35 

45 
21 

46 

25 

69 
22 

68 

29 

61 

31 

65 
23 

64 
36 

54 
23 

64 
IQ 

60 
27 

69 
28 

60 
21 

61 
24 

63 
31 

66 
26 

70 
30 

63 
28 

62 
29 

55 
31 

66 
25 

67 
30 

68 
37 

48 
28 

48 

IS 

61 
37 

59 
34 

61 
36 

64 

39 

31 

68.6 
37.  1 

SOU AW  VAL  LEY 

MIN 

36 
13 

38 
15 

41 

19 

45 

16 

63 
1  1 

49 

23 

56 
16 

68 
13 

54 

22 

38 
16 

39 
19 

58 
26 

51 
19 

59 
19 

69 
23 

65 
24 

62 
23 

60 
26 

40 

27 

53 
21 

52 
22 

65 
26 

69 
29 

46 

25 

36 
1  1 

40 
1 1 

43 

17 

62 
16 

62 
IS 

60 
27 

50.3 
19.6 

SUSAN V ILLE  AIRPORT 

MIN 

36 

46 

24 

52 
26 

61 
36 

57 
32 

59 
31 

60 
28 

67 
31 

3C 
29 

54 
31 

64 

27 

66 
31 

52 
20 

62 
21 

66 
32 

67 
27 

70 
29 

42 

36 

64 

32 

57 
36 

69 
27 

69 

35 

62 
38 

46 

30 

50 
33 

51 
30 

58 
33 

63 
34 

68 

33 

77 
34 

57.9 
30.0 

TAHOE  CITY 

MftX 
MIN 

41 

22 

39 
19 

36 
20 

49 

20 

47 

23 

61 
29 

51 
20 

48 
31 

66 
20 

36 
19 

*8 
26 

49 

26 

51 
21 

48 

20 

50 
24 

65 
23 

54 

27 

57 
26 

39 
27 

46 

29 

46 

26 

58 
31 

66 
34 

44 
24 

36 
16 

37 
20 

46 

37 

44 

36 

48 

30 

58 

27 

47.4 

24.  3 

TAM0E    VALLEY  FAA  fiP 

MAX 
MIN 

39 
31 

34 

12 

39 
20 

60 
18 

49 

29 

51 

62 

66 

47 

63 

51 

51 

66 

67 

57 

61 

46 

47 

50 

60 

58 

46 

32 

34 
10 

38 
23 

47 

60 
39 

58 
38 

36 

49.4 
34.0 

TERtIO 

MAX 
MIN 

49 
34 

42 
18 

46 
18 

58 

20 

66 
38 

50 
26 

57 
18 

62 
23 

42 

22 

50 
27 

65 
25 

49 
IS 

62 
20 

69 
29 

61 
21 

65 
23 

68 
27 

63 
30 

47 

27 

55 
31 

67 
22 

62 
16 

48 
10 

44 

16 

45 

15 

48 

30 

60 
16 

68 
16 

66 
33 

36 

64.6 

TRL'CKEE   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

36 
17 

39 
18 

38 

22 

41 
17 

66 
21 

60 
26 

51 
18 

49 
24 

59 
20 

36 
18 

46 

22 

57 
25 

66 
18 

54 
19 

60 
26 

57 
24 

62 

25 

62 
26 

40 
29 

48 

26 

51 
23 

65 
30 

60 
34 

44 

35 

37 
14 

36 
23 

43 

19 

53 
36 

65 
36 

36 

60.3 
22.6 

UOOOFQRDS 

MAX 
MIN 

47 
24 

46 

23 

46 

20 

60 

20 

57 
44 

60 
30 

67 
30 

62 
43 

53 
24 

52 
20 

56 
25 

67 
27 

64 
24 

61 

26 

62 
28 

64 

30 

6S 
34 

60 
30 

67 
27 

68 
28 

67 
38 

59 

33 

40 

25 

45 

20 

61 
25 

67 
21 

67 

32 

66 

38 

36 

57.3 
28.0 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMONO  4 

MAX 
MIN 

59 
49 

64 
39 

67 
37 

76 
33 

72 
39 

71 
42 

78 
37 

72 
40 

58 
42 

69 
38 

80 
37 

78 
43 

80 
39 

84 
38 

77 
38 

81 
34 

73 
48 

55 
40 

67 
46 

77 
39 

77 
39 

71 
46 

63 
44 

69 
41 

63 
34 

61 
43 

74 
40 

76 
40 

86 
42 

44 

71  .  7 
40.4 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

66 
46 

62 
48 

60 
46 

69 
46 

66 
63 

53 
46 

69 
47 

69 
61 

64 
44 

62 
44 

57 
52 

74 
53 

74 
54 

74 
63 

62 
47 

71 
47 

58 

60 

55 
48 

61 
46 

65 
49 

69 
60 

67 
48 

63 
47 

66 
44 

67 
43 

67 
47 

63 
46 

73 
46 

70 

62 

49 

63.9 

46.0 

BURL INGAMC 

MAX 
MIN 

58 
42 

59 
48 

61 
47 

68 
40 

68 
49 

63 
49 

69 
42 

70 
45 

69 
44 

69 
45 

67 
44 

74 
4*; 

76 
46 

76 
44 

73 
46 

72 
42 

74 
46 

68 
46 

60 
47 

64 

47 

63 
44 

60 
44 

61 
44 

61 
41 

60 
40 

67 
49 

70 
41 

74 
44 

79 
44 

49 

67.0 
44.7 

CAHrCL  VALLEY 

MAX 
MIN 

59 
50 

59 
43 

61 
44 

73 
37 

72 
42 

66 
44 

73 
39 

71 
42 

69 
40 

60 
39 

71 
40 

76 
44 

79 
48 

77 
44 

71 
39 

72 
38 

66 
42 

60 
43 

60 
47 

66 
42 

68 
39 

65 
41 

62 
43 

60 
42 

60 
35 

62 
39 

66 
37 

71 
38 

60 
45 

46 

67.3 

4:  .7 

CROCKETT 

MAX 
MIM 

6S 
46 

60 
46 

60 
43 

64 
40 

68 
45 

66 
44 

69 
43 

75 
46 

68 
46 

65 
46 

66 
42 

65 

41 

68 
43 

64 

42 

66 
46 

68 
41 

65 
45 

72 
46 

73 
47 

61 
47 

59 
42 

60 
39 

62 
44 

76 
42 

43 

67.0 
43.6 

CILROY 

MAX 
MIN 

66 
48 

58 
44 

63 
46 

66 
36 

76 
43 

72 
46 

68 
39 

76 
42 

70 
44 

67 
42 

68 
39 

77 
38 

79 
40 

SI 
41 

83 
41 

76 
40 

82 
46 

62 
44 

69 
44 

66 
43 

74 
42 

80 
48 

66 
60 

60 
44 

61 
37 

65 
45 

66 
40 

73 
42 

78 
46 

48 

70.3 
43.3 

HAtF  nOON  BAY 

MAX 
MIN 

65 
61 

58 
47 

68 
47 

70 
39 

62 
46 

69 
46 

70 
41 

69 
43 

66 
46 

68 
39 

69 
41 

71 
41 

78 
43 

70 
42 

59 
47 

68 
41 

58 
46 

56 
48 

58 
47 

59 
40 

67 
43 

69 
47 

66 
46 

67 
42 

67 
39 

61 
43 

60 
41 

68 
44 

65 
45 

49 

61.0 
43.9 

MOLLISTER   1  SW 

MAX 
MIN 

62 
49 

61 
40 

63 
42 

75 
34 

75 
41 

72 
42 

76 
36 

76 
38 

62 
44 

66 
42 

73 
38 

78 
40 

78 
34 

SO 
34 

73 
36 

78 
36 

69 
46 

59 
39 

6S 
46 

70 
36 

74 
34 

68 
46 

68 
44 

64 

40 

61 
32 

66 
39 

71 
40 

76 
37 

84 
40 

43 

70.4 
39.4 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

63 
34 

62 
39 

66 
38 

78 
34 

74 

32 

79 

76 
34 

61 
40 

67 
3B 

77 
37 

SO 
40 

84 

36 

87 
39 

75 
41 

84 
40 

83 
45 

64 
49 

67 
49 

73 
37 

80 
47 

78 
47 

67 
42 

68 
43 

66 
33 

69 
36 

74 
43 

80 
39 

87 
43 

43 

74.3 
39.9 

L IVERHORE   COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

67 
50 

60 
39 

64 

37 

70 
34 

72 
41 

66 
40 

72 
36 

71 
40 

50 
40 

64 
34 

75 
36 

76 
43 

76 
46 

80 
37 

76 
40 

78 
33 

77 
43 

66 
42 

66 
40 

72 
38 

77 
3B 

76 
46 

63 
44 

68 
36 

61 
36 

63 
43 

71 
36 

76 
37 

63 

36 

44 

69.9 
39.4 

LOS  GATOS 

MAX 
MIM 

61 
49 

60 
41 

64 

39 

74 

35 

72 
46 

67 
38 

71 
39 

70 
42 

68 
42 

66 
38 

75 
40 

75 
46 

76 
43 

80 
40 

77 
43 

7S 
36 

77 
43 

57 
42 

67 
43 

70 
38 

76 
41 

70 
49 

62 
45 

60 
39 

69 
36 

61 
42 

71 
36 

75 
39 

83 
43 

46 

60.7 
41  .3 

MARTINEZ   UATER  PLANT 

MAX 
MIN 

62 
60 

64 
44 

66 
44 

68 
38 

70 
46 

68 
45 

70 
41 

71 
44 

62 
44 

67 
42 

77 
46 

77 
47 

78 
42 

77 
42 

77 
42 

77 
41 

76 
46 

62 
44 

69 
44 

76 
46 

77 
46 

76 
43 

66 
47 

61 
41 

64 

38 

61 
44 

73 
42 

76 
43 

84 

60 

71.1 
43.8 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

66 
61 

69 
46 

60 
46 

71 
40 

67 
46 

64 
44 

72 
44 

64 
45 

68 
44 

59 
43 

67 
44 

72 
46 

78 
48 

77 
62 

61 
44 

68 
46 

59 
45 

58 
44 

59 
47 

64 
46 

63 
46 

58 
46 

68 
46 

58 
43 

60 
41 

62 
44 

65 
44 

66 
43 

76 
46 

66 
46 

64.2 
46.3 

MONTEREY  FAA  flP 

MAX 
MIN 

60 
64 

58 
51 

68 

50 

72 
42 

69 
48 

60 
43 

71 
47 

60 
46 

59 
46 

58 
46 

64 
42 

74 

60 

76 
61 

66 
60 

68 
47 

68 
48 

66 
45 

60 
51 

60 
49 

69 
49 

60 
50 

61 
45 

60 
50 

62 
50 

72 
61 

67 
63 

63.3 
46.2 

MORRO  fcAY  F rRE  OEPT 

MAX 
MIN 

60 
41 

59 
43 

62 
42 

76 
42 

70 
46 

66 
46 

SO 
60 

65 
44 

68 
45 

58 
39 

67 
44 

73 
46 

80 
62 

66 
46 

66 
47 

64 
46 

59 
40 

59 
42 

60 
39 

58 
42 

59 
47 

69 
47 

60 
46 

60 
39 

60 
38 

61 
40 

67 
43 

66 
45 

74 
46 

59 
46 

64.6 
44.0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

63 
34 

64 
34 

58 
33 

66 
46 

62 
36 

36 

46 

35 

39 

36 

36 

50 

62 

44 

46 

41 

37 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

33 

36 

36 

44 

60 

76 
60 

63.4 

39.6 

MIN 

35 

31 

28 

36 

43 

64 

31 

60 
39 

67 
44 

46 
29 

47 

30 

60 
37 

58 
41 

64 
46 

64 

61 

69 
44 

64 

46 

60 
42 

44 

31 

60 
34 

66 
38 

62 
46 

60 
33 

37 
28 

43 

28 

42 

32 

66 
34 

56 
43 

66 
49 

67 
64 

64.6 
36.0 

NftCIMIENTO  OftM 

MAX 

niN 

66 
39 

60 
38 

62 
36 

65 
38 

76 
39 

72 
40 

72 
38 

77 
40 

71 
41 

69 
36 

66 
37 

75 
36 

79 
37 

80 
36 

82 

37 

80 
42 

66 
38 

63 
39 

67 
38 

74 

36 

81 
41 

76 
40 

57 
41 

50 
36 

65 
35 

69 

37 

74 

36 

70 

70.4 
18.3 

ncmark 

MAX 
MIN 

66 
46 

68 
45 

69 
44 

61 
43 

73 
47 

69 
45 

68 
46 

70 
45 

63 
46 

57 
42 

62 
47 

68 
60 

76 
49 

77 
60 

78 
47 

64 
45 

76 
51 

60 
49 

68 
49 

62 
47 

67 
48 

67 
50 

61 

50 

68 
46 

60 
44 

62 
60 

62 
46 

67 
46 

74 

53 

61 

62 

65.5 
47.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  IHOEI 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

U 

a 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

MAX 
MIN 

57 
50 

57 
47 

59 
44 

66 
45 

63 
51 

62 
47 

66 
45 

59 
49 

56 
47 

59 
43 

63 
45 

76 
48 

74 
48 

70 
48 

59 
49 

68 
46 

55 
50 

58 
49 

59 
45 

63 
47 

60 
47 

57 
49 

54 
47 

56 
45 

67 
45 

58 
50 

61 
46 

74 
48 

76 
50 

57 
50 

61.9 
■47.  3 

OAKLftMD  WSEUM 

MAX 
MIN 

56 
50 

59 
47 

66 
44 

72 
44 

60 

52 

66 
45 

72 
46 

61 

50 

57 
46 

63 
44 

71 
47 

79 
51 

00 
50 

79 

50 

65 
47 

77 
47 

56 
50 

69 
48 

63 
45 

68 
46 

63 
50 

59 
48 

56 
46 

58 
43 

60 
42 

61 
47 

66 
46 

79 
48 

63 

52 

60 
50 

66.  1 
A7  .A 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

61 
52 

50 
42 

62 
44 

63 
37 

70 
46 

70 
44 

68 
40 

71 
44 

65 
43 

58 
41 

64 
41 

73 
45 

75 
43 

77 
41 

68 
40 

76 
48 

62 
45 

60 
45 

65 
41 

71 
44 

66 
46 

65 
49 

60 
40 

61 
39 

63 
47 

61 
40 

70 
42 

72 
47 

82 
49 

66.8 
43.  7 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

66 
43 

53 
39 

64 

39 

74 
35 

74 

31 

75 
44 

76 
37 

76 
38 

64 
41 

67 
36 

76 
36 

80 
37 

85 
36 

83 
38 

63 

37 

81 

35 

77 
37 

64 

37 

69 
39 

75 
41 

62 
38 

82 
41 

66 
41 

60 
41 

63 
26 

65 
33 

75 
41 

78 
42 

83 
41 

89 
42 

73.8 
38.  1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
44 

6J 
40 

62 
38 

71 
34 

70 
37 

70 
44 

75 
34 

70 
36 

57 
41 

65 
40 

75 
34 

77 
41 

77 
35 

79 
40 

76 
36 

79 
34 

63 
39 

61 
39 

69 
43 

71 
40 

80 
36 

75 
44 

60 
43 

61 
39 

64 
32 

67 
34 

75 
42 

77 
41 

84 
42 

89 
43 

70.6 
38.9 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

63 
42 

57 
39 

57 
35 

66 
33 

74 
40 

73 
43 

67 
35 

77 
39 

72 
39 

52 
37 

68 
32 

73 
43 

76 
36 

79 
37 

81 
37 

75 
36 

77 
40 

79 
30 

56 
45 

64 

35 

n 

38 

79 
40 

74 
40 

56 
37 

59 
30 

62 
38 

63 
44 

72 
37 

75 
42 

84 
43 

69.4 
38.3 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

64 
47 

65 
45 

68 
43 

74 

50 

73 
45 

74 
40 

78 
52 

79 
51 

74 
45 

78 
44 

76 
48 

62 
46 

01 
46 

66 
45 

67 
43 

65 
45 

61 
49 

63 
44 

65 
42 

72 
44 

67 
44 

64 
47 

60 
49 

61 
46 

63 
39 

66 
35 

75 
44 

75 
47 

76 
48 

66 
47 

70.0 
45  .6 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

56 
48 

50 
45 

62 
42 

65 
47 

71 
48 

62 
47 

67 
45 

60 
46 

59 
45 

59 
42 

64 
43 

66 
45 

67 
46 

65 
47 

60 
46 

57 
47 

63 
46 

58 
45 

58 
48 

60 
45 

63 
45 

55 
46 

64 
47 

73 
45 

70 
42 

65 
44 

63 
45 

55 
42 

67 
47 

58 
50 

62  .8 
46.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

60 
55 

63 
54 

55 
40 

68 
35 

70 
48 

68 
40 

71 
38 

70 
45 

63 
46 

65 
37 

75 
41 

75 
49 

76 
49 

75 
48 

77 
39 

78 
42 

77 
40 

65 
50 

69 
40 

73 
41 

75 
41 

76 
48 

68 
48 

60 
40 

61 
42 

63 
44 

70 
39 

76 
40 

83 
46 

85 
55 

70.  7 
44.  1 

PRIEST  VALLET 

MAX 
MIN 

54 
40 

56 
31 

61 
28 

66 
29 

69 
32 

67 
31 

69 
28 

69 
31 

56 
44 

60 
30 

72 
32 

74 
38 

76 
31 

7  7 
32 

74 
32 

77 
31 

70 
33 

57 
31 

63 
38 

70 
30 

76 
30 

73 
34 

62 
34 

66 
37 

57 
26 

68 
29 

69 
30 

73 
32 

81 
34 

83 
37 

67.5 
32  .5 

REOUOOO  CITY 

MAX 
MIN 

60 
52 

63 
45 

57 
44 

77 
37 

72 
44 

59 
44 

74 
40 

73 
43 

61 
44 

67 
40 

78 
42 

78 
44 

80 
43 

80 
41 

78 
39 

80 
40 

78 
45 

60 
43 

68 
46 

75 
41 

71 
43 

68 
48 

60 
47 

60 
40 

65 
38 

64 
46 

73 
40 

79 
41 

86 
45 

83 
47 

71.6 
43  .0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

53 
52 

60 
44 

65 
46 

68 
42 

66 
49 

55 
45 

73 
43 

71 
48 

58 
46 

56 
44 

69 
48 

76 
50 

79 
50 

80 
46 

66 
46 

77 

71 
50 

60 
48 

66 
41 

71 
44 

68 
50 

64 
48 

60 
46 

58 
43 

59 
40 

62 
46 

69 
43 

77 
46 

82 
51 

72 
50 

67.9 
46  .  3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

55 
43 

50 
37 

61 
35 

68 
35 

68 
38 

69 
37 

65 
43 

64 
41 

66 
42 

63 
38 

72 
41 

73 
42 

73 
40 

75 
40 

75 
40 

75 
37 

71 
46 

57 
44 

63 
37 

70 
39 

73 
39 

67 
45 

54 
45 

55 
43 

58 
32 

61 
37 

64 
41 

75 
40 

80 
44 

77 

50 

66  .6 
40  .  4 

SAL INA5   3  E 

MAX 
MIN 

56 
41 

60 
41 

61 
39 

78 
40 

77 
47 

64 
45 

76 
41 

59 
44 

60 
44 

60 
40 

69 
41 

75 
48 

78 
42 

61 
46 

62 
48 

73 
44 

63 
47 

58 
44 

61 
49 

63 
45 

65 
46 

58 
46 

58 
47 

60 
45 

60 
39 

63 
44 

65 
42 

68 
44 

79 
44 

71 
46 

66.0 
44.  0 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
49 

60 
43 

62 
41 

77 
42 

70 
46 

66 
46 

76 
40 

62 
45 

59 
46 

62 
42 

70 
42 

75 
46 

79 
43 

82 
46 

64 
49 

72 
45 

60 
50 

60 
46 

62 
50 

66 
46 

68 
48 

62 
48 

59 
49 

61 
45 

62 
41 

64 
46 

68 
43 

7  1 
45 

82 
46 

71 
51 

67.0 
46  .  7 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

58 
52 

58 
47 

58 
47 

70 
45 

65 
44 

59 
45 

64 
44 

6  1 
44 

57 
44 

58 
41 

60 
45 

65 
45 

72 
44 

70 
45 

60 
47 

61 
44 

63 
50 

57 
48 

57 
42 

56 
43 

58 
50 

57 
47 

58 
45 

57 
42 

60 
41 

50 
48 

59 
44 

64 
45 

63 
46 

60 
49 

60.9 
46  .6 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

58 
50 

59 
47 

59 
44 

68 
41 

55 
51 

52 
48 

68 
43 

64 
47 

57 
45 

60 
43 

65 
48 

72 
49 

74 
49 

73 
47 

59 
48 

7  1 
43 

57 
48 

58 
47 

60 
47 

52 
48 

60 
45 

58 
47 

54 
46 

58 
41 

60 
41 

59 
48 

62 
45 

72 
45 

78 
50 

60 
49 

63.  1 
46  . 4 

SAN  FRANCISCO  USO  CI 

MAX 
MIN 

55 
50 

55 
48 

58 
46 

70 
49 

65 
51 

60 
50 

71 
50 

56 
49 

54 
47 

60 
47 

67 
51 

71 
52 

76 
69 

73 
49 

58 
48 

73 
49 

54 

50 

58 
48 

58 
48 

60 
50 

54 
48 

66 
47 

63 
47 

65 
44 

57 
47 

67 
50 

62 
49 

71 
51 

77 
52 

55 
49 

61  .6 
49 . 2 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

55 
46 

58 
45 

58 
44 

68 
35 

67 
41 

59 
41 

70 
39 

62 
40 

56 
43 

58 
36 

61 
37 

71 
40 

75 
37 

72 
30 

59 
42 

62 
35 

54 
43 

53 
41 

57 
47 

60 
43 

60 
43 

59 
46 

58 
44 

58 

39 

60 
38 

59 
44 

60 
40 

65 
44 

77 
42 

57 
48 

61.6 
41  .  4 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

60 
50 

60 
46 

62 
45 

71 
39 

71 

50 

65 
46 

71 
41 

71 
45 

65 
44 

63 
40 

72 
42 

76 
47 

77 
45 

78 
45 

76 
43 

76 
41 

76 
48 

60 
44 

64 
48 

69 
42 

70 
45 

70 
49 

61 

50 

61 
41 

61 
38 

63 
45 

69 
48 

75 

82 
48 

81 
53 

69.2 
46 .  1 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

63 
44 

57 
47 

60 
42 

64 
43 

77 
44 

70 
43 

72 
48 

80 
45 

70 
45 

56 
4] 

60 
43 

73 
47 

78 
65 

78 
45 

77 
41 

75 
43 

67 
41 

62 
39 

59 
40 

59 
43 

56 
46 

70 
45 

61 
46 

60 
45 

69 
37 

61 
38 

62 
37 

72 
45 

73 
53 

82 
46 

67  .8 
43  .9 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

60 
46 

69 
44 

63 
46 

74 

39 

73 
48 

65 
45 

74 
41 

73 
42 

58 
43 

62 
44 

74 
44 

77 
44 

79 
48 

79 
44 

68 
44 

79 
42 

72 
50 

59 
44 

66 
46 

70 
46 

69 
46 

67 
44 

58 
45 

59 
44 

60 
40 

61 
49 

67 
43 

75 
46 

82 
49 

79 
50 

68.7 
44.9 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

MIN 

62 
46 

64 
44 

66 
43 

73 
38 

73 
41 

59 
41 

73 
41 

7] 
46 

66 
42 

66 
39 

76 
41 

76 
47 

79 
44 

81 
43 

79 
42 

70 
41 

77 
46 

61 
44 

67 
46 

72 
42 

74 
42 

71 
48 

61 
48 

62 
41 

54 
38 

65 
44 

72 
44 

78 
43 

64 
48 

83 
52 

7]  .4 
43  .  6 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

50 
49 

66 
40 

56 
38 

74 
36 

70 
41 

67 
39 

74 
39 

72 
41 

70 
43 

64 

37 

71 
40 

77 
48 

78 
40 

79 
39 

74 
43 

78 
37 

67 
40 

61 
41 

52 
42 

73 
40 

66 
41 

64 
43 

61 
44 

59 
41 

"0 
35 

65 
40 

76 
39 

79 
43 

71 
45 

73 
43 

69.2 
40  . 9 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 
MIN 

59 
47 

65 
37 

69 
37 

62 
36 

71 
36 

67 
39 

67 
38 

72 
38 

62 
40 

60 
38 

64 
36 

64 

38 

75 
38 

77 
40 

79 
42 

77 
39 

79 
42 

68 
36 

62 
38 

69 
41 

68 
40 

67 
43 

50 
42 

56 
38 

67 
36 

59 
36 

61 
38 

67 
38 

76 
42 

81 
46 

66.3 
39  .2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

56 
50 

36 

34 

35 

43 

37 

35 

35 

43 

33 

39 

40 

38 

36 

36 

37 

41 

44 

35 

38 

41 

44 

46 

39 

34 

46 

39 

39 

43 

63 
44 

70,9 
39.3 

WRTSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

53 
42 

56 
39 

61 
38 

53 
39 

74 
43 

54 
42 

65 
41 

69 
44 

59 
42 

60 
38 

63 
41 

68 
44 

75 
42 

76 
43 

78 
47 

67 
41 

69 
45 

58 
43 

59 
41 

59 
42 

68 

62 
47 

56 
47 

57 
43 

57 
38 

59 
42 

63 
41 

58 
44 

68 
46 

78 
48 

64.  7 
42.6 

WOODS  IDE   FIRE   STA  1 

MAX 
MIN 

58 
50 

61 
40 

65 
41 

75 
34 

73 
41 

67 
39 

75 
37 

70 
38 

57 
43 

61 

35 

77 
35 

78 
42 

80 
38 

82 
39 

79 
35 

81 

35 

78 
42 

58 
43 

59 
40 

74 
38 

77 
39 

72 
46 

61 
46 

59 
38 

62 
35 

62 
43 

71 
31 

79 

39 

84 
38 

61 
43 

70.9 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCM   FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

61 
49 

61 
45 

62 
44 

66 
40 

75 
47 

70 
46 

66 
45 

70 
46 

70 
43 

61 
44 

67 
44 

75 
45 

76 
44 

79 
46 

77 
44 

69 
46 

77 
48 

65 
47 

59 
47 

68 
47 

72 
49 

76 
44 

69 
47 

64 
41 

62 
39 

63 
45 

73 
40 

79 
50 

84 

53 

69.6 
46 . 4 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

60 
48 

59 
43 

61 
42 

64 
44 

68 
44 

70 
44 

68 
40 

60 
42 

70 
44 

60 
30 

66 
52 

76 
52 

74 
50 

77 
42 

79 
38 

74 
38 

79 
45 

69 
46 

50 
41 

69 
45 

74 
45 

78 
43 

71 
50 

60 
39 

61 
37 

64 
44 

63 
42 

74 

50 

00 
58 

86 
46 

69.  1 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

60 
36 

52 
43 

56 
41 

54 
37 

69 
30 

74 
42 

63 
43 

72 
45 

79 
42 

53 
35 

69 
35 

66 
41 

72 
40 

73 
49 

68 
46 

78 
40 

76 
49 

79 
44 

59 
38 

59 
39 

55 
43 

76 
48 

77 
43 

62 
42 

62 
35 

60 
41 

67 
40 

69 
45 

73 
49 

80 
52 

67.  1 

AUBEHRY   1  NW 

MAX 
MIN 

50 
42 

53 
35 

54 
33 

65 
39 

69 
49 

61 
41 

65 
42 

69 
48 

63 
36 

51 
33 

62 
37 

67 
45 

69 
46 

71 

50 

72 
52 

71 
51 

72 
50 

66 
40 

65 
35 

63 
47 

71 
44 

73 
51 

61 
41 

54 
40 

58 
36 

60 
40 

65 
41 

69 
45 

75 
51 

00 
54 

64.4 

BAKERSFIELO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

66 
50 

64 
47 

63 
42 

75 
44 

82 
48 

71 
52 

77 
49 

66 

52 

63 
50 

66 
47 

75 
51 

78 
51 

83 
54 

88 
56 

85 
62 

82 
54 

88 
56 

57 
55 

67 
47 

73 
52 

84 

55 

67 
59 

75 
50 

70 
52 

69 
47 

73 
47 

75 
47 

79 
53 

87 
58 

92 
61 

76.4 

BRLCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

65 
"6 

54 

40 

54 
41 

68 
39 

72 
46 

70 
43 

68 
43 

76 
49 

74 

39 

59 
35 

64 
39 

67 
45 

7  1 
45 

74 
48 

75 
49 

75 
48 

76 
48 

75 
44 

66 
39 

60 
47 

73 
44 

75 
49 

75 
46 

63 
43 

58 
39 

62 
42 

65 
42 

70 
46 

75 
49 

67  .9 

BLACKWELLS  CORNER  2WNW 

MIN 

64 

48 

61 
41 

60 
38 

70 
37 

81 
46 

71 
46 

72 
40 

84 
40 

62 
36 

62 
37 

71 
40 

72 
40 

76 
44 

82 
48 

80 
47 

79 
48 

79 
50 

63 
42 

63 
40 

69 
45 

79 
47 

82 
50 

65 
44 

66 
45 

64 
30 

67 
43 

71 
41 

76 
47 

83 
51 

88 

55 

72.  1 
43.8 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

66 
44 

61 
43 

64 
41 

63 
41 

73 
39 

63 
49 

71 
42 

76 
45 

84 
48 

64 
45 

65 
41 

75 
45 

78 
47 

82 
48 

87 
48 

05 
47 

82 
47 

85 
50 

68 
47 

66 
41 

74 
45 

82 
47 

86 
45 

71 
48 

66 
43 

68 
41 

71 
43 

70 
43 

70 
46 

83 
53 

74.0 
46.  1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

42 
28 

40 
26 

39 
27 

45 

27 

59 
28 

55 
29 

57 

27 

62 

29 

60 
28 

38 
22 

50 
22 

59 
34 

61 

29 

52 
31 

64 

35 

63 

32 

65 
34 

65 
30 

37 
27 

48 

28 

59 
32 

64 
33 

62 
36 

42 

29 

36 
24 

42 
24 

46 

26 

56 
20 

64 

39 

67 
37 

63.6 
29.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FDLLOMIND  STRTION  INDEX 
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DfllLY  TEMPERnrURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

a 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

« 

a 

CAnp  PARoee 

MAX 
MIN 

66 
45 

51 
40 

50 
39 

61 
40 

68 
46 

56 
47 

66 
40 

68 
46 

70 
42 

63 
38 

64 
41 

70 
47 

72 
42 

72 
62 

76 
42 

72 
44 

76 
48 

71 
15 

56 
43 

67 
44 

72 
49 

76 
52 

71 
49 

57 
41 

67 
38 

60 
42 

63 
41 

70 
46 

76 
64 

80 
56 

66.5 
44.6 

CATHEYS  Vr  BULL    RUN  RH 

MAX 
MIN 

6! 
43 

60 
37 

57 
36 

68 
36 

67 
42 

75 
42 

62 
38 

57 
43 

71 
37 

50 
32 

58 
40 

66 
41 

68 
41 

72 
44 

76 
44 

75 
40 

74 
42 

75 
43 

60 
34 

61 
40 

56 
45 

73 
44 

78 
43 

64 
42 

99 

33 

61 
42 

62 
34 

66 
40 

7S 
44 

79 
48 

66.3 
40.4 

CHEBRr  VALLEY  OAM 

MAX 
MIN 

47 

32 

39 
28 

49 

27 

52 
29 

63 
36 

60 
34 

61 
32 

57 
37 

63 
30 

38 
21 

63 
24 

63 
36 

59 

36 

65 
37 

68 
37 

66 
36 

69 

38 

6S 

31 

40 

28 

60 
33 

63 
33 

66 
38 

66 
38 

52 
29 

41 

29 

48 

28 

51 
29 

58 
36 

65 
37 

71 
40 

67.7 
32.6 

COAL INGA 

MAX 
MIN 

53 
48 

66 
40 

56 
37 

74 
38 

76 
42 

72 
42 

74 
38 

78 
41 

68 
46 

68 
42 

77 
39 

77 
42 

78 
40 

82 
44 

82 
47 

80 
45 

81 
47 

72 
40 

58 
39 

73 
42 

80 
44 

81 
49 

74 
44 

65 
43 

65 
35 

68 
41 

74 
43 

78 
46 

84 
49 

88 
51 

74.4 
42.8 

CORCORAM    ISRIG  OIST 

MAX 
MIN 

68 
39 

64 
40 

54 
35 

72 
39 

82 
44 

eo 

44 

70 
40 

84 
40 

82 
46 

66 
43 

74 
41 

77 
41 

77 
43 

84 

42 

84 
48 

82 
44 

86 
44 

84 
47 

57 
39 

77 
46 

82 
47 

85 
46 

83 
42 

66 
47 

68 
40 

70 
46 

76 
43 

78 
43 

86 
45 

91 
49 

76.9 
43.0 

OEnAIR  3  NNE 

MIN 

54 
48 

52 
38 

63 
37 

70 
34 

78 
43 

68 
43 

70 
38 

75 
39 

69 
43 

66 
39 

37 

74 

43 

75 
38 

SI 
41 

77 
40 

80 
42 

78 
42 

66 
44 

56 
42 

72 
39 

78 
42 

79 
45 

55 
48 

53 
43 

56 
36 

57 
46 

72 
43 

78 
46 

83 
43 

88 
46 

71,4 
41  .5 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

48 

35 

52 
28 

56 
25 

57 
25 

67 
29 

54 
24 

52 
26 

55 
22 

50 
25 

65 
28 

57 
27 

70 
33 

70 
30 

72 
28 

53 
32 

53 
22 

ELECTRA  ROHER  HOUSE 

MAX 
MIN 

58 
45 

60 
40 

52 
36 

69 
36 

69 
44 

67 
41 

69 
36 

72 
44 

69 
33 

53 
35 

69 
38 

75 
41 

74 
36 

76 
44 

76 
44 

77 
40 

76 
43 

70 
40 

63 
44 

71 
41 

76 
42 

76 
46 

72 
44 

56 
42 

60 
35 

63 
43 

70 
36 

76 
40 

80 
42 

82 

50 

60.  S 
40.9 

FIVE   POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

72 
38 

65 
39 

55 

36 

72 
39 

83 
44 

84 
38 

77 
44 

66 
38 

73 
37 

75 
46 

85 
42 

80 
45 

87 
47 

82 
41 

68 

37 

86 
40 

78 
42 

69 
46 

68 
44 

42 

80 

85 
44 

90 
53 

76.9 
41.9 

FRESNO  USO  AP 

MAX 
MIN 

55 
50 

53 
44 

65 
40 

72 
41 

80 
47 

70 
47 

74 
42 

80 
47 

57 
44 

64 
41 

73 
44 

76 
48 

79 
45 

84 
47 

84 

50 

82 
46 

85 
60 

55 
46 

57 
44 

73 
49 

81 
48 

86 
61 

70 
45 

66 
45 

58 
39 

70 
48 

74 
46 

78 
45 

85 

50 

90 

53 

73.9 
46.  1 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

55 
36 

55 
39 

62 
36 

64 
34 

71 
39 

75 
43 

67 
42 

73 
33 

75 
40 

66 
33 

62 
34 

70 
41 

73 
42 

77 
44 

81 
44 

80 
41 

79 
39 

82 
43 

64 

36 

65 
36 

72 
46 

79 
44 

82 
43 

67 
38 

64 

33 

66 
32 

69 

35 

73 
34 

77 
38 

84 
46 

70.0 
38.9 

GLENNVIILE 

MAX 
MIN 

51 
33 

50 
32 

48 
34 

66 
28 

71 
35 

67 
32 

68 
33 

76 
37 

72 
36 

49 

32 

61 
31 

64 
33 

58 
35 

72 
32 

72 
34 

72 
34 

74 
35 

72 
37 

61 
36 

56 
39 

71 
31 

73 
34 

71 
31 

66 
29 

62 
29 

65 
27 

60 
30 

67 
32 

73 
33 

78 
38 

64.5 

33.  1 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

43 

23 

36 
23 

38 
22 

36 
23 

53 
28 

53 
30 

60 
33 

53 
37 

55 
24 

31 
16 

40 
18 

63 
29 

63 
33 

64 
34 

56 
35 

56 
33 

69 
36 

67 
27 

34 
21 

34 

25 

41 

29 

69 
35 

66 
30 

46 

25 

35 

20 

38 
24 

41 

26 

45 

30 

50 
33 

57 
38 

47.4 

27.9 

HANFORD 

MIN 

52 
48 

65 
40 

63 
40 

71 
39 

80 
46 

69 

75 
40 

81 
42 

79 
45 

64 
44 

71 
39 

74 
46 

79 
41 

83 
44 

81 
46 

81 
44 

85 
46 

67 
40 

66 
40 

73 
47 

79 
46 

85 
63 

70 
49 

6S 
47 

73 
39 

69 
40 

73 
40 

76 
44 

86 
47 

89 

63 

74.6 
43.9 

HETCH  HETCHV 

MAX 
MIN 

51 
32 

44 

30 

49 

29 

66 
33 

65 
34 

64 
35 

65 
35 

67 
37 

68 
32 

42 

27 

55 
28 

64 
35 

58 
35 

68 
38 

70 
39 

68 
38 

71 
39 

70 
34 

51 
32 

66 
34 

65 
36 

68 
37 

68 
41 

53 
32 

46 
29 

47 

30 

51 
31 

61 
34 

68 
42 

73 
41 

60.7 
34.3 

HUNTINGTON  LAHE 

MAX 
MIN 

42 

31 

43 

16 

45 

21 

58 

20 

66 
31 

51 
29 

53 
27 

63 
33 

52 
22 

42 
14 

54 

28 

51 
28 

62 
27 

54 

30 

53 
29 

68 
27 

57 
30 

65 
28 

3S 
15 

43 

28 

55 
26 

55 
27 

50 
27 

34 

24 

39 
16 

43 

22 

46 

21 

62 
26 

67 
28 

61 
32 

60.  S 
25.6 

lORIA 

MAX 
MIN 

58 
42 

56 
37 

52 
32 

55 
38 

56 
43 

69 
39 

62 
41 

57 
47 

70 
35 

47 

37 

69 
43 

66 
46 

58 
46 

70 
47 

74 
48 

71 
46 

71 
60 

74 

37 

55 
40 

58 
42 

55 
47 

76 
50 

71 
37 

50 
37 

63 
34 

67 
36 

60 
39 

66 
46 

69 
51 

61 
69 

63.  1 
42.6 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

62 
49 

58 
49 

50 
45 

70 
44 

81 
55 

80 
50 

72 

50 

82 
55 

03 
60 

66 
46 

70 
50 

74 

50 

81 

52 

84 

59 

84 

62 

S4 

66 

84 
61 

84 

60 

84 
49 

63 
49 

78 
52 

83 
59 

86 
50 

71 
50 

69 
51 

63 
46 

67 
49 

76 
60 

84 

56 

88 
62 

75.3 
61  .8 

HERN  RIVER  PH   NO  3 

MAX 
MIN 

62 
39 

66 
42 

66 
40 

70 
33 

77 
46 

74 
48 

79 
38 

SO 
42 

76 
40 

56 
34 

68 
34 

71 
39 

72 
45 

74 
47 

78 
49 

78 
60 

80 
44 

76 
44 

58 
38 

65 
38 

76 
38 

80 
50 

76 
46 

53 
42 

68 
32 

63 
44 

67 
36 

74 
43 

79 
47 

83 
61 

70.9 
42.0 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

61 
47 

65 
42 

55 
34 

66 
37 

73 
41 

81 
47 

72 
40 

76 
42 

85 
44 

41 

41 

72 
45 

80 
43 

86 
43 

S3 
44 

84 

60 

86 
45 

67 
42 

68 
44 

75 
43 

82 
47 

85 
45 

69 
46 

58 
44 

69 
44 

70 
43 

SO 
46 

67 
53 

75.2 
43.7 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

64 

50 

64 
42 

64 

38 

73 
44 

82 
49 

73 
42 

75 
45 

82 

52 

58 
44 

56 
41 

72 
45 

75 
51 

78 

50 

84 

63 

SO 
66 

81 
48 

84 

62 

64 
44 

66 
46 

73 
50 

62 
50 

84 

58 

74 
46 

57 
46 

54 

42 

69 
44 

74 

50 

78 
49 

86 
69 

89 
54 

74.4 
48.7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

LE  GRAnO 

MAX 
MIN 

54 
49 

62 
41 

63 
40 

69 
37 

80 
46 

69 
46 

71 
38 

74 
46 

73 
43 

64 
38 

71 
38 

74 
43 

76 
45 

80 
46 

78 
44 

77 
42 

80 
45 

59 
47 

64 
47 

70 
42 

77 
45 

82 
46 

76 
47 

64 

46 

64 
48 

67 
48 

70 
43 

75 
43 

83 
46 

83 
60 

72.3 
44.0 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

62 
45 

56 
45 

52 
38 

62 
42 

72 
46 

78 
43 

57 
41 

73 
48 

81 
48 

55 
42 

53 
42 

72 
48 

75 
47 

78 
51 

82 
54 

82 
45 

83 
49 

84 

49 

65 
41 

63 
46 

71 

60 

80 
57 

82 
42 

70 
47 

66 
38 

67 
37 

70 
39 

73 
43 

78 

62 

84 

53 

71.8 
45.5 

L INDSAY 

MAX 
MIN 

65 
46 

64 
43 

63 
36 

74 
39 

82 
43 

84 
46 

76 
41 

82 
46 

76 
46 

64 

42 

73 
46 

78 
47 

80 
46 

86 
45 

86 
45 

84 

46 

87 
48 

86 
61 

58 
44 

73 
52 

83 
44 

84 
46 

62 
41 

69 
44 

69 
40 

71 
42 

75 
39 

80 
43 

87 
47 

91 
51 

77.3 
44.4 

LITTLE  PANOCHE   DET  DAM 

MAX 
MIN 

63 
51 

51 
41 

51 
42 

63 
39 

70 
44 

72 
43 

53 
39 

71 
44 

77 
48 

68 
42 

66 
38 

71 
47 

74 
48 

74 
45 

79 
47 

76 
44 

76 
48 

78 
45 

67 
41 

64 
43 

73 
44 

80 
49 

80 
48 

62 
44 

64 
44 

63 
46 

66 
40 

72 
62 

76 
47 

83 

52 

70.3 
44.8 

LOOGEPOUE 

MAX 
MIN 

41 

29 

36 
19 

38 
15 

38 
19 

60 
24 

53 
23 

54 

22 

59 
26 

56 
25 

32 
8 

38 
15 

50 
19 

60 
24 

63 
25 

66 
26 

66 
23 

68 

26 

58 
26 

36 
15 

3S 

20 

43 

22 

66 
24 

66 
26 

45 

26 

35 
22 

36 
22 

42 

22 

45 

26 

51 

27 

67 
29 

47.  1 

22.6 

LOO  I 

MAX 
MIN 

61 
46 

53 
39 

66 
38 

71 
39 

58 
35 

68 
41 

72 
41 

74 
44 

70 
41 

68 
37 

75 
41 

75 
47 

77 
38 

80 
42 

78 
42 

80 
41 

72 
46 

50 
44 

70 
41 

76 
42 

SO 
48 

78 
45 

70 
45 

60 
41 

64 

35 

65 
46 

74 
40 

79 
46 

85 
47 

85 
48 

72. 1 
42.2 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

58 
51 

56 
41 

55 
40 

70 
39 

75 
46 

69 
40 

72 
40 

74 

45 

70 
44 

68 
40 

74 
42 

76 
51 

77 
42 

80 
42 

78 
42 

80 
44 

70 
49 

55 
46 

53 
43 

56 
43 

82 
46 

75 
51 

72 
48 

53 
43 

67 
36 

70 
44 

74 
46 

78 
48 

84 
49 

87 
53 

72.3 
44.5 

LOS  BANOS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

64 

49 

69 
49 

41 

42 

48 

44 

43 

47 

45 

47 

38 

56 

45 

46 

49 

48 

54 

72 
48 

65 
47 

68 
51 

74 

50 

82 
54 

77 
50 

51 
45 

52 
43 

68 
47 

66 

55 

74 

51 

77 
66 

82 
67 

48.1 

MADERA 

MAX 
MIN 

62 
48 

66 
42 

54 

37 

65 
37 

70 
37 

77 
46 

70 
42 

72 
45 

77 
42 

56 
39 

66 
39 

75 
42 

74 
44 

78 
46 

82 
46 

86 
46 

82 
48 

82 
46 

65 
46 

56 
44 

73 
4S 

81 
50 

82 
47 

68 
49 

66 
39 

68 
46 

70 
42 

74 
46 

76 
60 

82 
49 

72.2 
44.2 

MANTECA 

MAX 
MIN 

64 
40 

56 
43 

63 
41 

66 
39 

72 
41 

71 
46 

68 
44 

72 
43 

75 
44 

50 
41 

67 
45 

77 
61 

75 
45 

77 
44 

81 
46 

77 
42 

80 
4S 

72 
47 

60 
46 

68 
46 

76 
46 

81 
49 

72 
50 

60 
43 

63 
40 

67 
41 

67 
46 

74 
47 

SO 
61 

85 
61 

70.9 
44.8 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

57 
45 

58 
48 

61 
39 

71 
48 

80 

52 

70 
46 

73 
49 

84 

47 

64 
43 

63 
43 

73 
60 

75 
50 

87 
64 

85 
53 

S3 

62 

81 
56 

84 

60 

64 

45 

64 
46 

74 

61 

81 
64 

86 
46 

70 
60 

66 
47 

64 
46 

66 
42 

72 
51 

77 
56 

86 
61 

73.7 
46.9 

fCRCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

51 
47 

64 
40 

56 
39 

70 
39 

76 
47 

58 
44 

72 
41 

74 
43 

59 
44 

65 
40 

73 
42 

76 
46 

78 
44 

81 
45 

SO 
60 

SO 
46 

81 
47 

69 
47 

67 
45 

75 
46 

80 
46 

82 
48 

75 
47 

68 
44 

68 

39 

68 
46 

72 
43 

78 
45 

86 
4S 

51 

73.6 
44.6 

MODESTO 

MAX 
MIN 

55 
49 

63 
42 

64 

39 

72 
39 

76 
50 

70 
44 

72 
44 

78 
47 

67 
46 

66 
42 

76 
45 

77 
61 

76 
46 

81 
46 

77 
46 

79 
46 

77 
48 

69 
47 

67 
46 

76 
43 

80 
46 

77 
60 

63 
47 

64 
44 

66 
39 

67 
47 

73 
47 

81 
49 

B4 
49 

89 

51 

72.0 
46.9 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

61 
50 

63 
38 

53 
35 

71 
36 

76 
43 

68 
36 

71 
37 

75 
43 

72 
41 

66 
36 

76 
43 

76 
42 

79 
43 

76 
44 

79 
41 

79 
39 

78 
45 

56 
42 

57 
41 

74 
39 

79 
42 

80 
37 

75 
47 

67 
40 

67 
36 

70 
44 

74 
41 

79 
46 

84 
49 

90 
49 

73.2 
41  .4 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

65 
31 

60 
30 

63 
29 

53 
32 

70 
39 

70 
35 

70 
33 

60 
28 

50 
32 

52 
32 

71 
38 

72 
40 

72 
41 

72 
39 

62 
3D 

71 
31 

71 
36 

66 
38 

61 
30 

68 
30 

72 
32 

76 
32 

63. 9 
33.5 

DOOMGE  COVE 

MAX 
MIN 

63 
48 

66 
41 

52 
36 

62 
40 

73 
45 

79 
43 

67 
42 

73 
48 

80 
45 

55 
38 

63 
42 

72 
47 

76 
46 

79 
47 

S3 
47 

83 
44 

81 
49 

84 
49 

66 
39 

66 
48 

73 
47 

8C 
49 

SI 
42 

68 
47 

66 
40 

67 
41 

69 
38 

74 
40 

78 
44 

84 

62 

72.0 
44.2 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

65 
46 

67 
44 

55 
37 

64 
41 

74 
43 

82 
48 

69 
43 

76 
46 

86 
47 

59 
42 

65 
44 

74 

50 

77 
48 

SO 
46 

86 

61 

85 
49 

83 

60 

86 

60 

68 
44 

68 
46 

72 
46 

82 
4S 

85 
43 

72 
47 

68 
40 

70 
38 

71 
42 

76 
45 

SO 

60 

S7 

62 

74.3 
46.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INOEI 
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DAILY  TEMPERniURES 


DRY  OF  MONTH 

u 

C  T  Q  T  f  nw 

O 1 H 1  1  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

)  I 

12 

1  3 

M 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
cr 

POSEY  3  E 

MAX 

16 

11 

17 

58 

63 

51 

65 

58 

50 

51 

51 

50 

60 

5  1 

63 

65 

62 

58 

51 

60 

53 

61 

58 

52 

15 

57 

59 

59 

61 

69 

58.2 

MIN 

33 

32 

32 

30 

38 

33 

38 

10 

35 

28 

30 

32 

30 

31 

35 

35 

36 

30 

31 

32 

31 

33 

31 

31 

29 

33 

35 

31 

36 

■40 

33 . 3 

SftLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

11 

18 

51 

66 

65 

63 

68 

67 

61 

56 

66 

69 

69 

70 

68 

71 

72 

59 

57 

53 

59 

68 

65 

10 

16 

18 

60 

65 

75 

75 

62.7 

MIN 

35 

31 

31 

37 

10 

31 

11 

39 

32 

28 

31 

11 

12 

11 

11 

11 

13 

32 

33 

37 

10 

17 

37 

32 

31 

33 

35 

11 

12 

37.5 

SAN  LUIS  DftM 

MAX 

61 

59 

61 

65 

67 

59 

69 

70 

68 

59 

66 

75 

77 

75 

80 

75 

77 

61 

55 

61 

73 

79 

72 

63 

60 

51 

66 

73 

77 

82 

69.3 

MIN 

17 

18 

37 

36 

13 

18 

12 

18 

11 

16 

16 

19 

11 

19 

51 

53 

52 

17 

13 

19 

IB 

55 

51 

11 

13 

18 

19 

51 

56 

57 

17.6 

SONORfl  RS 

MAX 

57 

19 

56 

58 

66 

66 

61 

61 

67 

17 

59 

65 

69 

59 

72 

72 

73 

71 

50 

51 

69 

71 

71 

55 

50 

57 

59 

65 

70 

76 

63.1 

MIN 

38 

37 

32 

31 

38 

36 

37 

10 

37 

31 

35 

38 

37 

12 

11 

39 

13 

39 

35 

39 

39 

13 

13 

37 

31 

33 

33 

38 

13 

46 

37.8 

SO  ENTRBNCE  YOSEMITE 

MAX 

15 

12 

11 

17 

57 

59 

60 

66 

61 

38 

16 

61 

62 

60 

63 

62 

61 

61 

36 

12 

52 

62 

62 

16 

36 

13 

17 

51 

56 

66 

53.1 

MIN 

29 

28 

26 

26 

27 

32 

31 

32 

30 

21 

22 

30 

30 

30 

33 

30 

32 

22 

26 

26 

30 

30 

32 

29 

22 

22 

27 

27 

30 

34 

28.2 

STOCKTON  USO  AP 

MAX 

57 

63 

61 

70 

71 

68 

71 

71 

61 

67 

77 

75 

76 

79 

76 

79 

73 

61 

68 

76 

80 

73 

58 

63 

66 

66 

71 

80 

81 

87 

71.2 

MIN 

17 

12 

11 

38 

18 

13 

12 

15 

15 

11 

16 

18 

11 

11 

17 

16 

17 

18 

17 

17 

16 

50 

17 

15 

10 

19 

15 

18 

19 

50 

15.5 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  ^ 

MAX 

62 

56 

63 

65 

70 

73 

69 

71 

72 

61 

67 

78 

75 

77 

79 

75 

78 

70 

61 

68 

76 

79 

72 

58 

61 

65 

65 

71 

82 

84 

70.2 

MIN 

18 

16 

39 

38 

15 

13 

10 

18 

13 

12 

17 

16 

10 

13 

15 

10 

19 

15 

15 

18 

12 

18 

53 

13 

39 

11 

16 

18 

51 

48 

11.  7 

TEHfiCHftPI 

MAX 

51 

IB 

15 

61 

71 

66 

73 

75 

71 

11 

57 

60 

65 

69 

73 

70 

75 

71 

19 

51 

69 

71 

72 

62 

17 

51 

55 

61 

71 

76 

53.0 

MIN 

36 

31 

32 

28 

12 

37 

33 

11 

32 

32 

30 

39 

37 

37 

35 

37 

38 

35 

31 

38 

32 

38 

33 

36 

32 

31 

33 

37 

35 

39 

35.2 

TEJON  RftNCMO 

MAX 

67 

57 

57 

71 

79 

76 

75 

80 

78 

60 

70 

71 

80 

81 

83 

80 

85 

77 

60 

63 

80 

82 

79 

59 

62 

61 

58 

70 

85 

87 

73.3 

MIN 

11 

12 

11 

11 

15 

11 

18 

12 

12 

11 

11 

52 

17 

19 

18 

50 

55 

15 

15 

11 

52 

52 

10 

11 

12 

38 

11 

12 

17 

57 

15 . 1 

THREE   RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

66 

55 

57 

71 

77 

77 

73 

81 

81 

65 

65 

71 

76 

78 

82 

83 

82 

83 

58 

63 

51 

58 

71 

78 

65 

53 

73 

81 

81 

87 

73.2 

MIN 

38 

39 

13 

36 

11 

12 

51 

13 

11 

15 

11 

15 

17 

15 

17 

15 

15 

16 

30 

39 

11 

19 

51 

12 

37 

10 

39 

16 

18 

50 

13.8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

52 

51 

55 

65 

57 

51 

57 

58 

53 

50 

57 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

71 

57 

56 

70 

70 

69 

13 

52 

56 

51 

71 

75 

77 

65.  1 

MIN 

39 

31 

3  1 

33 

10 

31 

33 

39 

33 

3  1 

35 

10 

38 

10 

11 

39 

12 

33 

33 

37 

38 

13 

11 

32 

31 

33 

31 

37 

39 

43 

36 . 1 

TRftCY  CflROONA 

MAX 

65 

56 

61 

65 

71 

76 

70 

73 

75 

60 

57 

77 

75 

78 

80 

75 

80 

71 

62 

70 

75 

82 

77 

60 

65 

61 

65 

75 

80 

86 

71  .1 

MIN 

11 

16 

12 

10 

15 

13 

13 

13 

13 

12 

11 

52 

51 

16 

15 

12 

11 

17 

13 

11 

50 

18 

18 

13 

39 

11 

15 

18 

53 

54 

15.3 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

59 

63 

65 

71 

71 

67 

70 

71 

60 

66 

75 

75 

77 

79 

77 

78 

77 

58 

68 

71 

79 

75 

68 

61 

61 

63 

73 

79 

85 

84 

71.1 

MIN 

51 

15 

11 

38 

15 

16 

10 

10 

12 

13 

19 

51 

18 

13 

11 

10 

13 

16 

11 

18 

51 

18 

15 

11 

38 

18 

16 

51 

56 

54 

15.6 

VISHL IR 

MAX 

63 

56 

62 

62 

71 

81 

68 

71 

82 

62 

62 

72 

75 

78 

83 

62 

80 

81 

66 

65 

71 

80 

81 

70 

66 

67 

69 

73 

77 

84 

72.1 

MIN 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

15 

50 

19 

11 

15 

50 

18 

50 

51 

16 

52 

19 

12 

16 

50 

53 

12 

18 

11 

15 

15 

16 

52 

55 

17.  1 

unsco 

MAX 

66 

51 

61 

56 

71 

81 

71 

/6 

86 

63 

66 

75 

79 

83 

89 

65 

83 

87 

68 

67 

75 

81 

87 

71 

68 

69 

72 

76 

80 

89 

75.7 

MIN 

15 

11 

12 

11 

12 

11 

11 

17 

17 

15 

15 

15 

16 

19 

50 

50 

51 

50 

15 

15 

17 

51 

16 

18 

13 

13 

13 

15 

50 

53 

15.2 

YOSEnlTE   PARK  HEADQTRS 

MAX 

60 

11 

51 

62 

72 

72 

72 

76 

71 

10 

61 

70 

73 

76 

77 

77 

77 

50 

63 

69 

75 

76 

61 

12 

51 

51 

69 

72 

77 

65.5 

X              ^.  X 

MIN 

31 

29 

28 

31 

33 

31 

31 

32 

31 

21 

29 

29 

31 

35 

36 

39 

35 

30 

36 

31 

33 

35 

32 

28 

30 

31 

31 

31 

37 

32.2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  05 

ALPINE 

MAX 

68 

62 

55 

78 

81 

77 

85 

82 

71 

65 

75 

79 

83 

87 

86 

83 

79 

73 

67 

70 

82 

87 

78 

70 

71 

78 

77 

82 

85 

77.0 

MIN 

12 

19 

17 

11 

50 

10 

19 

51 

17 

15 

39 

17 

19 

52 

50 

51 

17 

19 

15 

13 

15 

18 

12 

38 

39 

11 

17 

17 

52 

16.1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

65 

61 

61 

72 

78 

71 

56 

65 

68 

58 

66 

72 

72 

55 

62 

51 

52 

63 

71 

52 

55 

52 

62 

52 

53 

51 

55 

65 

70 

77 

66.6 

MIN 

18 

51 

51 

18 

51 

19 

18 

16 

50 

60 

12 

15 

15 

18 

17 

18 

50 

52 

16 

15 

16 

19 

17 

16 

12 

17 

17 

19 

19 

51 

18.0 

BARRETT  DAtI 

MAX 

65 

57 

59 

66 

72 

83 

75 

85 

83 

60 

61 

72 

77 

78 

80 

83 

8  1 

78 

61 

61 

65 

79 

83 

71 

67 

65 

68 

71 

77 

82 

72.8 

MIN 

38 

39 

15 

37 

38 

37 

39 

12 

16 

11 

35 

31 

35 

10 

38 

37 

38 

11 

10 

39 

12 

11 

11 

12 

11 

32 

39 

39 

38 

38 

39.2 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

61 

71 

62 

51 

67 

78 

70 

71 

80 

57 

60 

68 

73 

72 

71 

79 

78 

76 

62 

63 

76 

78 

79 

80 

70 

75 

66 

73 

71 

79 

71  .  7 

MIN 

10 

35 

35 

36 

37 

35 

10 

11 

38 

35 

33 

36 

32 

19 

19 

15 

12 

10 

31 

35 

11 

39 

11 

12 

33 

38 

35 

10 

39 

45 

38.8 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

57 

17 

17 

55 

62 

60 

65 

51 

57 

15 

53 

60 

59 

59 

63 

61 

62 

61 

50 

50 

51 

61 

59 

55 

52 

56 

59 

59 

62 

65 

57.6 

MIN 

36 

31 

25 

25 

27 

35 

26 

31 

26 

22 

26 

25 

25 

25 

21 

28 

29 

36 

28 

25 

31 

27 

31 

38 

32 

27 

26 

26 

29 

32 

28.6 

BURBANK   VALLEY  PMP  PL T 

MAX 

68 

68 

72 

82 

85 

63 

87 

81 

75 

69 

78 

81 

85 

87 

88 

81 

77 

70 

71 

73 

83 

81 

77 

69 

70 

73 

80 

79 

90 

91 

78.9 

MIN 

39 

19 

16 

10 

15 

11 

13 

17 

11 

17 

11 

17 

16 

15 

16 

16 

17 

17 

11 

13 

12 

17 

16 

15 

37 

11 

12 

11 

13 

54 

11.5 

CACHUMA  LAKE 

MAX 

65 

59 

65 

61 

75 

75 

77 

82 

77 

57 

57 

71 

82 

78 

82 

77 

75 

67 

63 

68 

72 

81 

76 

61 

63 

61 

69 

79 

76 

63 

71.8 

MIN 

13 

15 

11 

11 

11 

12 

10 

11 

11 

11 

13 

13 

12 

18 

13 

15 

15 

13 

11 

38 

13 

17 

16 

31 

36 

39 

15 

ID 

43 

12.1 

CAMPO 

MAX 

66 

59 

52 

67 

82 

71 

80 

83 

73 

61 

73 

76 

71 

75 

80 

62 

79 

7  I 

55 

65 

79 

82 

78 

58 

65 

59 

75 

77 

79 

73.1 

MIN 

31 

11 

12 

31 

37 

28 

35 

35 

35 

10 

26 

30 

31 

35 

32 

32 

32 

37 

12 

35 

35 

35 

30 

35 

32 

21 

30 

32 

31 

37 

33.9 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

70 

72 

77 

81 

88 

85 

89 

88 

76 

71 

07 

82 

88 

86 

88 

83 

78 

72 

76 

75 

89 

86 

80 

69 

70 

77 

65 

81 

91 

96 

81.5 

MIN 

11 

51 

16 

12 

39 

10 

10 

11 

16 

11 

10 

12 

13 

11 

11 

12 

11 

17 

38 

12 

11 

12 

15 

11 

38 

37 

10 

11 

13 

47 

12.2 

CHULA  VISTA 

MAX 

63 

63 

62 

63 

75 

71 

63 

57 

65 

62 

60 

63 

53 

53 

73 

56 

55 

62 

53 

62 

51 

56 

63 

62 

61 

61 

52 

61 

56 

51.5 

MIN 

17 

51 

53 

16 

50 

17 

51 

52 

55 

53 

11 

16 

51 

18 

18 

18 

50 

56 

51 

18 

18 

18 

56 

53 

18 

16 

17 

18 

51 

55 

19.9 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

67 

60 

57 

57 

78 

81 

71 

81 

80 

61 

57 

71 

78 

82 

86 

83 

78 

71 

62 

66 

67 

81 

80 

65 

65 

66 

68 

75 

75 

73.2 

MIN 

13 

16 

10 

13 

15 

11 

17 

51 

50 

10 

12 

16 

19 

50 

52 

18 

13 

18 

12 

12 

13 

17 

17 

13 

10 

10 

13 

15 

12 

45 

15.0 

CORONA 

MAX 

68 

69 

70 

82 

85 

82 

«5 

82 

75 

65 

78 

78 

85 

86 

86 

82 

78 

73 

70 

70 

81 

80 

75 

68 

70 

72 

77 

77 

68 

77.7 

MIN 

12 

51 

10 

10 

15 

12 

12 

15 

60 

16 

39 

39 

15 

15 

15 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

15 

11 

13 

37 

39 

11 

11 

15 

46 

13.3 

CULVER  CITY 

MAX 

63 

70 

68 

83 

83 

82 

77 

77 

68 

72 

70 

75 

73 

78 

72 

73 

59 

69 

58 

70 

72 

66 

61 

67 

66 

67 

75 

71 

75 

72.  1 

MIN 

51 

51 

51 

51 

50 

53 

50 

51 

19 

51 

18 

51 

52 

53 

52 

50 

52 

51 

IB 

52 

19 

52 

52 

50 

15 

18 

50 

52 

50 

55 

51.0 

CUYAMACA 

MAX 

52 

52 

15 

53 

66 

69 

63 

70 

70 

13 

19 

61 

61 

63 

61 

70 

55 

69 

50 

51 

51 

68 

70 

58 

53 

51 

56 

62 

63 

59.1 

MIN 

38 

12 

31 

36 

36 

15 

31 

36 

36 

32 

29 

35 

35 

35 

31 

38 

39 

36 

35 

36 

35 

31 

10 

35 

35 

33 

29 

38 

31 

34 

35.5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

67 

61 

50 

67 

75 

80 

71 

83 

80 

59 

52 

79 

81 

79 

80 

81 

81 

76 

65 

67 

77 

81 

80 

63 

51 

65 

67 

79 

81 

73.5 

MIN 

36 

39 

11 

31 

10 

31 

39 

39 

10 

11 

38 

39 

12 

38 

37 

36 

31 

36 

15 

36 

16 

3S 

33 

39 

32 

32 

35 

10 

15 

44 

38.1 

EL    CAPITAN  0AM 

MAX 

72 

70 

55 

68 

82 

87 

77 

86 

82 

61 

69 

78 

80 

85 

89 

87 

81 

78 

58 

69 

70 

85 

S9 

72 

71 

77.2 

MIN 

13 

15 

16 

15 

16 

11 

18 

50 

18 

16 

12 

12 

15 

18 

61 

50 

39 

11 

18 

13 

13 

13 

18 

11 

11 

11 

12 

15 

11 

45 

11.9 

ELSINORE 

MAX 

66 

60 

70 

79 

85 

79 

89 

09 

75 

68 

79 

80 

83 

81 

86 

83 

80 

72 

7  1 

85 

81 

75 

68 

69 

75 

80 

81 

85 

78.2 

MIN 

11 

52 

38 

38 

38 

10 

10 

11 

17 

11 

36 

39 

39 

12 

10 

10 

10 

11 

13 

39 

11 

13 

11 

13 

39 

37 

35 

12 

13 

42 

11.0 

ESCONOIDO 

MAX 

68 

65 

67 

81 

83 

76 

82 

80 

66 

71 

78 

81 

78 

83 

81 

79 

67 

68 

68 

80 

82 

68 

69 

68 

70 

73 

76 

78 

82 

71.9 

MIN 

«2 

55 

15 

10 

12 

12 

15 

17 

10 

38 

12 

11 

15 

11 

11 

13 

15 

52 

17 

13 

13 

19 

52 

17 

12 

11 

12 

11 

11 

47 

11,7 

FONTANA  KAISER 

MAX 

71 

70 

72 

87 

87 

86 

95 

88 

80 

70 

79 

81 

88 

91 

93 

85 

82 

80 

71 

78 

ai 

88 

83 

69 

70 

73 

80 

80 

95 

93 

81.6 

MIN 

16 

51 

11 

18 

19 

17 

19 

56 

50 

10 

11 

5 1 

51 

56 

19 

17 

19 

54 

18 . 0 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

68 

65 

68 

82 

85 

80 

82 

77 

71 

67 

71 

76 

78 

87 

81 

80 

71 

70 

66 

68 

81 

85 

75 

71 

68 

71 

71 

76 

79 

Rl 

75.1 

MIN 

13 

56 

50 

12 

11 

12 

15 

17 

53 

15 

10 

13 

11 

15 

11 

13 

50 

51 

16 

13 

11 

51 

53 

18 

12 

13 

11 

11 

50 

49 

16.2 

HENSHAW  DAM 

MAX 

61 

62 

58 

61 

65 

79 

72 

80 

80 

51 

59 

69 

72 

72 

76 

78 

77 

76 

61 

61 

52 

76 

80 

66 

62 

61 

65 

72 

72 

79 

69.0 

MIN 

37 

37 

12 

13 

39 

31 

37 

37 

10 

31 

32 

32 

31 

35 

31 

35 

31 

10 

11 

37 

38 

10 

36 

37 

35 

27 

32 

35 

37 

41 

36.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLONINO  STRTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERflTURES 


STATION 

ORY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

IDYVLWILO  FIRE  OEPT 

MIN 

31 

37 

2B 

29 

33 

34 

34 

37 

70 
30 

50 
26 

69 
28 

65 
32 

66 
36 

66 
35 

69 
32 

89 

33 

69 
33 

69 
31 

54 

32 

55 
28 

66 
31 

69 

30 

68 
32 

60 
39 

57 
30 

56 
37 

65 
30 

65 
31 

68 
40 

74 

38 

63.5 
31.9 

JULIAN  UYTIOLA 

MIN 

33 

36 

38 

37 

50 

68 
34 

75 
39 

74 

36 

61 
41 

56 
35 

66 
30 

70 
35 

69 

39 

67 
40 

77 
42 

74 

36 

71 
35 

63 

35 

57 
38 

60 
40 

74 
34 

77 
39 

63 
34 

6? 
35 

58 
36 

65 

35 

69 

33 

70 
35 

73 
36 

80 
38 

66.5 
36.5 

LAGUNR  fiCACH 

MIN 

45 

45 

45 

43 

78 
48 

46 

47 

72 
46 

72 
44 

71 
40 

72 
3S 

71 
46 

66 
45 

69 
46 

68 
45 

68 
44 

67 
47 

67 
46 

66 
42 

64 
45 

69 
48 

71 
49 

71 
47 

70 
45 

64 

30 

65 
44 

67 
44 

66 
46 

69 
51 

7 1 
48 

69.3 
«».2 

MIN 

46 

55 

51 

51 

51 

48 

84 
49 

80 
49 

69 
48 

65 
40 

73 
48 

74 
49 

72 
49 

85 
50 

83 
52 

78 
48 

74 

51 

69 
53 

68 
40 

69 
47 

78 
48 

82 

53 

69 
54 

70 
50 

68 
47 

70 
47 

73 
47 

75 
48 

77 
47 

47 

74.5 
40.  1 

MIN 

48 

48 

43 

76 
40 

75 
44 

44 

47 

70 
44 

59 
46 

63 
39 

70 
39 

79 
44 

74 
43 

77 
45 

64 
43 

63 
47 

69 
50 

64 
45 

63 
45 

67 
45 

65 
44 

63 
47 

69 
40 

63 
47 

64 

36 

65 
37 

75 
45 

68 
48 

76 
44 

49 

68.  1 
44.5 

LONG  OCACH  USO  AP 

MIN 

50 

54 

47 

46 

84 

51 

60 

80 
47 

72 
52 

£6 
51 

60 

50 

74 
46 

71 
50 

79 
52 

85 
54 

81 
60 

75 
51 

69 
51 

68 

53 

70 
47 

68 
52 

79 

50 

76 
53 

67 
53 

68 
53 

60 
44 

70 
46 

76 
48 

73 
53 

80 
52 

52 

73.8 
50.3 

LOS  ANGCLCS  WSO  AP 

MIN 

51 

56 

51 

51 

78 
65 

51 

51 

69 
52 

61 
53 

63 
51 

65 
49 

73 
53 

60 
54 

67 
54 

67 
51 

66 
52 

63 
53 

63 
53 

63 
49 

66 
52 

69 
51 

66 
54 

63 
52 

65 
51 

64 
46 

68 
49 

70 
49 

70 
51 

71 
64 

54 

67.5 
51.8 

LOS  ANGCLCS  CIVIC  CTft 

MIN 

54 

58 

70 
52 

83 
55 

86 
60 

55 

83 
55 

57 

63 
55 

70 
54 

73 
52 

78 
55 

83 

55 

87 
56 

87 

59 

77 
56 

71 
54 

66 
57 

68 

52 

68 
55 

79 

53 

76 
53 

65 
54 

67 
54 

68 
50 

71 
53 

71 
53 

74 

55 

78 
57 

60 

74.4 
54.9 

MT  WILSON  2 

MIN 

40 

31 

69 
28 

60 
38 

65 
46 

43 

69 
48 

66 
64 

58 
30 

51 
26 

63 
37 

63 
46 

64 
47 

65 
46 

66 
48 

67 
46 

62 
47 

59 
30 

51 
29 

57 
36 

64 

40 

63 
47 

61 
39 

47 

29 

47 
31 

53 
31 

62 
40 

64 
41 

63 
41 

49 

61.2 
39.4 

NEW  CUYAfIA  FIHE  STft 

MIN 

35 

38 

38 

34 

76 
34 

76 
40 

64 

40 

36 

62 
36 

62 
38 

58 
34 

69 
38 

72 
36 

75 
37 

85 
40 

81 
37 

74 
40 

72 
40 

62 
40 

60 
33 

66 
38 

78 
39 

78 
45 

79 
38 

60 
40 

60 
30 

66 
36 

63 
40 

72 
40 

44 

68.5 
37.8 

NEWPORT  BEACM  harbor 

MIN 

53 

60 
53 

62 
52 

70 
46 

75 
49 

70 
52 

66 

50 

67 
53 

65 
63 

64 
49 

63 
48 

67 
51 

64 

50 

65 
53 

64 

50 

65 
53 

63 
54 

61 
66 

62 
51 

64 

52 

65 
49 

65 
52 

67 
53 

62 
51 

62 
49 

62 
51 

65 
53 

66 
51 

69 
54 

55 

65.  1 
51.5 

OCEANS [OE 

MIN 

67 
46 

66 
46 

66 
50 

74 
46 

81 

50 

72 
46 

69 
49 

66 
43 

66 
55 

66 
42 

68 
43 

68 
41 

68 
34 

68 
48 

68 
47 

68 

50 

67 
53 

68 

65 

65 
50 

68 
47 

69 
56 

68 
55 

66 
54 

68 
49 

67 
46 

68 
42 

67 
46 

69 
44 

70 
49 

51 

68.5 
47.8 

MIN 

69 
45 

69 
38 

79 
39 

80 
39 

43 

84 

41 

80 
43 

70 
46 

70 
47 

79 
42 

77 
44 

81 
44 

82 
44 

86 
44 

78 
43 

72 
47 

69 
47 

71 
41 

73 
40 

83 
36 

01 
43 

73 
46 

66 
46 

63 
37 

68 
39 

80 
41 

81 
43 

86 
46 

49 

76.4 
43.8 

OXNARO 

MIN 

68 
46 

67 
48 

69 
44 

66 
47 

80 
44 

46 

73 
46 

79 
47 

72 
52 

63 
42 

66 
45 

72 
46 

72 
45 

66 
46 

69 
44 

72 
45 

69 
61 

66 
53 

66 
45 

68 
47 

60 
47 

70 
49 

66 
52 

66 
46 

67 
43 

66 
44 

70 
48 

75 
50 

72 
49 

53 

6S.0 
47.0 

palomar  mt  observatory 

MIN 

36 

54 
36 

54 
31 

5 1 
35 

59 
41 

69 
42 

64 
44 

72 
45 

72 
32 

42 
26 

60 
31 

60 
42 

64 
40 

63 
40 

68 
42 

70 
44 

69 
42 

70 
33 

60 
31 

55 
30 

56 
30 

69 
43 

70 
41 

62 
31 

57 
32 

55 
30 

56 
36 

63 
39 

64 
46 

45 

61.3 
37.2 

PASADENA 

MIN 

69 
46 

72 
49 

70 
45 

81 
45 

84 

60 

80 
52 

83 
53 

84 

52 

76 
50 

72 
46 

77 
44 

79 
48 

62 
50 

85 
50 

85 
51 

81 
51 

77 
49 

73 
49 

70 
45 

02 
46 

02 
52 

01 
48 

76 
50 

68 
48 

69 
42 

71 
45 

76 
53 

77 
53 

84 

50 

54 

77.8 
48.6 

POMONA  GAL   POL  Y 

MAX 
MIN 

68 
51 

62 
48 

68 
42 

68 
43 

80 
48 

83 
42 

76 
46 

84 

60 

79 
50 

62 
39 

68 
39 

76 
44 

78 
47 

83 
45 

87 
50 

85 
46 

79 
45 

75 
47 

65 
42 

68 
42 

69 
41 

82 
45 

79 
49 

65 
43 

65 
40 

67 
41 

70 
43 

76 
42 

77 
45 

52 

74.3 
44.8 

RAflONA  CHAPMAN 

MAX 
MIN 

57 
34 

62 
62 

67 
42 

75 
33 

82 
35 

75 
34 

83 
36 

81 
40 

75 
40 

65 
41 

73 
30 

77 
33 

61 
36 

83 
35 

84 

35 

82 
34 

76 
33 

72 
33 

68 
41 

68 
36 

81 
33 

85 
36 

75 
40 

69 
42 

66 
34 

71 
32 

75 
34 

78 
35 

82 
36 

38 

75.4 
36.4 

REOLANOS 

MAX 
MIN 

63 
40 

67 
49 

69 
38 

78 
38 

83 
42 

84 
41 

90 
42 

85 
42 

69 
46 

67 
35 

79 
39 

79 
41 

82 
44 

85 
46 

85 
45 

83 
43 

79 
43 

65 
46 

66 
41 

72 
40 

86 
41 

83 
41 

69 
40 

66 
44 

68 
40 

70 
40 

79 
43 

79 
44 

85 
47 

50 

76.9 
43.4 

RIVERSIDE  FIRE   STA.  «3 

MAX 
MIN 

67 
44 

70 
55 

70 
42 

79 
42 

85 
43 

79 
46 

89 
45 

84 

51 

73 
51 

69 
39 

76 
40 

80 
45 

83 
46 

85 
46 

87 
46 

83 
46 

78 
46 

78 
45 

69 
44 

7  1 
44 

86 
44 

84 
42 

78 
47 

68 
48 

71 
49 

73 
43 

86 
41 

84 

46 

86 
41 

49 

78  .  7 
46  .2 

RIVERSIDE   CIT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 

65 
54 

68 
42 

70 
44 

81 
43 

85 
44 

76 
46 

91 

52 

85 
52 

63 
38 

69 
40 

79 
46 

81 
46 

84 
47 

87 
46 

89 
46 

85 
45 

80 
51 

68 
45 

71 
44 

7  1 
46 

87 
46 

85 
46 

69 
49 

69 
42 

70 
41 

74 
44 

80 
44 

80 
46 

60 

77.3 
45.7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

MIN 

66 
44 

69 
53 

73 
41 

00 
43 

84 
46 

78 
45 

90 
47 

87 
47 

77 
50 

69 
39 

81 
43 

60 
46 

82 
47 

85 
49 

87 
46 

85 
46 

81 
46 

75 
50 

70 
45 

70 
44 

85 
44 

85 
47 

77 
45 

68 
50 

70 
43 

72 
40 

80 
43 

81 
45 

85 
48 

49 

78.7 
45.7 

SANOBCRG  WSO 

MAX 
MIN 

55 
35 

44 

30 

41 

27 

58 
36 

66 
40 

5  1 

36 

67 
42 

66 
37 

46 

30 

37 
29 

66 
36 

59 
43 

60 
43 

62 
47 

66 
49 

66 
45 

61 
40 

47 

33 

46 

31 

50 
36 

70 
42 

65 
44 

49 
34 

50 
32 

45 
29 

46 

30 

54 

34 

65 
39 

69 
46 

50 

56.5 
37.5 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

67 
54 

65 
58 

66 
54 

77 
51 

80 
54 

67 
55 

74 

55 

69 
57 

65 
56 

65 
64 

69 
62 

69 
64 

67 
55 

75 
54 

71 
53 

70 
56 

67 
66 

67 
56 

66 
64 

66 
54 

7  1 
54 

70 
68 

66 
67 

69 
56 

65 
54 

67 
52 

70 
53 

69 
55 

70 
57 

72 
58 

69.0 
54.9 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MIN 

69 
45 

73 
45 

73 
43 

82 
43 

87 
46 

80 
46 

85 
46 

83 
50 

79 
50 

70 
44 

77 
43 

80 
47 

83 
47 

87 
48 

87 
49 

83 
46 

76 
48 

73 
62 

71 
46 

70 
46 

82 
45 

82 
47 

78 
51 

67 
48 

69 
40 

71 
44 

77 
45 

78 
46 

85 
49 

50 

78.3 
46.5 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

65 
38 

68 
51 

68 
44 

79 
36 

83 
38 

79 
42 

90 
40 

83 
45 

72 
42 

67 
33 

78 
34 

82 
40 

83 
41 

83 
43 

87 
41 

86 
41 

83 
39 

70 
48 

72 
45 

71 
39 

85 
39 

86 
42 

75 
40 

71 
46 

72 
40 

73 
36 

83 
38 

82 
40 

87 
48 

42 

78.5 
41  .0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
53 

60 
52 

60 
51 

76 
50 

75 
54 

63 
52 

76 
50 

66 
46 

61 
51 

68 
50 

68 

50 

68 
47 

66 
49 

70 
48 

70 
50 

60 
49 

62 
49 

60 
52 

69 
51 

63 
52 

72 
50 

61 
46 

58 
49 

60 
50 

60 
48 

62 
51 

65 
53 

65 
52 

74 

51 

64.8 

50.3 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

68 
49 

68 
49 

85 
46 

83 
50 

80 
50 

77 
52 

77 
50 

69 
45 

73 
47 

75 
51 

82 
61 

81 

50 

73 
54 

69 
54 

67 
50 

69 
51 

78 
50 

78 

50 

76 
53 

67 
50 

67 

66 
48 

75 
48 

77 
52 

65 

74.4 

50.3 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
51 

69 
52 

70 
46 

78 
43 

71 
44 

71 
46 

73 
45 

65 
46 

62 
49 

71 
43 

69 
46 

67 
49 

62 
45 

62 
48 

7  1 
46 

68 
48 

61 
47 

68 
47 

69 
45 

7  1 
46 

68 
48 

60 
51 

61 

52 

62 
42 

66 
42 

67 
45 

77 
47 

71 
53 

74 
50 

49 

68.0 
47.0 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

57 
45 

60 
44 

63 
41 

73 
39 

72 
41 

72 
46 

76 
48 

69 
43 

66 
41 

60 
35 

67 
40 

76 
42 

73 
42 

71 
42 

63 
41 

63 
43 

62 
49 

60 
41 

60 
39 

64 
42 

69 
39 

62 
47 

63 
49 

62 
38 

61 
33 

62 
34 

74 
43 

66 
43 

79 
43 

48 

66.0 
42.0 

SANT«  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

60 
53 

61 
54 

64 
54 

71 
51 

78 
53 

66 
53 

65 
50 

68 
52 

62 
65 

58 
61 

63 
49 

66 
53 

62 
51 

60 
51 

58 
51 

62 
51 

59 
52 

58 
53 

58 
50 

59 
51 

61 
50 

60 
51 

58 
53 

59 
52 

58 
47 

60 
51 

63 
51 

61 
54 

62 
55 

56 

63.3 
51.9 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

70 
41 

70 
49 

71 
40 

81 
47 

81 

51 

87 
42 

85 

76 
45 

65 
42 

70 
38 

75 
46 

78 
42 

80 
47 

60 
48 

77 
42 

75 
41 

68 
47 

70 
39 

68 
38 

79 
44 

73 
43 

66 
36 

66 
45 

64 

38 

39 

80 

74 
41 

87 
57 

54 

75.0 
43.8 

SUN  CITY 

MAX 
MIN 

67 
41 

65 
51 

68 
38 

77 
46 

84 

37 

80 
40 

88 
40 

86 
45 

76 
47 

67 
33 

77 
34 

80 
40 

82 
42 

66 
38 

83 
40 

81 
40 

72 
49 

60 
39 

70 
39 

83 
39 

85 
42 

80 
43 

69 
43 

69 
39 

73 
37 

78 
38 

79 
40 

83 
41 

80 
43 

77.4 
40.8 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

65 
49 

66 
52 

63 
49 

78 
48 

80 
53 

73 
50 

75 
49 

73 
50 

71 
49 

62 
43 

71 
47 

75 
52 

73 
47 

74 

51 

75 
49 

71 
49 

70 
49 

62 
50 

64 
49 

66 
49 

72 
48 

70 
50 

55 
52 

64 

50 

65 
48 

65 
45 

69 
46 

74 

51 

81 
54 

78 

53 

70.4 
49.4 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

62 
42 

65 
4e 

70 
44 

■■9 
43 

82 
46 

80 
44 

36 
47 

78 
51 

63 
46 

66 
39 

70 
42 

79 
45 

81 
48 

03 
47 

83 
4« 

80 
47 

75 
43 

67 
46 

72 
42 

70 
40 

83 
40 

80 
48 

69 
40 

66 
44 

68 
38 

72 
38 

re 

43 

80 
46 

84 

50 

89 

58 

75.6 
44.  7 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MIN 

47 

50 

47 

42 

44 

84 
44 

75 
46 

80 
46 

75 
46 

64 
41 

70 
42 

75 
44 

76 
46 

76 
46 

83 
45 

80 
44 

76 
49 

71 
49 

67 
47 

60 
44 

69 
45 

81 
46 

76 
46 

66 
46 

69 
41 

68 
42 

75 
43 

76 
44 

74 
48 

78 
49 

73.6 
45.3 

TWITCHCLL  DAM 

MAX 
MIN 

63 
43 

64 
54 

73 
35 

77 
38 

92 

41 

76 
41 

66 
39 

68 
39 

69 
41 

74 
49 

75 
50 

76 
49 

70 
42 

68 
41 

69 
40 

70 
44 

69 
42 

70 
42 

61 
47 

63 
36 

70 
38 

73 
37 

75 
39 

74 
40 

79 

37 

71  .6 
41  .8 

UCLA 

MAX 
MIN 

66 
49 

67 
53 

67 
48 

76 
46 

76 
50 

76 
51 

79 
51 

69 
54 

64 

50 

67 
49 

66 
46 

73 
51 

71 
50 

81 

51 

76 
56 

70 
51 

67 
45 

61 
51 

63 
46 

63 
50 

69 

50 

68 
48 

63 
50 

60 
47 

63 
44 

63 
45 

69 
56 

70 
54 

73 
56 

78 
56 

69.1 
50.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INOEX 
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DRILY  TEMPERflTURES 


STRTrON 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

UPLftMD  3  N 

MAX 

61 
10 

66 
50 

68 
37 

77 
11 

81 
16 

75 
11 

86 
16 

82 
52 

78 
16 

67 
36 

75 
37 

76 
16 

81 
15 

85 
17 

86 
16 

80 
19 

75 
13 

71 
16 

65 
10 

68 
38 

81 
12 

80 
16 

73 
38 

61 
12 

66 
36 

68 
37 

76 
39 

77 
39 

81 
12 

88 

75.1 
12.9 

VISTB  2  MNE 

MAX 
MIN 

unRNeR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 
32 

56 
15 

61 
31 

66 
36 

77 
36 

71 

36 

79 
33 

79 
37 

75 
35 

50 
29 

71 
28 

73 
33 

71 
35 

71 
37 

79 
31 

78 
32 

76 
32 

73 
10 

62 
35 

63 
31 

78 
31 

79 
31 

71 
31 

65 
35 

69 
31 

67 
27 

73 
31 

71 
31 

80 
33 

81 
31 

33.9 

YORBA  LIMDA 

MRX 
MIN 

es 

41 

68 
52 

70 
11 

82 
10 

81 
15 

76 
13 

82 
11 

77 
19 

68 
11 

70 
37 

77 
10 

77 
13 

79 
12 

86 
16 

82 
19 

77 
13 

73 
11 

67 
51 

69 
12 

69 
12 

82 
13 

78 
16 

73 
18 

68 
15 

68 
38 

72 
12 

76 
12 

76 
13 

83 
13 

85 
17 

75.3 
13.8 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

78 
52 

77 
IB 

75 
16 

78 
11 

86 
11 

85 
56 

88 
50 

91 
53 

90 
62 

76 
15 

82 
16 

81 
18 

87 
50 

86 
17 

87 
18 

90 
57 

93 
57 

91 
52 

86 
19 

78 
19 

86 
51 

88 
50 

89 
51 

83 
52 

78 
50 

77 
51 

82 
50 

83 

52 

85 
52 

95 
51 

81.6 
50.6 

BARSTQU 

MAX 
MIN 

60 
10 

68 
38 

68 
12 

66 
36 

80 
12 

80 
50 

79 
11 

85 
16 

80 
55 

67 
28 

78 
37 

80 
37 

78 
13 

81 
36 

82 
38 

81 
16 

83 
12 

81 
12 

67 
39 

72 
10 

79 
11 

83 
11 

81 
12 

71 
15 

68 
38 

68 
11 

76 
11 

78 
11 

78 
52 

86 
15 

76.5 
11.5 

BEAUnONT   1  E 

MAX 
MIN 

61 
10 

62 
10 

65 
12 

68 
13 

60 
19 

71 
13 

82 
11 

82 
15 

75 
13 

62 
37 

75 
31 

76 
11 

71 
11 

75 
53 

82 
18 

81 
11 

79 
11 

76 
11 

66 
11 

65 
38 

80 
39 

82 
13 

71 
38 

66 
13 

67 
38 

68 
39 

76 
37 

78 
10 

79 
11 

08 
13 

73.9 
11.5 

BISHOP  UfSO  AP 

MAX 
MIN 

60 
37 

57 
35 

68 
31 

68 
27 

75 
31 

73 
37 

73 
31 

02 
31 

56 
36 

61 
33 

72 
39 

70 
36 

69 
37 

70 
30 

71 
31 

78 
38 

78 
36 

58 
12 

66 
11 

61 
12 

75 
31 

77 
31 

72 
17 

65 
39 

62 
26 

61 
36 

69 
36 

71 
30 

71 

12 

03 
37 

69.1 

35.9 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

81 
16 

79 
56 

79 
52 

79 
13 

88 
16 

90 
50 

91 
50 

91 
51 

79 
63 

88 
18 

83 
53 

92 
16 

80 
56 

85 
19 

87 
12 

92 
16 

95 
60 

91 
61 

80 
51 

02 
58 

89 
59 

93 
57 

90 
65 

86 
62 

88 

60 

82 
50 

87 
61 

09 
53 

91 
51 

95 
53 

86.9 
62.8 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
51 

81 

52 

77 
51 

79 
50 

86 
53 

92 
65 

91 
62 

91 
51 

80 
59 

70 
51 

81 

56 

90 
51 

80 
61 

85 
57 

88 
51 

92 
62 

96 
67 

90 
63 

80 
57 

81 
56 

90 
60 

96 
61 

92 
59 

86 
62 

80 
59 

83 
55 

87 
69 

09 
61 

91 
63 

96 
62 

86.8 
57.  1 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

81 
55 

79 
52 

73 
50 

75 
50 

78 
51 

87 
62 

92 
59 

90 
61 

95 
60 

68 
18 

75 
18 

86 
53 

89 

59 

80 
52 

85 
57 

89 
55 

91 
55 

91 

56 

79 
52 

79 
53 

83 
52 

B9 
59 

92 
58 

82 
52 

82 
18 

78 

50 

86 

60 

87 
51 

89 
51 

92 
61 

81.3 
51.6 

BRAULET  2  SU 

MAX 
MIN 

80 
53 

85 
69 

80 
51 

77 
13 

87 
15 

86 
16 

90 
18 

92 
19 

93 
58 

77 
18 

78 
15 

81 
18 

86 
52 

82 
15 

85 
53 

88 

52 

90 
50 

90 
63 

86 
52 

78 
19 

80 
53 

89 
51 

90 
61 

90 
58 

82 
52 

81 

51 

83 

67 

86 
53 

89 
59 

91 
57 

85.3 
52.2 

CANTIL 

MAX 
MIN 

71 
51 

61 
11 

67 
11 

72 
30 

81 
35 

75 
50 

82 
39 

82 
11 

80 
10 

70 
13 

80 
13 

80 
10 

73 
17 

76 
ID 

83 
36 

85 
11 

81 
12 

72 
18 

63 
16 

75 
50 

83 
12 

81 
16 

72 
39 

65 
10 

62 
26 

68 
11 

78 
18 

80 
53 

81 
55 

98 
11 

76.0 
12.9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
56 

68 
55 

71 
52 

73 
17 

81 

17 

eo 

58 

82 
52 

89 
63 

66 
52 

70 
19 

80 
17 

61 
51 

75 
51 

77 
18 

81 
61 

87 
59 

87 
57 

69 
55 

72 
53 

75 
50 

81 

53 

87 
59 

81 

57 

72 
63 

70 
18 

72 
51 

78 
19 

81 

53 

00 
58 

89 
56 

78.2 
53.0 

DEATH  VALLEY 

MIN 

82 
63 

81 
62 

81 
50 

81 
61 

85 
51 

91 
60 

92 
65 

98 
60 

99 
69 

00 
59 

88 
66 

93 
62 

93 
62 

91 
58 

90 
55 

93 
60 

96 
62 

95 
59 

81 

57 

81 

65 

90 
67 

92 
59 

92 
75 

91 

66 

01 
59 

03 
58 

85 
63 

08 
67 

91 
60 

97 
67 

09.2 
62.2 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

65 
36 

53 
31 

51 
32 

58 
27 

68 
31 

69 
33 

66 
36 

70 
35 

65 
31 

55 
27 

55 
35 

65 
38 

66 
37 

66 
30 

67 
35 

71 
37 

72 
36 

66 
15 

57 
38 

61 
32 

68 
31 

70 
36 

68 
35 

68 
31 

59 
31 

59 
30 

66 
36 

68 
38 

69 
11 

75 
39 

65.0 
31.8 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

78 
56 

81 
58 

78 

53 

73 
62 

76 
53 

83 
61 

89 
60 

09 
55 

92 
63 

71 
52 

75 
51 

81 
58 

88 
57 

77 
55 

82 
58 

86 
62 

90 
63 

91 

67 

81 
51 

78 
56 

80 
52 

87 
62 

89 
53 

85 
60 

80 
58 

83 
56 

80 
58 

82 
51 

86 
68 

88 
71 

82.8 
59.0 

EL   CENTRO  2  S5U 

MAX 
MIN 

EL    MIRAGE  FIELD 

MAX 
MIN 

55 
11 

66 
11 

55 
36 

6  1 
29 

61 

30 

75 
39 

68 
33 

76 
37 

81 
11 

61 
37 

60 
31 

70 
37 

75 
37 

67 
31 

71 
32 

76 
36 

80 
35 

80 
31 

61 
36 

62 
33 

62 
36 

71 
38 

78 
33 

70 
36 

62 
32 

62 
37 

61 
10 

72 
10 

71 
10 

71 
11 

68.9 
36.  1 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

53 
10 

67 
12 

16 

36 

53 
37 

61 

37 

71 
17 

58 
13 

75 
13 

72 
12 

51 
37 

50 
38 

62 
11 

51 
16 

66 
11 

69 
11 

77 
18 

72 
15 

68 
12 

52 
32 

53 
33 

60 
15 

75 
18 

71 
11 

51 
11 

55 
38 

51 
37 

55 
10 

66 
11 

73 
19 

73 
19 

62.  1 
11  .7 

GOLD   ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

82 
52 

79 
61 

76 
52 

78 
51 

89 
58 

90 
58 

92 
59 

95 
62 

90 
60 

61 

50 

86 
19 

87 
16 

85 
51 

85 
56 

90 
60 

93 
56 

91 
58 

86 
55 

79 
51 

80 
55 

89 
57 

92 
57 

93 
57 

90 
57 

88 
58 

82 
53 

87 
62 

90 
56 

91 

60 

96 
63 

87.1 
56.1 

HAIUEE 

MAX 
MIN 

62 
39 

69 
13 

57 
37 

57 
35 

61 
35 

72 
10 

75 
13 

71 
13 

77 
■  12 

50 
39 

63 
38 

72 
13 

73 
11 

66 
37 

69 
39 

71 
13 

76 
11 

71 
18 

60 
36 

66 
37 

63 
11 

73 
15 

71 
13 

68 
11 

59 

J  5 

61 
30 

66 
39 

68 
H 

69 
18 

72 
15 

67.  1 
10.1 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
58 

78 
60 

75 
56 

72 
16 

75 
11 

85 
50 

86 
55 

87 
19 

09 
61 

70 
51 

72 
58 

80 
15 

85 
60 

85 
60 

81 
59 

81 

50 

90 
19 

89 
59 

80 
51 

71 
51 

79 
66 

86 
19 

87 
61 

81 

50 

80 
18 

80 
16 

78 

55 

82 
58 

81 

70 

90 
68 

81.1 
51.5 

IMPERIAL 

MAX 
MIM 

83 
51 

79 
61 

76 
53 

80 
17 

85 
61 

93 
60 

92 
55 

91 
56 

89 
60 

78 
50 

83 
51 

88 
62 

81 
55 

85 
50 

88 
61 

91 
57 

91 
55 

86 
51 

78 
51 

80 
55 

90 
57 

92 
56 

89 
62 

81 
60 

83 
56 

82 
51 

86 
50 

88 
60 

90 
69 

96 
59 

86.0 
65.1 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
51 

78 
51 

76 
50 

79 
13 

86 
15 

91 
56 

91 

53 

91 
53 

76 
52 

77 
17 

83 
18 

87 
50 

80 

52 

85 
15 

86 
17 

92 
52 

96 
52 

83 
55 

78 
53 

80 
52 

88 
52 

91 
51 

09 

59 

81 
59 

81 
56 

82 
19 

86 
51 

88 

56 

90 
51 

95 

55 

85.2 
51.9 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

61 
11 

72 
36 

60 
31 

60 
31 

66 
31 

77 
31 

77 
11 

75 
16 

80 
39 

56 
36 

67 
36 

75 
12 

75 
38 

69 
39 

72 
13 

71 
11 

78 
11 

78 
11 

65 
36 

70 
12 

66 
11 

75 
12 

75 
13 

73 
11 

63 
31 

65 
31 

70 
39 

73 
39 

71 
16 

77 
19 

70.7 
39.  7 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

81 
60 

83 
53 

77 
59 

77 
11 

62 
19 

87 
60 

91 

55 

92 
56 

93 
58 

73 
52 

79 
51 

86 
57 

90 
57 

83 
17 

87 

55 

91 
61 

93 
61 

92 
60 

80 
56 

79 
59 

83 
59 

92 
57 

92 
63 

88 
58 

82 
57 

81 
58 

83 
59 

89 
61 

91 
63 

91 
63 

85.6 
57.6 

INYOKERN 

rAX 
MIN 

76 
28 

67 

67 
36 

71 
31 

79 
36 

80 
51 

81 
39 

81 
31 

77 
31 

71 
30 

79 
16 

82 
10 

00 
10 

76 
36 

81 
36 

83 
10 

82 
11 

80 
31 

71 
12 

72 
38 

02 
12 

8J 
39 

78 

50 

70 
11 

69 
37 

71 
10 

76 
35 

79 
10 

81 

57 

92 
16 

77.3 
39.1 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

77 
55 

82 
55 

76 
56 

71 

53 

75 
57 

85 
61 

86 
61 

88 
59 

93 
62 

73 
63 

71 
53 

80 
56 

88 

57 

77 
56 

80 

59 

85 

52 

91 
57 

91 

62 

00 
51 

71 

69 

79 
60 

88 
57 

91 
61 

89 
59 

01 
59 

83 
61 

79 
58 

81 
61 

07 

65 

87 
68 

82.9 
58.0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

52 
31 

19 
38 

51 
28 

60 
32 

61 
32 

63 
12 

72 
10 

69 
11 

59 
32 

53 
27 

60 
30 

66 
31 

63 
35 

65 
31 

67 
33 

65 
10 

63 
10 

60 
31 

52 
28 

55 
29 

66 
36 

65 
38 

61 
38 

17 
33 

51 
33 

59 
33 

51 
30 

65 
30 

61 

38 

71 
11 

60.9 
31.1 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

85 

53 

82 
62 

81 
66 

85 
19 

88 
12 

93 
53 

95 

53 

98 
51 

91 

61 

82 
52 

89 
18 

88 
19 

05 
57 

90 
12 

92 
50 

92 
19 

93 
19 

91 
59 

81 

55 

86 

66 

91 

51 

91 
56 

91 

57 

86 
55 

87 
51 

87 
53 

90 
55 

93 
57 

05 
61 

102 
65 

09.5 
53.8 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

61 
11 

62 
16 

58 
38 

66 
36 

71 
16 

72 
52 

75 
55 

73 
52 

72 
11 

68 
10 

66 
52 

72 
51 

65 
11 

73 
13 

75 
13 

76 
11 

73 
39 

61 
13 

73 
51 

71 

52 

72 
52 

72 
16 

67 
13 

13 

73 
15 

73 
51 

70 
52 

83 
60 

70.1 
16.8 

MOJAVE 

MAX 
MIN 

13 

12 

33 

38 

77 

65 

77 
13 

82 

52 
38 

67 

72 
13 

76 
38 

69 
39 

73 
39 

80 
18 

61 
13 

77 

51 
17 

61 
17 

78 
19 

76 
13 

67 
39 

62 
10 

61 
37 

59 
37 

69 
18 

71 
16 

75 
51 

70. 1 
12.2 

MOUNTAIN  PASS 

MIN 

61 

33 

58 
33 

53 
26 

52 
29 

55 
31 

69 
10 

67 
38 

52 
38 

71 

36 

18 

29 

53 
31 

61 
10 

61 
35 

66 
33 

60 
38 

71 
10 

71 
10 

79 
13 

56 
28 

58 
31 

58 
31 

68 
10 

70 
13 

70 
31 

62 
35 

56 
30 

56 
31 

66 
31 

67 
13 

15 

62.3 
35.6 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

MAX 
MIN 

15 

36 

18 
27 

11 
28 

11 

23 

58 
26 

59 
11 

57 
26 

59 
28 

55 
25 

11 

21 

50 
22 

55 
26 

61 
26 

52 
25 

60 
25 

59 
27 

67 
39 

53 
25 

15 

25 

62 
29 

56 
25 

69 
38 

53 
37 

19 

37 

56 
31 

56 
29 

62 
21 

52 
29 

60 
30 

63.0 
28.7 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
53 

79 
60 

70 
65 

76 
19 

86 
53 

87 
58 

85 
62 

89 
53 

77 
55 

73 
53 

80 
58 

09 
51 

71 
68 

78 
58 

81 

61 

90 
55 

93 

59 

90 
61 

78 
53 

80 
55 

86 
56 

90 
60 

90 
60 

85 
63 

86 
61 

78 
56 

82 
52 

86 
66 

85 
66 

93 
67 

03.3 

57.3 

PALMOALE 

MAX 
MIN 

63 
12 

57 
36 

61 
32 

70 
32 

78 
37 

76 
33 

80 
38 

83 
11 

76 
38 

57 
37 

71 

36 

77 
39 

76 
10 

73 
39 

80 
39 

79 
11 

78 
12 

75 
12 

62 
30 

68 

37 

79 
10 

79 
11 

71 

50 

61 

36 

63 
30 

66 
31 

73 
10 

75 
11 

78 
16 

85 
19 

72.7 
38.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 


DOT  OF  MONTH 


PBLMOftLE   FBB  BIRPORT 


PfttM  SPRINGS 


PARKER  RESERVBIR 


RHNDSBURG 


THERMAL    FAA  AP 


TUEMTYNINE  PALMS 


VALYERMO   FIRE   STA  79 


vrcTORVILLE   PUMP  PLANT 


WWITE  MOUNTAIN  1 


HITE   MOUNTAIN  2 


WKOROSE   RANGER  STB 


76  83  79 
*0     65  53 


79  SO  BO 
54     50  53 


6>  59  62 
45     40  3B 


63  BO  78 
60     60  54 


49     47  50 


60  78  70 
46     54  44 


69     63  60 


67  67  59 
44     45  37 


31      33  25 


20     25  23 


65  66  56 
38     38  35 


80  88  80 
50     53  55 


72  78  87 
52     54  59 


65  75  76 
42     45  49 


82  86  92 
48     44  55 


80  82  83 
49     48  50 


67  76  7  1 
24     34  33 


64  70  79 
31      35  40 


31      39  38 


24     37  27 


66  70  7  1 
35     40  39 


91  92  92 
59     55  65 


88  89  93 
59     60  58 


76  78  72 
43     52  37 


92  92  75 
55     48  44 


84  87  62 
48     50  40 


84  91  88 
43     45  59 


85  74  72 
33     42  42 


38     43  36 


40     44  43 

17     22  12 


41      47  45 


10    11    12    13    14    15    16    n    16    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


78     87  91 

50     52  63 


78  73  80 
49     53  56 


58  73  76 
35     40  45 


79  87  87 
50     52  50 


74  60  82 
36     42  46 


57  72  76 
33     31  36 


30     29  38 


20     32  38 


13  23  30 
-3      10  13 


63  69  73 
35     39  44 


87  87  90 
55     56  58 


88  75  80 
56     54  SB 


68  69  77 
47     45  49 


83  87  89 
52     45  53 


75  80  83 
52     43  48 


84     81  82 


36     34  36 


77  72  74 
40     41  37 


40     40  41 


29     26  29 


94     93  89 

55     55  66 


86  91  93 
60     64  65 


80  79  70 
49     49  43 


91  91  82 
52     53  59 


85  87  78 
60     62  63 


49     48  57 


80  76  70 
35     32  34 


80     80  77 


40     45  44 


79     84  81 

54     56  51 


87  78  81 
55     56  58 


69  67  78 
45     41  48 


79     84  91 

57     59  60 


74     74  81 


75  76  82 
47     47  56 


60  67  76 
35     31  35 


64     65  71 

35     36  38 


27     26  33 


30     35  36 


42     46  48 


20     23  29 


63  62  71 
36     46  43 


SI  88  8? 
58     55  66 


88  93  91 
64     65  67 


77  74  61 
52     60  40 


92  88  82 
56     63  53 


49     45  44 


87  87  84 
49     54  47 


72     66  64 

33     38  30 


78     77  66 


47     44  38 

21      22  12 


42  33  21 
7-9  -19 


73     71  68 


80  82  89 
50     48  53 


as  85  81 
57     55  58 


59  65  71 
38     41  41 


83  83  87 
56     53  59 


83     74  77 


46     43  49 


62  64  72 
28     30  31 


62  65  67 
39     39  39 


33     30  30 


22      18  16 


60  63  66 
32     33  37 


91  90  98 
68     62  63 


66  89  86 
59     64     6  7 


91  91  98 
62     49  58 


44     60  62 


84  75  82 
34     40  40 


73  76  77 
40     41  42 


36     35  46 


25     30  43 


84.0 
68.0 


86.2 
64.0 


SEE  WrERENCE  NOTES  FOLLOKINO  StBTION  IMOEI 
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DAILY  SOIL  TEMPERRTURES 


CALIFaBNin 
APRIL  1974 


X 

Onr  OF  MONTH 

UJ 

O 

STBTION 

0. 

a 

ccri> 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

21 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
ac 
ikj 

cz 

BRnuLEY  2  SU 

10 

MAX 
MItl 

MIti 

1 

50 

9An 

66 

65 

54 

64 

66 

65 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

55 

67 

67 

57 

67 

67 

67 

58 

68 

68 

58 

5S 

66 

69 

69 

66.6 

6S 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

56 

65 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

67 

67 

67 

67 

6S 

66 

58 

6S 

6S 

68 

D«VIS  2  USU  EXP  FftRM 

(IN) 

MAX 
MIN 

60 

69 
49 

64 

50 

64 

50 

66 
56 

62 
52 

68 
54 

68 
56 

67 

56 

63 
50 

66 
55 

73 
58 

72 
58 

75 
58 

77 
58 

78 
50 

79 
62 

75 
59 

54 

54 

76 
69 

76 
60 

81 

62 

78 
53 

65 
56 

64 

51 

72 
58 

72 
67 

76 
61 

73 
63 

82 
66 

70.6 
66. ■ 

FRESNB  USO 

2 

MAX 
MIN 

66 
54 

70 
45 

74 
45 

84 
47 

62 
53 

62 
63 

87 
52 

75 
65 

64 
63 

78 
46 

86 
50 

90 
56 

92 
66 

96 
58 

98 
69 

97 
69 

98 
61 

65 
59 

77 
52 

89 
66 

96 
58 

96 
61 

81 
58 

57 
55 

86 
46 

69 

65 

90 
66 

96 
67 

100 
60 

102 
54 

86.3 
64.6 

4 

MAX 
MIN 

59 
59 

68 
51 

73 
51 

80 
54 

79 
59 

79 
59 

83 
68 

76 
62 

65 
58 

74 

63 

82 
55 

86 
61 

88 
63 

90 
64 

92 
66 

91 
65 

93 
67 

82 
66 

76 
69 

86 
62 

91 
64 

91 

67 

80 
64 

68 
51 

82 
66 

84 

61 

86 

62 

91 
64 

94 

68 

97 
73 

83.1 
61  .0 

a 

MAX 
MIN 

59 
59 

64 

63 

67 
53 

73 
65 

73 
60 

73 
60 

76 
60 

71 
63 

64 

60 

68 
64 

76 
57 

78 
61 

81 
64 

82 
66 

84 

67 

84 

66 

85 
69 

77 
67 

72 
61 

79 
63 

83 

66 

83 
68 

76 
67 

69 

53 

76 
57 

78 
63 

80 
54 

82 
66 

85 
59 

90 

72 

76.2 
62.4 

20 

SAM 

62 

60 

60 

61 

62 

63 

62 

64 

64 

63 

62 

63 

66 

66 

68 

58 

69 

70 

69 

57 

66 

69 

69 

58 

67 

67 

67 

67 

69 

70 

66.6 

to 

SAM 

62 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

52 

52 

53 

53 

64 

55 

56 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

63.7 
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EVRPORfiTION  OND  WIND 


STATION 

 ftPOIC 

DRY  OF  nONTH 

1974 

_, 

«  «  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

XXX 

MORTH  COftST 

R  Ti  ro 

.  00 

.  03 

.  10 

.  17 

.  03 

.09 

.  1  1 

.05 

.06 

.  1 1 

.  15 

.  16 

.  18 

.  12 

.  1 1 

.  15 

.01 

.00 

.09 

.07 

.  13 

.04 

.05 

.03 

.07 

.  10 

.  1 1 

.  15 

.  18 

2.  736 

UIND 

2 

30 

14 

10 

10 

1 1 

12 

13 

18 

14 

13 

14 

15 

1? 

4 

7 

9 

8 

8 

4 

5 

J 

13 

7 

10 

1  1 

1 1 

339 

MAX 

■47 

56 

58 

65 

75 

58 

79 

74 

67 

79 

53 

47 

67 

63 

75 

60 

60 

56 

61 

69 

73 

81 

85 

66.  4 

MIN 

46 

44 

43 

46 

47 

44 

43 

42 

42 

44 

49 

45 

44 

46 

47 

45 

46 

42 

42 

50 

49 

44 

43 

40 

40 

44 

46 

46 

60 

44.8 

DUTTONS  LftMDIMG 

EVRP 

.08 

.03 

.  16 

.  17 

.  15 

.  07 

.  15 

.  15 

.  14 

.17 

.  17 

.  18 

.34 

.25 

.21 

.  19 

.31 

.  12 

.07 

.30 

.21 

.  18 

.  IS 

.OS 
48 

.  14 

.  15 

.  13 

.30 

.35 

.39 

5.03 

WIND 

101 

101 

105 

34 

10 

58 

25 

6 

77 

86 

27 

31 

90 

29 

34 

26 

43 

89 

37 

54 

33 

43 

94 

49 

43 

39 

37 

35 

41 

1515 

MAX 

62 

sa 

68 

74 

76 

64 

79 

80 

72 

70 

77 

82 

83 

81 

81 

79 

85 

63 

64 

77 

80 

80 

V6 

60 

73 

71 

68 

81 

85 

89 

74 . 6 

MIN 

43 

^1 

39 

41 

43 

42 

43 

45 

45 

40 

41 

47 

47 

48 

40 

45 

49 

45 

43 

43 

46 

50 

46 

44 

41 

43 

43 

46 

51 

42 

44.  3 

VIS 

EVflP 

.  07 

.  1 1 

.  13 

.  18 

.  02 

.07 

.24 

.02 

.  10 

.  15 

.17 

.21 

.  16 

.21 

.17 

.31 

.  15 

.06 

.  13 

.  19 

.32 

.  1 1 

.04 

.01 

.09 

.13 

.  16 

.33 

.23 

4.  106 

WIND 

S3 

44 

28 

38 

27 

38 

24 

32 

39 

31 

35 

40 

30 

31 

29 

26 

54 

31 

38 

33 

29 

31 

31 

36 

34 

34 

34 

29 

23 

960 

TULELflKE 

evAp 

.27 

.30 

.23 

.38 

.30 

.25 

.09 

.  13 

.  14 

.33 

.36 

.37 

_ 

uADM 

S   Hi    GS  DmH 

EvfiP 

~ 

•  OB 

.  1 4 

■  18 

.  1  3 

.37 

.  10 

.  14 

.  17 

.23 

• 

• 

.  73 

.08 

.22 

.07 

.09 

» 

.64 

.  15 

.  15 

.06 

.05 

• 

.56 

.24 

4.  746 

HIND 

S6 

50 

72 

50 

31 

! 

140 

38 

74 

83 

89 

147 

50 

3 1 

39 

1530 

MAX 

67 

65 

68 

72 

73 

- 

73 

70 

65 

73 

79 

- 

- 

81 

79 

81 

66 

66 

- 

- 

S3 

77 

67 

63 

65 

- 

- 

85 

86 

73.  S 

MIN 

51 

46 

42 

44 

44 

44 

47 

42 

43 

48 

46 

46 

49 

47 

44 

46 

63 

49 

44 

46 

- 

46 

46 

46.9 

EVAP 

- 

.  16 

.06 

X 

.  17 

* 

.  18 

.03 

.06 

.00 

.  15 

.  46 

.00 

.21 

.01 

.05 

X 

X 

.  34 

.08 

.05 

.06 

.07 

X 

X 

.30 

.  16 

3.696 

10 

3 

7 

8 

6 

» 

X 

18 

7 

2 

15 

0 

X 

X 

30 

13 

9 

5 

6 

X 

X 

IS 

2 

1836 

MAX 

61 

64 

71 

75 

70 

- 

- 

- 

79 

67 

65 

60 

65 

- 

- 

80 

84 

MIN 

44 

44 

44 

46 

62 

- 

50 

*' 

44 

43 

44 

50 

40 

44 

48 

45 

42 

43 

46 

51 

45.2 

SACRftMEHTO 

DRAINAGE  02 

«U6UfiN   OftM  PROJECT 

EVAP 

.04 

.  04 

.  1 1 

.  1  3 

.  2 1 

07 

.  22 

.  02 

.  19 

.  2 1 

.  20 

.  1  1 

.  03 

.  09 

.  15 

.  03 

.29 

.33 

.  24 

HIND 

51 

60 

34 

34 

30 

29 

39 

29 

48 

22 

35 

34 

60 

30 

28 

33 

34 

58 

20 

31 

33 

35 

45 

31 

27 

38 

26 

35 

35 

28 

1041 

MAX 

67 

49 

58 

71 

74 

70 

72 

72 

65 

57 

72 

77 

76 

78 

78 

78 

79 

78 

55 

7,4 

78 

80 

75 

54 

67 

70 

70 

77 

80 

S3 

70.4 

MIN 

43 

42 

42 

42 

43 

45 

35 

45 

42 

41 

42 

45 

44 

44 

48 

47 

47 

45 

42 

47 

47 

49 

48 

41 

40 

40 

45 

46 

50 

51 

44.3 

BRANPinri  islamo 

EVAP 

.06 

.01 

.  14 

.  14 

.  10 

.07 

.31 

.  3 1 

.  34 

.  20 

.  13 

.  1  3 

.  1  7 

.  10 

.  33 

.  20 

.  25 

4.98 

HIND 

60 

100 

120 

60 

0 

80 

30 

10 

100 

80 

85 

5 

140 

30 

60 

80 

30 

155 

55 

90 

30 

130 

50 

130 

55 

55 

40 

90 

70 

55 

2055 

CMICO  EXPERJfCNT  STA 

EVAP 

.  02 

.  04 

.  18 

.  15 

.  14 

.  15 

1° 

'V 

.30 

x' 

.  42 

.  03 

.  09 

.  OB 

.07 

.  37 

.  36 

UIND 

149 

61 

44 

31 

223 

156 

45 

120 

194 

355 

36 

201 

38 

x" 

356 

224 

85 

72 

83 

194 

71 

28326 

DAVIS  2  WbW  EXP  FARM 

EVAP 

.  13 

.  02 

.  12 

.  23 

.  16 

.  10 

.24 

.  17 

.21 

.08 

.29 

.39 

.52 

.38 

.21 

.22 

.27 

.  14 

.  16 

.31 

.37 

.35 

.28 

.04 

.  14 

.  19 

.22 

.38 

.41 

.35 

WIND 

200 

136 

53 

87 

44 

79 

113 

77 

171 

69 

207 

211 

343 

129 

79 

41 

84 

117 

76 

84 

130 

76 

123 

100 

79 

93 

50 

141 

213 

78 

3482 

MAX 

61 

62 

70 

70 

76 

66 

80 

58 

75 

83 

7  1 

57 

62 

70 

72 

76 

76 

82 

71.6 

MIN 

48 

41 

42 

44 

52 

44 

45 

50 

44 

38 

47 

46 

42 

44 

42 

46 

50 

45 

42 

46 

46 

47 

47 

43 

39 

46 

45 

50 

50 

63 

45.6 

FOLSOM  0AM 

EVAP 

.  00 

.  00 

09 

.  15 

.  14 

.00 

.00 

.  15 

.  16 

.28 

.20 

.  18 

.22 

.  19 

.25 

.00 

.  13 

.  16 

.31 

.  1  1 

.00 

.09 

.22 

.  14 

.22 

.37 

.34 

WIND 

124 

120 

34 

23 

25 

25 

37 

16 

74 

55 

19 

19 

61 

38 

21 

49 

21 

88 

28 

1  1 

37 

33 

73 

54 

49 

34 

35 

38 

59 

26 

1309 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

EVAP 

.01 

.04 

.  13 

.  15 

.  11 

.06 

.  13 

.  19 

.  1  1 

.05 

.  17 

.20 

.26 

.21 

.23 

.  16 

.  19 

.33 

.03 

.  18 

.17 

.21 

.  18 

.09 

.  12 

.  16 

.09 

.  16 

.39 

.23 

4.53 

WIND 

51 

42 

17 

22 

1 

19 

16 

10 

46 

18 

29 

39 

42 

27 

44 

48 

38 

56 

28 

54 

37 

28 

37 

33 

32 

35 

13 

34 

59 

29 

983 

65 

MIN 

46 

44 

44 

44 

47 

46 

45 

49 

45 

45 

46 

60 

49 

49 

48 

48 

50 

49 

47 

47 

53 

52 

52 

46 

44 

44 

49 

49 

53 

55 

47.9 

MARKLET  COVE 

EVAP 

.  02 

.  07 

07 

14 

08 

WIND 

55 

72 

46 

31 

47 

53 

33 

31 

75 

40 

56 

62 

90 

34 

47 

36 

36 

100 

44 

47 

41 

47 

77 

46 

47 

43 

25 

54 

81 

37 

1520 

MAX 

52 

68 

56 

67 

66 

60 

70 

57 

65 

58 

69 

76 

71 

74 

72 

73 

78 

65 

56 

71 

75 

77 

69 

61 

56 

61 

61 

75 

76 

83 

67.3 

MIN 

38 

37 

35 

39 

40 

40 

36 

36 

44 

41 

41 

39 

39 

43 

41 

40 

40 

43 

45 

45 

43 

35 

36 

44 

46 

47 

PUftCERVlLLE  IFG 

EVAP 

.04 

.  12 

.13 

.07 

* 

.30 

.04 

.06 

.  13 

.17 

.56 

.26 

.  14 

.03 

.11 

X 

X 

.41 

.03 

.04 

.03 

.04 

.61 

.23 

3.646 

MIND 

68 

37 

32 

56 

24 

112 

32 

39 

67 

46 

X 

X 

146 

39 

32 

42 

26 

» 

' 

104 

26 

30 

13 

13 

• 

• 

338 

30 

1229 

SHASTA  DAM 

EVAP 

_ 

.  15 

.08 

.  13 

.  15 

.00 

.  12 

.  14 

.04 

.21 

.  14 

.  16 

.21 

.21 

.20 

.20 

.20 

.20 

-04 

.  13 

.  14 

.  IB 

.28 

.03 

.03 

.06 

.  10 

.  10 

.20 

.21 

4.  166 

UIND 

50 

54 

47 

48 

41 

30 

50 

41 

30 

25 

33 

46 

68 

74 

66 

82 

54 

72 

43 

38 

67 

60 

65 

36 

13 

35 

«2 

35 

46 

43 

1423 

UHISKEYTOUN  RES 

EVAP 

- 

.05 

.  1 1 

.10 

.  13 

.01 

.  14 

.  15 

.04 

.08 

.14 

.  15 

.22 

.22 

.  19 

.  19 

.22 

.  18 

.06 

.  14 

.30 

.34 

.13 

.03 

.01 

.05 

.05 

.  17 

.27 

.26 

4.076 

WIND 

25 

34 

34 

23 

17 

21 

727 

M.          X  X 

CCNTRAI.  COAST 

DRAINAGE  04 

BURL INGArC 

EVAP 

- 

- 

.29 

.14 

.06 

.  11 

.  14 

.20 

.34 

.25 

.25 

.35 

.30 

.27 

.29 

.  18 

.  18 

.  IS 

.  19 

.  10 

.  IS 

.  19 

.  1 1 

.  19 

.00 

.  19 

.34 

.30 

.28 

5.S9B 

WIND 

104 

129 

128 

37 

37 

95 

46 

50 

106 

124 

78 

28 

50 

64 

103 

51 

51 

114 

84 

104 

63 

81 

63 

43 

51 

46 

77 

77 

50 

91 

2203 

MAX 

68 

71 

71 

76 

78 

75 

78 

80 

75 

73 

77 

81 

83 

84 

80 

80 

80 

79 

74 

71 

77 

77 

76 

77 

73 

73 

76 

79 

85 

85 

77.0 

MIN 

55 

49 

46 

44 

51 

49 

46.6 

NACIMIENTO  OAn 

EVAP 

.  15 

.01 

.  16 

.  15 

.  17 

.22 

.21 

.16 

.23 

.33 

.33 

5.77B 

NEWARK 

EVAP 

.  13 

.01 

.26 

.20 

.  19 

» 

.62 

.26 

.24 

.21 

.21 

.87 

.23 

.22 

.  17 

.  10 

• 

.68 

.24 

.  13 

.33 

.34 

• 

• 

.  70 

.36 

6.49 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  06 

ANTIOCH  Pur^lNG  PL  3 

EVAP 

.  1 1 

.01 

.22 

.  16 

.  16 

.  13 

.  15 

.  19 

.03 

.04 

.24 

.22 

.32 

.25 

.20 

.33 

.31 

.23 

.07 

.31 

.31 

.30 

.36 

.07 

.  16 

.14 

.  1  1 

.31 

.30 

.31 

5.33 

CAMP  PARDEE 

.13 

.10 

.09 

.06 

.  14 

.  13 

.17 

.  18 

.  13 

.  19 

.  13 

.17 

.03 

.  1  1 

.17 

.  19 

.  15 

.07 

.  10 

.  14 

.  14 

.  IS 

.32 

.30 

WIND 

22 

29 

10 

11 

8 

17 

14 

6 

15 

8 

15 

10 

18 

7 

13 

9 

8 

16 

8 

10 

16 

13 

10 

15 

37 

13 

10 

13 

13 

10 

391 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.14 

.06 

.  14 

.  14 

.  14 

.  18 

.  12 

.09 

.14 

.08 

.  1  1 

.  14 

.  18 

.  1  7 

.  18 

.20 

.  18 

.23 

.  16 

.  14 

.  19 

.  19 

.31 

.  16 

.13 

.  15 

.21 

.21 

.21 

.24 

4.61 

WIND 

36 

1  12 

69 

48 

56 

54 

44 

43 

64 

28 

34 

40 

34 

36 

36 

30 

27 

51 

43 

35 

30 

37 

40 

91 

80 

43 

56 

50 

49 

41 

1436 

72 

72 

72 

60 

69 

77 

81 

81 

83 

94 

83 

66 

71 

69 

7B 

83 

S3 

70 

65 

74 

77 

79 

SO 

86 

MIN 

47 

46 

45 

43 

47 

51 

50 

48 

51 

44 

43 

49 

65 

54 

56 

54 

54 

53 

46 

49 

54 

54 

54 

49 

44 

43 

48 

48 

49 

57 

49.5 

KETTLEMAN  CITr 

EVAP 

.24 

.23 

.30 

.24 

.  12 

.14 

.  16 

.  18 

.24 

.17 

.17 

.18 

X 

.46 

.28 

.41 

.33 

. 

.14 

.37 

X 

.45 

.  47 

.41 

.  38 

.43 

_ 

.43 

. 

7.7  76 

WIND 

34 

89 

58 

42 

29 

77 

44 

32 

127 

48 

55 

121 

46 

X 

46 

50 

34 

79 

40 

36 

47 

30 

123 

141 

100 

52 

64 

1  14 

39 

1S5SB 

78 

81 

SO 

82 

78 

76 

77 

- 

84 

86 

85 

85 

85 

85 

80 

- 

SO 

SI 

71 

74 

78 

83 

S3 

- 

MIN 

58 

45 

44 

45 

46 

61 

47 

49 

48 

48 

47 

4« 

50 

48 

52 

56 

53 

52 

48 

51 

42 

47 

47 

46 

45 

50 

50 

46.6 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

EVAP 

.  19 

.01 

.23 

.26 

.20 

.34 

.30 

.22 

.26 

.23 

.38 

.29 

.44 

.38 

.30 

.37 

.30 

.43 

.  1  7 

.39 

.39 

.30 

.42 

.34 

.38 

.23 

.28 

.41 

.43 

.38 

8.65 

WIND 

60 

79 

131 

104 

64 

105 

109 

71 

133 

168 

108 

104 

123 

1  16 

73 

92 

79 

200 

98 

123 

133 

75 

150 

131 

103 

■  OS 

94 

144 

129 

09 

3387 

MAX 

73 

58 

69 

71 

76 

ao 

74 

76 

71 

63 

73 

77 

76 

76 

81 

78 

80 

81 

66 

71 

76 

83 

81 

67 

70 

69 

78 

76 

78 

84 

74.4 

MIN 

47 

43 

40 

43 

48 

t4 

56 

48 

46 

42 

45 

50 

44 

46 

49 

47 

50 

44 

46 

46 

4e 

51 

47 

45 

39 

46 

44 

49 

51 

53 

46.  7 

LQOI 

EVAP 

.  12 

.  15 

.23 

.  12 

.  18 

.  14 

.  19 

.27 

.03 

.21 

.  18 

.30 

.32 

.21 

.  18 

.32 

.25 

.08 

.17 

.20 

.20 

.  16 

.17 

.  17 

.  15 

.23 

.25 

.29 

.28 

.26 

6. 01 

WIND 

92 

81 

92 

3 

8 

74 

13S7 

MAX 

47 

66 

65 

74 

72 

70 

73 

74 

60 

68 

76 

71 

75 

82 

77 

81 

75 

60 

72 

75 

84 

74 

55 

63 

68 

68 

70 

75 

S3 

85 

71.2 

MIN 

45 

42 

36 

40 

46 

42 

43 

44 

42 

39 

43 

47 

40 

46 

46 

44 

49 

42 

42 

42 

44 

48 

48 

43 

43 

47 

43 

46 

48 

46 

43.9 
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EVflPORflTION  AND  NIND 


DAY  OF  MONTH 

5  TR  T 1  ON 

5  K  O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a:       X  z 

SAN  JQAOUIN 

ORniNAGE  06 

LOS  ePlNOS   DET  BESV 

EVAP 

.  17 

.06 

.  25 

,  23 

.  20 

.  32 

.  29 

.  19 

.  30 

.  30 

.28 

.63 

.34 

.31 

.32 

.  30 

.46 

.  19 

.  28 

.  23 

.  34 

.  39 

.  23 

.  30 

.  3  I 

.  30 

.  39 

.  57 

.32 

8 . 986 

MIND 

46 

252 

78 

66 

214 

202 

55 

313 

360 

189 

139 

208 

153 

121 

143 

117 

393 

228 

217 

217 

1  1  3 

230 

236 

284 

202 

1  39 

271 

195 

124 

6497 

MAX 

74 

61 

69 

75 

8  1 

77 

78 

60 

80 

64 

78 

60 

77 

82 

86 

84 

85 

82 

72 

77 

81 

88 

85 

68 

70 

78 

79 

79 

61 

89 

78.0 

MIN 

48 

46 

41 

47 

49 

60 

54 

61 

48 

47 

49 

64 

49 

49 

53 

63 

53 

51 

50 

52 

53 

52 

52 

46 

46 

49 

52 

62 

67 

68 

50.5 

MflNTECA 

EVAP 

.21 

.  1 1 

.  15 

.20 

.  19 

.  12 

.  16 

.  14 

.21 

-07 

.20 

.23 

.28 

.26 

.22 

.  13 

.28 

.29 

.  10 

.  18 

.26 

.20 

.25 

X 

.22 

.24 

.  17 

.26 

.28 

.29 

5.87 

WIND 

76 

92 

76 

54 

30 

26 

62 

62 

67 

56 

71 

54 

65 

30 

32 

45 

27 

15 

97 

57 

63 

33 

76 

61 

57 

49 

45 

70 

54 

37 

1646 

MAX 

64 

66 

63 

66 

70 

70 

67 

72 

75 

60 

67 

77 

76 

77 

ei 

77 

79 

72 

60 

68 

76 

80 

72 

59 

65 

67 

67 

74 

81 

63 

70.  7 

MIN 

40 

43 

41 

41 

41 

46 

44 

48 

45 

40 

47 

51 

47 

44 

46 

45 

49 

47 

47 

48 

47 

49 

50 

43 

42 

42 

47 

47 

61 

6 1 

46.6 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 

EVAP 

- 

.08 

.  16 

.07 

.  1 1 

.  12 

.23 

.  16 

.  16 

.06 

.  16 

.20 

.31 

.29 

.  18 

.20 

.22 

.  11 

.06 

.20 

.21 

.22 

.14 

- 

.03 

.18 

.20 

.25 

.27 

5.076 

SAN  LUIS  OAM 

EVAP 

.  18 

.01 

.26 

.26 

.  16 

.  35 

.  25 

.20 

.21 

.27 

.27 

.35 

.36 

.  31 

.  38 

.  24 

.  30 

.  34 

.29 

.23 

.  36 

.  32 

.30 

.27 

.33 

.30 

.25 

.  33 

.39 

.  35 

8.44 

WIND 

127 

166 

196 

102 

49 

210 

101 

51 

193 

211 

159 

107 

108 

72 

130 

129 

81 

28  I 

136 

194 

1  70 

90 

233 

143 

168 

162 

112 

175 

126 

69 

4231 

MAX 

71 

66 

71 

76 

79 

63 

77 

79 

78 

66 

76 

81 

80 

62 

86 

80 

86 

61 

71 

74 

60 

85 

77 

69 

76 

76 

76 

79 

82 

88 

76 .  7 

MIN 

46 

46 

44 

44 

46 

37 

48 

46 

46 

46 

46 

49 

48 

47 

61 

60 

60 

46 

47 

48 

49 

62 

60 

46 

44 

46 

49 

60 

52 

56 

47.  4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

- 

.21 

.24 

.22 

.  19 

.26 

.21 

.24 

.20 

.23 

.28 

.37 

.36 

.  35 

.34 

.  16 

.30 

.05 

.  30 

.38 

.  30 

.  33 

.20 

.20 

.21 

.  15 

.28 

.  36 

.  34 

.45 

7.96B 

WIND 

62 

156 

129 

66 

92 

163 

63 

62 

114 

129 

1  19 

99 

94 

70 

87 

149 

147 

104 

91 

174 

96 

161 

54 

107 

76 

58 

97 

142 

84 

103 

3188 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACHUI-IA  LAKE 

EVAP 

.  16 

.  04 

.20 

.  19 

.21 

.22 

.  27 

.  1  7 

.  16 

.  16 

.  20 

.  20 

.  25 

.  24 

.  26 

.21 

.  17 

.  22 

.  22 

.  23 

.  20 

.23 

.21 

.  09 

.  16 

.  30 

.  19 

.  29 

.24 

.27 

6.  16 

WIND 

60 

88 

133 

70 

37 

60 

66 

27 

66 

1  19 

03 

66 

47 

44 

41 

40 

32 

86 

126 

100 

47 

38 

37 

30 

67 

80 

78 

69 

62 

40 

1912 

MAX 

76 

57 

7  1 

70 

78 

76 

77 

81 

78 

6S 

72 

76 

81 

80 

82 

80 

79 

77 

71 

72 

76 

61 

80 

67 

72 

72 

73 

79 

77 

82 

75.  1 

MIN 

42 

46 

40 

41 

44 

48 

43 

48 

47 

39 

41 

46 

46 

40 

60 

61 

61 

46 

42 

46 

46 

50 

52 

50 

42 

42 

43 

47 

48 

51 

45.6 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.22 

.  16 

.21 

.  22 

.31 

X 

X 

.67 

.  1  7 

.  26 

.  24 

.21 

.  17 

X 

.  40 

.21 

.21 

.  25 

.  26 

^ 

.  66 

.  24 

.21 

.  25 

.  24 

^ 

^ 

.68 

.  19 

6.68 

WIND 

66 

163 

1  18 

62 

56 

X 

202 

60 

149 

99 

62 

66 

X 

121 

62 

75 

1  10 

1 19 

X 

253 

1  14 

86 

98 

104 

262 

2627 

MAX 

76 

75 

73 

73 

77 

_ 

79 

76 

72 

73 

75 

79 

81 

78 

78 

77 

74 

78 

77 

74 

76 

73 

78 

78 

76.0 

MIN 

46 

46 

50 

46 

46 

- 

- 

46 

63 

48 

42 

43 

46 

68 

60 

62 

52 

60 

- 

- 

48 

54 

62 

47 

45 

- 

- 

46 

51 

48.6 

RIVERSIDE   CIT  EXP  STA 

EVAP 

.  13 

.21 

.20 

.27 

.  30 

X 

^ 

.  1  1 

.  32 

.  26 

X 

^ 

a: 

.  35 

.  32 

.  23 

.  17 

^ 

.  30 

.  30 

.  19 

.24 

.28 

.  30 

.  46 

.42 

6.38 

WIND 

91 

93 

66 

46 

X 

160 

1  16 

64 

86 

76 

164 

65 

63 

63 

72 

121 

47 

67 

67 

62 

72 

X 

186 

96 

19446 

MAX 

69 

65 

75 

74 

79 

80 

80 

64 

83 

69 

76 

76 

8  1 

82 

84 

83 

82 

80 

71 

76 

76 

64 

81 

74 

76 

76 

77 

80 

8  1 

81 

77  .8 

MIN 

62 

47 

47 

48 

49 

51 

55 

54 

43 

46 

50 

51 

52 

50 

52 

62 

54 

48 

49 

50 

53 

54 

53 

49 

46 

49 

61 

52 

54 

50.3 

TWITCHELL  OAn 

EVAP 

.05 

.09 

.20 

.24 

.  39 

.04 

.  1  1 

.  12 

.  13 

.  16 

.  16 

.  17 

.17 

X 

X 

.51 

.  17 

.  13 

.  12 

.  12 

.06 

.  16 

.  19 

.21 

.21 

.20 

23 

4.33 

WIND 

70 

107 

52 

133 

246 

133 

89 

42 

62 

62 

39 

92 

124 

X 

207 

33 

63 

0 1 

54 

41 

81 

44 

84 

63 

44 

86 

2100 

MAX 

66 

73 

79 

61 

- 

86 

78 

7] 

72 

74 

76 

77 

78 

82 

71 

74 

74 

74 

76 

69 

76 

73 

76 

79 

77 

84 

75.7 

MIN 

47 

■ 

40 

42 

43 

46 

41 

43 

47 

53 

53 

54 

46 

_ 

46 

47 

49 

48 

48 

47 

37 

42 

41 

45 

46 

41 

46.5 

X          'X  X 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.  36 

.50 

.60 

.60 

.  43 

.  33 

.  63 

.  40 

.  73 

.53 

.  66 

.  42 

.  76 

.  48 

.  38 

.  13 

.  54 

.  76 

.  45 

.56 

.  48 

.  49 

.58 

.71 

.  49 

.  42 

.  43 

.  57 

.56 

.46 

15.27 

WIND 

62 

106 

139 

100 

42 

44 

76 

29 

166 

135 

168 

39 

169 

66 

36 

34 

45 

163 

92 

1  13 

1  13 

39 

124 

166 

1 12 

90 

62 

91 

1 00 

2767 

MAX 

83 

80 

80 

6  1 

64 

87 

90 

89 

89 

80 

85 

90 

90 

85 

89 

91 

90 

87 

86 

86 

86 

91 

64 

80 

82 

90 

66 

86 

88 

92 

86.  1 

MIN 

65 

66 

50 

61 

60 

66 

56 

62 

65 

50 

55 

59 

50 

54 

54 

58 

60 

55 

52 

68 

68 

60 

58 

67 

62 

60 

52 

66 

67 

60 

66.5 

INDIO  U   S  DATE  GARDEN 

EvftP 

.  37 

.  30 

.  44 

.  36 

.  26 

.  33 

.  42 

.  35 

.  45 

.  48 

.  32 

.  38 

.  30 

.41 

.  36 

.  39 

.40 

.  41 

.  43 

.  30 

.  41 

.  39 

,  44 

.  46 

.  45 

.  43 

.  40 

.  44 

.  49 

.46 

1 1  . 80 

WIND 

84 

69 

1  06 

60 

29 

49 

56 

27 

67 

133 

79 

60 

42 

24 

39 

39 

43 

64 

96 

77 

87 

40 

36 

68 

76 

66 

68 

67 

61 

36 

1836 

MAX 

83 

63 

82 

62 

86 

86 

88 

91 

91 

74 

60 

84 

69 

68 

86 

91 

92 

92 

82 

83 

82 

90 

86 

88 

85 

85 

85 

89 

92 

92 

66.3 

MIN 

62 

54 

49 

49 

49 

55 

66 

56 

54 

47 

50 

66 

67 

63 

53 

56 

56 

65 

50 

64 

65 

56 

58 

52 

51 

50 

64 

57 

56 

56 

53.6 

M0JAVE 

EVAP 

.34 

.31 

.26 

.28 

.  30 

.40 

.  45 

.14 

.41 

.17 

.45 

.  16 

.41 

.04 

.  30 

.44 

.41 

.34 

,36 

.28 

.35 

.33 

.34 

.28 

.34 

.  38 

,  42 

.30 

.  38 

9.34 

WIND 

266 

164 

123 

91 

52 

140 

231 

26 

127 

J  78 

229 

124 

116 

69 

20 

83 

50 

101 

195 

241 

149 

75 

50 

94 

141 

199 

210 

187 

83 

1  1  1 

3943 

MAX 

62 

64 

69 

69 

80 

87 

66 

80 

77 

66 

62 

64 

84 

65 

77 

82 

89 

88 

60 

62 

73 

88 

73 

73 

72 

72 

66 

74 

88 

85 

74.5 

MIN 

41 

42 

40 

36 

37 

44 

33 

41 

41 

36 

36 

38 

46 

48 

44 

44 

45 

43 

40 

41 

41 

46 

43 

40 

39 

37 

41 

43 

41 

46 

41.2 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


cm  iraBNi* 


DRY   OF  HONTH 


0  1  H  1  I  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

I  2 

1  3 

\  4 

!  5 

1  6 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  1 

rt9RTH  COAST 

DRAINAGE  01 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.  5 

TULEl  Ai(E 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SRCRnnENTO 

ORAIhAGE  02 

ALTURftS   RANGER  STATION 

SNOWFRL  L 
SN    ON  GND 

T 

6LUE    CAnvON    WSO  AP 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GNO 
UTR  COUIV 

6.3 

g 

3 .  e 

.  e 

7 

3.2 

.  7 

e 

3.4 

6 

2.9 

T 

S 

2  .  4 

4 

2.0 

2 
.6 

4.  1 
1 

2.6 

.a 

6 

1  .0 

1 

T 

2  .  7 

6.5 

10. c 
IC 

1  .  c 

.  9 
15 

2 .  a 

2  .  1 
M 
2  .  * 

1 ) 

2  . 

5 

2  .  1 

CANYON  DAM 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GNO 

6.0 
2 

1  .  0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

t .  c 

1  ■  c 

T 

CHESTER 

SnOUFALL 
SN    ON  GND 

2  .0 

T 

T 

2.  C 

2  .  0 

T 

COLfAX 

SNOUFAL  L 
SN    On  GND 

T 

T 

Oe  SABLA 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GNO 

1  .4 

1  .5 

JESS  VALLEY 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GND 

5  .C 
5 

2.0 
3 

LAKE  SPAULOING 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

5  .  0 
■43 

4.0 
47 

1  .0 
45 

43 

42 

41 

40 

39 

6  .  0 
45 

1  .  0 
39 

36 

3^ 

31 

30 

20 

26 

1  .C 
2* 

2.0 
25 

21 

- 

1  Z 

4.0 
16 

10.0 
3  1 

2.C 
33 

4.0 
3-1 

22 

16 

12 

fl 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1  .6 
30 

1  .  0 
30 

1  .5 
31 

30 

29 

2.& 
32 

30 

20 

e  .0 

37 

1  .  0 
37 

3'^ 

3  0 

29 

20 

27 

25 

23 

1  .C 
22 

.5 
23 

22 

2G 

Ifl 

T 
16 

3.5 
16 

1  .5 
19 

1  .  0 
20 

T 

20 

Ifl 

10 

nC  CLOUD 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

1 

T 

2 

2 

rtlNCRAL 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

4.0 

1  7 

1  .  0 
18 

1  .0 

te 

1  7 

1  4 

1  .0 
IS 

1  4 

1  3 

S  .  0 

la 

1  .  b 

1  * 

1  1 

7 

7  .  G 
2 

1  .  5 
2 

1  .  0 

MOUNT   SHASTA    WSO  CI 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 
WTR  EQUIV 

.  9 

1  -  b 

2.  - 

1  .  0 

.  * 

1  .  fl 

2 

OUINCY 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

SIERRA  CITY 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GNO 

a 

T 

SIERBAVILLE    RANGER  STA 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GND 

3  .  □ 

STRAUBERRY  VRLLEY 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GNO 

3.0 

T 

.  5 

4.0 
1 

4.0 

4.0 
6 

T 

3  .  0 

TMIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

12.0 
104 

4.0 
106 

T 
103 

SB 

6  .  0 

B4 

75 

2  .  5 
73 

72 

67 

3  .  5 
65 

30.  0 
93 

2  .  0 
90 

- 

NORTHEAST    INTER  I OR 
BASINS  03 

BOCA 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

1  .  0 

1  .  0 
1 

1  .  C 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1  .0 

1  .  0 

J 

OONNER    MEMORIAL    ST  PK 

SNOUFALL 
SN    ON  GND 

4.0 
30 

4.0 

22 

21 

20 

20 

10 

16 

16 

3  .  0 
16 

T 

16 

15 

13 

1? 

1  1 

6 

7 

5 

T 

2 

1  .0 
2 

6 .  a 

6 

3  .  0 

I 

2 

OOYLE  s  sse 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GNO 

.6 

.9 

T 

T 

T 

2.  1 

2  .  1 

I 

PORT  filOUELL 

SNOUFAL  L 
SN    ON  GNO 

T 

nONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

?  .  0 

50UAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

3.0 
30 

4.0 
42 

2.0 
42 

30 

34 

33 

32 

27 

6  .  0 
33 

31 

26 

25 

24 

2  1 

19 

I  - 

6 

2- 

6  .  0 
fl 

4  .  0 
12 

e 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

TAHOE  CITY 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

3  .  0 
4 

2  .  0 
4 

3 

3 

3 

2 

3.0 
3 

r 

I .  a 

5  .  0 
5 

1  .0 

21 

UOOOFOROS 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

1  .  0 

T 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT   MWMIL  TON 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

4.0 

T 

SAN  jOAOL-fN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS   BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1  .0 
1 

1  .0 
1 

1  .0 
4 

1 

14.0 
M 

1.0 
12 

7 

4 

? 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


flPPIL  1974 


0  1  M  I  I  u  n 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRANT  GROVE 

SNOWF AL  L 
SN    ON  GND 

1  .0 
39 

1  .  0 
39 

2  .  0 
40 

36 

36 

35 

35 

34 

2  .  Q 

35 

4.0 
39 

36 

34 

33 

33 

29 

26 

24 

21 

1  .0 
22 

22 

21 
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2  7 

37 

06 

1  19 

26 

4480 

7  A 

KFSN-TV 

MFPrft     FTDF  c^xftTrnN 

5502 

07 

5 

33 

34 

1  16 

04 

180 

6P 

5P 

CALIF    DIV    OF  FORESTRY 

6505 

0  1 

1  2 

41 

36 

121 

37 

5726 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MFNnriTft  HQM 

5528 

05 

FRESNO 

2  7 

36 

47 

120 

22 

1  66 

7  A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED    FIRE    STATION  2 

5632 

05 

MERCED 

1  4 

37 

18 

220 

29 

169 

4P 

4P 

CITY   OF  MERCED 

MERCED  2 

6635 

05 

MERCED 

J  4 

3  7 

1  9 

12  0 

2  9 

17  0 

MERCED    IRRIG  OIST 

MTPurnoN    Ri  lire 

5686 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R    M  POWELL 

6698 

02 

LAKE 

2  3 

38 

45 

122 

37 

1  130 

8  A 

STATE    DIV    or  FSTRY 

6623 

03 

L  AS S E N 

1  8 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

MTI   1       PDrci^      T  H  T  ^te  C 

6632 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34 

06 

116 

66 

4945 

c 

SO    CALIF    EDISON  CO 

Mril        POC"r"^       CMMMTT      n  C 

6637 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  IB 

05 

4990 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

M  T 1   n  hiC 

n  i  L  u    o    n  t. 

5669 

06 

TU L  ARE 

9 

36 

16 

1  18 

46 

3100 

c 

MRS.    FLORENCE   5.  WALTER 

M  r  N  C  O  ft  1 

ri  i  n  c.  K  n  L 

6679 

02 

TE  H  A  MA 

2  3 

40 

2  1 

121 

36 

4876 

8A 

8A 

c 

H 

U   S   NAT  PARK  SERVICE 

MTDftNnft     ^    c c 

57  1  1 

01 

H  U  MB  0  L  D  T 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES    A  EMRICK 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOL  DT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS    ANN  BARTON 

MITCHEL  L  CAVERNS 

SAN  BERDINQ 

6 

6P 

CAL    OIV    BEACH    &  PKS 

mitchel  l  me  a  D  0  w 

5723 

06 

FRESNO 

1  I 

36 

46 

1  1  B 

43 

9700 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

Mn  rt  r  c  T  ra 

6738 

06 

STAN ISL  AUS 

3  7 

37 

39 

121 

00 

9  1 

MID 

MID 

MODESTO    IRRIG  DIST 

nu  u  c,  3  1  u  t£ 

5741 

05 

STAN ISL  AUS 

3  7 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY    OF  MODESTO 

Mra  1  ft  Vr  c 
nu  J  H  V  L 

6766 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

BA 

8A 

8fl 

c 

KERN   CO   FIRE  DEPT 

nun U    L  H L 

5779 

03 

MO  N  0 

38 

38 

00 

1  19 

09 

6460 

6P 

6P 

H 

JACK  PRESTON 

nOnTAGUE    SISK    CO  AP 

6786 

01 

S ISK I YOU 

1  2 

41 

47 

122 

28 

2636 

c 

FLIGHT    SERVICE  STATION 

no  P!  1  L  K  t  Y 

5795 

04 

MON  TE  RE  Y 

4 

36 

36 

121 

64 

345 

6P 

6P 

ROBERT    J  RENARD 

nunicwLY    rHH  hP 

5796 

04 

MO  N  TE  R  E  Y 

36 

36 

121 

61 

246 

6P 

6P 

FEDERAL    AVIATION  ADMIN 

MQORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  16 

63 

680 

9A 

VENTURA    COUNTY    FIRE  OEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TUL  ARE 

1  1 

36 

43 

1  1  6 

34 

8840 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

MO REM ft  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

3  3 

32 

41 

1  16 

3  1 

3075 

c 

SAN    DIEGO    WATER  CO 

MORGAN   HILL    2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS    THELMA    F  DOWNER 

MORGAN    HILL    5  MSM 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

2  0 

37 

06 

121 

46 

640 

c 

R    FRED  GARAY 

MORGAN   HILL  SCS 

6863 

04 

SAN  TA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

360 

c 

U   S   SOIL    CON  SERVICE 

MORRO   BAY   FIRE  OEPT 

6866 

04 

SN    LUIS  OBPO 

4 

35 

23 

1  20 

5  1 

66 

5P 

5P 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT. 

MORRO   BAY   3  N 

5869 

04 

SN    LUIS  GBPO 

4 

35 

26 

120 

6  1 

670 

MID 

STANDARD    OIL    OF    CAL IF 

MOUNTAIN  HOME 

6887 

05 

TULARE 

1  0 

36 

15 

1  18 

43 

6360 

s 

U    S    ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

6890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

36 

28 

1  1  5 

32 

4730 

8A 

BA 

CALIF    DIVISION    OF  HWYS 

MT    BALDY    "^C  aSG 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  1  7 

39 

4275 

BA 

c 

U.S.    FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHEH 

6909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

46 

120 

40 

3408 

BA 

c 

STATE    OIV    OF  FSTRY 

MOUNT    DIABLO    N  GATE 

69  16 

04 

CONTRA  ;OSTA 

4 

37 

52 

12  1 

66 

2100 

7A 

7ft 

CAL    DIV   BEACH   &  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

T9 

4206 

4P 

4P 

H 

L  ICK    UBS''SvH  roHY 

MOUNT    HEBRON  RS 

9  4  1 

CI 

S  .SKI  'Tuw. 

:  2 

4  1 

47 

122 

02 

4250 

8  A 

BA 

.    S    FOREST  SERVl'-£ 

MOUNT  MADONNA 

6973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

0  1 

121 

43 

1800 

c 

JACK    I  SCHELL 

MT    SAN    JACINTO    W    S  PK 

5978 

07 

RIVERS  IDE 

6 

33 

48 

1  16 

38 

841  7 

5P 

6P 

MT    SA:^    JACINTO  WSP 
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S TR T I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  uUN  1  Y 

UJ 

o 
d 
z 

(X 

a: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVHT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOERVER 

0- 

uj 

SPECIAL 
ISEE  NOIESi 

MOUNT    SHflSTft  SLOPE 

6982 

02 

S  ISK  I  YOU 

23 

4  1 

22 

122 

1  4 

7600 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA    WSO    CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

1  9 

122 

1  9 

3644 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL     WEATHER  SERVICE 

MOUNT    TAMALPAIS    2  SW 

6996 

0  1 

MAR  IN 

1  7 

37 

64 

122 

36 

1475 

C 

CAL  IF    DIV    BEACH    &  PKS 

MT    WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  1  8 

04 

6709 

3P 

3P 

H 

NWS    2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

0  1 

MARIN 

1  7 

37 

64 

122 

34 

226 

5P 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

4  1 

12 

122 

32 

5700 

5 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN    LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

63 

770 

8  A 

6  A 

8A 

MONTEREY    CTY    PARKS  DEPT 

«NAPA    STATE  HOSPITAL 

6074 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

1  7 

122 

1  6 

60 

6P 

6P 

NAPA    ST    HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO    1  NW 

6105 

0  1 

MENDOCINO 

1  7 

39 

1  0 

123 

34 

220 

C 

MASQNITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  1  4 

36 

480 

C 

CITY   OF  NEEDLES 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

6  118 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

46 

1  1  4 

3  7 

9  13 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6  136 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  6 

1  2  1 

0  1 

2620 

8  A 

8  A 

CITY    OF    NEVADA  CITY 

NEWARK 

5  114 

04 

AL  AMEDA 

4 

3  7 

3  1 

122 

02 

1  0 

8  A 

SA 

8A 

LESLIE    SALT  COMPANY 

NEW    CUYAMA    FIRE  STA 

6  154 

06 

SANTA  BARBAR 

30 

34 

57 

1  19 

4  1 

2  160 

8  A 

8A 

c 

SAN    BAR    CO    FIRE    STA  41 

NEWHALL    SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

23 

34 

2  3 

1  1  8 

32 

1243 

4P 

c 

LA    COUNTY    FLOOD  CONT. 

NEWMAN    2  NW 

6  168 

05 

STAN ISL  AUS 

27 

37 

21 

121 

03 

1  08 

6P 

6P 

RICHARD    A  SMITH 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

6  175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

1  1  7 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE    CO.    HARBOR  DI5T 

NICOLAUS  2 

6  194 

02 

SUTTER 

39 

38 

66 

121 

33 

43 

8  A 

RECLAMATION    DIST  1001 

N IL  AND 

6  197 

0  7 

IMPER lAL 

6 

33 

1  7 

116 

3  1 

60 

a  A 

IMPERIAL     IRRIG  DIST 

NIPOMO    2  NW 

620  7 

06 

SN    LUIS  OBPO 

30 

36 

04 

120 

30 

360 

8  A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

62  12 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

6000 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

1  20 

54 

3280 

c 

MALAKOFF    DIGGINS    ST  PK 

NORTH    FORK    RANGER  STA 

6252 

06 

MADERA 

27 

3  7 

1  4 

119 

30 

2630 

8  A 

8  A 

H 

U    5    FORES"^  SERVICE 

NOVATO    8  WNW 

6290 

0  1 

MAR  IN 

1  7 

38 

08 

1  22 

43 

370 

c 

MARIN    COUNTY    FIRE  DEPT. 

OAK    KNOLL    R    5  2 

6329 

0  1 

SISK I  YOU 

1  2 

4  1 

6  1 

122 

63 

1700 

8  A 

U    S    FOREST  SERVICE 

OAKLAND    WSO    AP  R 

6335 

04 

AL  AME  D A 

4 

37 

44 

122 

1  2 

6 

MID 

MID 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

AL  AMEDA 

4 

3  7 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

635  1 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

2  7 

122 

26 

160 

5P 

MRS    LILLIAN    DEL  BONDIO 

OAKVILLE    4   SW    «  2 

6366 

0  1 

NAPA 

1  7 

3  8 

24 

122 

28 

16  85 

c 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCC IDENTAL 

63  70 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

25 

122 

68 

960 

7  A 

ANDREW   J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6  3  7  7 

06 

SAN  DIEGO 

33 

3  3 

1  2 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE    FIRE  DEPT 

OCEANSIDE    PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

117 

2  1 

30 

c 

OCEANSIDE    WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

0  7 

SAN  DIEGO 

5 

3  3 

09 

115 

08 

180 

8  A 

EARL    G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

7  A 

BYRON    H  MILLER 

OJA  I 

6  399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

1  5 

75  0 

5P 

5P 

VENTURA    CO    FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6462 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

48 

120 

63 

6630 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

ONO 

6466 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7  A 

MRS    SHERRY  WICKS 

ORANGE    COUNTY  RESVR 

5473 

06 

ORANGE 

26 

33 

66 

117 

53 

660 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

06 

FRESNO 

9 

36 

3  7 

119 

1  8 

43  1 

1  OA 

IDA 

ORANGE    COVE    CIT  AS5N 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

0  1 

TR IN  I TY 

36 

40 

43 

122 

58 

3825 

DAVID    J  RUIZ 

ORICK    PRAIRIE    CREEK  PK 

6  498 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  7 

4  1 

22 

124 

0  1 

16  1 

5P 

5P 

CAL     DIV    BEACH    &  PARKS 

ORL  AND 

6606 

02 

GLENN 

23 

39 

46 

122 

J  2 

264 

8  A 

8  A 

ORLAND    UNIT    WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  2 

4  1 

1  8 

123 

32 

40  3 

6P 

6P 

JACK    G.  CLARK 

ORLEANS  RS 

66  13 

0  1 

HUMBOL  DT 

1  2 

4  1 

1  8 

12  3 

3  2 

43  0 

U    S    FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

65  2  1 

02 

BUTTE 

8 

3  9 

30 

121 

3  4 

17  1 

1  1  A 

1  1  A 

CITY    OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7  A 

ROBERT   E  SKINNER 

OROVILLE    RANGER  STA 

6628 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

5552 

05 

MAR IPOSA 

1  4 

3  7 

3  8 

119 

3  3 

8600 

DWR    &    NATL    PARK  SERVICE 

QXNARD 

6669 

06 

VENTURA 

33 

3  4 

1  2 

119 

J  I 

49 

8  A 

8  A 

CITY    OF  OXNARD 

OZENA    GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

3  4 

4  1 

119 

2  1 

3  5  8  0 

U    S    FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

3  7 

0  4 

121 

8  8  0 

MID 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6  6  9  7 

0  2 

EL  DORADO 

1 

3  8 

45 

12  0 

3  0 

7  A 

FLOYD    R  POOLE 

PACOIMA    DAM   FC    33  A?E 

6602 

0  5 

LOS  ANGELES 

1  3 

3  4 

20 

118 

2  4 

15  0  0 

8  A 

CARL    K    ROYSTON-L ACFCD 

PAICINES    OHRWALL  RANCH 

5610 

0  4 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

960 

6  A 

JOHN    P  OHRWALL 

PALMDALE 

6624 

0  7 

LOS  ANGELES 

6 

3  4 

3  6 

118 

0  6 

2  596 

5P 

5P 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

25  1  7 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6636 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

1  16 

32 

41  1 

5  P 

6  P 

PALM    SPGS    FIRE  DEPT 

PALO    ALTO    JR.  MUSEUM 

66  46 

0  4 

SANTA  CLARA 

4 

2  6 

8  A 

8  A 

PALO    ALTO    JR.  MUSEUM 

PAL  OMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

2  1 

12  1 

30 

1836 

5  P 

JAMES    P  BELL 

PALOMAR    MT  OBSERVATORY 

6667 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

1  16 

52 

5550 

7  A 

7  A 

c 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS    VERDES    EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

2  1  6 

7A 

SUPT.     OF    STREETS    &  PKS. 

PANOCHE 

6675 

06 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

60 

1266 

MISS    LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

46 

121 

37 

1  750 

8A 

8A 

PARADISE    FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

1  7 

1  1  4 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO    WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1  482 

7fi 

ROBERT    H .  DURHAM 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA    WATER  DEPT 

PASKENTA    RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

63 

122 

3  1' 

766 

SA 

c 

U   S   FOREST    :itRVir,  r 

PASO  ROBLES 

5730 

•-■N    LUii  OsPlJ 

24 

3 -3 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

"ITY    Of     PASO  ROii-.Ei 

PASO    ROBLES    5  NW 

6736 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

36 

41 

120 

45 

1  040 

c 

C    J  WEYRICK 

PASO    ROBLES    FAA  AP 

6742 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

36 

40 

120 

38 

816 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 
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c 

UJ 

a. 

LJ 
OC 

a. 
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a 

z 

SPECIAL 

- 
r 

e 

X 

Si 

PPTTERSON  MEADOU 

676  1 

03 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

120 

1  2 

7  000 

CAL    OEPT   WTR  RESOURCES 

PATTIWflY 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  1  9 

23 

3868 

7  f\ 

HUDSON  RANCH 

PftYNES  CREEK. 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1  8  40 

7  A 

NELL  IE  THOMPSON 

PEPPCRDINES  CftliP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

I  20 

1  4 

6300 

CAL    DE"T   WTR  RESOURCES 

KtlnLUriH     rjKC.     3lM  d 

6826 

0  1 

c     Ki  n  tu* 
o  U  n  U  nH 

1  7 

38 

1  4 

122 

38 

16 

6P 

5P 

C 

PETALUMA    FIRE    STA    «  2 

PIEDRft   BLflNCft   GRD  STft 

6862 

05 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  IS 

10 

3066 

MID 

VEMTUHA    COUNTY  FCD 

PINECREST    SUMMIT    R  S 

6893 

05 

TUOL  UMNE 

21 
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8026 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

41 

1  8 

123 

08 

2  159 

8A 

MID 

r 

U    S    FOREST  SERVICE 

•SCOTIA 

8045 

01 

HUMBOL  DT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

8A 

8A 

PACIFIC    LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY   OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS    BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

10 

118 

28 

570 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8  135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8A 

8  A 

H 

U    S    BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

0  1 

HUMBOL  DT 

17 

40 

02 

124 

04 

1  1  0 

6P 

6P 

TONY    N.  MACHI 

SHINGLETOWN    2  E 

8  175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

12  1 

6  1 

3665 

7  A 

MRS.    GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

36 

58 

1  16 

16 

1570 

7A 

R    M    MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4160 

6P 

6P 

H 

MRS.     JEANNE    W.  MCMAHAM 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

36 

120 

22 

4976 

8  A 

8A 

c 

H 

U    S    FOREST  SERVICE 

SIGNAL    HILL    FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

1  0 

100 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO    RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

SK.AGGS    SPGS    LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

SA 

JOHN    '    L  E  I  TH-'L  D 

SLACK  CANYON 

8276 

0'-. 

MONTEREY 

24 

35 

05 

120 

40 

1730 

c 

STATE   r;v   OF  Ff.Vr 

SNOW   CREEK  UPPER 

oni^ 

G  7 

I.*  I  VERS  IDE 

6 

33 

52 

1  16 

41 

1  940 

7R 

DESERT   WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

06 

MAR IPOSA 

1  4 

37 

60 

1  1  9 

30 

8700 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
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o 
a 
z 
~ 

a: 
o 

LflTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRT ION 

08SERVOT ION 
TIME  ONO 
TABLES 

ORSFR VFR 

a. 

E 

UJ 

LJ 
UJ 

a. 

a. 
a 

UJ 

cx 

—  o 

(J  X 

UJ  ^ 
d.  ~ 

tn  •/> 

SODA   SPRINGS    1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  9 

1  20 

22 

6866 

ROBERT  MAUGHAN 

SQL  EDRD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

1  2  1 

20 

1  96 

ALOEN    N  ANDERSON 

SOMERSET   5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

1  6 

38 

37 

1  20 

36 

3  160 

c 

JACK    A.  HASELEY 

SOMIS   3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  19 

03 

600 

8  A 

WAYLAND    0.  WATSON 

SONOMP 

835  1 

0  1 

^  i'^  N  n  M  Q 

38 

18 

122 

28 

97 

5  P 

5P 

CAL    OEPT   PARKS   &  REC 

SONORfl  RS 

8353 

05 

TUOL  UMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1  7  49 

6  A 

8  A 

H 

STATE    OIV.OF  FORESTRY 

SQNORA  JUNCTION 

8356 

03 

MONO 

38 

38 

2  1 

1  1  9 

27 

6886 

STATE    DIV    OF  HWYS 

SO    ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

30 

1  1  9 

38 

5  120 

6  A 

8  A 

H 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

3  7 

1  1 

1  1  6 

34 

9580 

s 

SOUTHERN    CALIF    EDISON  C 

SPHDRfl   PAC   rC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

1  1  7 

49 

6  76 

c 

J.     E.  5TULL 

SPRECKELS   HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

1  2  1 

4  1 

60 

8  A 

WAL  TtR    6 .  HENNES 

5PHINGVILLE    7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

1  0 

1  1  8 

42 

2470 

7  A 

ELMER    f,  SUTTON 

SPRINGvILLE    RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

1  1  8 

48 

1050 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE    TULE  HOMKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

1  2 

1  1  8 

39 

4070 

c 

P   G   4  E  COMPANY 

SQUAUl  VALLEY 

8474 

03 

PL  ACER 

3  6 

39 

12 

120 

1  4 

6236 

6  A 

8  A 

H 

VMLLCT  3fH't 

STANDISH    1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8  A 

RAY    C  FRALEY 

STANOISH?HICKEY    ST  PK 

8490 

0  1 

MENDQC  INO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

6  A 

CAL    DIV    BEACH    &  PKS 

STANISLAUS   POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOL  UMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1  060 

1  P 

P    G    »    E  COMPANY 

STATE  LAKES 

85  1  0 

06 

FRESNO 

1  1 

35 

55 

1  1  8 

36 

10300 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

STIRLING    CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

36  18 

c 

STATE    CIV    OF  FSTRY 

STOCKTON    DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

1  2  1 

20 

1  1 

c 

CITY    OF  STOCKTON 

STOCKTON    WSO  AP 

8568 

06 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

1  2  1 

16 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER    SERVICE  OFFICE 

STOCKTON    FIRE    STA    NO  4 

8550 

06 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

1  2  1 

1  9 

1  2 

8  A 

8  A 

STOCKTON    FIRE    STA    NO  4 

STONYFORD    COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  6 

1  22 

40 

3016 

8  A 

FRED    H  COOLEY 

8580 

02 

COL  USA 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8  A 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

79  1 

8  A 

6  A 

c 

ORLAND    WATER    USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

859  1 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

1  0 

1  2  1 

66 

5300 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOl-RCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

12  1 

05 

3808 

5P 

5  P 

H 

MRS.     LILLIAN  MAGRUOER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN    LLIS  OBPO 

30 

35 

00 

1  20 

23 

390 

5  P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

06 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

1  1  9 

1  3 

6240 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

1  2 

1  420 

5P 

5P 

RIVERSIDE   CO   FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

1  2  1 

50 

86 

c 

CALF    DEPT   OF    PKS   &  REC 

SURF   2  ENE 

8697 

05 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

1  1  0 

c 

U   S   AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  6 

1  1  8 

40 

1  085 

8  A 

SUSANA    KN    FIRE  STA 

jUjMnViLLC.     MiKKUK  1 

8702 

03 

40 

23 

120 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

L  ASSEN 

18 

40 

25 

120 

40 

4666 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

SUTTER   HILL    RANGER  STA 

87  13 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1  585 

6  A 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

6  7  15 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

27 

121 

05 

6160 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  1  9 

28 

1  025 

c 

KERN    CO    FSTRY    &  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

1  0 

1  20 

08 

6230 

7A 

/A 

7fl 

H 

DOR  IS    L  .  ACKERMAN 

TAHOE    VALLEY   FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6264 

4P 

FED    AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

06 

KERN 

10 

35 

08 

1  1  6 

27 

3975 

4P 

8  A 

H 

KERN    COUNTY    FIRE  OEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3950 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8  8  39 

06 

KERN 

10 

36 

02 

1  1  8 

46 

1  425 

5P 

6P 

TEJON    RANCH  COMPANY 

T  t  nt  L  U  L  A 

8844 

06 

RIVERSIDE 

3  3 

33 

30 

1  1  7 

09 

1020 

c 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

1  6 

40 

62 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO    E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8685 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

60 

1558 

c 

MRS    FAYE  DEWEY 

THERMAL    FAA  AP 

8892 

0  7 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

115 

1  0 

112 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

THERMAL    FIRE    STA  81 

8893 

0  7 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

1  0 

116 

J- 

RIVERSIDE    CO    FIRE  OEPT 

THOUSAND  OAKS 

8  9  0  5 

0  6 

VENTURA 

33 

34 

1  1 

118 

5  1 

8  10 

8A 

VENTURA   CO   FIRE  DEPT 

THREE    MILE  VALLEY 

8909 

0  2 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

6900 

s 

CAL    OEPT   WTR  RESOURCES 

THREE   RIVERS   6  SE 

8  9  12 

0  5 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

5  1 

1900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE   RVRS   EDISON   PH  1 

8917 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

28 

lie 

5  2 

1  1  40 

2P 

2P 

c 

SO   CAL  IF    EDISON  CO 

TIGER   CREEK  PH 

6  9  2  8 

05 

AMADOR 

16 

38 

2  7 

120 

29 

2  355 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

TOPANGA    PATROL    STA  FC6 

6967 

06 

L  05    ANGEL  £S 

3  3 

34 

05 

1  18 

36 

745 

5P 

1     ex   rn   f  tdf  nroT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRANCE    MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

3  3 

3  9 

117 

3  6 

Q 

ORANGE    CO    PARK  DEPT 

TRACY    2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE    R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

6  A 

8  A 

J.    ALLEN  HALL 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9001 

05 

AL  AMEDA 

27 

37 

48 

121 

36 

5  1 

5P 

6P 

5P 

U   S   BUR  RECLAMATION 

TRINITY    DAM    VISTA  PT 

9024 

0  1 

TRINITY 

36 

40 

48 

122 

46 

2600 

8  A 

8  A 

8  f 

U   S   BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

1  1  7 

23 

1  596 

8A 

8A 

KERR   MCGEE    ChEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COL  USA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

TRUCKEE    RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8A 

eA 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

TU JUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

1  7 

1820 

7P 

7P 

JAMES    0.  PARRA 

TUJUNGA   MILL    CR   FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4645 

c 

LOS   ANGELES   CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

U  1 

S  I  S  K  I  '  0  L! 

12 

41 

58 

121 

28 

4036 

6P 

5° 

5P 

c 

f 

TULEI  ='C    rRo:G  DIST 

TUNNEL    RANGER  STATION 

906  1 

(^5 

TUL AOF 

10 

?5 

22 

I  18 

I  7 

8960 

NATL  wF^iTHER  srn<""E 

TURL  OCK 

90  7 -J 

06 

iTAN ISL  AUS 

1  4 

37 

29 

120 

51 

1  15 

8A 

CARL    A  PEARSON 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  1  7 

47 

1  18 

7  A 

7  A 

THE    IRVINE  COMPANY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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a. 
<z 

SPECIBL 

ISEE  NOItSi 

9  0  9  9 

Q  7 

OMIT  DCKLJinLJ 

3  4 

08 

116 

0  2 

19  7  6 

4P 

4P 

in^Ullft     TDFF     NAT  MHN 

9  10  3 

0  2 

ALP  I  N  E 

J 

3  8 

4  2 

120 

0  2 

7  8  2  9 

4P 

4P 

H 

PftPFFTP     nft*i     JL  FIFPTDiP 

TLlTTPUri    1  DOM 

9111 

0  6 

3  0 

3  4 

5  9 

12  0 

1  9 

5  8  2 

4  P 

4P 

4P 

CftNTO     MftOrft     \>l   Y  upn 

uriL     r^rinucK     o  iri  i  lui* 

9  12  0 

05 

T  U  L  ARE 

g 

3  5 

5  3 

118 

3  9 

3  696 

C 

ticFC   r  yn   nrcT  PONr:FP 

♦  UK  I  A  M 

9  1  22 

0  1 

MF  N  n  n  r  r  n  n 

2  2 

3  9 

0  9 

12  3 

1  2 

6  2  3 

5  P 

5  P 

PTTY     FTPF  riFDftDTMFNT 
L>1    1    1       r   IKC  L'Cr'rIKlllL.lil 

UK.  I  AH    4  WSW 

9  12  4 

0  1 

MENDOC  INQ 

22 

3  9 

0  8 

12  3 

1  6 

19  0  0 

8  A 

MRS    riARJQRIE    S  DOHr 

«U    C    L  A 

9  152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

2 

4P 

UCLA 

UPLAND    3  N 

9158 

06 

2  8 

34 

08 

1  1  7 

39 

1605 

5  P 

5P 

r'      C  fC      LrI'VC.       »  V*J 

9  16  7 

0  2 

LAKE 

2  3 

3  9 

1  1 

12  3 

0  2 

15  2  4 

4P 

F  n    ft  p     i  cpuiifttf 

U  "  "  C  K       llfll  ILJI_C 

9  17  7 

0  1 

1  7 

40 

I  5 

12  4 

1  1 

266 

6  P 

UFCI   FY     P  PnCPrtF 

UPR    SAN    LEANDR9  FILTER 

9  18  5 

0  4 

Ala  me  d  a 

3  7 

46 

12  2 

1  0 

3  9  4 

6A 

6  A 

C 

t.     onj      riLjn     LJiL  Ui^i 

9  18  9 

0  4 

o  n  n     o  c,  n  i  i  u 

2  0 

3  6 

38 

12  1 

0  2 

2  0  6  0 

C 

Fl    nriN  FftNPUFD 

1  1  c  r>  N  A     ?  N 

919  3 

0  5 

Mft  D  r  D  n  *^  ft 

2  7 

3  7 
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119 

49 

3  16  0 

C 

uril    TftM     D  UYPlFD 
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2  3 

3  8 
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5  P 
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0  6 

3  3 

3  3 

1  4 

117 

0  1 

13  9  0 

4  P 

'u  ft  1    1   FY     PNT     MIIN  LlftTFP 

VAL  YERliO    F  IRE    5TA  79 

9  2  5  0 

0  7 

L05  ANGELES 

15 

3  4 

2  7 

117 

6  2 

3  6  0  0 

5  P 

5  P 

LOS    ANGELES    CO    FIRE  ST 

VAN    NU YS    FC  15A 

9260 

06 

LQS  flNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA    DEPT.    WTR.    AND  POWE 

\/  F  N  ft  n  rt 

9273 

0  1 

c  (1 N  n  Mft 

J  u  n  u  1  1 M 

2  2 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

c    N  R  Mft    r  n    uftxrp  ftr:FNPv 

VENTURA 

9  2  8  5 

0  6 

V  F  N  T  1  1  D  ft 
veil  1  U  r<  n 

3  3 

3  4 

1  7 

119 

1  7 
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8  A 
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9  3  01 

0  5 

F  P  F  ^  N  fl 
r  K  c.  3  n  u 

27 

3  7 

2  2 

118 

5  9 

7  5  2  0 

s 

c(i    PftI  TF    Frircr*N    r  n 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

9  3  2  5 

0  7 

•^.ftN  RFDPirNfl 

1  5 

3  4 

32 

117 

1  6 

2858 

8A 

8  A 

c 

\j  t  r  T  n  D   rn   uftTFP  nr^T 

\/TnFTTF  MFftPinu 
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9  3  2  6 

0  5 

F  P  F  C  N  n 

3  6 

45 

118 

2  5 

9500 

s 

Pr*PDC     (IF  FN/^rNFFPC 

VINCENT    FIRE    STA  FC12Q 

9  3  45 

0  6 

1    (ic-      ftNHFI  FC, 

2  9 

3  4 

2  9 

118 

08 

3  1  35 

5  P 

1     ft   r  n   FroF  riFDT 

VINTON 

9  3  5  1 

□  2 

PL  U M A  S 

39 

49 

12  0 

1  1 

4950 

4P 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


irJ^^i^effrrten^  ITlllrlll  '"l.ul  IT^^iVlL  vec?or  of  ..nd  directiou.  and  speed,  divided        ,be  number  o,  observations. 

„  standard  time      During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

OBSERimONTlME:     The  Station  Index  sho«s  observation  in  local  sta  a  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 

Srfen^sfa'tJrns.  Tol  ?Keirsfat^Sn^^In£:r.     un     V  ru  s  arf  :t  ..00  a.      P„s  .t.  ,  ,e^cept^f  or  ^Bishop,  WSO.^Blue^Ca^^ 

EreiiS"aS?r^^^a^poraU;n-'L=nd^inrt^^ie!Tnrsro°faJl^rth^^  and  Snow  on  Cround^.  table,  .hen  published,  are  for  the  hours 

ending  at  time  of  observation.   ^  ..,„ot  diameter  unless  otherwise  sho.n  b,  f ootnote^^following  tbe^Kvaporation  and 

anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan.  _       ^  _     _  ^  ^  ^^^^^  ^^^^^  eautvalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground      Samples  for 

sional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
'.s.t. 

on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

tniy  aummai  J-^»:«J     

|=3^sl«r."Sni;ies-orsnow  on  ground  '  '  " 

^OR»ALS  tor  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  l.)M-I970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  .ith  data  for   January  1941 

  ^.  ^=  19  <;<;w     Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  na^e,   such  as  12  SSW,   indicate  ,,,,,,  , 

  .  ^        ,  !■)  m„„fh,  endlniz  «lth  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  p.ec 
of  this  bulletin. 


^  .„         =i-,nHard  Weather  Service-type  pan  ol  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote 
EVAPORATION  is  measured  in  t"^^^"^"^""  *^^"^ti„";^J"wii5  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  record 
time  o?  ibservauo^    "l^n^Jf^he  toJal^iSHoiement  In  m?les  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  a 

^l^^^riues  PU^--.,^--  ;-o.fall  and  on  Oround..  table^are^the^w^^ 

T^^^^llTrLill  ifappaJ^^t'tn^onsJ^tlni^rs  i^the  record .  Time  of  observation  10:00  a.m..  P.s 


Dowpack  ' 

SNOWFAIX:^  Entries  Of  snowfall  i^ 


EVAPORATION  AND  WIND^:  Camp  Pardee  \     ^  ^^.^^^l^^^^  ^ .  ,^        ^  ^^^^^^^ 

Newarx  r  nainted.  with  aluminum  inside  and  outside. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint, 
flewarx  :     ■•■>■■  r.-nted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  al 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

.     Hnltville  slltv  clay     level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
Brawley  2  SW  .  to  malntaiA  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 

n  o^^M^r^rr^  at  Q  n  m     arp  from  mer c UP V- 1  n-E lass  thermometers. 

Lndrioar-1  unde^  tar;  grSnd  su?f       .     Lx  aL  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 


2  WSW  Exp  Fm 


:     Sr-H£i^^;oili:"s  f^r2o!^:r40^"iriepJh.=°;i^br^?Jt  -J-nce  soil  t„ermo 
?or  2-     4-     and  8-lnch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight 
Riverside  Exp  Sta  :     R^mona'saniy  loam-level,   bare  ground,  well  drained,  under  full  sun.     Max  and  mm  from  ther- 

mograph  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE-- THE  FOLLOWING: 

-     NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperatu'e"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  afte 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  trecipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non- recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R',     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

«    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35- TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  $1.25.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  ma>r  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  i.,cluding  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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- 

2  6 

NW 

26  + 

- 

- 

3 

1 

2 

0 

0 

6 

FRESNO    WSO  PP 

30 

6 

.  7 

6 

2 

2  5 

NW 

1  6 

7  0 

39 

2  1 

45 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

LONG    SEftCH    WSO  «P 

22 

3 

.  I 

5 

18+  + 

28 

2  1  + 

7  7 

62 

57 

74 

5 

2 

0 

0 

0 

7 

LOS    ftNGELES    WSO  PP 

26 

6 

.  0 

7 

W 

1  8 

84 

55 

55 

80 

7 

1 

0 

0 

0 

8 

LOS    ftNGELES    CIVIC  CENTER 

- 

2  8 

s  w 

2  1  + 

- 

0 

1 

0 

□ 

0 

1 

MOUNT    SHPI5TR    WSO  CI 

32 

5 

.  2 

7 

Q 

58 

40 

29 

53 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

ORK.LRND    WSO  fiP 

27 

9 

.  3 

1  0 

26 

14  + 

92 

7  7 

72 

88 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

RED    BLUFF     WSO  «P 

2^^ 

3 

.  6 

8 

6 

2  5 

N  W 

1  5 

59 

36 

2  4 

47 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

SftCRAMENTO    WSO  ftp 

2  1 

5 

.  7 

8 

2  3 

SW 

1  4 

87 

63 

35 

75 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

SftNOBERG  WSO 

33 

a 

.  8 

1  5 

4  4  +  + 

35 

□  6 

6  I 

4  1 

43 

54 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

SftN    DIEGO    WSO  ftp 

25 

.  5 

7 

2  J 

W 

1  9 

7  2 

62 

6  1 

70 

9 

1 

0 

0 

0 

1  0 

SAN    FRftNCISCO    WSO  ftP 

28 

1  2 

.  7 

1  4 

.  3 

36  +  + 

28 

1  5 

85 

66 

63 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

S    F    FEDERftL    6LDG  CI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SftNTft    MftRIft    WSO  ftp 

66 

65 

5 

0 

□ 

0 

0 

0 

5 

STOCKTON    WSO  ftp 

29 

9 

.  7 

1  1 

.  2 

25  +  + 

26 

1  4 

69 

40 

29 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X    PEftK  GUST 

75 
98 


98 
9  7 


1  .  7 

2  .  8 

3  .  6 

5  .  8 
1  .  1 

6  .  3 
6  .  1 

6  .  1 

3  .  1 

3  .  2 

1  .  9 

2  .  3 

7  .  2 

3  .  0 

4  .  2 
1  .  9 
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MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  AND  DIVISIONRL  DRTR 


MAY  1974 


TEMPERRTURE 


51 

I  s 


NO.  OF  onrs 


si 


it. 


PRECIPITPTION 


5  5 


SNOM.  SLCET 


NO-  OF  DR'TS 


11 
8 

f  « 


NORTH  COOST 
DRAINAGE 


01 


Al  HPOINT 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

6IG  BAH  HANGER  STATION 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

CALLAHAN 

CF.CILVILLE  S  SE 
CLOVEROALE  3  SbE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA   USO  CI 
FERNOALE    2  NW 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 

FORT  JONES  RANGER  STA 

fORT  ROSS 

GRATON 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HEALDSBURG 

HILTS 
HOOPA 
KENTFIELD 
Kl  AMATH 

LAVA   BEOS   NAT  MONUMENT 

MOUNT   HEBRON  RS 
NAPA   STATE  HOSPITAL 
OHICK    PRAIRIE    CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

POINT  ARENA 
rOTTER    VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY   DAM   vISTA  PT 

TULELAKE 

UK  lAH 

UARM   SPRINGS  DAM 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
UILLITS    1  NE 
UiI,.LOw  CREEK   1  NU 
TREKA 

DIVISION 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


AOIN    HANGER  STATION 
AITURAS   HANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

BLUE  CANYON  WSO  AP  /✓R 

BOWMAN  0AM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
6URNEY 
CANYON  DAM 

CHESTER 

CHICO   UNIVERSITY  FARM 
CLARKSBURG 
CLEABLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA   1  SSH 

DAVIS  ?  U%U  EXP  FARM 

DEER  CHEEK  FOREBAY 

OE  SABLA 

DOBBINS   1  S 

OOunIEvILLE  ranger  STA 
EAST  PARK  SESEBVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 


72. 6M 
72.9 
76.  IM 
66.2 
69.9 

70.2 


60.  2M 
69.8 


72. 4M 
61  .4 

71  .  OM 
58.8 
75.8 
81  .2M 
79.  I 


61.3 
li, .  5M 
71.8 


78.8 
74.3 

76.2 
75.2 
60.4 


76.9 
75.5 


78.0 
75.7 
63.5 

64.8 
77.0 
83. 4M 
70.  7 
69.0 

70.  1 
82.  1 
79.  5M 
77.9 
78.  I 


73  .  4M 
77  .  3M 

73.  8M 

78.8 

74.9 


43. 5M 
44.6 
41  .  OM 
40.8 
36.7 

36.5 
47  .  1 

43.  OM 
46.6 


34. 9M 
43.8 


42.8 
45.0 


40.6 
45. 5M 
44.8 

45.5 
42  .  1 
42  .  3M 


43.3 

40.0 
33.  IM 
45.7 
46.  1 
37.5 

36.6 
39.6 
40.8 


34. 5f 
30.2 
48.6 
46.2 
43.  7 

38.4 
48  .  7 

46  .  4M 
33.4 
36.2 

32.6 
50.6 

47  .  7M 
44.2 
48.2 


43.  OM 

44.  7M 

37. 7M 

45.5 

48.6 


58.  IM 
58.8 
58. 6M 


51  .6M 
58.2 


53.  7M 
62.6 

64. 5M 
51  .7 
58.2 
59.  2M 
63.4 


58.6 
60.5 
61  .3 


46.7 

59.  3 
51  .0 

60.  5M 
58.3 

62.9 


60.  1 
57.9 
53.2 

61  .4 

58.2 
61  .  IM 
51.9 
fil  .6 
66.5 


59.  1 
56.7 


52.  IM 

48.6 

63.3 

61.0 

53.6 

51.6 
62.9 
64.  3M 
52.  1 
62.6 

51  .4 

66.4 
63  .6M 
61 
6J 


64.8 
57.0 
68.  2M 
61  .OM 

55. 8M 

62.2 

61.8 


.  3 
1  .  1 


169 
229 
361 

132 

220 
428 
139 
146 
258 

404 
286 
188 
289 


396 
500 
117 
160 
355 

410 
109 
88 
396 
377 

415 
56 
96 
152 
122 


260 
230 
153 

282 
138 
131 


16 
0  10 


.09 
.86 


.20 
.  37 
.07 
.06 


.04 
.27 
.02 


.00 
.26 
.49 


.00 
.07 


I  .69 
.85 


1  .26 
.86 
1  .95 


2.91 
2.00 
.43 


.64 
1  .38 


1  .  15 
.63 


.83 
1.31 


.21 
.00 


.09 
.  12 


.00 
.00 
.  1  1 


.  35 
.00 


1  .0 
.0 


2.0 
.0 
.0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«LrroR.i« 

mv  1971 


STRT ION 

TEMPERFITURE 

PRECIPITPTION 

s 

s 

c 

i 

o 

1 
a 

c 
z 

o 
« 

1  1 

IX  c 
a.  o 
o 

1 

X 

5 

° 

i 

° 

° 

NO 

OF 

DATS 

1 

*- 

w  t 
S  o 

1  i 

s 

s 

° 

SNOH 

SLEET 

NO  • 

OF 

ORTS 

MAX. 

niN. 

Z  X 

°  i 
s  s 

° 

S 
g 

1 

1 .00  OK  nODE 

li 

FOLSOM  DAM 

60 

64 

9 

0 

0 

GEORGETOWN   RANGER  STA 

47 

OM 

61 

IM 

9^ 

27 

29 

18 

147 

'  00 

00 

'  0 

0 

0 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

72 

9 

46 

2 

90 

27 

31 

18 

201 

.  15 

.  1 1 

17 

T 

^ 

1 

0 

GR IZZL  y   ISLAND  REFUGE 

77 

2M 

47 

3M 

99 

27 

35 

18 

120 

.  03 

.03 

19 

.0 

0 

0 

HA'  CREEK   PH  NO  1 

36 

55 

a 

.  0 

91 

28 

19 

285 

2 

0 

6 

0 

.  24 

1.01 

.  16 

^  ^ 

JtO^  VHULt" 

49 

1 

2 

17 

0 

79 

41 

60 

7 

97 

26* 

29 

18 

162 

■ 

63 

'  05 

18 

0 

0 

1  aire    CDai  M  ri  rNf 

69 

8 

34 

3 

2.3 

87 

26 

20 

IB 

396 

n 

.  23 

-3.15 

.  17 

18 

2.0 

1 

0 

61 

g 

35 

0 

79 

27 

19 

18 

505 

1  .07 

.92 

18 

8.0 

R 

2 

1 

MARKLCr  COVE 

78 

47 

63 

98 

27 

35 

18 

1  1  1 

3 

0 

0 

0 

19 

.  0 

^ 

MAR YS V  I L  L  E 

84 

68 

0 

1  .  4 

100 

38 

19 

- 

18 

0 

0 

ni  rit  KHL 

63 

9 

31 

3 

47 

.5 

62 

27 

16 

19 

533 

1  .  46 

-  1.13 

.68 

18 

9  .  5. 

18 

2 

2 

MOUNT  SHASTA   tJSO  CI  //R 

69 

0 

40 

0 

54 

1  .2 

Bl 

31  + 

28 

18 

323 

6 

.  12 

-    1  .  75 

.  12 

17 

J  .3 

1 

0 

NEVflDfl  CITY 

'■^ 

^ 

40 

0 

56 

•  ^ 

89 

28 

18 

260 

0 

0 

3 

0 

.  20 

2  .  00 

■  *  ' 

.  0 

0 

^ 

grl  and 

nonvi  r  1  1  c 
USU  V 1 L  L  t 

82 

6 

68 

3 

40 

46 

0 

0 

t-'HKHL'  i  oC. 

75 

2 

51 

2 

63 

93 

27 

37 

18 

122 

.26 

.22 

18 

T 

1 

0 

HLMLtKyiLLt 

74 

a 

44 

3 

.8 

93 

27 

32 

18 

186 

.00 

-   1  .65 

.  00 

.  0 

G 

0 

PLftCERVILLE  IFG 

74 

^ 

49 

62 

93 

26 

32 

18 

1  43 

3 

0 

1 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

° 

° 

Di  ^ T  r M A 
KL  M  1  1  riM 

HUK  1  uL  H 

74 

4 

3b 

□ 

54 

.  1 

92 

27 

23 

19 

318 

.55 

-   1  .24 

.41 

18 

.  0 

2 

0 

KtU    DLUr  r     M3lJ    m-*  K 

82 

4 

52 

9 

67 

.  3 

100 

26 

40 

16 

52 

.04 

.94 

.04 

17 

.  0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STB  no  3 

8S 

3 

55 

6 

70 

5 

2  .  7 

101 

27  + 

36 

1  5 

55 

12 

0 

0 

.  08 

-   1  .  56 

.  08 

.  D 

0 

0 

ROC KL  I N 

81 

° 

64 

3 

35 

19  + 

.  00 

.  74 

.  00 

D 

^ 

0 

bACRAMENTQ  WSO  AP  R 

80 

1 

47 

5 

63 

8 

-      .  b 

99 

26 

36 

1 6 

93 

.  0 1 

-      .  50 

.  0  1 

1 8 

.  □ 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  USO  CI  R 

83 

2 

53 

3 

68 

3 

102 

26 

44 

18 

34 

° 

.  00 

.  00 

0 

0 

0 

oHHa  1  H  UHPl 

78 

9 

55 

1 

67 

0 

96 

28 

39 

18 

71 

.46 

.46 

18 

.  0 

1 

0 

0 

SIERHfi  CITT 

38 

^ 

56 

8 

90 

26 

24 

18 

287 

I 

0 

4 

0 

.  25 

.  16 

^ 

^ 

0 

68 

34 

6 

51 

6 

.  6 

85 

2  7 

1 9 

1 8 

409 

0 

0 

14 

0 

.  35 

■    1  .  00 

.  27 

1  9 

□ 

1 

0 

0 

3  lUnT    uuKUt.  KLoCHVUiW 

80 

48 

0 

64 

2 

.  0 

96 

27 

34 

1 8 

1  02 

3 

0 

0 

0 

.  1  9 

-      .  40 

.  1 9 

1 8 

.  0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

71 

1 

35 

4 

53 

3 

87 

26 

22 

19  + 

364 

0 

0 

10 

0 

.  25 

.  0 

□ 

0 

0 

55 

5 

28 

4 

42 

0 

1  .  3 

72 

26 

2 

18 

705 

0 

0 

.54 

-  2.08 

.  35 

18 

7.0 

67 

1 

2 

0 

0 

VACAVILLE 

81 

9 

46 

1 

64 

101 

26 

32 

18 

84 

3 

0 

1 

0 

T 

.54 

T 

18 

.  0 

0 

□ 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

77 

9 

46 

9 

62 

94 

28  + 

33 

18  + 

136 

3 

0 

0 

0 

.55 

-   1  .56 

.53 

18 

.  0 

□ 

1 

1 

WHISKEYTOUN  RES 

3M 

5  1 

64 

5M 

94 

26 

36 

1 8 

1  02 

3 

0 

0 

0 

.  26 

.  26 

1  8 

.  0 

1 

0 

0 

WILL lAMS 

82 

5 

51 

7 

67 

1 

99 

27 

41 

IB 

48 

° 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WILL  QWS 

62 

B 

5  1 

3 

67 

1 

1  .  1 

102 

27 

39 

1  8 

57 

.  05 

■      .  48 

.  03 

1 8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

83 

B 

50 

B 

6  7 

3 

102 

27 

40 

IB 

48 

.00 

.  44 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

WOODLAND    I  WNW 

84 

48 

66 

8 

101 

37 

18 

54 

8 

0 

0 

0 

.  08 

.41 

.  08 

18 

• '-' 

° 

° 

0 

u  i  V I  z>  i  un 

59 

8 

■  ^ 

.  19 

1.36 

■  ^ 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOD^E 

67 

2 

28 

47 

8 

.  8 

85 

27 

1  7 

1 8 

526 

0 

0 

25 

^ 

T 

-  1.23 

18 

T 

18 

0 

0 

0 

6  1 

27 

OM 

44 

3M 

26 

10 

1 8 

634 

0 

0 

27 

0 

.  46 

.  43 

1 9 

2  .  8 

T 

19  + 

1 

0 

0 

67 

8 

27 

8 

47 

8 

82 

26 

16 

20 

525 

0 

0 

25 

0 

.  14 

.  14 

18 

2.0 

1 

1  8 

1 

0 

0 

r F  n AOVf  flic* 

67 

4M 

39 

5M 

53 

5M 

~  .9 

81 

27 

359 

0 

0 

6 

0 

.04 

-  1.11 

.03 

20 

T 

0 

0 

0 

0 

CONNER   MEMOS IfiL    ST  PK 

65 

5 

25 

® 

45 

7 

65 

27 

1 0 

1 6 

592 

0 

0 

28 

0 

.  30 

.  28 

1 8 

^ .  5 

1  8 

1 

0 

0 

72 

4M 

42 

1  M 

57 

3M 

9 1 

26 

2  1 

Id 

253 

1 

0 

3 

0 

T 

T 

2  1  + 

T 

0 

0 

0 

0 

7  3 

2 

40 

3 

56 

8 

69 

27  + 

24 

1 8 

262 

0 

0 

5 

0 

.  08 

.  05 

16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

71 

4 

37 

5 

54 

5 

1  .  3 

65 

26 

24 

20 

320 

0 

0 

7 

0 

.  12 

-    1  .09 

.  05 

17 

T 

0 

0 

0 

0 

71 

1 

37 

3 

54 

2 

65 

26 

24 

20 

327 

0 

0 

5 

0 

.  17 

.  14 

4 

T 

0 

1 

0 

0 

SOUfiW  VftULEr 

66 

6 

29 

2 

47 

9 

65 

27 

12 

18 

522 

0 

0 

24 

0 

.  17 

.  17 

16 

2.0 

2 

IB 

1 

0 

0 

SUSflNVILLE  AIRPORT 

73 

0 

38 

7 

55 

9 

J  .  7 

90 

26 

26 

18 

285 

1 

0 

4 

0 

.  07 

-      .  70 

.  07 

1  7 

0 

0 

0 

TflHOE  CITY 

62 

1 

30 

8 

46 

5 

1  .  1 

76 

27 

9 

18 

564 

0 

0 

19 

0 

.  12 

-  1.31 

.  1  2 

1  8 

1  .  5 

2 

18 

1 

0 

0 

TfiHOE    VALLEY   Fflft  flP 

62 

6 

31 

0 

46 

8 

78 

26 

7 

18 

556 

0 

0 

2 1 

0 

67 

29 

4M 

48 

6M 

85 

26 

15 

18 

499 

0 

D 

0 

.  36 

.  34 

1  7 

3  .  0 

Q 

1 

0 

0 

TRUCKEE    RBNGEB  STATION 

66 

5n 

28 

IM 

47 

3M 

.  9 

84 

26 

10 

18 

541 

0 

0 

26 

0 

.  15 

-    1  .  34 

.  15 

18 

2.0 

0 

1 

0 

0 

W30DF0R0S 

70 

3 

38 

1 

54 

2 

i .  3 

86 

26 

1  6 

1  6 

330 

0 

0 

8 

0 

.  22 

.71 

.  1  9 

18 

2  .  0 

T 

19  + 

1 

0 

0 

50 

6 

.  6 

.  16 

.  99 

1  .  ^ 

■1'         -J-  X 

ORSINftGE  04 

ATN   1  nMnNPi  A 

76 

6 

43 

8 

60 

2 

1  04 

26 

33 

18  + 

167 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AT  DK  F  1  r  V 

65 

.  2 

49 

5 

57 

4 

.  8 

85 

26 

45 

18 

235 

0 

0 

0 

0 

.  02 

.  62 

.  02 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CUWL  inijHnt. 

M 

46 

4 

M 

42 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

carmel  valley 

67 

4 

43 

5 

56 

5 

97 

26 

35 

30 

302 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

72 

.  1  M 

48 

OM 

60 

IM 

97 

27 

40 

1 8 

1  65 

0 

0 

0 

.  04 

.  42 
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.00 
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0 
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36 
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0 
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14 
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0 
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78 

27 
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19 
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Q 
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10 

0 

0 

0 

.00 
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.0 

0 
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.  00 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

El    MIRAGE  FIELD 

_ 

36 

19+ 

1 22 

6 

0 

0 

0 

.  90 

.  70 

6 

.0 

□ 

2 

0 

r  A I RMON  T 

73  .9 

61.8 

62.9 

1  .5 

96 

27 

37 

19 

139 

.  10 

- 

.  17 

.09 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

gol  d  hock  ranch 

95  .  3 

62  .2 

78.8 

112 

25 

52 

20 

0 

26 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAIUIEE 

81.6 

61.5 

66  . 6 

1  .  7 

96 

27 

39 

20  + 

66 

7 

0 

0 

0 

.45 

.31 

.27 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

j           HftYFIELO  PUMPING  PLANT 

i?? 

48 

1 9 

8 

18 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

inPCR lAL 

94.  4 

AT  '  n 

7fl  '  7 

26 

19 

2 

24 

Q 

.  00 

.  0 1 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

I MPCR lAL    FAA  AP 

94.5 

61.0 

77  .8 

1  1  1 

26 

48 

20 

3 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

85.  9M 

51  .  7M 

66  .8M 

100 

28 

34 

19 

40 

Q 

.  14 

.01 

.  14 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

INDIO   U   S  DATE  GARDEN 

50 

1 9 

0 

22 

0 

0 

0 

.  00 

.  02 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INVOKERN 

895 

63  6 

7^  6 

103 

26 

34 

20 

39 

19 

0 

0 

0 

.08 

.04 

6  + 

.0 

0 

0 

0 

□ 

IRON   MO UN  TAIN 

95 . 5 

66  .  5 

81.0 

1  . 6 

1  10 

28  + 

61 

19 

0 

Q 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I ake  arrouhead 

69.2 

42  ,  2 

66  .  7 

2.0 

86 

26  + 

30 

19 

287 

_ 

_ 

_ 

.28 

- 

.  72 

.28 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

23  + 

MITCHELL  CAVERNS 

82 .  8M 

58  .  7 

Iq  7^ 

1 9 

38 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

T 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

82 .  OM 

67  .  4M 

inn 

?7* 

6 

0 

0 

0 

.  35 

.  3 1 

.  18 

19 

.  0 

0 

2 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

76 . 6 

47  .  9 

to ' 
62 . 4 

Qn 

?S 

20 

139 

3 

.  0  1 

.01 

6 

T 

0 

0 

0 

0 

63.7 

35,4 

49.6 

76 

26 

1  7 

19 

471 

2° 

.02 

.02 

24 

T 

0 

0 

0 

0 

NEEOlES  FAA  AIRPORT 

94.5 

68.7 

81  .6 

2.0 

109 

26 

63 

20 

1 

Q 

.00 

.05 

.  00 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

palmdale 

81.6 

51.4 

66.6 

1  .  3 

100 

26 

64 

7 

0 

1 

0 

.08 

.01 

.  06 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE    FAA  AIRPORT 

.  00 

PALM  SPRINGS 

94.  3 

62 . 0 

78.2 

1 

20 

_ 

22 

0 

□ 

0 

.  00 

.  04 

.  0 

0 

□ 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

94.0 

68.7 

81  .4 

1  .2 

112 

27 

56 

19 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

82.9 

56. 6M 

69.  7M 

2.2 

100 

26 

38 

19 

66 

10 

0 

0 

0 

.  16 

.  14 

.  12 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

THERMAL    FAA  AP 

93.0 

61.2 

77.  1 

1  12 

26 

44 

2 

2 

21 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

TBONA 

91  .  7 

67.6 

74.7 

1  .6 

107 

27 

41 

4 

23 

23 

0 

0 

0 

.26 

.21 

.25 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

93.4 

57.6 

76.5 

2.2 

108 

26 

43 

20 

10 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

.06 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO    FIRE    STA  79 

81  .7 

44.6 

63.  1 

98 

26 

33 

18  + 

112 

6 

0 

0 

0 

.  17 

.  1  1 

6 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

81  .7 

48  .  3 

66.0 

.8 

101 

27 

40 

18  + 

73 

5 

0 

0 

0 

.68 

.51 

.50 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

WHITE    MOUNTAIN  1 

51.1 

27.3 

39.2 

63 

28+ 

0 

20 

793 

0 

2 

23 

1 

.92 

.42 

6 

12.0 

6 

6 

4 

0 

0 

UHITE    MOUNTAIN  2 

38.5 

20.8 

29.7 

61 

27 

1 

20  + 

1067 

0 

6 

29 

1  .63 

.  70 

19 

20.0 

15 

19 

4 

1 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

81.8 

62.2 

67.0 

94 

26 

36 

20 

67 

5 

0 

0 

0 

.29 

.29 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

70.8 

1  .8 

.  18 

.01 

.  7 

see  • 

FEUEN 
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DRILY  PRECIPITnTION 


CflL IfOOMIft 


STflT ION 


DRAINAGE  01 

flLOERPOINT 
ftMGWIM  P«C  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOONVILLE  rtiTNC  STB 
BRANSCOne  3  NttU 

BRIOGEVILLE  4  HNU 
BURNT  RANCH    1  S 
BUTLER  vftLLEr  RANCH 
C«L ISTOGA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  3  U 

CECIUVILLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEHOALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  OAH 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  H 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VftLLEY 
EUREKA  MSO  CI 
FERHOALE  2  NW 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 

FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASOUCT  RANGER  STATION 

GRATON 

GREENVIEU 

GUERNEVILLE  2 

HAPPY  CAr«>  RANGER  STA 

HAYFOBK   RANGE-*  STATION 


IDLEUILD  HWY  MNTNC  ST( 

KENTFIELD 

KLAMATH 

KORBEL 

LAVA  BEDS  NAT  nONUMEN 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  as 

MUIR  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK   KNOLL    R  S  2 

OAKVILLE    1  WNH 
OCCIDENTAL 

OaiCK  PRAIRIE  CREEK  P' 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  Ph 
RICHARDSON  GROVE  ST  P 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 


SAUYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LBMAS 

SONOMA 

STANDISHFHICKEY  ST  PK 
TRINITY  0AM  VISTA  PT 
TULELAKE 
UK  I  AH 

UKIAH  4  USU 
UPPER  MATTOLE 
MARM  SPRINGS  DAM 
kCAVERVILLE  BANGER  STA 
KED  FIRE  OEPARTrCNT 

UILLITS  i  NC 
UILLOW  CREEK  1  hU 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 
BLUE  CANYON  WSO  AP 

BOtnAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CHEEK  OS 

BUCKHOBN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POICR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHIC8  UNIVERSITY  F«BM 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLA011S  VALLET  nJOD  RCH 
CLEMttAKE  HIGHLAMOS 
C9MASSET  1  NHE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.04  .04 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  STATION  INOE 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29 


30 


31 


ARMING  HOUGHTON  RANCH 

OEEO  CaZlK  rOBEBAY 

OE  SABLA 
D068IN&   1  % 

OOk#»JtvIl.LE  BANGEO  STA 

OUNNfOAN 

D^nSI^IB  BANGCB  %TA 

CAST  PACK  QESCRvOIB 
FAIBFIELO  riQt  STATION 

rOBESTHILL  BANGCB  STA 
rOENCM  GULCH 

.eaRGeTOUN  RANOEB  STA 
.IftSON  HUY  mTNCE  iTA 

DlO  BUN 

,0«SS  VALLEY  NO.  2 
.GCENVILLE  BANGCB  STA 


IGE 


o8I^ZL  r   ISLAND  BEI 
HARBISON  GULCH  BS 
HABBr  ENCLCeBIGHT  DAM 
MAT  CREEK  PM  NO  J 
MIOOEN    VALLEY  BANCH 

HOeCBGS  n  I  u 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KEtSEY  1  N 
RELSE YVILLE 

KILARC  POkCB  HOUSE 
LAKE PORT 
LARC  SPAULDING 
LECSVlLLE  KCEGAN  BANCH 
LITTVE  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSU 
nAOCLINE  2  SU 


MABYSvILLE 

rC  CLOUD 

niOOLETOl«4 

niHEBAL 

rQUNT  OANAHEB 

PQUNT  SHASTA  USO  CI 


SBOVILLC 

OnOwlLLE  BRIOCE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKtNTD   RANGCR  STi 

PAYNES  CRCER 


RIVER 


PIT  fllvCB  P  H  5 
PLACEBvILLE 

placervillc  ifg 

PtATINA 

PORTOL A 
OUIrtCT 

BCD  BLUFF   WSO  AP 
REDOING  riBE  STfl  NO 
BEPBCSA 

Rte  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  fTT  P  G  AND  E 
SACBArCNTQ  WSO  AP 
SACRArCNTO  WSO  CI 


ST0NYT3IJD  RANGER  S 
STONY  GORGE  RESEfiv 
STRAkCCRRY  VALLEY 
TWIN  LARES 
UPPER  LAKE  7  U 

VACAVIL'.E 

VINTON 

vOLL^RS 

vOlTft  POKR  MOUSE 
kMISKCrro^  RES 


MIOGCPORT 
CEDARVILLC 

OOMNCB  rcrwtlAL  ST  M 
0«YVC 

oanc  »  ssc 

CILERY  LAIE 

FLEniNC  flW  AMO  GA^C 

FMT  BIOVCLL 


SilCC«N  CACCK 
SCCRCT  VALLEY 
S4UAW  vAiLEY 

STAfCISM  1  E 
»«M#TvIitE  AI 
TAN«l  CITY 


.10     .01  .14 


ill  terEREWlt  N0TC3  FOLLOMINO  SmTIOH  IMDEI 


.10     .10  .00 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ALAnO    1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LQIiONO  4 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PftRK 

BLACK  MOUNTAIN  2  5W 
BURL INGArC 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARtCL  VALLEY 

CMITTEMDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 

GERBER  RANCH 
GILROY 

GILHQY  1^  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNAnDCZ  2  NU 

HOLLISTER    1  SU 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LJVERMORE  COUNTY  F  0 

LOCKUOOD  2  H 

LOS  GAT05 

LOS  GATOS  A  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  WATER  PLAMT 

MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AF 
MORGAN  HILL    2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRQ  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
NEUARK 

OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRUALL  RANCH 
PALO  ALTO   JR.  MJSEUM 
PALOMA 
PARKFIELO 

PASO  flOBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUftNT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS   3  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SAL INAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLEhENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GBEGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
5AH  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEDAD 

5PRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPH  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK   4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WOOOSIOE  FIRE  STA  1 
fcJJIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCH  FI6REB0ARD  tx. 
AMTIOCH  PUrPIHG  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBEORT    1  NW 

BAKEBSFIELD  WSO  AP 
6ALCH  POKR  HOUSE 
BLACKtCLLS  CORNER  21«1W 
ftUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  tHEES 

CAt«>  PARDEE 
CASTLE  BOCK  RAO  LAB 
CATWCrS  VY  BULL  RUN  RH 
CMC ROY  VALLEY  DAM 
C8AI inGA 

CaRCdOAfi  IPRIG  DIST 
DCLAna 

OCL  PUEHTQ  ROAD  CAr«> 
DCNAIR  3  NfiC 
DUDLEYS 

CLECTBA  PfHCR  HttUSE 
ELLIBTT 

EXCHCOUEB  BESeBVSiR 
FIDOLETeift  LY»tCH  QMKt* 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUINO  STflT [ON  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  16    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28 


29 


30 


31 


rivi  POINTS  *  isw 
roCSriQ  WSQ  AP 
raiAMT  GOVtPMKNT 
QLCrtnviLLt 
QIMMT  GROVt 

QAOVCLANO  RANGEQ  ^TA 

MtTCM  METCMY 
HUNTCn  0  AM 
lORIA 

jaHNSQHOAt.E 
KCBL INGCR 

Kenn  fiivcR  PH  NO  1 

KEBN  SIVCR  PM  no  3 

UmCMM  CITy 
KCTTVEnAN  iTATIOM 
KHIOHTS  FERRY  2  Se 
LEBEC 
It  GRAND 

LCHmN  RANCH 

Ler«N  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  PANOCME  OET  OAM 
LODOEPOIE 

teoi 

L0S  SAHOS 

LOS  BAHOS  ARBUBUA  RCH 
LBS  BANDS  OET  RESV 
nWCRA 

rWlTCCA 
nMICOPA 
MARIPOSA 
NATHEB 
rCADSW  LAKE 

rCNOOTA  DAM 

rCRCCO  FIRE  STATION  2 

mocsTo 

NCtMM  2  NM 
NOaTH  FORK 


ORANGE  COVE 
PACHCCO  PASS 
PAflBCHE 

pattimay 
pine  flat  dam 

pbrtcrvkle 

PBMY  3  E 
SALT  SPRINGS  Pkfi 
SAM  ANDREAS  3  S 
SAN  LUIS  OAn 


SANTA  RIT 


PEAK 


SB  EHTRftNCC  YOSEMITE 
SPRINOvILLE  7  ENE 
STANISLftUS  POkCB  HOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON    FIRE    ST«    NO  4 
SUTTER  MILL    RAHGCe  STO 
tCHACnAPI 

TtjON  RANCMO 

TwaCE  RvflS  EDISON  PM  I 
TIGER  CREEK  PM 

TMCT  CABBONA 

TQftCY  Purg>ir%C  PtftNT 

ruRL OCK 

vISAt lA 
WALLACE    1  NNE 
MSC8 
tCSTHAVEN 
«ST  PflINT 


KT  FC  4^ 


Acnm-csoo  c 

AlISO   CN  OAT 

ALPINE 

ALTAOCNA 

MIZA 


I  SECS  es  Fc  soao 

AVRLBM  PLEASURE  PIER 
BARRETT  OAn 
BCAU»«>NT  PUIVINC  PLANT 
BEL    AIR  FC-lOA 

BIO  BEAR  LAKE 
BIO  OAirON  DAM  rC2236e 
BIO  TUJUNCA  DAM  FC^OC 
BBuOuCr  CANYBN 

.LET  Pf*>  PLT 


CACMum  LAKE 

CATV   MI    MILL    OP  I OS  %7E 

C*r«»B 

CAftBCA  PMK  PIERCE  COl 
CHArSt«RTM  FC24r 

CMUIA  VISTA 

CLARC^onT  PertinA  cOt. 
CBlBY)  FC  93  C 
CBRBNA 

C«v|p«R  TEr^E  FC   103  6 


ORT  CAfirWt  RCSCRvDie 

CL    CAPiTMl  DAfI 

ESCBP«IO« 


.03     .OS  .02 


sec  BCfERtKCf  ROTCS  FOLLOmINO  5IAH0R  IMO€ 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DAY  OF  nONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

rULLEPTOH  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDORA  UCST  FC  ie& 
HAJMES  CYh  UPPER  FC367 

ME«T 

HEHSHAU  DAM 
MQCGEES  FC  60  A 
IDTLLUILD  FIRE  DEPT 
JULIAN  UYNOLA 

JUNCAL  OAn 

LA  CRESCEHTA  FC  2St  6 
lAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  rCSA 

LECMUZA  PT  STH  FC  3526 
LOnPOC 

LONG  BEACH  USO  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  USO  AP  R 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MOORPARK 

m  BALDY  FC  eSG 

m  WILSON  2 
NEW  CUYAMA  FIRE  STA 
NEWHALL   SOLEDAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOP 
NIPOMO  2  NW 

OCEANSIOE 

QJAI 

OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A?E 
PAL  OMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VER0E5  EST  FC^3D 
PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  AHGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA  CAL    POL  T 
POUAY  VALLEY 
RBMONA  CHAPMAN 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  t3 

RIVEBSIDE  CIT  EXP  STA  R 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBEHG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WSO  y^ft 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC9& 
SAN  GABRIEL    CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTO  MARIA  WSO  AP  R 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PL    NO  1 
SOMIS  3  MW 

SUEY  RANCH 

SUN  CITY 

5U5ANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  0AM 
UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  15A 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL   STA  FCI02C 
WARNER  SPRINGS 
k*(ITTIER  CTY  H  FC  i06C 
rORBA  LINDA 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELANTO 
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BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PACK  FC  636 
BISHSP  CREEK    INTAKE  2  //O 
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esuLCvARo  ne.  2 
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OCEP  CANYOn  LABOSATORY 

OCXP  SPQIMGS  CtfllEGC 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STHT ION 

cr 

DRY  OF  MONTH 

TOT 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  28  27 

28  29  30 

31 

OOLO  bock 
COLOiTONE  ECHO  2 

MftrritlD  PULING  PLOMT 

!f*CBI«t 

INOCPCHDENCE 

;tDIO  U  i  DATE  GftROEfi 

ItTOKEBN 

IirOKEON  OBMITftGE 

JOSHUA  TBEE  3  S 
«EE  BAMCM 
lA(.E  ABBOWNEAD 

^CCCA  FIBE  STATION 
r*ITCHELL  CrtvEHNS 

tJuriTAIh  PASS 

trr  SAN   JACINTO  W  S  PR 

NEEDLES  fAA  AIBPORT 
NKANO 

OCOTILLO  KLLS 
OCOTILLO  2 
PALrOALE 

PALPOAtE   FAA  AIRPOBT 
PALM  SPBINGS 
PAQkEB  BESEflvOIB 
BANOSBUBC 
■SmOShONE 

iNOW  CBEEt  UPPER 
THERMAL    rAA  AP 
TRONA 

nCNTYMINE  PALMS 
VALYEBHJ  riBE   STA  70 

vICTORVILLE   PUM>  PLANT 
WHITE    MOUNTAIN  1 
k*ITE   MOUNTAIN  2 
UlLDBOSE  RANGER  STA 

.or 
.  o: 
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.Oi 
.OC 
.2( 

-3^ 
.01 

.o; 

.OC 
•  OC 
.OC 
.OC 

.oe 

-OC 

.0' 
.OC 
.3*. 

.^t 

.o: 
1  .e: 

.  2i 

.02  .01 
.  M 

.0^  .0^ 

,07  T 

T  .02 

.15  .02 
.01 

.  12 

.0*  T 

.25 

.06 

.10     .42  T 
.40     .44  ,01 
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T 
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DRILY  TEMPERATURES 


STOTION 

DRY  OF  MONTH 

a 
a 
oc 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

< 

NORTH  COBST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 

55 
39 

70 
47 

76 
43 

86 
47 

78 
44 

79 
47 

80 
44 

76 
46 

70 
40 

76 
41 

76 
50 

64 
43 

68 
36 

70 
39 

66 
36 

62 
40 

55 
40 

62 
37 

66 
39 

71 
49 

74 
40 

74 
46 

77 
46 

80 
62 

83 
48 

79 
61 

73 
46 

76 
49 

73 
39 

79 
41 

72.6 

nNGUIN  PfiC  UNION  COL 

MAX 

75 
42 

67 
38 

68 
41 

70 
44 

73 
42 

74 
42 

SO 
64 

70 
69 

79 
41 

74 
44 

75 
49 

70 
43 

72 
46 

70 
42 

72 
39 

65 
33 

62 
34 

64 
32 

60 
36 

66 
36 

67 
41 

73 
47 

73 
60 

80 
62 

82 
67 

90 
61 

94 
66 

86 
44 

67 
41 

76 
46 

79 
45 

72.9 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

82 
47 

68 
32 

79 
36 

87 
46 

90 
45 

89 
40 

72 
39 

65 
36 

69 
36 

56 
37 

67 
34 

69 
44 

56 
36 

68 
38 

60 
43 

74 
46 

75 
37 

79 
42 

77 
42 

86 
47 

90 
49 

92 
46 

87 
48 

87 
42 

60 
40 

66 
43 

76.  1 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

MAX 

60 
47 

57 
34 

63 
40 

70 
39 

76 
43 

68 
47 

72 
47 

71 
41 

68 
39 

63 
36 

66 
36 

66 
44 

60 
32 

60 
33 

63 
40 

68 
37 

64 
38 

63 
37 

68 
37 

60 
37 

61 
46 

64 
38 

66 
41 

70 
60 

70 
64 

76 
46 

76 
48 

68 
41 

71 
47 

66 
36 

71 

37 

66.2 

CALLAHAN 

MAX 

74 

37 

69 
31 

68 
33 

74 

35 

79 
39 

78 
44 

81 
44 

79 
46 

75 
36 

65 
36 

72 
37 

70 
38 

63 
30 

63 
33 

57 
37 

62 
28 

46 

25 

53 
33 

58 
33 

62 
33 

66 
41 

72 
37 

70 
37 

77 
39 

83 
42 

81 
41 

81 
43 

78 
43 

68 
36 

71 
36 

79 
37 

69.9 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

6S 
35 

71 
28 

73 
33 

79 
36 

82 
40 

82 
40 

74 
42 

80 
43 

66 
33 

69 
35 

72 
35 

62 
41 

64 

30 

64 
30 

54 
32 

49 

32 

46 

28 

52 
31 

60 
35 

63 
39 

68 
38 

70 
34 

70 
35 

78 
39 

82 
44 

84 
46 

81 
43 

79 
44 

71 
36 

78 
36 

84 
39 

70.2 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

78 
44 

73 
45 

73 
43 

73 
45 

74 
47 

76 
48 

85 
48 

84 
49 

83 
50 

77 
48 

79 
47 

82 
47 

76 
46 

74 
47 

71 
48 

66 
44 

63 
37 

69 
36 

61 
38 

65 
44 

72 
44 

78 
48 

80 
53 

81 
54 

86 
54 

96 
60 

100 
61 

90 
45 

72 
46 

80 
49 

87 
46 

77.2 

COVELO 

MAX 

CRESCENT  CITY   !  N 

MAX 

57 
47 

58 
37 

60 
38 

59 
40 

61 
47 

60 
48 

60 
39 

60 
48 

63 
37 

55 
42 

57 
40 

56 
43 

56 
40 

60 
40 

62 
47 

63 
44 

64 
46 

66 
46 

66 

47 

69 
48 

64 
41 

60 
41 

60.2 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

64 
4B 

65 
41 

63 
45 

63 
46 

63 
48 

61 
49 

69 
50 

70 
51 

68 
46 

71 
46 

75 
48 

77 
48 

70 
49 

68 
45 

72 
47 

67 
39 

65 
42 

60 
38 

59 
41 

67 
42 

67 
42 

72 
45 

77 
47 

81 
60 

82 
51 

80 
56 

91 
66 

76 
47 

61 
44 

68 
48 

74 

61 

69.8 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

EUREKA  USO  CI 

MAX 

54 
48 

53 
46 

55 
46 

55 
44 

54 
48 

55 
48 

57 
47 

54 
48 

55 
46 

55 
45 

56 
48 

53 
47 

52 
43 

58 
41 

54 
46 

53 
42 

51 
42 

54 
40 

56 
46 

56 
47 

58 
48 

60 
45 

59 
50 

61 
50 

59 

52 

57 
51 

56 
49 

65 
49 

56 
48 

57 
46 

66 
48 

66.6 

FERNOALE  2  NW 

MAX 

FOREST  GLEN 

MAX 

80 
38 

70 
35 

73 
30 

78 
34 

82 
38 

85 
39 

79 
39 

85 
40 

82 
36 

68 
33 

76 
36 

61 
30 

65 
30 

62 
35 

68 
26 

48 

31 

60 
32 

60 
37 

60 
31 

68 
35 

70 
33 

72 
34 

72 
36 

78 
37 

66 
42 

87 
42 

80 
40 

81 
33 

74 

33 

82 
33 

72.4 

FORT  BRAGG 

MAX 

58 
47 

68 
42 

60 
39 

61 
42 

60 
46 

67 
43 

61 
45 

62 
47 

62 
45 

61 
46 

61 
41 

69 
46 

69 
46 

60 
42 

62 
46 

61 
37 

60 
40 

67 
36 

61 
44 

61 
43 

62 
44 

63 
40 

66 
43 

64 
45 

65 
49 

64 
51 

67 
49 

62 
44 

62 
47 

63 
41 

64 
44 

61  .4 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

78 
37 

70 
32 

72 
34 

84 

36 

81 
44 

84 
46 

81 
37 

69 
39 

72 
36 

60 
32 

66 
34 

64 
33 

66 
30 

62 
26 

60 
33 

64 
31 

61 
36 

65 
40 

70 
36 

74 
51 

71 
54 

80 
45 

86 
45 

84 
43 

81 
41 

77 
37 

71 
34 

76 
37 

71.0 

FORT  ROSS 

MAX 

55 
45 

57 
41 

56 
41 

56 
46 

66 
46 

68 
45 

66 
46 

60 
46 

68 
46 

68 
48 

68 
48 

67 
49 

66 
44 

68 
46 

57 
46 

56 
46 

67 
39 

66 
39 

68 
39 

60 
39 

68 
41 

59 
46 

61 
50 

61 
49 

63 
48 

70 
48 

63 
60 

58 
42 

59 
43 

61 
42 

60 
41 

68.8 

GRATON 

MAX 

69 
44 

72 
37 

69 
40 

66 
46 

67 
47 

68 
47 

77 
43 

71 
43 

69 
39 

63 
39 

82 
42 

86 
40 

60 
36 

76 
39 

60 
43 

73 
33 

71 
34 

63 
31 

66 
34 

74 

36 

71 
38 

77 
38 

83 
39 

87 
43 

87 
45 

87 
49 

96 
49 

85 
41 

65 
40 

76 
39 

77 
38 

76.8 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

83 
37 

73 
31 

78 
34 

78 
34 

78 
34 

90 
35 

88 
44 

89 
47 

86 

35 

72 
42 

77 
39 

77 
38 

77 
32 

76 
34 

65 
32 

34 

30 

30 

31 

32 

75 
42 

76 
36 

80 
39 

79 
39 

86 
46 

91 
46 

90 
43 

83 
41 

88 
38 

88 

37 

87 
39 

81  .2 

HEALDSBURG 

MAX 

75 
47 

74 
43 

74 
44 

74 
48 

76 
49 

83 
60 

80 
48 

77 
49 

80 
44 

82 
63 

86 

68 

78 
62 

77 
46 

76 
62 

71 
60 

66 
44 

61 
38 

65 
37 

71 
46 

73 
41 

60 
43 

85 
46 

85 
46 

89 
52 

94 
53 

101 
57 

84 
66 

76 
48 

81 
46 

86 
46 

80 
46 

79.  1 

HILTS 

MAX 

HOOPA 

MAX 

74 
46 

61 
45 

73 
38 

80 
43 

87 

85 
46 

83 

85 
46 

82 
39 

66 
40 

75 
42 

74 
61 

65 
37 

67 
36 

67 
36 

62 
42 

58 
36 

60 
36 

57 
39 

66 
46 

71 
44 

74 
39 

75 
45 

77 
44 

8< 
49 

88 
50 

88 
46 

79 

83 
43 

74 

83 

74.3 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

72 
45 

70 
46 

68 
43 

65 
41 

67 
45 

74 
46 

73 
46 

73 
47 

78 
44 

80 
45 

84 

46 

76 
49 

75 
43 

75 
44 

70 
49 

68 
45 

64 
41 

66 
37 

70 
45 

71 
44 

75 
42 

61 
44 

81 
45 

66 
47 

86 
48 

96 
54 

83 
62 

79 
46 

74 
43 

83 
43 

82 
43 

76.9 
46.0 

KLAMATH 

MAX 

56 
46 

60 
36 

61 
39 

62 
41 

57 
47 

57 
51 

61 
48 

60 
47 

60 
39 

60 
41 

62 
43 

58 
47 

58 
37 

59 
36 

56 
39 

55 
41 

53 
37 

58 
36 

59 
36 

59 
40 

61 
45 

63 
39 

62 
43 

63 
44 

64 
46 

66 

50 

63 
48 

62 
44 

61 
47 

66 
41 

64 
40 

60.2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

71 
33 

62 
21 

64 

20 

68 
28 

70 
34 

76 
34 

74 
36 

76 
36 

73 
31 

61 
30 

62 
29 

66 
36 

60 
21 

58 
28 

67 
27 

50 
23 

47 
22 

43 

25 

48 

27 

52 
24 

59 
27 

63 
28 

69 
29 

69 
30 

74 
40 

80 
37 

76 
35 

73 
33 

70 
26 

64 
24 

69 
27 

64.3 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

68 
48 

66 
40 

66 
49 

66 
45 

65 
48 

72 
61 

75 
61 

72 
50 

73 
45 

78 
43 

79 
44 

74 
46 

70 
42 

73 
42 

66 
43 

67 
37 

62 
38 

62 
30 

69 
37 

67 
34 

75 
40 

76 
43 

81 
46 

62 
48 

66 
60 

94 

55 

83 
55 

74 
48 

71 
46 

73 
44 

78 
67 

73.6 

ORICK   PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

56 
46 

68 
34 

66 
37 

67 
37 

63 
47 

64 
46 

63 

46 

61 
46 

58 
39 

61 
39 

61 
40 

59 
46 

56 
32 

60 
33 

67 
40 

56 
41 

54 
39 

57 
32 

59 
32 

60 
40 

62 
44 

63 
36 

64 

39 

66 
43 

68 
63 

66 
60 

63 
49 

63 
38 

50 
47 

67 
35 

66 
36 

61  .  3 

ORLEANS 

MAX 

71 
51 

74 

39 

83 
40 

87 
43 

88 
46 

65 
49 

63 
49 

79 
43 

75 
46 

74 

46 

66 
46 

67 
40 

66 
38 

62 
43 

69 
42 

57 
41 

60 
40 

66 
43 

71 
46 

74 

62 

76 
46 

77 
47 

82 
46 

67 

50 

88 
54 

79 
50 

61 

50 

74 

50 

83 
46 

82 
46 

75.6 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

64 
46 

68 
39 

67 
46 

66 
47 

67 
48 

72 
49 

72 
48 

74 
42 

75 
43 

74 
48 

74 
47 

66 
47 

69 
43 

68 
46 

64 
46 

63 
40 

60 
39 

62 
36 

66 
42 

67 
40 

71 
40 

74 
42 

76 
44 

79 
46 

63 
49 

84 
51 

88 

52 

69 
47 

73 
46 

79 
42 

78 
42 

71  .8 

POINT  ARENA 

MAX 

57 
48 

58 
46 

69 
41 

60 
42 

57 
46 

68 
46 

60 
44 

63 
49 

60 
46 

60 
46 

60 
46 

60 
48 

60 
49 

60 
50 

60 
50 

58 
36 

59 
36 

58 
31 

58 
44 

60 
46 

60 
45 

60 
46 

64 
49 

62 
60 

63 
49 

64 
48 

66 
49 

60 
48 

61 
46 

60 
46 

61 
45 

60.2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

73 
46 

73 
40 

80 
41 

87 
42 

90 
43 

88 
47 

91 

60 

88 
51 

75 
43 

77 
41 

60 
42 

77 
43 

73 
39 

69 
38 

70 
41 

65 
36 

59 
36 

54 

32 

65 
37 

70 
36 

75 
39 

;e 

40 

80 
42 

84 
44 

93 
47 

97 
53 

95 
50 

80 
42 

62 
40 

66 
42 

80 
45 

78.8 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

MAX 

70 
46 

61 
44 

68 
44 

85 
43 

79 
46 

78 
45 

79 
45 

64 
46 

68 
42 

72 
43 

74 

42 

63 
43 

64 

39 

76 
39 

63 
36 

61 
37 

65 
38 

63 
36 

65 
36 

68 
36 

71 
37 

73 
42 

76 
46 

60 
41 

81 
46 

79 
46 

72 
46 

77 
46 

71 
43 

76 
46 

71.1 
42 . 3 

SAINT  HELENA 

MAX 

72 

77 
30 

74 
47 

76 
46 

74 
48 

81 
50 

63 

52 

61 
53 

81 
46 

82 
42 

86 
49 

76 
50 

76 
47 

79 
46 

73 
44 

69 
36 

62 
37 

58 
33 

72 
40 

72 
37 

78 
39 

83 
40 

87 
43 

89 
46 

99 
46 

96 

55 

67 
54 

74 
45 

79 
47 

83 
44 

Bl 
46 

78.8 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

70 

70 
45 

70 
48 

67 
49 

69 

50 

76 
49 

76 
50 

74 
49 

72 
69 

77 
57 

76 

72 

73 

68 

75 

61 

60 
45 

61 
45 

66 
53 

69 
56 

75 
44 

76 
56 

72 
44 

80 

84 

62 

98 
66 

96 

76 

79 
48 

81 
46 

62 
46 

74.3 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

70 
46 

70 
40 

60 
42 

69 
46 

69 
47 

77 
46 

73 
45 

72 
47 

77 
42 

79 
47 

87 
46 

78 
43 

72 
42 

78 
43 

73 
44 

70 
40 

66 
37 

63 
35 

73 
37 

70 
36 

76 
40 

81 
42 

86 
44 

86 
46 

87 
48 

86 

53 

92 
53 

75 
45 

77 
43 

80 
46 

75 
43 

76.2 
43.9 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

81 
42 

71 
33 

75 
36 

82 
39 

87 
42 

88 
46 

87 
47 

87 
47 

85 
37 

71 
41 

76 
40 

76 
44 

66 
36 

68 
34 

66 
34 

68 
35 

62 
36 

52 
37 

58 
37 

64 
40 

69 
44 

72 
38 

76 
40 

76 
43 

82 
47 

90 
48 

90 
47 

65 
47 

Bl 
40 

77 
40 

84 
42 

75.2 
40.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 


SHELTEB  CBVE 


TRIMITY  OBH  VISTR  PT 


uflRM  SPRINGS  onn 


kCAVERVILLC  RANGER  STA 


WEED  FIRE  OEPARTrENT 


UILLITS   1  ME 


UILLOU  CREEK    1  NU 


AOIM  RANGER  STATION 


ALTURAS  RANGER  STATION 


AUBURN  0AM  PROJECT 


BLUE   CANYON  USO  AP 


BOUnAN  DAM 


BRANNAN  ISLAND 


BROOKS  FARNHAn  RANCH 


CANYON  DAM 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA   1  SSM 

DAVIS  J  USU  EXP  FARM 

DEER  CREEK  FOREBAY 

OE  SABLA 

DOBBINS   1  S 

OOLtlEVILLE   RANGER  STA 
CAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
rOLSOM  0AM 

GEORGE TOk^  RANGER  STA 


82      7-1  77 


72  65  66 
n     21  30 


■17     •10  42 


43     43  41 


00     76  76 


74  63  65 
3S     30  33 


70  69  74 
46     37  39 


77  65  76 
47     42  36 


80  72  70 
42     34  35 


72  66  67 
38     35  29 


74  67  65 
33     24  33 


50     43  44 


77     67  68 


61      62  62 


63  64  62 
38     36  36 


70  67  71 
47     42  44 


75  68  70 
36     40  30 


70  65  60 
36     32  35 


68     69  71 


83  73  75 
51      46  47 


83  74  75 
47     39  41 


76  72  74 
52     44  44 


74     67  70 


76     65  73 


72  73 
34  34 


79     74  74 


74     66  68 


82     70  72 


ORY  OF  MONTH 


62  68  61 
43     49  46 


78  84  88 
36     40  45 


75  76  77 
33     34  39 


82  65 
46  4S 


72  73  75 
47     49  46 


82  79  78 
40     41  42 


89  88  89 
43     44  40 


74  80  84 
38     42  48 


34     35  40 


32     27  34 


46     48  49 


73  77  73 
46     53  51 


69     73  74 


67     72  75 


80  88  87 

46  43  47 

71  76  81 

27  29  37 


82  88  86 
49     46  51 


40     40  46 


71      78  84 


66     73  78 


76     77  61 


78     76  81 


78  83  87 
40     43  46 


77     80  78 


67  64  59 
4S     49  45 


83  85  82 
47     48  42 


79     78  76 


92  88 
52  S3 


86  87 
44     43  38 


42     44  39 


77  80  78 
35     36  40 


82  88  86 
57     58  53 


80     85  83 


74  73  66 
56     52  46 


74  74  67 
45     43  42 


78  84  79 
60     52  53 


91      92  93 


37     45  42 


79  80  77 
41      44  44 


35     34  33 


91  91  90 
58     58  54 


84  88  83 
52     54  51 


87  90  87 
47     50  53 


87  87  86 
57     57  55 


SB     90  89 


80  60  79 
50     50  51 


82  80  79 
40     52  50 


84     84  80 

51      53  51 


67  87  86 
52     55  43 


80     80  77 


84     80  87 

51     57  53 


SO  83  81 
56     57  54 


10    II  12 


58  61  61 
44     43  47 


41      44  43 


39     39  44 


68  68  67 
37     31  35 


76     79  70 


77  79  82 
48     53  51 


71      76  64 


65  64  69 
41      35  43 


69  72  67 
37     36  43 


72  76  64 
37     43  44 


70     70  73 


68  70  69 
28     34  38 


68  70  62 
28     30  28 


79  80  84 
47     50  51 


76  78  82 
43     48  47 


64     69  59 


67  68  67 
38     38  38 


71  71  62 
36     35  39 


71  73  64 
30     30  34 


84     83  88 


79     83  85 


75  77  78 
48     50  48 


78  83  80 
49     50  47 


72     70  75 


75     81  77 


79     80  82 


81     83  86 


13    14  15 


72  78  71 
39     40  48 


68  70  68 
36     35  39 


60  61  59 
24     34  27 


72  69  65 
43     42  46 


74  76  72 
45     45  47 


77  78  65 
33     33  38 


56  62  65 
30     31  34 


65  62  61 
35     35  40 


78  69  69 
35     33  38 


61  68  65 
32     35  33 


62  63  62 
25     30  31 


52  62  63 
21     23  32 


75     75  77 


72     74  74 


60  59  52 
40     39  34 


59  59  56 
37     36  36 


72  75  74 
47     50  50 


62  65  64 
26     27  36 


65  64  63 
30     32  32 


65  63  59 
28     29  31 


81      78  79 


76     77  77 


77  68  69 
37     36  39 


74     73  74 


16     17  18 


58  54  54 
43     40  38 


56     34  33 


62  58  54 
32     30  34 


50  47  50 
23     29  25 


63  60  65 
43     40  36 


67  65  59 
43     33  32 


68  57  50 
33     30  33 


53     52  44 

25     37  32 


58  54  58 
32     37  34 


65  58  62 
38     35  40 


57  50  51 
30     29  35 


54     Bl  46 

33     27  29 


30     28  22 


71  67  58 
42     39  35 


68  64  59 
38     36  32 


45     36  40 

28     25  23 


33     26  23 


74     68  63 


75  71  61 
38     42  35 


58  55  46 
26     31  29 


29     28  28 


30     27  34 


73  72  65 
49     44  44 


76     68  68 


66  63  57 
41      38  38 


65  62  60 
39     36  32 


60  58  65 
37     34  28 


19    20  21 


57     59  59 


70  70  77 
39     36  37 


56  67  67 
34     35  47 


55  59  67 
29     24  29 


50  56  66 
30     26  30 


45  53  56 
20     21  23 


63  68  71 
37     39  44 


62  66  69 
33     38  41 


29     33  40 


47  52  63 
30     30  37 


67     70  73 


66  74  77 
37     40  43 


53  58  61 
24     28  30 


52     54  66 


55  59  66 
28     30  30 


73     72  73 


65     70  72 


22   23  24 


65  73  74 
41      44  43 


27     42  30 


65  58 
28  32 


60  70  70 
32     38  42 


58     68  69 


66     73  73 


SI  63  66 
44     46  50 


80     83  85 


72  70  77 
31      38  34 


76  78  83 
44     4fl  50 


40     52  53 


73  77  74 
35     38  38 


69  70  67 
36     38  38 


68  72  74 
38     37  40 


76  79  80 
36     42  42 


70  75  74 
40     43  47 


67  73  71 
25     30  30 


78     81  84 

48     53  55 


75  79  82 
47     49  52 


65     68  71 


66  68  72 
40     40  42 


78  81  81 
53     52  57 


70  70  77 
34     35  39 


72     75  78 


78     85  87 


79  83  86 
49     49  51 


76  79  80 
39     48  53 


80  SO  S3 
48     50  53 


80    85  as 


79     78  83 


37     37  40 


76     SO  85 


76     70  82 


80  85  86 
50     53  54 


71      77  78 


25   26  27 


93  100  98 


84     93  93 


83     81  80 


83  94  99 
59     64  64 


83     SO  00 


73     81  SI 


83  90  89 
40     48  48 


85     91  92 


42     49  48 


73  83  S3 
35     36  43 


87  93  96 
56     60  66 


54     59  63 


53  94  99 

54  51  50 


79     86  87 


77     81  81 


39     43  43 


90  03  98 
57     58  62 


86     94  99 

53     57  57 


90  93  93 
56     62  62 


89  03  01 
50     54  56 


87     03  07 

52     57  50 


84  00  06 
55     58  50 


80     04  00 

57     63  67 


28   29    30  31 


60     50     60  64 


47     43  41 


SI  81  70  83 
46     40     30  43 


76  71  71  70 
41      36     30  34 


81      77     85  00 


87  72  80  87 
47     35     42  39 


82  74  77  63 
43     37     36  30 


75  73  67 
43     33  33 


75  70  70  SO 
42     40     38  40 


85     85     70  86 


70  77  71  77 
44     38     35  40 


84  75  73  78 
37     46     29  34 


84  77  68  71 
38     41      27  30 


91  75  78  84 
40     45     47  53 


91  73  76  82 
47     40     48  51 


68     64     60  72 


72     64     70  72 


03  78  83  88 
52     47     46  51 


82  76  71  77 
37     40     26  30 


70  75  73  76 
43     44     35  40 


02  76  78  88 
56     48     50  52 


88  80  80  85 
45     44     40  42 


87     73  60 


50     47  44 


87     75  80 


79     78  86 


81  88  01  87  74  73  78 
55     63     63     54     44     43  46 


SEE  REFCItENCC  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

ui 
C9 

cc 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

flVEl 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

MAX 
MIN 

77 
48 

68 
41 

68 
42 

70 
46 

77 
44 

76 
47 

80 
52 

82 
64 

81 
61 

74 
46 

74 
47 

79 
46 

68 
42 

70 
44 

7  1 
44 

63 
40 

60 
36 

50 
31 

55 
32 

61 
40 

66 
40 

71 
43 

76 
46 

77 
46 

81 
50 

86 
66 

90 
58 

85 
50 

72 
45 

72 
43 

79 
49 

72.9 
45.2 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

77 
49 

68 
46 

71 
45 

73 
47 

72 
48 

70 
47 

81 
46 

84 
47 

80 
50 

76 
55 

80 
51 

82 
47 

75 
49 

75 
45 

70 
51 

68 
38 

68 
35 

63 
40 

69 
41 

72 
41 

79 
41 

82 
51 

84 

51 

86 
52 

93 
60 

99 
55 

89 
49 

67 
47 

79 
48 

85 
46 

77.2 
47.3 

HAT  CHEEK   PH  HB  1 

MAX 
MIN 

78 
37 

72 
44 

74 
34 

73 
32 

82 
33 

84 

39 

85 
40 

86 
42 

84 

39 

76 
34 

76 
34 

77 
45 

67 
29 

70 
31 

69 
34 

62 
36 

60 
33 

50 
32 

64 

28 

61 
33 

66 
33 

74 

32 

77 
36 

77 
38 

84 
42 

90 
45 

91 
45 

87 
42 

81 
43 

76 
33 

81 
36 

75.0 
36.5 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
38 

63 
32 

62 
27 

68 
30 

72 
28 

72 
39 

75 
31 

71 
35 

72 
36 

69 
35 

65 
39 

62 
29 

58 
30 

59 
18 

58 
30 

48 
38 

45 
25 

40 

22 

46 
24 

50 
28 

68 
32 

68 
32 

66 
36 

71 
35 

78 
46 

79 
44 

79 
42 

74 
37 

68 
46 

68 
28 

74 
35 

65.0 
33.2 

LAKEPOBT 

MAX 
MIN 

eo 

43 

74 

38 

77 
42 

83 
42 

87 
43 

87 
47 

88 

50 

88 

52 

83 
42 

78 
41 

82 
42 

78 
43 

74 
38 

72 
39 

68 
42 

64 
34 

59 
33 

60 
29 

67 

32 

73 
34 

79 
38 

81 
39 

82 
41 

84 
44 

88 
47 

97 
54 

94 

50 

81 
46 

81 
39 

88 
42 

80 
45 

79.6 
41.7 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

66 
33 

67 
28 

63 
31 

69 
32 

74 
33 

78 
40 

74 
43 

78 
38 

77 
40 

76 
33 

76 
33 

74 
34 

74 
33 

65 
33 

62 
32 

56 
30 

46 
26 

41 

20 

46 

26 

54 

26 

65 
30 

70 
35 

80 
35 

76 
36 

84 
40 

87 
48 

83 
42 

82 
42 

71 
35 

73 
34 

75 
40 

69.8 
34.3 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

66 
36 

61 
32 

61 
33 

59 
35 

64 

35 

68 
40 

73 
41 

75 
42 

73 
42 

66 
33 

63 
35 

67 
41 

55 
31 

58 
31 

58 
30 

51 
26 

46 

23 

32 
19 

41 

26 

43 

28 

46 
31 

58 

32 

65 
34 

64 

37 

70 
41 

76 
50 

79 
45 

77 
43 

70 
37 

64 

36 

68 
38 

61.9 
35.0 

MARKLEY  COVE 

MAX 

02 
46 

71 
41 

73 
45 

76 
46 

83 
45 

82 
47 

86 
52 

88 
54 

87 
48 

80 
50 

80 
51 

83 
49 

77 
46 

75 
48 

77 
45 

71 
41 

69 
40 

60 
36 

60 
40 

71 
38 

72 
42 

77 
47 

81 
51 

85 
63 

85 
53 

93 
58 

98 
60 

90 
49 

70 
44 

80 
48 

86 
49 

78.9 
47.2 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

08 

62 

78 
48 

77 
48 

81 

50 

86 
50 

83 
54 

89 

58 

93 
59 

94 
54 

86 
51 

85 
54 

88 
53 

80 
49 

82 
51 

85 
48 

74 
50 

74 
42 

67 
40 

67 
38 

74 
45 

78 
49 

83 
51 

88 
55 

87 
57 

92 
59 

95 
64 

100 
68 

99 
52 

79 
50 

82 
54 

89 
57 

84.0 
52.0 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

MINERAL 

MAX 
MIN 

69 
32 

64 

30 

63 
28 

64 
32 

68 
30 

75 
34 

75 
35 

76 
38 

74 
33 

61 
29 

65 
29 

68 
36 

57 
27 

62 
27 

58 
28 

50 
24 

47 
26 

36 

27 

43 

16 

47 
28 

50 
30 

61 
28 

65 
30 

67 
34 

72 
37 

78 
42 

82 
40 

76 
39 

72 
38 

64 

29 

70 
32 

63.9 
31  .3 

MOUNT  SHASTA  USD  CI 

MAX 

68 
43 

68 
35 

67 
38 

73 
37 

78 
44 

77 
51 

81 
46 

81 
50 

69 
45 

69 
41 

74 
41 

66 
38 

64 

32 

66 
34 

55 
32 

50 
30 

47 

28 

51 
28 

56 
36 

63 
32 

66 
35 

74 

36 

70 
45 

77 
40 

81 
48 

81 
54 

76 
50 

76 
46 

69 
43 

72 
39 

81 
41 

69.0 
40.0 

NEVADA  CITY 

MAX 

76 
43 

71 
37 

70 
37 

70 
38 

76 
38 

78 
41 

81 
46 

82 
48 

83 
46 

76 
41 

73 
43 

78 
46 

70 
37 

69 
38 

71 
42 

63 
37 

60 
34 

51 
28 

56 
29 

61 
32 

65 
35 

70 
38 

75 
38 

76 
41 

80 
45 

85 
50 

09 
50 

88 
44 

76 
41 

73 
37 

77 
41 

73.2 
40.0 

ORLAND 

MAX 

OROVILLE 

MAX 

84 

52 

74 
48 

75 
49 

82 
50 

88 
52 

82 
55 

90 
61 

91 
64 

91 
56 

86 
51 

86 
57 

87 
56 

79 
50 

79 
51 

81 
49 

72 
50 

69 
46 

63 
40 

66 
43 

73 
48 

75 
52 

80 
54 

86 

56 

88 
61 

90 
64 

97 
65 

101 

70 

96 
55 

81 

62 

81 

56 

88 
58 

82.6 
63.9 

PARADISE 

MAX 

77 
64 

6b 
46 

69 
47 

74 

55 

79 
52 

75 
55 

84 
58 

83 
62 

83 
67 

76 
51 

77 
53 

80 
51 

70 
47 

72 
49 

72 
44 

65 
43 

61 
38 

53 
37 

67 
38 

65 
44 

68 
47 

74 
49 

79 
52 

81 
57 

82 
59 

90 
66 

93 
68 

88 

55 

75 
46 

74 

52 

86 

55 

76.2 
51.2 

PLACERVILLE 

MAX 

78 
46 

70 
39 

68 
41 

70 
43 

74 
43 

74 

47 

80 
50 

85 
52 

85 
49 

77 
43 

76 
45 

80 
49 

71 
44 

7! 
43 

75 
44 

67 
37 

62 
38 

57 
32 

58 
33 

63 
37 

67 
40 

73 
44 

77 
46 

78 
47 

82 
50 

89 
55 

93 
55 

90 
48 

78 
43 

75 
43 

80 
48 

74.9 
44.  3 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

76 
56 

69 
45 

69 
46 

75 
52 

76 
49 

79 
55 

03 
61 

03 
59 

80 
56 

75 
51 

78 
52 

72 
47 

69 
49 

73 
49 

70 
41 

64 
38 

58 
34 

55 
32 

61 
35 

65 
41 

72 
47 

77 
50 

78 
53 

82 
57 

92 
58 

93 
65 

91 
65 

75 
45 

74 
46 

78 
52 

80 
56 

74.9 
49.7 

PLATINA 

MAX 
MIN 

POHTOLA 

MAX 

OUINCY 

MAX 
MIN 

78 
34 

72 
29 

74 

29 

73 
31 

76 
30 

83 
36 

85 
38 

85 
42 

82 
42 

76 
35 

76 
33 

78 
37 

68 
32 

70 
32 

70 
41 

61 
33 

57 
33 

50 
30 

55 
23 

59 
31 

60 
30 

74 

32 

77 
33 

77 
37 

83 
40 

88 
44 

92 
44 

87 
40 

80 
42 

77 
34 

82 
38 

74.4 
35.0 

RED  BLUFF  USO  AP 

MAX 
MIN 

74 

53 

79 
48 

83 
52 

86 

55 

93 
51 

91 
64 

87 
56 

89 
59 

83 
57 

85 
47 

85 
52 

76 
54 

78 
53 

79 
50 

73 
51 

69 
45 

60 
42 

64 
40 

72 
43 

73 
46 

80 
50 

86 
51 

86 
56 

90 
56 

97 
59 

100 
73 

92 
66 

80 
58 

81 

52 

89 
57 

94 
54 

82.4 
52.9 

REDDING  FIRE   5TA  NO  2 

MAX 
MIN 

81 
58 

82 
54 

86 
56 

81 
58 

85 
56 

95 
59 

95 
61 

91 
67 

89 
63 

83 

53 

85 
53 

83 

56 

79 
52 

80 
52 

74 
36 

69 
45 

62 
42 

65 
37 

74 
43 

74 
48 

81 
54 

87 
53 

86 
59 

91 

60 

98 
64 

101 
71 

101 

72 

95 
66 

84 
54 

91 
58 

97 
62 

85.3 
55.6 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

84 
49 

72 
45 

74 
44 

77 
43 

83 
47 

81 
46 

86 
52 

91 
56 

90 
63 

84 
45 

82 
47 

87 
51 

79 
42 

79 
46 

82 
48 

73 
40 

71 
40 

65 
35 

56 
35 

72 
40 

75 
42 

80 
45 

84 
47 

86 
49 

91 
52 

94 

57 

101 
60 

96 
50 

77 
48 

81 
42 

89 
55 

81  .  7 
46.8 

SACRAMENTO  USO  AP 

MAX 
MIN 

72 
50 

73 
45 

77 
47 

79 
45 

77 
47 

84 
48 

88 

53 

86 

53 

80 
49 

83 
47 

85 
61 

78 
48 

78 
44 

78 
46 

72 
44 

69 
41 

63 
40 

65 
36 

72 
40 

73 
44 

80 
46 

86 
49 

87 
50 

90 
50 

95 
53 

99 
58 

93 
53 

70 
49 

79 
47 

87 
47 

82 
50 

80.  1 
47.5 

SACRArCNTO  USO  CI 

MAX 
MIN 

74 

52 

79 
48 

81 
51 

84 

51 

80 
50 

89 
53 

93 
57 

88 
58 

84 
54 

87 

52 

90 
56 

82 
64 

81 

62 

82 

52 

76 
60 

72 
47 

65 
46 

68 
44 

74 
49 

75 
50 

82 
52 

87 
65 

88 
56 

92 
60 

96 
60 

102 
66 

94 

58 

73 
54 

83 
52 

90 
56 

87 
56 

83.2 
53.3 

SHASTA  0AM 

MAX 
MIN 

76 
59 

71 
56 

76 
57 

78 
59 

86 
S6 

90 
54 

82 
59 

86 

67 

87 
62 

82 
60 

78 
56 

81 
56 

75 
52 

75 
53 

74 
48 

70 
44 

67 
41 

50 
39 

61 
41 

71 
48 

69 
49 

78 
52 

80 
52 

80 
57 

87 
60 

93 
68 

93 
67 

96 
66 

85 
51 

81 
58 

87 
60 

78.9 
55  .  1 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

69 
37 

70 
34 

71 
35 

73 
36 

79 
39 

84 
44 

83 
46 

ei 

44 

76 
42 

75 
37 

77 
36 

72 
37 

67 
37 

67 
34 

64 
43 

56 
36 

51 
30 

51 
24 

56 
31 

61 
31 

70 
35 

74 
39 

77 
38 

81 
41 

87 
46 

90 
54 

86 
47 

81 
46 

72 
37 

78 
41 

82 
44 

72.9 
38.7 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

70 
31 

68 
46 

67 
32 

68 
32 

76 
28 

75 
33 

80 
37 

78 
44 

75 
45 

70 
36 

71 
37 

72 
39 

63 
31 

64 

33 

62 
41 

58 
30 

51 
26 

42 
19 

48 

30 

53 
30 

60 
28 

67 
28 

70 
36 

74 
31 

75 
38 

83 
47 

85 
43 

78 
39 

74 
34 

70 
31 

76 
39 

68.5 
34.6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

.1AX 
MIN 

80 
47 

73 
49 

74 
49 

78 
44 

64 
46 

8S 

50 

88 

66 

88 
58 

89 
62 

88 
48 

80 
48 

81 

50 

74 
44 

77 
47 

78 
46 

72 
37 

68 
41 

66 
34 

63 
35 

71 
40 

70 
45 

78 
47 

83 
60 

85 
53 

88 
57 

95 
59 

98 
60 

96 
55 

79 
45 

81 
48 

88 
49 

80.4 
48.0 

STRAb«ERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

72 
36 

67 
33 

68 
30 

74 
39 

79 
36 

81 
40 

79 
41 

78 
43 

76 
40 

70 
35 

74 

36 

75 
37 

66 
32 

66 
32 

64 

36 

57 
31 

55 
29 

47 

22 

59 
22 

57 
27 

69 
30 

72 
32 

72 
34 

76 
38 

84 
40 

87 
50 

84 
48 

73 
40 

68 
37 

76 
34 

77 
38 

71.1 
35  .4 

TUIN  LAKES 

MAX 

53 
29 

55 
34 

52 
27 

56 
31 

62 
27 

68 
29 

66 
31 

62 
31 

58 
34 

58 
26 

61 
26 

67 
38 

48 

26 

48 

27 

48 
34 

43 
28 

35 
15 

34 

2 

34 
15 

50 
1 1 

51 
23 

58 
28 

56 
27 

59 
30 

70 
30 

72 
35 

68 
39 

59 
48 

52 
42 

62 
27 

66 
30 

55.5 
28.4 

VACAVILLE 

MAX 

78 
48 

73 
41 

73 
48 

80 
46 

79 
44 

86 
45 

87 
48 

86 
49 

85 
48 

82 
43 

85 
47 

83 

50 

77 
42 

80 
44 

74 
48 

76 
41 

66 
41 

65 
32 

73 
40 

73 
46 

80 
39 

84 
45 

87 
46 

88 
49 

96 
51 

101 

57 

99 
58 

86 

50 

85 
46 

87 
48 

86 
48 

81.9 
46.  1 

VOLTA  POkCR  HOUSE 

MAX 
MIN 

76 
48 

72 
46 

78 
46 

80 
55 

83 
49 

86 
50 

85 
56 

85 
59 

84 
47 

76 
44 

78 
47 

78 
49 

71 
43 

73 
42 

72 
38 

64 

33 

60 
35 

61 
33 

61 
35 

67 
40 

7  . 
46 

78 
46 

80 
48 

84 

52 

88 
58 

92 
53 

94 

57 

94 

55 

77 
48 

81 
S3 

85 
44 

77.9 
46.9 

UMISKEYTOl*  RES 

MAX 

79 
52 

73 
46 

78 
60 

80 
50 

85 
52 

89 
68 

89 
58 

86 
61 

88 
57 

76 
62 

78 
51 

81 
53 

73 
48 

76 
48 

72 
46 

62 
43 

63 
40 

50 
36 

59 
42 

70 
43 

69 
46 

77 
52 

82 
51 

80 
59 

86 
60 

94 
63 

64 

59 

82 
50 

83 
54 

84 

■^6 

77.3 
51  .7 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

86 
48 

78 
46 

77 
48 

82 
50 

88 

50 

85 

52 

91 
53 

81 
58 

82 
52 

86 
51 

83 
53 

76 
54 

79 
50 

81 

50 

81 

50 

73 
46 

72 
44 

64 
41 

66 
45 

72 
46 

75 
47 

80 
50 

81 
56 

87 
58 

90 
60 

96 
65 

99 
68 

98 

53 

79 
49 

81 
52 

88 

65 

82.5 
61  .7 

UILLOUS 

MAX 
MIN 

85 

52 

75 
47 

77 
50 

85 

50 

84 

53 

89 
49 

94 

58 

88 
64 

80 
54 

83 

50 

85 
52 

86 
64 

79 
51 

79 
48 

80 
48 

71 
42 

69 
42 

61 
39 

66 
42 

76 
49 

74 

47 

79 
50 

84 

53 

88 

56 

99 
55 

99 
55 

102 
60 

92 
56 

79 
52 

79 
56 

90 
55 

82.8 
51.3 

WINTERS 

MAX 
MIN 

85 
51 

78 
46 

78 
48 

82 
47 

88 
47 

83 
51 

90 
51 

91 

56 

92 
51 

86 
49 

85 
56 

88 

55 

82 
51 

80 
46 

83 
52 

76 
44 

72 
43 

64 
40 

69 
47 

74 
43 

76 
45 

81 
49 

86 
53 

88 
56 

92 
58 

88 
64 

102 
67 

84 

51 

79 
50 

83 
54 

90 
52 

83.8 
50.8 

MIODLANO   1  M1W 

MAX 
MIN 

85 
48 

77 
43 

79 
46 

80 
46 

88 
46 

84 
48 

92 
52 

94 

53 

94 
49 

86 
47 

87 
51 

89 
64 

89 
47 

81 
46 

85 
47 

76 
45 

74 
43 

66 
37 

73 
41 

75 
43 

77 
46 

83 
48 

86 

50 

89 
54 

93 
55 

87 
62 

101 
63 

88 
48 

79 
47 

84 

51 

91 

62 

84.9 
48.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


STRTION 

MAY 

DRY   OF  MONTH 

1974 

^ 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

31 

> 
a 

MOHTMEftST  INTERIOR 
ens  INS  03 

60CA 

MAX 
MIN 

70 
30 

66 
24 

67 
26 

65 
30 

67 
22 

73 
27 

77 
32 

78 
34 

76 
34 

69 
25 

71 
30 

73 
32 

63 
29 

62 

25 

62 
26 

57 
26 

50 
26 

42 

17 

45 

28 

47 

23 

55 
26 

67 
28 

69 
29 

74 

30 

76 
33 

82 

35 

85 

33 

76 

33 

74 

27 

6S 
28 

76 
31 

67.2 
28.4 

ftOOIE 

MAX 
MIN 

SO 

26 

64 

28 

58 
25 

55 
32 

63 
27 

69 

37 

73 
30 

72 
32 

63 
32 

65 
31 

71 
30 

61 
28 

60 
26 

63 
26 

60 
26 

54 

26 

44 

17 

34 

10 

37 
17 

50 
13 

55 
15 

60 
26 

60 
25 

70 
32 

74 

27 

77 
34 

71 
34 

69 
42 

68 

26 

69 

30 

61  .6 
27.0 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

64 

20 

70 
28 

64 

26 

63 
28 

69 
21 

76 
24 

77 
26 

77 
28 

73 
26 

71 
28 

77 
21 

72 
31 

67 
34 

68 
26 

66 
41 

57 
33 

46 

26 

43 

23 

43 

23 

58 
16 

68 

21 

69 

29 

67 
27 

75 
28 

70 
31 

82 

31 

73 

37 

74 
41 

70 
33 

60 

26 

75 

30 

67.8 
27.8 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

74 
40 

67 
34 

65 
37 

68 
30 

71 
30 

77 
45 

76 
47 

SO 
51 

78 
46 

68 
42 

65 
40 

72 
44 

66 
31 

61 
38 

63 
34 

51 
32 

50 
27 

48 

20 

54 

31 

58 

37 

64 

38 

73 
41 

72 
40 

78 
48 

81 

73 
44 

75 
46 

68 

37 

70 
42 

67.4 
30.5 

DONNER  ^CMORIflL    ST  PK 

MAX 
MIN 

66 
27 

63 
23 

66 

25 

65 
26 

65 
24 

71 
24 

76 
29 

77 
27 

75 
30 

68 
26 

69 
24 

71 
32 

60 
27 

60 
24 

61 
34 

54 
24 

48 

20 

40 

10 

40 

18 

46 

20 

56 
24 

63 
25 

67 
26 

71 
27 

74 
28 

80 
34 

86 

33 

78 
32 

73 
25 

66 
25 

76 
20 

66.5 
25.0 

OOYLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

68 
42 

71 
42 

77 
33 

81 
40 

84 
44 

S3 
46 

77 
53 

72 
43 

77 
48 

73 
51 

67 
35 

68 

37 

61 
40 

56 
48 

40 

33 

49 

21 

52 
35 

57 
29 

68 

31 

75 
37 

77 
40 

82 
30 

as 

43 

91 

62 

88 
64 

SO 
52 

75 
53 

76 
42 

SI 
40 

72.4 
42.1 

FLEMING  FISH  ftNO  GftrC 

MAX 
MIN 

72 
37 

70 
37 

71 
45 

73 
45 

78 
35 

02 
44 

82 
47 

83 

50 

77 
49 

74 
45 

77 
35 

76 
41 

66 
32 

68 
34 

66 
41 

60 
36 

55 
30 

50 
24 

56 
34 

59 

30 

67 

32 

73 
35 

76 
39 

80 
44 

85 
44 

89 

52 

80 
49 

82 
62 

77 
46 

76 
39 

81 
45 

73.2 
40.3 

FORT  BIDUCLL 

MAX 
MIN 

70 
49 

66 
31 

68 
33 

72 
33 

78 
36 

SO 
30 

82 
43 

80 
49 

70 
44 

66 
40 

73 
38 

69 
44 

64 

29 

63 
35 

68 
36 

70 
38 

63 
30 

43 

30 

57 
31 

60 
24 

69 

37 

74 

35 

75 
37 

80 
38 

84 
44 

85 
45 

80 
44 

75 
40 

74 
45 

74 

32 

80 
35 

71  .4 
37.5 

M3N0  kAKE 

MAX 
MIN 

71 
34 

72 
42 

67 
36 

66 
34 

74 

35 

75 
37 

70 
38 

78 
42 

72 
42 

75 
41 

78 
37 

73 
41 

69 

37 

72 
37 

73 
44 

67 
32 

55 
34 

47 

25 

50 
27 

59 
24 

64 

31 

66 
36 

72 
37 

77 
37 

81 
41 

85 
43 

82 
46 

75 
47 

77 
44 

76 
36 

78 
39 

71  .  1 
37.3 

SOUAU  VALLEY 

MAX 
MIN 

es 

30 

64 

28 

66 
31 

66 
31 

63 
28 

73 
30 

75 
29 

77 
32 

75 
33 

71 
30 

70 
28 

73 
31 

62 
30 

63 
28 

62 
33 

56 
25 

51 
23 

40 

12 

43 

15 

47 

23 

58 
25 

66 
29 

68 
31 

73 
32 

76 
33 

80 
38 

85 

37 

78 

37 

74 

30 

68 
29 

75 
33 

66.6 
20.2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
40 

60 

33 

70 
39 

73 
34 

78 
36 

01 
41 

86 
42 

84 
44 

78 

50 

77 
45 

78 
38 

66 
46 

69 

30 

70 
35 

61 
41 

68 

36 

47 

29 

40 

26 

54 

33 

61 
33 

66 
31 

76 
34 

78 
35 

82 
30 

as 

44 

00 
49 

80 
49 

84 
43 

75 
50 

75 
40 

81 

36 

73.0 
38.7 

TAMOE  CITT 

MAX 
MIN 

63 
33 

61 
32 

61 
31 

60 
31 

59 
30 

64 

32 

73 
35 

70 
34 

71 
36 

65 
32 

70 
35 

69 

30 

60 
31 

59 
29 

57 
35 

53 
26 

48 

23 

40 
9 

40 
19 

42 

23 

52 
27 

60 
31 

64 

32 

66 
33 

60 
34 

72 
39 

78 
39 

72 
30 

69 

30 

63 
31 

67 
36 

62.1 
30.8 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
35 

63 
31 

58 
31 

61 
32 

65 
28 

60 
29 

73 
33 

73 
31 

66 
36 

67 
31 

68 
29 

61 
42 

60 
30 

60 
30 

56 
37 

48 

30 

48 

25 

37 
7 

42 

26 

53 
24 

58 
27 

64 

29 

65 
30 

71 
32 

73 
31 

78 

37 

73 
39 

60 
41 

65 
36 

66 
29 

70 
34 

62.6 
31.0 

TERMO 

MAX 

68 

67 

65 

70 

75 

70 

79 

78 

70 

67 
31 

73 
26 

68 
43 

64 

10 

64 
18 

54 

31 

48 

38 
24 

45 

16 

48 

28 

55 
10 

63 
23 

71 
23 

72 
29 

77 
32 

81 

36 

85 
42 

ai 

40 

77 
35 

68 
42 

72 
26 

77 
30 

67.7 
20.4 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

69 
31 

66 
26 

65 
28 

62 
29 

65 
26 

71 
29 

76 
33 

77 
31 

76 
33 

70 
28 

72 
25 

72 
32 

62 
20 

63 
27 

62 
29 

57 
24 

50 
23 

41 

10 

41 

26 

49 

20 

64 

25 

67 
29 

70 
30 

74 

32 

80 

31 

84 

36 

71 
34 

75 
20 

69 

27 

76 
32 

66.6 
28.  1 

kJOODFOROS 

S              X  X 

MAX 
MIN 

68 
41 

69 
40 

67 
39 

69 
40 

74 

32 

79 
40 

80 
43 

79 
46 

72 
42 

74 

42 

77 
43 

64 
42 

68 

32 

67 
38 

64 
46 

57 
32 

50 
25 

42 

16 

49 

25 

62 
26 

69 

32 

73 
37 

75 
30 

70 
40 

84 
41 

86 
42 

82 
42 

77 
54 

73 
45 

73 
37 

76 
41 

70.3 
38.1 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

MAX 
MIN 

74 

45 

71 
38 

65 
41 

67 
48 

69 
48 

77 
48 

77 
47 

70 
48 

70 
48 

84 
43 

89 
41 

74 
40 

77 
39 

75 
39 

69 
47 

66 
38 

66 
33 

64 

33 

66 
46 

74 

38 

80 
37 

82 
45 

84 
42 

89 
41 

95 
46 

104 

61 

05 
61 

71 

50 

76 
40 

76 
43 

72 
48 

76. S 
43.8 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

59 
47 

60 
48 

59 

50 

58 
49 

56 
46 

65 
49 

53 
48 

62 
49 

65 
50 

70 
49 

72 
51 

66 
49 

64 

47 

69 
40 

64 

61 

63 
47 

57 
48 

57 
46 

62 
47 

61 
48 

65 
40 

69 
51 

73 
51 

73 
54 

74 

52 

85 

57 

71 
54 

67 
49 

66 
40 

67 
50 

59 
51 

BS.2 
49.6 

BURL  INGAM 

MAX 
MIN 

60 
49 

59 
47 

65 
46 

68 
47 

68 
49 

64 
48 

69 
43 

70 
47 

70 
46 

71 
44 

46 

50 

46 

44 

46 

45 

46 

45 

42 

50 

44 

53 

47 

47 

44 

46 

46 

46 

48 

47 

46 

46.4 

CAR^tL  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 
47 

60 
43 

60 
47 

62 
46 

60 
45 

64 
47 

72 
42 

70 
43 

67 
48 

74 
46 

75 
42 

69 
45 

64 

36 

65 
40 

62 
45 

60 
44 

60 
41 

60 
40 

60 
46 

63 
45 

69 
37 

67 
41 

69 
41 

77 
40 

82 
42 

07 
53 

86 
47 

63 
47 

64 
44 

65 
36 

63 
43 

67.4 
43.5 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

70 
60 

66 
43 

68 
48 

68 
48 

67 
50 

68 
49 

75 
49 

74 
49 

75 
50 

73 
50 

76 
53 

79 
47 

71 
47 

70 
46 

66 
46 

65 
47 

60 
40 

64 

47 

66 
47 

67 
46 

75 
47 

78 
49 

79 
54 

97 

50 

75 
47 

S3 
60 

72.  1 
48.0 

GILROY 

MAX 
MIN 

83 
51 

70 
41 

66 
50 

66 
49 

68 
49 

70 
50 

79 
49 

83 
48 

78 

52 

76 
44 

82 
45 

83 
45 

76 
42 

76 
44 

78 
48 

72 
39 

69 
38 

65 
37 

63 
30 

69 
40 

72 
42 

80 
48 

84 
46 

83 
41 

80 
49 

01 

55 

101 
58 

86 

50 

66 
51 

75 
46 

85 
48 

7S.S 
46.2 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

68 
48 

58 
48 

50 
48 

58 
48 

55 
4S 

58 
48 

58 
48 

58 
4S 

60 
SO 

61 
46 

61 
42 

56 
50 

56 
43 

50 
47 

58 
47 

50 
46 

57 
41 

58 
39 

50 
48 

60 
49 

60 
16 

60 
47 

60 
60 

60 
44 

62 
49 

63 
46 

61 
44 

66 
49 

60 
49 

62 
45 

61 
46 

69.0 
46.7 

HOtLISTER   1  SU 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

74 
49 

68 
39 

67 
40 

69 
48 

70 
49 

76 
49 

83 
48 

80 
40 

74 
49 

S2 
46 

83 
41 

79 
46 

74 
39 

74 
43 

73 
46 

67 
38 

67 
36 

67 
35 

67 
35 

74 

35 

70 
37 

80 
39 

70 
47 

87 
40 

91 
43 

104 
48 

98 

51 

74 
49 

72 
45 

78 
30 

76 
47 

76.0 
43.4 

LIVERrQRE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

75 
45 

69 
42 

72 
42 

73 
45 

73 
46 

81 
48 

86 
47 

86 
44 

79 
44 

79 
44 

83 
43 

81 
47 

74 
41 

72 
40 

70 
46 

67 
40 

62 
41 

63 
36 

64 

38 

67 
46 

76 
38 

81 
40 

82 
42 

85 

93 
45 

00 

52 

98 
64 

78 
46 

77 
46 

83 
40 

83 
42 

77.8 
43.6 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

69 
47 

70 
37 

72 
46 

71 
44 

72 
50 

78 

50 

79 
47 

83 
47 

70 
46 

79 
43 

82 
44 

72 
42 

75 
39 

74 
41 

67 
42 

65 
37 

64 
40 

61 
37 

65 
38 

68 
38 

73 
38 

78 
44 

80 
43 

83 
46 

89 
48 

97 
61 

90 

62 

72 
45 

76 
42 

82 
40 

77 
43 

76.5 
43.4 

MARTINEZ  MATER  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
46 

72 
44 

74 
44 

72 
47 

76 
49 

80 
46 

80 
48 

80 
52 

79 
47 

82 
46 

84 

62 

81 
49 

77 
44 

77 
45 

75 
49 

70 
40 

66 
43 

69 
39 

71 
46 

73 
44 

79 
42 

83 
47 

84 
47 

86 

51 

92 
54 

99 

57 

08 

58 

87 
40 

80 
45 

86 
47 

86 
45 

79.7 
47.4 

f«NTERtY 

MAX 
MIN 

59 
48 

56 
45 

57 
47 

58 
48 

56 
48 

68 
47 

63 
47 

60 
47 

62 
48 

66 
48 

68 
46 

61 
47 

60 
43 

60 
45 

61 
48 

50 
49 

60 
42 

61 
41 

61 
46 

61 
46 

62 
43 

62 
46 

64 
40 

67 
47 

68 
48 

82 
49 

71 
48 

59 
49 

60 
48 

61 
46 

58 
49 

61.9 
46.5 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
51 

59 
45 

58 
46 

58 

52 

56 

50 

61 
50 

68 

50 

64 

50 

62 
46 

60 
48 

61 
50 

61 
43 

60 
4« 

59 
49 

60 
44 

61 
46 

60 
50 

61 
50 

62 
50 

64 

52 

63 
61 

74 
62 

74 
53 

62 
62 

62 
62 

64 

52 

64 

53 

62.  1 
40. 6 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

nnx 

MIN 

58 
43 

59 
44 

57 
50 

57 
49 

58 
49 

58 
49 

59 

4e 

57 
49 

58 
44 

65 
45 

65 

50 

61 
41 

59 
44 

60 
45 

60 
40 

58 

30 

60 
36 

58 

37 

61 
41 

63 
43 

68 
44 

61 
48 

60 
46 

63 

50 

60 
40 

70 
61 

65 

61 

60 

60 

62 
40 

60 
49 

61 

6' 

60.7 
45.9 

r«UNT  OIABIO  N  GATE 

MAX 
MIN 

70 
40 

58 
38 

63 
38 

69 
41 

72 
42 

74 
38 

eo 

38 

82 
62 

81 
52 

72 
40 

76 
41 

80 
42 

76 
43 

73 
43 

70 
43 

66 
38 

60 
37 

56 
33 

68 

37 

63 
33 

64 

33 

46 

78 
47 

70 
53 

82 
40 

90 
65 

95 
62 

83 
41 

6 1 
39 

79 
41 

78 
42 

73.4 
43.  1 

MIN 

42 

46 

46 

51 

57 

62 

75 
63 

72 
56 

70 
38 

72 
52 

64 
43 

62 
40 

63 
47 

58 
28 

48 

29 

46 

29 

4« 

29 

48 

32 

54 

33 

S2 
46 

65 
49 

69 

50 

72 
54 

81 
58 

86 
68 

80 
54 

66 
46 

70 
60 

71 
64 

46.6 

HftCIMIENTO  0AM 

MAX 
MIN 

87 
4» 

84 

36 

76 
39 

67 
44 

79 
46 

86 
46 

93 
46 

89 

50 

87 
40 

89 
41 

04 

38 

82 
41 

80 
42 

77 
36 

72 
36 

67 
35 

64 

35 

69 

37 

76 
38 

82 
41 

86 
45 

87 
44 

02 
47 

97 
48 

102 
56 

102 
48 

73 
42 

83 
40 

84 
46 

82.6 

42.3 

NCUMK 

mx 

nm 

70 
60 

62 
48 

63 
60 

65 
60 

59 

50 

68 

51 

68 

52 

71 
51 

71 
50 

60 

51 

72 
62 

75 
50 

63 
48 

65 
48 

66 
52 

62 
49 

60 
48 

61 
46 

60 
50 

61 
51 

61 
47 

68 

61 

70 
61 

73 
52 

76 
52 

78 
56 

01 

57 

80 

53 

66 
61 

66 
50 

76 
52 

68.2 
50.6 

SfC  KCFEHENCE  NOTCS  FOLLMINO  STDTIDN  INOEI 


-  17  - 


DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

bj 
O 

a 
tt: 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UJ 

a 

SAKLAND  USD  AP 

MAX 
MIN 

SB 
49 

56 
49 

61 
SO 

60 
51 

66 
SO 

60 
51 

63 
62 

63 
SO 

60 
61 

73 
SO 

66 
60 

60 
49 

69 
48 

62 
49 

60 
50 

69 
44 

57 
48 

57 
46 

60 
46 

68 
48 

62 
48 

64 

60 

66 
61 

68 
62 

71 
61 

86 
66 

63 
53 

58 
61 

60 
50 

68 
49 

60 
52 

62.3 
49.8 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

61 
46 

62 
45 

66 
50 

63 
49 

66 
40 

66 

60 

68 
51 

66 
49 

66 
49 

73 
49 

76 
50 

70 
50 

66 
47 

70 
47 

63 
60 

61 
48 

68 
49 

68 
46 

64 
46 

63 
48 

68 
49 

72 
60 

74 

50 

75 
52 

80 
52 

94 

67 

70 
56 

S7 
60 

65 
49 

73 
49 

60 
50 

67.2 
49.4 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

6S 
43 

68 
42 

67 
49 

68 
49 

68 
51 

65 
52 

72 
52 

72 
48 

71 
47 

74 
47 

77 
48 

80 
48 

70 
44 

71 
45 

72 
61 

66 
46 

66 
43 

64 

60 

66 
44 

66 
45 

66 
41 

74 
47 

77 
48 

79 
50 

80 
50 

82 
54 

95 
65 

79 
50 

69 
46 

72 
45 

78 
48 

72.  1 
47.6 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

72 
44 

70 
36 

66 
39 

66 
44 

72 
47 

86 
46 

90 
43 

88 
42 

83 
40 

83 
39 

89 
44 

83 
46 

72 
36 

82 
37 

80 
43 

75 
34 

72 
33 

63 
32 

68 
38 

77 
33 

83 
39 

85 
37 

91 
43 

96 
48 

103 
53 

101 
52 

ao 

47 

77 
43 

78 
37 

72 
40 

80.0 
41  .  1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
46 

71 
40 

64 
44 

65 
46 

73 
47 

67 
49 

91 
48 

74 
47 

as 

49 

as 

46 

90 
44 

81 
47 

78 
34 

82 
41 

77 
46 

72 
38 

66 
35 

64 
30 

70 
32 

76 
34 

82 
38 

85 
40 

84 
48 

92 
42 

97 
47 

103 
50 

89 
52 

67 
47 

79 
47 

78 
43 

72 
40 

79.  1 
43.2 

PINMACLES  MAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

86 
41 

75 
34 

71 
38 

69 
41 

74 
44 

79 
44 

86 
44 

91 
44 

88 
44 

82 
39 

84 
43 

87 
40 

77 
36 

77 
38 

79 
42 

69 
32 

64 
32 

66 
31 

65 
41 

59 
34 

74 

37 

80 
42 

84 
42 

84 
44 

92 
46 

96 

52 

103 
55 

90 
41 

73 
38 

80 
35 

85 
38 

79.6 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

64 

50 

63 
48 

65 
46 

64 
43 

63 
4B 

63 

51 

62 
50 

64 

60 

64 
46 

70 
46 

69 
46 

66 
46 

69 
42 

70 
43 

72 
44 

68 
36 

66 
40 

66 
38 

66 
37 

66 
42 

71 
44 

74 
43 

69 
44 

69 
45 

75 
50 

74 
46 

66 
50 

71 
47 

65 
51 

66 
49 

64 

50 

67.1 
45.5 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

76 
43 

70 
41 

70 
45 

72 
46 

72 
50 

79 
48 

78 
46 

76 
46 

77 
61 

78 
49 

83 
44 

79 
48 

76 
48 

76 
46 

75 
60 

68 
41 

67 
41 

66 
36 

69 
39 

71 
41 

75 
42 

79 
45 

83 
48 

83 
52 

90 
51 

98 
52 

96 
63 

78 

7B 
48 

83 
46 

83 

53 

77.6 
46.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

77 
38 

71 
30 

66 
32 

70 
41 

77 
40 

83 
38 

90 
40 

88 
41 

83 
40 

82 
40 

86 
38 

77 
38 

75 
30 

78 
36 

74 
36 

66 
31 

64 
36 

62 
27 

62 
36 

72 
27 

79 
33 

80 
37 

82 
39 

88 
40 

93 
40 

99 
46 

93 
60 

76 
38 

78 
37 

82 
39 

81 
37 

78.6 
37.  1 

REDUOOD  CITY 

MAX 
MIN 

72 
4S 

67 
41 

72 
40 

72 
48 

71 
47 

78 
46 

77 
S3 

76 
47 

7S 
44 

80 
46 

82 
46 

71 
49 

73 
47 

73 
44 

66 
50 

65 
46 

64 
41 

65 
40 

66 
47 

65 
48 

75 
40 

79 
45 

80 
44 

82 
47 

90 
48 

98 
53 

96 
52 

67 
47 

77 
44 

83 
45 

82 
45 

75.4 
46.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

66 
50 

62 
46 

65 
49 

60 
49 

SB 
49 

64 

SO 

67 
50 

65 
60 

68 
51 

74 

SO 

72 
52 

70 
50 

67 
46 

71 

60 

65 
51 

68 
48 

58 
46 

60 
44 

66 
43 

66 
47 

71 
49 

74 

51 

74 
51 

74 
54 

74 
54 

86 
55 

78 
54 

62 
50 

64 
50 

68 
50 

60 
50 

67.3 
49.6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

82 
53 

62 
46 

66 
48 

67 
48 

67 
47 

75 
48 

80 
49 

75 
52 

67 
48 

76 
47 

80 
46 

74 
45 

68 
44 

70 
46 

68 
46 

64 
38 

63 
37 

66 
36 

66 
34 

70 
41 

72 
46 

76 
47 

79 
49 

80 
49 

85 
51 

96 
64 

87 
51 

58 
48 

63 
52 

79 

70 

72.6 
46.7 

SALINAS   3  E 

MAX 
MIN 

72 
48 

60 
47 

60 
50 

60 
50 

60 
48 

64 
49 

67 

50 

63 
49 

63 

50 

71 
49 

70 
45 

63 
50 

60 
45 

65 
47 

63 
48 

62 
42 

60 
41 

69 
41 

69 
43 

61 
42 

67 
43 

66 
48 

67 
50 

73 
46 

72 
48 

89 
48 

79 
50 

60 
50 

62 
50 

67 
48 

62 
50 

65.4 
47.3 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

52 
48 

63 
51 

62 
52 

62 
53 

62 
51 

67 
51 

70 
52 

55 
52 

66 
53 

73 
53 

74 
49 

68 
60 

65 
47 

66 
SO 

66 
SO 

64 
46 

63 
44 

63 
44 

63 
45 

66 
47 

68 
46 

69 
51 

68 
52 

76 
48 

75 
51 

94 
51 

67 
53 

64 
52 

65 
52 

70 
51 

64 
53 

67.3 
49.9 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

56 
48 

58 
46 

57 
49 

56 
49 

54 
48 

59 
48 

58 
48 

57 
49 

59 
49 

61 
45 

61 
46 

58 
48 

57 
43 

68 
47 

69 
47 

68 
49 

61 
49 

60 
49 

67 
48 

69 
47 

62 
42 

62 
46 

62 
42 

62 
48 

62 
49 

65 
49 

63 
48 

61 
49 

60 
48 

61 
48 

60 
48 

59.5 
47.4 

SAN   FRANCISCO  WSQ  AP 

MAX 
MIN 

57 
48 

58 
47 

64 
49 

65 
47 

59 
49 

61 
49 

65 
50 

70 
49 

63 

50 

67 
48 

68 
47 

60 
49 

50 
46 

61 
47 

S9 
48 

58 
47 

68 
46 

58 
42 

60 
47 

60 
49 

66 
45 

68 
49 

70 
49 

70 
49 

74 

50 

89 
52 

64 

52 

58 
50 

62 
49 

72 
46 

65 
48 

64.2 
48.2 

SAN   FRANCISCO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

55 
48 

57 
47 

60 
49 

56 
49 

53 
48 

62 
49 

62 
50 

58 
50 

58 
50 

66 
49 

69 
SO 

SO 
49 

S9 
48 

61 
40 

56 
49 

55 
48 

54 
48 

54 
47 

56 
48 

56 
49 

63 
48 

64 

50 

68 
49 

70 
52 

71 
50 

83 
55 

62 
51 

55 
49 

69 
49 

64 
49 

54 

50 

60.5 
49.2 

SAN   GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

57 
45 

57 
44 

59 
47 

60 
47 

66 
48 

61 
48 

66 
46 

66 
47 

63 
47 

64 

45 

64 
38 

60 
46 

60 
46 

59 
44 

60 
45 

59 
44 

60 
37 

59 
36 

61 
48 

60 
46 

63 
46 

63 
44 

64 
49 

66 
41 

62 
45 

75 
42 

63 
40 

60 
49 

62 
49 

67 
43 

63 
41 

61.9 
44.6 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

67 
50 

66 
42 

70 
47 

71 
49 

69 
61 

74 

52 

80 
51 

76 
49 

75 
SO 

76 
46 

79 
49 

70 
49 

71 
45 

69 
45 

69 
52 

65 
41 

63 
42 

61 
40 

65 
44 

65 
46 

72 
43 

74 
49 

76 
46 

81 
49 

84 
57 

94 

57 

93 
57 

71 
49 

73 
47 

80 
47 

78 
49 

73.6 
48.  1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MIN 

70 
46 

69 
42 

63 
41 

61 
48 

68 
47 

59 
47 

66 
46 

70 
46 

64 
48 

63 
43 

68 
39 

82 
47 

67 
40 

62 
40 

65 
40 

67 
40 

63 
42 

60 
36 

59 
36 

60 
36 

69 
36 

76 
36 

71 
47 

66 
46 

77 
48 

86 
53 

99 
55 

7S 
50 

65 
49 

69 
46 

66 
48 

67  .9 
43.9 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

62 
51 

60 
52 

63 
52 

63 
47 

63 
54 

71 
53 

72 
55 

69 

52 

60 
54 

76 
53 

78 
51 

63 
51 

67 
52 

65 
52 

64 
51 

66 
45 

61 
49 

60 
43 

61 
49 

62 
52 

72 
42 

73 
52 

74 
48 

79 
52 

83 
65 

95 
54 

90 
69 

60 
64 

64 
49 

78 
S3 

64 
56 

69.2 
SI  .3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

69 
48 

68 
41 

73 
45 

74 
47 

69 
50 

75 
52 

82 
50 

79 
47 

83 
49 

79 
46 

81 
46 

73 
47 

72 
43 

72 
44 

69 
43 

67 
40 

63 
41 

63 
39 

67 
41 

66 
43 

74 
41 

76 
39 

78 
45 

82 
47 

86 
49 

96 
64 

83 
65 

72 
48 

74 
46 

82 
46 

78 
48 

76.0 
46.8 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

70 
49 

65 
37 

60 
41 

57 
39 

63 
49 

64 

50 

63 
44 

57 
49 

64 
51 

77 
SO 

75 
42 

73 
40 

60 
38 

73 
39 

69 
41 

67 
36 

62 
34 

61 
34 

64 

39 

70 
37 

75 
39 

73 
46 

69 
41 

7f 
40 

81 
44 

92 
46 

72 
48 

74 
46 

70 
46 

69 
41 

69 
47 

69. 1 
42.6 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

63 
43 

69 
43 

61 
43 

64 
44 

64 
44 

60 
44 

68 
45 

72 
43 

68 
43 

64 
43 

73 
44 

74 
45 

68 
42 

64 
42 

68 
42 

64 

36 

63 
37 

58 
35 

69 
35 

64 

37 

62 
42 

69 
42 

73 
44 

73 
46 

75 
47 

81 
47 

90 
48 

70 
46 

69 
44 

66 
40 

74 
41 

67.4 
42.5 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

74 
49 

68 
41 

73 
46 

73 
41 

71 
45 

83 
46 

90 
47 

89 
47 

91 
46 

86 
46 

83 
46 

74 
48 

73 
44 

74 
44 

68 
38 

68 
36 

66 
36 

63 
35 

64 
34 

66 
33 

70 
35 

70 
41 

78 
42 

84 
47 

90 
47 

101 
53 

97 
50 

77.4 
43. 1 

WATSONVILLE  WATERMORKS 

MAX 
MIN 

65 
49 

63 
43 

60 
47 

55 
48 

60 
49 

61 
49 

62 
49 

62 
49 

58 
49 

64 

45 

71 
44 

71 
48 

69 
42 

67 
46 

68 
43 

65 
37 

65 
38 

59 
37 

60 
38 

62 
39 

64 
42 

71 
48 

72 
49 

69 
45 

73 
46 

74 

50 

90 
SO 

62 
51 

58 
50 

62 
47 

62 
49 

66. 3 
45.6 

UOODSIDE   FIRE   STA  1 

MAX 
MIN 

74 
43 

67 
39 

74 
38 

76 
4  . 

74 

42 

82 
41 

81 
48 

79 
44 

75 
41 

80 
41 

82 
42 

68 
43 

75 
39 

73 
39 

64 
45 

62 
37 

61 
41 

61 
37 

52 
41 

65 
41 

76 
36 

79 
41 

81 
40 

85 
43 

92 
46 

99 
46 

96 
SO 

73 

81 
41 

84 
38 

83 
41 

76.3 
41  .6 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

73 
49 

71 
45 

70 
51 

72 
50 

75 
47 

77 
49 

79 
50 

79 
44 

81 

60 

79 
65 

79 
58 

81 
51 

76 
S3 

80 
54 

88 

53 

81 
48 

68 
46 

63 
41 

63 
48 

71 
46 

74 
43 

75 
54 

78 
51 

83 
61 

83 
59 

89 
56 

95 
66 

89 
51 

84 

46 

79 
64 

90 
51 

78.3 
51.3 

ANTIOCH  PUr*'IMG  PL  3 

MAX 
MIN 

eo 

46 

70 
46 

74 
44 

76 
48 

78 
44 

80 
43 

82 
49 

83 
49 

82 
50 

80 
48 

81 

50 

ei 

61 

76 
48 

74 
42 

79 
52 

70 
51 

68 
62 

62 
38 

64 

50 

70 
48 

74 
42 

76 
52 

72 
62 

83 
64 

86 
54 

93 
61 

100 
69 

91 
53 

62 
48 

80 
46 

as 

48 

78.6 
49.  1 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

84 
59 

84 

49 

76 
49 

75 
52 

72 
46 

78 
61 

83 
67 

88 
62 

90 
56 

84 

SO 

78 

52 

75 
59 

82 
46 

77 
50 

79 
48 

76 
43 

68 
38 

62 
36 

59 
38 

58 
39 

72 
47 

80 
52 

84 

55 

80 
57 

88 

61 

94 

61 

99 
68 

99 
59 

89 

50 

80 
54 

83 

57 

79.8 
51.6 

AUBERRY   1  NW 

MAX 
MIN 

79 
66 

72 
60 

72 
60 

70 
47 

78 
50 

80 
52 

86 
65 

88 
62 

62 

50 

78 
50 

82 
48 

76 
46 

75 
44 

77 
60 

71 
46 

66 
42 

60 
34 

60 
37 

61 
36 

69 
42 

78 
46 

80 
67 

82 
66 

85 
67 

91 
61 

97 
67 

95 
70 

95 
69 

77 
52 

ao 

52 

86 
56 

78.3 
51  .0 

BAKEPSFIELD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
62 

82 
57 

81 
58 

80 
58 

86 
62 

89 
63 

94 

66 

100 
68 

91 
66 

84 

58 

90 
60 

90 
63 

82 
53 

86 
57 

81 

55 

76 
50 

71 
46 

70 
47 

73 
49 

78 
48 

86 
51 

88 
58 

90 
64 

92 
64 

96 
67 

101 
72 

106 
75 

94 

65 

84 

61 

88 
60 

93 
64 

86.8 
59.6 

BALCH  POUCR  HOUSE 

MAX 
MIN 

62 

53 

79 
49 

73 
51 

72 
52 

76 
51 

81 
53 

as 

68 

87 

60 

87 
60 

80 
51 

80 
54 

82 
60 

77 
60 

75 
66 

75 
SO 

72 
45 

67 
41 

61 
39 

56 
43 

69 
41 

76 
46 

79 
65 

78 
64 

83 
65 

84 

58 

88 
60 

ao 

60 

88 
58 

as 

49 

79 
53 

83 
56 

78.3 

62.3 

BLACKlfLLS  CORNER  2Unu 

MAX 
MIN 

86 
56 

79 
47 

74 
47 

77 
47 

88 
54 

86 
56 

92 
61 

06 
61 

88 
54 

80 
50 

86 
56 

86 
68 

78 
49 

81 
51 

77 
48 

72 
45 

67 
41 

66 
41 

74 
42 

79 
46 

89 
42 

86 
58 

89 

57 

93 
58 

98 
64 

100 
70 

84 

57 

82 
48 

85 
S3 

86 
60 

83.4 
52.6 

BUTTONWILLOH 

MAX 
MIN 

91 
58 

90 
47 

83 
47 

80 
61 

80 
53 

85 
65 

89 
66 

94 

61 

98 
56 

90 
51 

83 
56 

89 
57 

88 

50 

81 

51 

83 
51 

79 
46 

74 
43 

70 
46 

6a 

41 

70 
42 

77 
48 

82 
54 

87 
60 

88 

57 

91 
58 

94 

61 

100 
64 

104 
58 

94 
51 

84 

53 

87 
56 

85.6 
52.8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

70 
38 

67 
40 

66 
37 

66 
37 

62 
39 

71 
41 

78 
44 

78 
44 

76 
43 

72 
39 

72 
40 

75 
40 

77 
35 

66 
36 

64 

32 

65 
28 

64 

26 

46 

24 

47 

26 

51 

27 

57 
31 

66 
36 

70 
30 

70 
42 

76 
44 

82 
47 

85 
50 

82 
46 

73 
37 

70 
37 

72 
42 

68.6 
37.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnrURES 


STATION 

MAY 

DRY  OF  MONTH 

1874 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

MIN 

bl 

46 

72 
46 

76 
46 

77 
47 

77 
50 

81 
53 

67 
60 

89 

55 

80 
47 

82 
51 

66 
49 

76 
47 

77 
46 

77 
46 

71 
43 

67 
42 

64 

30 

64 
40 

69 
43 

72 
46 

80 

50 

84 

50 

65 

53 

80 

57 

84 

61 

00 

67 

85 

52 

80 
47 

79 
53 

85 
57 

78.7 
48.7 

CftTHEYS  VY  BULL   HUN  RH 

MIN 

83 
49 

78 
44 

74 
41 

73 
46 

76 
47 

70 
50 

85 
54 

89 

SO 

92 
50 

62 
44 

79 
47 

84 

47 

79 
40 

76 
43 

79 
47 

73 
37 

67 
39 

65 
40 

63 
37 

67 
36 

72 
41 

80 
50 

82 
45 

64 

51 

80 
53 

83 
58 

100 
60 

80 
54 

85 
45 

81 
45 

00.3 
46.4 

CHEROY  VALLEY  OflM 

MIN 

42 

71 
41 

69 
40 

67 
40 

69 
43 

76 
46 

82 
49 

82 
49 

81 
47 

76 
43 

75 
46 

76 
46 

72 
40 

60 
42 

72 
40 

66 
36 

58 
29 

52 
28 

50 
28 

53 
29 

61 

37 

70 
43 

74 
43 

76 
45 

85 
56 

06 

55 

86 
51 

70 
45 

74 
43 

76 
45 

71.8 
42.2 

COAL INGA 

MIN 

87 
54 

60 
47 

79 
47 

78 
55 

63 
52 

89 

56 

94 

57 

98 
60 

94 

65 

87 
49 

90 
54 

67 
55 

83 
46 

86 
50 

82 
48 

75 
42 

71 
37 

67 
39 

72 
40 

76 
40 

62 
47 

66 
52 

86 

57 

03 
58 

102 
62 

104 
64 

101 
67 

84 

58 

85 

50 

88 

56 

90 
55 

06.  1 
51  .8 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

90 
SI 

67 
46 

80 
46 

82 
50 

85 
51 

68 
51 

95 
51 

96 
59 

97 
55 

69 
47 

85 
51 

88 
51 

86 
45 

64 
47 

83 
49 

77 
43 

70 
39 

68 
44 

72 
41 

78 
40 

64 
45 

88 
40 

90 
49 

03 

53 

97 
54 

104 

60 

106 
67 

103 
60 

SO 
48 

88 

50 

93 

52 

07.7 
48.8 

OENAIR  3  NNE 

MIN 

78 
49 

75 
40 

76 
43 

70 
46 

80 
48 

64 
49 

90 
48 

92 
47 

84 

47 

82 
45 

66 
52 

76 
46 

78 
46 

61 
45 

74 
46 

71 
40 

68 
30 

67 
36 

71 
37 

74 
38 

80 
42 

83 
51 

85 
49 

68 
50 

91 

50 

97 
52 

85 
58 

83 
48 

60 
45 

85 
45 

07 
46 

01.3 
45.8 

DUOL  E  YS 

MIN 

ELECTRA  POUER  HOUSE 

MAX 
MIN 

61 
48 

74 
42 

74 

43 

75 
45 

76 
47 

81 
49 

66 

52 

69 
52 

88 

50 

61 
44 

85 
47 

65 
47 

77 
44 

76 
43 

76 
43 

71 
39 

67 
40 

63 
35 

60 

36 

72 
39 

79 
41 

S3 
44 

84 

47 

88 
47 

94 

50 

96 
53 

00 

57 

84 

50 

81 
45 

65 
48 

66 

51 

61  .4 
45.  7 

FIVE  POINTS  &  SSW 

MAX 
MIN 

00 
S4 

86 
44 

80 
46 

69 

51 

96 
51 

98 
60 

96 
54 

90 
49 

89 

42 

64 

46 

64 

50 

79 
42 

73 
41 

38 

76 

82 
46 

66 

53 

88 

52 

92 
55 

93 
55 

100 
62 

103 
60 

102 
56 

88 
46 

86 
51 

90 
56 

88.8 

50.6 

FRESNO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

89 

S5 

80 
48 

61 
46 

79 
51 

85 
54 

88 
56 

96 
59 

99 
59 

91 
55 

86 
50 

90 
54 

86 
55 

62 
46 

85 
50 

80 
51 

73 
46 

69 
44 

68 
45 

71 
46 

76 
45 

84 
47 

68 
58 

89 

55 

94 

57 

99 

58 

103 
63 

104 
66 

81 

56 

63 

50 

86 

53 

91 

56 

86.  1 
52.0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

68 
46 

87 
41 

60 
39 

79 
39 

79 
46 

84 

50 

89 
51 

95 
54 

97 
49 

90 
42 

85 
41 

69 
46 

84 

40 

82 
30 

84 

40 

70 

30 

72 
33 

69 
38 

67 
30 

71 
37 

76 
38 

85 
41 

87 
48 

89 
47 

93 

51 

98 
54 

103 
63 

103 
52 

82 
45 

84 

43 

69 
46 

65.5 
44.5 

GL  ENNVILLE 

MAX 
MIN 

76 
39 

73 
38 

69 
35 

66 
41 

71 
38 

76 
41 

82 
41 

84 

46 

85 
34 

75 
33 

79 
40 

78 
43 

72 
34 

71 
35 

70 
35 

66 

29 

60 
26 

58 
26 

54 
32 

65 
26 

73 
32 

76 
36 

74 
41 

81 
40 

87 
46 

91 
46 

01 
40 

88 
45 

80 
38 

77 
40 

80 
41 

75.3 
37.0 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

61 
38 

61 
37 

55 
36 

51 
36 

52 
37 

57 
37 

65 
44 

67 
45 

67 
44 

61 
41 

62 
44 

69 
44 

59 
35 

56 
38 

58 
37 

56 
33 

47 

27 

37 
24 

31 
23 

36 
23 

48 

26 

57 
30 

60 
39 

60 
41 

67 
47 

75 
52 

78 
53 

74 
48 

66 
41 

60 
40 

63 
42 

50.6 
30.5 

MANFORD 

MAX 
MIN 

87 
53 

85 
45 

78 
47 

76 
52 

62 
53 

86 
54 

92 
56 

95 
56 

89 
56 

86 
49 

69 
52 

85 
53 

80 
44 

62 
49 

80 
49 

75 
44 

66 
43 

67 
43 

72 
41 

75 
42 

61 
44 

86 
50 

67 
52 

80 

53 

94 

56 

99 
59 

OS 

62 

68 

57 

61 

53 

65 
48 

69 

52 

04.2 

50.6 

HETCH  METCHY 

MAX 
MIN 

74 
43 

74 
44 

70 
42 

66 
42 

72 
42 

73 
44 

79 
50 

62 
51 

61 
46 

76 
45 

76 
46 

76 
46 

73 
41 

68 
42 

70 
42 

70 
37 

59 
35 

51 
31 

47 
31 

47 

32 

62 
37 

60 
43 

73 
44 

74 

45 

78 
49 

87 
54 

SO 

57 

65 
53 

76 
46 

73 
43 

75 
45 

71.8 
43.6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
33 

57 
32 

52 
31 

51 
30 

60 
33 

65 
36 

65 
38 

67 
36 

69 
38 

63 
35 

65 
37 

65 
38 

56 
32 

57 
35 

57 
33 

54 
31 

46 

28 

38 
26 

32 
24 

48 

20 

55 
31 

57 
38 

60 
34 

64 
36 

73 
41 

76 
44 

74 
44 

74 

43 

62 
36 

61 
36 

64 

37 

50.5 
34.5 

lORIA 

MAX 
MIN 

81 

55 

76 
49 

74 
46 

71 
49 

73 
52 

78 
57 

83 
61 

eg 

61 

68 

60 

83 
46 

78 

55 

62 
54 

79 
47 

74 

51 

77 
43 

73 
40 

65 
33 

60 
33 

57 
35 

63 
40 

60 
46 

75 
51 

79 
65 

80 
56 

85 
60 

66 

65 

05 
60 

93 
60 

63 
52 

SO 
50 

77.8 
51  .  1 

KERN  RIVER  PH   NO  1 

MAX 
MIN 

00 
62 

88 
59 

82 
58 

79 
52 

82 
57 

87 
62 

91 
65 

97 
69 

97 
65 

88 
58 

66 
65 

87 
65 

87 
57 

81 
59 

63 
55 

77 
52 

73 
46 

69 
50 

66 
46 

73 
50 

76 
55 

84 
50 

85 
65 

80 
65 

93 
69 

100 
72 

68 

104 

83 

62 

65 
63 

67 
67 

05.4 
50.0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

84 

55 

78 
46 

77 
45 

70 
50 

72 
44 

87 
46 

89 
49 

86 
58 

67 
54 

81 
51 

67 
49 

63 
52 

77 
50 

79 
48 

76 
46 

71 
40 

66 
42 

60 
36 

50 
40 

72 
40 

SO 
46 

03 
46 

81 
43 

80 

57 

95 
59 

99 

56 

85 
57 

95 
56 

86 
40 

84 
46 

67 
54 

61.2 
40.8 

KETTLEMAN  CITY 

MAX 
MIN 

90 
45 

81 
47 

60 
47 

81 
47 

85 
53 

91 
58 

94 

61 

99 
55 

92 
49 

86 
53 

90 
61 

91 
43 

83 
53 

65 
52 

01 
43 

75 
45 

70 
45 

70 
47 

73 
41 

77 
52 

04 

54 

80 
50 

00 
56 

94 

60 

97 
63 

104 

60 

106 
60 

S3 
47 

86 

52 

90 

56 

66.8 
52.4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

89 
56 

60 
50 

76 
50 

80 
54 

84 

55 

89 
56 

96 
64 

99 
56 

94 

59 

85 
50 

85 
56 

67 
60 

61 
49 

84 

55 

80 
52 

74 
46 

70 
44 

66 
43 

71 
40 

77 
44 

63 
50 

66 

55 

86 
61 

03 
62 

95 
62 

102 
66 

105 
77 

95 
62 

07 
51 

67 
51 

92 
59 

05.8 
55.0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

85 
49 

75 
40 

74 
43 

75 
49 

77 
48 

79 
48 

83 
52 

90 
58 

90 

50 

83 
44 

82 

50 

88 
46 

83 
42 

80 
43 

80 
42 

73 
30 

70 
35 

66 
37 

66 
30 

71 
43 

74 
44 

80 
40 

84 
47 

86 
49 

00 
54 

04 

57 

00 

67 

97 

50 

80 
45 

80 
50 

87 
52 

61.3 
4?  .  1 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

69 
54 

69 
46 

81 
47 

79 
46 

77 
55 

83 
56 

87 
63 

93 
62 

94 
54 

86 
48 

61 
54 

86 
46 

60 
48 

83 
46 

83 
40 

78 
43 

73 
39 

69 
40 

64 
43 

68 
45 

76 
48 

84 

50 

86 
53 

67 
55 

91 
50 

05 
63 

101 
66 

101 
60 

88 

50 

83 
51 

66 
56 

64.0 
51  .6 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

90 
50 

66 
49 

82 
46 

80 
54 

64 

53 

89 
53 

94 
57 

97 
57 

96 
55 

90 
47 

90 
51 

86 
55 

87 
46 

84 
46 

80 
49 

79 
43 

74 
39 

70 
39 

71 
43 

78 
38 

65 
44 

66 
50 

69 
51 

92 
53 

98 
55 

102 
60 

104 

61 

101 
58 

81 

50 

86 
48 

91 

51 

87.7 
50.  1 

LITTLE  PANOCHE   OET  DAM 

MAX 
MIN 

87 
53 

83 
46 

75 
44 

76 
65 

76 
54 

80 
49 

85 
55 

92 
59 

91 
57 

88 
53 

84 

51 

87 
54 

83 

50 

79 
48 

83 

53 

76 
46 

68 
42 

66 
40 

64 
40 

68 
46 

72 
48 

70 
55 

63 
52 

65 
56 

90 
50 

94 

55 

88 

70 

98 
54 

84 
48 

81 

50 

B5 
55 

02.0 
63.2 

LOOGEPOLE 

MAX 
MIN 

61 
30 

60 
29 

57 
39 

55 
35 

51 
30 

59 
31 

67 
33 

60 
34 

67 
34 

62 
33 

62 
33 

72 
35 

65 
32 

69 
30 

57 
30 

47 

26 

41 

22 

34 

22 

37 
16 

50 
28 

50 
32 

60 
34 

50 
32 

66 
36 

75 
30 

76 
40 

70 
40 

67 
32 

67 
32 

60 
34 

64 

3S 

60.3 
31  .S 

LOOI 

MAX 
MIN 

65 
45 

75 
40 

79 
48 

83 
46 

60 
44 

86 
46 

92 
51 

90 
51 

65 
49 

65 
46 

67 
54 

07 
48 

80 
42 

79 
44 

79 
47 

72 
41 

60 
40 

65 
36 

71 
42 

76 
42 

63 
43 

06 
49 

68 
40 

90 
52 

06 
54 

101 
59 

80 
61 

90 
46 

82 
48 

82 
44 

65 
49 

03.5 
47.  1 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

85 
55 

71 
46 

72 
54 

79 
52 

60 
51 

86 
49 

91 
55 

88 
58 

81 
53 

85 
51 

87 
52 

76 
55 

80 
50 

60 
50 

72 
50 

71 
46 

67 
43 

67 
30 

60 
51 

76 
45 

60 
46 

05 
53 

66 
54 

91 
53 

93 

55 

94 

61 

00 

61 

93 
56 

82 
50 

87 
51 

60 
53 

61.0 
51.5 

LOS  6AN0S  OET  RESV 

MAX 
MIN 

67 
56 

74 

50 

69 
47 

72 
53 

72 

52 

76 

50 

65 

60 

92 
61 

90 
54 

80 
56 

85 
54 

87 

53 

75 
55 

79 

55 

76 
40 

70 

50 

68 

50 

62 
42 

64 

50 

64 

50 

73 
40 

00 
56 

65 
56 

65 
58 

91 
59 

93 
59 

00 
50 

94 

55 

76 
54 

80 
53 

86 

55 

78.0 

53.5 

MADERA 

MAX 
MIN 

90 
56 

85 
45 

84 
45 

79 
51 

80 
52 

85 
54 

66 
56 

95 
58 

97 
53 

89 
49 

84 

52 

88 
52 

89 
45 

62 
46 

84 
47 

63 
43 

73 
40 

66 
40 

68 
46 

7] 
47 

77 
45 

83 
54 

67 
52 

92 
56 

97 
62 

103 
65 

103 
55 

90 
40 

90 
46 

90 
59 

89 

56 

85.0 
50.8 

rtONTECA 

MAX 
MIN 

66 
51 

86 
46 

76 
47 

77 
47 

61 
48 

81 
49 

86 
49 

92 
66 

91 
54 

62 
48 

84 

51 

87 
53 

77 
49 

80 
48 

80 
40 

71 
47 

70 
46 

60 
30 

67 
46 

71 
42 

75 
46 

02 
50 

64 

51 

86 
54 

90 
55 

95 
59 

100 
63 

95 

53 

77 
50 

82 

50 

86 
52 

03.  1 
48.8 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

89 
62 

88 

52 

80 
55 

79 

50 

61 
51 

84 
54 

88 
63 

94 

67 

97 
62 

66 

55 

61 
52 

66 

62 

67 
53 

79 
52 

81 
52 

77 
40 

72 
44 

66 
43 

70 
46 

71 
46 

75 
51 

00 
57 

64 

63 

67 
57 

92 
65 

94 

71 

88 

77 

103 
65 

91 

56 

62 
59 

86 
64 

04.3 

56.5 

rCRCEO  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

88 

51 

78 
43 

76 
47 

79 
48 

82 
49 

86 
52 

93 
55 

95 
55 

93 
53 

85 
46 

60 

51 

67 
48 

01 
46 

82 
40 

83 
49 

76 
43 

72 
40 

60 
41 

72 
42 

76 
43 

81 
46 

06 

53 

67 
52 

91 

56 

84 

55 

101 
60 

100 
65 

97 
52 

81 
40 

86 

52 

89 

53 

85.0 
40.0 

POOESTO 

MAX 
MIN 

77 
50 

76 
45 

77 
46 

80 
49 

81 
49 

85 

50 

91 
54 

91 
56 

84 
54 

63 
49 

86 

53 

79 
49 

60 
46 

80 
48 

72 
49 

70 
42 

67 
45 

66 
30 

71 
45 

75 
42 

61 
45 

04 

52 

66 

52 

00 
55 

04 

56 

00 

62 

86 

63 

61 
51 

61 
47 

66 
49 

68 

53 

81.8 
40.0 

NEunAN   2  NU 

MAX 
MIN 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

MIN 

44 

43 

41 

43 

43 

44 

66 
49 

80 
43 

61 
47 

77 
41 

77 
41 

75 
41 

70 
37 

65 
29 

50 
32 

55 
35 

65 
31 

71 
38 

76 
40 

70 
40 

61 
47 

85 
50 

02 
55 

84 
64 

93 
48 

04 
43 

76 
42 

79 
47 

77.5 
43.  1 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

PORTtRVILLE 

MAX 
MIN 

92 
54 

91 

50 

62 
49 

81 
53 

60 
54 

86 

55 

90 
60 

05 
61 

98 
58 

90 
50 

84 

55 

60 
56 

06 
46 

86 

50 

85 

50 

80 
44 

75 
41 

70 
41 

70 
45 

70 
43 

78 
46 

65 
53 

60 
50 

00 

57 

S3 
61 

00 

65 

104 
68 

105 
62 

95 
52 

05 
54 

80 
57 

00.6 

53.3 

see  KEFERENCE  NOTES  FOLLDHINO  STDTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

O 

a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

68 
36 

71 
40 

61 
36 

68 
43 

66 
41 

71 
44 

74 
44 

76 
43 

69 
39 

66 
40 

67 
39 

68 
39 

65 
36 

63 
33 

62 
34 

56 
33 

54 
32 

48 
26 

41 
28 

65 
30 

65 
34 

66 
36 

68 
41 

71 
43 

78 
44 

84 
44 

35 
46 

79 
40 

71 
41 

75 
42 

76 
42 

66.9 
38.3 

SftLT  SPRinSS  PUS  HOUSE 

MAX 
MIN 

74 
49 

72 
40 

70 
41 

73 
40 

80 
46 

83 
61 

82 
67 

82 
57 

76 
51 

76 
47 

79 
52 

78 
47 

68 
41 

70 
43 

69 
37 

62 
35 

54 

31 

48 

29 

62 
31 

62 
38 

70 
42 

73 
48 

76 
60 

77 
53 

66 
63 

86 

60 

84 
68 

79 
61 

73 
47 

74 
45 

77 
60 

73 . 0 
46.8 

SftN  LUIS  OBM 

MAX 
MIN 

86 
53 

68 
48 

66 
48 

66 

60 

68 

53 

73 
49 

84 

53 

92 
62 

83 
62 

76 
51 

84 

S3 

87 
54 

73 
50 

76 
50 

76 
52 

69 
48 

68 
46 

65 
45 

64 
49 

66 
48 

73 
51 

79 
54 

84 

55 

83 

57 

90 
64 

93 
67 

97 
71 

87 
51 

76 
61 

75 
53 

86 
51 

77 .  7 
62.9 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

79 
47 

76 
42 

71 
42 

71 
43 

72 
46 

76 
48 

81 

51 

86 
52 

87 
49 

80 
42 

78 
41 

82 
47 

75 
42 

74 
43 

76 
38 

65 
30 

59 
33 

60 
34 

64 
36 

70 
41 

77 
41 

80 
45 

81 
48 

86 
51 

92 
54 

96 

56 

93 
51 

81 
43 

79 
45 

82 
49 

77.6 
44.  3 

SO  ENTRfiliCE  TOSEMITE 

MAX 
MIN 

68 
37 

68 
39 

64 

37 

62 
37 

59 
38 

66 
39 

74 
41 

79 
42 

77 
43 

73 
39 

74 
41 

74 
43 

68 
36 

66 
37 

68 
37 

62 
33 

56 
29 

49 

20 

44 

28 

47 
28 

55 
28 

55 
37 

59 
39 

70 
40 

78 
43 

83 
48 

86 

50 

83 
48 

74 
41 

70 
38 

72 
42 

67.8 
38.3 

STOCKTON  USO  ftP 

MAX 
MIN 

76 
60 

76 
47 

78 
46 

80 
61 

82 
47 

86 

50 

91 
64 

91 
54 

86 
52 

84 
49 

87 
52 

81 
53 

80 
48 

82 
49 

74 
48 

72 
46 

67 
44 

68 
39 

72 
47 

76 
47 

82 
48 

85 
50 

88 

52 

91 
53 

96 
56 

101 
55 

96 
58 

79 
53 

82 
51 

88 

52 

87 
53 

82.6 
50.4 

ST0C^T0r<  fire  stb  no  4 

MAX 
MIN 

86 
49 

73 
63 

74 
43 

77 
48 

78 
65 

80 
49 

86 

50 

89 
61 

87 

50 

82 
45 

82 
56 

86 
49 

77 
46 

78 
46 

80 
49 

72 
40 

70 
51 

70 
40 

65 
40 

72 
63 

75 
46 

80 
51 

84 
60 

86 
56 

89 
69 

96 
66 

100 
66 

100 
47 

78 
56 

86 
56 

86 
60 

81.3 
51.0 

TEHflCHftPI 

MAX 
MIN 

75 
49 

74 

42 

66 
37 

64 
42 

68 
46 

76 
50 

79 
43 

81 
50 

80 
45 

71 

37 

77 
47 

75 
42 

70 
42 

67 
30 

67 
35 

61 
42 

53 
28 

51 
32 

49 
30 

62 
34 

76 
34 

72 
44 

71 
42 

78 
49 

91 
63 

94 
48 

89 
61 

88 
46 

78 
36 

71 
46 

75 
46 

72 . 5 
41  .8 

TEJON  RBNCMO 

MAX 
MIN 

87 
57 

86 
60 

79 
51 

77 
62 

86 
52 

90 
66 

90 
62 

96 
66 

95 
62 

84 

50 

85 
52 

84 

60 

83 
49 

79 
49 

79 
48 

75 
42 

70 
43 

68 
41 

60 
40 

72 
41 

79 
44 

82 
45 

84 

55 

92 
60 

98 
70 

101 
70 

97 
67 

89 
51 

82 
55 

88 
60 

80 

50 

83.7 
53.6 

THREE  RVRS  EDISON   PH  1 

MAX 
MIN 

88 
48 

78 
54 

78 
48 

78 
54 

80 
51 

86 
49 

91 
54 

93 
58 

94 

55 

88 

50 

87 
52 

88 

57 

88 

67 

85 
49 

84 

50 

85 
44 

74 
38 

66 
41 

68 
36 

74 
45 

81 
45 

85 
49 

88 

52 

92 
55 

96 
57 

101 
58 

102 
59 

103 
59 

92 
50 

85 

52 

90 
54 

86 . 0 
51.0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

77 
45 

73 
40 

71 
41 

78 
43 

82 
45 

82 
45 

84 
49 

84 
49 

84 
48 

78 
43 

81 
45 

81 
44 

72 
43 

73 
42 

73 
38 

65 
36 

51 
36 

56 
30 

59 
30 

65 
35 

73 
40 

77 
44 

78 
45 

83 
46 

88 
48 

91 

52 

94 
56 

89 
50 

81 
45 

80 
43 

82 
45 

77.3 
43.3 

TRACY  CflRBONA 

MAX 
MIN 

88 
48 

80 
41 

74 

42 

78 
44 

81 
45 

82 
45 

88 
49 

92 
54 

90 
51 

84 
47 

85 
48 

89 
49 

80 
48 

80 
46 

83 
46 

72 
48 

71 
43 

56 
39 

58 
41 

71 
42 

75 
43 

82 
48 

85 
40 

87 
54 

92 
54 

94 

55 

99 
62 

97 
48 

82 
45 

84 
46 

68 
48 

62.9 
47.4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

72 

70 

75 
51 

78 
51 

75 
50 

85 
48 

89 
48 

85 
50 

83 

50 

83 
51 

86 
55 

79 
49 

77 
48 

75 
43 

68 
50 

67 
47 

63 
43 

64 
41 

68 
46 

70 
49 

80 
49 

85 
64 

85 
52 

88 
58 

96 
60 

100 
60 

95 
64 

80 
48 

80 
50 

83 
53 

81 
53 

79.7 
50.7 

VISAL lA 

MAX 
MIN 

90 
57 

82 
49 

80 
49 

78 
53 

78 
55 

83 

55 

87 
62 

92 
62 

96 
56 

88 

52 

82 
55 

88 
58 

86 
60 

79 
51 

82 
51 

78 
47 

72 
44 

68 
45 

70 
46 

69 
46 

77 
49 

82 
51 

85 

56 

86 

58 

90 
50 

95 
63 

100 
65 

102 
61 

91 
63 

82 
54 

87 
57 

84.0 
63.9 

WASCO 

MAX 
MIN 

92 
56 

90 
51 

83 
50 

80 
51 

81 
51 

85 
51 

89 
50 

95 
62 

99 
58 

91 
53 

84 
58 

90 
59 

89 
51 

82 
54 

85 
52 

81 
48 

75 
43 

71 
46 

71 
45 

76 
46 

79 
48 

85 
53 

89 
61 

90 
57 

94 

60 

97 
64 

102 
67 

105 
60 

92 
52 

66 

51 

90 
65 

67  .  1 
64.0 

YOSEMITE   PARK  HEAOOTRS 

MAX 
MIN 

81 

38 

81 
41 

77 
38 

75 
38 

78 
40 

78 
40 

81 
41 

82 
41 

87 
45 

84 

42 

83 
44 

85 
44 

84 

44 

75 
41 

78 
38 

76 
34 

57 
35 

62 
32 

52 
30 

51 
32 

71 
32 

75 
37 

78 
37 

81 
41 

83 
43 

87 
43 

00 
49 

86 
47 

86 
42 

79 
42 

61 
41 

77.6 
39.7 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

83 
53 

78 
40 

71 
46 

57 
50 

60 
49 

54 
48 

70 
50 

75 
55 

68 
54 

75 
52 

80 
49 

76 
51 

69 
53 

72 
50 

72 
51 

69 
52 

71 

50 

68 
47 

64 
44 

77 
42 

88 
40 

88 

57 

83 
61 

84 
46 

100 
64 

98 
66 

90 
61 

83 
43 

77 
63 

76 
50 

76.6 
60.0 

AVALON   PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

65 
45 

64 

55 

65 
55 

63 
61 

64 

52 

65 
64 

63 
54 

64 
64 

64 
67 

67 
51 

66 
52 

64 
55 

69 
52 

70 
52 

68 
50 

63 
62 

66 
50 

66 
49 

64 
49 

66 
48 

71 
60 

68 
49 

68 
61 

66 
54 

76 
63 

70 
66 

76 
50 

68 
48 

66 
66 

67 
60 

68 
61 

66.6 
61  .7 

BARRETT  OAn 

MAX 
MIN 

84 
40 

84 
40 

77 
46 

72 
48 

69 
49 

63 
48 

73 
48 

81 
48 

76 
47 

70 
50 

75 
45 

81 
45 

73 
44 

70 
44 

70 
44 

70 
44 

69 
48 

69 
44 

64 
42 

60 
36 

76 
41 

86 
46 

87 
46 

72 
46 

87 
61 

99 
63 

100 
53 

93 
48 

82 
63 

80 

52 

76 
50 

76.6 
46.4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

85 
45 

80 
46 

74 
34 

72 
33 

69 
42 

68 
42 

71 
43 

72 
43 

82 
46 

61 
47 

71 
46 

86 
45 

72 
43 

70 
44 

70 
44 

67 
44 

66 
42 

68 
44 

66 
37 

68 
39 

76 
38 

82 
47 

75 
45 

78 
43 

98 

50 

102 
54 

98 

51 

80 
43 

76 
48 

71 
48 

75.4 
43.8 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

65 
33 

66 
39 

62 
37 

60 
30 

55 
31 

62 
35 

72 
33 

72 
40 

72 
40 

74 
37 

70 
37 

67 
44 

70 
36 

67 
43 

66 
45 

69 
36 

66 
36 

43 
24 

21 

66 

68 
33 

67 
37 

79 
35 

81 
40 

79 
43 

73 
39 

59 
40 

71 
38 

70 
36 

57  .  1 
35.4 

BURBANK   VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

87 
53 

75 
52 

72 
53 

66 

52 

73 
46 

77 
51 

75 
50 

73 
56 

72 
54 

74 
47 

79 
60 

73 
55 

76 
54 

72 
54 

66 
54 

70 
66 

72 
48 

68 
47 

72 
45 

79 
46 

88 
46 

87 
61 

83 
55 

^5 
54 

103 

56 

100 
68 

91 

57 

83 

53 

76 
49 

74 

56 

70 
57 

77.7 
52.0 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

86 
47 

70 
46 

68 
47 

67 
48 

70 
49 

62 
49 

72 
46 

79 
49 

76 
52 

72 
47 

74 
43 

77 
49 

72 
45 

68 
45 

72 
43 

72 
49 

68 
35 

68 
34 

64 
39 

64 

39 

74 
38 

81 
43 

81 
48 

76 
45 

83 
49 

94 
47 

100 
52 

92 
60 

71 
47 

72 
47 

76 
44 

74.8 

46  .6 

CAMPO 

MAX 
MIN 

88 

35 

76 
33 

69 
30 

61 
44 

64 
46 

76 
48 

83 
37 

76 
41 

73 
39 

74 

60 

87 
38 

75 
39 

73 
49 

70 
45 

69 
45 

67 
46 

68 
43 

66 
42 

58 
37 

73 
27 

84 
36 

87 
37 

81 
37 

98 
37 

94 
46 

99 
45 

93 
48 

83 
40 

80 
37 

76 
41 

75 
34 

76  . 9 
40.4 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

90 
49 

79 
50 

68 
54 

67 
51 

76 
42 

81 
49 

80 
46 

76 
56 

70 
57 

76 
66 

84 
46 

80 
62 

73 
67 

74 
64 

68 
68 

66 
55 

72 
47 

68 
37 

70 
42 

81 
39 

91 
43 

88 
45 

86 
50 

93 
50 

106 
51 

104 

55 

98 

52 

83 
58 

79 
54 

75 
50 

72 
57 

79.6 
50.4 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

66 
55 

62 
65 

62 
66 

62 
66 

62 
66 

52 
68 

64 
57 

66 
60 

63 
56 

63 
56 

64 
67 

66 
55 

64 
59 

64 

67 

63 
57 

64 

57 

62 
56 

63 
67 

61 
53 

61 
46 

66 
49 

66 
51 

57 
54 

66 
66 

68 
66 

67 
68 

64 
68 

66 
69 

66 
69 

63 
58 

64.  0 
66.  1 

CLAREM3NT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

86 
50 

77 
51 

73 
61 

67 
50 

69 
61 

68 

62 

73 
61 

73 
53 

71 
51 

64 

53 

71 
53 

77 
66 

64 

53 

67 
63 

52 
62 

57 
53 

61 

51 

66 
43 

66 
43 

65 
41 

76 
60 

86 

50 

84 

50 

77 
60 

83 
56 

97 
61 

91 
47 

82 
66 

78 
66 

72 
64 

66 
54 

72.9 
61.4 

CORONA 

MAX 
MIN 

88 
48 

74 

50 

71 
52 

67 
64 

70 
52 

74 

52 

74 
51 

73 
56 

68 

56 

73 
55 

78 
60 

76 
49 

73 
66 

68 
66 

68 
66 

71 
64 

72 
52 

69 
46 

68 
46 

79 
40 

87 
47 

87 
46 

84 
47 

86 
51 

101 
54 

98 

55 

97 
49 

87 
55 

77 
53 

71 
51 

75 
55 

77.6 
61.4 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

74 

57 

78 
66 

67 
53 

65 
57 

68 

50 

68 
61 

66 
63 

71 
69 

71 
57 

70 
57 

71 
66 

69 
69 

69 
57 

69 
66 

68 
59 

70 
56 

70 
56 

73 
48 

72 
50 

73 
46 

77 
52 

77 
52 

76 
56 

72 
67 

80 
66 

78 
56 

78 
68 

72 
60 

70 
69 

70 
68 

70 
58 

71  .7 
65.5 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

74 
42 

70 
60 

65 
42 

61 
35 

52 
38 

66 
36 

69 
39 

73 
43 

76 
47 

65 
42 

64 

42 

62 
46 

67 
41 

57 
39 

59 
39 

60 
36 

55 
36 

56 
34 

60 
31 

60 
29 

64 

33 

72 
44 

73 
47 

73 
46 

76 
43 

83 
46 

88 

62 

78 
52 

71 
46 

70 
47 

64 
43 

67  .  1 
41  .5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

91 
43 

84 
44 

74 
46 

65 
60 

66 
40 

75 
44 

79 
43 

82 
46 

77 
54 

66 
50 

77 
42 

83 
51 

73 
48 

74 
60 

76 
60 

66 
61 

70 
43 

70 
35 

66 
32 

67 
36 

79 
40 

87 
43 

87 
47 

82 
45 

92 
60 

102 
56 

104 
48 

92 
60 

80 
49 

72 
46 

72 
66 

76.5 
46.  1 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

46 

47 

52 

50 

62 

63 
53 

78 
54 

82 
56 

75 
57 

66 
66 

76 
61 

61 

52 

73 
56 

73 
63 

74 
64 

73 
54 

70 
52 

72 
46 

67 
46 

67 
43 

80 
43 

89 
61 

00 
47 

81 
48 

86 
49 

103 
56 

98 
51 

86 
56 

84 

55 

80 

56 

76 
55 

78 . 5 
51.5 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

91 
44 

88 
49 

79 
49 

76 
48 

74 

63 

81 
49 

83 
49 

79 
53 

76 
56 

77 
53 

87 
50 

77 
53 

73 
55 

72 
51 

72 
49 

72 
47 

76 
47 

69 
45 

66 
43 

80 
37 

91 
44 

90 
45 

83 
46 

93 
46 

102 
57 

103 
66 

97 
53 

84 
63 

84 

61 

86 
60 

76 
52 

81.9 
49.5 

ESCONOIDO 

AX 
MIN 

79 
62 

73 
64 

70 
63 

62 
63 

63 
65 

74 
64 

76 
67 

73 
56 

63 
66 

73 
57 

77 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

66 

74 

63 

84 

79 

62 

93 

93 

56 

90 
65 

80 

75 
67 

73 
56 

T". 
55 

74.7 
63.2 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

se 

50 

78 
52 

78 
53 

76 
63 

66 
53 

73 
62 

78 
53 

80 
63 

77 
56 

73 
55 

76 
54 

63 
54 

79 
56 

71 
56 

66 
54 

67 
54 

73 
52 

70 
60 

69 
47 

81 
43 

93 
60 

90 
53 

88 
63 

91 
62 

109 
60 

101 
65 

97 
61 

86 
66 

84 

57 

78 
67 

78 

55 

80.7 
53.6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

79 
57 

72 
55 

69 
65 

66 
56 

63 
64 

72 

76 
59 

69 
59 

66 
58 

71 
56 

75 
66 

66 

55 

69 
67 

69 

55 

66 
56 

67 
66 

67 
53 

67 
51 

66 
53 

76 
41 

66 
46 

87 
48 

60 

50 

80 
64 

95 
54 

91 
67 

62 
66 

76 
69 

77 
66 

71 
68 

70 
67 

73.8 
54.6 

HENSHAW  0AM 

MAX 
MIN 

84 

37 

79 
33 

74 

36 

67 
34 

69 
34 

60 
46 

72 
42 

79 
40 

76 
45 

65 
49 

71 
44 

83 
43 

72 
47 

65 
47 

68 
46 

60 
46 

66 
44 

66 
36 

62 
36 

56 
31 

74 

36 

84 

42 

82 
37 

74 

39 

82 
43 

95 
46 

96 
47 

88 

60 

80 
44 

77 
43 

72 
43 

73.8 
41  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTiaN  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DfiY  OF  MONTH 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

to 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

ID     L  Ult  0  F I  RE  OEPT 

MIN 

76 
39 

36 

69 
33 

65 
32 

62 
33 

65 
35 

75 
39 

76 
45 

77 
45 

76 
42 

82 
44 

62 
42 

74 
43 

65 
33 

64 

38 

68 

32 

62 
32 

61 
28 

53 
28 

64 

25 

73 
42 

73 
39 

75 
41 

75 
40 

85 
4* 

89 
49 

90 
50 

81 
40 

76 
42 

72 
39 

73.6 
36.4 

JUL  IAN  UTnOtA 

MAX 
MIN 

36 

71 
34 

65 
31 

64 

39 

63 
43 

70 
43 

80 
41 

78 
43 

67 
42 

74 
41 

85 
43 

71 
42 

64 
45 

64 
42 

62 
44 

62 
43 

64 
40 

60 
38 

53 
33 

69 

26 

78 
38 

81 
41 

71 
40 

82 
41 

91 
51 

94 

51 

67 

51 

77 
42 

75 
38 

70 
36 

71 
37 

72.3 
40.5 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

71 

4a 

70 
44 

70 
43 

64 
42 

53 
43 

69 
55 

68 
54 

68 
53 

68 
46 

67 
43 

69 
47 

66 
45 

68 
58 

67 
53 

68 
52 

68 
48 

68 

50 

67 
45 

64 
44 

70 
44 

75 
45 

75 
47 

72 
52 

71 
49 

SO 
58 

76 
47 

67 
52 

70 
56 

72 
57 

70 
56 

69 

57 

69.4 
49.6 

MAX 

MIN 

63 

73 
62 

69 
54 

63 

64 

53 

72 
54 

74 

58 

63 
57 

63 
56 

71 
55 

73 
67 

67 
56 

69 
55 

67 
53 

67 
55 

66 

55 

67 
53 

66 
52 

65 
46 

74 

55 

80 
50 

63 
52 

78 
53 

76 
54 

89 
54 

65 
57 

75 
57 

75 
52 

74 

57 

70 
56 

69 
56 

71.7 
54.3 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

61 
4B 

64 
48 

64 

50 

63 
50 

61 

50 

59 
50 

66 
49 

66 
49 

64 

60 

66 
47 

70 
44 

67 
51 

63 
43 

65 
4d 

65 
45 

63 
37 

63 
3B 

62 
34 

61 
45 

65 
38 

74 
42 

65 
46 

69 

50 

70 
49 

68 
44 

79 
44 

75 
50 

68 
50 

63 
49 

65 

50 

64 
49 

65.7 
46.4 

LONG  6EACM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

66 
SB 

60 
57 

67 
59 

66 
58 

71 
54 

71 
59 

68 
60 

70 
58 

69 

60 

71 
59 

71 
59 

69 
60 

71 

57 

67 
61 

67 
61 

69 

58 

70 
56 

69 
49 

69 
49 

77 
49 

85 

51 

82 
54 

70 
56 

79 
59 

91 
58 

61 

60 

70 
61 

71 
61 

73 
60 

71 
60 

69 
58 

71  9 
57.4 

LOS   ANGELES   USD  AP 

MAX 
MIM 

71 
67 

66 
57 

67 
58 

65 
57 

67 
54 

73 
57 

67 
57 

67 
56 

67 
58 

69 
58 

69 

57 

64 

59 

66 
58 

67 
58 

66 
59 

68 
58 

68 
56 

66 
53 

65 
50 

70 
51 

74 

53 

73 
55 

72 
57 

70 
57 

77 
57 

73 
59 

73 
60 

71 
59 

69 
59 

60 
59 

68 
58 

68.9 
56.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

73 
68 

71 
58 

65 
59 

62 
58 

68 

55 

72 
56 

70 
58 

70 
59 

67 
60 

72 
58 

75 
59 

67 
61 

70 
60 

65 
60 

65 
61 

67 
59 

68 
58 

67 
54 

69 
53 

76 
64 

83 
58 

85 
59 

77 
60 

79 
59 

92 
62 

89 
6? 

80 
61 

76 
62 

71 
61 

67 
60 

69 

60 

72.5 
56.8 

nX  UILSON  2 

MAX 
MIN 

66 
S2 

66 
49 

64 
46 

59 
33 

66 
41 

67 
42 

77 
56 

74 

61 

73 
56 

69 

50 

78 
59 

76 
53 

67 
49 

65 
43 

63 
48 

56 
35 

46 
34 

43 

31 

49 

26 

59 

35 

67 
47 

66 

50 

65 
51 

76 
51 

81 
63 

86 
66 

82 

63 

71 
56 

71 
51 

68 
46 

73 
47 

67.5 
46.  1 

NCU  CUYAliA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

NEUPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

66 
66 

64 
66 

64 

57 

62 
56 

64 

57 

64 

57 

62 
58 

65 
57 

66 
57 

65 
57 

65 
59 

65 
59 

65 
54 

65 
58 

66 
58 

66 
68 

66 
55 

62 
56 

61 
54 

64 

50 

66 
54 

69 
54 

67 
56 

64 

57 

70 
57 

70 
57 

67 

57 

67 
59 

65 
61 

66 
59 

66 
59 

65.3 
56.7 

OCEANS lOE 

MAX 
MIN 

70 
66 

68 
56 

68 
56 

67 
41 

68 
55 

70 
56 

70 
50 

69 

57 

67 
58 

70 
59 

70 
54 

68 
40 

69 
53 

69 
52 

69 

57 

68 
58 

68 
55 

69 
38 

65 
50 

71 
46 

71 
49 

73 
51 

71 
54 

70 
57 

73 
58 

72 
49 

69 
49 

71 
59 

72 
60 

70 
59 

70 
59 

60.5 
53.5 

OJAI 

MAX 
MIN 

S3 
50 

68 
47 

61 
42 

62 
52 

69 
47 

70 
46 

73 
46 

71 
54 

67 
55 

73 
51 

75 
45 

74 

53 

71 
53 

72 
46 

65 
44 

69 
42 

70 
42 

73 
36 

77 

85 
43 

85 
45 

79 
46 

66 
48 

101 
52 

100 
56 

76 
55 

66 

67 
50 

74.6 
48.  1 

OXNARD 

MAX 
MIN 

72 
60 

68 
53 

68 
53 

68 
53 

69 
50 

68 
53 

70 
51 

63 
65 

66 
55 

68 
52 

70 
57 

73 
59 

65 
56 

70 
54 

70 
53 

69 
54 

70 
55 

69 
44 

67 
46 

65 
44 

71 

56 

75 
56 

73 
53 

74 

52 

73 
54 

64 

52 

60 
53 

70 
56 

73 
55 

69 

50 

70 
55 

70.3 
52.8 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

76 
49 

74 
43 

70 
43 

70 
32 

52 
36 

63 
44 

67 
46 

73 
53 

80 
52 

79 
50 

82 
48 

78 
49 

75 
44 

62 
40 

67 
45 

60 
38 

62 
34 

60 
32 

56 
27 

50 
30 

65 
42 

75 
47 

75 
48 

65 
44 

74 

57 

86 

62 

88 

59 

82 
49 

73 
48 

72 
45 

70 
41 

70.  3 
44.4 

PASADENA 

MAX 
MIM 

86 
64 

75 
53 

73 
53 

62 
52 

71 
50 

76 
53 

76 
50 

73 
55 

73 
56 

70 
54 

74 

56 

73 
53 

67 
54 

65 
55 

61 
55 

65 
55 

68 

52 

65 
54 

68 
53 

76 
46 

85 
52 

85 
52 

80 
53 

82 
53 

97 
53 

95 
62 

92 

57 

80 

57 

76 
58 

72 
55 

65 
55 

75.0 
53.9 

POMONA   CAL  POLY 

MAX 
MIN 

88 
51 

76 
50 

74 

51 

68 

52 

60 
52 

71 
52 

75 
52 

74 

52 

70 
55 

64 

55 

71 
52 

76 
55 

65 
55 

68 
55 

63 
53 

59 
54 

66 
52 

6B 
40 

67 
44 

67 
43 

77 
51 

86 
49 

86 
50 

76 
51 

84 

55 

99 

56 

94 

53 

82 

57 

78 
57 

74 

55 

69 
54 

74.  1 

52.0 

RAnONA  CHAPMAN 

MAX 
MIN 

82 
39 

76 
38 

72 
45 

66 
49 

60 
50 

75 
51 

81 
51 

76 
53 

71 
54 

74 
54 

81 
51 

73 
47 

72 
53 

71 
50 

71 
52 

51 

70 
48 

67 
40 

62 
41 

76 
30 

87 
29 

87 
40 

82 
41 

85 
44 

101 
44 

98 
50 

90 
47 

82 

51 

78 

50 

75 
52 

75 
51 

77.2 
46.8 

REOL>*NDS 

MAX 
MIN 

49 

83 
50 

76 
52 

71 
51 

65 
50 

70 
51 

77 
53 

7B 
65 

79 
55 

67 
54 

74 
53 

84 

55 

71 
54 

72 
52 

65 
53 

65 
53 

70 
61 

71 
48 

67 
44 

65 
40 

79 
47 

89 
49 

87 
50 

80 
51 

69 

57 

104 

61 

101 
57 

91 

55 

84 

56 

76 
56 

74 

55 

77.5 
52.2 

RIVERSIDE   FIRE  STA.  «3 

MAX 
MIN 

B5 
50 

77 
53 

74 
54 

66 
54 

71 
54 

77 
53 

77 
55 

77 
57 

70 
57 

76 
56 

S2 
55 

76 
58 

74 

57 

70 
55 

73 
56 

73 
56 

74 

53 

70 
50 

69 
44 

81 
43 

69 
47 

89 
49 

84 

50 

69 

52 

102 
66 

96 

59 

95 
56 

85 
56 

80 
58 

76 
59 

75 
56 

79.  1 
53.9 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

93 
48 

85 
62 

77 
53 

73 
54 

63 
54 

72 
53 

77 
53 

77 
58 

77 
57 

70 
57 

74 

54 

82 
58 

73 
58 

74 

55 

68 
56 

65 
56 

71 
53 

72 
49 

68 
43 

67 
41 

80 
46 

89 
49 

67 
50 

81 

50 

89 
56 

102 
60 

98 
56 

89 
56 

85 

57 

76 
59 

74 

58 

76.4 
53.6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

85 
61 

78 
53 

73 
55 

66 
53 

72 
52 

79 
53 

80 
54 

81 
57 

72 
57 

76 
56 

85 

55 

77 
56 

72 
54 

66 
54 

64 

65 

69 
55 

72 
53 

68 

51 

68 
47 

80 
41 

89 
48 

68 
51 

84 

52 

90 
53 

104 

57 

101 
61 

92 
59 

87 
57 

70 
58 

76 
58 

75 
57 

70.0 
54.0 

SANDBERG  USO 

MAX 
MIN 

69 
50 

62 
45 

56 
37 

59 
37 

71 
47 

76 
50 

77 
57 

77 
52 

69 
52 

65 
46 

80 
53 

69 
49 

62 
40 

63 
44 

63 
41 

55 
36 

53 
26 

45 

29 

48 

29 

65 
35 

73 
44 

74 
49 

67 
51 

76 
52 

88 

59 

90 
64 

81 
60 

70 
52 

68 
47 

60 
48 

65 
47 

67.9 
46.  1 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

68 
58 

64 

57 

66 
58 

65 
57 

65 
58 

70 
59 

70 
61 

65 
59 

66 
59 

68 
59 

68 
60 

65 
60 

67 
59 

66 
59 

67 
59 

65 
58 

66 
58 

66 
56 

66 

56 

71 
53 

73 
56 

74 

58 

69 
59 

70 
56 

76 
59 

75 
62 

67 
59 

60 

60 

70 
60 

67 
60 

66 

60 

66.  1 
58.5 

SfiN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

85 
55 

75 
54 

74 

56 

64 

55 

71 
51 

76 
54 

76 

50 

73 
52 

73 
57 

72 
56 

78 

53 

75 
58 

69 
55 

66 
57 

61 
57 

66 
56 

70 
55 

68 
46 

70 
46 

78 
46 

87 
48 

86 
49 

81 

52 

84 

55 

98 

55 

93 
56 

91 
57 

85 
59 

70 

60 

70 
56 

66 
57 

76.5 
54.0 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

88 
43 

81 
46 

74 
41 

70 
51 

77 
52 

81 
46 

84 
45 

84 
54 

73 
56 

74 
54 

90 
50 

78 

52 

78 

55 

71 
52 

72 
53 

75 
52 

75 
51 

70 
44 

68 
42 

84 
34 

92 
44 

91 
45 

83 
44 

95 
44 

107 
51 

107 
57 

95 

55 

89 

51 

85 

50 

81 
53 

77 
54 

82.2 
49.2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

58 
48 

60 
50 

62 
52 

58 
52 

60 
52 

62 
51 

60 
52 

64 

52 

61 
49 

62 
48 

59 
52 

59 
51 

61 
51 

62 
50 

61 
50 

60 
50 

59 
50 

59 
50 

63 
51 

76 
51 

68 
52 

62 
52 

71 
50 

83 
55 

77 
51 

60 
52 

62 
53 

63 
52 

61 
52 

62 

52 

63.2 
51.1 

SANTA  ANA  FJRE  STATION 

MAX 
MIN 

77 
55 

71 
51 

70 
55 

55 
56 

68 
56 

72 
56 

71 
59 

69 
52 

68 
58 

70 
57 

73 
58 

75 
58 

70 
56 

69 
58 

67 
56 

69 

55 

70 
52 

70 
50 

68 
48 

74 
49 

81 

52 

80 
53 

78 
54 

77 
55 

89 
53 

92 
59 

63 
57 

74 

59 

73 
60 

72 
57 

71 
59 

73.4 

55.3 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

68 
53 

65 
53 

61 
51 

63 
52 

65 
51 

66 
53 

65 
53 

65 
54 

64 

55 

69 
49 

64 

51 

67 
57 

64 
49 

67 
52 

65 
50 

65 
49 

69 
47 

71 
47 

65 
49 

68 
46 

74 

58 

78 
52 

76 
54 

67 
54 

72 
53 

65 
53 

75 
53 

65 
56 

66 
55 

69 

55 

65 
52 

66.  1 
52.2 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
50 

63 
47 

61 
49 

62 
50 

64 
46 

64 
49 

62 
52 

63 
53 

66 
50 

66 
44 

66 
48 

65 
48 

68 
45 

67 

47 

67 
48 

75 
45 

72 
47 

68 
43 

71 
46 

70 
50 

73 
47 

73 
53 

70 
54 

67 
54 

76 
52 

75 
55 

67 
58 

69 

55 

69 

51 

64 
48 

67 
51 

67.5 
40.5 

SANTA   ITARIfl   WSO  AP 

MAX 
MIM 

58 
49 

61 
46 

62 
47 

62 
48 

58 
50 

62 
50 

70 
50 

67 

50 

65 
46 

65 
43 

75 
43 

65 
43 

62 
38 

63 
43 

64 
40 

62 
33 

61 
33 

61 
32 

61 
36 

66 
34 

69 
37 

70 
42 

64 
47 

72 
42 

72 
45 

64 
45 

71 
49 

66 
49 

64 

50 

67 
47 

66 

50 

65.7 
43.8 

SANTA  F^NICA  PIER 

MAX 
MIN 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

72 

69 
52 

64 
47 

63 
52 

66 
48 

71 
46 

69 
46 

54 

69 
54 

70 
51 

72 
46 

68 
55 

75 
53 

70 
45 

66 

68 

50 

72 
49 

69 
46 

40 

54 

79 

50 

75 
62 

81 
47 

97 

51 

66 

53 

86 
55 

74 

56 

68 

51 

66 
46 

68 

50 

72.3 
50.4 

5UH  CITY 

MAX 
MIN 

B6 
46 

79 
49 

72 
50 

71 
49 

72 
51 

78 
49 

83 
49 

81 
53 

76 
56 

77 
53 

86 
51 

81 

52 

74 

55 

72 
53 

70 
54 

69 
51 

70 
55 

66 
54 

66 
43 

80 
37 

91 
44 

69 
46 

87 
46 

89 
46 

102 
49 

104 

50 

99 
54 

64 

53 

64 

51 

66 

60 

77 
46 

80.7 
50.2 

TOMMNCE 

MAX 
MIN 

78 
54 

68 
54 

67 
56 

68 

55 

67 
52 

74 

56 

68 
55 

70 
57 

68 
58 

69 

56 

70 
53 

68 

58 

74 

56 

69 

55 

57 
55 

66 
57 

67 
55 

64 

51 

63 
51 

82 
49 

79 
51 

76 
52 

73 
63 

73 
57 

62 
55 

64 

51 

76 
58 

73 
58 

60 
58 

67 
57 

66 
56 

71.5 
54.8 

TUJUNCA 

MAX 
MIN 

80 
48 

75 
47 

66 

50 

60 
48 

72 
43 

76 
50 

9 
46 

74 

52 

65 
53 

74 

51 

80 
46 

7  1 
53 

70 
52 

70 
48 

62 

52 

63 
51 

68 
49 

65 
42 

68 

39 

42 

85 
48 

65 

50 

60 
51 

67 
49 

100 
56 

90 

63 

67 
58 

60 
54 

75 
55 

63 
52 

A3 
53 

74.8 

50.  1 

TUST IN    IRvJME  RANCH 

MIN 

52 

55 

56 

40 

55 

55 

56 

72 
57 

66 
57 

66 
57 

70 
56 

80 
58 

67 
5B 

71 
57 

70 
54 

65 
56 

68 
49 

71 
47 

68 
48 

69 
44 

77 
45 

83 
46 

84 

52 

69 

51 

79 
51 

92 

55 

87 
52 

79 
59 

74 
59 

74 
58 

71 
56 

53.4 

THITCMCLL  0AM 

MAX 
MIN 

68 
40 

62 
48 

63 
46 

65 
50 

64 
49 

65 
49 

73 
46 

78 
47 

76 
46 

75 
47 

79 

50 

80 
49 

75 
42 

68 
43 

65 
49 

67 
40 

68 
39 

60 
35 

61 
36 

L3 
39 

60 
40 

64 
43 

66 
46 

70 
49 

74 

50 

75 
46 

77 
47 

75 
46 

80 

50 

70 
49 

74 
47 

70.0 
45.8 

UCLA 

mx 

MIN 

71 
55 

68 

55 

64 

55 

63 

55 

65 
49 

69 

55 

74 

52 

67 
56 

66 

57 

66 
55 

68 

52 

67 
56 

65 
56 

67 
58 

66 
60 

65 
5S 

64 

55 

64 
49 

65 
47 

69 

51 

75 
52 

77 
57 

74 

57 

65 
59 

64 

55 

64 

59 

73 
55 

67 
56 

67 
58 

65 
55 

67 
50 

ea.e 

55.2 
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DniLY  TEMPERfiTURES 


STOTION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 
O 

cr 

BC 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ui 

a 

UPLAND  3  ti 

MIN 

81 
47 

74 
46 

70 
51 

64 
49 

68 

50 

74 
61 

73 
48 

74 
52 

70 
53 

70 
51 

77 
48 

71 
53 

67 
52 

61 
51 

58 
52 

60 
51 

66 
49 

65 
41 

66 
42 

77 
38 

86 
44 

85 
46 

79 
48 

85 
49 

99 
55 

94 
60 

89 
58 

80 
53 

77 
55 

70 
51 

70 
51 

74.2 
49.8 

VISTH  2  NME 

MAX 
MIN 

UARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 

76 

72 

66 

68 

77 

83 

83 

77 

73 

89 

87 

71 

75 

70 

65 

66 

64 

57 

74 

83 

82 

81 

86 

94 

98 

91 

85 

78 

76 

74 

77.4 
40.  1 

Y3RB«  LINOfl 

MAX 
MIN 

76 

73 

69 

63 

70 

74 

73 

69 

67 

73 

76 

68 

70 

65 

63 

69 

71 

68 

69 

77 

86 

84 

73 

83 

98 

97 

88 

77 

76 

72 

73 

74.6 
52.4 

SBUTHEftST  OESERT 
BftSINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

98 

96 

94 

92 

88 

96 

103 

104 

103 

99 

105 

103 

100 

101 

97 

92 

87 

82 

76 

81 

93 

98 

97 

100 

109 

1 1 1 

112 

109 

99 

96 

100 
66 

97  .5 
62.2 

BAR5TQUI 

MAX 
MIN 

88 

86 

84 

81 

82 

84 

94 

96 

93 

91 

93 

96 

87 

86 

84 

82 

78 

72 

66 

74 

93 

88 

87 

91 

97 

102 

100 

93 

89 

90 

92 

87.7 
53.5 

BEftunOMT   1  E 

MAX 
MIN 

85 

79 

72 

70 

71 

78 

81 

82 

80 

72 

87 

83 

BISHOP  USO  BP 

MAX 
MIN 

84 

82 

71 

79 

85 

89 

93 

91 

89 

92 

85 

84 

88 

88 

84 

71 

66 

58 

6B 

76 

83 

82 

88 

92 

96 

96 

90 

89 

89 

91 

84.0 
45.  1 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

gg 

96 

98 

92 

98 

89 

97 

95 

100 

100 

95 

93 

92 

92 

87 

75 

85 

94 

99 

100 

100 

107 

110 

108 

103 

100 

100 

100 

36 

96.6 
60.6 

BLYTHE  Fftfl  AIRP3RT 

MAX 
MIN 

gg 

07 

92 

89 

BS 

92 

96 

98 

99 

94 

101 

101 

96 

93 

90 

93 

88 

86 

76 

85 

95 

9S 

99 

101 

107 

112 

108 

103 

101 

96 

96 

95.8 
65.6 

BORREGQ  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

ge 

g6 

92 

93 

89 

88 

88 

95 

36 

98 

97 

99 

97 

90 

94 

88 

85 

82 

76 

70 

83 

93 

101 

92 

101 

107 

1 12 

107 

99 

96 

97 

93.5 
60.3 

BRnWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

96 

97 

94 

91 

87 

88 

90 

95 

93 

96 

93 

96 

96 

95 

93 

91 

90 

87 

84 

75 

83 

92 

97 

96 

100 

106 

IDB 

104 

101 

100 

94 

93.8 
67.6 

CSNTIL 

MAX 
MIN 

90 

89 

85 

75 

83 

89 

98 

98 

BB 

87 

99 

90 

84 

87 

80 

72 

69 

64 

64 

77 

85 

91 

88 

96 

103 

105 

101 

96 

88 

93 

95 

87.4 
57.5 

DPIGGETT  Fflft  ftlRPDRT 

MAX 
MIN 

93 

92 

88 

80 

83 

90 

99 

101 

95 

96 

101 

93 

90 

91 

88 

81 

77 

71 

66 

77 

87 

93 

87 

95 

101 

106 

106 

96 

93 

93 

94 

90.4 
63.6 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

102 

104 

98 

98 

95 

102 

107 

109 

108 

107 

107 

107 

105 

100 

101 

101 

95 

95 

89 

86 

94 

104 

103 

105 

1  13 

1  16 

116 

114 

109 

103 

105 

103.2 
73.6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

79 

76 

78 

68 

75 

80 

86 

88 

86 

85 

85 

83 

BO 

82 

85 

79 

70 

63 

57 

63 

80 

77 

78 

82 

88 

91 

90 

87 

84 

83 

85 

79.8 

EAGLE  nOUNTAIN 

MAX 
MIN 

03 

95 

90 

88 

86 

86 

89 

97 

94 

95 

94 

99 

95 

93 

92 

89 

87 

85 

80 

74 

85 

90 

96 

94 

98 

105 

108 

106 

97 

96 

95 

92.6 
68.8 

EL   CEMTRB  2  SSU 

MAX 
MIN 

98 

97 

99 

92 

88 

88 

95 

107 

95 

92 

98 

99 

98 

93 

98 

98 

86 

87 

80 

83 

93 

99 

100 

97 

106 

1  1  1 

106 

105 

102 

100 

97 

96.4 
58.2 

EL   MIRAGE  FIELD 

MIN 

80 

82 

75 

72 

76 

78 

82 

90 

84 

86 

91 

82 

79 

77 

74 

66 

66 

66 

65 

58 

72 

77 

83 

77 

84 

92 

96 

93 

87 

84 

84 

79.3 
46.5 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

83 

75 

58 

59 

61 

78 

81 

84 

83 

74 

77 

87 

74 

71 

73 

67 

62 

61 

53 

54 

73 

79 

80 

73 

89 

73 

96 

85 

74 

74 

69 

73.9 
51.8 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

96 

97 

95 

93 

94 

95 

85 

96 

96 

97 

99 

98 

92 

90 

89 

91 

86 

81 

83 

84 

95 

97 

98 

99 

108 

1 12 

107 

101 

99 

96 

95 

95.3 
62.2 

HAIUEE 

MAX 
MIN 

79 

82 

80 

78 

65 

74 

81 

89 

91 

90 

88 

88 

86 

81 

82 

90 

82 

72 

62 

59 

68 

75 

BO 

.'5 

87 

92 

96 

94 

91 

85 

86 

81.6 
51.5 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

92 

02 

90 

85 

82 

83 

86 

93 

92 

93 

93 

97 

93 

89 

89 

85 

85 

82 

78 

70 

80 

88 

95 

92 

96 

104 

108 

104 

95 

94 

93 

90.3 
59.  1 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

98 

95 

91 

85 

88 

89 

96 

94 

98 

96 

98 

98 

94 

93 

91 

90 

88 

83 

75 

84 

93 

98 

95 

99 

106 

111 

107 

102 

101 

96 

95 

94.4 

63.0 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 

96 

92 

85 

87 

90 

96 

95 

98 

93 

98 

98 

94 

92 

91 

90 

88 

84 

74 

83 

92 

99 

94 

100 

107 

111 

107 

100 

101 

97 

97 

94.5 
61.0 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

82 

82 

84 

51 

69 

79 

88 

93 

95 

94 

89 

92 

88 

82 

88 

89 

84 

78 

65 

71 

79 

85 

84 

92 

96 

97 

100 

92 

90 

91 

85.9 
51  .7 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

98 

97 

93 

90 

81 

89 

92 

94 

93 

92 

94 

96 

94 

90 

88 

82 

88 

86 

81 

77 

86 

94 

100 

94 

104 

109 

112 

105 

101 

97 

93 

93.2 
64.5 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

90 
44 

90 
54 

89 
53 

78 
45 

80 
36 

89 
47 

98 
48 

99 
57 

96 
66 

95 
63 

97 
53 

96 
56 

88 
64 

90 
50 

90 
66 

85 
58 

73 
49 

72 
47 

66 
48 

76 
34 

84 
44 

88 
50 

90 
59 

95 
48 

99 
56 

103 
61 

102 
65 

98 
64 

92 
65 

93 
54 

94 
58 

B9.5 
63.6 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

94 

97 

95 

100 

88 

89 

91 

98 

100 

100 

95 

102 

100 

96 

94 

94 

92 

88 

83 

74 

83 

93 

98 

98 

98 

106 

110 

110 

101 

99 

94 

66.5 

LAKE  ARROUHEAD 

MAX 
MIN 

70 

65 

61 

60 

62 

70 

79 

72 

72 

78 

77 

73 

66 

73 

75 

56 

62 

51 

46 

62 

71 

71 

67 

79 

86 

86 

83 

73 

66 

70 

71 

63.2 
42.2 

nCCB  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

83 

83 

76 

73 

72 

79 

88 

86 

88 

85 

89 

85 

86 

83 

82 

68 

62 

70 

81 

86 

83 

87 

97 

97 

92 

89 

85 

83 

84 

82.8 
58.7 

POJAVE 

MAX 
MIN 

86 

86 

79 

75 

68 

78 

84 

91 

89 

80 

84 

87 

81 

77 

76 

70 

70 

64 

73 

80 

86 

79 

90 

95 

100 

95 

91 

80 

84 

82.0 
57.4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

.IN 

77 
51 

74 

50 

75 
51 

71 
40 

71 
47 

68 
42 

77 
55 

Bd 
61 

85 
60 

81 
51 

85 
51 

86 
60 

77 
47 

76 
49 

77 
40 

75 
41 

69 
37 

63 
28 

63 
28 

53 
28 

64 

42 

76 
44 

79 
63 

83 
46 

85 
47 

87 
49 

90 
60 

90 
60 

82 
54 

74 

50 

80 

53 

76.8 
47.9 

MT  SAN   JACINTO  W  S  PK 

MAX 
MIN 

63 
30 

63 
38 

62 
36 

57 
29 

50 
29 

54 

33 

64 

32 

68 
35 

68 
43 

67 
38 

70 
37 

68 
38 

69 
44 

66 
38 

71 
41 

68 
49 

71 
39 

52 
37 

45 
17 

50 
21 

60 
28 

64 

33 

57 
35 

63 
36 

71 
31 

75 
40 

72 
42 

71 
36 

67 
39 

65 
37 

65 
35 

63.7 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
59 

95 
71 

92 
70 

89 
88 

89 
62 

91 
63 

99 

67 

100 
71 

98 
72 

98 

72 

100 
70 

99 
75 

96 
73 

93 

70 

91 

73 

90 
69 

87 
67 

82 
63 

74 
54 

80 
53 

91 
58 

98 
64 

94 

71 

98 

76 

105 
71 

109 
76 

108 
79 

101 
SO 

99 

73 

94 
73 

95 
69 

94.5 
68.7 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

85 
54 

79 
49 

75 
48 

67 
45 

80 
46 

86 
54 

SO 

50 

90 
60 

85 
70 

86 

70 

92 

52 

87 
55 

78 
50 

79 
61 

75 
49 

67 
44 

68 
38 

64 
35 

61 
30 

75 
39 

82 
43 

85 
50 

83 
53 

SI 

54 

97 
56 

100 
60 

96 
69 

87 
64 

81 

53 

79 
53 

79 
60 

81  .6 
51  .4 
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DniLY  TEMPERniURES 


CA:  ironniA 


STATION 


PflLrCftLE   rftfl  AIRPORT 


PALM  SPRINGS 


PARKER  RESERVOIR 


RANOSeURG 


THERnAl   TAA  AP 


TWEMTYHINE  PALMS 


VALTERMO  fIRE   STA  79 


VICTORVILLE   PUMP  PLANT 


WHITE  MOUNTAIN  1 


WHITE   MOUNTAIN  2 


UILOROSE  RANGER  STA 


OfiY   OF  MONTH 


61  be 


so  so 

2S  26 


eS     SB  S4 

63     S9  66 


77  82 
49  65 


60  61  61 

81  81  91 

41  62  62 

ee  86  86 

54  53  60 


75  74  80 
40     44  50 


48  37  44 
26     20  25 


22     20  19 


96  96  95 
61     61  63 


99  101 
57  63 


61  68  69 
27     29  33 


10    II    12    13    14    IS    16    17    18    19   20   21    22   23   24    2S   26   2*7   26   29    30  31 


87  93  92 
62     59  61 


94  96  95 
64     58  62 


57  65  59 
36     35  31 


90  85  85 
66     59  69 


97  93  93 
68     67  69 


91     84  79 


91  89  84 
65     65  62 


91  92  93 
62     69  61 


80  79  80 
54     45  48 


82  82  84 
50     49  50 


64  SI  S6 
36     34  40 


37  36  41 
21     28  22 


66  82  84 
52     53  54 


57     55  55 


38     34  24 


79  87  96 

57  48  58 

83  73  81 

56  58  61 

57  70  80 


59     60  62 


84     86  79 


95    100  96 


109   112  104 


104  104  107 
65     65  68 


108  107 
69  71 


95     98  93 


53     57  59 


30     32  37 


94  93 

65  63 


S7  83  82  84 
52     44  44 


25     25     26  27 


94.3 

62.0 


94.0 
68.7 


82.9 
66.5 


91  .7 
67.6 


81  .7 
48.3 


61.1 
27.3 


81.8 
52.2 


SEE  KEFEMMCt  MIES  FOLLOMIHO  5THII0N  INDEK 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CBL IF3RnIft 

nflT  1974 


DBT  OF  MONTH 

O 

STRTION 

a. 
a 

Tim 

a: 
> 

BRfiuLEr  2  SUi 

9firi 

59 

59 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

71 

72.2 

IQO 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

7  1 

7  1 

7  1 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

70.8 

DAVIS   2  WSW  EXP  FARM 

(IN, 

A 

nAx 

MIN 

6-i 

65 

81 
63 

82 
66 

84 

66 

86 
66 

85 
67 

88 

70 

90 
72 

91 
71 

89 

70 

88 
7  1 

90 
70 

88 
70 

86 
69 

88 
70 

86 
68 

81 

66 

79 
61 

78 
63 

78 
61 

82 
66 

81 
66 

86 
70 

85 
72 

88 
73 

90 
75 

92 
78 

92 
71 

81 

70 

85 
72 

87 
73 

85.6 
69.1 

FRESNO  tJSO 

2 

MAX 
MIN 

103 
70 

99 
b1 

98 
63 

98 
61 

!00 
66 

101 

68 

107 
7  1 

109 
73 

103 
71 

101 
66 

106 
69 

101 
70 

100 
61 

100 
66 

99 
65 

95 
62 

93 
59 

92 
60 

85 

60 

96 
56 

101 
62 

103 
69 

102 
69 

107 
70 

109 
72 

1  1  3 
76 

1  15 

79 

109 
75 

101 

70 

106 
70 

109 
73 

102.2 
67.5 

MAX 
MIN 

99 
73 

96 
70 

91 
69 

91 
71 

97 
72 

100 
73 

102 
77 

10-1 
78 

100 
77 

100 
73 

100 
75 

99 
76 

97 
72 

97 
73 

96 
73 

92 
59 

91 
57 

89 
67 

83 
65 

92 
65 

96 
69 

99 
71 

99 
75 

102 
76 

101 
78 

106 
82 

109 
81 

106 
82 

100 
7  7 

102 
77 

101 

79 

96.4' 
73.8 

8 

MAX 
MIN 

91 
74 

88 
72 

87 
72 

88 
72 

90 
73 

91 
71 

95 

77 

96 
79 

93 

79 

91 
75 

93 
/7 

91 
78 

91 
75 

91 
75 

89 
71 

86 
73 

81 

70 

83 
69 

80 
69 

85 
67 

89 
71 

91 
75 

91 
77 

95 
78 

97 
80 

lOD 
82 

102 
86 

99 
81 

95 
80 

95 
79 

96 
81 

91.5 
75.7 

20 

8AM 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

75 

77 

78 

79 

77 

77 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

71 

71 

71 

71 

77 

77 

78 

79 

8  1 

83 

82 

82 

81 

76.7 

m 

SAM 

67 

67 

68 

68 

66 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

71 

75 

75 

75 

71.7 

SfC  RCFEKCNCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEI 


I 
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EVfiPORflTION  RND  WIND 


STATION 

  Mnr 

DRY  OF  MONTH 

074 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

1 B 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

2S 

1  

30 

«          X  > 

MORTH  COftST 

OftAJNAGC  01 

ftUTLCR  VALICY  RANCH 

EVAP 
UIND 
MAX 
MIN 

.  1 1 

13 
66 

60 

.  1 1 

16 
66 
43 

.  1  7 
17 
77 
43 

.  18 
14 
63 
49 

.20 
16 

50 

.  16 
20 

53 

.20 
9 

51 

.  19 
2 
63 

53 

.18 

60 
52 

.  16 
1 

79 
46 

.  19 

1 

61 
46 

.13 
2 
67 
46 

.13 
3 
69 
43 

.  15 
1 

73 
44 

.09 
1 

67 
44 

.  14 
2 
70 
46 

.05 
2 
60 
44 

.02 
0 
52 
42 

.  14 
2 
73 
41 

.  10 

1 

65 
46 

.00 
0 
68 
46 

.  17 
1 

70 

50 

.17 
1 

79 
48 

.20 
2 
82 
53 

.20 
2 
83 
57 

.22 
2 

•a 

58 

.2* 
3 
87 
56 

.21 
2 
84 
54 

.20 
1 

SO 
55 

.  16 

81 
40 

.21 
3 
84 
49 

4.02 
147 
75.8 
48.  7 

OUTTOnS  LftNOIPiG 

EVAP 
UIND 
MAX 
MIN 

.  16 
56 
79 
50 

.21 
66 
76 
45 

.23 
79 
78 
46 

.  20 
72 
79 
46 

78 
60 

73 
50 

60 
51 

.20 
46 
63 
52 

.26 
75 
63 
49 

.28 
70 
81 
48 

.26 
35 
85 
50 

.27 
62 
66 
49 

.30 
94 
81 
51 

.24 
50 
60 
46 

.35 
113 
79 
47 

.  31 
71 
78 
42 

.33 
64 
75 
42 

.23 
57 
65 
41 

.10 
66 
72 
42 

.26 
50 
76 
43 

.25 
45 
80 
45 

.27 
46 
63 
46 

.29 
43 
82 
46 

.29 
40 
83 
52 

.32 
40 
85 
54 

.29 
49 
69 

56 

.37 
59 
94 
58 

.35 
96 
86 

50 

.21 
103 
71 
47 

.27 
71 
81 
46 

.  33 
104 
84 
51 

8.  13 
2050 
SO. 4 
48. 3 

TRIHITr  DAM  VISTA  PT 

EVAP 
WIND 

.21 
30 

.27 
39 

.23 
30 

.  19 
39 

.36 
26 

.27 
25 

.22 
16 

.30 
26 

.35 
49 

.32 
48 

.21 
32 

.33 
45 

.29 
47 

.25 
42 

.  19 
67 

.  39 
65 

.25 
65 

.01 
35 

.  16 
44 

.25 
42 

.22 
33 

.  1 1 
26 

.25 
35 

.27 
38 

.25 
24 

.26 
23 

.34 
32 

.35 

30 

.20 
30 

.26 
2S 

.20 
25 

7.06 
1 168 

TULELAKE 

EVAP 

.31 

.27 

.30 

.36 

.22 

.30 

.34 

.21 

.22 

.28 

.32 

.  10 

.26 

.  15 

.27 

.  13 

.  11 

.13 

.  16 

.  16 

.26 

.26 

.24 

.30 

.35 

.34 

.30 

.33 

.30 

.30 

7.066 

UARIi  SPRINGS  DAn 

EVAP 
UlIND 
MAX 
MIN 

.22 
39 
63 
55 

.30 
73 
61 
47 

.20 
39 
80 
50 

.65 
123 
83 
53 

.25 
37 
67 
57 

.27 
37 
86 
57 

.26 
43 

86 
55 

.39 
109 
80 
49 

X 

X 

1 .02 
262 
83 
47 

.27 
76 
78 
46 

.  32 
104 
78 
49 

.33 
104 
76 
44 

.26 
72 
75 
44 

X 

• 

.55 
170 
77 
43 

.26 
54 
61 
50 

.26 
57 
85 
51 

.35 
76 
63 
53 

.41 
06 
82 

62 

X 

• 

• 

:  .50 
286 
06 
53 

.25 
56 
81 
51 

.33 
62 
85 
52 

.28 
30 
00 
51 

0.06 
2026 
62  .6 
50.5 

UILLOU  CREEK    1  NU 

EVAP 

MAX 
MIN 

.  15 

61 
53 

.  15 

76 
46 

.  15 

79 
46 

- 

.46 

8 
67 
46 

.  15 
4 
62 
54 

.  15 
0 
64 

52 

.  15 
1 

66 
49 

.21 
0 
80 
46 

X 

.50 
3 
64 
45 

.  16 
0 
73 
44 

.09 
1 

75 
44 

.19 

1 

76 
46 

.06 
1 
66 
45 

X 

X 
X 

.28 
5 
72 
44 

.  15 
7 
76 
52 

.22 
6 
62 
4« 

.  15 
4 
84 
48 

.24 
5 
84 

53 

.23 
2 
85 
47 

.25 
4 

90 
57 

.30 
2 
92 
55 

.24 
3 
91 

50 

.20 
7 
83 
52 

.23 
3 
86 
40 

.20 
3 
86 

50 

6.27 
93 
81.7 
40.  1 

X          M  X 

SACRAhENTO 

DRAINAGE  02 

AU&URN  OAM  PROJECT 

UlIND 
MAX 

31 
65 

35 
60 

27 
81 

27 
83 

26 
64 

24 

85 

24 

86 

.  22 
22 
91 
58 

.  23 
27 
91 
59 

.  29 
33 
66 
52 

.24 
27 
65 
52 

.25 
36 
82 
47 

.20 
27 
82 
52 

.22 
27 
81 
50 

.27 
46 
84 

50 

.25 
37 
60 
49 

.24 
47 
76 
43 

.  17 
43 
62 
42 

.  19 
25 
74 
42 

.20 
37 
76 
46 

.25 
36 
60 
41 

.28 
31 
83 
50 

.26 
28 
85 
52 

.26 
33 
86 
64 

.28 
27 
68 
57 

.  30 
29 
91 
60 

.30 
27 
95 
61 

.39 
46 
92 
55 

.  30 
47 
84 

51 

.25 
20 
85 
51 

.27 
27 
80 
54 

7  .56 
080 
83.4 

51  .5 

BRANNAM  ISIANO 

EVAP 
UIND 

.29 
1 15 

.  31 
140 

.22 
95 

.21 
135 

.30 
215 

.25 
90 

.28 
105 

.29 
90 

.  40 
145 

.31 
175 

.  12 

20 

.  20 
80 

.38 

50 

.30 
350 

.42 

370 

.32 
40 

.23 
130 

.18 
100 

.22 
90 

.27 
120 

.24 

100 

.26 
90 

.36 
60 

35 
150 

.28 
00 

.20 
70 

.90 
90 

.46 

120 

.25 
120 

.27 
00 

.30 
100 

0.36 
3755 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

UIND 

64 

1 

142 

* 

' 

174 

41 

.  32 
36 

.  38 
64 

.  34 
40 

.  33 
51 

.  30 

.40 
147 

.  31 
58 

.  30 
86 

.42 
140 

.21 
1 15 

.  14 

.20 

.38 
252 

.27 
40 

.26 
37 

.34 
41 

.  38 
60 

.26 

.34 

135 

.51 
91 

.30 

150 

.30 
30 

.33 
43 

10.01 
2004 

OAVIS  2  USU  EXP  FARM 

WIND 

MAX 

MIN 

150 
6< 
46 

136 
79 
45 

102 
60 
46 

68 
62 
50 

76 
85 
48 

85 
83 
50 

67 
90 
64 

.  33 
60 
91 
56 

.  32 
93 
91 
51 

.35 
1 16 
67 
48 

.  35 
75 
66 
54 

.  36 
1 14 
89 
48 

.30 
72 
86 
40 

.32 
82 
63 
47 

.  37 
101 
86 
46 

.34 
100 
65 
43 

.42 
127 
80 
40 

.24 
110 
71 
40 

.26 
85 
73 
42 

.34 
131 
77 
42 

.32 
76 
80 
45 

.32 
61 
87 
50 

.33 
72 
91 
52 

.37 
65 
00 
56 

.40 
55 
04 

60 

.42 
66 
04 
66 

.40 

65 
98 

66 

.50 
167 
93 
46 

.34 
176 
80 
46 

.28 
62 
80 
53 

.  47 
114 
00 
54 

10.54 
2048 
85.6 
40.8 

FOLSOn  DAM 

WIND 

45 

64 

50 

19 

52 

42 

17 

.36 
15 

.32 
49 

.30 
58 

.30 
21 

.30 
49 

.26 
44 

.25 
23 

.29 
79 

.20 
54 

.20 
65 

.  16 
53 

.  15 
25 

.28 
44 

.23 
26 

.27 
16 

.24 

16 

.27 
17 

.30 
17 

.  30 
26 

.28 
26 

.47 
59 

.  30 
65 

.27 
26 

.20 
16 

8.12 
1 178 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

EVAP 
UIND 

MIN 

.27 
59 

52 

.20 
93 

47 

.22 
63 

47 

.  16 
38 

60 

.23 
69 

50 

.22 
53 

51 

.21 
43 

53 

.22 
45 

90 
55 

.26 
45 

90 
53 

.26 
66 
85 
50 

.23 
76 
66 
50 

■ 

.48 

162 
87 
40 

.27 
78 
83 
49 

.25 
68 
83 
50 

.24 
34 
62 
47 

.26 
06 
60 
41 

.20 
13 
75 
46 

.  16 
20 
72 
45 

.27 
84 
81 
46 

.31 
51 
84 
50 

.27 
57 
87 
52 

.28 
91 
87 
53 

.20 
74 
66 

58 

.  31 
64 
89 
55 

.29 
60 
93 
57 

.33 
41 
06 
61 

.36 
94 

02 

52 

.20 
84 

78 
50 

.26 
35 
86 

50 

.20 
40 
80 
55 

7.82 
1000 
64 . 6 
50.8 

LAKE  SPAULDIMG 

EVAP 
UIND 

MIN 

.07 

.24 
16 
63 
30 

.21 
22 
65 
30 

.26 
20 
72 
38 

.25 
21 
72 
30 

.26 
18 
76 
42 

.27 
21 
70 
47 

.30 
22 
78 
44 

.  15 
27 
77 
43 

.28 
20 
72 
37 

.22 
25 
72 
37 

.24 
21 
75 
41 

- 

MARKLEY  COVE 

UINO 
MAX 

50 
61 

71 

75 

57 
76 

40 

61 

40 

63 

42 

63 

39 
67 

.26 
44 

87 
53 

.29 
47 
66 
51 

.  32 
70 
80 
48 

.27 
52 
82 
48 

.  31 
66 
84 
46 

.28 
62 
80 
46 

.  28 
68 
77 
46 

.38 
76 
61 
44 

.  30 
72 
76 
41 

.28 
70 
74 
30 

.20 
81 
62 
36 

.  15 
62 
65 
37 

.23 
66 
73 
30 

.25 
57 
76 
40 

.29 
59 
80 
44 

.31 
61 
83 
47 

.32 
54 
86 
40 

.  35 
63 
84 
51 

.20 
32 
03 
53 

.36 
30 
06 
50 

.46 
02 
88 
46 

.30 
100 
75 
45 

.28 
51 
83 
47 

.33 
54 
87 
50 

1846 

60.8 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
UIND 

.21 
21 

.20 
21 

.  14 

15 

I 

.52 
121 

.  19 

27 

.22 
32 

.22 
16 

.24 
50 

.61 
120 

.21 
43 

.  16 
27 

.  16 

20 

.  16 
40 

X 
X 

X 
X 

.  44 
98 

.  16 

27 

.22 
36 

.23 
51 

.24 
60 

.06 
100 

.17 
17 

.24 
46 

.26 
30 

6.20 
IllO 

SHASTA  DAM 

EVAP 
UIND 

.  17 
45 

.  19 
57 

.22 
60 

.25 
70 

.23 
41 

.21 
32 

.26 
52 

.23 
55 

.  30 
50 

.22 
25 

.26 
41 

.26 
32 

.25 
33 

.24 

30 

.  19 
37 

.21 
31 

.  10 

30 

.04 

18 

.09 

21 

.  17 
31 

.04 
35 

.29 
58 

.21 
28 

.  14 
47 

.26 
56 

.24 

.  33 
50 

.32 
50 

.20 
54 

.28 
53 

.30 
50 

6.88 

1316 

MHISKEYTOkW  RES 

EVAP 

.21 

.23 

.23 

.26 

.27 

.29 

.26 

.27 
30 

,37 
17 

.28 
13 

.20 
1 1 

.36 
18 

.25 
7 

.28 
15 

.27 
10 

.26 

22 

.23 
14 

.03 
10 

.  12 
17 

.  19 
16 

.21 
21 

.20 
15 

.30 
22 

.20 
22 

.24 
12 

.26 
0 

.35 
25 

.31 
15 

.20 
17 

.27 
17 

.31 
10 

7.03 

XXX 

NORTHEAST    INTER I3R 
BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.22 

.20 

.27 

.40 

.26 

.  30 

.34 

.  33 

.29 

.  30 

.  33 

.25 

.31 

.  32 

.25 

.08 

.  13 

.10 

.  15 

.22 

.  16 

.  37 

.20 

.29 

.38 

.26 

.32 

.31 

.31 

8.276 

FLEMING  FISH   AND  GArC 

EVAP 
UIND 

.26 
54 

.24 
26 

.28 
51 

.26 
46 

.23 
24 

.26 
17 

.29 
28 

.34 
39 

.28 
52 

.  3D 
41 

.27 
33 

.  33 
55 

.  19 
33 

.30 
64 

.26 

77 

.25 
61 

.  1 1 
3 

.  1  7 
71 

.  13 
54 

.13 
28 

.  13 
24 

.  17 
6 

.22 
28 

.28 
30 

.24 

20 

.25 
15 

.35 
24 

.30 
31 

.30 
34 

.26 
28 

.27 
15 

7.60 
1 106 

TAHOE  CITY 

EVAP 
WIND 

- 

.  16 
33 

.  19 
21 

.30 
20 

.  15 
16 

.21 
6 

.26 
6 

.24 
11 

.20 
17 

.  34 

36 

.23 
1 1 

.24 

58 

.23 
23 

.23 
27 

.23 
5  1 

.  10 
34 

.06 
60 

36 

35 

.  10 
35 

.  15 
25 

.  19 
17 

.22 
19 

.22 
18 

.24 
20 

.  18 
12 

.22 
12 

.26 
27 

.27 
31 

.26 
30 

.20 
14 

6.676 
7868 

XXX 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  OA 

BURL INGArC 

EVAP 
WIND 

mx 

MIN 

.20 
115 
78 
52 

.26 
102 
76 
40 

.  18 
79 
80 
52 

.21 
54 
61 
52 

.  16 
71 
62 
54 

.  17 
62 
79 
54 

.  19 
90 
80 
46 

.21 
87 
79 
51 

.20 
91 
62 
49 

.  17 
81 
85 
46 

.26 
85 
80 
40 

.27 
162 
80 
52 

.  16 
186 
74 
47 

.17 
206 
74 
46 

.  19 
120 
74 

50 

.27 
200 
74 
46 

.25 
124 
72 
47 

.24 
75 
71 
46 

.26 
137 
70 
45 

.30 
200 
75 
50 

.25 
06 
76 
48 

.23 
78 
80 
50 

.28 
130 
79 
50 

.30 
lOO 
81 
51 

.26 
59 
60 

.28 
78 
82 

.20 
101 

51 

.27 
122 
81 
46 

.26 
58 
SO 
46 

.25 
68 
SO 
46 

.26 
101 
82 
47 

7.31 
3320 
78.2 
48  .  7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.  16 

.  20 

.  31 

.26 

.55 

.27 

« 

• 

.67 

.27 

.20 

.23 

.26 

.  19 

.24 

.26 

.27 

.31 

.35 

.32 

.39 

.37 

.24 

• 

.50 

nemark 

EVAP 

.  23 

.  26 

.  25 

.85 

.80 

.  30 

.31 

.37 

.37 

.90 

.28 

.28 

.32 

.  32 

.12 

.38 

.26 

.30 

.  32 

XXX 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

AHTIOCH   PUr*>ING   PL  3 

EVAP 

.27 

.25 

.23 

.24 

.22 

.26 

.  30 

.28 

.  30 

.  36 

.20 

.29 

.28 

.  35 

.  33 

.40 

.30 

.22 

.30 

.24 

.25 

.24 

.30 

.30 

.40 

.37 

.36 

.41 

.30 

.30 

.33 

a.2a 

CAr«>  PARDEE 

EVAP 
UIND 

.23 
6 

.17 
10 

.  18 
13 

.  IS 
1 1 

.  17 

6 

.  18 
8 

.20 
7 

.24 

7 

.25 
6 

.25 
12 

.23 
13 

.25 
10 

.22 
6 

.22 
14 

.26 
16 

.25 
25 

.25 
20 

.17 
15 

.  15 
1 1 

.  18 
0 

.22 
1  1 

.24 
9 

.26 

10 

.  30 
16 

.25 
8 

.  30 
9 

.31 
5 

.34 
4 

.28 
16 

.26 
14 

.31 
16 

7.30 
34S 

FBIANT  GOVERNfCNT  CAf* 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
33 
66 
61 

.30 
46 

87 
55 

.26 
40 
63 
54 

.22 
46 
63 
54 

.2(1 
35 
85 

22 
33 
89 

.26 
40 
89 

.  32 
41 
92 

65 

.  34 
42 

93 

62 

.  36 
67 
87 
54 

.  26 
45 
86 
54 

.31 
47 
90 
58 

.  44 

73 
82 
54 

.26 
40 
63 
53 

.  35 
66 
84 

65 

.  33 
76 
82 

50 

.  3 1 
04 
78 
47 

.  32 
77 
75 
47 

.  29 
83 
72 
48 

.  23 
64 
71 
48 

.  24 
43 
81 
49 

.  27 
40 
85 
53 

.  34 
46 
87 
58 

.  36 
56 
87 
60 

.  36 
46 

00 
61 

.  37 
51 
02 
62 

44 

07 
67 

64 

06 

63 

61 
SO 
58 

51 
S5 

57 

4* 

se 
*» 

o.ss 

1662 
•5.7 

56 . 2 

SEE  REFEDENCE  NOTES  fOLLOHINO  STDTION  INO€< 
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EVfiPORRTION  AND  WIND  c«wroRH« 

 MftY  Jl 


DAY  OF  MONTH 

STRTION 

5  K  O 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

to 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m      K  m 

%m  JOAQUIM 

DRAINAGE  OS 

HCTCH  HETCHY 

.27 

.27 

.25 

.24 

.  18 

KETTUEMAN  CITY 

EVAP 

- 

.44 

.40 

.56 

.41 

.23 

.  30 

.  70 

.42 

.  37 

.42 

.42 

.32 

.  30 

.45 

.42 

.28 

.25 

.30 

.34 

.  34 

.40 

.45 

.42 

.42 

.55 

.68 

.  48 

.27 

.45 

12. IBB 

42 

46 

52 

48 

61 

MAX 

eg 

- 

85 

85 

86 

89 

90 

90 

92 

90 

87 

90 

89 

86 

86 

87 

88 

81 

82 

86 

84 

86 

89 

90 

93 

93 

95 

97 

96 

88 

89 

88.6 

MIN 

52 

- 

53 

63 

54 

69 

60 

65 

60 

55 

56 

57 

63 

56 

55 

50 

48 

47 

45 

46 

45 

55 

60 

60 

59 

62 

68 

60 

58 

57 

59 

55.5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.  12 

.23 

.38 

.20 

.  19 

.21 

.25 

.26 

.27 

.31 

.26 

X 

* 

.  76 

.30 

.26 

.27 

.21 

.22 

.26 

.21 

.  IB 

.32 

.29 

.32 

.28 

.35 

.42 

.31 

.27 

.32 

8.24 

57 

34 

23 

31 

18 

LITTLE  PANOCHE  DET  0AM 

EVAP 

.50 

.48 

.  39 

.48 

.30 

.  38 

.40 

.55 

.58 

.59 

.51 

.56 

.55 

.48 

.57 

.53 

.40 

.45 

.  34 

.37 

.  39 

.42 

.49 

.60 

.55 

.60 

.65 

.75 

.55 

.46 

.58 

15.44 

UIND 

1 1 1 

138 

106 

152 

84 

94 

100 

102 

144 

183 

120 

147 

167 

203 

152 

195 

186 

88 

80 

117 

158 

1 18 

117 

125 

179 

159 

128 

130 

4272 

MAX 

06 

82 

80 

79 

75 

85 

86 

89 

90 

85 

83 

86 

83 

81 

82 

82 

77 

75 

69 

75 

80 

82 

85 

84 

87 

92 

92 

92 

87 

82 

85 

83.2 

49 

49 

43 

40 

41 

LODI 

EVAP 

.30 

.26 

.28 

.29 

.31 

.26 

.24 

.  34 

.38 

.28 

.  38 

.35 

.43 

.29 

.26 

.40 

.26 

.24 

.27 

.28 

.25 

.36 

.40 

.40 

.37 

.48 

.43 

.38 

.35 

.40 

.32 

10.24 

UIND 

41 

40 

73 

49 

60 

34 

36 

62 

46 

43 

54 

82 

as 

49 

42 

55 

102 

22 

50 

50 

47 

46 

161 

1746 

MAX 

78 

77 

79 

83 

78 

84 

88 

87 

80 

77 

82 

75 

76 

75 

76 

73 

70 

71 

74 

82 

85 

83 

80 

83 

86 

90 

69 

82 

82 

83 

B4 

BO.  4 

48 

47 

48 

40 

40 

LOS  BANGS  DET  RESV 

EVAP 

.59 

.  72 

.  34 

.58 

.32 

.53 

.  39 

.52 

.65 

.70 

.53 

.50 

.66 

.53 

.58 

.60 

.44 

.44 

.40 

.  42 

.  41 

.40 

.55 

.53 

.50 

.55 

.55 

.  75 

.60 

.51 

.48 

16.27 

WIND 

216 

320 

299 

288 

180 

170 

126 

125 

302 

427 

208 

226 

389 

345 

429 

142 

133 

199 

192 

145 

137 

122 

259 

395 

212 

164 

8014 

MAX 

91 

80 

80 

81 

82 

90 

93 

95 

92 

85 

87 

94 

83 

89 

87 

81 

80 

77 

76 

76 

86 

88 

88 

92 

95 

96 

09 

96 

B6 

90 

93 

87.3 

63 

53 

48 

47 

47 

.32 

.30 

.28 

.31 

.21 

UIND 

50 

84 

64 

59 

48 

47 

38 

31 

53 

84 

65 

67 

80 

72 

89 

86 

102 

61 

89 

70 

52 

50 

52 

64 

48 

40 

34 

86 

99 

51 

61 

1866 

MAX 

66 

86 

76 

77 

81 

80 

86 

91 

91 

82 

84 

87 

77 

80 

79 

71 

70 

66 

67 

71 

75 

82 

84 

86 

90 

95 

100 

93 

77 

82 

86 

81 .8 

MIN 

51 

46 

48 

47 

48 

49 

49 

55 

54 

49 

51 

53 

49 

48 

49 

47 

45 

40 

45 

42 

46 

49 

61 

54 

55 

59 

63 

62 

50 

50 

52 

49.9 

SftL T  SPRINGS  PUR  HGUSE 

.24 

.  16 

.21 

.  13 

.03 

7  48 

SAN  LUIS  DftM 

EVAP 

.•47 

.43 

.41 

.37 

.  42 

.  29 

.  39 

.  47 

.60 

.60 

.50 

.51 

.65 

.  46 

.47 

.50 

.38 

.42 

.35 

.45 

.  42 

.40 

.42 

.64 

.55 

.45 

.51 

.  74 

.43 

.45 

.55 

14.49 

UlIND 

206 

339 

316 

343 

316 

287 

168 

143 

348 

344 

208 

226 

293 

244 

204 

287 

253 

173 

219 

277 

162 

130 

169 

221 

153 

89 

88 

344 

378 

250 

228 

7515 

MAX 

90 

77 

75 

75 

86 

80 

88 

93 

84 

80 

87 

90 

80 

82 

81 

78 

76 

76 

76 

76 

82 

86 

88 

87 

93 

93 

95 

88 

73 

82 

90 

83.5 

MIN 

63 

46 

47 

48 

39 

51 

52 

57 

5! 

49 

60 

52 

46 

48 

49 

46 

46 

46 

46 

47 

48 

51 

54 

54 

56 

58 

65 

50 

49 

50 

51 

50.2 

TRACY  PUfiP  IMG  PLANT 

.60 

.45 

.36 

.36 

.27 

56 

13  07 

UIND 

37< 

209 

205 

228 

190 

222 

96 

117 

299 

226 

153 

324 

196 

276 

268 

205 

158 

76 

222 

246 

155 

139 

195 

179 

134 

105 

157 

360 

246 

142 

223 

6325 

K          Z  X 

SOUTH  COAST 

ORAXNAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.32 

.30 

.28 

.26 

.20 

.22 

.26 

.26 

.  31 

.  14 

.  18 

.20 

.  16 

.  IB 

.  18 

* 

.  1 1 

.  16 

.20 

.  18 

.24 

X 

.  37 

.28 

.  33 

.  3B 

.42 

.48 

.34 

.22 

.  18 

7.34 

UIND 

26 

26 

17 

20 

30 

24 

22 

24 

15 

5 

32 

20 

28 

38 

29 

9 

29 

22 

31 

29 

33 

X 

57 

26 

16 

22 

20 

19 

21 

28 

28 

745 

MAX 

06 

86 

84 

84 

80 

81 

S2 

82 

88 

75 

82 

88 

86 

90 

89 

75 

78 

79 

79 

82 

- 

88 

83 

84 

94 

96 

96 

- 

86 

85 

84.5 

62 

51 

- 

50 

51 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.23 

.  23 

.  16 

.  14 

.21 

.09 

.  13 

.  18 

.23 

.22 

.  19 

.26 

.20 

.24 

.24 

.25 

.  30 

.  30 

.25 

.  19 

.26 

.24 

.25 

.22 

.27 

.25 

.29 

.23 

.  19 

.  16 

.30 

6.87 

WIND 

34 

43 

41 

40 

45 

23 

22 

32 

30 

39 

33 

32 

37 

93 

83 

36 

31 

34 

30 

31 

24 

25 

26 

33 

32 

35 

1224 

MAX 

85 

79 

74 

71 

80 

65 

77 

84 

82 

81 

81 

84 

78 

77 

79 

78 

75 

75 

73 

71 

79 

80 

83 

83 

86 

85 

04 

91 

80 

78 

82 

79.6 

51 

52 

46 

44 

41 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.21 

.20 

.  17 

X 

X 

.52 

.20 

.  19 

.  13 

.  1 1 

X 

X 

.55 

.20 

.23 

.  19 

.26 

.28 

X 

.61 

.25 

.23 

.24 

.22 

X 

» 

.  72 

.  18 

.25 

.27 

.21 

6.62 

UIND 

76 

78 

X 

X 

268 

87 

92 

89 

90 

X 

X 

256 

X 

352 

1 12 

94 

92 

81 

X 

X 

229 

96 

87 

93 

82 

2966 

MAX 

82 

76 

71 

- 

- 

76 

77 

77 

66 

68 

- 

- 

80 

75 

73 

74 

74 

77 

- 

73 

77 

79 

81 

70 

- 

- 

83 

79 

79 

79 

74 

76.2 

54 

54 

55 

52 

53 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

- 

.29 

.26 

X 

X 

.20 

.20 

.  19 

.22 

.  14 

X 

X 

X 

.24 

.21 

.  10 

.26 

X 

X 

.31 

.  37 

.37 

.32 

X 

X 

.40 

.39 

.32 

.29 

.22 

5.4aB 

UIND 

62 

56 

64 

X 

X 

211 

53 

57 

71 

60 

X 

X 

186 

81 

63 

59 

108 

^ 

X 

234 

X 

1  15 

57 

53 

X 

96 

56 

67 

63 

67 

74 

2013 

MAX 

87 

83 

82 

80 

64 

78 

81 

81 

82 

72 

80 

86 

78 

79 

73 

68 

77 

79 

73 

72 

82 

85 

86 

84 

88 

93 

92 

87 

87 

84 

80 

80.7 

MIN 

56 

58 

67 

55 

54 

67 

58 

60 

59 

58 

59 

60 

59 

57 

58 

57 

53 

64 

47 

47 

52 

54 

56 

56 

61 

62 

61 

62 

61 

59 

59 

57.0 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.  14 

.  13 

.  16 

.  18 

.  16 

.17 

.  19 

.20 

.  19 

.  18 

.20 

.24 

.24 

.  22 

.  2 1 

.  20 

.  19 

.  16 

.  18 

.  17 

.  16 

.  18 

.  19 

.22 

.22 

.23 

.25 

.21 

.26 

.27 

.23 

6.13 

WIND 

94 

49 

33 

52 

29 

38 

46 

34 

46 

44 

51 

80 

67 

41 

46 

130 

67 

86 

83 

50 

43 

60 

48 

60 

40 

49 

39 

46 

60 

49 

50 

1708 

78 

69 

68 

72 

74 

MIN 

52 

53 

52 

53 

54 

54 

53 

51 

50 

51 

54 

54 

47 

51 

54 

41 

45 

39 

43 

43 

54 

47 

52 

54 

54 

53 

51 

50 

56 

54 

52 

50.7 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.62 

.63 

.58 

.73 

.40 

.39 

.51 

.59 

.63 

.78 

.58 

.87 

.72 

.75 

.60 

.65 

.94 

.88 

.40 

.60 

.39 

.64 

.  76 

.33 

.  43 

.62 

.84 

.68 

.72 

.59 

.68 

18.62 

UIND 

49 

86 

89 

194 

55 

41 

33 

34 

60 

71 

51 

101 

113 

63 

85 

111 

156 

206 

126 

73 

44 

43 

57 

46 

31 

45 

65 

104 

100 

60 

72 

2462 

MAX 

93 

94 

94 

95 

90 

97 

97 

101 

98 

98 

97 

92 

95 

95 

105 

104 

100 

85 

82 

82 

102 

108 

96 

96 

103 

103 

101 

97 

95 

98 

98 

96.5 

63 

65 

61 

56 

67 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.60 

.45 

.45 

.40 

.  40 

.  36 

.43 

.  38 

.39 

.  48 

.40 

.42 

.48 

.52 

.46 

.45 

.40 

.40 

.37 

.37 

.40 

.43 

.52 

.44 

.51 

.52 

.60 

.66 

.49 

.53 

.59 

14.08 

UIND 

43 

36 

59 

69 

108 

70 

31 

36 

38 

77 

67 

40 

79 

121 

93 

94 

70 

61 

64 

62 

39 

46 

59 

86 

51 

38 

38 

39 

40 

66 

79 

1899 

MAX 

93 

95 

94 

89 

85 

90 

95 

96 

95 

94 

92 

94 

96 

90 

90 

85 

91 

90 

79 

84 

90 

94 

97 

90 

93 

100 

102 

100 

100 

98 

93 

92.7 

MIN 

60 

58 

57 

56 

66 

56 

60 

62 

63 

58 

60 

66 

61 

57 

50 

55 

55 

55 

49 

51 

56 

61 

60 

50 

65 

67 

67 

65 

61 

60 

50 

59.  1 

MOJAVE 

EVAP 

.42 

.45 

.60 

.57 

.31 

.43 

.51 

.72 

.60 

.50 

.34 

.74 

.60 

.71 

.  70 

.71 

.69 

.  41 

.  17 

.35 

.41 

.47 

.49 

.60 

.  47 

.53 

.67 

.  70 

.63 

.53 

16.03 

UIND 

105 

165 

175 

143 

102 

130 

101 

161 

188 

282 

186 

92 

212 

270 

320 

291 

280 

181 

171 

143 

64 

79 

132 

183 

142 

81 

81 

106 

161 

238 

180 

5145 

MAX 

86 

81 

86 

85 

64 

78 

91 

03 

83 

78 

79 

81 

79 

74 

82 

75 

73 

69 

75 

57 

80 

85 

04 

81 

80 

92 

102 

95 

a6 

76 

81 

81.6 

MIN 

51 

51 

47 

49 

40 

50 

64 

56 

55 

48 

48 

49 

48 

47 

49 

44 

38 

52 

38 

38 

40 

47 

47 

54 

46 

57 

58 

57 

50 

49 

50 

46.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLDMINO  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STflTION 


DfiY  OF  MONTH 


ID    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22    23   24    25   26    2*7    26   29    30  31 


FOREST  GLEN 


ftLTuOflS  RAhGER  STATION 
BLUE    CANYON    USO  AP 

CANYON  OAtt 

CHESTER 

COLFAX 

JESS  VALLEY 

LAKE  5PAUL0ING 

MANZANITA  LAKE 


MOUNT    SHASTA   USO  CI 


SIERRA  CITY 


SIERRAVILLC    RANGER  STA 


TUIN  LAKES 


BRIDGEPORT 


OONNbR    nEnORIAL    ST  PK 


OOYLE    5  SSE 


rORT  eiOUELL 


MONO  LAKE 


SQUAU  VALLEY 


SUSAHVILLE  AIRPORT 


TAHOE  CITY 


WO0DF0R05 


CALAVERAS    BIG  TREES 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HUNTINGTON  LAKE 

LODCEPOLC 

TEHACHAP I 

TSSEniTE    PARK  HEAOOTRS 


SNOWFALL 
SN    ON  GND 
MTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR  EOUIV 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTtON  [NOEX 
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SNOWFALL  RND  SNOW  ON  GROUND 


Mar  197< 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SBUTH  COAST 

ORAINAGC  06 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.  6 

lOVLLUILO   FIRE  DEPT 

SNOWFftLL 
5N    ON  GND 

T 

SANDbERG  USD 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

.  1 
T 

«           X  X 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP   MSG  AP 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

WHITE    nOUMTAIM  I 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

5 

5 

A 

1  .  0 
A 

3.0 
6 

3 

2 

1 

T 

T 
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U      3      rUKt^I  Ot-NVIUt. 

CANBY    RANGER  STATION 

1  476 

02 

MODOC 

2  1 

41 

27 

120 

52 

43  1  2 

3P 

U   S   FOREST  SERVICE 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

1  484 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L    A   PIERCE  COLLEGE 

C ANTIL 

1  438 

07 

KERN 

5 

35 

18 

1  1  7 

58 

20  10 

6P 

6P 

MARTIN    C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1  497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

PG&E  COMPANY 

CARBON    CANYON  DAM 

15  17 

Ob 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

60 

404 

c 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

CARBON    CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

47 

1626 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

CARBON    CANYON  WORKMAN 

1  520 

05 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  1  7 

47 

1  180 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CARIBOU    POWER  HOUSE 

1522 

02 

DL  UMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

PG&E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

6P 

5P 

A    A    COLL  INS  JR 

UMKKin ILKiH  KtSCKVUlK 

1540 

C<^ 

^Hn In  DHkDHW 

33 

34 

24 

1  19 

29 

386 

c 

<~raiifcjTv    n  c     catKTa  UADO&OQ 
i.-ljL'r1lT     ur      OHNIH  DHWDHKM 

CASTLE    HOCK    RAD  LAB 

1663 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

5  1  5 

8A 

LAWRENCE   RAD  LAB 

CATHEYS    VY    BULL    RUN  RH 

1588 

05 

MAP IPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1  425 

8  A 

8A 

c 

WM    H    AL ISDN 

CAZADERO   3  W 

1503 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  100 

5P 

OR.    CLIFFORD    G.  FISH 

CECILVILLE    5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS .     RUBY    L .  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U   S   SOIL    CON  SERVICE 

CHALLENGE    RANGER  STA 

1663 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2560 

BA 

U    S    FOREST  SERVICE 

CHAMPS    FLAT    WEST  MDW 

1656 

02 

L  ASSEN 

1  8 

40 

42 

120 

58 

6590 

s 

OWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWGRTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.    PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CHERRY    VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOL  UMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

8A 

8R 

HETCH    HETCH    WTR  SUP 

CHESTER 

1  700 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

18 

121 

1  4 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICQ    UNIVERSITY  FA(?,1 

17  15 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

186 

8A 

8  A 

aA 

c 

CHICO    UNIVERSITY  FARM 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

1  1  9 

23 

7290 

5 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

64 

1  2  1 

36 

125 

BA 

VICTOR    L  HASKIN 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

u  1  o  1  r\  1  L  1 

— 

K 

O 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
Tint  AND 
TABLES 

Ui 

a. 

LJ 
UJ 
QC 

a. 

a 

(-1 

Uj 

a. 

'C 

UDohK Vh  K 

CHOLftME    ftLLEY  RANCH 

17  43 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

3  5 

43 

12  0 

1  6 

1753 

C 

LI r  1  1  roM  ^     c»i  1  rv 

CHUCHUPflTE    RRMGER  STft 

1  754 

0  B 

VENTURA 

10 

3  4 

48 

119 

0  1 

5260 

C 

u    3    ruKCSl  st^KVi^t 

CHULfl  VISTft 

1  758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

3  2 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

80 

WESTERN    SOLT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

17  7  3 

0  2 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

12  1 

1  8 

1  38 

9P 

JOMES   D  GOODHIDGE 

1779 

06 

L  OS   ANGEL  ES 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

1201 

80 

8A 

POMONO   COLLEGE  PHYSICS 

CL  ftRKSBURG 

1  784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

1  4 

8A 

8A 

OMER    CRYSTOL    SUG  CO 

CLRRKS   VOLLEY   MUDD  RCH 

1  785 

0  2 

GLENN 

23 

3  9 

3  3 

12  2 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEOR  CREEK 

1799 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

12  3 

27 

975 

9A 

JOHN    R  JORDINE 

CLEORLOKE  HIGHLANDS 

1  806 

02 

LOKE 

23 

3  6 

58 

122 

38 

1  365 

8A 

80 

C 

CORL    0  POTTS 

CLOVEROALE   3  SSE 

18  38 

0  1 

SONOMO 

22 

38 

46 

122 

5  9 

320 

8  A 

80 

EL  MER    W    OL  SON 

CL3VERDftLe    1  S 

1  839 

0  1 

SONOMO 

22 

3Q 

48 

12  3 

00 

320 

C 

STOTE    DIV   OF  FOPESTRY 

CLQVER  VOLLEY 

18  45 

0  2 

PL  UMAS 

8 

3  9 

5  7 

12  0 

2  7 

5500 

S 

COL    DEPT   WTP  RESOURCES 

COOL  INGO 

1  8  C  4 

0  5 

FRESNO 

27 

3  6 

0  9 

12  0 

2  1 

6  7  1 

6P 

5P 

COALINGO   FIRE  DEPT 

CQOLINGO    1  SE 

18  6  7 

0  B 

FRESNO 

27 

3  6 

08 

12  0 

2  1 

663 

c 

UNION    OIL  COMPONY 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

06 

122 

42 

2500 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

CQHOSSET    1  NNE 

1  89  1 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WOL  TER  ROACH 

CQLBYS    rc    53  D 

18^6 

LOS  ANGELES 

1  3 

3  4 

1  6 

118 

07 

36  75 

4P 

ROBERT   L.  CHANDLER 

C8LEM0N    FISHERIES  STO 

19  0  7 

0  2 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

U    S    F    &   W   L  SERVICE 

COLFOX 

19  12 

0  2 

PLACER 

39 

3  9 

06 

120 

5  7 

2  418 

4P 

4P 

H 

COL  FAX  RECORD 

CBLGOTE   P8WER  HQUSE 

1916 

0  2 

YUBA 

39 

3  9 

2  0 

121 

1  1 

695 

4P 

YUBA    CO.    WATER  OGENCY 

C3LUS0    1  SSW 

1948 

0  2 

COLUSA 

23 

3  9 

1  2 

1  22 

0  1 

60 

6P 

6P 

IVAN    J  STEPHENS 

CBNCORO   3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

4 

3  7 

6  8 

121 

6  9 

196 

8A 

HOWARD   R  LEE 

COOL 

EL  DORADO 

1 

38 

5  3 

121 

0  1 

1  480 

8A 

W    B  THRELKEL 

COPCO   MO    1  DOM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

5  9 

122 

20 

2703 

4P 

POC   POWER   &   L IGHT  CO 

l-UKLuWHn     IWHJb  Dior 

2012 

05 

K  INGS 

9 

36 

06 

1  19 

34 

200 

6P 

5P 

c 

CORCORAN    IRRIG.  DIST 

CORNING    HOUGHTON  RONCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

2  1 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONO 

0  6 

RIVERSIDE 

28 

3  3 

52 

117 

34 

7  10 

5P 

6P 

CORONA    FIRE  OEPT 

CORROL ITOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

3  5 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2  0  6  9 

0  7 

INYO 

19 

36 

29 

118 

1  1 

1  0600 

S 

L    A    DEPT-WATER    &  POWER 

COVELO 

2  0  81 

0  i 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

123 

1  5 

1385 

8  A 

8A 

H 

GRANT    W  HANCOCK 

CQVELO   EEL    RIVER  RS 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

5  0 

12  3 

05 

15  14 

c 

MILO    C  CUMMINGS 

COVINO    TEMPLE    FC    193  B 

2  0  9  0 

0  6 

LOS  ANGELES 

26 

3  4 

06 

117 

52 

676 

5P 

WILLIAM   B  TEMPLE 

CROBTREE  MEODOW 

2  114 

05 

TULARE 

10 

36 

3  4 

118 

2  1 

1  0700 

s 

ST    OF    CAL IF    SNOW  SURVEY 

CROWFORD  RONCH 

2139 

0  7 

SON  DIEGO 

6 

32 

5  3 

116 

1  7 

1  500 

c 

ROBERT   A  CRAWFORD 

CRESCENT    CITY    1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC   POWER   &   L IGHT  CO 

CRESCENT   CITY    7  ENE 

2  1  48 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

48 

124 

05 

120 

8A 

DEPT    OF    PARKS    &  RECREAT 

CRESCENT  CITY   MTNC  STO 

215  0 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

46 

124 

1  2 

60 

c 

STATE    DIV    OF  HWY5 

CRESTLINE   FIRE   STO  2 

2  16  4 

0  7 

SAN  BERDINO 

15 

3  4 

1  5 

117 

1  5 

4900 

c 

CRESTLINE    FIRE    STO    NO  2 

CROCKETT 

217  7 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

12  2 

1  3 

9 

8  A 

BA 

C&H    SUGAR    REFINING  CO 

CHOWDER  FLAT 

218  4 

0  1 

M0D8C 

12 

4  1 

5  3 

120 

44 

5176 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

CRYSTAL    LOKE    FC  283C 

2  198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3  4 

1 9 

117 

6  1 

5370 

5P 

U   S   FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

2214 

0  6 

LOS  ANGELES 

33 

3  4 

0  1 

118 

24 

1  06 

5P 

5P 

CULVER    CITY    FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

2  2  18 

0  1 

MENDOC INO 

7 

3  9 

50 

12  3 

38 

1286 

6P 

MRS    MARY    S.  INGRAM 

CUYOMOCO 

2239 

06 

SON  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

36 

46  40 

8A 

80 

c 

H 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

DAGGETT    EDISON  PLANT 

2265 

07 

SON  BERDINO 

6 

34 

62 

116 

62 

1970 

c 

SO    CAL IF    EDISON  CO 

DAGGETT   FOO  AIRPORT 

2257 

07 

SON  BERDINO 

5 

34 

52 

1  16 

47 

1915 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

DANA   2  SE 

2269 

02 

SMOSTO 

2  1 

4  1 

06 

121 

3  1 

3320 

8  A 

DALE    S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

0  4 

SONTA  CRU2 

4 

3  7 

0  1 

122 

1  2 

2  7  3 

12M 

PAC    CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS    2    WSW   EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

80 

CG 

UNIVERSITY    OF    CAL IF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1  3 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN   L  LORENZEN 

DEAD   HORSE    RES   2  SE 

23  11 

02 

MODOC 

21 

4  1 

42 

120 

3  3 

5  05  7 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2  3  19 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

—      19  4 

4P 

4P 

4P 

US    NAT   PARK  SERVICE 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERS  IDE 

6 

3  3 

39 

116 

23 

1  200 

OA 

BOYD    DESERT    RESEARCH  CT 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

2  3  3  1 

07 

INYO 

6 

3  7 

22 

117 

59 

6226 

5P 

5P 

H 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DEER   CREEK  FQREBOY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4456 

9A 

9A 

PACIFIC   GOS   &  ELEC.  CO. 

DEL  ANO 

2346 

0=. 

KERN 

9 

35 

47 

1  19 

15 

323 

8  A 

DELONO   FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN   POSTGRAD  SCHOOL 

DEL    PUERTO    ROAD  CAMP 

2369 

06 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1  125 

5P 

STANISLAUS    CO.     PARK  D. 

DENAIR    3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN    C.  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

12  1 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

PG&E  COMPANY 

DESCANSO    RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

1  16 

37 

3500 

2P 

U    S    FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  1  7 

48 

880 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

DOBBINS    1  S 

2466 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

1  2  1 

12 

1640 

6D 

6P 

GREGORY   L .  ROYAT 

DONNER    MEMORIAL    ST  PK 

2467 

03 

NE VODO 

36 

39 

19 

120 

1  4 

5937 

8A 

80 

H 

CAL  IF    DIV    BEACH    &  PKS 

DOWNEY   FD  FC107C 

2494 

05 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY   FIRE  DEPT 

OOWNIEVILLE   RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2896 

8A 

8A 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LOSSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

80 

JUNIUS    M  DIXON 

DOYLE   6  SSE 

2506 

03 

L  OSSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK    M  ROWLAND 

DRY    CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1455 

7A 

70 

L     A    WTR    &    PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2639 

05 

MAR IPOSA 

1  4 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

6P 

W    D    MC  LEAN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIB'ION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

D I STR I CT 

UJ 

o 

(E 
Z 

<x 
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o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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UBSER VER 

a. 
c 

uJ 

Q. 
t-l 
QC 

a. 

EL 

a 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

DUNN  IGPIN 

255  8 

0  2 

YOL  0 

23 

3  8 

5  3 

121 

58 

60 

7A 

MRS .    MARY   A .  HUNT 

DUNSMUIR   RftNGER  STA 

25  7  2 

0  2 

S ISK I  YOU 

23 

4  1 

1  3 

12  2 

1  6 

242  0 

8  A 

WALLACE    E.  MARSHALL 

DUTTONS  LfiNDING 

2  58  0 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

J  2 

122 

1  6 

2  0 

8^ 

6  A 

6  ^ 

DAN  STEELE 

EPIGLE  CREEK 

259  1 

05 

TUL  ARE 

1  0 

35 

5  9 

118 

39 

5650 

3 

CORPS   OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

25  98 

0  7 

RIVERSIDE 

5 

33 

48 

lis 

2  7 

9  7  3 

7  A 

7 

METRO    WATER  DISTRICT 

EAST    PARK.  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

3  1 

1205 

8  A 

8A 

ORLAND    UNIT    WU  ASSN 

EL    CAPITAN  DAM 

2709 

05 

SAN  DIEGO 

26 

32 

53 

1  15 

49 

500 

7  A 

7  A 

C 

SAN    DIEGO    WATER  DEPT 

EL    CENTRO   2  SSW 

2  7  13 

0  7 

IMPER I AL 

5 

32 

45 

115 

34 

-         3  0 

5P 

5P 

r 

EL    CENTRO    WATER  DEPT 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

2  7  2  8 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

2  0 

12  0 

40 

7  15 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2  7  49 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

0  0 

12  3 

43 

17  05 

5P 

MID 

Q 

GERALD   H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2  7  56 

0  3 

MONO 

38 

3  7 

5  5 

119 

1  4 

9  6  45 

MID 

SO .    CAL IF .    EDISON    CO . 

ELL lOTT 

2  7  5  0 

0  5 

SAN  JOAQUIN 

1  5 

3  8 

1  4 

12  1 

1  2 

9  2 

7  A 

C    NORMAN  ADAMS 

EL    MIRAGE  FIELD 

2  7  7  1 

0  7 

SAN  BERDINO 

1  5 

3  4 

36 

117 

36 

2  9  10 

8  A 

6  A 

WILLIAM  G  BRIEGLE6 

EL  MQDENA 

2  7  7  5 

0  6 

ORANGE 

28 

3  3 

48 

1  J  7 

47 

45  4 

HOMER    F  WANNAMAKER 

ELS  INORE 

2  8  05 

0  6 

RIVERSIDE 

28 

3  3 

40 

117 

20 

12  8  5 

6P 

6P 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

ESCONDIDO 

2862 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6  P 

5P 

DARWIN    M  TING 

ESCONOIOO   NO  2 

2853 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

600 

c 

ESCONDIDO    FIRE  DEPT 

ETIWANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3  4 

08 

117 

3  1 

1  3  9  Q 

Q 

CORPS    OF  ENGINEERS 

ETNA 

28  9  9 

0  1 

S ISK I  YOU 

1  2 

4  1 

2  8 

12  2 

5  4 

29  5  0 

GEORGE    V  HENDRICKS 

♦EUREKA   WSO   CI  R 

2910 

0  I 

HUMBOL  DT 

1  7 

40 

46 

12  4 

1  0 

4  3 

MID 

MID 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

29  2  0 

05 

MAR IPOSA 

1  4 

3  7 

3  5 

12  0 

1  5 

442 

8A 

MERCED    IRRIG  OIST 

EXETER   FAIIVER  RANCH 

292  2 

05 

TUL  ARE 
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*10RGAN   HILL    6  WSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

2  D 

37 

06 

121 

45 

640 

10RGAN   HILL  SCS 

6863 

04 

SANTA  CLARA 

2  0 

37 

08 

12  1 

39 

350 

10RR0  BAY   FIRE  DEPT 

5866 

04 

4 

36 

23 

120 

51 

55 

10RR0  BAY   3  H 

5869 

04 

4 

35 

26 

120 

5  1 

670 

10UNTAIN  HOME 

5887 

05 

1  0 

36 

15 

1  18 

43 

5360 

10UNTAIN  PASS 

6890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

36 

28 

1  15 

32 

4730  1 

IT  BALDY   FC  86G 

6900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  1  7 

39 

4275 

TOUNT  OANAHER 

5909 

02 

EL  DORADn 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

10UNT    DIABLO    N  GATE 

6916 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

12  1 

56 

21QU 

10UNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

10UNT    HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

10UNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

2D 

37 

0  1 

121 

43 

1800 

OBSERVBT ION 
TIME  AND 
TABLES 

nDCCD\/C"D 

UdoLKVlK 

a. 

UJ 
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UJ 

«  s; 

"  o 
u  * 
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0.  ^ 

in  M 

5P 

5P 

CITY   OF    LOS  GATOS 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

SA 

U    S    FOREST  SERVICE 

C 

KERN    COUNTY   FIRE  DEPT. 

C 

SAN    DIEGO    WTR  DEPT 

c 

STATE    DIV    OF  HWYS 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESGURCFS 

c 

SAN    BERNARDINO  FCD 

SA 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

SS 

L    R    RE  UC  K 

SA 

8A 

STATE    OIV    OF  FSTRY 

8A 

U    S    FOREST  SERVICE 

c 

MRS    M    E  MAHNKE 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

S 

SO.    CALIF.    EDISON  CO. 

SA 

8A 

BA 

SPRECKELS    SUGAR  CO. 

SA 

8A 

H 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

9A 

MARE    IS    NAVAL  SHIPYARD 

8A 

8A 

STANDARD    OIL    OF  CALIF 

9A 

MRS    ELLEN    P  RITTER 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

9A 

gA 

9A 

U    S    BUR    OF  RECLAMATION 

c 

MARGARET   S  PLUMMER 

4P 

FRANCIS    C.  MACALVEY 

4P 

4P 

MARTINEZ    WTR    PURIF  PT 

9A 

9A 

MARYSVILLE    FIRE  DEPT 

8A 

CITY   SAN  FRANCISCO 

c 

VENTURA    C.    FLOOD  COMT. 

s 

NATI      UFATMFP  SFPVTFF 

8  A 

8  A 

c 

H 

CARL    L    MYE  R  S 

7A 

K  F  S  N  — T  V 

5P 

6P 

CALIF    OIV   OF  FORESTRY 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

7A 

ERNEST  MANGUS 

4P 

4P 

CITY    OF  MERCED 

c 

ME  RCEO    IRRIG  DIST 

c 

R    M  POWELL 

8A 

STATE    OIV    OF  FSTRY 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

c 

SO    CALIF    EDISON  CO 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

c 

MRS.    FLORENCE    S.  WALTER 

8A 

8A 

c 

H 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

c 

CHARLES    A  EMRICK 

c 

PHYLLIS    ANN  BARTON 

5P 

5P 

H 

CAL    DIV    BEACH    &  PKS 

s 

mpp*\  nF  FNnrMFFP^ 

MID 

MID 

MODESTO    IRRIG  OIST 

c 

CITY   OF  MODESTO 

6  A 

8  A 

6A 

c 

KERN    CO    FIRE  DEPT 

5P 

6P 

H 

JACK  PRESTON 

c 

FLIGHT    SERVICE  STATION 

6P 

5P 

ROBERT    J  RENARD 

6P 

6P 

FEDERAL    AVIATION  AOMIN 

9A 

VENTURA    COUNTY   FIRE  DEP 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

c 

SAN    DIEGO    WATER  CO 

8A 

MRS    THELMA    F  DOWNER 

c 

GREGORY  RUSHING 

c 

U    S    SOIL    CON  SERVICE 

5P 

6P 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT. 

MID 

STANDARD    OIL    OF    CAL IF 

s 

U    S    ARMY  ENGINEERS 

8A 

BA 

CALIF    DIVISION    OF  HWYS 

SA 

c 

U.S.    FOREST  SERVICE 

8A 

c 

7A 

7  A 

CAL    DIV    BEACH    &  PARK 

4P 

4P 

H 

L  ICK  OBSERVATORY 

8H 

BA 

U   S   FOREST  SERVICE 

c 

GARY  ZIMMEH 
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a. 

LJ 
OC 

a. 

0. 
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SPECIAL 
ISEC  NOTES  1 

MT    SftN    JPICINTQ    W    S  PK. 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  16 

38 

8417 

6P 

5P 

MT   SAN    JACINTO  WSP 

MQUNT    SHPlSTft  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

1  4 

7600 

5 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

MOUNT    SHftSTfl    WSO    CI  R 

5963 

02 

S ISK I  YOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MOUNT   TfiMftLPfllS    2  SW 

6996 

01 

MAR  IN 

1  7 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

CAL IF    DIV   BEACH   i  PKS 

MT   WIL  SON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

14 

1  18 

04 

6709 

3P 

3P 

H 

NWS   2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

0  1 

MAR  IN 

1  7 

3  7 

54 

122 

34 

225 

6P 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

MUMBO  BflSIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

6700 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

NftCIMIENTO  DftM 

6056 

04 

SAN    LUIS  OBP 

24 

36 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

8A 

MONTEREY    CTY    PARKS  DEPT 

•NftPft   STftTE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

1  7 

38 

1  7 

122 

16 

60 

5P 

6P 

NAPA    ST    HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO    1  NU 

6105 

01 

MENDOC INO 

1  7 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6116 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  1  4 

36 

480 

c 

CITY   OF  NEEDLES 

NEEDLES   Fftft  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

46 

1  14 

37 

9  1  3 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

12  1 

01 

2520 

8A 

OA 

LINDA  ADAMS 

NEUARK 

6  1  44 

04 

AL  AMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8A 

LESLIE    SALT  COMPANY 

NEW    CUYAMA    FIRE  STA 

6164 

06 

SANTA  BARBAR 

3  0 

34 

57 

119 

41 

2160 

SA 

8A 

c 

SAN    BAR    CO    FIRE    STA  41 

NEWHALL    SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1  243 

4P 

c 

LA    COUNTY   FLOOD  CONT. 

NEWMAN    2  NW 

6168 

05 

STAN ISL  AUS 

27 

37 

2  1 

121 

03 

108 

6P 

6P 

RICHARD    A  SMITH 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

6  1  75 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

1  1  7 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE    CO.    HARBOR  DIST 

NICOLA US  2 

6  1  94 

02 

SUTTER 

39 

36 

66 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION    DIST  1001 

NIL  AND 

6197 

07 

IMPER I AL 

6 

33 

1  7 

1  16 

31 

60 

SA 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

NIPOMO   2  NW 

6207 

06 

SN   LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8  A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

6000 

5 

CORPS    OF  ENGINEERS 

NORTH  BLOOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

1  20 

64 

3280 

c 

MALAKOFF    DIGGINS    ST  PK 

NORTH    FORK    RANGER  STA 

6262 

06 

MADERA 

27 

37 

1  4 

1  19 

30 

2630 

8A 

8A 

H 

U   S   FOREST  SERVICE 

NOvATO    8  WNW 

6290 

0  1 

MAR  I  N 

1  7 

38 

08 

122 

43 

370 

c 

MARIN    COUNTY    FIRE  DEPT. 

OAK    KNOLL    R    S  2 

6329 

0  1 

S ISK I  YOU 

12 

4  1 

6  1 

122 

53 

1700 

8A 

U    S   FOREST  SERVICE 

OAKLAND    WSO    AP  R 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

1  2 

6 

MID 

MID 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

AL  AMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

635  1 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

27 

122 

26 

160 

5P 

MRS    LILLIAN    DEL  BONDIO 

QAKVILLE    4   SW    «  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1686 

c 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCC  IDENTAL 

6370 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

26 

122 

68 

960 

7A 

ANDREW   J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

1  1  7 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE    FIRE  DEPT 

OCEANSIOE    PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

117 

2  1 

30 

c 

OCEANSIDE   WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6363 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

1  16 

ce 

180 

8A 

EARL    G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

I MPE  R I A  L 

6 

32 

46 

1  16 

00 

410 

7A 

B  YRON    H  MILLER 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  19 

16 

760 

5P 

5P 

VENTURA   CO   FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6462 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6630 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

ONO 

6465 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS    SHERRY  WICKS 

ORANGE   COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

63 

650 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

1  8 

43  1 

lOA 

1  OA 

ORANGE    COVE    CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

6496 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

•93 

122 

58 

3826 

c 

DAVID   J  RUIZ 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

6498 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

0  1 

151 

5P 

5P 

CAL    DIV   BEACH   &  PARKS 

ORL  AND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

1  2 

264 

8  A 

8  A 

ARLANO    UNIT    WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

0  1 

HUMBOL  DT 

12 

41 

1  8 

123 

32 

403 

6P 

5P 

JACK    G.  CLARK 

66  1  3 

0  1 

H  U  MB  0  L  0  T 

1  2 

41 

1  8 

123 

32 

430 

c 

U    S   FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

662  1 

02 

BUTTE 

6 

39 

30 

;2i 

34 

171 

1  1  A 

1  1  A 

CITY   OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

3  1 

121 

34 

155 

7  A 

ROBERT   E  SKINNER 

OROVILLE    RANGER  STA 

6628 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MAR IPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

DWH    &   NATL    PARK  SERVICE 

OXNARD 

6669 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  2 

119 

1  1 

49 

eA 

8A 

CITY    OF  OXNARD 

OZENA    GUARD  STATION 

6677 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

119 

2  1 

3580 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

6683 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

MID 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6697 

02 

EL  OBRADG 

1 

38 

46 

120 

30 

3440 

7  A 

FLOYD   R  POOLE 

PACOIMA    DAM   FC    33  A?E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

20 

1  1  3 

24 

1600 

8  A 

CARL    K    ROYSTON-L ACFCD 

PAICINES    OHRWALL  RANCH 

66  10 

04 

SAN    BE  N I  TO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8  A 

JOHN    P  OHRWALL 

PALMDALE 

6624 

0^ 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

1  18 

06 

2696 

5P 

6P 

c 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

lie 

06 

25  17 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6636 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

1  16 

32 

41  J 

5P 

5P 

PALM   SPGS    FIRE  DEPT 

PALO    ALTO    JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

26 

8  A 

8  A 

c 

PALO    ALTO    JR.  MUSEUM 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1836 

5P 

JAMES    A  BELL 

PALOMAH   MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1 : 6 

52 

5550 

7  A 

7  A 

c 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS   VERDES   EST  rC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

2  16 

7A 

SUPT.     OF    STREETS    &  PKS. 

PANOCHE 

6675 

06 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

60 

1  265 

SS 

MISS    LILY  BERG 

PARADISE 

6686 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1  750 

8A 

8A 

PARADISE    FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

1  7 

1  14 

10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO    WATER  DISTRICT 

PARK FIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT    H.  DURHAM 

PASADENA 

67  19 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

09 

1  18 

09 

664 

4P 

4P 

PASADENA    WATER  DEPT 

PASKENTA    RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

63 

122 

32 

755 

9A 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN   LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

6P 

CITY   OF    PASO  ROBLES 

PASO   ROBLES   6  NW 

6736 

04 

SN   LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1  040 

c 

C    J  WEYRICK 
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UJ 
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TIME 
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L 

LJ 
UJ 
QC 
0. 

PASO    flGBLES    FftA  AP 

6742 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

1  20 

38 

8  15 

MID 

MID 

PATTERSON  MEADOW 

6761 

03 

MODOC 

21 

41 

1  1 

120 

1  2 

7000 

PATTIWAY 

6754 

05 

KERN 

1  0 

34 

55 

1  19 

23 

3868 

7  A 

PPIYNES  CREEK 

576  1 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

1  2  1 

54 

1840 

7  A 

PEPPEROINES  CftMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

1  4 

6300 

PETftLUMA    FIRE    STft  2 

5825 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

1  4 

1  22 

38 

1  6 

5P 

5P 

PIEDRft   BLPlNCft   GRP  STft 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  1  9 

1  0 

3065 

MID 

PINECREST    SUMMIT    R  S 

6893 

05 

TUQL  UMNE 

2  1 

38 

J5 

1  20 

00 

5500 

PINE    FLAT  DftM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  1  9 

20 

610 

7A 

PINE    MQUNTftIN  INN 

59  1  0 

05 

VENTURA 

29 

34 

35 

1  1  9 

2  1 

4200 

PINNACLES    NAT  MONUMENT 

6925 

04 

SAN  BENITO 

20 

35 

29 

121 

1  1 

1307 

8  A 

8  A 

PIRU   2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7  A 

PIRU  TELEMETERING 

5942 

05 

VENTURA 

2  9 

34 

24 

1  1  8 

42 

800 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN    LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

1  20 

30 

80 

5P 

5P 

PIT    RIVER    PH  1 

5944 

02 

SHASTA 

2  1 

41 

00 

1  2  1 

30 

2880 

4P 

PIT   RIVER   P   H  6 

6946 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

59 

1  2  1 

59 

1468 

6P 

PLACERVILLE 

5950 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8  A 

8  A 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

1  20 

44 

2765 

4P 

4P 

PLACERVILLE    DISP  PLANT 

5954 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

5  1 

1546 

PL  ASKETT 

6972 

0  1 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

5  1 

6580 

PL ATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

53 

2260 

6  A 

8  A 

PLUMAS    EUREKA    STATE  PK 

5998 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

45 

1  20 

42 

6  156 

KUirtl  HWtPIH 

7009 

0  1 

ME  N  D  0  C  I  N  0 

1  7 

38 

54 

123 

42 

10  0 

8  A 

8  A 

PT    ARGUELLO    LIGHT  STA 

70  15 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

IIP 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN    LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

1  2  1 

1  7 

59 

1  1  P 

1  1  P 

POMONA    CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

740 
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FED    AVIATION  AGENCY 
CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
NELLIE  THOMPSON 
CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
PETALUMA    FIRE    STA    «  2 
VENTURA    COUNTY  FCO 
USES.    DISTRICT  HANGER 
CORPS   OF  ENGINEERS 
VENTURA    CTY    FLO  CONTROL 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

CAMULOS  RANCH 

VENTURA    CO    FL    CON  DIST. 

POLICE  DEPARTMENT 

PACIFIC    GAS    &  ELECTRIC 

P   G   i  E  COMPANY 

PG&E  COMPANY 

INST    FORESTRY  GENETICS 

CITY   OF  PLACERVILLE 

U    S    F    S&    CAL    DEPT  WTR 

PLATINA    HWY    MTC  STN 

PLUMAS    EUREKA    ST.    PK . 

JACK    W  HOOFENER 

U    S    COAST  GUARD 

U    S    COAST  GUARD 

CALIF    POLYTECHNIC  UNIV 

NAVAL    WEAPONS  STATION 

JOHN    H  DAYBELL 

W  C  BOWERS 

CORPS   OF  ENGINEERS 

PANORAMA   HTS  LODGE 
CORPS   OF  ENGINEERS 
PG&E  COMPANY 
POWAY    FIRE  DEPT 
DEPT    OF    THE  AHMY 
NELSON    H  PALMER 
U   S   FOREST  SERVICE 
MRS    EDGAR    R  CHAPMAN 
KERN   CO   FIRE  DEPT 
CORPS    OF  ENGINEERS 

NATL    WEATHER  SERVICE 
CITY    OF  REDDING 
REDOING   FIRE  DEPT 
HEOLANDS    DAILY  FACTS 
CITY    FIRE    DEPT    STA  2 
FOLSOM    STATE  PRISON 
RICHARDSON    GROVE    ST  PK 
CITY    OF  RICHMOND 
U    S    AHMY  DEPOT 
RIVERSIDE   FIRE  DEPT 

STATEWIDE   A   POL    RES  CEN 
SAC    MUNIC    UTL  DIST 
CAL    DFPT    WTR  RESOURCES 
CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 
RAYMOND    H  JOHNSON 
CORPS   OF  ENGINEERS 
SO   CALIF   EDISON  CO 
PACIFIC   GAS   AND   ELEC  CO 
CALIF    OIV    OF  HIGHWAYS 
RUSSELL  FHASIER 

NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
UN  I  VERS  I TY    OF  CALIF 
EDWIN    L  PAULSON 
EDWIN    H  LEARNED 
JACK  VOORHIES 
BROTHER   U  BENEDICT 
U  .  S . DEPT . OF    AG .  1  AHS 
FED    AVIATION  AGENCY 
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SALINAS    DAM  OPERATORS 
JOE    CABRAL  JR 
PG&E  COMPANY 
CALAVERAS    CEMENT  CO 
US    CORPS    OF  ENGINEERS 
MRS    JEAN  BRINAN 
JOHN    M  SHIELDS 
S    B    COUNTY  HOSPITAL 
CALIF    WTR    &    TEL  CO 
L    A    CO    FIRE  OEPT 

NATL     HEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
SAN    DIMAS    FIRE  STA 
U    S    FOREST  SERVICE 
STATE    DIV    OF  HWYS 
CORPS    OF  ENGINEERS 
CITY    SAN  FRANCISCO 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
PASADENA    WATER  OEPT 

TONY    H  GEORGE 

CITY    FIRE  DEPARTMENT 

GARY    J.  ARATA 

BYRON  JOHANSEN 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

U    S    FOREST  SERVICE 

CITY   3F    SAN  JOSE 

MRS    GAY   D  CARMAN 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

CAL    STATE    POLY  COL 

CTY    OF    SANTA  BARBARA 
CITY    FIRE  DEPARTMENT 
MISS    JUDY    A  WOLF 
NATL    WEATHER  SERVICE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA    ANA    FIRE  DEPT 
SO    CAL  I"^    EDISON  CO 
SANTA    BARBARA    SWG.     TR . 
FED    AVIATION  AGENCY 
UNIV    OF    SANTA  CLARA 

ROBERT   E  BURTON 
CORPS   OF  ENGINEERS 
JOSEPH    C    MC  KUSICK. 
THOMAS    M  BROWN 
NATL    WEATHER  SERVICE 
5    M    LIFEGUARD  SER 
VENTURA    CO    FIRE  DEPT 
ATLAS    ASBESTOS  CO 
MRS    OCIE    K  NEWBERRY 
SANTA    BARBARA    CO    FIRE  C 

WILLIAM    0  SAPPINGTQN 
ORANGE    CO    FL    CON  DIST. 
L    A    WTR    i    PWR  OEPT 
U    S   FOREST  SERVICE 
PACIFIC    LUMBER  CO 
CITY    OF  SF.BASTQPOL 
MRS    BARBARA  HOWE 
CORPS   OF  ENGINEERS 
U    S    BUR  RECLAMATION 
TONY    N.  MACHI 

MRS.    GERTRUDE  POLEN 
R    M    MC  GINTY 
MRS.     JEANNE    W.  MCMAHAN 
U    S    FOREST  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlieht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a  m      P  s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t,      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFi^LL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow"  "an"d  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  witli  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp   :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth,     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2~,  4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Sta'^lon.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  id  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7- EEL     8-FEATHER     9-K4WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANwELES     14-JlERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18~N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNE2     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  oublications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Nati 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 
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AERONAUnCAL  CHARTS  are  available  for  purchase 

from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and  Geodetic  Survey)  and  its 
more  than  1400  authorized  Sales  Agents  throughout  the  United  States. 

Write  tO:  Distribution  Division,  C-44  National  Ocean 
Survey  (NOAA)  Riverdale,  Maryland  20840 
To  request  (free  of  charge)  the  Catalog  of  Aeronautical  Charts,  including  Air  Force  aeronautical  publications 
that  are  distributed  by  NOS.  Also  available,  on  request  and  without  charge,  are  a  folder-order  form  describing 
aeronautical  instrument  navigation  charts  and  a  booklet  listing  commercial  sales  agents  for  these  charts. 


1 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE/National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C,  28801 


POSTAGE   AMD  t  EES  PAiO 
U  S     DEPAPTMEWT  OF  CQMMERCI 

COM  210 


FIRST  CLASi 


UNE  1974 


Volume  78 


Number  6 


:)limatological  Data 


;alifornia 


o 


1  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


|emperature  and  Precipitation  Extremes 


KGHEST  TEMPtRATURE 
2  STATlnNS 


120       DATE  29+ 


DWEST  TEMPERATURE 
iDDlE 

G;E^TFST  TOTAL  PRECIPITATION 
jORBEL 

UAST  total  PRECIPITATION 

2^4  stations 

geatrst  1  day  precipitation 
;tony  gorge  reservoir 

g.ratest  total  snowfall 

IHITE   (vlOUNTAlN  2 


15       DATE  08 


1.62 


.00 


i.39     DATE  20 


G.EATFST  DEPTH  OF  SNOW 
'HITE   MOUNTAIN  2 


6       DATE  02+ 


roaa 


NATIONAL  OCEANIC  AND  / 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/  SERVICE 


ENVIRONMENTAL  DATA  y^ASHEVI LLE.  N.C 


SUPPLEMENinL  DRin 


CPIL  IFOBN  I« 
JUNE  1974 


MI  NO 

I  SPEED   -  M  .P  .H.  . 


RELRTIVE  HUMIDITY 
RVERHOES- 
PERCENT 


sTDNonRO  or  Tine 
PftC IF IC 


10       16  22 


NUMBER  OF   DfiTS  WITH 
PRECIPITATION 


BftKERSFIELD    WS3  PIP 
BISHOP    WSO  ftp 
BLUE    CANYON    UlSO  «P 
EUREKA    WSO  CI 
FRESNO    UlSO  ftp 
LONG    BEftCH    WSO  ftp 
LOS    ANGELES    WSO  AP 
LOS    ANGELES    CIVIC  CENTER 
MOUNT    SHftSTft    WSO  CI 
OftKLftND    WSO  ftp 
RED    BLUFF    WSO  AP 
SACRAMENTO    WSO  AP 
SftNDBERG  WSO 
SAN    DIEGO    WSO  AP 
SAN    FRANCISCO    WSO  AP 
S    F    FEDERAL    BLDG  CI 
SANTA    MftRIft    WSO  ftP 
STOCKTON    WSO  AP 
It    PEftK  GUST 


32 


29 
24 
25 


28 

1  5 

2  1 
32 
29 
29 


5  .  1 
2  .  7 

6  .  3 


8  .  I 
G  .  3 

5  .  7 

6  .  3 
5  .  0 

12.1 


7  .  8 
6  .  3 

8  .  1 


9  .  8 

9  .  5 

9  .  9 

13.9 

7  .  9 

13.7 


23+  + 
3  1 
26 

16+  + 
30  X 

20 

23  +  + 
3  1 
32 

46  +  + 

20 

32  +  + 


22 
NW 
NW 
28 


26 
SE 
N 
3  1 
NW 
28 


19  + 
07 
05 
1  9 
26 
17  + 

1  6 

1  e 

07 
05 
19- 
06 


6  1 
72 
88 

66 
94 

60 
83 
47 
80 
86 


3  3 
1  6 
38 

3  7 
57 
66 

39 
8  1 
3  5 
48 
29 
68 
66 

66 
42 


2  1 
9 


22 
48 
6  4 

30 
74 
25 
3  1 
27 
64 
63 

6  3 
29 


4  1 

66 
83 

48 
9  1 
4  5 

69 
40 
75 
82 


56 
9a 


96 
94 


SEe  REfESENCf  NOTES  FOLLOUINO  STBtlOtI  INDE< 


-2- 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


JUME  197-1 


STorioN 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

a 
« 

C 

a 
« 

§ 
c 

o 

J 

(X 

uj  C 
ac  « 

^  5 

(X  c: 
a  £ 

r 
— 

g 

_ 
o 

a 

a 

s 

NO 

.  OF  onrs 

1 
o 

-  1 

a  E 
u  « 

a 

o 

a 

SNOM.  SLEET 

NO 

OF 

onrs 

nnx. 

niN. 

2 

X  Q 

u  s 

<X  z 

E  O 

a 
o 

1 

«> 

o 

o 
o 

o 
g 
o 

s> 

h  i 

XXX 

NOBTH  COfiST 

DRAINAGE  ai 

BLDERP3IN'' 

82 

IM 

50 

.8M 

66.  5M 

1.0 

103 

30 

41 

8 

29 

0 

0 

0 

.92 

.37 

.76 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

ftNGwIN  PAC  UNION  COL 

n2 

3 

61 

3 

66.8 

96 

30  + 

42 

26 

47 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .39 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

110 

30 

42 

7 

18 

17 

0 

0 

0 

.67 

.  33 

19 

.  0 

0 

3 

0 

0 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

73 

7 

46 

.7 

60.2 

96 

30 

38 

a 

148 

1 

0 

0 

0 

.29 

.  15 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CALLAHAN 

S2 

1 

46 

9M 

64. 6M 

91 

30  + 

36 

26+ 

63 

4 

0 

0 

0 

.70 

.36 

19 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

81 

6 

46 

5 

63.6 

97 

29 

36 

26 

80 

5 

0 

0 

0 

.63 

.32 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

es 

8 

61 

3 

68.6 

.  1 

102 

29 

46 

24 

10 

9 

0 

0 

0 

.00 

-     .  39 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

C8VEL0 

CRESCENT  CITY   1  N 

M 

M 

M 

43 

26+ 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  .63 

.69 

6 

.  0 

0 

2 

1 

0 

OUTTONS  LANDING 

74 

4 

61 

7 

63.  1 

88 

8 

46 

1 1 

91 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

80 

7 

43 

6 

62  .  1 

1.7 

100 

29 

33 

26 

101 

4 

0 

0 

0 

.20 

-  .99 

.20 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

EUREKA  USD  CI  R 

58 

4 

49 

7 

64.  1 

-1.1 

70 

29 

45 

26 

321 

0 

0 

0 

0 

.  33 

-  .33 

.09 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

30 

62 

9 

0 

0 

0 

.67 

.  48 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  BRAGS 

64 

0 

47 

5 

65.8 

-      .  1 

71 

30 

42 

24+ 

268 

0 

0 

0 

0 

.34 

-  .21 

.22 

19 

.  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  JONES  HANGER  STA 

83 

1 

46 

8 

65.0 

2.8 

98 

30 

36 

26+ 

62 

' 

0 

0 

0 

.  14 

-  .66 

.  14 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

62 

6M 

47 

6M 

66.  IM 

68 

28+ 

41 

8 

291 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .53 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

GDATON 

81 

1 

45 

0 

63.  1 

-  .2 

96 

29 

39 

26  + 

97 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

1  . 8 

107 

30 

38 

26 

2 1 

15 

0 

0 

0 

.  13 

-      .  79 

.  08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEALDSBURG 

85 

3 

62 

0 

68.7 

1  .2 

102 

28 

46 

26+ 

14 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

47 

OM 

M 

0 

0 

0 

.06 

-  .78 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOOPA 

86 

2 

60 

7 

68.6 

108 

30 

43 

26 

14 

9 

0 

0 

0 

.  15 

.  13 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

HENTFIELO 

82 

6 

60 

1 

66.4 

2.2 

99 

28 

45 

26+ 

32 

3 

0 

0 

0 

.  10 

-  .29 

.  10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

KLAMATH  R 

63 

66.7 

80 

29 

39 

270 

0 

0 

0 

0 

.67 

.  34 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MOUNT   HEBRON  RS 

79 

2 

38 

8 

59.0 

90 

30  + 

28 

8 

184 

3 

0 

6 

0 

.06 

-  .94 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

NBPfi   STrtTE  HOSPITAL 

80 

2 

62 

0 

66.  1 

1  .  1 

94 

26  + 

44 

13 

46 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CHEEK  PK 

66 

6 

44 

IM 

64. 9M 

-  1.6 

85 

29 

36 

8 

298 

0 

0 

0 

0 

1  .39 

.  15 

.44 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

ORLEANS 

86 

52 

69 . 6 

106 

29 

43 

26 

6 

9 

0 

0 

0 

.  56 

-  .23 

.  39 

1 7 

.0 

0 

2 

0 

0 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

78 

5 

61 

2 

64.9 

1.0 

96 

28 

45 

24 

64 

3 

0 

0 

0 

.02 

-  .21 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

62 

8 

46 

8 

64.8 

68 

29  + 

38 

9 

300 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

POTTER    VALLEY  PH 

87 

5 

60 

0 

68.8 

1  .  7 

105 

29 

42 

26 

19 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

82 

2M 

46 

7M 

64. 5M 

102 

30 

50 

4 

0 

0 

0 

.62 

.58 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAINT  HELENA 

50 

68 .  7 

1  . 6 

99 

28 

43 

26 

18 

12 

0 

0 

0 

-      .  29 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

79 

9 

63 

8M 

66. 9M 

97 

29 

47 

24 

26 

3 

0 

0 

0 

.08 

.08 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

61 

8 

49 

4 

65.6 

1  .2 

95 

28 

42 

24+ 

51 

7 

0 

0 

0 

T 

-      .  32 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAUYERS  BAR  HANGER  STA 

87 

4 

49 

7 

68.6 

107 

30 

40 

26 

27 

1 1 

0 

0 

0 

.42 

.33 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

SCOTIA 

65 

4 

49 

6 

67.6 

-  .9 

85 

30 

43 

8 

221 

0 

0 

0 

0 

.26 

-  .40 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

88 

9 

49 

4 

69.2 

101 

30+ 

41 

26 

16 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY   DAM   VISTA  PT 

86 

2 

48 

3 

67.3 

104 

30 

40 

26+ 

32 

1 1 

0 

0 

0 

1  .  17 

.81 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

TULELAKE  ✓✓R 

81 

6 

43 

6 

62 . 6 

93 

29 

32 

99 

5 

0 

1 

0 

.  0 1 

-  1.16 

.  0 1 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

86 

5 

52 

3 

69.4 

1  .8 

106 

29 

46 

26 

20 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARM  SPRINGS  0AM 

84 

J 

49 

0 

66.7 

102 

29 

42 

14 

40 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

UEAVEHVILLE  RANGER  STA 

86 

6 

46 

8 

66.7 

3.0 

104 

30 

36 

8 

41 

11 

0 

0 

0 

.  79 

-  .03 

.44 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

79 

4 

46 

1 

62.8 

94 

30 

36 

9+ 

96 

3 

0 

0 

0 

.  75 

.42 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLITS   1  NE 

0 1 

3 

46 

1 

63  . 2 

100 

29 

40 

26 

87 

6 

0 

0 

0 

.  06 

.  06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOW  CREEK    1  NW 

89 

8 

48 

8 

69  .  3 

110 

30 

40 

26 

16 

16 

0 

0 

0 

.  17 

.  1 1 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

YREKA 

86 

2 

60 

1 

68.2 

4.8 

101 

30 

37 

7 

43 

12 

0 

0 

0 

.20 

-  .70 

.  1  1 

17 

.  0 

0 

I 

0 

0 

DIVISION 

64.3 

2.0 

.29 

-  .37 

.0 

XXX 

SACRArCNTO 

DRAINAGE  02 

AOIN   HANGER  STATION 

82 

9 

42 

9 

62.9 

95 

30+ 

33 

7 

89 

3 

0 

0 

0 

.05 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

ALTUHAS  RANGER  STATION 

83 

3 

38 

1 

60.7 

1  .9 

95 

30 

26 

8 

138 

8 

0 

6 

0 

T 

-   1  .34 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

87 

1 

67 

8 

72  .6 

2 . 6 

99 

30 

51 

26+ 

7 

1  1 

0 

0 

0 

.  66 

.  1 8 

.  60 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

AUBURN  DAM  PROJECT 

86 

9 

54 

4 

70.2 

98 

30 

47 

17 

16 

7 

0 

0 

0 

.62 

.52 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

BLUE  CANYON  WSO  AP  yyli 

73 

8 

53 

8 

63.8 

4.7 

87 

29 

40 

19 

83 

0 

0 

0 

0 

.39 

-  .60 

.38 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

74 

7 

49 

2 

62.0 

3.4 

91 

29 

39 

19 

1  12 

1 

0 

0 

0 

.26 

-  1.01 

.22 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

BHANNAN  ISLAND 

83 

5 

66 

0 

69.3 

99 

29 

50 

3+ 

14 

7 

0 

0 

0 

.22 

.22 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

92 

3M 

55 

IM 

73  .  7M 

2 . 2 

107 

30 

49 

26  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.  00 

-     .  23 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNET 

80 

9 

38 

9 

69.9 

97 

30 

28 

8 

168 

3 

0 

7 

0 

.22 

.  13 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANYON  DAM 

81 

8M 

44 

3M 

63.  IM 

6.0 

93 

30 

36 

26 

81 

2 

0 

0 

0 

.27 

-  .62 

.26 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHESTER 

81 

2 

40 

2 

60.7 

93 

29 

32 

26 

136 

3 

0 

1 

0 

.22 

-  .86 

.22 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHICO   UNIVERSITY  FARM 

88 

0 

68 

3 

73.2 

.6 

98 

30 

49 

26 

6 

12 

0 

0 

0 

.27 

-      .  19 

.27 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLARKSBURG 

85 

7 

55 

1 

70  .  4 

1  . 3 

100 

29 

60 

20  + 

5 

10 

0 

0 

0 

.  23 

.  12 

.  23 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEAHLAKE  HIGHLANDS 

86 

7 

50 

8 

69.8 

106 

30 

42 

26  + 

18 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

87 

9 

57 

9 

72.9 

3.8 

99 

29 

48 

20+ 

8 

.64 

-  .07 

.63 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

COLUSA   1  SSU 

93 

0 

66 

9 

76.0 

2.  1 

106 

29 

61 

26  + 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

-  .24 

T 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  USW  EXP  FABM 

89 

5 

66 

7 

72.6 

2.0 

102 

30  + 

48 

26 

1 

16 

0 

0 

0 

.28 

.  12 

.28 

19 

.0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  FOHEBAY 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

2 

Q 

0 

OE  SABLA 

84 

0 

61 

1 

67.6 

2.4 

97 

30+ 

43 

26  + 

26 

5 

0 

0 

0 

.  35 

-  .72 

.26 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOBBINS   1  S 

86 

4M 

62 

6M 

69. 6M 

97 

29 

44 

26 

8 

9 

0 

0 

0 

.34 

.33 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOl*(IEVILLE  HANGER  STA 

83 

2 

46 

6 

64.9 

103 

30 

37 

26 

51 

5 

0 

0 

0 

.51 

-  .47 

.30 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

88 

5 

64 

6 

71  .6 

1  .2 

106 

30 

46 

20 

12 

17 

0 

0 

0 

.03 

-  .33 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

82 

3 

54 

0 

68.2 

97 

29 

48 

25 

20 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLSOM  0AM 

88 

.9 

57 

3 

73.  1 

102 

30 

50 

I 

1 

16 

0 

0 

0 

.47 

.  47 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 
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GE0RGET3UM   RANGER  STA 

93 . 7 

55 

5 

69 

6 

97 

28 

45 

20 

24 

0 

0 

0 

.  51 

.  50 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

GRASS   VALLEY  NO.  2 

82.3 

53 

2 

67 

8 

95 

30 

46 

26 

26 

4 

0 

0 

0 

.36 

.36 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

GR IZZL  Y   ISLAND  REFUGE 

86.  IM 

52 

3ri 

68 

7M 

101 

29 

46 

20 

16 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK   PH   NO  1 

es.9 

42 

0 

64 

0 

1  .  7 

102 

30 

33 

26+ 

72 

10 

0 

0 

0 

.  18 

.83 

.  1 0 

20 

.  0 

0 

1 

0 

0 

JESS  VALLEY 

81.5 

40 

5 

6  1 

0 

92 

12 

26 

7  + 

1 39 

4 

0 

5 

0 

.  12 

-  1.81 

.  1 0 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

L AKEPORT 

89 . 5 

49 

0 

69 

3 

2  . 5 

103 

29 

41 

26 

16 

1  7 

0 

0 

0 

.  00 

-      .  34 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULOING 

80.  9M 

44 

3ri 

6i? 

6M 

5.7 

94 

29 

34 

26 

99 

3 

0 

0 

0 

.21 

-  .92 

.21 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MANZANITft  LAKE 

73.6 

42 

7 

68 

2 

89 

30 

33 

26 

208 

0 

0 

0 

0 

.26 

.  1  1 

20 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MARKLEY  COVE 

87  .2 

53 

6 

70 

4 

100 

30 

47 

25  + 

1  1 

13 

0 

0 

0 

.  0 1 

.  0 1 

1 9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MARYSVILLE 

91.3 

59 

5 

76 

4 

2  .0 

102 

30 

53 

25+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.  58 

.  35 

.  58 

1 9 

.  0 

0 

1 

1 

0 

MC  CLOUD 

8 1  .  9M 

42 

5M 

62 

2M 

2 . 6 

1  0 1 

30 

34 

26  + 

104 

3 

0 

0 

0 

.  68 

-  .70 

.  46 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MINERAL 

75.4 

38 

3 

56 

9 

1  .8 

90 

30 

30 

26 

244 

1 

0 

2 

0 

.48 

-1.15 

.20 

17 

.  0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  SHASTA   USO   C I  //R 

79.7 

48 

1 

63 

9 

3.9 

96 

29 

36 

26 

73 

2 

0 

0 

0 

.62 

-      .  46 

.55 

19 

.  0 

0 

1 

1 

0 

NEVADA  CITY 

83.1 

48 

1 

65 

6 

3  .  0 

93 

30 

36 

26 

37 

4 

0 

0 

0 

.  40 

-      .  20 

.  40 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ORL AND 

OROV ILLE 

91.2 

6 1 

6 

76 

4 

103 

30 

66 

24+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.  20 

.  20 

1 9 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARAD ISE 

B1.6 

59 

1 

71 

9 

96 

30 

50 

25 

1  1 

4 

0 

0 

0 

.24 

.  13 

19 

.  0 

0 

2 

0 

0 

PLACERVJLLE 

B4.8 

53 

0 

68 

9 

2.9 

97 

30 

46 

26 

14 

0 

0 

0 

.  70 

.29 

.67 

19 

.  0 

0 

1 

1 

0 

PLACERVILLE  IFG 

85 . 3 

59 

0 

72 

2 

97 

29 

49 

20  + 

16 

7 

0 

0 

0 

.  46 

.  46 

1 9 

.  0 

0 

1 

^ 

0 

PL ATINA 

PORTOL  A 

QU INC Y 

RED   6L UFF   USO   AP  R 

91.9 

60 

4 

76 

2 

.7 

110 

29 

64 

20 

5 

2 1 

0 

0 

0 

.  13 

.  34 

.08 

16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

REDDING   FJ^E   STA  NO  2 

95  .  1 

63 

8 

79 

6 

3  . 9 

111 

29 

62 

18 

0 

24 

0 

0 

0 

.  66 

-      .  42 

.  45 

1 9 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ROCKL  IN 

91.5 

55 
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81 

2 

67 

1 

69 

2 

6  . 2 

92 

28 

43 

19 

39 

2 

0 

0 

0 

.  00 

.  03 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  OIEGO  WSO  AP  R 

72 

2 

61 

6 

66 

9 

1  . 4 

62 

27 

59 

19 

4 

0 

0 

0 

0 

.  02 

.  03 

.  02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

86 

9 

56 

9 

71 

4 

3.  1 

100 

28 

53 

19  + 

2 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

97 

76 

3 

20  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.  00 

.  04 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

80 

6M 

59 

3M 

70 

rn 

3.1 

91 

28 

56 

30  + 

0 

4 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

72 

3 

56 

1 

64 

2 

1  .  1 

81 

21  + 

51 

4 

44 

0 

0 

0 

0 

.06 

.02 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

72 

8 

54 

6 

63 

7 

1  .  7 

88 

24 

49 

16 

58 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  USO  AP  R 

70 

7 

49 

6 

60 

2 

.6 

76 

20 

44 

28 

138 

0 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

66 

0 

59 

3 

62 

7 

-  .6 

71 

29 

55 

18 

67 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REfERESCE  NO'ES  '^OLLOkl«<C  SThTJon  ]t(OE« 
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JUNE  197.^ 


SIHT ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

a 
> 

1 

o 
a 

c 

5 

o 

(X 

> 

iw  r 
3  5 
a:  E 

&  K 

t 

o 

a 
o 

5 

— ^ 

NO 

.  OF  OATS 

S; 

o 

K 

O 

o 

SNOH.  SLEET 

NO . 

or 

OPTS 

riRx. 

MIN. 

<r 
s 

£  o 

1  5 

a  M 

E  O 

a 

o 

E 

o 
o 

o 

E 

o 
o 

o 
c 

8 

"* 

si 

Sg 

s  s 
h  i 

SBNTB  PRULfi 

M 

52 

9ri 

47 

18+ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

0 

55 

2 

75.  1 

106 

26 

60 

20+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

75 

8 

57 

6 

66  .  7 

2.  1 

92 

27 

55 

20+ 

12 

.00 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNG« 

68 

0 

54 

9 

71  .5 

101 

26 

47 

2 

9 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

TII^TTN     TDWTNr  DANTU 
lU^ijn    iK'inc.  KMni^M 

61 

g 

56 

I 

69 . 0 

2 .  7 

93 

29 

50 

1 9 

6 

0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DRM 

61 

4 

49 

2 

65 . 3 

95 

3 

Q 

Q 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  C  L  « 

74 

2 

57 

7 

66.0 

1  .  7 

85 

29  + 

53 

19+ 

28 

.00 

- 

.04 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UPL«NO  3  M 

87 

0 

52 

6 

69.8 

102 

27 

45 

18 

12 

1 0 

Q 

Q 

0 

.00 

- 

.  10 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

VISTft  2  NNE 

76 

0 

54 

6 

66  .  3 

93 

28 

50 

20  + 

1  7 

2 

0 

0 

0 

.  00 

.  0 

0 

° 

tWRNER  SPRINGS 

92 

3M 

45 

7M 

69  .  OM 

4 . 2 

1 03 

26 

36 

3 

23 

19 

0 

0 

0 

.  00 

.  06 

*  nn 

.0 

° 

^ 

^ 

YOHBS  LINDfi 

84 

1 

54 

8 

69  .5 

1  . 9 

98 

28-*- 

49 

1  7 

2 

7 

Q 

Q 

0 

.  00 

.  03 

.  00 

.0 

0 

DIVISION 

69.0 

3.5 

.01 

- 

.06 

•  ° 

SOUTHEBST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

109 

7 

72 

2 

91  .0 

1  16 

29  + 

67 

19  + 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

0 

0 

0 

BARSTOU 

99 

7 

62 

1 

80 . 9 

3 . 4 

106 

29  + 

50 

9 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  04 

.  00 

n 

Q 

0 

Q 

DtMunun lit 

90 

6 

54 

g 

72 . 6 

4 .  7 

103 

27 

47 

9 

2 

16 

0 

0 

0 

19 

1 0 

Q 

0 

Q 

BISHOP  USO  AP  R 

96 

1 

52 

g 

73 . 9 

4.2 

105 

29 

42 

9 

0 

26 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.  09 

.  00 

.0 

0 

Q 

Q 

BLYTHE 

108 

8n 

70 

5 

89 .  7Ii 

4.  9 

119 

29 

58 

9 

0 

30 

Q 

□ 

Q 

.  00 

,  03 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

109 

6 

77 

1 

93.  4 

6.0 

1  19 

26 

62 

9 

0 

30 

Q 

0 

Q 

.00 

- 

.  03 

.00 

0 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

1  07 

0 

72 

4 

89 .  7 

116 

26 

59 

0 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

n 

Q 

Q 

Q 

BRAWL  EY  2  SW 

106 

4 

67 

3 

86 . 9 

2 .  3 

117 

26 

66 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  0 1 

.  00 

0 

Q 

0 

0 

CANTIL 

100 

0 

65 

3 

82 . 7 

110 

29 

49 

19 

Q 

26 

0 

0 

Q 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAR  AIRPORT 

103 

3 

71 

2 

87 . 3 

7 . 2 

110 

29  + 

54 

J 

0 

29 

0 

Q 

Q 

.  00 

.  03 

.  00 

.0 

0 

0 

Q 

Q 

DEATH  VALLEY 

113 

1 

83 

9 

98.5 

4.7 

120 

29 

69 

9 

0 

30 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

89 

OH 

48 

7M 

68 .  9M 

98 

29 

34 

10 

18 

16 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

*  ^ 

0 

0 

0 

CAGLE  ^^OUNTftlH 

106 

1 

80 

3 

93 . 2 

6 .  1 

1  15 

29  + 

7  1 

g 

0 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

,  00 

*  0 

0 

0 

0 

EL   CENrHO  2  SSW 

108 

g 

68 

g 

86 . 9 

4 . 5 

116 

29  + 

66 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.  01 

.  00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

EL   niHAGE  FIELD 

93 

4 

53 

0 

73 . 2 

102 

1  3  + 

42 

19+ 

3 

2 1 

Q 

Q 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

67 

4 

61 

1 

74.3 

5.0 

99 

26 

40 

16 

16 

1 5 

0 

Q 

Q 

.00 

- 

.03 

.00 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

107 

3 

75 

g 

91.6 

118 

27 

6 1 

3 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

0 

0 

0 

92 

3 

59 

2 

75  . 8 

2  .  g 

101 

30 

43 

19 

4 

20 

0 

0 

0 

.  00 

.  07 

.  00 

'  0 

0 

0 

0 

HAYFIELO   PUMPING  PLANT 

103 

g 

69 

8 

86 . 9 

5 .  1 

114 

25 

60 

10  + 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.  02 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

irPEHIAL 

107 

0 

7  1 

7 

89 . 4 

4 . 6 

116 

27 

59 

g 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

107 

6 

71 

9 

69.8 

120 

28 

68 

1 

0 

30 

^ 

Q 

0 

.00 

.00 

• 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

95 

8n 

60 

3M 

78  .  1 M 

1 09 

30 

5 1 

19 

Q 

0 

0 

0 

.  00 

.  06 

.  00 

° 

0 

Q 

Q 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

106 

g 

75 

9 

91.3 

5  . 5 

117 

28 

64 

9  + 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  00 

0 

0 

0 

0 

INYOHERN 

100 

g 

62 

2M 

6 1 .  4r*i 

109 

29 

49 

1 9 

Q 

29 

Q 

Q 

0 

.  00 

.  00 

.0 

0 

Q 

Q 

0 

IRON  MOUNTAIN 

107 

g 

76 

93 . 2 

5  . 4 

117 

29 

70 

10+ 

Q 

30 

Q 

0 

.  00 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

LAKE  ARROUHEAD 

60 

7 

52 

4 

66.6 

5.9 

91 

28 

40 

1 

40 

2 

Q 

Q 

.00 

- 

.  1 1 

.00 

0 

0 

0 

KCCA  FIRE  STATION 

1 08 

g 

69 

7 

89 . 2 

5  . 5 

1  19 

27  + 

6  1 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  00 

■  J; 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

9S 

7  I 

83 . 5 

1  04 

28 

57 

Q 

Q 

26 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

92 

7 

63 

3M 

78 .  OM 

I  02 

30+ 

49 

20 

Q 

19 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.  03 

.  00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

MOUNTAIN  PASS 

91 

Q 

60 

3 

75 . 7 

101 

30 

43 

g 

2 

1  7 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

MT  SAN   JACINTO  W  S  PK 

74 

4M 

46 

8ri 

60.6ri 

82 

27  + 

36 

1 

146 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

1 06 

79 

7 

94 .  1 

5  . 8 

117 

26 

69 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  01 

.  00 

0 

0 

0 

PAl  f^AL  E 

9S 

0 

56 

g 

76 .  8 

4 .  1 

104 

27 

45 

20+ 

1 

25 

0 

0 

0 

.  00 

.  02 

.  00 

*0 

0 

0 

0 

PALMOALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

1 08 

^ 

7  J 

Q 

90 .  0 

7.1 

119 

27 

62 

9+ 

Q 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

107 

9 

79 

9 

93.9 

5.5 

117 

26 

70 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

95 

6 

64 

4r-i 

80  .OM 

4.2 

104 

29+ 

51 

19 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL    FAA  AP 

106 

8 

71 

7 

89.  3 

117 

26  + 

61 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

TUENTYNINE  PALMS 

105 

1 

66 

86.6 

5.4 

1 12 

28 

59 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYEHMO   FIRE    STA  79 

93 

9 

51 

1 

72.5 

102 

26  + 

42 

19 

2 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

94 

8 

55 

7 

75.3 

3.9 

104 

26  + 

48 

19+ 

1 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE    MOUNTAIN  1 

63 

2 

34 

3 

46.8 

72 

29 

22 

8 

479 

0 

0 

1 1 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE    MOUNTAIN  2 

52 

3 

31 

4 

41.9 

61 

30  + 

16 

6 

685 

0 

0 

16 

0 

T 

T 

3* 

T 

6 

2+ 

0 

0 

0 

WILOROSE  RANGER  STA 

92 

2 

61 

0 

76.6 

100 

29 

50 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

81.4 

4.5 

T 

.06 

T 

sec  ■vEFC'veict  Hons  'ollohino  stitiON 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1    2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

NO«TH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDESPOIHT 
RNGUin  PAC  UNION  COL 
BIG  6AR  SANGER  STATION 
600NVILLE  r»lTNC  STft 
BRANSCOr«  3  NNU 

eRIOGEViLLC  4  NNU 
euRNT  RANCM  1  S 
SUTLER  vftLLEY  RflNCM 
CAL I5T0GA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  3  U 
CECILvlLLE  6  SC 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCO  MO  1  OAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  J  N 
CRESCENT  CITT  7  EnE 
CUmiNGS 
0UTTDN5  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WSO  CI  R 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 
GRATON 

GRECNviEM 

GUERNEVILLE  2 

HAPPY  CAr*  RANGER  STA 

HAYFORK   RANGER  S'ATION 

HCALOSBURG 

HEALOSBURG  NO  2 

HILTS 

HOOPA 

lOLEUILD    MWY   mTNC  STA 
KENTFIELO 

KLArMTH  R 
K08BEL 

LAVA  BEDS  NAT  r«NUrCNT 
mo  RIVER  RANGER  STA 
mRC  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 
MJia  UOODS 
MAPft   STATE  HOSPITAL 
OAK    KMOLL    R  S  2 
OAKVlLLC  1 

OCCIDENTAL 

OOICK  PRAIRIE  CREEK  Ck 
ORLEANS 

PETALUm  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  P« 

SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 

5KAGG5  5PGS  LAS  LOMAS 

SONOMA 

STANOISH-HICKEY   ST  PK 
TRINITY   DAM  VISTA  PT 
TULELAKE 
UKIAH 

UKIAH  4  USW 

UPPER  MATTOLE 
kMRn  SPRINGS  DAn 
KAvERvlLLE  RANGER  STA 
uCED  fire  DEPARTfCNT 
WILL  ITS    1  ME 

WILLOU  CREEK   I  NH 

YREKA 
SACRAhCNTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

AL TUBAS  RANGER  STATION 

AUBURN 

AUBURN  DAn  PROJECT 
BLUE  CANYON  USO  AP 

BOMWn  DAn 
BBANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAn  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANB>    RANGER  STATION 
CANYON  OAM 

CARIBOU  POKR  HOUSE 

CHALLENGE    RANGER  STA 
CHESTER 

CMICO  UNIVERSITY  FAOfl 
CITPUS  MCIGMTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  r»;DD  BCH 
CLEMILAAE  HIGHLANDS 
COMfiSSET    1  NNT 

COLEMAN  FISMCfllES  STA 

COLGATE  PO^R  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

CML 

.oc 

-« 

.5: 

-OC 
.  'C 

.0? 

■  b: 
.oc 

.85 
.65 

. 

.OC 
.2C 

.  3: 

.61 
.  3* 
1  .  15 

.ae 

.  47 

.DC 

.S« 

-DC 

-OC 
.05 
.  15 
.  3t 
.  IC 

1  .ei 

.  75 
.OC 

.05 

.oe 

.00 

.OC 

.OC 
1  .  3E 
.56 
.0^ 

.OC 

.e; 

.06 

.4; 

.2« 

.OC 
.6' 

J .  n 
.01 

-OC 

.  41 

.  7< 
.  T. 

.  oe 

.2G 

.0-i 
.5( 

sa 

■  3q 

.26 
-22 
.00 
.62 

-  39 
.22 

.2J 

.31 

.21 
.41 
.23 

.02 

.  00 
.34 
.00 
.54 

.  31 

.51 

.01 

.02 
.  15 

.01 

.10  .ee 
.20 

.0©     .06  T 

1 .01 
.  45 

,08  .34 

T            .  42 

.03 
.07 

.01 

.02 
.  10 

SEC  RCffRENCE 

HOieS  «OLLOtiIHG 

.  12 

.  13 

T  .01 
.25 

.07 

.04  .30 

.04  .01 

.  32 

05 

.06  .07 
.07 

.05  .04 

.  13 
.02 

T                   .  10 

T  .02 

.30               -  40 

.04  .02 

-03 

.01  .07 

T            ,  44 

.03  .30 

-02 

.04 

.08 

T 

T          .  33 
■  00 

.  12 

.10  .04 

T  .13 
.42 

.01 

.04  T 

.07 

.05  .08 
.03  .04 

.02 

.04 
.  10 

.  7S  .05 
.33  .11 
.34  .10 

.23  .03 
.03  .02 

.  36 
.  30 

T  .06 

.01  T 
.  35 

.01 

.46  .12 

.22  .12 

.  72 

.20 

oe  .05 

.29  .10 

-05 
T  .01 

03 

.06 

.56  .13 
T  .02 

39 

.01  .05 
.06 

.53  .11 
.24  .61 

.01 

.27 

.22  .44 

T          .  33 
.06 

-02  .04 
T  09 

.50  06 
.  52 
38 

22 
.  22  T 

-  26  2e 
.22 

.02  .13 
.25 

.27 

.22 

-27  T 
.  23 

02 

06  .18 
.5? 

.57 

.02 

.02 

05 
.  10  T 

.01 
.12 

.02 

.  to 

.  14 

.04 

T 

.0* 
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STRT ION 


COBMIMG  wOUGmton  R«NCM 
Oftfift  2  SE 

DAVIS  2  USU  CXP  FARM 

ocee  CREEK  FORefrAY 

DC  SAALA 

D066in^   1  ^ 
DOMIIEviLLC  RANGER 
OUNNICAH 

DUNSrtjIR  RANGCR  Sta 
CAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD    FjaC  STATIOM 

FOLSOM  DAM 

FOOCSTWILt    RANGCR  STA 
FRCNCH  QULCH 
GCORGCTQiM  RANGER  STA 

CieSON   MWV   i^TNCC  iTA 

GOLD  Run 

GRASS  VALLEY  NO.  3 
ORCCMVIllE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENCLCeRIGMT  DAM 
MAT  CRECK   PH  NO  1 
NIOOCN  VALLEY  RANCH 
HOeCRCS  M   I  u 

lOUA  HILL 
JCSS  VALLEY 

KCLiCT  1  N 
KELSEYVILLC 

KILARC  POiCR  HOUSE 

LAkEPORT 
LAKE  SPAULDING 
LCCSVILLE  KECCAN  RANCH 
L  ITTUE  VALLEY 
LOOKOUT  -i  WSU 

P**0CL  IHC  1  5U 
f^NaANITA  LA«E 
mRKLEY  COVE 
mHYSVlLLE 
K  CLOUD 

MIDOtCTOwn 

MINCRAL 

•VUNT  DANAHER 

fOUNT   SHASTA   USO   CI  y, 

HCVAOA  CITY 

NICOLAoS  2 
ONQ 

ORLAHD 
OROVILLC 
OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  wauSE 
PARADISE 

PASRENTA    RANCeft  STA 
PAYNES  CHECK 


PORTQLA 

OUINCT 

RED  Bluff  bfSQ  ap 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
RCPRCSA 
RIO  VISTA 

ROCKL  IN 

ROUND  MT  P  G  AND  C 
SACRflrCNTO  mSO  ap  I 
SACRAtNTO  use  CI  I 
SHASTA  DAM 

SHINGLCT0k#l    2  E 
SIERRA  CITT 

SIERRAVIiLE    HANGER  STfl^/- 
STONYTORD    COOLEt  RANCH 
STOnyTOHD    RANGES  STA 


DRILY  PRECIPTTflTTnN 


DRY   OF  MONTH 


1 1 


12 


13 


14 


15 


veiurCflS 

vOLTA  POfcce  MOUSE 
t»*I5KE  YTOv*t 
"ILL  lAMS 

UfLLOMS 
WINTERS 

t«OOL  AND    1  bVtH 


BOCA 
BOOIE 

BRIDGEPORT 
CEDAPvlLLE 
DONNCH  rKftJHJAL 


SACCtCN  CBCCK 
SECRET  v*LLCY 
SOUAU  vAiLEY 

STA«OI%M    I  E 
SUSANv/LLC  AIRPOOT 
TA»#eC  CITY 

nam 

TWUCKCE    RAMGCR  STATION 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27   28  29  30  31 


SEE  ffCFEffCXCE  NO'ES  'OLLOWINC  SIBTIOti  INOC 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRTION 


DRY   OF  MONTH 


123     456      789  10 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE: 
BEN  LOMOND  4 
BERKeLET 

BIG  SUR  STATE  PARK 

8LPCH  rCUMTAIM  2  SU 
auHL INGArC 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARr*:L  VALLEY 

CMITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 

GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  14  CNE 
HALF  nOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NU 


HOLL 


1  SU 


KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LOCKWOOO  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  A  SU 

r*tfiTINE2  3  SSE 

MARTINEZ  UATCR  PLANT 

MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
rVRGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEUARK 

OAKLAND  USD  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES   OHRUALL  RANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOm 
PARKF  lELO 

PASO  ROBLES 

PASO  Q06LES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUf^NT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

POST  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
HEOWOOD  CITY 
RICHrQND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ARDQ 

SAN  CLEfCNTE  0AM 

S    F    RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  USO  AP 
SAN  FRAflCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPRECKELS  MWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDHO  FILTER 
MALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CHEEK   4  E 
UATSONVILLE  UATCRmORKS 
UJODSIOE  FIRE  STA  1 
l«IGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCM  FIBREBOARO  tX. 
ANTIOCH    PurVING   PL  3 
ASH  reuNTAIN 
AUBERRY   1  NU 

BAKERSFIELO  USO  AP 
BALCH  POVCR  HOUSE 
BLACKkCLLS  CORNER  2mu 
6UTT0NMILL0W 
CALAVtRAS  BIG  TREES 

CAr*>  PARDEE 
CASTLE  ROCK   RAO  LAB 
CATMEYS  VY  BULL   RUN  Rh 
CHCHOT  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

CORCORAN  IRRIG  0I5T 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAr*> 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTVA  POKB  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FI0OLET0fc#1  LYNCH  RANCH 


.01      .01  .32 


-OS     .06  .38 


SEE  REFEHENCE  NOIEj'  FOLLOMINO  STfiTJQN  INOt 
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DniLY  PRECIPITnTION 


STflT ION 


Fivt  POINTS  9  SSW 
rOCSNO  WSO  AP 

GLeriMVILLE 
GRANT  GROVE 

GROvELAhD  UAMGCR  STA 

HAnrORO 

HETCM  METCHY 

hunters  dam 

lORIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 

KERL INQER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  HlvtO  PH  NO  3 

KETTLEmN  CITY 

kettlcw»n  station 
rniomts  ferry  2  se 

LEBEC 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L INOSAY 

LITTLE  PANOCmE  OET  dam 
LQOGEPOLE 

LODI 

LOS  fiAHOS 

LOS  bANOS  AfleuRUA  BCh 
LOS  BANOS  OET  RESV 
mOERA 

MAN TEC A 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
^AOOU  LAKE 

rCNDOTA  0AM 

rtRCEO  FIRE  STATIOM  2 

«OESTO 

NEUMAN  2  NM 

mortm  fork  ROrtGER  STA 

ORANGE  COVE 

PACMECO  PASS 

PANOCME 

PATTIWAY 

PINE  FLAT  DAM 

PORTEHVILLE 

poscT  3  e 

SALT  SPRINGS  PM»  HOUSE 
SAH  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRftKCC  YOSEMITE 
SPHINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POtCR  HOUSE 

STOCKTON  USQ  AP 
STOCKTON   FIRE    ST«   no  4 
SUTTER  HILL    RANGER  STA 
TCMACHAPI 
TEJON  RANCHO 

THREE  RvRS  EDISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TRACT  CARBON A 
TRACT  PUrPING  PLANT 
TURLOCK 

VISAL lA 

MAL  L  ACE    t  NNC 

MASCO 

kCSTllASitiH 

«ST  POINT 


aohovo  scco  rs  fc  s08d 
avalOn  Pleasure  picr 
barrett  0am 

BEAU»«NT  Pur»>IMG  PLANT 


BEL 


lOA 


BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  rC223BE 

BIG  TujunGA  dam  FC4*DE 

BOUQUET  CANYON 

BUR6ANK    VALLEY  PH>  PLT 

CACMurW  LAKE 

CAf»  HI  HILL  OPIDS  »7E 

CAf«»B 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSuORTm  FC24r 

CMULA  VISTA 
CLABCKJNT  POrOnA  COL 
COLBYS  fC  53  0 
CORONA 

COvINA  TCf«>LE  FC    103  B 

CHTSTAt   LAKE  FC  2a3C 
CULVtR  CITY 

CuvAnncA 

OCSCATtSO  RAMGCR  STA 

OflW«CT   FO  FC10?C 

OST  CAftYOtt  RESERVOIR 

El    CAP  I  TAN  DAM 

ClSINSRC 
ESCONDIDO 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9    1 0  1  1  1 2    1 3  14  1 5    1 6  1 7  1 8    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


T         .  12 


S£E  «£FE<ttNCe  HO'ES  FOLLOMrNO  S^*»nON  INOf« 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


FULLEOTOH  HILLCBEST  BV 
GlbOALTAIl  DAM  MO  2 
GILLESPIE  riELO 
GLENOOBfl  K5T  TC  195 
MftlflES  CTN  UPPER  FC367 

HEMET 

HEMSHAU  DAM 
HOEGEES  rc  60  « 
lOYLLUILD  FIBE  DEPT 
JULIAN  UYN9LA 

JUNCAt  DAM 

LA  CBESCENTA  FC  261  B 
LAGUMA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  rCSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3526 
LBhPOC 

LONG  BEACH  USD  AP 

LOS  ALArOS 

LBS  ANGELES  USO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PBIETOS  RANGER  STA 

LrTLE  CREEK  fiANGEB  STA 

nOORPABK 

m  BALDY  FC  asG 

m-  WILSON  2 
NEW  CUYAMA  FIRE  STA 
NEHMALL  SOLEOAO  FC32CE 
NEUPORT  BEACH  HARBOR 
NlPOnO  2  MU 

OCEANS IDE 

OJAI 

OXMABO 

PACOIMA  OAM  FC  33  ATE 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VEBDES  EST  FC430 
PASADENA 

PIEDBA  BLANCA  ORD  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ABGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA  CAL  POLY 
POUAY  VALLEY 
RAIiOftA  CHAPriAN 
REDLANDS 

BIVERSIOE  FIHE  STA. 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
5ANDBEBG  PTL  FC130B 
SANDBEBG  WSO  ^> 

SAN  DIEGO  WSO  AP 
SAN  DIMAS  FIHE  14)  FCQ5 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC426BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 


SUET  RANCH 

SUN  CITY 

SU5ANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VON  HUTS  FC  15A 

VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
um.HUT  PTL  STA  FC102C 
UARNER  SPRINGS 
fc»*ITTlER  CTY  H  FC    1 06C 
YOBBA  LINDA 


adelanto 
apple  valley 

BAKlR 
BARS TOW 
BEAUWNT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  B3B 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2  y'^t) 
BISHOP  use  AP  R 
BL  YTMC 

BLrT»«  FAA  AIBPORT 
60BREG0  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NQ.  2 
BRftM.EY  2  SW 
CALEXICO  2  NE 


DAGGETT  FAA  AIBPORT 
DEATH  VAlLET 
DEEP  CANYON  LABOBATOOr 
DEEP  SPfilNGS  COLLEGE 

EAGLE  reuNTAIN 

EL  CENTBO  2  SSW 

EL  niBAGC  FIELD 

rAIBrVNT 

GOLD  B0CK  RANCH 


SEE  REFeRENCE  NOTES  FOLLOmINC  SIfiTlON  INOf 
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DRILY  PRECIPITnTION 


STflT ION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

OBLOSTOMC  ECHO  3 
HAIiCC 

MWYTItLO  PULING  PLflWT 

ir*CRfAL 

II^CRIflL  FAA  ftp 

INOEPENOENCE 

mOIO  U  $  DATE  GARDEN 

IMYOREBM 

inrQKERN  APMITACC 

jOiMUA  TBCE  3  5 

REE  HANCH  y-' 

LAKE  ABBOkMEAO 

t«ccA  rruE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 
rQjAvE 

nSUNTAIN  DASS 

KT  SAN  JACINTO  W  S  P« 

nECOLCS  TAA  AIRPORT 

niLANO 

OCOTILLO  UELLS 
OCSTILLO  3 
PALfOALE 

PALrVALE  fAA  AIRPORT 

PAL"  iPRlNGS 
PARKER  RESCavQIB 
RANOSBURQ 

SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 

THEflnAL  TAA  AP 

nCNTTHINC  PALPIS 
VALrCRMO  riRE   STA  TQ 
VICTORVILLE    PurV  PLANT 

l*tITE   WUNTAIN  1 
*ITE  KJUNTAIN  2 
UILDBOSE  RANGER  STA 

.QC 
-DC 
.OC 
.OC 
.OC 

■  OC 
-OC 
.OC 
.OC 
.OC 

.OC 
.OC 

.OC 
.OC 

.OC 
.QC 
-OC 
.OC 
-OC 

.Of 

.OC 
.OC 

.OC 
.OC 
.OC 
.OC 
.OC 

.OC 

.OC 
.OC 
.OC 

.OC 

5EC  HEfEHeNCt 

NOtCS  FOUOHINO 

STATION  IMOei 

DAILY  TEMPERfiTURES 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
<x 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(Z 

NOBTM  COBST 

DRAINDCe  01 

flLOERPOINT 

MAX 
MIN 

47 

45 

53 

47 

59 

67 

46 

41 

47 

51 

53 

56 

66 

48 

54 

76 
63 

76 
62 

62 

49 

6 1 
47 

84 
46 

92 
54 

103 
55 

82  .  1 
60.8 

ANGUIN  PAC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

4S 

48 

50 

53 

55 

59 

69 

50 

61 

67 

66 

61 

48 

46 

46 

46 

46 

48 

48 

49 

66 
69 

90 
62 

46 

80 
47 

42 

48 

83 
61 

68 
62 

95 
67 

95 
56 

82.3 
51  .3 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

47 

48 

49 

50 

58 

48 

42 

43 

48 

52 

64 

66 

64 

62 

63 

50 

63 

64 

67 

56 

61 

46 

50 

49 

53 

43 

46 

57 

55 

1  10 
68 

89.9 
51.1 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

MAX 
MIN 

41 

46 

49 

44 

52 

64 

46 

38 

41 

42 

43 

48 

60 

52 

41 

46 

51 

52 

52 

54 

46 

50 

50 

49 

48 

39 

40 

42 

87 
46 

95 
50 

73.7 
46.7 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

43 

45 

45 

54 

60 

45 

36 

42 

46 

51 

60 

61 

62 

50 

47 

43 

60 

62 

47 

44 

48 

48 

45 

44 

36 

44 

48 

50 

91 

55 

82.  1 
46.9 

CECILVILLE  i  3E 

MAX 
MIN 

46 

44 

44 

44 

46 

60 

37 

38 

44 

49 

52 

50 

50 

48 

44 

43 

42 

50 

50 

47 

45 

44 

45 

43 

43 

35 

40 

46 

53 

91 

56 

81.6 
45  .6 

CLav<EROALE   3  SSE 

MAX 
MIN 

46 

49 

47 

62 

59 

61 

66 

66 

60 

49 

47 

47 

47 

50 

49 

48 

50 

51 

62 

62 

53 

55 

50 

45 

49 

49 

87 
53 

86 
62 

1 02 
58 

96 
50 

86.8 
61  .3 

COVCLO 

MAX 
MIN 

CRESCENT  CITr  1  N 

MAX 
MIN 

43 

49 

53 

51 

49 

47 

43 

48 

51 

62 

45 

51 

62 

48 

48 

49 

50 

43 

51 

60 

OUTTOHS  LANDING 

MAX 
MIN 

51 

50 

52 

5! 

55 

83 
57 

86 
53 

56 

64 

49 

46 

50 

51 

48 

50 

52 

49 

54 

54 

50 

52 

52 

60 

61 

60 

47 

77 
49 

87 
56 

80 
58 

70 
55 

74.4 

51.7 

ELR  VALLEY 

MAX 
MIN 

36 

39 

41 

46 

62 

46 

39 

43 

41 

40 

46 

44 

43 

44 

41 

41 

44 

50 

51 

51 

42 

41 

64 

40 

42 

33 

50 

40 

47 

93 
40 

80.7 
43.5 

EUREKA  USO  CI 

MAX 
MIN 

48 

49 

49 

49 

51 

50 

48 

46 

46 

47 

46 

48 

51 

64 

47 

52 

51 

52 

53 

60 

61 

51 

60 

60 

51 

45 

52 

48 

52 

60 
53 

58.4 
49.7 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

42 

42 

42 

44 

50 

48 

36 

37 

43 

47 

45 

47 

47 

47 

44 

44 

48 

47 

52 

44 

46 

42 

43 

42 

46 

36 

36 

42 

50 

103 
54 

84.  7 
44.4 

rORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

46 

46 

48 

47 

51 

49 

48 

42 

45 

46 

48 

48 

60 

61 

46 

48 

50 

48 

51 

60 

47 

45 

46 

42 

49 

44 

46 

47 

61 

71 

62 

64.0 
47.5 

FORT  JONES  RANGER  STI- 

MAX 
MIN 

42 

45 

46 

48 

56 

47 

39 

36 

40 

46 

49 

50 

49 

61 

48 

48 

48 

54 

57 

46 

44 

46 

46 

47 

48 

36 

44 

46 

49 

98 
64 

83.  1 
46.8 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

48 

48 

44 

54 

52 

41 

47 

46 

46 

48 

51 

50 

48 

44 

44 

47 

42 

50 

48 

52 

66 
49 

62.6 
47.6 

GRATON 

MAX 
MIN 

42 

50 

45 

44 

49 

62 

47 

52 

43 

42 

44 

44 

44 

42 

42 

44 

46 

49 

47 

44 

46 

42 

43 

39 

39 

39 

41 

49 

49 

86 
52 

81.1 
46.0 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

42 

45 

45 

47 

50 

43 

40 

39 

43 

46 

46 

50 

48 

50 

46 

49 

52 

53 

64 

54 

45 

46 

49 

50 

49 

38 

48 

46 

51 

107 
55 

89.9 
47.2 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

51 

52 

50 

61 

64 

56 

62 

59 

51 

48 

49 

50 

62 

49 

48 

50 

62 

52 

52 

50 

62 

61 

49 

46 

46 

48 

60 

68 

58 

83 
55 

86.3 
52.0 

MIN 

45 

43 

43 

42 

38 

42 

48 

50 

52 

51 

46 

46 

57 

43 

43 

45 

46 

44 

44 

64 

63 

47.0 

HOOPA 

MAX 
MIN 

93 
48 

92 
48 

85 
49 

82 
49 

79 
53 

77 
59 

78 
44 

77 
44 

89 
49 

97 
62 

99 
52 

101 
52 

91 
51 

65 
66 

79 
49 

80 
49 

72 
53 

86 
52 

87 
57 

67 
56 

88 
49 

90 
50 

84 

50 

81 
48 

87 

5r 

86 
43 

82 
48 

85 
49 

100 
66 

108 
67 

86.2 
50.7 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

45 

46 

49 

48 

58 

55 

56 

58 

48 

47 

46 

45 

50 

60 

50 

60 

49 

56 

60 

50 

52 

49 

47 

45 

49 

46 

60 

53 

66 

86 
52 

82.6 
60.  1 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

42 

49 

47 

45 

54 

48 

39 

44 

44 

44 

47 

48 

51 

52 

45 

52 

52 

50 

52 

51 

45 

43 

45 

46 

49 

43 

49 

45 

61 

68 
54 

63.9 
47.6 

LAVA   BEOS   NAT  nONL•^tNT 

MAX 
MIN 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

34 

37 

31 

43 

48 

35 

30 

28 

35 

36 

44 

42 

45 

42 

42 

41 

39 

45 

49 

34 

38 

42 

40 

38 

47 

30 

31 

34 

41 

90 
43 

70.2 
38.8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

49 

51 

51 

50 

61 

57 

62 

71 

51 

51 

46 

48 

44 

46 

47 

53 

51 

59 

55 

57 

50 

52 

50 

52 

48 

46 

47 

55 

57 

82 
55 

80.2 
52.0 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

MCX 
MIN 

38 

48 

49 

46 

63 

51 

41 

36 

39 

39 

41 

46 

49 

52 

40 

38 

50 

51 

42 

41 

41 

41 

41 

38 

49 

40 

46 

71 
51 

65.6 
44.  1 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

51 

55 

52 

60 

60 

62 

44 

47 

50 

52 

54 

65 

53 

64 

53 

51 

61 

54 

56 

66 

55 

64 

54 

51 

55 

43 

49 

60 

58 

96 
61 

86.4 
52.7 

PETAL UMA  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

s; 

51 

60 

49 

69 

68 

55 

60 

47 

49 

49 

50 

53 

49 

60 

54 

51 

54 

52 

49 

50 

49 

48 

46 

46 

46 

50 

63 

53 

82 
55 

78.5 
61.2 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

4- 

46 

49 

46 

63 

46 

46 

45 

36 

44 

46 

49 

51 

49 

41 

45 

44 

47 

48 

45 

49 

50 

48 

47 

46 

44 

49 

50 

46 

67 
51 

62  .8 
46.8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

4e 

5C 

50 

4S 

55 

55 

46 

50 

51 

63 

54 

51 

51 

48 

46 

46 

47 

47 

51 

89 
47 

54 

87 
51 

51 

89 
49 

80 
50 

87 
42 

47 

52 

58 

96 
55 

87.6 
60  .0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

4T 

4C 

49 

49 

47 

49 

41 

45 

45 

44 

45 

43 

46 

46 

46 

46 

46 

60 

49 

50 

50 

46 

102 
46 

82.2 
46.7 

SAINT  HFLENA 

MAX 

5C 

5C 

52 

49 

63 

69 

66 

63 

49 

49 

47 

48 

60 

48 

48 

50 

47 

62 

52 

51 

52 

48 

47 

52 

43 

47 

45 

54 

50 

92 
56 

86.4 
50.9 

SAH  RAFAEL 

MAX 
MIN 

70 
48 

75 
51 

75 
52 

80 

76 
61 

80 
56 

85 
64 

86 
60 

88 

53 

85 

50 

73 
48 

78 
50 

76 
54 

76 
51 

74 
60 

72 
54 

74 
61 

73 
66 

73 
56 

84 
54 

83 
54 

83 
52 

77 
49 

78 
47 

79 
61 

79 
49 

82 
55 

95 
59 

97 
69 

93 
55 

79.0 
63.8 

SANTA  R3SA 

MAX 
MIN 

73 
51 

76 
50 

81 
47 

90 
46 

89 
61 

92 
58 

91 
51 

92 
60 

86 
49 

82 
47 

76 
42 

76 
48 

74 

50 

77 
47 

77 
46 

74 

60 

71 
49 

70 
61 

71 
60 

85 
48 

88 
49 

83 
47 

76 
47 

77 
42 

81 
43 

85 
44 

92 
47 

96 
54 

90 
64 

84 
53 

49.4 

SAWYERS  BAR  RANFER  STA 

MAX 
MIN 

91 
47 

91 
47 

88 
48 

87 
49 

75 
64 

77 
61 

79 
41 

dO 
42 

88 
46 

93 
52 

97 
54 

99 
54 

94 
53 

97 
51 

93 
47 

86 
52 

83 
56 

85 
63 

88 
67 

62 
51 

88 
48 

91 
48 

88 
60 

88 
47 

88 
49 

73 
40 

84 
44 

87 
49 

96 
64 

107 
59 

87  .  4 
49.7 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

1  68 
46 

64 
47 

65 
50 

57 
49 

70 
56 

67 
52 

61 
46 

60 
43 

66 
46 

68 
46 

69 
49 

68 

50 

63 

62 

62 
53 

63 
46 

66 
62 

67 
61 

71 

52 

66 
53 

62 
52 

67 
49 

59 
63 

64 

49 

61 
60 

63 
50 

63 
45 

68 
48 

68 
49 

77 
53 

86 
63 

65.4 
49.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNO  STHIION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


JUKE  1974 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

:  4 

IS 

16 

n 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

49 

84 
49 

92 
47 

94 
42 

90 
65 

95 
56 

98 
48 

99 
69 

98 
52 

94 
44 

95 
45 

88 
49 

88 
61 

80 
48 

77 
56 

74 
42 

78 
47 

78 
51 

76 
50 

86 
47 

94 
49 

91 
46 

S3 
46 

84 

43 

87 
44 

87 
41 

90 
46 

101 
53 

100 
53 

54 

88.9 
49.4 

TRINITy  OAM  ViSTft  PT 

MAX 
MIN 

89 
45 

94 
47 

91 
47 

88 
44 

79 
57 

80 
47 

82 
41 

81 
40 

89 
44 

91 
49 

98 
51 

93 
50 

91 
52 

89 
52 

86 
49 

81 
47 

61 
50 

85 
52 

83 
55 

65 
51 

86 
49 

92 
49 

90 
49 

85 
46 

83 
47 

76 
40 

85 
45 

90 
47 

99 

50 

56 

86.3 
48.3 

TULELHKE 

MAX 
MIN 

83 
40 

83 
43 

80 
40 

75 
48 

67 
48 

67 
40 

66 

32 

75 
34 

84 

38 

88 
41 

91 
48 

89 
48 

89 
47 

87 
45 

85 
43 

76 
48 

91 
44 

91 
48 

68 
63 

78 
43 

86 
45 

85 
48 

85 
46 

82 
41 

SO 
43 

77 
34 

79 
40 

86 
42 

93 

50 

49 

81  .6 
43.6 

UK  lAH 

MAX 
MIN 

89 
48 

85 
52 

86 
53 

84 

57 

81 
54 

83 
68 

81 
56 

95 
49 

93 
53 

99 
55 

92 
63 

88 
51 

86 
51 

82 
51 

79 
46 

74 
48 

76 
50 

71 
49 

66 
50 

91 

53 

94 
66 

85 
55 

88 
50 

88 
50 

81 
51 

85 
45 

85 
50 

103 
55 

106 
61 

59 

86.5 
53.3 

UARn  SPRINGS  DAM 

MAX 
MIN 

79 
51 

79 
51 

86 
49 

89 
54 

88 
68 

83 

60 

86 
54 

85 
66 

95 
48 

90 
47 

87 
44 

79 
44 

81 
44 

79 
42 

81 
47 

80 
51 

71 
50 

69 
46 

73 
46 

69 
47 

93 
45 

96 
52 

80 
45 

80 
43 

92 
44 

81 
45 

89 
47 

89 

53 

102 
55 

97 
54 

84.3 
49.0 

kCAvERvlLLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 
42 

93 
42 

88 
45 

87 
54 

77 
57 

78 
46 

79 
39 

82 
36 

89 
41 

99 
46 

99 
49 

94 
48 

95 
49 

93 
50 

90 
47 

83 
45 

62 
49 

86 
52 

87 
53 

65 
52 

85 
47 

91 
45 

90 
47 

83 
45 

95 
48 

74 

38 

S5 
44 

97 
46 

99 

50 

104 

55 

86.6 
46.8 

fcCED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

78 
42 

85 
45 

82 
46 

81 
45 

78 
49 

69 
47 

72 
38 

66 
35 

76 
35 

85 
45 

90 
54 

91 
46 

85 

86 

84 

75 

78 

79 

94 

55 

75 

84 

86 

80 

74 

70 

77 

79 

86 

55 

79.4 
46.  1 

UILLITS    1  NE 

MAX 

at 

79 

76 

79 

74 

78 
43 

75 
47 

89 
41 

89 
45 

93 
49 

90 
48 

95 
46 

78 
45 

76 
48 

76 
41 

78 
42 

75 
46 

74 
45 

62 
60 

83 
49 

85 
48 

82 
44 

79 
44 

80 
43 

78 
43 

79 
40 

77 
41 

95 
46 

100 
51 

52 

81  .3 
46  .  1 

UILLOU  CREEK    1  NU 

MAX 
MIN 

95 
46 

96 
46 

90 
46 

88 
47 

80 
53 

82 
55 

94 

42 

84 

42 

94 
46 

98 
49 

104 
51 

100 
51 

96 
50 

93 
53 

84 

47 

84 
42 

72 
52 

90 
50 

90 
54 

67 
64 

91 
47 

94 

67 

88 
47 

89 
45 

99 

62 

88 
40 

94 
44 

89 
46 

102 
53 

57 

89.8 
48.8 

TREKA 

W                X  X 

MAX 
MIN 

86 
46 

90 
49 

87 

50 

83 

50 

74 

56 

75 
48 

77 
37 

72 
40 

84 
46 

91 
60 

96 
55 

97 
55 

94 

55 

94 

55 

94 

61 

87 

53 

86 

52 

93 
51 

93 
68 

59 
45 

83 
46 

90 
60 

99 
51 

89 
50 

99 

52 

74 
40 

83 
46 

85 
61 

93 
69 

101 

60 

86.2 
50.  1 

SACRArCMTO 

DRAINAGE  02 

ADIN   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

82 
41 

83 
42 

83 
43 

76 
42 

67 
52 

71 
36 

70 
33 

77 
34 

82 
40 

88 
46 

89 

50 

88 
48 

86 
50 

86 
46 

86 
46 

84 

38 

92 
38 

88 
45 

99 
44 

78 
44 

83 
44 

84 
41 

82 
47 

80 
41 

90 
40 

75 
35 

80 
42 

99 
40 

95 
47 

95 
54 

82.9 
42.9 

ALTuRAS  QANGER  STATION 

MAX 
MIN 

76 
38 

83 
32 

84 

37 

77 
39 

66 
51 

67 
32 

68 
27 

70 
26 

75 
30 

85 
40 

89 
40 

94 

38 

91 
40 

91 
39 

89 
40 

91 
40 

90 
36 

94 
40 

92 
51 

85 
48 

78 
39 

88 

39 

84 
34 

99 
40 

86 
40 

80 
27 

74 
35 

93 
36 

97 
44 

95 
45 

83.3 
38.  1 

AUBURN 

MAX 
MIN 

86 
55 

84 

55 

87 
59 

89 
61 

89 
61 

88 

60 

90 
59 

87 
58 

90 
61 

93 
63 

96 
66 

95 
63 

93 
68 

88 

66 

83 
55 

81 
53 

75 
51 

78 
54 

71 
53 

73 
53 

83 
51 

92 
62 

90 
55 

86 
55 

88 
51 

83 
63 

86 
57 

91 

60 

99 
67 

99 
68 

87.1 
57.8 

AUBURN  DAn  PROJECT 

MAX 

:1IN 

83 

50 

83 
53 

85 
51 

88 
69 

89 
67 

88 
66 

89 
54 

88 
52 

89 
56 

90 
58 

96 
58 

92 
56 

92 
55 

84 

52 

82 
63 

80 
49 

73 
47 

77 
50 

72 
50 

71 
49 

83 
56 

99 
61 

89 
62 

93 
55 

85 
49 

81 
49 

85 
52 

99 
59 

95 
64 

98 
61 

85.9 
54.4 

BLUE    CANYON   WSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
54 

74 

57 

55 

72 
62 

73 
62 

75 
66 

74 

62 

75 
60 

76 
57 

81 
58 

81 
61 

80 
60 

79 
60 

75 
56 

70 
53 

63 
46 

65 
47 

64 
46 

53 
40 

73 
42 

76 
68 

76 
57 

73 
66 

73 
50 

66 
48 

71 
48 

78 
61 

92 
62 

87 
66 

61 
63 

73.8 
53.8 

BOUMAn  DAM 

MAX 
MIN 

77 
46 

77 
49 

73 
48 

72 
49 

74 
49 

76 
51 

68 
52 

74 
48 

76 
48 

74 
49 

83 
53 

83 

52 

80 
54 

74 
54 

72 
52 

65 
50 

67 
44 

67 
48 

55 
39 

73 
41 

76 
54 

77 
51 

76 
48 

74 
48 

68 
44 

73 
42 

79 
47 

96 
55 

91 
49 

81 
65 

74.7 
49.3 

BRANNAN    ISL  AND 

MAX 
MIN 

77 
51 

71 
50 

82 
50 

84 

57 

88 

62 

88 
64 

91 

57 

88 

65 

91 
58 

91 
57 

93 
52 

81 

51 

78 
52 

74 

52 

76 
54 

75 
53 

75 
53 

72 
51 

72 
54 

76 
54 

87 
64 

93 
59 

84 

66 

82 
52 

83 
61 

80 
53 

86 
66 

89 
58 

99 
69 

98 
57 

83.5 
55.0 

BROOKS   TARNHAn  RANCH 

MAX 
MIN 

89 
61 

92 
54 

95 
58 

92 
60 

94 

60 

87 
68 

95 
53 

97 
55 

103 
56 

99 
64 

97 
66 

93 
49 

91 
64 

87 
50 

81 
63 

93 

55 

77 
56 

79 
51 

91 
57 

100 
58 

97 

55 

93 
60 

86 
49 

91 

52 

105 
57 

107 
62 

93.3 
55.1 

BURNEY 

MAX 
MIN 

81 
36 

86 
42 

86 
41 

81 
41 

79 
51 

72 
35 

77 
30 

69 
28 

80 
31 

Bi. 
37 

90 
43 

88 
40 

88 
42 

86 
41 

81 
42 

77 
43 

76 
32 

91 
39 

90 
50 

66 
39 

90 
41 

86 
44 

86 
40 

81 

32 

SO 
32 

72 
30 

78 
36 

SO 
36 

90 
43 

97 

50 

80.9 
38.9 

CANrON  DAM 

MAX 
MIN 

81 
42 

83 
45 

79 
45 

/6 
46 

75 
45 

77 
44 

77 
48 

75 
40 

82 
40 

87 
45 

87 
49 

89 
46 

88 
47 

87 
46 

72 
47 

82 
39 

91 
42 

72 
45 

77 
39 

94 
4» 

84 
46 

94 
44 

82 
42 

82 
42 

77 
35 

82 
40 

88 
46 

91 

61 

93 
54 

SI  .8 
44.3 

CHESTER 

MAX 
MIN 

84 

37 

85 
40 

62 
42 

76 
42 

76 
43 

78 
37 

70 
35 

78 
40 

83 

35 

88 
40 

98 
45 

99 
41 

86 
42 

84 
44 

79 
44 

72 
40 

84 

36 

80 
39 

61 
45 

77 
39 

95 
42 

82 
41 

79 
40 

80 
37 

73 
35 

78 
32 

83 
37 

90 
42 

93 
48 

92 
49 

81  .3 

40.2 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 
MIN 

87 
54 

85 
60 

87 
64 

90 
59 

89 

65 

89 
66 

90 
64 

86 
51 

93 
67 

92 
61 

94 

60 

96 
66 

90 
67 

88 
68 

86 
56 

84 

58 

77 
56 

82 
54 

79 
55 

69 
50 

89 
58 

88 
68 

93 
59 

92 
53 

87 
56 

82 
49 

88 
55 

93 
56 

97 
72 

98 
62 

88.0 
58.3 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 

50 

86 

53 

88 

55 

93 
60 

91 
66 

92 
61 

87 
62 

92 
68 

92 
56 

95 
54 

96 

50 

84 

52 

79 
52 

80 
54 

79 
52 

74 

53 

75 
65 

71 
54 

75 
50 

88 

60 

94 

68 

65 

62 

82 
51 

82 
51 

83 

52 

87 

52 

93 
57 

100 
64 

98 
58 

85.7 
55.  I 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

89 
46 

90 
49 

90 
51 

90 
58 

86 
60 

83 
61 

87 
52 

89 
56 

93 
45 

93 
47 

98 
46 

96 
49 

93 
49 

91 
42 

89 

53 

91 
43 

78 
45 

79 
62 

76 
49 

73 
44 

88 
61 

96 
56 

91 
62 

90 
46 

90 
50 

80 
42 

87 
56 

89 
51 

101 
62 

105 
62 

88.7 
50.8 

COLFAX 

MAX 
MIN 

84 
58 

85 
GO 

88 

60 

86 
60 

84 

57 

87 
69 

87 
66 

89 
5J 

90 
69 

94 

62 

96 
65 

94 

63 

94 

63 

90 
59 

88 
65 

82 
52 

79 
53 

78 
53 

66 
48 

62 
48 

88 

58 

90 
63 

90 
59 

89 
59 

90 
52 

86 
51 

89 
57 

97 
62 

99 
66 

98 
68 

87.8 
57.9 

COLUSA    1  SSU 

MAX 
MIN 

92 
51 

93 
54 

94 

53 

94 

59 

93 
64 

92 
70 

92 
66 

92 
61 

95 
58 

101 
59 

102 
57 

97 

52 

95 
66 

89 

52 

88 

52 

86 

51 

83 
54 

82 
56 

79 
56 

99 
56 

95 
60 

05 
GO 

96 
52 

90 
52 

91 
51 

90 
62 

93 
63 

100 
62 

106 
67 

105 
61 

93.0 
56.9 

DAVIS   2   WSU  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

84 

50 

84 

50 

90 
54 

93 

55 

94 

63 

94 

71 

94 

69 

88 

66 

94 
54 

96 
56 

98 
54 

93 
62 

90 
64 

89 
51 

88 
53 

85 
52 

74 

54 

78 
57 

76 
65 

76 
56 

89 
57 

96 
56 

92 
52 

88 
51 

89 
51 

87 
48 

89 

50 

94 

59 

102 
61 

102 
60 

89.5 
55.7 

DEER  CREEK  FQREBAY 

MAX 
MIN 

76 
51 

79 
53 

80 
53 

80 
52 

76 
51 

76 
54 

79 
58 

80 
50 

81 
54 

82 
54 

86 
64 

85 
69 

88 
60 

85 

57 

92 
54 

76 
49 

77 
46 

76 
45 

70 
42 

57 
42 

74 

51 

80 
56 

92 
56 

82 
54 

S2 
50 

72 
48 

75 
60 

92 
59 

88 

62 

92 
63 

79.3 
52.9 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

81 
46 

81 
51 

85 
54 

83 
53 

80 
54 

83 
51 

83 
47 

85 
47 

88 
50 

91 
53 

91 
64 

89 
65 

86 
53 

86 
53 

82 
53 

78 
49 

74 
45 

73 
47 

65 
48 

90 
43 

85 
61 

86 
54 

96 
56 

83 
52 

82 
50 

80 
43 

85 
49 

95 
53 

97 

58 

97 
61 

84.0 

51  .  1 

DOBBINS    1  S 

MAX 
MIN 

83 
47 

84 

53 

87 
55 

85 
55 

84 
54 

d8 
54 

87 
54 

90 
67 

90 
52 

94 

53 

94 

56 

91 
53 

89 
55 

85 
54 

82 
54 

77 
50 

79 
51 

77 
60 

67 
51 

92 
47 

89 
54 

90 
53 

88 
49 

84 
47 

85 
44 

88 
48 

96 
54 

97 
69 

63 

86.4 

52.6 

DOl#tIEvH.LE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

79 
44 

81 
46 

84 
47 

83 
48 

81 
49 

85 
48 

89 
44 

81 
50 

89 
44 

84 

46 

91 
48 

90 
46 

91 

50 

88 
50 

95 
49 

80 
49 

69 
45 

75 
45 

73 
49 

63 
41 

78 
47 

84 

49 

95 
47 

85 
43 

85 
41 

76 
37 

80 
41 

85 
47 

93 

53 

103 
54 

83.3 
46.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

90 
51 

89 
55 

91 
55 

90 
57 

91 
64 

90 
66 

90 
52 

83 
64 

91 
62 

91 
53 

98 
57 

95 

65 

94 

56 

90 
49 

87 
50 

82 
49 

74 

53 

82 
54 

81 
53 

64 
46 

88 
54 

94 

55 

94 

53 

67 
52 

86 

62 

SO 
48 

85 
52 

90 
56 

102 
59 

105 
64 

88.5 
54.5 

FAIRriELD   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

71 
50 

74 

53 

83 

51 

82 

55 

86 

60 

89 

62 

89 

57 

92 
59 

92 
59 

90 
54 

90 

50 

49 

80 
51 

51 

51 

52 

52 

55 

54 

52 

56 

58 

52 

51 

48 

50 

53 

59 

62 

93 
65 

83.3 
54.0 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIH 

86 
50 

85 
52 

89 
55 

91 
58 

92 
61 

91 
66 

92 
64 

88 
63 

96 
62 

95 
65 

96 
62 

94 

53 

92 
53 

87 
55 

85 
55 

83 
53 

77 
53 

80 
55 

73 
55 

75 
55 

96 
60 

94 

61 

91 

55 

89 

53 

90 
51 

84 

52 

90 
53 

93 
68 

100 
69 

102 
62 

57.3 

CEORGETOUN  RANGER  STA 

MAX 
MIH 

80 
54 

82 
57 

84 

58 

84 

57 

82 
54 

S3 

67 

87 
55 

85 
55 

84 

66 

87 
61 

92 
63 

91 
62 

91 
67 

90 
55 

84 

53 

81 
50 

71 
47 

75 
51 

73 
49 

65 
45 

79 
55 

85 
61 

67 
56 

84 

56 

84 

50 

77 
49 

81 
53 

97 
60 

92 
66 

94 

65 

83.7 
55.5 

GRASS   vALLEt  no.  2 

mx 

MIN 

81 
52 

80 
53 

81 
55 

85 
56 

83 
55 

81 
54 

85 
52 

83 
47 

85 
53 

85 
65 

89 
58 

92 
56 

90 
67 

89 

65 

84 

52 

79 

62 

69 
52 

74 

50 

70 
49 

63 
47 

78 
54 

84 

56 

85 
54 

82 

50 

82 
47 

75 
46 

81 
49 

86 

55 

92 

60 

96 
65 

83.3 
53.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIOIfON  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

u 

(X 

1 

2 

3 

4 

^  1 

6 

7 

8 

9 

I  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

gr:zziy  island  refuge 

MAX 
MIN 

75 
50 

79 

50 

83 

50 

86 
54 

90 
60 

88 
69 

91 

60 

93 
69 

92 
63 

91 
63 

94 
48 

82 
49 

80 
61 

75 
60 

77 
63 

78 
52 

73 
49 

71 
52 

77 
46 

87 
54 

94 

49 

82 
50 

83 
49 

87 
49 

91 
60 

101 
57 

98 
66 

86 
62 

1 
3 

HAT  CRCCX   PH  NO  1 

MAX 

MIN 

87 
39 

91 
44 

90 
45 

86 
44 

77 
51 

76 
39 

81 
38 

79 
33 

86 
36 

88 
42 

95 
45 

93 
43 

92 
45 

90 
44 

87 
46 

83 
46 

80 
36 

88 
43 

85 
50 

62 
41 

84 
43 

90 
44 

90 
42 

88 
36 

86 
37 

76 
33 

82 
38 

86 
40 

36 
45 

102 
5  1 

42 

JESS  VALLET 

MAX 
MIN 

78 
•42 

76 
37 

73 
40 

76 
37 

71 
39 

65 
28 

63 
28 

73 

29 

81 
32 

85 
43 

90 
43 

92 
47 

88 
45 

86 
46 

86 
42 

88 
54 

86 
32 

88 
36 

88 
47 

77 
45 

85 
43 

84 
41 

84 

45 

81 
38 

78 
36 

78 
34 

81 
46 

84 
46 

90 
50 

91 
46 

8 1 
40 

LAHEPORT 

MAX 

90 

*e 

91 
60 

91 
60 

88 
51 

86 
58 

88 
60 

88 
45 

90 
46 

95 
50 

98 
52 

96 
61 

95 
49 

90 
50 

88 
46 

86 
45 

78 
45 

80 
48 

73 
47 

70 
45 

86 
45 

96 
62 

93 
48 

90 
47 

SO 
46 

87 
43 

88 
41 

91 
46 

100 
62 

103 
67 

10! 

49 

0 

LAKE  SPAULOING 

MAX 
MIN 

80 
47 

80 
43 

75 
43 

78 
43 

81 
46 

83 
43 

83 
60 

84 
43 

89 
44 

89 
48 

87 
45 

90 
48 

83 
48 

79 
46 

74 
46 

71 
40 

70 
43 

57 
43 

73 
37 

82 
42 

88 
45 

82 
44 

76 
42 

75 
40 

76 
34 

83 
38 

89 
47 

94 

53 

91 
53 

44 

3 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

73 
43 

7? 
46 

77 
44 

74 
43 

70 
44 

62 
43 

68 
42 

69 
44 

72 
42 

77 
44 

83 
41 

82 
43 

83 
43 

80 
42 

77 
42 

73 
42 

67 
36 

71 
41 

73 
40 

49 
36 

68 
42 

79 
45 

79 
41 

76 
39 

74 
45 

57 
33 

72 
40 

76 
47 

83 
56 

88 

52 

42 

MSRKLET  COVE 

MAX 
MIN 

84 
47 

86 
51 

89 
53 

89 
56 

91 
61 

91 
61 

92 
56 

87 

63 

91 
52 

92 
54 

96 
54 

92 
50 

91 
62 

84 
48 

83 
51 

81 

50 

70 
48 

73 
54 

72 
52 

75 
62 

89 
56 

95 
64 

90 
50 

86 
60 

88 
47 

82 
61 

87 
64 

33 
60 

99 
60 

100 
67 

87 
53 

2 
5 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
53 

90 
56 

93 
60 

93 
61 

91 
66 

92 
68 

92 
67 

86 
63 

93 

60 

96 
63 

101 

63 

98 
56 

97 
66 

94 
66 

90 
57 

89 
56 

79 
66 

86 
67 

78 
68 

77 
57 

88 
64 

96 
63 

96 
56 

91 

55 

92 
63 

87 
55 

90 
55 

94 

63 

99 

70 

102 

66 

9 1 

59 

5 

rC  CLOUD 

MAX 
MIN 

88 
44 

86 
43 

83 
46 

72 
49 

76 
40 

76 
35 

73 
34 

82 
39 

86 
42 

92 
46 

89 
44 

88 
46 

86 
46 

83 
44 

79 
44 

79 
38 

81 

39 

83 
42 

54 
45 

79 
42 

87 
46 

86 
46 

81 
40 

80 
42 

72 
34 

78 
39 

84 

42 

94 
48 

101 
60 

8 1 
42 

& 

MINERAL 

MAX 

MIN 

75 
34 

79 
38 

78 
40 

76 
40 

71 
40 

67 
31 

75 
34 

69 
39 

75 
35 

71 

39 

84 
41 

83 
36 

84 
39 

83 
40 

80 
39 

76 
38 

68 
33 

70 
37 

71 
44 

60 
34 

72 
41 

79 
40 

80 
38 

76 
34 

77 
39 

67 
30 

73 
36 

76 
42 

88 
60 

90 

75 
38 

3 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

MAX 
MIN 

86 
45 

80 
55 

78 
51 

70 
63 

69 
53 

71 
46 

67 
38 

77 
38 

86 
43 

91 
47 

88 
51 

85 
50 

86 
51 

81 
51 

78 

50 

78 
48 

86 
44 

82 
47 

56 
49 

74 
47 

85 
48 

83 
55 

79 
49 

78 
45 

71 
45 

77 
36 

80 
43 

86 
54 

96 
55 

87 

55 

79 
48 

7 
1 

NEVADA  CITY 

MAX 

79 
46 

81 
48 

84 
49 

84 

60 

81 
60 

82 
48 

86 
46 

85 
61 

84 
46 

86 
47 

91 
60 

89 
48 

90 
60 

87 
60 

86 
49 

80 
47 

73 
47 

76 
46 

76 
49 

66 
42 

80 
49 

85 
61 

87 
68 

86 
46 

85 
42 

79 
38 

82 
42 

85 
48 

91 
66 

93 
58 

83 
48 

I 
1 

ORLAND 

MAX 
MIN 

ORQVILLE 

MAX 
MIN 

89 
55 

88 

59 

90 
63 

93 
64 

92 
64 

92 
66 

93 
64 

89 
64 

94 

65 

95 
67 

100 
64 

99 
69 

96 
61 

93 
68 

89 
58 

86 
66 

79 
60 

84 
61 

80 
67 

76 

55 

91 
64 

95 
67 

96 
64 

91 
55 

91 
56 

85 
57 

90 
59 

94 
64 

102 

73 

103 
70 

61 

2 
6 

PARADISE 

MAX 
MIN 

83 
56 

83 
59 

83 
62 

86 
60 

84 

60 

84 

61 

87 
66 

84 
64 

89 
61 

87 
67 

94 

69 

91 
64 

83 
63 

88 

67 

84 

67 

80 
62 

71 
63 

78 
64 

76 
62 

66 
61 

86 
61 

89 
66 

83 
57 

86 
68 

80 
60 

79 
56 

84 
58 

87 
64 

96 
69 

98 
69 

84 

59 

6 
1 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

82 
51 

81 
64 

80 
64 

87 
66 

86 
65 

84 

56 

86 
63 

86 
50 

82 
55 

89 

55 

95 
56 

93 
54 

91 
56 

87 
62 

84 

52 

61 

52 

74 
49 

77 
52 

72 
51 

69 
48 

81 
54 

66 

57 

90 
53 

90 
49 

87 
47 

81 
45 

84 
48 

87 

55 

96 
60 

97 
62 

84 

63 

6 
0 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

84 

58 

87 
62 

86 
63 

83 
62 

83 
58 

85 
61 

85 
68 

87 
61 

89 
63 

93 
63 

93 
64 

92 
64 

90 
65 

87 
66 

83 
63 

74 
60 

76 
61 

74 
63 

62 
49 

77 
49 

86 
59 

87 
66 

86 
59 

86 
69 

84 
66 

88 
54 

88 
56 

93 
64 

97 
67 

94 
68 

85 
59 

3 
0 

PLATINA 

MAX 
MIN 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

OUINCr 

MAX 
MIN 

RED  BLUFF   USD  AP 

MAX 
MIN 

93 
58 

96 
69 

97 
69 

89 
63 

91 
64 

92 
66 

86 
64 

94 

62 

96 
56 

103 
59 

99 
60 

95 
60 

93 
62 

91 

60 

87 

59 

66 
57 

88 
55 

84 

58 

68 
58 

93 
54 

96 
60 

96 
65 

89 
62 

91 
68 

86 
67 

90 
56 

96 
59 

105 
65 

1 10 
68 

99 
69 

91 
60 

9 
A 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

95 
62 

100 
66 

97 
70 

96 
66 

83 
63 

93 
64 

93 
69 

94 

64 

97 
67 

103 
57 

102 
70 

99 
64 

96 
68 

95 
62 

88 
61 

86 
58 

89 
53 

86 
52 

78 
66 

93 
66 

99 
68 

97 
70 

96 
64 

92 
63 

91 
61 

30 
60 

97 
61 

106 
71 

1 1 1 
77 

109 
76 

96 
53 

1 

8 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

90 
50 

89 
63 

92 
66 

93 
66 

92 
54 

92 
56 

92 
61 

87 
68 

95 
58 

97 

55 

101 
64 

98 
64 

98 
63 

91 
66 

89 
55 

87 
53 

80 

52 

83 

56 

83 
53 

77 
51 

87 

57 

96 
60 

94 
64 

31 
56 

33 
51 

88 
47 

91 
50 

93 
56 

102 
62 

104 
61 

91 

55 

6 
2 

SACRAMENTO  WSO  AP 

MAX 

82 
49 

87 
48 

92 
51 

93 
64 

92 
62 

91 
68 

87 

66 

91 
59 

92 
58 

97 
56 

90 
53 

86 
49 

82 
60 

82 
51 

82 
51 

74 

50 

75 
51 

73 
52 

73 
53 

86 
55 

93 
59 

89 
52 

85 
50 

87 
43 

82 
43 

87 
49 

91 
51 

98 
57 

102 
64 

83 
67 

86 
54 

e 

1 

SACRArtNTO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

86 
54 

90 
55 

96 
67 

93 
61 

92 
70 

93 
73 

88 
70 

94 

67 

98 
66 

100 
64 

92 
69 

90 
66 

87 
67 

86 
57 

85 
57 

76 
56 

78 
58 

76 
59 

77 
67 

88 
61 

98 
66 

92 
68 

66 

31 
57 

86 
66 

92 
67 

36 
63 

103 
66 

104 
71 

87 
62 

90 
60 

0 
7 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
67 

98 
71 

98 
70 

84 

69 

84 

67 

87 

62 

83 
68 

90 
70 

92 
69 

96 
71 

96 
70 

93 
71 

93 
68 

90 
60 

85 
58 

66 
69 

86 
66 

82 
67 

69 
60 

86 
62 

97 
68 

94 

70 

87 
61 

30 
60 

83 
59 

86 

53 

89 
67 

100 
71 

102 
72 

88 
66 

9 
6 

SIERRA  CITT 

MAX 
MIN 

88 
47 

84 
49 

82 
48 

78 
48 

80 
47 

84 

53 

81 
61 

86 
50 

83 
47 

90 
50 

89 
51 

90 
49 

88 
62 

86 
50 

82 
47 

75 
48 

75 
42 

74 
45 

68 
46 

82 
38 

86 
60 

86 
43 

84 
48 

83 
42 

73 
41 

81 

39 

86 
41 

94 

63 

99 
62 

94 

56 

83 
48 

0 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

78 
40 

81 
42 

82 
41 

78 
44 

76 
46 

71 
42 

80 
39 

71 
31 

77 
31 

84 
41 

89 
45 

89 
41 

89 
46 

89 
46 

85 
43 

80 
46 

72 
39 

80 
42 

76 
44 

69 
33 

78 
43 

87 
46 

83 
40 

82 
36 

80 
46 

70 
28 

77 
34 

83 
42 

91 

62 

93 
61 

80 
41 

3 
3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

91 
53 

91 
56 

93 
67 

93 
68 

91 
64 

90 
68 

91 
60 

84 

63 

93 
56 

94 
68 

100 
60 

95 
56 

93 
56 

90 
63 

39 
63 

85 
50 

76 
57 

86 
64 

86 
68 

63 
61 

90 
66 

95 
59 

93 
67 

88 
55 

88 
53 

88 
51 

88 
54 

93 
61 

103 
64 

108 
65 

90 
57 

3 

2 

STRAueERRY  VALLEY 

MAX 

00 
42 

79 
44 

81 
45 

79 
46 

79 
44 

83 
47 

80 
47 

82 
50 

81 
41 

86 
46 

86 
54 

87 
47 

85 
47 

80 
48 

76 
46 

66 
43 

74 
38 

63 
40 

69 
42 

76 
36 

82 
44 

82 
45 

79 
45 

73 
39 

75 
40 

76 
33 

82 
40 

92 
49 

94 

54 

90 
57 

79 
44 

6 
6 

TWIN  LAKES 

MAX 

67 
33 

66 
34 

64 

32 

60 
33 

66 
35 

66 
36 

64 

33 

67 
36 

67 
34 

75 
35 

76 
42 

75 
41 

73 
42 

72 
41 

68 
44 

63 
39 

60 
32 

58 
34 

66 
35 

67 
28 

69 
47 

68 
38 

68 
38 

66 
38 

63 
50 

66 
33 

71 
36 

78 
43 

61 
48 

78 
46 

67 
37 

9 
8 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

82 
50 

90 
60 

ae 

52 

92 
54 

94 

62 

94 

59 

90 
54 

93 
71 

95 
66 

96 
54 

96 
54 

UO 
60 

86 
62 

84 

50 

82 
55 

79 
63 

76 
63 

77 
53 

78 

56 

90 
60 

95 
66 

94 
54 

88 
56 

90 
47 

87 
49 

90 
46 

92 
49 

101 

56 

101 

59 

100 
62 

89 
54 

7 
0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

87 
54 

90 
56 

91 

60 

88 
57 

86 
66 

83 
58 

a4 

54 

84 

60 

88 

67 

96 
58 

96 
63 

92 
60 

92 
69 

91 

57 

86 
64 

77 
53 

81 
46 

81 

53 

78 
52 

84 
48 

90 
61 

90 

60 

92 
55 

88 

57 

87 
50 

82 
43 

88 
55 

98 
61 

104 
64 

103 
66 

88 
56 

5 
2 

WHISKEYTOWfl  RES 

MAX 
MIN 

91 
54 

93 
60 

90 
66 

90 
64 

78 

62 

85 
59 

81 
67 

79 
56 

90 
55 

91 
62 

98 

63 

96 
60 

93 
62 

92 
69 

90 
57 

84 

66 

62 
63 

86 
57 

83 
55 

63 
53 

81 
62 

95 
66 

93 
GO 

88 

52 

87 
56 

81 

65 

87 
62 

91 
66 

101 
71 

106 
67 

87 
69 

5 
5 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

91 
54 

90 
54 

92 
59 

93 
63 

93 
66 

92 
69 

93 
68 

86 
66 

92 
60 

94 
63 

99 

60 

97 
61 

94 
67 

94 

55 

89 
64 

87 
54 

76 
56 

83 
59 

83 
68 

75 
56 

90 
60 

96 
64 

96 
66 

90 
64 

90 
61 

86 
63 

89 
66 

33 
63 

101 
68 

107 

91 
58 

0 
6 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

e; 

57 

87 
59 

30 
63 

92 
62 

93 
66 

93 
71 

93 
68 

87 
66 

96 
55 

92 
61 

98 
64 

94 

56 

90 
66 

90 
66 

B7 
58 

85 
63 

77 
69 

89 
68 

82 
69 

71 
54 

93 
61 

92 
65 

93 
56 

87 
56 

88 
53 

84 

55 

88 
56 

33 
63 

106 
68 

103 
67 

89 

60 

9 

0 

WINTERS 

MAX 
MIN 

90 
52 

30 
54 

93 
66 

93 
59 

97 
65 

96 
69 

98 
68 

90 
69 

94 

67 

97 
60 

101 
66 

98 
63 

96 
65 

92 
54 

91 

6i 

88 

52 

76 
67 

80 
61 

78 
56 

80 
56 

31 
66 

98 
57 

97 
56 

92 
51 

93 
53 

88 

53 

92 
53 

95 
62 

103 
65 

104 

62 

57 

6 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 
MIN 

92 
48 

90 
51 

93 
»4 

94 

56 

94 

65 

93 
69 

94 
66 

L> 
62 

97 
53 

97 
56 

102 
66 

97 
62 

97 
54 

94 
61 

92 
53 

90 
49 

78 
63 

83 
65 

80 
64 

80 
66 

90 
58 

99 
67 

97 
62 

92 
49 

94 

60 

90 
49 

93 
62 

96 
60 

103 
64 

106 
60 

92 
66 

8 
4 
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DRILY  TEMPERniURES 


JUNE  1974 


STATION 

OflY  OF  MONTH 

O 

<z 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

IE 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

<z 

HOfiTHEftST  IMTCRIOR 
6AS>NS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

79 

35 

81 
36 

80 
38 

78 
34 

39 

35 

31 

29 

29 

35 

37 

BS 
36 

88 
37 

87 
40 

84 

36 

81 
40 

73 
37 

83 
35 

82 
33 

60 
33 

77 
34 

86 
40 

80 
35 

81 
32 

79 
34 

72 
25 

77 
28 

82 
36 

90 
40 

42 

79.9 
35.0 

BOOi: 

MAX 
MIN 

73 
2« 

70 
26 

69 
32 

69 
32 

34 

36 

38 

15 

37 

31 

32 

32 

34 

67 
36 

7 1 
21 

68 
25 

63 
30 

70 
22 

75 
27 

75 
34 

74 
24 

71 

33 

76 
24 

75 
24 

81 
24 

84 

30 

83 
S3 

39 

73.9 
30.4 

&R  rOGEPORT 

MAX 
MIN 

78 
31 

77 
34 

77 
30 

75 
32 

37 

34 

33 

22 

27 

35 

38 

35 

36 

38 

80 
37 

36 

34 

72 
30 

68 
36 

31 

82 
37 

82 
40 

83 
33 

80 
30 

75 
42 

79 
30 

64 
34 

89 
34 

86 

38 

66 
36 

78. 4 

34.0 

CEOARVILLC 

MAX 
MIN 

78 
46 

81 
48 

84 
47 

78 
53 

51 

39 

37 

35 

42 

52 

61 

54 

93 
54 

93 
52 

92 
56 

90 
46 

94 
54 

91 
48 

68 
47 

78 
62 

89 
51 

88 

52 

88 
49 

79 
39 

81 
41 

83 
48 

88 

60 

94 

57 

S2.7 
46.6 

OOhNER  ^CMOfiIftL  ST  PR 

MAX 
MIN 

77 
32 

82 
34 

80 
32 

77 
32 

37 

33 

30 

31 

28 

32 

86 
34 

87 
34 

87 
36 

86 
37 

82 
36 

37 

72 
33 

33 

73 
36 

67 
25 

76 
31 

83 
34 

80 
31 

79 
30 

77 
33 

69 
29 

75 
26 

82 
34 

89 

37 

91 
39 

78.7 
32  .9 

OOTLE  6  SSE 

MAX 
MIN 

SB 
43 

89 

50 

82 

51 

77 
47 

54 

49 

45 

31 

90 

41 

50 

97 
52 

90 
48 

87 
46 

84 

50 

90 
48 

89 
51 

75 
56 

79 
44 

90 
48 

90 
48 

88 
60 

85 
42 

79 

86 
33 

89 
44 

93 
45 

97 
63 

98 

57 

86.  1 
47.6 

TLEniNG  FISH  AMD  GArC 

MAX 
MIN 

SS 
44 

86 
50 

84 

49 

80 
48 

45 

44 

42 

41 

38 

48 

53 

49 

49 

50 

88 
48 

86 
51 

89 
39 

66 
46 

73 
48 

80 
41 

89 
46 

88 
48 

ss 

46 

86 
41 

84 
46 

83 
36 

86 
40 

93 
49 

95 
63 

95 
67 

85.8 
46.5 

rOST  BIOkCLL 

MAX 
MIN 

82 
53 

84 
43 

79 
42 

74 
46 

50 

44 

35 

30 

38 

42 

92 
46 

66 

62 

90 
60 

90 
47 

64 

55 

86 
46 

69 
48 

47 

79 
48 

66 
47 

87 
48 

86 
48 

85 
46 

63 
44 

80 
36 

63 
47 

87 
44 

93 
56 

92 

52 

83.4 

46.2 

r«NO  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
40 

79 
42 

78 
39 

79 
41 

45 

42 

42 

32 

36 

41 

46 

90 
47 

46 

87 
46 

82 
45 

51 

41 

76 
41 

73 
46 

78 
38 

62 
43 

83 
46 

86 
43 

86 
44 

63 
42 

84 
41 

69 
41 

90 
47 

9  1 
46 

92 
49 

82.7 
42.9 

SOUAW  VALLEr 

MAX 
MIN 

76 
35 

SO 
38 

80 
36 

78 
36 

41 

38 

34 

36 

34 

40 

41 

40 

41 

42 

6 1 
45 

78 
40 

72 
37 

38 

40 

59 
30 

76 
35 

82 
38 

80 
37 

79 
36 

78 
42 

70 
27 

75 
32 

8 1 

37 

90 
42 

90 
45 

78.7 
37.8 

SUSANVILLE  AI8P0ST 

MAX 
MIN 

85 
41 

89 
48 

85 
47 

78 
47 

49 

41 

46 

34 

37 

47 

52 

48 

50 

47 

47 

47 

46 

88 
44 

90 
49 

82 
39 

90 
48 

88 
49 

86 
43 

41 

44 

34 

86 
42 

46 

96 
61 

97 
67 

86.  1 
45.3 

TAHOE  CITT 

MAX 
MIN 

70 
37 

73 
39 

72 
38 

72 
37 

42 

41 

40 

38 

70 
42 

39 

42 

82 
42 

41 

60 
43 

44 

43 

67 
40 

72 
40 

72 
42 

55 
33 

66 
40 

78 
42 

75 
39 

38 

42 

69 
30 

72 
35 

78 
41 

43 

90 
45 

72.8 
39.9 

TAHOE   VALLET  TAA  AP 

MAX 
MIN 

74 

70 
38 

72 
38 

71 
34 

71 
40 

73 
41 

70 
36 

69 
28 

75 
33 

79 
36 

82 
40 

83 
38 

62 
39 

78 
39 

76 
40 

67 
37 

70 
36 

68 
38 

58 
35 

70 
30 

76 
39 

78 
39 

77 
36 

75 
32 

68 
38 

75 
27 

79 
31 

81 
37 

84 
46 

83 
43 

74.6 
36.7 

TERMO 

MAX 

83 
32 

84 

42 

77 
39 

71 
42 

65 
51 

70 
36 

63 
27 

75 
28 

84 

30 

88 
39 

91 
41 

90 
39 

90 
40 

89 
39 

77 
40 

86 
55 

88 
38 

87 
43 

65 
39 

77 
36 

87 
40 

87 
42 

84 
39 

82 
32 

74 
44 

79 
26 

85 
36 

88 
36 

93 
49 

96 
44 

81.8 
38  . 8 

TRUCREE   RANGER  STATXOfi 

MAX 
MIN 

80 
34 

80 
33 

78 
37 

79 
34 

72 
37 

70 
35 

32 

26 

31 

86 
35 

37 

97 
37 

38 

39 

38 

60 
39 

36 

36 

39 

29 

36 

37 

34 

30 

29 

23 

29 

37 

43 

92 
43 

80.5 
34.  7 

MOaDFORDS 

MAX 
MIN 

SO 
43 

82 
43 

SO 
43 

79 
43 

75 
45 

42 

78 
40 

S  1 
43 

83 
44 

87 
43 

94 
52 

94 
63 

92 
63 

88 
62 

92 
63 

65 
46 

03 
42 

78 
42 

69 
40 

75 
37 

82 
47 

87 
49 

86 
53 

84 
48 

80 
48 

83 
39 

84 
40 

49 

63 

92 
64 

83.7 
45.9 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

B'"N  LOMOND  4 

MAX 
MIN 

71 
49 

76 

50 

75 
50 

89 
45 

88 

61 

94 

50 

94 
46 

65 
46 

89 
47 

83 
43 

48 

50 

76 
61 

6 1 
43 

86 
46 

60 

7  1 
53 

64 

50 

54 

45 

60 

62 

46 

43 

49 

41 

42 

50 

52 

75 
62 

62. 6 
46. 5 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

62 
52 

61 
50 

67 
50 

76 
52 

74 

63 

70 
56 

79 
55 

79 
59 

7  1 
53 

63 
50 

69 
49 

61 

63 

51 

64 

53 

54 

66 

55 

64 

65 

66 

52 

52 

51 

52 

53 

57 

66 

69 
63 

66.6 
53.6 

BURL  INGAK 

MAX 
MIN 

45 

49 

49 

49 

82 
S3 

71 
50 

76 
53 

87 
52 

66 
51 

66 

60 

69 
60 

66 
60 

66 
63 

68 
48 

68 
49 

51 

60 

60 

66 

60 

47 

46 

50 

47 

52 

45 

49 

52 

56 

77 
53 

75.  1 
50.2 

CARrCL  VALLEY 

MAX 
MIN 

66 
43 

67 
44 

63 
49 

72 
40 

74 

52 

75 
49 

71 
45 

79 
42 

79 
46 

7 1 
46 

68 
46 

66 
47 

66 
50 

70 
46 

47 

63 

45 

55 

53 

48 

55 

47 

45 

48 

48 

41 

39 

48 

60 

74 

51 

72.6 
47.2 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

71 
52 

72 
51 

79 
53 

80 
56 

63 
62 

60 
62 

85 
58 

64 

52 

53 

53 

54 

66 

64 

63 

56 

54 

54 

56 

62 

62 

53 

56 

49 

61 

94 

55 

79.0 
54.7 

GILROT 

MAX 
MIN 

71 
52 

77 
51 

81 
53 

78 
49 

90 
59 

S4 

55 

52 

59 

51 

61 

50 

52 

53 

49 

52 

66 

65 

56 

56 

63 

66 

61 

64 

54 

53 

46 

46 

55 

57 

97 
64 

84.5 

52.9 

HALT   MOON  BAT 

MAX 
MIN 

61 
52 

61 

50 

60 
50 

63 
46 

64 
54 

62 
48 

62 
44 

65 
43 

53 
47 

60 
49 

58 
50 

63 
51 

66 
64 

65 
46 

65 
48 

60 
54 

69 
47 

65 
62 

67 
64 

65 
48 

66 
50 

62 
64 

60 
52 

60 
62 

61 
62 

60 
46 

64 
48 

67 
48 

62 
48 

59 
53 

62.8 
49 .  7 

MOLLISTER    I  SW 

MAX 
MIN 

70 
SO 

87 
47 

71 
47 

84 
46 

85 
57 

86 
52 

35 
46 

90 
44 

85 
48 

80 
44 

73 
48 

73 
49 

70 
48 

45 

76 
49 

74 

49 

76 
64 

72 
53 

54 

85 
46 

49 

47 

46 

42 

42 

40 

40 

48 

51 

84 
64 

80.8 
47.8 

KING  CITT 

MAX 
MIN 

L  IVERIORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

80 
47 

82 
49 

SI 

50 

85 
47 

82 
58 

86 

52 

67 
44 

89 
52 

92 
52 

87 
50 

84 

50 

75 
63 

74 

53 

75 
45 

76 
49 

73 

60 

73 
51 

72 
54 

64 

85 
47 

60 

47 

52 

45 

61 

44 

44 

52 

66 

90 

53 

82.2 
50.0 

MARTINEZ    yATER  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
49 

S3 
49 

86 
49 

90 
62 

87 
63 

03 
60 

93 
56 

94 

59 

92 
55 

91 
54 

88 

60 

81 
60 

60 
53 

80 
50 

79 
63 

76 
63 

76 
53 

76 
56 

79 
55 

89 
63 

95 
66 

52 

85 
50 

48 

49 

50 

62 

59 

61 

100 
55 

67.2 
63.5 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

64 
49 

61 
48 

58 
49 

63 
49 

65 
52 

67 
48 

64 
46 

70 
48 

50 

48 

48 

50 

61 

48 

60 

62 

48 

64 

54 

50 

52 

62 

60 

49 

60 

46 

47 

49 

51 

62 
62 

66.2 
49.7 

rtSNTEREV   FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
52 

63 
52 

60 
52 

65 
52 

67 

56 

68 

53 

75 
50 

75 
53 

67 
49 

64 
51 

62 
62 

64 
54 

68 

66 

69 
56 

74 

53 

70 
69 

66 
57 

67 
56 

64 

63 

63 
56 

63 
53 

65 
54 

4P 

52 

52 

64 

71 
56 

67 . 4 

53.3 

rDRRO  BAT  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

61 
51 

61 
50 

60 
50 

60 
50 

62 
52 

67 
53 

64 

50 

68 
49 

69 
49 

64 

50 

60 
60 

61 
51 

61 

62 

62 
49 

63 
50 

64 

53 

64 

65 

65 
55 

68 
51 

66 
53 

80 
62 

67 
54 

66 
52 

64 

60 

63 
50 

63 
48 

65 
49 

50 

62 

62 
62 

64.2 

51.1 

r«UNT  DIABLO  N  GATE 

IWX 
MIN 

80 
40 

77 
46 

84 

51 

S3 
56 

86 
59 

83 
63 

86 
60 

86 
53 

88 
63 

91 
66 

92 
65 

82 

60 

80 
48 

75 
46 

87 
47 

74 
45 

66 
46 

71 
48 

67 
48 

80 
46 

83 
47 

91 
47 

82 
54 

82 
57 

83 
42 

77 
46 

84 
54 

96 

66 

96 

60 

97 

60 

63.0 
62.6 

^UNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

NACIMIENTO  DAM 

mx 

MIN 

79 
46 

83 
48 

92 
46 

95 
59 

93 
53 

95 
48 

94 
47 

90 
48 

95 
46 

98 

50 

03 
49 

95 
49 

89 

63 

92 
46 

89 
46 

75 
47 

70 
49 

66 
47 

81 
47 

90 
60 

93 
51 

96 
60 

95 
44 

97 
43 

90 
44 

94 
45 

98 

60 

102 
56 

99 

52 

90.2 
46.7 

NEUARK 

MAX 
MIN 

65 
54 

69 

55 

71 
53 

70 
53 

73 
59 

69 
57 

75 
55 

78 
58 

83 
58 

81 
54 

76 
53 

70 
53 

67 
54 

67 
64 

70 
57 

69 

56 

71 
65 

73 
57 

69 

67 

71 
55 

79 
67 

80 
55 

68 
54 

67 
53 

67 
54 

70 
51 

72 
53 

76 
69 

89 

61 

83 

57 

72.9 
55.4 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DOY  OF  MONTH 

a 

a: 

t 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

1  0 

1 2 

1 3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

OAKLATIO  USO  nP 

MAX 
MIN 

53 

63 
62 

62 
52 

67 
52 

67 
58 

68 
57 

68 
53 

76 
64 

71 
53 

64 
51 

62 
61 

60 
51 

62 
63 

65 
54 

64 

55 

63 
56 

66 
66 

65 
57 

67 
57 

72 
54 

70 
55 

53 
55 

60 
53 

60 
53 

66 
53 

65 
53 

70 
52 

83 
57 

73 
56 

50 
56 

66.2 

54.  1 

OftKLANO  MUiEUM 

MAX 
MIN 

65 
52 

67 
61 

68 
51 

77 
51 

79 
60 

78 
56 

79 
54 

83 
68 

72 
66 

68 
61 

66 
61 

64 
61 

66 
64 

68 
63 

68 
54 

67 
64 

71 
66 

68 
67 

70 
67 

79 
55 

78 
67 

68 
55 

64 
63 

65 
62 

72 
62 

73 
62 

81 
53 

93 
68 

76 
59 

62 
55 

7  1.8 
54.2 

PALO   ALTO   JH.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

69 
52 

71 
52 

72 
64 

73 
62 

82 
69 

76 
56 

84 
53 

85 

62 

90 
63 

80 
54 

75 
64 

69 
51 

68 
53 

70 
48 

74 

50 

77 
52 

71 
50 

74 

67 

59 
67 

72 
60 

83 
64 

80 
52 

77 
53 

71 
63 

72 
50 

77 
47 

79 
49 

83 
66 

96 
67 

86 
58 

76.8 
52.9 

PASO  ROBLCS 

MAX 
MIN 

74 
49 

86 
45 

78 
48 

94 
47 

92 
67 

96 
54 

92 
60 

84 
45 

95 
45 

98 
44 

56 
46 

90 
46 

76 
48 

86 
51 

86 
44 

80 
47 

71 
50 

70 
47 

79 
45 

90 
45 

90 
48 

93 
60 

95 
50 

96 
46 

97 
48 

91 
42 

95 
48 

101 
48 

101 
64 

96 
60 

88.9 
47.9 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
49 

87 
49 

80 
51 

95 
48 

92 
61 

92 
55 

90 
52 

86 
47 

96 
44 

100 
46 

91 
50 

93 
60 

62 
63 

89 
48 

68 

50 

74 

62 

7  1 
62 

69 
48 

80 
47 

91 

50 

94 

50 

94 
53 

94 

51 

97 
45 

89 
48 

93 
47 

97 
49 

102 
49 

97 
58 

86 
45 

88.8 
49.9 

PINNACLES  NAT  MONU^CNT 

MAX 
MIN 

ei 

46 

84 
41 

89 
46 

87 
43 

92 
57 

88 
53 

91 
61 

90 
48 

90 
47 

93 
49 

97 
47 

97 
46 

93 
49 

90 
51 

90 
49 

86 
48 

74 
46 

76 
52 

66 
46 

78 
45 

89 
51 

94 
48 

92 
44 

92 
43 

89 
41 

88 
42 

92 
48 

101 

52 

102 
51 

88  . 6 
47.6 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

65 
48 

64 
47 

67 
62 

64 

61 

81 
50 

79 
56 

72 
52 

70 
61 

75 
46 

63 
51 

66 
55 

67 
62 

73 
64 

69 
56 

64 
52 

63 
51 

69 
54 

69 
53 

71 
62 

84 
51 

86 
51 

72 
54 

74 
53 

72 
49 

93 
47 

91 
53 

91 
48 

79 
52 

72 
61 

66 
52 

73.0 
51  .5 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

76 
4S 

ei 

49 

eo 

50 

85 
61 

84 

61 

88 
67 

88 
60 

91 
53 

88 
54 

86 
50 

86 
50 

80 
52 

78 

57 

79 
51 

78 
57 

72 
53 

70 
52 

72 
54 

74 
53 

87 
48 

91 
52 

91 
57 

79 
56 

91 

52 

87 
57 

86 
47 

87 
52 

99 
51 

100 
54 

91 
53 

84.  1 
52.7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

83 
38 

81 
41 

89 
45 

90 
44 

87 

60 

90 
65 

88 
49 

89 
41 

94 
43 

97 
46 

94 
48 

93 
48 

90 
47 

91 
45 

87 
46 

76 
46 

72 
61 

70 
46 

78 
44 

86 
41 

92 
51 

90 
47 

90 
42 

92 
42 

87 
39 

90 
38 

95 
42 

100 
45 

100 
50 

92 
52 

88.4 
46.7 

REDUOOO  CITY 

MAX 
MIN 

75 
46 

80 
64 

79 
48 

64 
49 

83 
60 

87 
53 

87 
50 

90 
52 

88 
51 

83 

60 

77 
61 

77 
62 

75 
62 

76 
46 

76 

60 

73 
62 

74 
48 

73 
66 

74 

66 

86 
48 

91 
63 

86 

50 

79 
49 

78 
50 

80 
50 

83 
44 

86 
46 

99 
53 

96 
66 

87 
55 

82.0 
61  .0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

82 
53 

67 
50 

E6 
51 

74 

62 

79 
63 

79 
58 

77 
56 

84 

58 

73 
56 

66 
60 

64 

61 

67 
52 

68 
53 

72 

52 

69 
55 

67 
63 

70 
53 

66 
56 

70 
54 

76 
53 

77 
56 

54 
54 

63 
51 

61 
51 

74 
51 

68 
52 

79 
54 

79 
57 

72 
56 

64 
53 

70.6 
53.7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

73 
60 

75 
60 

80 

60 

84 

60 

84 

SO 

84 

66 

87 
62 

88 
49 

90 
50 

87 
51 

82 
63 

80 
61 

78 
51 

79 
52 

77 
53 

72 
50 

70 
53 

65 
54 

66 
50 

70 
50 

70 
51 

73 
49 

86 
48 

72 
50 

76 
49 

77 
49 

84 
45 

96 
54 

92 
58 

84 

55 

79.4 
61.1 

SALINAS   3  E 

MAX 
MIN 

65 
61 

64 

51 

60 
50 

70 
60 

73 

53 

71 
51 

70 
49 

70 
45 

72 
48 

66 

60 

65 
49 

64 

50 

65 
52 

67 
52 

66 
53 

60 
50 

65 
51 

62 
50 

69 
54 

77 
49 

71 
53 

65 
52 

63 
52 

65 
49 

70 
52 

68 
45 

73 
45 

80 
51 

73 
52 

64 
63 

67.8 
50.4 

SALINAS  >AA  AP 

MAX 
MIN 

68 
54 

68 
53 

64 

53 

72 
63 

74 

56 

74 
54 

72 
52 

74 
47 

75 
52 

70 
63 

67 
53 

65 
53 

67 
65 

71 
55 

72 
54 

71 
57 

77 
53 

67 
58 

73 

67 

81 

62 

77 
57 

67 
56 

67 
66 

69 
51 

72 
66 

70 
47 

76 
48 

82 
64 

78 
66 

68 
66 

71.6 
53.6 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

61 

51 

59 
49 

61 
49 

64 

51 

62 
63 

61 
50 

62 
48 

63 
47 

62 
60 

68 

50 

65 
50 

50 
50 

66 
53 

64 

62 

66 
54 

63 
63 

66 
49 

65 
56 

68 
52 

56 
51 

66 
54 

63 
53 

59 
51 

60 
51 

63 
51 

63 
46 

66 
49 

66 
49 

63 
49 

61 

52 

62.7 
50.7 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

69 
49 

66 
49 

67 
51 

68 

50 

67 
50 

67 
51 

68 

50 

84 

52 

72 
60 

66 
49 

55 
49 

54 
51 

65 
53 

67 
52 

66 
55 

65 
54 

68 
52 

66 
67 

69 
55 

76 
52 

73 
54 

65 
53 

63 
52 

64 

50 

66 
52 

67 
49 

70 
53 

88 
64 

78 
55 

64 
54 

68.8 
51.9 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

69 

50 

58 
50 

61 

50 

69 
62 

64 

55 

67 
54 

68 
52 

80 
64 

65 
60 

67 
49 

66 
50 

68 
51 

60 
53 

63 
53 

61 
54 

63 
53 

65 
55 

64 
56 

64 

55 

70 
54 

66 
54 

59 
52 

58 
52 

57 
61 

64 

62 

63 
52 

70 
63 

77 
56 

66 
54 

57 

53 

63 .  7 
52.6 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

68 
50 

66 
49 

6S 
49 

64 
44 

66 
48 

64 
49 

64 

50 

74 
49 

78 
47 

64 
47 

65 
48 

62 
49 

66 
52 

68 
41 

69 
42 

61 
51 

68 
49 

66 
60 

70 
52 

72 
48 

70 
60 

63 
62 

63 
61 

63 
49 

64 
49 

64 
43 

67 
41 

78 
43 

80 
63 

64 

60 

G6 .  9 
48.2 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

76 
62 

77 
52 

77 
64 

79 
5' 

76 
58 

80 
66 

82 
53 

89 
53 

85 
67 

81 

56 

80 
52 

73 
54 

72 
55 

73 
61 

75 
65 

74 
54 

76 
51 

72 
67 

74 

65 

81 
66 

86 
56 

80 
62 

74 

53 

74 
49 

75 
52 

77 
48 

81 
49 

94 

66 

94 

62 

87 
66 

79 .  1 
53.7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

67 
50 

67 
50 

69 
60 

64 

50 

73 
49 

86 
63 

84 
51 

74 
48 

7b 
48 

81 

50 

74 
49 

69 
47 

66 
51 

67 
49 

72 
48 

71 
49 

67 
50 

73 
50 

69 
47 

72 
53 

84 
54 

83 

52 

73 
61 

69 
49 

74 
48 

77 
51 

83 
52 

86 
56 

76 
50 

78 
51 

74.  1 
60.2 

SAN  MATEO 

MAX 

67 
56 

70 
52 

70 
62 

77 
62 

76 
60 

79 
69 

81 
57 

86 
61 

82 

50 

75 
49 

74 

52 

71 
50 

70 
52 

71 
51 

72 
59 

68 
67 

71 
62 

66 
52 

82 
52 

84 

52 

72 
52 

67 
61 

78 
45 

77 
51 

74 
52 

80 
52 

96 
54 

92 
52 

77 

76.0 
52.7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

mx 

MIN 

78 

60 

78 
50 

78 
62 

81 
49 

80 
66 

83 
63 

84 

60 

91 

52 

88 

66 

78 
50 

74 
51 

74 

53 

76 
48 

76 
60 

77 
52 

74 

66 

76 
54 

83 
61 

8T 

63 

78 

50 

76 
50 

75 
47 

76 
49 

78 
47 

82 
46 

95 
54 

83 
58 

78 
53 

79 . 9 
51.4 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

66 
60 

67 
60 

65 
65 

74 

49 

88 
52 

88 
49 

78 
48 

74 
45 

66 
46 

65 
47 

68 

50 

73 
60 

71 
49 

77 
43 

79 
45 

73 
49 

69 
52 

64 

52 

73 
51 

84 
46 

61 
49 

73 
53 

73 
50 

73 
49 

76 
47 

78 
42 

82 
42 

82 
48 

72 
50 

70 
48 

48.5 

UPK  SAN   LEANORO  FILTER 

hiAX 
MIN 

63 
44 

66 
44 

69 
46 

70 
45 

76 
45 

76 
50 

78 
46 

78 
61 

84 
51 

7B 
46 

77 
45 

67 
45 

66 
45 

66 
45 

70 
46 

68 
48 

67 
46 

71 
49 

68 
60 

71 
46 

78 
47 

80 
48 

68 
47 

67 
45 

57 
47 

70 
45 

72 
45 

79 
47 

90 
61 

83 
50 

72 .  7 
46.8 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

WATSONVILLE  WATERUORHS 

MAX 
MIN 

67 
50 

63 

50 

63 
61 

61 
61 

70 
50 

76 
62 

77 
49 

73 
47 

71 
51 

67 
51 

63 
50 

62 
61 

63 

62 

64 
47 

69 
49 

70 
54 

65 
53 

71 
55 

66 
55 

70 
60 

76 
62 

72 
63 

69 
53 

66 
49 

67 
61 

73 
41 

70 
46 

78 
61 

76 
62 

73 

68.6 
50.6 

WOODS  IDE  FIRE  STA  1 

MAX 
MIN 

80 
41 

86 
49 

83 
44 

87 
45 

84 

60 

87 
61 

88 
61 

91 
48 

87 
46 

87 
46 

84 

50 

81 
48 

78 
48 

81 
42 

70 
45 

71 

51 

73 
46 

69 
53 

73 
56 

79 
46 

93 
65 

88 
47 

84 

44 

85 
44 

84 
48 

85 
40 

88 
42 

99 
42 

95 
53 

90 

47.5 

SAN  jOftOUIN 

DRAINAGE  C6 

ANTIOCH  FIBBEBOARD  ML 

MAX 
MIN 

80 
63 

SO 

63 

86 
64 

93 
62 

88 
68 

97 
66 

90 
64 

94 

6? 

95 
47 

85 
60 

87 

55 

92 
55 

89 
66 

78 
54 

79 
60 

78 
54 

75 
55 

73 
69 

75 

76 
58 

85 
57 

90 
62 

89 
54 

87 
51 

84 
51 

79 
69 

90 
53 

85 
63 

94 

62 

98 

67.4 

ANTIOCH  PUWING  PL  3 

MAX 
MIN 

83 
51 

82 

60 

86 
63 

88 

57 

92 
68 

88 

93 
64 

91 
69 

93 
51 

89 
61 

90 
56 

86 
53 

85 
50 

7h 
52 

80 
57 

79 
52 

74 

51 

74 

59 

74 

53 

73 
52 

89 
58 

91 
58 

90 
50 

B4 
62 

86 
51 

82 
60 

81 
48 

86 
60 

99 

62 

100 

66.8 

ASH  MOUNTAIN 

f*IX 
MIN 

67 

68 

87 
59 

S2 
65 

92 
65 

91 
63 

89 
62 

89 
62 

88 
69 

91 
64 

97 
67 

99 

70 

100 
67 

97 
67 

96 
66 

94 

66 

90 

57 

82 
51 

85 
53 

80 
50 

81 
63 

84 
58 

93 
66 

96 
67 

94 

65 

95 
60 

90 
58 

91 
61 

94 
63 

98 
66 

102 

61.8 

AUBERBY    1  NH 

MAX 
MIN 

BAKERSFIELD  USO  AP 

MAX 
MIN 

90 
65 

96 
67 

96 
70 

94 
69 

93 
74 

93 
70 

92 
70 

94 

68 

100 
70 

102 
69 

102 
72 

100 
70 

100 
71 

98 
68 

91 
68 

87 
61 

88 
68 

87 

61 

83 
61 

88 

61 

98 
69 

100 
74 

99 
68 

100 
67 

92 
67 

93 

60 

96 
64 

99 
68 

107 
76 

105 

77 

67  .8 

BALCM  POLCR  HOUSE 

MAX 
MIN 

63 

86 
6C 

87 

87 

eti 

84 
63 

85 

87 

92 

96 

95 

95 

93 

91 

90 

85 

82 

82 

76 

80 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

68 

93 

98 

97 
71 

62.3 

BLACKkCLLS   CORNER  2UNU 

MAX 
MIN 

88 
62 

92 
69 

96 
63 

94 

61 

91 
67 

92 
68 

91 
62 

92 
58 

96 
64 

98 
65 

100 
68 

97 
60 

96 

62 

94 
59 

89 
60 

80 
53 

81 

52 

84 

53 

79 
54 

84 

67 

94 
61 

97 
67 

94 
68 

96 
69 

87 
69 

90 
67 

93 
63 

97 
61 

103 
67 

96 
67 

92.0 
60.2 

ButtonwillOw 

MAX 
MIN 

92 
66 

90 
67 

94 

60 

96 
64 

95 
66 

93 
65 

92 
62 

9- 

57 

96 
55 

99 
63 

99 
66 

100 
62 

98 
65 

94 

62 

95 
61 

91 
56 

85 
50 

86 
63 

84 
54 

82 
56 

86 
68 

94 
64 

98 
59 

96 
59 

94 
61 

38 
54 

91 
58 

94 

60 

98 
63 

102 
67 

93.  1 
59.8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

MIN 

73 
44 

76 
46 

76 
49 

78 
45 

76 
47 

76 

60 

78 
46 

77 
48 

79 
47 

82 
49 

85 
49 

86 
62 

85 
52 

83 
52 

81 
49 

79 
45 

68 
41 

70 
42 

65 
42 

60 
39 

75 
43 

80 
49 

81 
50 

81 
46 

8U 
43 

75 
42 

79 
45 

82 
47 

88 
52 

88 
55 

78.0 
46.9 

SEE  REFERENCE  MOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1B74 


STRT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

u 

CX 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

u 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tz 

CAMP  PAQOCE 

MAX 

niN 

87 
50 

85 
52 

90 
58 

90 
58 

92 
61 

89 
61 

91 
58 

88 
55 

94 

59 

95 
60 

100 
62 

93 

57 

93 
55 

85 
53 

87 
55 

82 
62 

80 
53 

79 
54 

76 
55 

74 

55 

86 
60 

94 

60 

91 

56 

87 
57 

89 
53 

85 
52 

89 

55 

93 
58 

102 
66 

91 
56 

88.6 
56.6 

CATMErS   VT  BULL   RUN  RH 

MAX 
MIN 

87 
50 

86 
56 

90 
56 

90 
57 

90 
62 

39 
60 

90 
55 

89 
57 

93 
56 

97 
57 

99 
61 

98 

60 

97 
60 

94 

58 

92 
55 

88 

65 

78 
48 

82 
50 

79 
66 

77 
47 

85 
56 

94 

60 

94 

56 

93 
56 

94 

56 

87 
50 

90 
53 

92 
55 

99 
54 

103 
66 

90.5 
56.2 

CHERRY   vftLLEY  0AM 

MAX 
MIN 

78 
«7 

78 
51 

SO 
50 

83 
50 

78 
53 

81 
51 

SO 
48 

80 
50 

84 

53 

87 

55 

as 

55 

88 
55 

86 
55 

83 
62 

81 

52 

70 
44 

75 
46 

70 
45 

66 
42 

76 
50 

83 
54 

85 
52 

84 

50 

83 
50 

79 
48 

81 

50 

85 
54 

68 

57 

90 
59 

81  .0 
51.0 

COAL /NGA 

MAX 
MIN 

88 
55 

92 
58 

96 
63 

94 

59 

93 
71 

93 
61 

95 
65 

92 
56 

96 
58 

100 
62 

103 
66 

99 
63 

96 
64 

93 
59 

89 

60 

85 

52 

79 
54 

75 
58 

81 
56 

85 
57 

95 
61 

99 
69 

95 
63 

95 
68 

90 
59 

90 
55 

96 
58 

97 

60 

102 
67 

100 
65 

92.8 
60.4 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

94 

53 

95 
60 

97 
58 

95 
66 

94 

68 

93 

63 

92 
59 

96 
54 

ICO 
57 

103 
57 

104 

61 

103 
59 

98 
59 

96 
57 

94 

58 

88 

53 

84 
51 

82 
53 

83 
56 

88 
55 

97 
69 

100 
61 

96 
54 

100 
56 

95 
54 

93 
51 

96 
49 

101 
56 

106 
64 

105 
65 

95.7 

57.5 

OENAIR   3  NNC 

MAX 
MIN 

84 

50 

90 
50 

86 
55 

92 
58 

88 
66 

90 
58 

89 
62 

92 
61 

97 
52 

98 
59 

92 
60 

90 
67 

87 
54 

87 
53 

84 

56 

78 
49 

82 
52 

80 
52 

74 
57 

83 
53 

93 
56 

92 
58 

88 
52 

89 
52 

83 
48 

83 
51 

90 
52 

96 
52 

100 
58 

98 
61 

88.7 
55.  1 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

ELECTRA  P0«:R  house 

MAX 
MIN 

86 
49 

90 
53 

91 
53 

91 
55 

91 
56 

92 
56 

92 
52 

92 
47 

95 
54 

99 
53 

99 

55 

95 
51 

95 
54 

88 
51 

88 
51 

83 
52 

81 
49 

80 
52 

75 
55 

86 
49 

93 
57 

93 
59 

93 
52 

91 
48 

91 
47 

90 
46 

94 
48 

98 
53 

102 
65 

101 
60 

91  .  1 

52.7 

FIVE  POINTS  5  SSU 

MAX 
MIN 

53 

95 

96 
56 

95 
56 

92 

92 

91 
60 

98 
57 

98 
61 

9S 
64 

96 
61 

92 
59 

94 

56 

83 
58 

84 
61 

81 
56 

85 
60 

100 
61 

98 
65 

94 

59 

94 

60 

66 
69 

83 
54 

90 
54 

100 
60 

104 

69 

102 
69 

93.2 
59.5 

FRESNO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

91 
55 

94 

60 

96 
64 

97 
63 

94 

68 

94 

68 

9J 
65 

92 
56 

99 
61 

102 
63 

104 

65 

99 
63 

96 

63 

94 

58 

92 
62 

82 
57 

83 
54 

84 

58 

ai 

61 

87 
66 

95 
61 

98 
66 

98 
58 

98 
57 

90 
59 

93 
55 

95 
58 

100 
60 

105 
67 

102 
69 

94.3 

61  .0 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

92 
SO 

90 
50 

93 
56 

95 
55 

96 
60 

94 

55 

95 
58 

94 

53 

92 
57 

100 
56 

103 
57 

103 
58 

99 
56 

97 
57 

96 
54 

93 
53 

83 
48 

83 
49 

82 
51 

81 

50 

88 
51 

97 
59 

98 
53 

97 
53 

98 

63 

91 
48 

94 

47 

96 
63 

100 
59 

105 
63 

94.2 
54.  1 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

SO 
42 

87 
45 

85 
43 

83 
46 

82 
51 

83 
60 

80 
48 

83 
46 

90 
41 

90 
46 

93 
44 

93 
61 

92 
59 

90 
48 

89 
45 

86 
44 

79 
38 

76 
39 

74 

39 

78 
41 

87 
42 

69 
48 

68 
49 

90 
48 

89 
61 

33 
41 

86 
44 

93 
46 

95 
49 

92 
44 

36.2 
45.8 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

66 
44 

68 
43 

69 
47 

70 
48 

68 
48 

67 
49 

68 
47 

66 
46 

67 
48 

73 
51 

77 
55 

79 
57 

81 
55 

79 
52 

73 
52 

76 
49 

63 
41 

63 
42 

59 
39 

58 
39 

66 
47 

73 
60 

73 
49 

72 
48 

73 
49 

70 
45 

73 
49 

78 
53 

80 
47 

30 
55 

70.9 
48.  1 

HANFORO 

MAX 
MIN 

89 
52 

90 
56 

93 
60 

96 
61 

89 
65 

90 
65 

90 
60 

98 
55 

98 
64 

98 
57 

100 
64 

98 
60 

96 
57 

91 
54 

91 
58 

87 
53 

86 
53 

84 

53 

80 
54 

87 
55 

95 
53 

96 
53 

95 
55 

95 
54 

89 
54 

90 
52 

92 
51 

96 
57 

95 
54 

99 

53 

92.4 
56.4 

METCH  HETCMY 

MAX 
MIN 

77 
47 

79 
50 

81 
51 

81 

53 

80 

52 

79 
53 

80 
52 

79 
63 

80 
50 

84 

53 

88 
55 

68 

55 

as 

54 

86 
53 

83 
61 

80 
51 

71 
45 

73 
47 

70 
49 

68 
44 

77 
51 

83 
54 

83 
53 

82 
51 

62 
50 

77 
46 

80 
49 

65 
52 

88 

55 

89 
58 

80.7 
51.2 

MUNTIMGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

73 
39 

67 
43 

68 
43 

66 
40 

65 
42 

65 
46 

64 
42 

65 
40 

71 
43 

76 
45 

78 
48 

81 
49 

ai 

50 

75 
46 

75 
45 

71 
46 

62 
38 

61 
39 

57 
37 

64 
36 

72 
44 

71 
45 

72 
44 

72 
40 

71 
43 

72 
40 

74 

58 

78 
47 

79 
49 

76 

60 

70.7 
43.9 

ICOIB 

MAX 

■UN 

85 
58 

84 

6C 

87 
63 

89 
61 

87 
65 

85 
65 

86 
58 

87 
62 

91 
64 

94 

67 

95 
67 

93 
66 

91 
63 

89 
59 

84 
46 

71 
48 

72 
52 

66 
47 

ao 

91 

50 

92 
63 

90 
62 

90 
57 

82 
65 

87 
69 

39 
66 

96 
70 

98 
71 

86.8 
60.  1 

i^eRH  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

89 
64 

90 
67 

93 
69 

94 

59 

94 

70 

90 
70 

89 
68 

93 
70 

100 
70 

101 
72 

101 
70 

101 
73 

97 
71 

99 
71 

97 
70 

89 
79 

36 
59 

86 

62 

66 
59 

83 
64 

92 
69 

97 
72 

99 
71 

97 
71 

97 
71 

91 
69 

90 
69 

96 
71 

102 
75 

103 
75 

94.  1 

69.0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

90 
53 

92 
56 

96 
56 

88 
64 

89 
58 

87 
58 

88 
58 

88 
58 

94 

62 

98 
65 

100 
62 

100 
60 

99 
61 

97 
63 

98 
59 

96 
56 

ea 

50 

84 
54 

83 
46 

86 
49 

94 
63 

94 

67 

94 
67 

96 
65 

94 

55 

90 
53 

92 
52 

99 
54 

101 
60 

100 
60 

93.2 
58.3 

KETTLEMftN  CITV 

MAX 
MIN 

92 
55 

91 
60 

96 
62 

94 

60 

98 
61 

94 
61 

93 
61 

92 
61 

95 
58 

100 
58 

103 
68 

105 
66 

99 
64 

99 
59 

95 
61 

93 
54 

66 
54 

85 
55 

so 

55 

83 
56 

88 

58 

99 
65 

100 
65 

97 
64 

98 
63 

90 
54 

95 
67 

95 
67 

101 
70 

105 
70 

94.7 
61  .  1 

HETTLEfiftN  STftTION 

MAX 
MIN 

90 
59 

94 

63 

96 
67 

95 
66 

92 
72 

92 
73 

92 
70 

94 

66 

99 
64 

101 
66 

102 
68 

102 
68 

105 
64 

104 

68 

94 

62 

89 
64 

83 
64 

80 
62 

81 
59 

86 
59 

96 
67 

98 
67 

96 
64 

97 
67 

94 

63 

92 
58 

94 

62 

100 
68 

104 

76 

102 
78 

94.8 

65.8 

KNIGMTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

87 
49 

86 
50 

81 

53 

90 
59 

92 
64 

91 
62 

93 
57 

91 
57 

93 
62 

98 
59 

99 
62 

95 
58 

93 
54 

88 
55 

89 
60 

87 

55 

79 
52 

83 
63 

81 
58 

77 
52 

87 
63 

95 
62 

93 
51 

91 

53 

93 
52 

90 
61 

90 
50 

93 

60 

99 
67 

102 
64 

90.2 
56.8 

LE  SRKND 

MAX 
MIN 

87 
54 

88 

5^ 

89 
58 

90 
60 

iO 
62 

89 
65 

88 
62 

90 
56 

95 
56 

96 
59 

95 
62 

95 
60 

90 
59 

89 
55 

87 
58 

85 
54 

81 

53 

80 
55 

76 
57 

84 

55 

91 

57 

93 
61 

89 
59 

90 

53 

87 
53 

39 
52 

90 
53 

96 
54 

100 
61 

100 
65 

89.6 
57.3 

lEnON  COVE 

MAX 
MIN 

89 

53 

89 
59 

92 
61 

94 
59 

92 
61 

9C 
63 

91 
58 

91 
59 

92 
61 

99 
62 

100 
65 

101 
61 

97 
67 

95 
60 

95 
60 

90 
57 

83 
52 

83 
52 

82 
52 

82 
53 

87 
61 

95 
64 

97 
60 

96 
58 

97 
55 

91 
52 

92 
55 

95 
61 

99 
72 

102 
67 

92.6 
59.3 

L INOSRT 

MAX 
MIN 

91 
55 

94 
54 

96 
57 

95 
59 

93 
59 

94 

61 

93 
59 

94 

59 

100 
55 

102 
55 

103 
60 

102 
61 

97 
60 

97 
57 

94 

56 

90 
53 

86 
49 

85 
51 

84 
49 

88 
50 

97 
57 

100 
60 

98 

60 

99 
57 

95 
57 

91 
49 

97 
51 

99 
55 

105 
62 

102 
64 

95.4 
56.4 

LITTLE    PflNOCME    DET  DftM 

MAX 
MIN 

87 
51 

89 
55 

90 
61 

92 
60 

91 

75 

91 
72 

92 
64 

90 
58 

95 

65 

97 
65 

97 
59 

92 
68 

90 
55 

88 

56 

85 
52 

77 
55 

79 
60 

75 
55 

71 

53 

84 

62 

93 
55 

97 
56 

92 
55 

91 
62 

84 
54 

39 
56 

92 
63 

97 
56 

100 
52 

89.2 
58.3 

LODGE POLE 

MAX 
MIN 

66 
37 

70 
39 

69 
37 

70 
40 

70 
40 

67 
43 

78 
42 

67 
40 

68 
40 

74 
41 

78 
44 

82 
45 

83 
44 

80 
42 

73 
42 

79 
44 

66 
34 

64 
37 

60 
33 

60 
32 

62 
40 

74 

42 

73 
39 

73 
39 

76 
43 

71 
35 

74 

37 

71 
43 

62 
44 

81 
46 

72.0 
40.  1 

LOO  I 

MAX 
MIN 

83 
49 

90 
48 

92 
52 

94 

56 

92 
60 

94 

61 

90 
59 

96 

se 

97 
54 

100 
57 

94 
54 

90 
51 

88 
50 

84 

52 

81 
61 

78 
49 

76 
51 

76 
53 

78 
54 

89 
51 

96 
59 

95 
57 

66 
50 

89 
50 

89 
48 

90 
50 

91 
62 

101 
59 

102 
63 

99 
58 

90.0 
53.8 

LOS  BBNOS 

MAX 
MIN 

83 
51 

91 
54 

88 
57 

92 
59 

91 
65 

91 
66 

90 
66 

91 
62 

97 
59 

99 
61 

95 
60 

93 
57 

87 
55 

89 

53 

86 
54 

83 

56 

79 
55 

77 
58 

77 
55 

85 
55 

85 
62 

93 
61 

92 
53 

92 
53 

86 
54 

90 
52 

92 
52 

98 
62 

103 
67 

99 

67 

89.8 

58.0 

lOs  eanos  det  resv 

MAX 
MIN 

82 

55 

89 
53 

89 
49 

93 
62 

91 
73 

92 
71 

93 
69 

91 
66 

96 
65 

98 
66 

94 

58 

93 
56 

87 
54 

90 
56 

85 
60 

70 
57 

80 
60 

76 
62 

76 
58 

94 
65 

96 
61 

91 
57 

91 
58 

93 
57 

81 

55 

90 
57 

92 
66 

98 
59 

55 

88.8 
60.0 

MAOERO 

MAX 
MIN 

92 
57 

92 
53 

92 
52 

94 

59 

95 
68 

91 
64 

93 
64 

91 

56 

93 
60 

100 
60 

101 
64 

101 
58 

98 
59 

96 
56 

94 

60 

91 
55 

81 

52 

a2 

55 

81 

59 

81 
55 

88 
59 

96 
62 

98 
55 

96 
56 

83 
60 

92 
52 

101 
67 

102 
67 

106 
66 

102 
65 

93.6 
58.8 

MftNTECft 

MAX 
MIN 

87 
50 

86 

52 

91 
53 

90 
59 

93 
59 

90 
66 

93 
64 

90 
62 

93 
56 

96 
59 

99 
60 

93 
64 

93 
54 

88 
55 

86 
59 

82 
52 

80 
54 

ai 

58 

80 
57 

76 
57 

88 
59 

96 
54 

90 
56 

90 
54 

90 
53 

86 
52 

90 
53 

92 
60 

100 
64 

104 

61 

89.8 
66.9 

MftRICOPfl 

MAX 
MIN 

90 
56 

87 
64 

93 
70 

96 
68 

95 
61 

i2 
58 

94 

63 

92 
53 

94 

67 

99 
71 

99 
74 

100 
67 

98 
67 

96 
60 

96 
58 

90 
5? 

83 

55 

85 
55 

se 

56 

81 
57 

85 
60 

94 

72 

97 
64 

94 

65 

96 
64 

87 
60 

89 
62 

92 
68 

98 

73 

102 
76 

92.7 
63.2 

tHCEO  FIRE   STBTION  2 

MAX 
MIN 

9) 
52 

92 
55 

92 
58 

92 
60 

90 
65 

92 
63 

91 
59 

93 
58 

101 
60 

100 
65 

98 
59 

94 

58 

90 
54 

90 
56 

86 
51 

82 
52 

83 
51 

79 
48 

87 
55 

95 
59 

95 
59 

94 

54 

95 
55 

93 
54 

91 
49 

93 

52 

100 
59 

104 
64 

65 

92.6 
56.9 

'«OESTO 

MAX 
MIN 

86 

52 

91 
53 

90 
55 

92 
59 

90 
67 

93 
69 

89 
65 

92 
63 

98 

57 

98 
62 

94 

61 

91 
56 

87 
55 

87 
64 

64 

56 

80 
52 

81 

66 

79 
56 

76 
57 

87 
56 

94 

60 

93 
62 

91 
56 

91 
55 

86 
54 

89 

53 

92 

55 

99 
62 

103 
64 

91 
65 

89.8 

58.2 

NEk#1AN   2  NM 

MAX 
MIN 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 
46 

82 
52 

86 
53 

86 
51 

87 
54 

85 
54 

85 
53 

85 
44 

90 
51 

93 
52 

94 
54 

94 

56 

91 
57 

91 
57 

88 

53 

85 

50 

77 
43 

78 
46 

74 

44 

79 
45 

86 
50 

89 
54 

91 
55 

89 
52 

90 
51 

86 
46 

87 
50 

91 

52 

95 
56 

97 
59 

87.1 
51  .4 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

87 
56 

91 
53 

S2 
60 

94 

57 

94 

60 

92 
62 

93 
59 

S3 

57 

99 
59 

100 
62 

101 
60 

97 
60 

95 
59 

99 
57 

89 
55 

82 
52 

84 

55 

82 
54 

31 
52 

83 
59 

95 
62 

97 

57 

51 

99 

103 
65 

92.6 
58.0 

POHTERVILLE 

MAX 
MIN 

93 
55 

90 
57 

95 
62 

97 
63 

95 
64 

94 

65 

95 
61 

92 
63 

96 
62 

101 
61 

103 
67 

104 

65 

99 
64 

98 
61 

98 

60 

92 
56 

as 

53 

86 
55 

85 
53 

84 
54 

88 
60 

97 
64 

99 
63 

97 
60 

99 

60 

92 
56 

93 
58 

96 
61 

102 
67 

106 
70 

95.0 
60.7 

SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRT ION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STfiTION 

DRY  OF  MONTH 

<z 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

POSET  3  £ 

MAX 
MIN 

41 

40 

44 

43 

44 

48 

47 

48 

49 

48 

50 

54 

66 

46 

42 

43 

41 

38 

40 

41 

41 

42 

43 

38 

40 

42 

44 

41 

79 
40 

79.  1 
44.0 

SALT  SPRINGS  PUS  HOUSE 

MAX 
MIN 

S2 

62 

64 

67 

61 

53 

53 

59 

51 

59 

59 

57 

66 

66 

64 

63 

49 

61 

47 

49 

51 

56 

60 

55 

49 

50 

56 

56 

56 

92 
56 

81.6 

C-3.9 

SAN  LUIS  OHM 

MAX 
MIN 

56 

49 

46 

56 

63 

66 

64 

62 

59 

61 

69 

56 

55 

57 

59 

66 

55 

68 

67 

66 

63 

65 

60 

63 

55 

57 

47 

64 

65 

101 
61 

86.7 
56.7 

SONORO  RS 

MAX 
MIN 

SO 

53 

54 

54 

60 

62 

49 

63 

55 

57 

55 

57 

56 

53 

60 

47 

49 

53 

41 

64 

68 

63 

60 

49 

46 

48 

54 

59 

99 
61 

66.3 
52.6 

50  ENTRANCE  Y3SEMITE 

MAX 
MIN 

44 

47 

46 

46 

51 

46 

44 

46 

47 

61 

61 

61 

60 

47 

52 

39 

42 

43 

36 

41 

46 

50 

46 

47 

42 

45 

49 

51 

89 
52 

76.0 
46.6 

STOCKTON  WSO  ftp 

MAX 
MIN 

S2 

54 

56 

69 

65 

68 

64 

60 

58 

63 

60 

55 

56 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

66 

62 

60 

66 

64 

54 

52 

54 

66 

69 

92 
64 

91.3 
68.6 

STOCKTON  FIRE   STft   N3  < 

MAX 
MIN 

59 

52 

52 

63 

65 

65 

70 

66 

66 

68 

56 

53 

60 

60 

53 

59 

55 

54 

60 

52 

63 

66 

50 

51 

56 

53 

54 

64 

63 

100 

60 

88.  1 
68.6 

TEMftCHftPI 

MAX 
MIN 

<7 

47 

48 

43 

52 

57 

54 

51 

45 

49 

56 

57 

45 

46 

48 

51 

41 

54 

45 

42 

46 

49 

61 

61 

62 

48 

56 

49 

50 

86 
66 

83.6 
50.6 

TEJON  RftNCHO 

MAX 
MIN 

56 

62 

62 

61 

62 

64 

68 

70 

75 

73 

70 

65 

65 

60 

60 

57 

50 

50 

50 

50 

64 

70 

70 

60 

60 

67 

60 

64 

76 

104 

76 

92.8 
62.6 

THREE  RVRS  EDISON  PM  1 

MAX 
MIN 

56 

56 

67 

68 

60 

61 

61 

68 

59 

61 

64 

63 

61 

63 

61 

57 

51 

53 

51 

54 

56 

63 

63 

56 

54 

66 

56 

60 

64 

105 
66 

96.3 
68.8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

51 

52 

53 

51 

52 

63 

62 

62 

52 

63 

56 

56 

56 

66 

53 

48 

47 

49 

49 

45 

52 

54 

63 

50 

46 

45 

47 

52 

57 

96 
56 

66.2 
51.6 

TRACY  CAReONA 

MAX 
MIN 

48 

49 

63 

57 

65 

68 

66 

66 

59 

57 

56 

54 

54 

52 

56 

57 

52 

61 

67 

67 

69 

69 

62 

49 

63 

60 

49 

62 

62 

104 
62 

90.4 
56.2 

TRACY   PULPING  PLANT 

MAX 
MIN 

81 
53 

88 
54 

87 
64 

93 
67 

91 
64 

93 
66 

93 
64 

93 
69 

95 
60 

99 
66 

90 
60 

65 
64 

79 
50 

80 
49 

78 

73 
55 

76 
55 

75 
51 

75 
47 

89 
57 

97 
59 

35 
54 

85 
56 

66 
54 

83 
61 

69 
55 

92 
56 

100 
62 

102 
64 

97 

67.7 
56.6 

VISAL lA 

MAX 
MIN 

91 
55 

66 

60 

92 
63 

94 

63 

93 
66 

91 
66 

93 
64 

91 
60 

93 
61 

98 
64 

!00 
66 

101 
62 

97 
63 

94 

60 

93 
61 

89 
67 

63 
55 

63 
65 

63 
69 

81 
56 

67 
61 

95 
67 

97 
61 

95 
68 

97 
58 

90 
65 

91 
57 

93 
60 

97 
67 

103 
68 

92.4 

WASCO 

MAX 
MIN 

55 

61 

60 

63 

65 

67 

64 

59 

62 

62 

63 

62 

66 

61 

62 

55 

52 

56 

56 

64 

60 

64 

60 

60 

63 

67 

68 

60 

62 

106 
66 

95.6 
60.4 

YOSEnlTE   PARK  HEADOTRS 

MAX 
MIN 

43 

46 

46 

60 

60 

60 

49 

44 

46 

48 

51 

51 

48 

48 

46 

43 

44 

42 

43 

40 

41 

50 

50 

46 

45 

42 

43 

47 

46 

93 
55 

65.9 
46.5 

SOUTH  COAST 

ORAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

46 

47 

54 

53 

50 

53 

52 

52 

52 

50 

52 

51 

54 

53 

59 

56 

50 

49 

47 

54 

61 

62 

65 

69 

65 

69 

72 

71 

62 

93 
56 

90.6 
56.3 

AVALON  PLEASURE  PIfR 

MAX 
MIN 

54 

54 

54 

56 

54 

58 

58 

55 

56 

59 

60 

57 

57 

56 

55 

54 

53 

54 

53 

53 

54 

57 

55 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

69 
59 

70.4 
56.0 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

42 

46 

54 

51 

48 

51 

51 

51 

47 

53 

52 

51 

52 

60 

49 

66 

51 

48 

47 

49 

49 

49 

66 

61 

66 

61 

60 

58 

54 

98 
52 

90.7 
52.2 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

43 

42 

46 

46 

47 

45 

52 

44 

48 

57 

56 

56 

67 

58 

66 

69 

61 

49 

46 

46 

65 

64 

61 

66 

63 

63 

63 

62 

63 

102 
66 

86.6 

53  .6 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

36 

36 

41 

40 

44 

41 

47 

45 

38 

42 

42 

42 

41 

45 

49 

46 

43 

42 

46 

39 

39 

49 

50 

49 

46 

52 

46 

46 

79 
42 

79.6 
43  .9 

BURBANK    VALLEY  P^<>   PL  T 

MAX 
MIN 

76 
76 

54 

63 

66 

56 

56 

57 

52 

60 

53 

69 

60 

69 

58 

58 

59 

56 

46 

50 

46 

54 

55 

56 

67 

61 

60 

60 

56 

59 

57 

89 
57 

86.0 
56.3 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

49 

48 

47 

47 

49 

49 

50 

47 

50 

47 

46 

45 

60 

47 

46 

50 

53 

46 

50 

47 

50 

53 

86 
51 

86 
47 

90 
46 

44 

89 
42 

9 1 
46 

47 

92 
49 

83.6 
48.0 

CAf*'© 

MAX 
MIN 

32 

36 

44 

41 

42 

41 

48 

46 

36 

44 

45 

46 

47 

46 

47 

47 

43 

40 

38 

40 

46 

47 

52 

68 

100 
62 

102 
69 

56 

1 02 
61 

47 

87 
42 

91  .  1 
46.7 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

52 

46 

60 

54 

55 

68 

68 

55 

52 

59 

57 

67 

54 

57 

102 
66 

100 
52 

67 
46 

64 
46 

69 
52 

90 
60 

95 
61 

99 
63 

106 
66 

107 
66 

105 
58 

106 
66 

108 
53 

107 
56 

102 
64 

92 
56 

93.0 
53.8 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

63 
59 

65 
61 

65 
69 

65 
60 

64 

59 

66 
59 

66 
59 

66 
60 

69 
66 

69 
62 

67 
61 

66 
60 

66 
60 

67 
61 

66 
66 

73 
66 

66 
56 

67 
57 

60 
55 

70 
66 

68 

69 

67 
60 

66 
60 

68 
61 

70 
62 

71 
60 

73 
60 

76 
69 

73 
61 

70 
61 

67.9 
56.9 

CLAHEMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

54 

60 

63 

53 

56 

57 

55 

56 

51 

64 

65 

66 

55 

52 

86 
68 

66 

66 
49 

62 
46 

60 
46 

62 
54 

69 
66 

87 
64 

69 
66 

93 
62 

95 
61 

95 
60 

96 
61 

99 
62 

101 
56 

92 

63 

84.7 

55.  1 

CORONA 

MAX 
MIN 

55 

51 

52 

66 

67 

57 

56 

56 

54 

54 

66 

57 

54 

53 

66 

66 

64 

60 

62 
51 

65 
51 

90 
51 

90 
54 

9 1 
56 

96 
56 

100 
63 

101 
60 

99 

67 

102 
57 

102 
62 

99 
55 

90 

53 

86.6 
55.3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

CUYAMBCA 

MAX 
MIN 

41 

40 

50 

49 

50 

33 

46 

43 

40 

43 

48 

48 

52 

51 

56 

87 
62 

62 
62 

60 
69 

7 1 
56 

74 
56 

6  1 
64 

83 
66 

65 
56 

90 
67 

69 
69 

66 
62 

90 
66 

91 
66 

90 
62 

62 
67 

61.1 
53.5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

46 

44 

49 

46 

52 

50 

47 

48 

60 

49 

50 

52 

47 

88 
42 

64 
43 

60 
42 

63 
46 

90 
49 

93 

60 

96 
56 

99 
66 

102 
68 

103 
64 

102 
64 

106 
54 

105 
51 

96 
51 

90.2 
49.4 

El   CAPITAN  dam 

MAX 
MIN 

54 

56 

56 

53 

54 

55 

57 

56 

52 

63 

67 

57 

56 

90 
65 

96 

67 

1 06 
54 

91 
50 

66 
49 

67 
46 

66 
62 

94 

50 

93 
50 

96 
52 

98 
57 

97 
67 

96 
66 

101 
62 

106 
62 

100 
62 

96 
64 

69.7 
64.6 

ELSINORC 

MAX 

55 

53 

62 

56 

52 

52 

52 

54 

51 

53 

53 

54 

95 
62 

98 
52 

104 
56 

93 
66 

97 
49 

96 
53 

86 
66 

94 
49 

99 
52 

99 

52 

103 
55 

103 
60 

106 
67 

107 
59 

107 
54 

108 
64 

101 
60 

99 
53 

94.9 
64.  1 

ESCONOIOO 

MAX 
MIN 

76 
56 

72 
57 

74 

58 

78 
58 

78 
67 

77 
68 

64 

58 

77 
59 

82 
52 

82 
69 

79 
58 

63 
59 

83 

69 

67 

68 

96 
56 

88 
55 

79 
62 

80 
51 

81 
50 

87 
51 

65 
51 

87 
53 

92 
54 

90 
58 

90 
57 

95 
56 

98 
59 

102 
59 

91 
55 

83 

58 

83.9 
66.2 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

83 
56 

61 

62 

60 
64 

64 

67 

87 
68 

64 

58 

61 
56 

87 
57 

96 
54 

91 
66 

91 
57 

93 
68 

93 
66 

99 
66 

103 
63 

98 
61 

90 
53 

87 
52 

89 
53 

97 
66 

96 
59 

99 
69 

103 
64 

103 
67 

100 
67 

106 
66 

106 
67 

104 
66 

101 
60 

92 
55 

93 . 4 

56.5 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

76 
59 

72 
59 

77 
59 

76 
57 

76 
58 

74 

59 

70 
60 

75 
60 

63 
63 

79 
66 

79 
61 

83 
61 

63 

60 

91 
59 

96 

67 

91 
56 

81 
55 

82 
53 

62 
63 

68 

53 

66 
53 

66 
64 

93 

55 

89 
61 

88 

60 

93 
60 

100 
60 

102 
60 

94 

58 

79 
59 

84.2 
67.7 

HENSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

74 

42 

79 
43 

76 
45 

79 
50 

63 
45 

61 
51 

63 

50 

63 
48 

85 
43 

89 
60 

94 

56 

66 
46 

90 
46 

90 
44 

91 
47 

97 
49 

89 
54 

06 
61 

62 
39 

64 
42 

90 
43 

93 
41 

94 
49 

96 
67 

64 

100 
55 

101 
64 

101 
51 

102 
44 

95 
44 

66.2 
46.2 

SEe  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  5TBTI0N  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


JUNE  1874 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

U 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

IDTlimiO  flRE  t>EPT 

MAX 
MIN 

75 
41 

77 
45 

81 
43 

82 
45 

79 
45 

au 

48 

76 
45 

78 
41 

35 
43 

86 
46 

86 
48 

as 

50 

88 
49 

87 
44 

90 
50 

87 
50 

83 
49 

81 
44 

78 
42 

83 
43 

86 
42 

91 
47 

91 
51 

89 
55 

99 

53 

92 
56 

91 
54 

88 
47 

84 
42 

84.9 
46.9 

JULIAN  UrNQLA 

MAX 
MIN 

77 
36 

76 
42 

eo 

45 

79 
45 

81 
47 

79 
45 

67 
45 

80 
35 

86 
46 

89 
49 

88 

50 

90 
51 

S9 
52 

92 
48 

98 
51 

89 
51 

S6 
41 

80 
40 

85 
38 

88 
43 

90 
48 

93 

50 

98 

65 

98 
60 

96 

61 

99 
59 

102 
60 

101 
59 

82 
48 

82 
46 

87.7 
48.2 

LACUNA  BEACM 

MAX 
MIN 

71 
56 

70 
55 

69 

57 

70 
57 

66 
54 

67 
48 

78 
54 

78 
53 

73 
54 

72 
54 

72 
60 

71 
49 

71 
57 

81 
54 

76 
53 

73 
50 

71 
53 

72 
51 

75 
50 

73 
60 

70 
51 

71 
51 

77 
52 

75 
56 

80 
54 

SO 
53 

79 
54 

76 
54 

72 
54 

73.6 
53.4 

LA  MCSA 

MAX 
MIN 

73 
57 

74 

59 

74 
58 

75 
58 

73 
58 

71 
59 

67 
58 

75 
59 

79 
55 

78 
54 

75 
59 

78 
59 

80 
60 

85 
61 

84 

60 

77 
56 

77 
56 

80 
56 

79 
55 

85 
55 

S3 

56 

81 
56 

82 
56 

83 
60 

82 

61 

SB 
61 

95 
63 

87 
62 

80 
60 

77 
60 

78.9 
58.3 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

65 
52 

64 

52 

63 
51 

57 
50 

70 
48 

69 
52 

70 
52 

73 
56 

73 
47 

70 
50 

66 
49 

65 
51 

65 
52 

68 
46 

73 
47 

71 
51 

74 

51 

76 
52 

74 
47 

73 
50 

74 
52 

71 
64 

65 
51 

65 
50 

67 
50 

67 
50 

es 

54 

7  ! 
54 

71 
51 

70 
53 

69.2 
50.8 

LSNG  BEACH  USD  AP 

MAX 
MIN 

75 
59 

71 
59 

70 
59 

73 
63 

73 
64 

71 
63 

70 
62 

77 
63 

82 
68 

74 

62 

76 
62 

77 
61 

77 
61 

82 
61 

89 
60 

81 

59 

79 
57 

78 
57 

80 
58 

84 

58 

85 
58 

83 
61 

90 
59 

90 
61 

86 
63 

91 
61 

93 
62 

86 
60 

78 
63 

74 

63 

80.2 
60.6 

LOS   ANGELES    USO  AP 

MAX 
MIN 

71 
58 

69 
58 

70 
59 

71 
60 

71 
61 

70 
62 

68 
62 

73 
61 

73 
60 

70 
60 

71 
61 

71 
61 

72 
61 

72 
62 

78 
62 

73 
59 

72 
56 

72 
57 

71 
58 

77 
58 

72 
60 

73 
59 

75 
60 

79 
61 

77 
62 

79 
60 

79 
62 

SO 
60 

73 
62 

72 
62 

73.1 
60.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

75 
60 

71 
58 

75 
60 

75 
S2 

77 
62 

75 
63 

65 
62 

79 
65 

80 
61 

79 
63 

76 
63 

79 
63 

79 
62 

82 
62 

91 
66 

81 
62 

78 

60 

76 
59 

79 
59 

85 
62 

91 

63 

85 
62 

88 
64 

93 
67 

90 
66 

84 

66 

94 

67 

98 
69 

86 
62 

00 
63 

81.6 
62.7 

m   WILSON  2 

MAX 

MIN 

72 
52 

77 
55 

80 
59 

79 

60 

79 
58 

82 
59 

81 
54 

76 

53 

80 
56 

82 
64 

85 

67 

85 
58 

62 

65 

61 
63 

74 

79 
60 

81 
61 

82 
64 

99 
69 

86 
69 

87 
68 

87 
69 

87 
67 

83 
64 

78 
60 

81  .3 

61.9 

NEW  CUTAMA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

66 
60 

66 
60 

60 
59 

68 
60 

67 
62 

67 
60 

69 
60 

71 

60 

70 
59 

66 
61 

67 
62 

67 
62 

66 
60 

66 
60 

71 
59 

70 
59 

66 
56 

66 
56 

65 
57 

70 
55 

70 
57 

66 

57 

69 
56 

71 
59 

72 
62 

75 
60 

75 
59 

72 
58 

72 
60 

69 
61 

68.7 
58.3 

OCEANSIOE 

MAX 
MIN 

73 
59 

72 
60 

70 
58 

71 
60 

71 
60 

71 
60 

67 
59 

72 
61 

74 

55 

69 
60 

73 
60 

73 
61 

73 
61 

75 
57 

75 
57 

72 
54 

74 
54 

72 
52 

74 
53 

73 
59 

72 
58 

72 
57 

76 
59 

77 
60 

78 
58 

78 
59 

80 
56 

84 

60 

79 
60 

73.8 
58.2 

ejAI 

MAX 
MIN 

75 
47 

75 
45 

69 
54 

72 

76 
51 

64 

56 

84 

54 

89 

53 

84 

54 

80 
55 

81 
54 

85 
53 

95 

50 

89 
51 

80 
50 

81 
49 

87 
52 

95 

65 

99 
56 

101 
57 

101 
55 

103 
55 

101 
56 

85.5 
52.8 

OXNARO 

MAX 

niN 

69 
54 

70 
53 

70 
57 

67 
54 

69 
52 

70 
59 

66 
60 

70 
56 

79 
56 

78 
59 

70 
58 

70 
59 

72 
60 

72 
54 

74 
54 

77 
52 

74 

53 

71 
53 

74 

52 

75 
55 

80 
56 

76 
58 

76 
56 

77 
55 

78 
56 

76 
57 

77 
53 

78 
54 

79 
56 

72 
56 

73.6 
55.6 

PALOriAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

70 
45 

76 
52 

78 

56 

81 
58 

80 
55 

80 
55 

80 
53 

73 
53 

78 
62 

94 

58 

86 
62 

87 
62 

90 
61 

92 
58 

86 
61 

90 
61 

83 

53 

79 
50 

76 
50 

77 
53 

86 
57 

88 
60 

87 
63 

90 
69 

90 
69 

87 
69 

90 
70 

84 

68 

94 
64 

88 
56 

84.0 
58.4 

PASADENA 

MAX 
MIN 

72 
53 

72 
56 

73 
54 

76 
56 

78 
57 

77 
59 

75 
56 

78 
61 

80 
61 

83 

57 

61 
60 

82 
58 

83 

57 

86 

56 

93 
61 

90 
58 

80 
53 

78 
58 

80 
53 

87 
55 

86 

57 

88 
56 

92 
59 

94 

63 

94 

63 

97 
62 

97 
63 

89 
63 

96 
66 

92 
64 

84.6 
58.5 

POMONA  CAL  "OLT 

■1AX 
MIN 

71 
54 

78 
52 

74 
54 

75 
56 

78 
59 

80 
59 

77 
57 

64 

57 

83 
51 

89 
55 

86 
56 

86 
59 

85 
56 

85 
65 

90 
58 

96 
54 

86 

50 

82 
49 

80 
50 

83 
54 

89 
54 

89 
52 

90 
54 

96 
63 

97 
59 

93 
57 

98 
57 

99 

61 

102 
65 

92 
57 

85.7 
55.5 

RAMONA  CHAPMAN 

MAX 
MIN 

79 
52 

75 
52 

79 
54 

84 

51 

83 
50 

80 
52 

74 

55 

80 
54 

87 
42 

88 
48 

85 
53 

89 
52 

90 
51 

94 
49 

101 
60 

95 
50 

85 
44 

85 
43 

85 
41 

92 
44 

92 
45 

94 

55 

99 
50 

98 

56 

96 
55 

100 
55 

104 

55 

108 
55 

102 
47 

88.8 
50.4 

REOL ANOS 

MAX 
MIN 

74 

55 

81 
52 

79 
53 

78 

55 

83 

57 

85 

57 

83 
55 

70 

55 

90 
56 

95 
55 

91 

55 

90 
55 

92 
55 

93 
64 

95 
59 

101 
51 

92 
50 

87 
50 

85 
50 

87 
53 

94 
56 

95 
55 

99 
56 

102 
57 

103 
63 

100 
62 

104 
61 

107 
63 

107 
60 

57 

91.4 

55.7 

RIVERSIDE   riRE   STA.  tl 

MAX 
MIN 

81 
57 

79 
56 

77 
55 

82 
59 

84 

59 

82 
58 

77 
58 

87 
58 

92 
56 

89 
66 

96 
59 

90 
58 

90 
57 

94 

57 

101 
65 

95 
65 

65 
52 

85 
52 

97 
52 

94 
54 

94 

56 

95 
55 

100 
59 

102 
61 

96 
62 

102 
63 

105 
59 

106 
65 

101 
59 

9 1 

56 

91  .  1 

57.9 

RIVERSIDE   CIT  EXP  STA 

MAX 

MIN 

75 
56 

79 

52 

78 
53 

76 
58 

82 
59 

84 

60 

SI 
58 

69 
57 

86 
54 

94 

55 

90 
58 

as 

59 

90 
55 

91 
56 

96 
59 

101 
57 

90 
51 

66 
50 

84 
51 

89 
52 

93 
56 

94 
55 

95 
59 

100 
61 

101 
60 

98 
60 

102 
59 

104 
60 

106 
57 

54 

80.0 
56.4 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

MAX 
MIN 

82 
58 

81 
54 

80 
55 

85 
50 

87 

59 

85 
59 

79 
58 

89 
57 

96 
55 

93 
56 

91 
57 

94 

58 

95 
57 

96 
56 

102 
61 

97 
61 

88 

53 

85 
52 

88 

52 

95 
55 

97 
58 

98 
57 

103 
60 

103 
63 

100 
64 

105 
63 

106 
62 

106 
63 

89 
61 

92 
68 

83.2 
58.0 

SANDBERC  WSO 

MAX 
MIN 

73 
49 

80 
56 

80 
59 

76 
57 

75 
55 

78 
55 

73 
50 

78 
55 

85 
61 

89 
64 

85 
66 

88 

65 

85 
61 

85 
62 

89 

63 

74 

50 

69 
47 

64 
44 

71 
43 

79 
45 

8? 
57 

93 
62 

97 
61 

91 
64 

92 
59 

86 
56 

87 
57 

92 
64 

95 
65 

62 

81.2 
57.  J 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

70 
61 

69 
62 

70 
61 

69 
60 

67 
60 

66 
60 

67 
60 

71 
61 

73 
61 

71 
62 

69 
61 

70 
61 

71 
61 

73 
63 

78 
62 

72 
63 

72 
60 

72 
60 

73 
59 

73 
60 

71 
61 

70 
60 

7  1 
61 

74 
63 

90 
64 

77 
66 

82 
66 

81 
64 

74 

64 

62 

72.2 
61.6 

SAN  GABRIEL    TIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

75 
55 

73 
53 

75 
54 

75 
54 

80 
60 

80 
61 

77 
58 

82 
59 

85 
54 

84 

57 

81 
60 

83 
60 

84 

58 

87 
56 

94 

59 

90 
58 

81 
53 

78 
53 

82 
53 

89 
54 

87 
55 

89 
55 

93 

57 

95 
59 

86 
59 

99 
56 

98 
58 

100 
59 

97 
59 

60 

85. 9 
56. 9 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

86 
53 

85 
52 

85 
51 

91 
54 

90 
62 

91 
54 

80 
56 

93 
56 

100 
48 

97 
50 

97 
53 

100 
52 

100 
53 

98 

52 

105 
55 

97 
64 

93 
48 

92 
45 

93 
44 

100 
44 

102 
51 

103 
53 

106 
55 

106 
60 

105 
61 

108 
60 

112 
59 

1 1  1 
58 

106 
52 

51 

97.6 
52.8 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

74 

57 

73 
59 

72 
59 

74 

62 

75 
63 

73 
60 

69 
60 

60 

79 

78 
62 

75 
61 

76 
62 

79 
56 

89 
58 

90 
59 

79 
56 

77 
57 

78 
57 

83 
57 

83 

57 

81 

59 

84 

58 

86 
59 

85 
62 

89 
62 

90 
61 

91 
61 

90 
61 

85 
56 

80.6 

58.3 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

67 
55 

69 

56 

68 
55 

67 
61 

66 

57 

66 
68 

66 
58 

66 
55 

77 
56 

76 
57 

70 
57 

72 
58 

76 
59 

72 
67 

79 
58 

81 

55 

73 
54 

71 
52 

64 

56 

61 

56 

81 
56 

76 
57 

68 
57 

75 
57 

77 
58 

75 
55 

73 
56 

72 
54 

73 
56 

56 

72.3 
56.  1 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
51 

66 
52 

64 

56 

65 
56 

67 
57 

66 
60 

67 
60 

75 
54 

71 
51 

68 
56 

67 
56 

70 
54 

71 
55 

75 
58 

82 
54 

81 
49 

70 
51 

69 
51 

72 
50 

78 
53 

72 
58 

72 
60 

80 
56 

86 
55 

86 
56 

S3 
54 

80 
50 

78 
51 

71 
58 

57 

72.8 
54.6 

SANTA  MARIA  USO  AP 

MAX 
MIN 

66 
49 

65 
SO 

64 

52 

69 

51 

76 
49 

73 
51 

73 
50 

75 
47 

75 
48 

70 
50 

66 

52 

67 
53 

66 

50 

69 
46 

70 
47 

69 
52 

71 
54 

73 
50 

72 
46 

78 
49 

76 
49 

69 
54 

66 
51 

71 
50 

70 
50 

70 
46 

74 
45 

72 
44 

73 
50 

70 
53 

70.7 
49.6 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

63 
57 

62 
56 

63 
57 

64 

60 

65 
59 

64 

6: 

66 
61 

67 
62 

65 
59 

64 

60 

64 
60 

65 
59 

65 
59 

66 
61 

69 
61 

70 
60 

65 
61 

64 

55 

64 

56 

66 
58 

67 
58 

65 
59 

67 
59 

69 
60 

69 
60 

69 
59 

69 

60 

70 
58 

71 
62 

64 
59 

66.0 
58.3 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

72 
60 

76 
47 

70 
56 

72 

73 
54 

74 

53 

56 

79 

SO 
52 

70 

74 

56 

73 
55 

75 
53 

77 
50 

82 
59 

55 

78 
54 

74 
47 

75 
60 

75 
46 

50 

48 

67 
55 

50 

59 

51 

52.9 

SUN  CITT 

MAX 
MIN 

82 
55 

83 
54 

82 
59 

84 

56 

89 
54 

87 
54 

81 
56 

91 
56 

96 
51 

96 
53 

94 

53 

95 
53 

95 
56 

98 
54 

105 
51 

103 
50 

96 
55 

93 
55 

90 
50 

95 
50 

90 

56 

98 
54 

102 
53 

103 
60 

101 
65 

106 
60 

107 
59 

108 
64 

98 

60 

95 
51 

95.0 
55.2 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

68 

56 

68 
56 

68 

55 

71 
55 

72 
60 

74 

59 

72 
59 

75 
59 

75 
58 

75 
59 

74 

60 

71 
59 

73 
58 

73 
58 

70 

59 

77 
58 

74 

57 

71 
56 

72 
57 

80 
55 

78 
56 

74 

57 

77 
56 

81 
58 

81 
59 

64 

57 

92 
56 

83 
58 

87 
59 

74 

60 

75.8 
57.6 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

77 
50 

77 
47 

76 
51 

80 
52 

81 

53 

80 
56 

70 
54 

83 
55 

92 
50 

90 
53 

87 
54 

89 
54 

89 
51 

93 
54 

96 
60 

57 

49 

51 

48 

53 

56 

57 

58 

61 

64 

63 

60 

61 

60 

83 
54 

88.0 
54.9 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

MIN 

72 
59 

76 
57 

76 
57 

73 
60 

76 
61 

76 
59 

75 
58 

67 
59 

78 
56 

90 
59 

80 

61 

79 
59 

79 
58 

SO 
58 

90 
55 

91 

55 

39 
51 

80 
51 

78 
50 

60 
51 

85 
51 

83 
54 

81 
54 

88 

56 

88 

57 

86 

55 

91 
55 

82 
54 

93 

56 

84 

57 

56.  1 

TUITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

79 
46 

77 
49 

86 
51 

87 
52 

95 
50 

89 
53 

85 
49 

82 
52 

85 
51 

88 
49 

79 
51 

71 
52 

72 
50 

74 
48 

75 
49 

73 
50 

72 
48 

74 
48 

78 
60 

88 
48 

85 
49 

80 
50 

77 
48 

7S 
48 

81 
49 

84 
44 

95 
49 

80 
45 

84 
48 

78 
52 

81  .4 
49.2 

UCLA 

MAX 
MIN 

65 
56 

69 
55 

69 
54 

70 
53 

71 
56 

70 
59 

66 
58 

71 
60 

73 
56 

72 
58 

69 
58 

70 
60 

71 
58 

'3 
59 

81 

60 

SO 
58 

70 
54 

70 
53 

71 
53 

78 
56 

75 
56 

74 

56 

78 
60 

83 
63 

83 
62 

SI 
58 

82 
62 

85 
62 

05 
58 

70 
58 

74.2 
»7.7 

SEE  REfEdENCE  NOTES  fOLLOMINO  STBIION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1 3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UPLAND  3  N 

MAX 

77 

76 

73 

77 

80 

77 

73 

83 

88 

86 

85 

86 

87 

89 

94 

89 

83 

82 

83 

88 

90 

91 

96 

97 

97 

98 

102 

101 

95 

B6 

87 

0 

MIN 

49 

46 

49 

62 

64 

63 

54 

54 

48 

50 

60 

61 

50 

49 

57 

54 

46 

45 

46 

50 

54 

62 

46 

61 

62 

62 

62 

62 

57 

52 

62 

6 

VISTA  2  NNE 

MAX 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

66 

73 

77 

76 

73 

77 

77 

80 

86 

82 

75 

76 

75 

82 

78 

78 

82 

83 

82 

87 

91 

93 

86 

76 

73 

G 

MIN 

65 

66 

56 

67 

66 

57 

56 

55 

51 

68 

67 

67 

68 

57 

53 

64 

51 

51 

50 

50 

51 

54 

62 

51 

55 

66 

66 

66 

68 

66 

54 

6 

UARNER  SPRINGS 

MAX 

SO 

84 

87 

85 

91 

82 

86 

93 

95 

95 

94 

94 

96 

98 

98 

88 

87 

84 

89 

93 

95 

100 

98 

103 

101 

100 

97 

90 

92 

3 

MIN 

37 

36 

42 

45 

54 

44 

41 

41 

47 

45 

48 

46 

47 

49 

46 

46 

39 

37 

38 

45 

49 

62 

49 

48 

55 

64 

46 

46 

46 

7 

rORAA  LINDA 

MAX 

79 

75 

72 

78 

77 

69 

74 

61 

88 

82 

82 

81 

83 

86 

94 

87 

82 

79 

84 

88 

86 

85 

91 

90 

90 

97 

96 

98 

S7 

79 

84 

1 

MIN 

56 

57 

58 

59 

59 

67 

56 

57 

51 

54 

58 

59 

56 

54 

55 

54 

49 

50 

50 

52 

52 

54 

53 

61 

54 

60 

56 

57 

63 

52 

54 

8 

SOUTHEAST  DESERT 

PASINS  07 

BAKER 

MAX 

101 

103 

106 

106 

106 

105 

105 

104 

104 

109 

1  14 

1  16 

114 

1  12 

1  14 

1 14 

109 

107 

104 

104 

110 

110 

1  13 

1  15 

113 

1  14 

114 

115 

1  16 

113 

109 

7 

MIN 

67 

67 

68 

72 

72 

73 

74 

70 

68 

68 

72 

78 

77 

72 

77 

76 

68 

67 

67 

69 

70 

73 

74 

76 

77 

74 

75 

74 

75 

75 

72 

2 

BARSTOU 

MAX 

92 

93 

98 

98 

99 

97 

96 

91 

95 

101 

104 

106 

105 

102 

103 

102 

94 

90 

91 

94 

99 

101 

106 

106 

104 

104 

106 

106 

106 

104 

99 

7 

MIN 

57 

56 

63 

63 

69 

69 

69 

61 

50 

60 

61 

66 

62 

60 

65 

66 

55 

56 

54 

56 

57 

63 

65 

66 

69 

63 

63 

66 

66 

67 

62 

1 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

79 

78 

79 

84 

84 

83 

80 

86 

93 

92 

89 

92 

91 

92 

98 

94 

87 

83 

85 

91 

94 

95 

98 

99 

97 

101 

103 

102 

100 

91 

90 

6 

MIN 

51 

50 

49 

51 

53 

56 

63 

62 

47 

66 

67 

56 

55 

63 

60 

58 

50 

60 

49 

60 

53 

53 

56 

60 

63 

62 

60 

63 

58 

66 

64 

6 

BISHOP  WSQ  AP 

MAX 

91 

90 

94 

92 

96 

92 

89 

84 

92 

99 

101 

102 

100 

100 

97 

90 

88 

84 

86 

91 

96 

98 

98 

101 

98 

97 

101 

102 

105 

102 

95 

1 

MIN 

49 

60 

49 

66 

67 

69 

57 

45 

42 

49 

63 

53 

55 

53 

54 

68 

67 

66 

49 

46 

62 

64 

61 

60 

64 

47 

48 

53 

66 

57 

52 

6 

6LTTHE 

MAX 

99 

102 

101 

103 

102 

102 

100 

94 

101 

107 

1 12 

113 

1  10 

113 

1 15 

114 

1  1 1 

110 

107 

107 

1  12 

1  14 

1 16 

1 16 

1 14 

1 16 

1 18 

1 19 

109 

108 

8 

MIN 

63 

68 

66 

66 

69 

67 

67 

65 

58 

65 

65 

67 

70 

71 

70 

76 

70 

72 

69 

68 

70 

70 

73 

81 

78 

82 

78 

79 

82 

70 

70 

5 

BtrTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

100 

103 

101 

104 

103 

103 

100 

97 

100 

107 

111 

1  14 

1  12 

1 16 

1 16 

1 16 

1  13 

109 

108 

109 

113 

1 15 

1 16 

1  15 

113 

116 

1 17 

119 

1 15 

109 

109 

6 

MIN 

66 

70 

72 

71 

75 

73 

74 

71 

62 

73 

73 

73 

76 

77 

82 

86 

77 

78 

71 

74 

77 

81 

83 

86 

85 

86 

89 

91 

85 

77 

77 

1 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 

96 

96 

101 

100 

101 

103 

104 

99 

96 

101 

106 

109 

1  1  1 

109 

1 16 

114 

109 

106 

98 

103 

108 

110 

1  13 

114 

1  15 

1  14 

1  17 

1  18 

1  16 

110 

107 

D 

MIN 

59 

64 

65 

68 

66 

71 

68 

61 

67 

71 

71 

72 

72 

68 

76 

77 

74 

68 

68 

69 

72 

76 

81 

78 

82 

81 

83 

84 

81 

80 

72 

4 

BRAUILEY  2  SM 

MAX 

95 

96 

100 

98 

99 

101 

101 

98 

96 

99 

104 

108 

1  10 

109 

1 10 

114 

1  14 

109 

106 

106 

107 

1  1 1 

1  1 1 

1  12 

1  10 

1  1 1 

114 

117 

1  16 

1  12 

106 

4 

MIN 

56 

59 

61 

61 

62 

66 

69 

62 

57 

57 

66 

67 

66 

67 

68 

72 

66 

70 

66 

68 

70 

69 

70 

74 

78 

76 

77 

76 

72 

71 

67 

3 

CANTIL 

MAX 

92 

98 

IOC 

98 

94 

98 

92 

90 

98 

105 

108 

109 

106 

103 

105 

97 

90 

87 

87 

96 

102 

104 

105 

104 

99 

103 

106 

108 

1 10 

105 

100 

0 

MIN 

54 

55 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

54 

62 

70 

65 

66 

60 

70 

61 

55 

55 

49 

65 

70 

74 

71 

72 

74 

61 

70 

57 

62 

69 

65 

3 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

99 

102 

102 

101 

101 

98 

88 

98 

104 

109 

1  10 

109 

108 

108 

103 

102 

95 

95 

98 

104 

105 

110 

109 

107 

109 

109 

1  10 

1 10 

103 

103 

3 

MIN 

54 

66 

72 

73 

78 

73 

73 

68 

65 

73 

74 

76 

73 

71 

74 

74 

67 

66 

53 

67 

69 

73 

72 

76 

77 

72 

72 

75 

75 

75 

71 

2 

DEATH  VALLEY 

MAX 

107 

108 

1  10 

111 

109 

110 

1 10 

1  10 

106 

1  13 

11  r 

1  18 

1  19 

119 

1 17 

1 16 

1  10 

109 

106 

104 

1  1  1 

I  15 

116 

118 

118 

1 16 

1 16 

119 

120 

117 

1 13 

1 

MIN 

83 

76 

79 

88 

9  I 

90 

66 

76 

69 

80 

79 

84 

91 

89 

88 

89 

80 

85 

79 

81 

79 

84 

86 

92 

95 

82 

86 

79 

82 

94 

83 

9 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

85 

88 

88 

88 

86 

85 

83 

78 

90 

92 

92 

94 

97 

95 

92 

85 

84 

81 

80 

84 

89 

91 

92 

95 

94 

97 

98 

39 

0 

MIN 

39 

41 

42 

53 

52 

52 

51 

37 

40 

34 

46 

43 

46 

50 

54 

58 

49 

51 

42 

53 

50 

55 

55 

55 

58 

54 

66 

48 

7 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

96 

96 

101 

100 

101 

104 

102 

96 

94 

100 

105 

106 

1  10 

1 10 

1  12 

113 

1  1  1 

106 

102 

103 

105 

109 

112 

1  13 

1  13 

112 

113 

116 

1 16 

109 

106 

1 

MIN 

73 

72 

75 

77 

80 

80 

78 

74 

71 

75 

79 

79 

79 

82 

89 

81 

81 

77 

74 

76 

79 

80 

87 

88 

92 

89 

87 

88 

86 

81 

80 

3 

EL    CENTRO  2  SSW 

MAX 

98 

101 

100 

106 

102 

103 

104 

98 

101 

100 

108 

1  12 

1  12 

1 12 

1 14 

1 15 

1  1  1 

109 

107 

108 

1  12 

1  12 

1  12 

1  13 

1  1  3 

1  16 

1  16 

1  18 

1 18 

1  14 

108 

9 

MIN 

56 

62 

63 

66 

65 

68 

79 

66 

57 

61 

69 

70 

69 

68 

69 

66 

67 

69 

69 

67 

70 

69 

77 

57 

78 

77 

79 

79 

76 

72 

68 

9 

EL   MIRAGE  FIELD 

MAX 

83 

85 

87 

91 

90 

91 

93 

90 

87 

93 

98 

102 

102 

101 

101 

100 

87 

86 

84 

84 

68 

94 

97 

97 

98 

98 

100 

99 

98 

98 

93 

4 

MIN 

44 

46 

61 

67 

64 

64 

57 

52 

44 

55 

56 

67 

63 

62 

54 

52 

42 

44 

42 

51 

49 

52 

56 

56 

60 

58 

52 

51 

52 

57 

53 

0 

FAIRMONT 

MAX 

78 

79 

87 

86 

83 

80 

82 

78 

82 

92 

96 

96 

94 

90 

90 

93 

82 

76 

70 

76 

85 

88 

93 

92 

96 

96 

97 

99 

97 

90 

87 

4 

MIN 

50 

52 

52 

68 

66 

66 

66 

55 

58 

64 

71 

68 

66 

66 

68 

60 

52 

40 

51 

48 

60 

63 

70 

64 

68 

69 

64 

65 

03 

61 

61 

1 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

99 

99 

99 

101 

102 

101 

96 

96 

99 

106 

107 

1 10 

1 10 

110 

114 

112 

1  10 

105 

104 

108 

ill 

113 

1 12 

110 

113 

116 

118 

117 

1  13 

109 

107 

3 

MIN 

63 

63 

61 

69 

76 

74 

7? 

67 

65 

73 

75 

78 

80 

80 

80 

83 

80 

77 

73 

76 

79 

78 

80 

81 

81 

83 

86 

86 

81 

78 

75 

9 

HAIkCE 

MAX 

86 

87 

89 

90 

90 

95 

91 

93 

84 

89 

94 

98 

100 

98 

96 

95 

85 

83 

79 

84 

87 

94 

95 

96 

99 

94 

99 

96 

99 

101 

92 

3 

MIN 

57 

45 

59 

60 

66 

66 

67 

57 

53 

58 

63 

62 

64 

69 

60 

65 

54 

50 

43 

51 

68 

62 

59 

62 

64 

56 

60 

62 

60 

65 

59 

2 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

93 

94 

98 

100 

98 

99 

100 

93 

92 

98 

102 

106 

107 

107 

109 

1  12 

1 08 

103 

99 

1 00 

104 

107 

1 09 

112 

114 

110 

1  12 

113 

112 

107 

103 

9 

MIN 

60 

64 

63 

77 

66 

69 

70 

69 

62 

60 

66 

68 

69 

71 

90 

73 

59 

66 

63 

66 

67 

71 

71 

75 

84 

81 

78 

78 

72 

68 

69 

8 

IMPEOIAL 

MAX 

98 

101 

99 

101 

101 

103 

101 

96 

100 

105 

108 

109 

109 

1 10 

111 

113 

107 

1 06 

1 05 

107 

110 

111 

111 

111 

111 

115 

116 

115 

113 

108 

107 

0 

MIN 

60 

65 

64 

64 

65 

70 

70 

67 

69 

65 

70 

71 

70 

73 

76 

77 

72 

70 

69 

71 

74 

75 

76 

76 

80 

79 

84 

82 

79 

79 

71 

7 

Ir«>ERIAL    FAA  AP 

MAX 

98 

101 

100 

101 

101 

102 

100 

97 

101 

105 

108 

1 10 

1  10 

110 

113 

114 

1 08 

105 

106 

1 09 

111 

111 

112 

112 

111 

114 

117 

120 

114 

108 

107 

6 

MIN 

58 

64 

64 

66 

66 

70 

70 

65 

60 

64 

72 

72 

74 

73 

75 

76 

71 

73 

72 

69 

74 

73 

75 

78 

80 

80 

83 

83 

81 

76 

71 

9 

INDEPENDENCE 

MAX 

88 

94 

96 

94 

94 

97 

93 

94 

91 

92 

97 

102 

101 

100 

97 

86 

62 

86 

90 

97 

97 

99 

103 

101 

97 

101 

103 

109 

95 

8 

MIN 

55 

68 

56 

61 

55 

63 

63 

62 

60 

63 

62 

62 

62 

61 

63 

56 

61 

53 

68 

62 

59 

60 

63 

58 

62 

62 

62 

66 

60 

3 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

94 

96 

101 

98 

100 

100 

1  04 

90 

98 

101 

106 

108 

108 

1 08 

112 

113 

112 

1 05 

1 02 

104 

108 

113 

115 

116 

115 

116 

117 

115 

1 1 1 

106 

6 

MIN 

74 

70 

72 

71 

71 

76 

70 

64 

64 

69 

79 

79 

79 

80 

80 

79 

77 

71 

73 

75 

77 

82 

83 

80 

76 

75 

85 

86 

77 

82 

75 

9 

INY0RERN 

MAX 

94 

98 

98 

98 

99 

99 

100 

96 

97 

104 

107 

107 

104 

104 

1 04 

101 

9 1 

89 

90 

96 

99 

103 

103 

104 

101 

105 

106 

107 

109 

107 

100 

6 

MIN 

57 

56 

59 

61 

71 

68 

66 

66 

52 

61 

64 

63 

65 

62 

64 

65 

51 

49 

62 

59 

61 

59 

58 

75 

78 

65 

71 

62 

65 

62 

2 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

96 

99 

103 

103 

104 

103 

105 

100 

93 

102 

106 

1 10 

112 

112 

1  12 

112 

112 

1 09 

106 

105 

107 

110 

112 

115 

116 

114 

114 

116 

117 

1  12 

107 

9 

MIN 

70 

71 

71 

74 

74 

78 

76 

72 

70 

70 

74 

77 

78 

34 

87 

87 

79 

76 

74 

76 

78 

82 

82 

84 

86 

87 

88 

as 

83 

79 

78 

6 

LAKE  ARROMHCAD 

MAX 

72 

75 

78 

78 

82 

80 

77 

77 

80 

82 

83 

82 

82 

8  1 

81 

8 1 

68 

70 

79 

87 

87 

87 

86 

89 

90 

91 

86 

79 

80 

7 

MIN 

40 

46 

46 

48 

49 

58 

60 

49 

46 

60 

52 

54 

57 

65 

52 

54 

50 

48 

47 

52 

50 

47 

60 

59 

56 

60 

65 

66 

63 

53 

52 

4 

ItCCA  FIRE  STATION 

MAX 

96 

100 

98 

99 

100 

103 

100 

102 

100 

107 

108 

109 

109 

112 

119 

116 

112 

105 

106 

108 

112 

108 

108 

6 

MIN 

61 

65 

64 

68 

68 

70 

71 

63 

63 

62 

68 

68 

70 

69 

74 

75 

65 

64 

69 

65 

69 

73 

76 

78 

74 

81 

82 

78 

70 

68 

69 

7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

84 

90 

91 

99 

89 

88 

94 

86 

91 

92 

96 

99 

98 

100 

99 

100 

95 

96 

90 

93 

94 

96 

103 

102 

98 

100 

100 

96 

95 

4 

MIN 

62 

64 

67 

67 

66 

70 

64 

57 

63 

67 

71 

73 

74 

73 

80 

74 

75 

78 

62 

63 

70 

71 

73 

83 

SO 

82 

83 

83 

77 

73 

71 

6 

nOJAWE 

MAX 

88 

88 

93 

92 

88 

87 

87 

86 

83 

93 

97 

101 

102 

99 

94 

101 

87 

84 

60 

83 

91 

95 

96 

99 

100 

92 

95 

98 

10' 

102 

92 

7 

MIN 

52 

60 

70 

70 

62 

76 

70 

57 

67 

70 

71 

65 

66 

71 

57 

53 

58 

60 

49 

58 

59 

72 

70 

68 

64 

54 

54 

67 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

82 

80 

86 

86 

88 

95 

81 

84 

83 

87 

96 

98 

100 

97 

93 

93 

96 

93 

88 

84 

89 

86 

93 

95 

95 

93 

94 

95 

100 

101 

91 

0 

MIN 

50 

52 

52 

53 

60 

69 

61 

46 

43 

59 

64 

66 

66 

64 

64 

64 

66 

69 

55 

57 

58 

68 

57 

63 

73 

71 

74 

67 

62 

67 

60 

3 

«T  SAN  JACINTO  U  S  PK 

MAX 

63 

66 

69 

72 

71 

7: 

68 

69 

72 

77 

79 

76 

80 

74 

71 

67 

71 

73 

76 

79 

80 

82 

80 

81 

82 

79 

76 

77 

74 

4 

MIN 

36 

37 

37 

38 

46 

46 

41 

39 

37 

43 

42 

41 

42 

51 

67 

54 

52 

64 

48 

68 

68 

64 

62 

60 

67 

66 

46 

43 

46 

S 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

98 

101 

102 

104 

102 

103 

98 

101 

107 

110 

114 

114 

113 

114 

112 

110 

106 

107 

108 

1 13 

112 

115 

116 

113 

113 

116 

117 

113 

109 

108 

4 

MIN 

69 

76 

74 

75 

77 

78 

81 

71 

71 

72 

79 

79 

82 

S3 

81 

83 

81 

81 

79 

78 

76 

82 

80 

86 

89 

37 

87 

87 

86 

84 

79 

7 

PALMOALE 

MAX 

86 

92 

93 

93 

92 

93 

91 

88 

95 

101 

101 

100 

97 

96 

98 

96 

86 

84 

82 

92 

95 

99 

98 

99 

99 

102 

104 

103 

100 

94 

95 

0 

MIN 

56 

66 

60 

69 

65 

64 

69 

56 

53 

69 

66 

64 

63 

65 

61 

62 

63 

52 

46 

45 

56 

47 

58 

59 

60 

56 

55 

57 

70 

71 

58 

6 
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DAILY  TEMPERniURES 


cm  IFORNIA 

JUh£  1S74 


STRT ION 


DRY  OF  MONTH 


1     8     9     10    II    12    13    M    IS    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


PBLM  SPRINGS 


PARKCR  RCSCRVDIR 


RANCSBURC 


THERMAL   TAA  AP 


TtCHTYMIHe  PALMS 


VAlrtRMO  rjRE  STA  79 


VICTORVILLE   PUI*  PLANT 


UNITE   MOUNTAIN  1 


k*ITE    MOUNTAIN  2 


UILORDSE   RANGER  STA 


96  100  99 
62     73  6< 


96   lOa  102 


89     92  96 


103  103  OS 
67     66  73 


102  102  100 
75      76  76 


96  92  94 
66     66  66 


96  100  97 
64     69  66 


05     69  91 


6  7  90  92 
49     50  55 


61  58  57 
29     31  30 


26     27  28 


87  88  89 
57     58  60 


97  99  103 
70     70  72 


91  89  90 
61      52  54 


95  93  94 
55     58  64 


61  60  61 
32     39  40 


28     31  20 


89  90  89 
59     64  62 


99  98  103 
70     68  62 


104  96  92 
79     74  70 


01  85  94 
68     61  61 


92  98  100 
70     62  61 


101  100  97 
68     65  64 


91  83  94 
55     54  54 


95     89  85 


61  58  58 
41     22  29 


49     46  48 

22     16  28 


90  Ba  88 
61     56  66 


106  110  111 
68     72  72 


102  107  109 
74     79  80 


101  102  104 
65     67  69 


105  106  108 
65     67  78 


104  106  110 
65     69  74 


99  100  99 
54     55  58 


95  100  101 
56     57  59 


62  67  70 
32     36  36 


52  56  59 
33     29  36 


95  98  98 
65     68  68 


110  111  114 
72     73  72 


111  111  113 
81      83  83 


100  99  99 
68     67  70 


108  112  116 
75     80  80 


108  109  109 
67     68  73 


99  98  98 
52     46  55 


102  97  100 
57     54  58 


70  69  69 
37     37  36 


69  58  59 
35     39  36 


98  95  96 
65     64  59 


11  104  102 
70     72  77 


116  112  111 
84     84  81 


68     68  57 


115    106  102 


1U9  105  103 
70     64  60 


90     88  79 


102  86  85 
60     52  55 


61  58  58 
44     40  34 


34     31  28 


91  88  84 
57     53  61 


105    107  110 


107  106  107 
77     76  80 


83  91  96 
51     56  56 


102    106  110 


100  101  106 
64     64  67 


90     90  95 


48     51  53 


64     56  61 


45  45  52 
25     24  30 


82  85  92 
60     56  62 


112  1 16  117 
73     73  82 


112  113  116 
84     84  88 


98    100  99 


113  114  115 
82     60  77 


1 06  111  111 
71      70  76 


94  98  100 
55     57  59 


63  65  67 
34     33  40 


54  55  66 
33     35  36 


94  95  96 
60     60  60 


116  lie  lie 

76     64  77 


115  113  1 16 
85     86  88 


95  100  100 
70     65  68 


113  115  117 
75     77  78 


111  110  111 
76     73  75 


103  102  104 
63     58  57 


67  65  65 
33     30  31 


55     54  53 


94  95  96 
71     58  60 


118   115  107 

75     76  71 


102  104  100 
64     68  67 


112  110  108 
73     73  73 


102  99  93 
52     51  56 


68  72  7  1 
33     38  38 


36     42  41 


97  100  99 
68     67  66 


■lie.  I 
71  .8 


94.8 

55.  7 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


C«L IFOBNIft 

JUNE  1974 


X 

DRY 

OF  nONTM 

UJ 

o 

QTO  T 1 rtW 
3  i  H 1  1 un 

UJ 

a 

<C«> 

TIMI 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

[0 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

IS 

n 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

UJ 

a 

BRftULEY  2  SU 

50 

9fiM 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

80 

81 

81 

81 

81 

77 

8 

100 

am 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

78 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

77 

77 

77 

78 

78 

7B 

75 

1 

DAVIS  2  WSW  EXP  F"ftHM 

1 

MAX 
MIN 

87 
72 

87 
73 

88 
74 

89 
76 

88 
78 

90 
80 

92 
80 

89 
78 

92 
76 

93 
78 

94 

78 

93 
70 

95 
77 

95 
77 

96 
76 

95 
76 

92 
76 

89 
76 

S8 
73 

88 
72 

94 

76 

99 
79 

98 

77 

97 
76 

97 
76 

95 
76 

98 
78 

99 

82 

102 
84 

104 
84 

93 
77 

4 

0 

FRESNO  HSO 

2 

MAX 
tllN 

107 

108 

110 

109 

108 

110 

108 

109 

113 

115 

1  16 

114 

112 

1  12 
77 

109 
74 

107 
73 

105 
73 

103 

105 

107 

1  1  1 

113 

113 

IK 

108 

110 

1 1  1 

1  15 

117 

1  16 
81 

110 

5 

MAX 
niN 

78 

81 

82 

82 

84 

84 

83 

82 

82 

84 

86 

85 

85 

108 
83 

106 
82 

103 
79 

102 
80 

80 

79 

82 

85 

85 

8< 

82 

83 

81 

82 

84 

8« 

1  1  1 
86 

82 

8 

8 

MAX 
MJN 

97 
81 

98 
83 

100 
84 

99 
84 

99 
85 

100 
86 

99 
85 

100 
83 

1D2 
85 

103 
86 

104 
88 

103 
88 

102 
87 

101 
86 

100 
83 

98 
82 

97 
82 

95 
82 

96 
81 

98 
84 

100 
86 

102 
86 

102 
86 

103 
85 

100 
86 

100 
83 

101 
84 

104 
86 

105 

91 
89 

100 
84 

0 
7 

20 

8AM 

81 

81 

82 

82 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

84 

83 

84 

83 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

87 

84 

3 

40 

8AM 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

79 

80 

79 

80 

80 

80 

80 

ao 

80 

80 

80 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

78 

8 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


ORY  OF  MONTH 

STATION 

5  K  o 

2 

3 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

\* 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  a 

NORTH  COftST 

DOAINAGC  01 

SUTLER  VftLLEr  RANCH 

EVflP 

.28 

.24 

.21 

.  15 

.07 

.07 

.  16 

.21 

.26 

.25 

.26 

.24 

.  18 

.07 

.  14 

.20 

.02 

.  17 

20 

04 

16 

22 

2j 

18 

21 

26 

26 

26 

6  60 

UIND 

5 

4 

5 

3 

2 

0 

2 

1 

3 

5 

3 

6 

5 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

4 

0 

33 

MAX 

86 

06 

66 

75 

73 

73 

60 

84 

87 

89 

91 

81 

81 

67 

BO 

83 

60 

63 

87 

60 

83 

86 

86 

82 

86 

77 

84 

60 

02 

04 

01.6 

MIN 

SO 

53 

55 

64 

64 

50 

56 

60 

51 

54 

65 

55 

55 

55 

53 

52 

53 

54 

60 

OUTTONS  LftNDINO 

EVAP 

.  27 

.  26 

.  26 

.20 

.  42 

.  43 

.40 

.  40 

.  43 

.38 

.  33 

.30 

.23 

.36 

.36 

.36 

.  19 

.25 

.21 

.32 

.  35 

.38 

.  34 

.  37 

.  30 

.34 

.  35 

.34 

.40 

.  40 

10.00 

WIND 

1  IS 

104 

100 

101 

102 

67 

50 

88 

100 

69 

91 

121 

107 

88 

92 

92 

63 

92 

72 

86 

70 

06 

101 

122 

66 

61 

52 

57 

46 

88 

2600 

MAX 

77 

80 

61 

63 

84 

80 

80 

87 

67 

86 

86 

82 

81 

83 

85 

86 

73 

78 

75 

84 

86 

80 

85 

80 

62 

83 

66 

80 

03 

80 

83.0 

MIN 

5i 

52 

53 

62 

66 

50 

56 

66 

56 

54 

50 

50 

50 

60 

50 

53 

62 

66 

54 

52 

54 

60 

50 

61 

67 

50 

66 

63  .2 

TRINITY  Dftn  VISTA  PT 

EVAP 

.30 

.26 

.  34 

.  33 

.26 

.31 

.  34 

.  36 

.  32 

.  35 

.  32 

.  36 

.  35 

.35 

.  37 

.34 

.01 

.30 

08 

2^ 

j2 

33 

36 

32 

24 

.  36 

0  23 

UIND 

21 

23 

30 

34 

48 

45 

47 

46 

26 

33 

22 

30 

31 

35 

4 1 

33 

1  7 

20 

48 

13 

18 

26 

23 

36 

42 

40 

34 

26 

23 

28 

966 

TULELAHE 

EVAP 

.33 

.36 

.33 

.22 

X 

.26 

.30 

.33 

.30 

.33 

.40 

.  35 

.35 

.  39 

.  30 

.  32 

.20 

.  34 

.  26 

.  2 1 

20 

36 

30 

40 

28 

30 

30 

.36 

UMRM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

X 

X 

.87 

.36 

.  39 

.40 

.  47 

X 

X 

1.11 

.41 

.28 

.  23 

.  24 

.  75 

.  10 

.  J 

j2 

1  00 

30 

30 

78 

.42 

0  23 

WIND 

162 

75 

110 

126 

100 

185 

69 

55 

47 

40 

> 

x 

120 

20 

40 

41 

32 

« 

174 

67 

70 

- 

138 

1782 

hMX 

80 

80 

87 

66 

67 

91 

89 

84 

85 

84 

88 

60 

- 

MIN 

- 

- 

56 

67 

60 

56 

53 

- 

- 

53 

56 

66 

66 

54 

; 

57 

66 

58 

55 

61 

- 

64 

66 

52 

- 

66 

- 

" 

- 

WILLOU  CREEK    1  NU 

EVAP 

.  3^ 

.30 

.20 

.30 

.07 

.  10 

.30 

.25 

.23 

.30 

.32 

.30 

.28 

.27 

.  26 

.  23 

.04 

.26 

.25 

.04 

.28 

.  15 

.37 

.26 

.30 

.23 

.20 

.23 

.27 

.  37 

7.40 

WIND 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

2 

3 

1 

2 

1 

5 

6 

1 

3 

14 

2 

2 

5 

5 

6 

16 

6 

10 

3 

2 

8 

120 

MAX 

02 

03 

01 

80 

77 

62 

00 

80 

02 

93 

97 

96 

91 

94 

89 

88 

65 

01 

00 

66 

9 1 

04 

02 

91 

69 

91 

100 

niN 

SZ 

57 

66 

56 

57 

62 

64 

63 

64 

55 

57 

61 

60 

60 

58 

56 

53 

50 

50 

58 

62 

67 

63 

66 

52 

61 

57 

64 

66? 

X          M  X 

SACRArCNTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN   DAM  PROJECT 

EVAP 

.31 

.20 

.31 

.26 

.26 

.30 

.33 

.34 

.33 

.36 

.31 

.36 

.33 

.33 

.  34 

.31 

.  30 

.28 

.  17 

.  16 

.  30 

.30 

.  36 

.30 

.  36 

.31 

.  34 

.  34 

.  36 

.  44 

0.61 

UIND 

33 

31 

31 

24 

27 

30 

33 

42 

26 

28 

26 

35 

29 

40 

41 

47 

33 

34 

35 

28 

33 

27 

43 

40 

45 

33 

26 

3  1 

29 

37 

000 

MAX 

90 

00 

01 

02 

00 

01 

01 

86 

00 

90 

94 
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.  36 

.  36 

.36 

.  35 

.  36 

.42 

.  37 

.  36 

10.57 

UIND 

57 

43 

52 

55 

76 

93 

83 

85 

47 

35 

33 

52 

60 

71 

77 

95 

48 

51 

56 

50 

43 

40 

76 

51 

06 

54 

52 

47 

32 

44 

1  744 

MAX 

07 

06 

91 

90 

96 

90 

93 

90 

93 

100 

95 

93 

93 

85 

06 

62 

60 

61 

60 

76 

66 

102 

96 

9 1 

9 1 

66 

go 

92 

99 

101 

90 .  1 

MIN 

50 

52 

52 

59 

58 

66 

64 

62 

56 

50 

59 

54 

54 

54 

57 

52 

54 

56 

57 

57 

60 

53 

56 

54 

56 

5 1 

53 

60 

64 

65 

56 . 6 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 

EVAP 

.22 

.27 

.20 

.27 

.22 

.25 

.26 

.52 

.26 

.31 

.30 

.32 

.20 

.26 

.00 

.25 

.21 

.25 

.  13 

.17 

.21 

.27 

.31 

.30 

.33 

.33 

.27 

.32 

.31 

.  35 

0.03 

SAM  LUIS  DAM 

EVAP 

.49 

.49 

.57 

.45 

.56 

.60 

.68 

.67 

.61 

.63 

.66 

.  75 

.56 

.53 

.55 

.54 

.45 

.40 

.  32 

.43 

.45 

.62 

.  70 

.  70 

.66 

.55 

.56 

.58 

.55 

.86 

17.17 

UIND 

405 

293 

249 

303 

170 

223 

212 

153 

164 

161 

154 

271 

275 

313 

241 

275 

276 

191 

210 

125 

95 

204 

304 

235 

2  1  7 

157 

151 

100 

76 

264 

6477 

MAX 

05 

01 

00 

62 

91 

91 

92 

69 

90 

96 

90 

87 

09 

03 

09 

66 

79 

05 

75 

66 

92 

97 

67 

86 

89 

92 

94 

95 

96 

94 

09.0 

MIN 

50 

52 

54 

54 

56 

62 

60 

56 

59 

60 

60 

57 

55 

55 

56 

54 

54 

55 

55 

55 

50 

60 

57 

59 

64 

55 

55 

63 

63 

60 

56.9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.31 

.45 

.45 

.49 

.46 

.65 

.60 

.66 

.56 

.55 

.66 

.52 

.54 

.53 

.54 

.  37 

.26 

.  30 

.  16 

.  35 

.50 

.60 

.52 

.45 

.60 

.49 

.52 

.52 

.67 

.67 

15.  13 

UIND 

236 

166 

243 

193 

160 

201 

156 

140 

94 

gg 

150 

23  1 

270 

204 

260 

249 

131 

210 

106 

110 

113 

259 

271 

161 

269 

162 

165 

100 

96 

247 

5594 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.21 

.  26 

.  16 

.  32 

.  36 

.  32 

.26 

.  30 

.  26 

.  34 

.  30 

.  34 

.  36 

.  30 

.  39 

.  44 

.  36 

.  30 

.  34 

.  32 

.  36 

.  42 

.  42 

.  30 

.  42 

.  46 

.56 

.56 

.50 

.44 

1 1  . 02 

UIND 

16 

22 

24 

21 

27 

16 

12 

16 

23 

24 

13 

15 

20 

14 

26 

26 

22 

16 

16 

29 

20 

20 

22 

20 

30 

20 

3  1 

32 

29 

25 

659 

MAX 

65 

86 

86 

67 

88 

90 

90 

00 

88 

91 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

93 

95 

95 

96 

96 

97 

97 

96 

91.9 

MIN 

54 

54 

57 

54 

55 

56 

54 

54 

53 

56 

55 

56 

67 

57 

55 

55 

63 

52 

53 

52 

52 

52 

52 

56 

57 

57 

62 

59 

60 

56 

55.2 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.28 

.  15 

.  30 

.  24 

.  23 

.  32 

.  30 

.29 

.  30 

.  30 

.  30 

.  25 

.23 

.  27 

.  26 

.  29 

.  26 

.  29 

.  25 

.  32 

.  30 

.  30 

.  30 

.  30 

.29 

.  30 

.  30 

.  29 

.  33 

.  33 

0 . 40 

UIND 

39 

24 

30 

32 

30 

45 

35 

20 

33 

29 

27 

26 

22 

27 

25 

37 

52 

40 

32 

49 

29 

35 

27 

25 

27 

24 

28 

2 1 

30 

34 

942 

MAX 

61 

61 

65 

62 

86 

00 

69 

09 

90 

91 

91 

91 

00 

06 

06 

07 

83 

07 

65 

65 

69 

91 

69 

90 

90 

89 

89 

9] 

91 

90 

07.7 

MIN 

66 

53 

56 

56 

55 

56 

56 

56 

67 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

53 

57 

54 

55 

59 

58 

56 

56 

59 

52 

55 

56 

50 

56.3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.  1  1 

.  26 

.20 

.21 

.20 

.  19 

.  14 

.  12 

* 

.  50 

.  19 

.  17 

.  19 

.  22 

.  23 

.  53 

.  27 

.  20 

.  30 

.  24 

* 

.66 

.22 

.22 

.21 

.  26 

.52 

6.66 

UIND 

87 

106 

1  16 

96 

70 

93 

103 

94 

102 

106 

107 

g5 

103 

102 

227 

130 

123 

100 

109 

302 

78 

72 

72 

64 

2926 

MAX 

68 

79 

74 

77 

79 

75 

72 

67 

03 

79 

75 

78 

80 

81 

- 

85 

79 

79 

80 

81 

61 

63 

84 

83 

66 

^07 

79.0 

MIN 

55 

57 

56 

57 

57 

50 

58 

50 

- 

55 

59 

59 

59 

59 

67 

- 

57 

55 

54 

53 

55 

- 

- 

59 

61 

59 

59 

58 

- 

6 1 

57.4 

RIVERSIDE   CIT  EXP  STA 

EVAP 

* 

* 

.24 

.21 

.26 

.22 

X 

.31 

.20 

.29 

.  30 

.  30 

.37 

.  49 

.  43 

.  37 

.  35 

.  44 

.  40 

.  48 

.  43 

.  49 

.50 

.  52 

7 . 946 

UIND 

^ 

132 

42 

44 

51 

61 

160 

52 

40 

43 

43 

44 

57 

66 

64 

65 

52 

52 

141 

47 

47 

46 

45 

45 

15046 

MAX 

79 

83 

82 

85 

05 

06 

65 

69 

87 

09 

00 

09 

90 

09 

91 

94 

66 

06 

06 

90 

91 

91 

94 

94 

94 

93 

94 

95 

91 

68.2 

MIN 

60 

56 

58 

59 

62 

64 

61 

59 

61 

62 

63 

63 

62 

63 

65 

62 

57 

56 

57 

50 

61 

61 

64 

64 

65 

64 

63 

64 

62 

62 

61.3 

TUITCHELL  DAM 

EVAP 

.27 

.23 

.26 

.31 

.30 

.29 

.30 

.29 

.29 

.  19 

.  17 

.20 

.21 

.26 

.21 

.20 

.  16 

.  17 

.  19 

.25 

.21 

.20 

.  18 

.  19 

29 

.31 

.34 

.22 

.31 

30 

7.31 

UIND 

49 

75 

60 

75 

55 

37 

58 

88 

31 

62 

51 

50 

20 

74 

34 

62 

41 

■'3 

30 

54 

42 

30 

66 

63 

wl 

65 

40 

53 

46 

■ 

1634 

MAX 

83 

00 

90 

99 

97 

92 

87 

86 

67 

90 

74 

76 

77 

78 

76 

77 

78 

83 

91 

00 

05 

79 

00 

06 

90 

96 

95 

89 

03 

65.2 

MIN 

50 

54 

53 

56 

54 

56 

53 

55 

55 

54 

53 

65 

56 

53 

53 

64 

53 

61 

56 

63 

64 

66 

51 

51 

65 

49 

53 

51 

63 

56 

53.5 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.  72 

.  76 

.57 

.  70 

.66 

.06 

.  72 

1.10 

.50 

.66 

.57 

.67 

.74 

.  75 

.81 

I  .  02 

.  86 

.  88 

.09 

.  72 

.  59 

.62 

.69 

.90 

.91 

.  80 

.  69 

.  60 

.  66 

.04 

22.60 

UIND 

63 

46 

57 

60 

125 

65 

173 

38 

46 

33 

41 

64 

71 

80 

100 

105 

109 

134 

92 

30 

51 

70 

95 

93 

8  1 

44 

33 

33 

2200 

MAX 

97 

100 

99 

99 

100 

101 

101 

101 

98 

102 

104 

105 

104 

103 

103 

101 

94 

94 

92 

100 

102 

100 

102 

99 

100 

102 

103 

106 

106 

106 

100.9 

MIN 

69 

67 

69 

70 

72 

71 

70 

58 

63 

62 

70 

73 

74 

74 

70 

72 

65 

66 

63 

67 

70 

72 

71 

71 

72 

67 

60 

70 

72 

74 

69.0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  46 

.  46 

.  58 

.  45 

.  42 

.  43 

.  52 

.  45 

.51 

.51 

.56 

.60 

.54 

.59 

.63 

.  73 

.71 

.65 

.  60 

.  60 

.50 

.66 

.  70 

.64 

.50 

.  70 

.66 

.  75 

.62 

.65 

17.60 

UIND 

60 

6 1 

79 

40 

36 

37 

61 

23 

45 

94 

46 

50 

37 

40 

67 

71 

56 

59 

60 

70 

59 

67 

66 

40 

32 

34 

44 

62 

49 

58 

1651 

MAX 

04 

93 

97 

99 

100 

100 

101 

93 

93 

98 

100 

101 

101 

104 

102 

90 

102 

100 

98 

90 

102 

102 

104 

104 

104 

104 

105 

106 

105 

103 

100.0 

MIN 

GO 

63 

63 

66 

67 

67 

65 

60 

62 

65 

68 

60 

68 

67 

68 

60 

63 

61 

61 

64 

64 

67 

65 

67 

73 

70 

69 

67 

66 

68 

65.7 

nOJflVE 

EVAP 

.45 

.45 

.66 

.67 

.70 

.63 

.58 

.69 

.54 

.67 

.45 

.60 

.52 

.60 

.46 

.60 

.50 

.56 

.  40 

.33 

.46 

.57 

.65 

.60 

.60 

.70 

.62 

.60 

16.96B 

UIND 

00 

105 

141 

166 

233 

260 

159 

203 

54 

79 

83 

150 

26 

69 

152 

03 

05 

lie 

91 

151 

56 

1 14 

159 

99 

129 

176 

134 

112 

66 

122 

3706 

MAX 

00 

06 

93 

95 

92 

82 

85 

90 

91 

92 

94 

104 

103 

91 

87 

99 

92 

62 

76 

04 

92 

92 

91 

99 

97 

64 

96 

97 

101 

93 

91  .7 

MIN 

64 

54 

56 

58 

57 

67 

60 

53 

54 

55 

60 

60 

60 

59 

59 

57 

49 

50 

60 

48 

67 

57 

60 

50 

68 

54 

64 

55 

59 

60 

56.1 

SEE  REFERENCE  NQTF3  FOllOhINO  STBIION  INDEX 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


c;tqt  r  nM 

JUNE  iy74 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTMEftST  OESEBT 
BASINS  07 

UHITE    MOUNTfilN  2 

SNOUFALL 
Sn   ON  GNO 

6 

T 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STRTION  INOE> 
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STflTION  INDEX 


sTnr  ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a: 
z 

a 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVHTION 
TIME  HNO 
TRBLES 

OBSERVER 

E 

^; 

o 

0^ 
CL. 

EVflP. 

SPECIAL 

ACTQN-ESDO   CYN  FC26ir 

001  4 

06 

L  OS   ANGEL  ES 

29 

34 

30 

1  18 

15 

2950 

5P 

C 

DOUGLAS  BOWMAN 

fiDEL  ANT3 

0024 

07 

SAN   BERD INO 

1  5 

34 

35 

1  1  7 

25 

2845 

S5 

FRANK  EBERT 

AOIN   RflMGER  STftTION 

0029 

02 

MODOC 

2  1 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U   S    FOREST  SERVICE 

ftLfttiO    1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

62 

122 

02 

410 

7A 

FRANK    J  CUZZILLO 

ftUDERPOINT 

0086 

0  1 

HUMBGL  DT 

7 

40 

1  1 

123 

37 

460 

8A 

8A 

EUGENE    DAWSON  WHEELER 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U   S   ARMY  ENGINEERS 

AL  ISO    CM    9AT    MT    FC  ^45 

0  115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

118 

33 

2367 

6P 

c 

GETTY   OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN    D lEGO 

3  3 

32 

60 

1  15 

45 

1736 

5P 

5P 

ALPINE    FIRE  DEPT 

AL  TADEN A 

0  1  44 

06 

L  OS    ANGEL  ES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

08 

1  127 

5P 

RUBIO    CANYON    LAW  ASN 

ALTURAS    RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

2  1 

41 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8A 

c 

H 

U   S    FOREST  SERVICE 

AMBO  Y 

0176 

01 

SAN   BERD  INO 

6 

34 

34 

1  15 

45 

635 

c 

STATE    DIV    OF  HWYS 

AUG  lOL  A 

0204 

05 

TUL  ARE 

9 

35 

59 

1  19 

29 

206 

SA 

ANGIOLA    ELEV    &  WHSE 

ANGWIN   PAC   UNIQN  COL 

0212 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

34 

122 

26 

1816 

8A 

8A 

c 

PHYSICS    DEP-PAC    UNION  C 

ANTIOCH   FIBREBOARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

2  7 

28 

01 

12  1 

45 

28 

1  OA 

1  OA 

FIBREBOARD  CORPORATION 

ANTIOCH    PUMPING    PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8A 

CONTRA    COSTA    WATER  DIST 

ANZA 

02  35 

0  6 

RIVERSIDE 

33 

3  3 

33 

115 

40 

3925 

8A 

CALIF    DIV    OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN    BERD INO 

1  5 

34 

3  1 

1  17 

13 

2935 

4P 

APPLE    VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN   LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY    ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

35 

14 

12  1 

29 

800 

c 

MRS    PATRICIA    K  BALLARD 

ARROYO   SECQ   RS   FC  508D 

n327 

06 

L  OS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

1  18 

10 

1220 

5P 

U   S   FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

29 

1  18 

60 

1  708 

8A 

8A 

H 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

ATLAS    ROAD  DUTRA 

0368 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

26 

122 

15 

1550 

c 

MRS.     GLADYS    A.  DUTRA 

ATWEL  L 

0374 

06 

TUL  ARE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

AUBERRY    1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

2  7 

37 

05 

1  19 

30 

2  140 

6P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

.  ^UBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7  A 

7A 

RAYMOND    D.  MILES 

AUBURN    DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

12  72 

8A 

8A 

Qfl 

U    S    BUR    OF  RECLAMATION 

AVALON    PLEASURE  PIER 

0395 

06 

L  OS  ANGELES 

3  3 

33 

21 

1  18 

19 

26 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

06 

TULARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

L  UANA  REED 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MAR IPOSA 

1  4 

37 

40 

1  1  9 

40 

7300 

s 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN   BERNARD  I 

6 

35 

16 

1  16 

U4 

940 

6P 

6P 

c 

L.     E.  METHENY 

BAKERSFIELD    WSO    AP  R 

0442 

06 

KERN 

1  0 

35 

26 

1  19 

03 

476 

MID 

MID 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BALCH   POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  19 

06 

1720 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

BALL    MOUNTAIN  LOOKOUT 

0453 

02 

TEHAMA 

23 

39 

66 

122 

47 

6600 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN    D  lEGO 

33 

32 

41 

1  16 

40 

1623 

7  A 

7A 

SAN   DIEGO   WATER  DEPT 

BARSTOU 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

1  1  7 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW    FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

05  4  3 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

3  4 

5  5 

119 

55 

5  165 

COUNTY    OF    SANTA  BARBARA 

BATTLE    CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN    FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TUL  ARE 

9 

36 

41 

1  18 

52 

6800 

5 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BE  AUMON  T 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

68 

2513 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

0607 

06 

R I  VERS  IDE 

28 

33 

59 

1  16 

58 

3046 

7  A 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    1  E 

0609 

07 

R I  VERS  IDE 

6 

33 

56 

1  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BEL    AIR  FC-lOA 

06  19 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

27 

540 

5P 

c 

L  ACFCD 

BEN    LOMGMO  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

06 

122 

05 

450 

6P 

5P 

ALBERT    B  STEFFENS 

BENTON    INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

1  9 

37 

5  1 

1  18 

29 

545  1 

MID 

BUR. OF    PLT. QUARANTINE 

BERKEL  E Y 

0693 

04 

AL  AMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY    OF    CAL IF 

B lEBER 

0  7  3  1 

0  2 

LASSEN 

21 

4  1 

0  7 

3  21 

CALIF    DIV    OF  FORESTRY 

BIG    BAR    RANGER  STATION 

0738 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

U   S   FOREST  SERVICE 

BIG   BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

5745 

4P 

4P 

BIG   BEAR   LK    FIRE  DIST 

BIG   BEAR   LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN    BERD INO 

28 

34 

14 

1  16 

58 

5815 

c 

BEAR    VALLEY    MUT    WTR  CO 

BIG   DALTON   DAM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

25 

34 

10 

1  17 

49 

1675 

8A 

L    A   CQ   FLOOD   CONT  DIST 

BIG   PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

1  9 

37 

08 

1  18 

29 

1  0060 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

BIG   PINES   PARK    FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  1  7 

41 

6862 

5P 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

BIG    SUR    STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE    PARK  SERVICE 

BIG    TUJUNGA    DAM  FdBDE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

23  1  7 

8A 

DONALD    R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM    GEN  HO'^P 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BISHOP   CREEK    INTAKE    2  » 

08  19 

07 

INYO 

19 

37 

15 

1  18 

35 

8164 

MID 

SO.    CALIF.    EDISON  CO 

BISHOP    WSO    AP  R 

0822 

07 

INYO 

1  9 

37 

22 

1  18 

22 

41  08 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BLACK    MOUNTAIN    2  SW 

0850 

04 

SANTA    CL  AR A 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS    MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

2  1 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

0876 

05 

KERN 

1  0 

35 

37 

1  19 

54 

7  10 

8P 

8P 

BERRENDA   MESA   WATER  D. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

441  4 

c 

BLOOGETT   EXP.  FOREST 

BLUE    CANYON    WSO    AP  R 

0897 

02 

PL  ACER 

39 

39 

1  7 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BL  YTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

35 

203 

4P 

SA 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

BL  YTHE    7  W 

0926 

07 

R I  VERS  IDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

BLYTHE    FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

395 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

BOCA 

C93  1 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

05 

5575 

8A 

8A 

8« 

H 

RONALD  KIRBY 

BOO  IE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

6P 

5P 

BODIE   HISTORICAL    ST  PK 

BOONVILLE    MNTNC  STA 

0973 

0  1 

MENDOC  INO 

1  7 

39 

0  1 

123 

22 

340 

8A 

STATE    DIV    OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

5 

35 

00 

1  1  7 

39 

2460 

c 

KERN   CO   FIRE  DEPT 

BORREGO   DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  1  6 

25 

765 

8A 

9A 

c 

CAL    DIV   BEACH   a.  PKS 
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S T R T  I  ON 
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DIVISION 

COUNTY 

O 
z 

(X 

a: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEvnilON 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

c 

PRECIP. 

a 

cr  ^ 
o  * 

UJ  ^ 

B0ULDE9   CREEK   G.  S. 

J002 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CAL    OEPT   WTR  RESOURCES 

BOULDER   C    LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2176 

c 

VINCENT    0    LOCATELL  I 

BOULEVARD   NO.  2 

10  10 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

6P 

MEYER    S    TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

36 

1  18 

22 

3066 

MID 

L    A    WTR    &    PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

0  2 

NEVADA 

39 

3  9 

2  7 

5  3  4  7 

4P 

4P 

c 

NEVADA    IRHIG  OIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR   SHASTA   FIELD  DIV 

BRANNAN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

6A 

8A 

SA 

CALIF    DIV  BEACHES-PARKS 

BRANSCOMB    3  NNUI 

1  046 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1  455 

8A 

MRS.     DOROTHY    F.  JACK 

BRAWL EY   2  5W 

1  049 

07 

IMPER I AL 

6 

32 

67 

1  15 

33 

100 

9A 

9A 

G 

AGR   RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1067 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

66 

276 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD   5  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

12  1 

46 

325 

c 

VERNON   R  CAKEBREAD 

BR  IDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

1  5 

1  19 

14 

6470 

6P 

5P 

H 

ROBERT   W.  SANDY 

BRIDGEPORT   RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

1  7 

1  1  9 

17 

6560 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  NNW 

1080 

0  1 

HUMBOL  DT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS    ALBERT   R  HUNT 

BRIDGEVILLE   6  W 

1  0  6 

0  1 

HUMBOL  DT 

7 

38  7 

c 

CALIF    DEPT    PARKS    &  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

BROOKS    TARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

36 

46 

122 

09 

294 

6A 

8A 

c 

MRS    JOYCE    A  FARNHAM 

BRUSH   CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

e 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

BRUSHY   SPRGS   GUARD  STA 

1  133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

BR YSON 

1  142 

04 

MONTERE  Y 

24 

36 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST   A  WEFERLIMG 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

62 

12  1 

5  1 

3800 

3P 

MRS.    ANNA  HOWE 

BUCKS   CREEK  PH 

1  159 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1  760 

2P 

PG&E  COMPANY 

BURBANK    VALLEY    PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

21 

655 

5P 

6P 

c 

BURBANK    PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

2  1 

10 

4P 

4P 

4P 

B    WASTE    WTR    TRMT  PL 

■^URNE  Y 

SHASTA 

21 

40 

6  3 

121 

40 

3127 

8A 

8  A 

MRS    RUTH    C  ESTES 

BURNT    RANCH    1  S 

1215 

01 

TR IN ITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

6A 

PAUL    F  KAUT 

BURTON  RANCH 

12  16 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

62 

122 

06 

560 

8A 

MRS    MAR  STIRTON 

BUTLER    VALLEY  RANCH 

1233 

01 

HUMBOL  OT 

1  7 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8P 

G  .    L  .    SPE lER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN    VOLCANIC    NATL  PK 

BUTTONW IL  LOW 

1244 

05 

KERN 

1  0 

35 

24 

119 

28 

269 

8  A 

SA 

BUENA   VISTA   W   S  OIST 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

1  19 

59 

781 

9A 

9A 

9fl 

c 

U    S    BUR  RECLAMATION 

CAJON    WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  1  7 

34 

4780 

c 

SAN   BERDINO   CO  FCD 

CALAVERAS    BIG  TREES 

1277 

06 

C AL  A VER AS 

2 

38 

1  7 

120 

1  9 

4696 

8A 

8A 

H 

CAL    DIV   BEACH    &  PKS 

CALAVERAS    RANGER  STA 

1280 

05 

C AL  AVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

0  ^ 

AL  AMED A 

1  1 

3  7 

2  9 

12  1 

49 

606 

S    F    WATER  OEPT 

CALEXICO    2  NE 

1288 

07 

IMPER lAL 

6 

32 

41 

1  15 

28 

12 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

C AL ISTOGA 

1312 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

36 

122 

35 

364 

6P 

CITY    OF    CAL ISTOGA 

CALL  AHAN 

1316 

01 

S ISK I  YOU 

1  2 

41 

19 

122 

48 

3166 

5P 

5P 

MRS    MARIAN  HAYDEN 

CAMP  ONGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

c 

STATE    OIV    OF  HWYS 

CAMP    HI    HILL    0PID5  67E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

I  18 

06 

4250 

5P 

L  . B  .    UNIFIED    SCH  DIST. 

C  AMPO 

1  424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE    C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1  428 

05 

CAL  AVERAS 

16 

38 

1  5 

120 

61 

658 

8A 

8A 

eei 

c 

E    BAY    MUN    UTL  DIST 

CAMP    PIONEER    SKI  SHLTR 

;  433 

02 

S  lERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

6500 

s 

U   S   FOREST  SERVICE 

CAMP    SIX  LOOKOUT 

1  456 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

60 

123 

62 

3700 

s 

STATE    OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1  462 

02 

YUBA 

39 

39 

2  7 

121 

03 

2  7  5  5 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

CANBY    RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

2  1 

41 

27 

120 

62 

4312 

3P 

U   S   FOREST  SERVICE 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L    A   PIERCE  COLLEGE 

CANT  IL 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

1  1  7 

68 

2010 

6P 

6P 

MARTIN    C  ENGEL 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

10 

1  2  1 

06 

4666 

5P 

6P 

H 

P    G    &    E  COMPANY 

CARBON    CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

66 

1  1  7 

50 

404 

c 

US    CORPS    OF  ENGINEERS 

CARBON    CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

47 

1625 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CARBON    CANYON  WORKMAN 

1620 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

68 

1  17 

47 

1  180 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CARIBOU   POWER  HOUSE 

1522 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

PG&E  COMPANY 

CAR MEL  VALLEY 

1534 

04 

MON  TERE  Y 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

6P 

6P 

A   A   COL  L INS  JR 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1640 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

385 

c 

COUNTY    OF    SANTfi  BARBARA 

CASTLE    HOCK    RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

6  1  6 

6A 

LAWRENCE    RAO  LAB 

CATHEYS    VY   BULL    RUN  RH 

1688 

05 

MAR  IPOS A 

27 

37 

24 

120 

03 

1  426 

8A 

eA 

c 

WM    H  ALISON 

CAZADERO   3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  100 

6P 

OR  .    CL  IFFORD   G .    F ISH 

CECILVILLE   6  SE 

1606 

0  1 

S ISK I  YOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS .    RUBY   I .  ROSE 

CEDARVILLE 

1614 

□  3 

MODOC 

18 

41 

32 

1  20 

10 

4670 

8A 

8A 

U   S   SOIL    CON  SERVICE 

CHALLENGE    RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2560 

SA 

U   S   FOREST  SERVICE 

CHAMPS    FLAT    WEST  MDW 

1656 

02 

L  ASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5690 

s 

OWR-NORTHEHN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

36 

948 

6P 

MRS.     PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CHERRY    VALLEY  DAM 

169  / 

05 

TUOl  umne 

37 

37 

68 

1  19 

66 

4766 

6A 

8A 

HETCH    HETCH    WTR  SUP 

CHESTER 

•  700 

02 

PL  UMAS 

8 

40 

18 

121 

1  4 

4525 

5P 

6P 

H 

NED  EARL 

CHICO    UNIVERSITY  FARM 

17  16 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8A 

en 

an 

c 

CHICO    UNIVERSITY  FARM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

5 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

64 

121 

36 

126 

8A 

VICTOR    L  HASKIN 

CHOLAME    ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

36 

43 

120 

15 

1763 

c 

WILLIAM    S.  ALLEY 
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S TR T  T  HN 

O  1  M  1    i  U  1 N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniJNT  Y 

LLl 
d 

o 

LfiTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVflT ION 
TIME  RND 
TABLES 

nRSFRVFR 

x: 

- 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIAL 

fSEt  NOlESl 

CHUCHUPATE    RPiNGER  STft 

1  764 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  19 

0  1 

6260 

C 

U   S    FOREST  SERVICE 

CHULfl  VISTfl 

1768 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  1  7 

06 

9 

8A 

SA 

8f 

WESTERN    SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

12  1 

18 

1  38 

9P 

JAMES   D  GOODRIDGE 

CLAREMQMT    PQMONfl  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

120  1 

SA 

8A 

POMONA   COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1  784 

02 

YOL  0 

2  3 

38 

25 

121 

32 

1  4 

8A 

8A 

AMER   CRYSTAL    SUG  CO 

CLARKS    VALLEY   MUOD  RCH 

1  786 

02 

GLENN 

23 

39 

3  3 

122 

24 

410 

7  A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1  799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

976 

9A 

JOHN   R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

68 

122 

38 

1  365 

SA 

8A 

c 

CARL    A  POTTS 

CLOVERDALE    3  5SE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER    W  OLSON 

CLQVERDALE    1  S 

1639 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE    DIV    OF  FORESTRY 

CL3VER  VALLEY 

1845 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

67 

120 

27 

5600 

S 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

COAL INGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

2  1 

67  1 

6P 

6P 

COALINGA    FIRE  DEPT 

COALINGA    1  SE 

1867 

06 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

563 

c 

UNION    OIL  COMPANY 

C3FFEE   CREEK  RS 

1886 

0  1 

TRINITY 

35 

41 

06 

122 

42 

2500 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

COHASSET    1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3  180 

8A 

WAL  TER  ROACH 

CQLBYS    EC    63  0 

1895 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  8 

118 

0  7 

3575 

4P 

ROBERT    L  .    CHANDL  ER 

COLEMAN    FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

BUR-SPORT   FISH    &  WLDLF 

COLFAX 

19  12 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

67 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE    POWER  HOUSE 

19  15 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

1  2  1 

1  1 

595 

4P 

YUBA    CO.     WATER  AGENCY 

COLUSA    1  SSU 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

0  1 

60 

6P 

6P 

IVAN    J  STEPHENS 

CONCORD    3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

1  95 

8A 

HOWARD    R  LEE 

COOL 

1986 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

63 

121 

01 

1  480 

8A 

W   B  THRELKEL 

COPCO   NO    1  DAM 

1990 

0  1 

SISKIYOU 

12 

41 

69 

122 

20 

2703 

4P 

PAC    POWER    &   LIGHT  CO 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

g 

36 

06 

1  19 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN    IRRIG.  DIST 

CORNING    HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TE  H  A  MA 

23 

39 

54 

122 

21 

48  7 

8A 

TRO  Y  DUNCAN 

CORONA 

203  1 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

7  10 

6P 

5P 
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OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGG 

6 

33 

09 

1  16 

08 

130 

8A 

EARL    G.  CARTIER 

OCOTILLO  2 

5390 

07 

I MPER I AL 

6 

32 

46 

1  16 

00 

410 

7A 

BYRON    H  MILLER 

0  JA  I 

5399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  19 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA    CO    FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PL  UMAS 

8 

3  9 

48 

12  0 

5  3 

5  5  3  0 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

ONO 

5455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

MRS    SHERRY  WICKS 

ORANGE    COUNTY  RE5VR 

5473 

05 

ORANGE 

25 

33 

55 

i  1  7 

53 

550 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

5475 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  19 

18 

43  1 

lOA 

1  OA 

ORANGE    COVE    CIT  ASSN 

OREGON  MOUNTAIN 

5495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

68 

3826 

c 

DAVID    J  RUIZ 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

5498 

01 

HUMBOL  OT 

1  7 

41 

22 

1  24 

01 

16  1 

5  P 

5P 

CAL    DIV   BEACH   &  PARKS 

ORL  AND 

6606 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND    UNIT    WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOL  DT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK    G.  CLARK 

ORLEANS  R5 

55  1  3 

0  1 

HUMBOLDT 

1  2 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

OROVILLE 

5521 

02 

BUTTE 

e 

39 

30 

121 

34 

1  7  1 

1  1  A 

1  1  A 

CITY    OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

65  2  5 

0  2 

BUTTE 

8 

39 

3  1 

121 

3  4 

16  5 

7  A 

ROBERT   E  SKINNER 

OROVILLE    RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MAR IPOSA 

1  4 

37 

38 

119 

33 

8500 

s 

OWR   &   NATL    PARK  SERVICE 

OXNARO 

6569 

05 

VENTURA 

33 

34 

12 

1  19 

1  1 

49 

BA 

8A 

CITY    OF  OXNARD 

OZENA    GUARD  STATION 

6577 

05 

VENTURA 

30 

34 

41 

1  19 

2  1 

3680 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

PACHECO  PASS 

5583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

MID 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

5597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD   H  POOLE 

PACOIMA   DAM   FC    33  A?E 

5502 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

80 

CARL    K    RO YSTON-L ACFCO 

PAICINES    OHRWALL  RANCH 

5610 

04 

SAN  BENITO 

20 

35 

44 

121 

22 

960 

8A 

JOHN    P  OHRWALL 

PALMDALE 

5524 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

36 

1  18 

05 

2596 

5P 

5P 

c 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDAlE    FAA  AIRPORT 

5527 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

1  18 

05 

251  7 

MIU 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

5535 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

49 

1  16 

32 

4  1  1 

5P 

5P 

PALM    SPGS    FIRE  DEPT 

PALO    ALTO    JR.  MUSEUM 

5546 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

26 

8A 

8A 

c 

PALO    ALTO    jR.  MUSEUM 

PAL  OMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1635 

6P 

JAMES    A  BELL 

PALOMAR    MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

1  15 

62 

5550 

7A 

7A 

c 

H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS   VERDES   EST  FC430 

5663 

05 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

;  15 

7A 

SUPT.    OF    STREETS    &  PKS. 

P ANCCHE 

6575 

05 

SAN  BENITO 

2  7 

36 

36 

120 

60 

1  265 

SS 

MISS   LILY  BERG 

PARAD  ISE 

5585 

02 

BUTTE 

21 

39 

45 

121 

37 

.1750 

8A 

8A 

PARADISE    FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BEHDINO 

6 

34 

1  7 

1  1  4 

10 

738 

7  A 

7A 

c 

METRO    WATER  DISTRICT 

PARK^"  lELD 

5703 

04 

MONTERE  Y 

24 

35 

63 

120 

25 

1482 

7A 

ROBERT   M.  DURHAM 

PASADENA 

5719 

06 

LOS  ANGELES 

:  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA    WATER  DEPT 

PASKENTA    RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

5730 

04 

SN   LUIS  06P0 

24 

35 

38 

120 

41 

700 

5l^ 

5P 

CITY   OF    PASO  ROBLES 

PASO   ROBLES   5  NW 

6736 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

1  20 

45 

1  040 

c 

C    J  WEYRICK 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

6742 

04 

SN   LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

8  15 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

675  1 

03 

MODOC 

2  1 

41 

1  1 

120 

12 

7000 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 
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LRTITUDE 
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CBSERVHT I  ON 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

0- 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIRL 

- 

PftTT I Wfi Y 

6754 

06 

KERN 

1 0 

34 

56 

119 

23 

3868 

7  A 

HUDSON  RRNCH 

POYNES  CREtK 

6751 

02 

TEHAMA 

2  3 

40 

20 

121 

54 

1  640 

7  A 

NELL  IE  THBMP5GN 

PEPPERDINE5  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

27 

120 

1  4 

6300 

s 

PETftLUMft   FIRE   STA  2 

6826 

0  1 

SONOMA 

1  7 

38 

1  4 

122 

38 

1  5 

5P 

6P 

C 

PETPlLUMA    FIRE    STA    «  2 

PIEDRA   6LANCA   GRD  STA 

6862 

05 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3056 

MID 

VENTURA    COUNTY  FCD 

PINECREST   SunMIT   R  S 

6893 

05 

TU 0 L  U  MN E 

2  1 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

USrSi    DISTRICT  RANGER 

P INE    FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

2  7 

35 

49 

119 

2  0 

6  10 

7  A 

CORPS    OF  ENGINEERS 

PINE    M0UNTAIN  INN 

69  10 

06 

VENTURA 

2  9 

34 

35 

119 

2  1 

4200 

c 

VENTURA    CTY   FLO  CONTROL 

PINNACLES    NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN    BEN  I  TO 

2  0 

35 

29 

121 

1  1 

13  0  7 

8  A 

8  A 

II     c      KiAT     nAnv      c  c  a  \j  T  f  c 
U     z>     NMI     KHkPs  itKVILL 

PIRU   2  ESE 

6940 

05 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  1  8 

45 

730 

7  A 

CAM U LOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

5942 

05 

VENTURA 

2  9 

34 

24 

1  1  8 

42 

800 

c 

VENTURA    CO    FL    con  DIST. 

P I SMO  BEACH 

6943 

04 

SN   LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT   RIVER   PH  i 

5944 

02 

SHASTA 

2  1 

4  1 

00 

12  1 

30 

2880 

4P 

PIT    RIVER    P    H  5 

5945 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

69 

1  2  1 

59 

1  458 

5P 

PG&E  COMPANY 

PL ACERVILLE 

5950 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8  A 

8A 

H 

PG&E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

5952 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2765 

4P 

4P 

4P 

PLACERVILLE    DISP  PLANT 

5954 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

5  1 

1  546 

c 

CITY    OF  PLACERVILLE 

PL  ASKETT 

6972 

0  1 

GL  ENN 

39 

44 

1  22 

5  1 

5680 

s 

P  L  A  T  I  N  A 

6975 

02 

SHASTA 

2  3 

40 

22 

1  22 

5  3 

2250 

8  A 

8  A 

platina  hwy  mtc  STN 

PLUMAS    EUREKA    STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5  165 

c 

PLUMAS    EUREKA    ST.  PK. 

POINT  ARENA 

7009 

0  1 

ME  N  D  OC I N  0 

1  7 

38 

54 

123 

42 

100 

8  A 

8A 

c 

JACK    M  ROOFENER 

PT   ARGUELLQ    LIGHT  STA 

70  16 

05 

SNTA  BARBARA 

3  3 

34 

34 

120 

40 

75 

IIP 

It     c      f  ft  a  I:  T     r"  (  1  A  n  r\ 

POINT    PIEDRAS  BLANCA5 

7024 

04 

SM   LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

1  2  1 

1  7 

59 

IIP 

IIP 

U    S    COAST  GUARD 

POMONA    CAL  POLY 

7050 

05 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  1  7 

49 

740 

8  A 

8  A 

CALIF    POLYTECHNIC  UNIV 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

60 

6  P 

6P 

NAVAL    WEAPONS  STATION 

PORTERVILLE 

7077 

05 

T  U  L  ARE 

9 

35 

04 

1  19 

0  1 

393 

8  A 

BA 

JOHN    H  DAY6ELL 

PORTOL  A 

7085 

02 

PL  U  M A S 

6 

39 

48 

120 

28 

4860 

5  A 

5  A 

c 

W   C    BO  WE  RS 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

1  0 

35 

48 

118 

34 

7000 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

POSEY   3  E 

7096 

05 

TUL  ARE 

1  0 

35 

48 

lie 

38 

4950 

SS 

7  A 

PANORAMA    HTS  LODGE 

POTTER   VALLE""    3  S£ 

7  108 

0  1 

ME  N  D  0  C  I  N  0 

2  2 

39 

1  8 

123 

04 

1100 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

POTTER    VALLEY  PH 

7  109 

0  1 

ME  N  D  0  C  I  N  0 

2  2 

39 

22 

123 

08 

10  16 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7  111 

06 

SAN  DIEGO 

3  3 

32 

57 

1  1  7 

04 

500 

4P 

POWAY    FIRE  DEPT 

PR ADO  DAM 

7  123 

06 

RIVERSIDE 

2  8 

33 

53 

1  1  7 

38 

550 

c 

DEPT    OF    THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7  150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON    H  PALMER 

QU INC Y 

7195 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U    S    FOREST  SERVICE 

RAMONA  CHAPMAN 

7228 

05 

SAN  DIEGO 

33 

33 

02 

1  15 

53 

1410 

4P 

4P 

MRS    EDGAR    R    CHAP  MAN 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

1  5 

35 

22 

1  1  7 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN    CO    FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

06 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

RED   BLUFF   WSO   AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

2  3 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

REDD ING   5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

2  3 

40 

30 

122 

22 

426 

c 

CITY    OF  REDDING 

REDDING   FIRE   STA   NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

5P 

REDDING    FIRE  DEPT 

REDL  ANDS 

7306 

05 

SAN    BERO  INO 

28 

34 

03 

1  1  7 

1  1 

13  18 

IDA 

2P 

REDLANDS    DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN    MATE  0 

4 

37 

29 

122 

1  4 

3  1 

5P 

5P 

CITY    FIRE    DEPT    STA  2 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

12  1 

10 

296 

MID 

FOLSOM    STATE  PRISON 

RICHARDSON   GROVE   ST  PK 

7404 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8  A 

8  A 

RICHARDSON    GROVE    ST  PK 

•R ICHMQND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

2  1 

66 

5P 

5P 

CITY    OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

2  3 

38 

09 

12  1 

42 

40 

MID 

U    S    ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE    FIRE   STA.  %3 

7470 

06 

R I  VERS  IDE 

28 

33 

57 

:  1 7 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE    FIRE  DEPT 

RIVERSIDE    CIT   EXP  STA 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  1  7 

2  1 

985 

8A 

BA 

8A 

c 

STATEWIDE    A    POL    RES  CEN 

ROBBS   PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC    MUNIC    UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PL  ACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

76  10 

07 

IN  YO 

1  9 

37 

27 

1  18 

44 

9570 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

ROC  K  L IN 

75  15 

02 

PL  ACER 

1 

38 

48 

12  1 

1  4 

242 

8A 

8A 

RAYMOND    H  JOHNSON 

ROGERS  CAMP 

7633 

05 

TULARE 

10 

35 

05 

1  18 

38 

6240 

s 

CORPS   OF  ENGINEERS 

ROSE    MARIE  MEADOW 

7550 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

1  18 

52 

10000 

s 

SO    CAL IF    EDISON  CO 

ROUND    MT    P    G    AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

2  3 

40 

48 

121 

56 

2100 

5P 

c 

PACIFIC    GAS    AND    ELEC  CO 

RUNNING    SPRINGS    i  E 

7500 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

12 

1  1  7 

05 

5965 

c 

CALIF    DIV    OF  HIGHWAYS 

RUTH    DAM  TELEMETERING 

75  1  4 

01 

TRINITY 

1  7 

40 

22 

123 

25 

2686 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO    WSO    AP  R 

7530 

02 

SAC  R  AME  N  TO 

2  3 

38 

31 

121 

30 

1  7 

MID 

MID 

c 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

•SACRAMENTO   WSO  CI 

7533 

02 

SAC  R  AME  N  TO 

2  3 

38 

35 

121 

30 

1  9 

MID 

MID 

c 

NATL    WEATHER  SERVICE 

SADDLE    CAMP    RANGER  STA 

7537 

02 

TE  MAMA 

2  3 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

t~  C  Ll  C  H      C  O  C  C  V 

7641 

03 

NEVADA 

3  5 

39 

26 

120 

;  4 

6337 

6P 

UNIVERSITY    OF  CALIF 

SAINT  MElENA 

7543 

01 

NAPA 

1  7 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

5P 

EDWIN    L  PAULSON 

SAINT    HELENA    4  WSW 

7646 

□  1 

NAPA 

1  7 

38 

30 

122 

32 

1  780 

c 

EDWIN    H  LEARNED 

SAINT    HELENA    6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

23 

1000 

c 

JACK    VOORH  lES 

SAINT    MARYS  COLLEGE 

;65  I 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

60 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER   U   BENED ICT 

SAL INA5    3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

35 

40 

121 

35 

86 

6P 

5P 

U  .  S  .  DEPT . OF    AG .  1  ARS 

SALINAS    FAA  AP 

7659 

04 

MONTER Y 

24 

35 

40 

1  2  t 

35 

75 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7572 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1  3  75 

SA 

SAL  INAS    DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES   GAGING  STA 

758  1 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

36 

120 

24 

250 

SA 

JOE    CABRAL  JR 
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X 

SftL  T 

SPRINGS   PUR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

PG&E  COMPANY 

ANDREAS   2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

CALAVERAS    CEMENT  CO 

SRN 

ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

1  0 

1  17 

40 

2125 

c 

US    CORPS    OF  ENGINEERS 

SftN 

ARDO 

77  16 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS    JEAN  6RINAN 

SRN 

BENITO 

77  19 

SAN  BENITO 

20 

36 

3  1 

121 

05 

1  355 

c 

JOHN    M  SHIELDS 

S«N 

BERNARDINO    CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

5P 

6P 

S    B    COUNTY  HOSPITAL 

SftN 

CLEMENTE  DAM 

773  1 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

CALIF    WTR    &    TEL  CO 

SANDBERG   PTL  FC130B 

7734 

06 

LQS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

4P 

L    A    CO    FIRE  DEPT 

SftNDBERG   WS9  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

45  1  7 

MID 

MID 

C    H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DIEGO   WSO   AP  R 

7740 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32 

44 

1  1  7 

10 

13 

MID 

MID 

Q 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

SflM 

DIMAS   FIRE   WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

48 

955 

8A 

SAN    OIMAS    FIRE  STA 

SAH 

DIMAS    TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  1  7 

46 

2720 

U   S   FOREST  SERVICE 

Sfth 

FELIPE    HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

1  2  1 

20 

365 

STATE    DIV    OF  HUYS 

SPIN 

FERNANDO    PH  3 

7752 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

Q 

CORPS   OF  ENGINEERS 

S  F 

RICHMOND    SUNSET  R 

7767 

0  ^ 

SN  FRANCISCO 

4 

3  7 

46 

122 

3  0 

32 

5P 

MID 

CITY    SAN  FRANCISCO 

SftN 

FRANCISCO    WSO    AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

C 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

«SAN 

FRANCISCO    WSO    CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

C 

J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

S«N 

GABRIEL    CANYON  PH 

7776 

06 

lOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

744 

6P 

PASADENA    WATER  DEPT 

SAN 

GABRIEL    DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  1  7 

52 

1  48  1 

8A 

Q 

TONY  H  GEORGE 

Sf»N 

GABRIEL    FIRE  DEPT 

7786 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

06 

1  10 

05 

450 

4P 

4P 

CITY    FIRE  DEPARTMENT 

SON 

GREGORIO   2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY    J.  ARATA 

SftN 

JACINTO 

78  1  0 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SHN 

JACINTO    RANGER  STA 

78  1  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1560 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

SPIN 

JOAQUIN    EXP  RANGE 

78  17 

05 

MADERA 

2  7 

37 

05 

1  19 

43 

1  050 

U   S   FOREST  SEPVICE 

-jftN 

JOSE 

7821 

0  4 

SANTA  CLARA 

4 

3  7 

2  1 

121 

5  4 

6  7 

4P 

4P 

c 

J 

CITY   OF   SAN  JQSE 

SPIN 

JUAN    BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

43 

121 

31 

550 

c 

MRS    GAY    0  CARMAN 

SPIN 

LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

8fl 

c 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

SftN 

LUIS   OBISPO  POLY 

785  1 

04 

SN   LUIS  OBPO 

4 

36 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

CAL    STATE    POLY  COL 

SPIN 

MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

49 

2300 

CTY    OF    SANTA  BARBARA 

*snN 

MATEO 

7854 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY    FIRE  DEPARTMENT 

SflN 

MIGUEL    WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN    LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

4  1 

"'20 

Q 

MISS    JUDY    A  WOLF 

S«N 

NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

502 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

tSfiN 

RAFAEL 

7880 

01 

MAR  IN 

1  7 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SPIN7 

A    ANA    FIRE  STATION 

7688 

06 

ORANGE 

2  8 

33 

45 

1  1  7 

52 

116 

4P 

4P 

SANTA    ANA    FIRE  DEPT 

SSNTft    PIMA    RIVER    PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3  4 

06 

117 

0  6 

19  7  0 

SO    CALIF    EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

41 

5 

8A 

8A 

c 

SANTA    BARBARA    SWG.     TR . 

SANTA    BARBARA    FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  19 

50 

9 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

SANTA    CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV    OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRU2 

79  16 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT   E  BURTON 

SANTA    FE  0AM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

1  17 

58 

427 

CORPS   OF  ENGINEERS 

SANTA    MARGARITA   2  SW 

7930 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH   C    MC  KUSICK 

SANTA    MARGARITA  BBOST 

7933 

04 

SN    LUIS  OBPO 

24 

36 

22 

120 

38 

1  100 

8A 

THOMAS    M  BROWN 

SANTA    MARIA    WSO    AP  R 

7  9  46 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

tSANTA    MONICA  PIER 

795  3 

06 

LOS  ANGELES 

3  3 

34 

00 

1  18 

30 

15 

4P 

4P 

S   M  L IFEGUARO  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2  1 

119 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA    CO    FIRE  DEPT 

SANTA    RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

120 

35 

4300 

7A 

ATLAS   ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

7965 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

MRS   OCIE   K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA    BARBARA    CO    FIRE  0 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

ZB 

33 

47 

1  1  7 

43 

655 

c 

WILLIAM    D  SARPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

23 

33 

43 

1  1  7 

32 

5638 

c 

ORANGE    CO    FL    CON  DIST. 

SAUGUS    PUR    PL    NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

6A 

L    A    WTR    &    PWR  DEPT 

SAWYERS    BAR    RANGER  STA 

8026 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

18 

123 

08 

2  169 

8A 

MID 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

tSCQT  I  A 

8045 

01 

H  U  MB  0  L  D  T 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

8A 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8  0  7  2 

01 

S  0  M  0  Mf^ 

J  7 

33 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

1  6 

4440 

4P 

MRS    BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  0AM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

i  3 

34 

1  0 

1  1  8 

28 

670 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

SHASTA  0AM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8A 

8A 

8A 

C  H 

U    S    BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8  162 

0  1 

HUMBOL  DT 

17 

40 

02 

124 

04 

1  1  0 

5P 

6P 

TONY    N.  MACHI 

SH INGL ETOWN    2  E 

8176 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

61 

3555 

7A 

MRS.    GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  16 

16 

1570 

7A 

R    M    MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4150 

6P 

ep 

H 

MRS.     JEANNE    W.  MCMAHAN 

SIERRAVillE    RANGER  STA 

82  18 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

8A 

C  H 

U   S   FOREST  SERVICE 

SIGNAL    HILL    FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

1  18 

1  0 

1  00 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCO 

SILVERADO   RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

39 

1095 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

SKAGGS    SPGS    LAS  LOMAS 

8272 

01 

S0N3MA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN   K  LEITHOLO 

SLACK  CANYON 

T276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1  730 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

83  1  7 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

4  1 

1940 

7A 

DESERT   WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

83  18 

05 

MAR  XPOSA 

14 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

S 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

SOOfl 

SPRINGS    1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

1  20 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUGHAN 

SOL  EDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

1  95 

8A 

ALOEN    N  ANDERSON 
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SOMERSET   5  ESE 

B344 

06 

EL  DUKHDU 

1  6 

38 

37 

120 

35 

3  160 

C 

JACK    A.  HASELEY 

SQMIS    3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

3  3 

34 

1  / 

119 

0  3 

600 

8  A 

WAYLAND    0.  WATSON 

S  Q  N  OMA 

836  1 

0  1 

S  0  N  0  MA 

1  7 

38 

1  6 

122 

26 

97 

6P 

6  P 

LHL     UtPI     PHK^i     &  Wt,L 

S0M8RA  RS 

8  35  3 

05 

TUOL  UMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1  7  49 

8  A 

8  A 

H 

STATE    DIV.OF  FORESTRY 

SQNORI^    JUNCT  rON 

6355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  19 

27 

6886 

c 

STATE    DIV    OF  HWYS 

SQ    ENTRANCE  Y05EMITE 

8380 

06 

MARIPOSA 

1  4 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

8A 

8  A 

H 

Kj     -f  T  fa  lu  Q  1      fi  daw  cc"Dvyrf~c" 

SOUTH  LAKE 

8405 

D  7 

INYO 

1  9 

3  7 

1  1 

118 

3  4 

9580 

s 

bUUIHt-Wn     LHLJr     tUIbUrl  C 

SPhDRR    PRC    r  L    3bO  L 

8435 

05 

L  (J  J     H  M  b  L  L  L  b 

2  6 

34 

03 

117 

49 

5  76 

c 

J  .     E  .     S  TU  L  L 

SPRECK.ELS    HWY  BRIDGE 

8445 

04 

MONTEREY 

2  ^ 

36 

36 

12  1 

^  \ 

60 

6A 

IIAI     TCD      O  LJCKlKlCC 

WHLIt.K     O.  HLNnti 

SPRINGVILLE    7  ENE 

8455 

05 

TU  L  ARE 

9 

35 

1  0 

118 

42 

2470 

7A 

springville  ranger  STA 

8460 

05 

TU  L  ARE 

9 

36 

06 

118 

48 

1060 

c 

SPRINGVILLE    TULE  HDWKS 

8463 

06 

TU L  ARE 

9 

35 

1  2 

118 

39 

4070 

c 

P    G    &    E  COMPANY 

SQUAW  VALlEY 

8474 

03 

PL  ACER 

36 

39 

1  2 

120 

1  4 

52  36 

8  A 

8  A 

H 

SQUAW    VALLEY    STATE  PK 

STANDISH    1  E 

8487 

03 

LASSEN 

1  a 

40 

22 

120 

24 

4030 

8  A 

RAY   C  FRALEY 

STAND ISH-H ICKEY   ST  PK 

8490 

01 

MENDOC  INQ 

7 

39 

63 

123 

44 

860 

6  A 

CA    DEPT-PARKS    &  REC 

STANISLAUS    POWER  HOUSE 

8499 

06 

TU  0  L  U  MN  E 

3  4 

38 

08 

120 

22 

1  060 

1  P 

P    G    &   E  COMPANY 

S  T  ATE  LAKES 

85  10 

05 

FRESNO 

1  I 

36 

55 

116 

35 

1  0300 

s 

STIRLING    CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

6 

39 

64 

121 

32 

36  18 

c 

STATE    DIV    OF  FSTHY 

STOCKTON    DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

2  7 

3  7 

56 

12  1 

20 

1  1 

c 

CITY    OF  STOCKTON 

STOCKTON    WSO  AP 

6558 

06 

SAN  JOAQUIN 

2  7 

3  7 

5  4 

12  1 

1  5 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER    SERVICE  OFFICE 

-ilUC'^iur'     rikt.     ^IH  nu 

8560 

06 

SAN  JOAQUIN 

2  7 

36 

00 

121 

1  9 

1  2 

8  A 

8  A 

CTrifwTntd     CTDC"     c  t  d     mo  a 
blLJL^ILJri     rlWfc.     biH     MLJ  ^ 

STONvroRC  cooley  ranch 

85  78 

02 

COLUSA 

2  3 

39 

1  6 

122 

40 

3015 

8  A 

FRED    H  COOLEY 

STONYTORD    RANGER  STA 

8660 

02 

COLUSA 

2  3 

39 

23 

122 

33 

1168 

6  A 

U    S    FOREST  SERVICE 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

858  7 

02 

GLENN 

23 

39 

36 

122 

32 

79  1 

8  A 

8  A 

c 

ORLAND    WATER    USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

859  1 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

66 

5300 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

^  lKHWt5w.KKT  VHLLt.T 

8605 

02 

YUBA 

3  9 

39 

34 

121 

06 

3808 

6P 

6  P 

H 

MRS.    LILLIAN  MAGRUOER 

suey  ranch 

8627 

05 

SN    LUIS  OBPO 

3  0 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

S  U  MM IT  MEADOW 

8546 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

119 

1  3 

6240 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

^  u  n    C  1  1  > 

6656 

06 

rilVtHSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

1  2 

1  420 

5P 

5P 

WIVc.H5iDt    CO    rlWc.  DtPT 

SUNbt.  (     S  IHTL  dLhLH 

8580 

04 

SANTA  CRUZ 

2  0 

36 

64 

1  2  1 

60 

86 

c 

CALF    DEPT    OF    PKS    i  REC 

Clint"     1     c  Ki  cr 

8597 

06 

SNTA  BARBARA 

3  2 

34 

4  1 

120 

34 

110 

c 

U    S    AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

6700 

05 

VENTURA 

3  3 

34 

15 

1  18 

40 

1  085 

8  A 

SUSANA    KN    FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

L  A S SE N 

1  8 

40 

23 

120 

34 

4  1  48 

MID 

MID 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    3  WNW 

6703 

03 

L  ASSEN 

16 

40 

25 

120 

40 

4655 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

SUTTER    HILL    RANGER  STA 

67  1  3 

06 

AMADOR 

16 

36 

23 

120 

48 

1586 

8  A 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

87  16 

02 

P  L  U  MA  S 

8 

40 

27 

12  1 

06 

6160 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

8752 

06 

KERN 

1  0 

35 

09 

119 

28 

1  025 

c 

KERN    CO    FSTRY   &  FD 

IMHUt  CITY 

8766 

03 

PLACER 

3  6 

39 

10 

120 

08 

5230 

7ft 

7  A 

IP 

H 

DORIS    L .  ACKERMAN 

IHHut     vHLut,T     rHH  HH 

8762 

03 

EL  DORADO 

3  6 

38 

54 

120 

00 

5264 

4P 

FED    AVIATION  AGENCY 

TtHHCHHP  I 

8826 

05 

KERN 

1  0 

36 

08 

1  1  8 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN    COUNTY    FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8632 

05 

KERN 

1  0 

35 

08 

1  18 

25 

3950 

c 

TEHACHAP I    CUMMI NGS 

TEJON  RANCHB 

8839 

06 

KERN 

1  0 

36 

02 

1  18 

45 

1  425 

5P 

5P 

TEJON    RANCH  COMPANY 

1  t.  n  t  C  U  L  H 

8844 

05 

R I VE  R S I DE 

3  3 

33 

30 

1  1  7 

09 

1  020 

c 

CALIF    DIV    OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

L  ASSEN 

18 

40 

62 

120 

27 

6300 

6P 

6P 

c 

SULO    E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

0  1 

SONOMA 

22 

36 

46 

1  22 

50 

1  568 

c 

MRS    FAYE  DEWEY 

*T"  i_i  z"  o  M    1      cr  ^  ^     n  n 
IHc-KrlHL     rHH  HP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

38 

116 

10 

112 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

IHt-WriHL     riWt.     olH  oi 

6693 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

115 

c 

RIVERSIDE    CO    FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

3  3 

34 

1  1 

1  18 

61 

eio 

8  A 

VENTURA    CO    FIRE  DEPT 

TI_JQC"C"       Mri    C       \j      t    1    c  ^ 

6909 

02 

P L  U MAS 

8 

39 

64 

120 

34 

6900 

s 

CAL    DEPT    WTR  RESOURCES 

IHKtt.     WiVC.W3     b  ->t. 

89  12 

O"" 

TULARE 

9 

36 

22 

1  1  8 

5  1 

1900 

c 

PAUL    C  H  A  MB  E  R  S 

IHHt.t.     WVHb    tUibuN     PH  1 

89  1  7 

05 

TU L  ARE 

9 

35 

28 

1  18 

62 

1  1  40 

2P 

2P 

c 

SO    CALIF    EDISON  CO 

llbtH    CHtt-K  PH 

8928 

05 

AMAD  OR 

1  6 

38 

27 

120 

29 

2366 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

lUPHrlbH    PHIKLJL     biH  rLb 

6967 

06 

LOS  ANGELES 

3  3 

34 

05 

1  18 

36 

745 

5P 

L    A    CO    FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  1  0 

4P 

4P 

TORRANCE    MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

05 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  1  7 

36 

970 

c 

ORANGE    CO    PARK  DEPT 

1  WHL  Y  ^Dt 

6997 

06 

SAN  JOAQUIN 

2  7 

37 

43 

12  1 

26 

1  05 

c 

AAGE    R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

06 

SAN  JOAQUIN 

2  7 

37 

42 

12  1 

25 

140 

aA 

SA 

J .     ALLEN    HAL  L 

TRACY    PUMPING  PLANT 

9001 

06 

ALA  ME  D  A 

2  7 

37 

48 

121 

36 

6  1 

6P 

5P 

6B 

U    S    BUR  RECLAMATION 

TkirtllT     UHn    VlblH  HI 

9024 

01 

TRINITY 

3  6 

40 

48 

122 

46 

2500 

BA 

8A 

a  A 

L'    S    BUR  RECLAMATION 

TR  ON  A 

9036 

07 

SAN  6ERDIN0 

5 

35 

47 

1  1  7 

23 

1  695 

8A 

8A 

KERR    MCGEE    CHEM  CORP 

IkUUuH  t>HKinb 

9037 

02 

COL  USA 

2  3 

39 

16 

122 

39 

4000 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

TOiif^^cr     DAnjr'Co  CTrtTrfaw 
!WUL-^.t.t     KHnLat-H  ^IHIiUn 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5996 

8A 

8A 

c 

U    S    FOREST  SERVICE 

XII  1 1 1  psi  A 
1  u  J  u  n  b  H 

9047 

06 

LOS    ANGE  L  E  S 

1  3 

34 

16 

1  18 

1  7 

1820 

7P 

7P 

JAMES    D .     PARR A 

TUJUNGA    MILL    CR    FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

06 

4645 

c 

LOS    RNGELES    CO  FCD 

TULELAKE  R 

9063 

01 

SISK I  YOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

6P 

6P 

c 

H 

TULELAKE     IRRIG  DIST 

TUNNEL    RANGER  STATIf^ 

9051 

06 

TUL  ARE 

1  0 

36 

22 

1  18 

1  7 

8960 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

TURL  OCK 

9073 

05 

STAN ISL  AUS 

1  4 

37 

29 

120 

5  1 

1  15 

8A 

CARL    A  PEARSON 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9067 

05 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  1  7 

47 

1  18 

7A 

7A 

THE     IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1976 

4P 

4P 

JOSHUA     TREE    NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

1 

9106 

02 

AL  PINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC    GAS    4  ELECTRIC 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOILOHINC-  STfiTioN  INDEX 
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STATION  INDEX 


CftL  IFOBM  I« 
JUNE  IQT'q 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

1    1  k  1    "T"    V  / 

COUNTY 

U 
z 

(T 
K 
Q 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

a 

UJ 

ui 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Qu. 
UJ 

a. 
(_) 

UJ 

0. 

a. 

CC 

a  " 

^ 

TWITCHtLL  DflM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

562 

4P 

4P 

4P 

SANTA    MARIA    VL Y  WCD 

UHL    RftNGER  STATION 

9120 

05 

TUL  ARE 

9 

35 

53 

1  18 

39 

3695 

c 

USFS   C/0   DIST  RANGER 

t  U  K  I  ft  H 

9122 

0  1 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

6P 

UKIAH    FIRE  DEPARTMENT 

UKIftH    4  IJSW 

912'* 

0  1 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS    MARJORIE    S  DORY 

tU    C    L  ft 

915  2 

06 

LOS  ANGELES 

33 

3  4 

0  4 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND    3  N 

9  166 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

39 

1505 

6P 

6P 

LIBERTY   GROVES   OP.  CORP 

UPPER    LAKE    7  U 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR    J  SCHUETTE 

UPPER  MflTTOLE 

9  177 

01 

HUME  OL  DT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY   C  HOSCOE 

UPR   S«N   LEANDRO  FILTER 

9  185 

04 

AL  AMEOA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

E    BAY    MUN    UTL  OIST 

UPPER    TRES  PINOS 

9  189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USONA    2  N 

9  193 

06 

MAR IPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3160 

c 

WILL lAM   P  HYOER 

vftCR V  IL  L  E 

9200 

02 

SOL  ANQ 

23 

38 

22 

121 

67 

105 

6P 

6P 

VACAVILLE    FIRE  DIST 

VALLEY   CENTER    2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

01 

1390 

4P 

VALLEY    CNT    MUN  WATER 

VmLYERMO    fire    STft  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

16 

34 

27 

1  1  7 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS   ANGELES   CO   FIRE  STA 

vftN    NUYS    FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3  4 

118 

695 

4P 

LA   DEPT.    WTR.    AND  POWER 

VEN ADO 

9273 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA   CO   WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

1  7 

105 

8A 

CO.    FLOOD   CONTROL  DIST 

VERMILI3N  VALLEY 

930  1 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

s 

SO   CAL IF   EDISON  CO 

VICTOHVILLE    PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  1  7 

18 

2868 

8A 

8A 

c 

VICTOR   CO   WATER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

25 

9500 

s 

CORPS    OF  ENGINEERS 

VINCENT    f IRE    STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  1  8 

08 

3  1  36 

5P 

L    A    CO    FIRE  DEPT 

VINTON 

935  1 

02 

PL  UMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

V ISAL  I  A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  19 

18 

326 

8A 

8A 

VISALIA    FIRE  DEPARTMENT 

VISTA    2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  1  7 

14 

610 

5P 

5P 

VISTA    FIRE  DEPT 

VOL  L  MERS 

9  3  8  6 

0  2 

SHASTA 

23 

40 

122 

2  7 

1335 

6A 

URBAN    M  TUCKER 

VOLTA    POWER  HOUSE 

9390 

02 

ShiASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

WALLACE    1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

56 

326 

8A 

CALIF    DEPT    FISH    &  GAME 

WALNUT   CREEK,    2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

6P 

6P 

OWEN    B  LAWS 

WALNUT   CREEK,    2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

64 

122 

01 

220 

c 

TOMAS    S  VANASEK 

WALNUT   CREEK.    4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

MRS.    BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT    PTL    STA  FC102C 

943  1 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

eA 

L    A    CO    FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

ef= 

c 

U    b    ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS   RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

1  0 

35 

36 

1  19 

20 

333 

8A 

8A 

KERN    CO    FSTRY    &    F  D 

WATSQNVILLE  WATERWORKS 

SANTA  CRUZ 

20 

'46 

96 

8A 

8A 

CITY    OF  WAT50NVILLE 

WAWONA    RANGER  STATION 

9482 

06 

MAR IPOSA 

1  4 

37 

33 

i  19 

39 

3965 

c 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE    RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

6A 

8A 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

WEED    FIRE  DEPARTMENT 

9499 

0  1 

S ISK I  YOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

SA 

eA 

WEED    FIRE  DEPARTMENT 

WELDON    1  WSW 

9612 

05 

KERN 

10 

36 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON   J  BLOUNT 

WENDEL    10  SE 

9526 

03 

L  ASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4036 

3  P 

ED  FILIPELLI 

WEST   BIG   PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1  19 

40 

6260 

s 

COUNTY   OF    SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

1  3 

1  19 

69 

266 

7A 

BOSTON    RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STATE    OIV    OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9607 

02 

PLACER 

1 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

s 

CAL    DEPT   WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9502 

06 

TULARE 

10 

3  6 

2  1 

118 

3  4 

8960 

CORPS   OF  ENGINEERS 

WHEATLAND    2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE    I  OKANO 

WHISKEYTOWN  RES 

962  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1296 

SA 

6A 

6A 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

WHITE    MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

1  18 

1  1 

10  150 

8A 

6A 

H 

UNIVERSITY    OF  CALIF 

WHITE    MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

36 

1  1  8 

1  4 

12470 

8A 

6A 

H 

UNIVERSITY    OF  CALIF 

WHITTIER    CTY    H    FC  lOSC 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

1  18 

02 

340 

6  P 

WHITTIER    WATER  D-LAC*-. 

WHITTIER    NARROWS  DAM 

9665 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

0  1 

1  18 

06 

239 

c 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

WILOROSE    RANGER  STA 

967  1 

07 

INYO 

6 

36 

16 

1  17 

1  4 

4100 

6P 

6P 

NATIONAl     PARK  SERVICE 

WILL lAMS 

9677 

02 

COL  USA 

23 

39 

09 

122 

09 

65 

7A 

7A 

c 

CITY    OF    WILL lAMS 

WILLI TS    J  NE 

9684 

0  1 

ME  N  D  OC INO 

1  7 

39 

25 

123 

20 

1  346 

4P 

4P 

HENRY    C.  WADE 

WILLIT5    HOWARD    FOR  RS 

9686 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

21 

123 

19 

1926 

c 

STATE    DIV    OF  FSTRY 

WILLOW    CREEK     1  NW 

9694 

0  1 

TRIN ITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

6A 

8A 

8A 

U   S   FOREST   SERv  rcE 

WILLOWS 

9699 

02 

GL  ENN 

23 

39 

32 

122 

12 

135 

6A 

8A 

HOWARD    R  ALLARO 

WINTERS 

9742 

02 

YOL  0 

23 

36 

32 

121 

68 

135 

8A 

eA 

J    NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9764 

06 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

27 

2730 

4P 

GEORGE   R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

1  19 

49 

6671 

5P 

5P 

H 

MRS    WILMA    C  BARR 

WOODLAND    1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

41 

1  2  1 

48 

69 

9A 

9A 

U   C    AGR   EXTEN  SERv 

'  WOODS  IDE    F IRE    STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

16 

360 

5P 

6P 

WOODSIDE   FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

98  1  4 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

1  2  1 

67 

1600 

6P 

MARVIN    E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9016 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

5  1 

120 

1  4 

6960 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

■^ORBA    L  INDA 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

63 

1  1  7 

49 

360 

6P 

6P 

KENNETH    C  FOSTER 

YORKVILLE 

986  1 

0  1 

MENDOC INO 

1  7 

38 

54 

123 

14 

1  100 

c 

MRS.    V.    SYLVIA  HULBERT 

YOSEMITE    PARK  HEADQTRS 

9855 

06 

MAR  I POS A 

14 

37 

46 

1  19 

36 

3970 

7A 

7  A 

c 

H 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

YREK  A 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

122 

38 

2626 

6A 

6A 

H 

U   S   FOREST  SERVICE 

.  ZEN  I A-KETTENPOM  STORE 
1 

9963 

01 

TR INTY 

7 

40 

1  □ 

123 

27 

3600 

c 

ARCHIE   B  FUGATE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhING  S'AMON  INDEX 
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STRTION  INDEX 


CflL  IFOBNIR 
JUNE  1974 


OBSERVRT ION 

STRT  T  HN 
o  1  n  1  i  u  1 N 

o 
z. 

NO  IS 

rniiNT  Y 

U  U  1  1  1  1 

o 
a 

TUOE 

uJ 

iTION 

TIME  RND 
TABLES 

HRSFRVFR 

INDEX 

1 

DIVI: 

•z. 

IX 

ac 

Q 

LflTI 

O 

o 

ELEVP 

a. 

PRECIP. 

a. 
a 

.. 

a 

— •  o 

tt-  It; 

CLOStO  STATIONS 

FERNDALE    2  NW 

3030 

0  1 

HUMBOL  D1 

7 

40  36 

124  17 

1  0 

5P 

5P 

SP 

CLOSED    1  1/19/73 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIIiORNIt 


SUIton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

>  M 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

s 

• 

Q 

• 

1 

e 

T. 
Q 

D+gre*  Days 

No.  ol  Day 

3 

0 
H 

Deparlure 
rrom  Normal 

Q 
1 

a 

Sr\ow.  Sloel 

No.  o(  Daya 

Max. 

Min. 

Max.  Deplll 
on  Ground 

e 

o 

~- 

° 

i 
- 

.  J 
S  < 

hi 

5  k 

hi 

*        *  • 

JULY  1973 

weaverville  ranger  STA 

94.9 

49,6 

72,3 

.9 

106 

28+ 

36 

2 

11 

23 

0 

0 

0 

.34 

.16 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

*       *  • 

OCTOBER  1973 

HANFORD 

79.6 

45.8 

62,7 

.  .9 

17 

39 

30  + 

111 

2 

0 

0 

0 

•  76 

.39 

.6^ 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

•      *  • 

NOVEMBER  1973 

DOBBINS   1  S 

53. 5M 

39. 3M 

46. 4M 

73 

1 

26 

555 

0 

0 

9 

0 

21.16 

3.73 

7 

.0 

0 

18 

13 

11 

DUDL  EYS 

S3.4M 

29 ,  3M 

41. 4H 

-  4,9 

69 

8 

15 

4 

703 

0 

0 

0 

7,04 

i  .54 

2.01 

12 

11 

♦ 

2 

HANFORD 

66. 1 

41.5 

53,8 

1.^ 

82 

10 

31 

20 

337 

0 

0 

2 

0 

.♦6 

-  .22 

.20 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAS4D6NA 

70.0 

47.4 

38,7 

-  1,5 

84 

11 

39 

27+ 

186 

Q 

Q 

2.07 

.54 

1.12 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

POSEY   3  E 

49.4 

28.9 

39,2 

68 

9 

20 

8 

767 

0 

0 

21 

0 

5.0^ 

2.15 

18 

3,0 

1 

26+ 

7 

3 

1 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

61.2 

50.9 

56,1 

75 

11 

44 

30 

263 

0 

0 

0 

0 

1. 10 

.76 

22 

,0 

0 

3 

1 

0 

TWITCHELL  0AM 

68. 2M 

56, eM 

84 

1 0 

34 

239 

0 

0 

0 

0 

4.14 

1.31 

12 

.0 

0 

S 

♦ 

2 

•       •  • 

DECEMBER  1973 

DUDLEYS 

19 

2 

801 

0 

0 

0 

8.02 

.  84 

2 . 30 

1 

11 

6 

2 

HANFORD 

5s'.3 

38!5 

46,9 

71 

1 

30 

25  + 

553 

0 

0 

2 

0 

.94 

-  .53 

.♦9 

1 

,0 

0 

3 

0 

0 

INYOKERN 

63.5 

29.1 

46.3 

75 

17+ 

20 

3 

572 

0 

0 

21 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

55.3 

40.3 

47,8 

67 

9 

30 

30  + 

525 

0 

0 

7 

0 

9.12 

.30 

2.15 

21 

,0 

0 

!♦ 

7 

2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

62,5 

49.7 

56.1 

76 

8 

♦  ♦ 

11 

270 

0 

0 

0 

0 

.46 

.18 

21  + 

,0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

66. 2M 

50.2 

58, 2M 

75 

10 

♦  ♦ 

4  + 

201 

0 

0 

0 

0 

.85 

.H 

1 

,0 

0 

2 

1 

0 

•       •  • 

JANUARY  1974 

NEW  CUYAMA   FIRE  STA 

M 

33.4 

M 

IS 

3 

0 

0 

15 

0 

1.46 

.52 

17 

,0 

0 

♦ 

1 

0 

REDLAN05 

61.0 

37,6 

♦  9,3 

-  2.2 

77 

15 

2S 

2 

479 

0 

0 

5 

0 

5.57 

3.25 

1.56 

5 

,0 

0 

9 

3 

2 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

56.4 

37.4 

46,9 

69 

24 

29 

9 

556 

0 

0 

8 

0 

4.01 

1.57 

♦ 

,0 

0 

9 

2 

1 

•       *  • 

FEBRUARY  1974 

BIG  BEAR  LAKE 

48.8 

21,3 

35.1 

58 

25 

16 

14  + 

833 

0 

0 

28 

0 

.♦2 

.♦0 

28 

.0 

5 

1 

1 

0 

0 

DAVIS  2   NSW  ExP  FARM 

59.1 

36,9 

48.0 

-  1.6 

66 

11  + 

30 

24 

470 

0 

0 

4 

0 

.53 

-  2.26 

.16 

1 

.  0 

0 

0 

DUDLEYS 

56. IM 

21, IM 

38. 6M 

-  3.1 

68 

3 

U 

13 

731 

0 

0 

28 

0 

1.60 

-  4.27 

.85 

19 

2.0 

0 

♦ 

1 

0 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTER 

58. 9 

35 , 3 

♦  7,1 

67 

25  + 

31 

20  + 

494 

0 

0 

7 

0 

2.21 

1.02 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

*       *  • 

MARCH  1974 

BIG  BEAR  LAKE 

51.7 

26,5 

39.1 

62 

16+ 

9 

4 

796 

0 

1 

24 

0 

♦  .5^ 

1.96 

2 

3.0 

3 

3 

5 

3 

2 

DUDLEYS 

57. BM 

29, 5M 

43. 7M 

.5 

69 

18 

16 

4 

654 

0 

0 

0 

7.71 

1.97 

2.10 

1 

B,0 

8 

5 

3 

HILTS 

47. DM 

28, 9M 

38. OM 

63 

16 

IS 

8 

829 

0 

2 

20 

0 

6.78 

5.01 

T 

0 

HOLLISTER   I  SW 

64.6 

39.2 

51.9 

-  2.1 

75 

15 

26 

9+ 

399 

0 

0 

S 

0 

3.57 

1.74 

1.30 

28 

,0 

0 

7 

3 

1 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

53.9 

43.0 

53.5 

73 

20 

29 

4 

350 

0 

0 

2 

0 

4.72 

1.68 

2 

.0 

0 

8 

4 

1 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

61.9 

♦  7.3 

54.6 

78 

14 

40 

10 

315 

0 

0 

0 

0 

6.30 

1.36 

1 

.0 

0 

10 

5 

2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

61.4 

49.1 

SS.3 

73 

15  + 

♦  2 

6 

296 

0 

0 

0 

0 

1.S5 

.59 

27 

,0 

0 

6 

1 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

61.0 

40.5 

So.  8 

74 

20 

29 

9 

432 

0 

0 

4 

0 

6.80 

1.3^ 

28 

,0 

0 

12 

6 

3 

See  Reference  Note*  Following  StaUon  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


25     26     27     28     29  30 


OOLOSTONE  ECHO  2 
HiLLACE  I  NNE 
HEAvERvHLE  KANGEII  STl 


ODLOSTQNE  ECHO  2 
HAYFORK  RANGEP  STATION 
PASKENTA  RANGER  STA 
WALLACE   1  NNE 


DCTQIER  1973 
OOLOSTONE  ECHO  2 


hanforo 

PASKENTA  RANCFR  STA 

2 

03 

!o6 

.05 

MALLACE    I  NNE 

2 

78 

1,05 

.72 

*       •  • 

NOVEMBER  1973 

BOONVILLE   HNTNC  STA 

17 

22 

T 

.51 

1.12 

.74 

.32 

DOBBINS   1  S 

21 

16 

1.34 

3,73 

.55 

DUOL  EVS 

.04 

GOLOSTONE  ECHO  2 

28 

HANFORD 

46 

KEE  RANCH  // 

17 

PASADENA 

2 

07 

PDSEY  3  E 

5 

04 

SAN  NICOLAS  ISlAND 

1 

10 

SPftlNCVILLE  7  ENE 

5 

16 

TWITCHELL  DAH 

14 

MALLACE    1  NNE 

74 

1.44 

.01 

• 

0ECEM8ER  1973 

DUDLEYS 

8 

02 

2 . 30 

.06 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

59 

.42 

HANFORO 

94 

.49 

HARRISON  GULCH  RS 

9 

33 

1 .25 

.  15 

.02 

.  15 

.01 

INYOKERN 

00 

POTTER  VALLEY  PH 

9 

12 

1.48 

.05 

.  13 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

.  18 

SANTA  MONICA  PIER 

8S 

.54 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

20 

.15 

•       •  • 

JANUARY  1974 

BIG  SUR  STATE  PARK 

9 

10 

.02 

.01 

2.63 

.89 

.47 

,63 

.67 

HEMET 

5 

18 

.47 

2.06 

.16 

,46 

1.62 

KEE  RANCH  // 

4 

10 

.85 

3,25 

LOS  ALAHOS 

5 

92 

.10 

.07 

1.51 

.42 

.43 

1 .38 

.88 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

1 

46 

,05 

.31 

.02 

.36 

OCOTILLO  WELLS 

2 

04 

.64 

.02 

1.38 

REOLANOS 

5 

57 

.43 

.48 

.44 

1  .56 

.16 

.68 

1.38 

SAN  ARDO 

5 

80 

.12 

1.51 

1 .02 

.85 

1,06 

.80 

SECRET  VALLEY 

56 

.10 

,10 

SOLEDAD 

38 

.12 

1.76 

1.15 

.2* 

,43 

.60 

SUEY  RANCH 

5 

68 

.25 

l.on 

.75 

.25 

1.24 

.09 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

01 

.20 

1.57 

.24 

,27 

•  14 

WENOEL   10  SE 

82 

•       •  • 

FEBRUARY  197* 

BIG  BEAR  LAKE 

42 

DAVIS  2  wsw  Exp  Farm 

53 

.16 

DUDLEYS 

1 

60 

GEM  LAKE 

64 

.0* 

GREENVILLE  RANGER  STA 

59 

.68 

SUEY  RANCH 

17 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

2 

21 

.34 

.25 

•       •  • 

MARCH  1974 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 

5 

79 

.03 

.80 

1.03 

.54 

2.81 

BIG  BEAR  LAKE 

54 

1.09 

1.96 

.41 

T 

.93 

DUDLEYS 

7 

71 

2.10 

1.60 

.96 

.43 

HILTS 

6 

78 

• 

• 

.3? 

.60 

T 

HOLLISTER  1  Sw 

3 

57 

.TO 

.60 

.42 

,15 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

72 

.23 

1.68 

.74 

.56 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

t> 

30 

1.36 

1.26 

.40 

.40 

.50 

SANOBERG  PTL  FC1308 

3 

21 

.42 

.02 

.06 

.12 

2.27 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

1 

55 

.03 

.13 

.03 

.01 

.25 

T 

SECRET  VALLEY 

1 

22 

.70 

.20 

T 

.02 

SUEY  RANCH 

5 

14 

'2 

1.70 

.36 

.65 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

6 

80 

1.27 

1.13 

.58 

,19 

.29 

APRIL  1974 

PANDCHE 

59 

.06 

.08 

SUEY  RANCH 

1 

67 

.40 

1.05 

2.29  2,47  1,38 
2.18  2,25  1.20 
.48     .88  2 


.21   1.41  .09 


.17  2.31 
.40  1.25 


,15  2.66  ,04 


•  09 
,95 
1.00 


.47 
,76 
.04 


.53  T 
.  10 


1.43 
1.58 
1.30 


.75 
,08 
,14 
,17 


1  ,34     .34  .68 


S««  talw«nc«  aoi«s  toliowmg  Siaiion 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■ 

m 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

le 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•         *  • 

MAX 
MIN 

JULY  1973 

MAX 
MIN 

WE4VERVULE  RASSER  ST» 

MAX 
MIN 

62 
40 

89 
36 

93 
46 

97 
46 

94 
49 

93 
48 

85 
45 

91 
46 

93 
46 

100 
50 

93 
49 

95 
55 

95 
51 

100 
50 

101 
53 

103 
58 

102 
57 

97 
S6 

92 
52 

89 
55 

89 
46 

82 
42 

63 
43 

86 
46 

95 
46 

102 
53 

106 
53 

106 
56 

105 
53 

103 
55 

102 
53 

94.9 
49*6 

•          •  • 

MAX 
MIN 

OCTOBER  1973 

MAX 
MIN 

HANf ORD 

MAX 
MIN 

b; 

54 

82 
43 

76 
41 

86 
44 

87 
44 

86 
44 

82 
52 

74 
44 

67 
43 

72 
43 

76 
41 

78 
42 

64 
47 

86 
48 

66 
51 

86 
44 

91 
52 

90 
48 

89 
49 

69 
52 

86 
56 

79 
54 

69 

40 

66 
52 

68 
39 

72 
41 

76 
40 

78 
44 

70 
44 

70 
39 

76 
44 

79,6 
45.6 

•           •  * 

MAX 
MIN 

NDVE^^8ER  1973 

MAX 
MIN 

DOBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

73 
47 

60 
32 

55 
26 

49 
41 

55 
47 

57 
52 

63 
46 

56 
46 

59 

51 

59 
53 

56 
46 

50 
42 

53 
42 

52 
'12 

51 
47 

50 
44 

51 
39 

52 
32 

42 
31 

48 
36 

41 
33 

47 

29 

51 
29 

46 

31 

49 
29 

54 

36 

63 
33 

56 
33 

53.5 
39.3 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

64 
30 

57 
29 

51 
20 

51 
15 

54 
23 

58 
39 

66 
45 

69 
30 

60 
26 

51 
41 

55 
48 

55 

28 

51 
33 

56 
30 

48 

36 

50 
42 

50 
29 

45 
19 

'.2 
25 

46 
25 

48 

20 

41 
27 

42 
21 

52 
22 

64 
24 

61 
27 

11 

53.4 
29.3 

HiNf ORO 

MAX 
MIN 

76 
44 

69 
40 

62 
37 

65 
35 

67 
35 

74 
52 

77 
46 

76 
51 

76 
44 

62 
44 

80 
65 

76 
57 

69 
41 

65 
41 

67 
40 

69 
44 

69 
44 

58 
44 

53 
35 

56 

31 

56 
35 

55 
41 

54 

43 

54 

39 

56 
35 

57 

35 

66 
34 

65 

32 

60 
41 

66. 1 
41.5 

PASADENA 

MAX 
MIN 

78 
52 

69 
57 

70 
5« 

70 
43 

75 
54 

76 
44 

79 
50 

75 
52 

73 
}<• 

61 
50 

84 

56 

77 
56 

67 
50 

69 
46 

71 
44 

65 
45 

60 
53 

63 
50 

64 
46 

65 

*! 

65 

48 

60 
43 

62 
39 

60 
40 

62 
40 

65 
40 

72 
39 

81 
45 

72 
46 

70.0 
47.4 

fOSEV  3  E 

MAX 
MIN 

61 
33 

59 
34 

56 
32 

55 
28 

52 
21 

51 
23 

54 
25 

59 
20 

68 
35 

67 
42 

61 
41 

57 
39 

46 
31 

45 

33 

47 
26 

46 

31 

47 

32 

45 
26 

41 
27 

39 
23 

36 
27 

J7 

25 

36 
25 

34 

23 

3'' 
24 

37 
25 

48 
21 

53 
25 

54 

33 

11 

49.4 
28.9 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

66 
56 

62 
54 

62 
54 

62 
50 

61 
49 

62 
51 

62 
55 

58 
53 

64 
53 

67 
51 

75 
60 

63 
52 

61 
52 

64 
52 

60 
51 

63 
53 

60 
53 

58 
51 

56 
50 

58 
47 

57 

50 

58 
48 

55 
46 

56 
45 

56 
50 

56 
50 

60 
47 

65 

50 

69 
49 

il 

61.2 
50.9 

Thitchell  dan 

MAX 
MIN 

69 
45 

72 
53 

70 
51 

69 

50 

70 
48 

71 
36 

78 
47 

72 
39 

84 
46 

76 

52 

67 
51 

69 
43 

64 
46 

65 
39 

58 
42 

61 
40 

65 
47 

67 
49 

61 
50 

64 

46 

63 
47 

63 
36 

58 
41 

64 

47 

70 
4" 

72 
46 

75 
49 

n 

45 

11 

68.2 
45.4 

•          •  • 

MAX 
MIN 

DECEMBER  1973 

MAX 
MIN 

DUDLEVS 

MAX 
MIN 

52 
30 

45 
19 

49 
29 

47 
28 

57 
24 

64 
25 

26 

56 

46 
24 

49 
34 

53 
25 

61 
26 

61 
26 

49 
26 

52 
21 

60 
22 

56 
23 

49 
28 

46 
26 

44 
23 

46 
21 

51 
25 

46 
36 

52 
37 

50 
29 

49 
28 

40 
26 

51.3 
26.6 

HaNFURD 

MAX 
MIN 

71 
52 

57 
36 

54 

35 

53 
35 

49 
36 

45 
36 

54 
35 

46 
35 

45 
39 

43 
36 

61 
38 

60 
35 

56 
46 

54 
44 

56 
35 

51 
35 

52 
40 

56 
33 

60 
30 

63 
35 

62 
41 

54 
35 

56 
36 

59 
3! 

47 
30 

47 
43 

53 
44 

56 
44 

64 
52 

66 
48 

64 
39 

55.3 
36.5 

INVOKERN 

MAX 
MIN 

62 
24 

5B 
22 

55 

20 

53 
21 

59 
24 

64 
21 

64 
27 

66 
26 

67 
31 

66 
28 

71 
26 

65 
33 

68 
35 

65 
35 

65 
30 

75 
37 

75 
30 

73 
34 

69 
28 

58 
23 

54 
25 

60 
36 

61 
29 

61 
29 

59 
25 

62 
27 

64 

43 

63 
33 

69 
34 

64 
38 

55 

25 

63.5 
29.1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

46 
32 

54 

32 

46 
42 

50 
45 

55 
42 

62 
46 

56 
48 

65 
40 

67 
31 

66 
30 

49 

41 

50 
43 

55 
43 

60 
43 

56 
33 

55 

37 

53 
46 

57 
32 

59 
31 

55 
44 

51 
45 

53 
42 

50 
43 

56 
44 

57 
44 

60 
45 

51 
46 

54 
47 

56 
48 

55 
30 

50 
35 

55.3 
40.3 

San  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
1^ 

60 
52 

56 
46 

59 
46 

62 
46 

61 
50 

66 
47 

72 
53 

76 
53 

73 
53 

74 
48 

58 
44 

56 
47 

60 
46 

58 
48 

67 
46 

66 
52 

62 
53 

64 
51 

68 
50 

66 
48 

62 
46 

57 

50 

58 
51 

62 
51 

57 
49 

57 
49 

61 
51 

61 
53 

62 
53 

57 
51 

56 
49 

62.5 
49.7 

Santa  monica  pier 

MAX 
MIN 

62 
52 

67 
49 

65 
44 

63 
44 

62 
45 

69 

50 

66 
53 

71 
59 

73 
55 

75 
56 

69 
49 

60 
49 

58 
50 

60 
53 

67 
48 

68 
50 

64 

48 

67 
50 

70 
48 

52 

67 
50 

62 
49 

67 
54 

68 
53 

47 

49 

49 

53 

50 

51 

46 

66.2 
50.2 

*        •  * 

MAX 
MIN 

JANUARY  1974 

MAX 
MIN 

NEW  CUYAHA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

»5 
30 

49 
19 

15 

25 

35 

34 

50 
43 

47 
38 

57 

32 

51 
33 

48 
33 

62 
43 

34 

32 

34 

42 

47 

48 

48 

44 

38 

29 

32 

28 

26 

28 

27 

26 

26 

31 

33 

33.4 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

55 
40 

50 
25 

4« 
27 

42 
38 

49 
33 

49 
38 

47 
42 

54 

40 

51 
41 

55 
37 

60 
32 

66 
41 

71 
41 

76 
35 

77 
*0 

70 
43 

60 
49 

68 
44 

64 
41 

59 
49 

62 
43 

64 
36 

72 
36 

71 
36 

66 
35 

54 

36 

66 
32 

67 
30 

69 
35 

65 
35 

67 
35 

61.0 
37.6 

UPR   SAN  LEANORC  FILTER 

MAX 
MIN 

56 
34 

51 
31 

49 
31 

47 
30 

41 
31 

45 
34 

46 
30 

48 

30 

56 
29 

49 

30 

53 
36 

51 
36 

62 
40 

65 
43 

62 
46 

64 
53 

56 
48 

65 
47 

61 
50 

55 
46 

54 

36 

58 
34 

62 
33 

69 
36 

68 
40 

59 
35 

59 
34 

62 
36 

58 
36 

57 
36 

55 
39 

56.4 
37.4 

*          •  * 

MAX 
MIN 

FEBRUARY  1974 

MAX 
MIN 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

51 
25 

48 

26 

49 

22 

55 
17 

52 
23 

43 

16 

44 

19 

43 
25 

47 
17 

51 
17 

50 
16 

52 

21 

43 

24 

41 
16 

53 
25 

51 

21 

45 

22 

49 

18 

47 
28 

36 
23 

49 

17 

53 
25 

50 

18 

49 

19 

56 
16 

54 
19 

51 
27 

50 
30 

48.6 
21.3 

DAVIS  2  WSU  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

52 
42 

61 
40 

60 
32 

60 
33 

64 
42 

56 
40 

60 
33 

62 
32 

64 
32 

66 
34 

66 
3« 

56 
37 

51 
36 

56 
39 

59 
35 

60 
44 

61 
35 

60 
39 

51 
44 

61 
35 

56 
33 

51 
34 

56 
38 

62 
30 

65 
35 

64 

47 

56 
33 

11 

59.1 
36.9 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

59 
20 

60 
21 

68 
18 

63 

21 

54 
19 

53 
22 

56 
16 

61 
21 

62 
22 

62 
18 

56 
2* 

52 

22 

47 
14 

49 

23 

57 
24 

30 
25 

49 
16 

49 

20 

47 
20 

52 
17 

55 
24 

52 

J7 

55 

19 

65 

21 

64 

20 

65 

20 

56.1 
21.1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

54 

41 

58 

35 

63 
35 

64 
35 

59 
35 

59 

33 

63 
35 

64 

34 

65 
38 

65 
38 

67 
38 

50 
42 

52 

31 

53 
32 

58 

35 

62 
36 

56 
32 

56 
31 

50 
39 

58 
31 

58 
33 

52 
35 

56 
32 

62 
32 

67 
35 

64 
39 

55 
36 

56.9 
35,3 

•          •  • 

MAX 
MIN 

MARCH  1974 

MAX 
MIN 

BIC  BEAR  LAKE 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

47 
39 

45 
29 

30 
21 

45 
9 

53 
17 

50 
23 

47 
23 

34 
25 

48 

23 

47 
17 

49 
19 

55 
22 

59 
21 

61 
25 

62 
27 

62 
29 

60 
36 

57 
37 

54 
27 

50 
33 

50 
25 

53 
24 

54 

25 

55 
24 

53 
25 

52 
34 

45 

31 

55 
31 

61 
34 

59 
36 

51 
27 

31.7 
26.5 

S«*  R«I«r«nc«  No(*«  FoUowlao  SuUon  lnd«x 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 


Day  oi  Month 


10     11     12     13     14     15     le     17     18     19  i  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


DUDLEYS 
HILTS 

HDLUlSTEB  1  SH 
KNIGHTS  FERBV  2  SE 
MORHD  BAY  FIRE  OEPT 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 


MAX 

Mm 


70  55 
37  41 


<.3     <i«  42 


50  <i1 
32  26 


47  57 
36  28 


61  61 
40  45 


59  6? 
33  37 


73  75 
40  39 


67  69, 
43  44 


78  71 
53  56 


73  73 
51  50 


65  72 
38  43 


65  62 
31  30 


63  57 
45  28 


71  67 
39  45 


70  72 
53  51 


69  65 
58  48 


69  71 
48  49 


73  66 
46  47 


70  70  63 
42     41  42 


43     43  40 


60 
51 


60 
50 


58  61 
31  27 


60  65 
36  37 


62  62 
38  40 


59  59 
41  42 


58  59 
52  50 


56  57 
43  43 


56  59 
33  38 


65  68 
35  50 


69  61 
47  50 


57  66 
47  53 


56  63 
49  53 


61  55 
43  44 


69     70     70  62 


66     62     69  63 


67     64     62  60 


45     48  49 


S«a  R«f«r«QC*  Nolst  Following  SUUon  Indox 
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LATE  REPORTS 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

<U 

Day  of  month 

9 

o 

Station 

"5. 

01 
Q 
INI 

Tim^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

«     •  • 

fEBRU4«¥  197« 
OlVIS  2  WSH  EXP  FARM 

* 

MAX 

46 

55 
4« 

52 
42 

53 
<>2 

53 
<.5 

52 
<.<> 

52 
43 

53 
43 

54 
44 

54 
44 

54 
44 

53 
46 

49 
44 

52 
45 

53 
45 

54 
49 

56 
45 

53 
47 

50 
48 

55 
45 

51 
45 

48 

43 

51 
44 

53 
42 

53 
45 

53 
50 

S3 
46 

50 
49 

52.4 
45.0 

See  Rolor«nc«  Note*  Following  Stallon  Inde« 
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LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

■a  „  d> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  * 

1973 

THITCHELL  OiH 

EV4P 
WIND 
Mix 
MIN 

.12 

259 
67 
48 

.18 

53 
69 
55 

.16 

56 
68 
54 

.1! 

45 

6a 

52 

.1' 

202 
68 
50 

.13 

202 
70 

.12 

38 
74 

• 

.27 

78 
71 

.18 

52 
74 

.10 

54 
68 

45 
72 

.14 

42 
68 

'39 

70 

10 

'si 

63 

22 
60 

05 
'47 

60 

44 

63 
53 

.13 
44 
6! 

50 

.07 
33 

60 
52 

.07 
144 

62 
50 

.06 

56 
61 

.06 

5 
61 
39 

,08 

53 
61 
40 

.09 

45 
63 
49 

.11 

38 
68 
50 

.13 

115 
70 
49 

.15 

42 
71 
50 

.12 

22 
69 
48 

.18 

100 
66 
37 

3.428 
2006 
66.6 
48.2 

•      *  * 

FFBRUARV 

1971, 

OIVIS  2  NSM  EXP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 

121 

*! 

.10 

104 
64 
37 

,08 

63 
60 
36 

.04 

19 
62 
36 

.14 

231 
62 
34 

.31 
441 

53 
33 

.20 

178 
56 
36 

.09 
33 
62 
37 

.07 
14 
65 
37 

.10 

61 
64 
38 

.05 
14 
66 
37 

.08 

ue 

61 
40 

.01 
59 

50 
36 

.06 

48 
60 
40 

.07 

47 
62 
38 

.08 

102 
64 
44 

.10 

75 
67 
36 

.09 

100 
62 
41 

.04 
18! 
50 
44 

.13 

140 
67 
36 

.11 

109 
59 
38 

.02 

91 
48 
36 

.18 

206 
60 
36 

,14 

102 
64 
37 

.07 

28 
69 
38 

.08 

80 
68 
48 

.07 

85 
59 
37 

.04 

99 
52 
47 

2.59 
2953 
60.1 
38.4 

*      «  • 

HSRCH 

KNIGHTS  FEKRY  2 

SE 

EVAP 
WIND 

.02 

70 

57 

.09 

37 

.08 

16 

.07 

0 

.09 

3 

.10 

13 

t 

.01 

28 

.09 

12 

.11 

3 

.06 

2 

•  05 

3 

.10 

8 

.10 

10 

.11 
4 

.07 

2 

.04 

11 

.05 
* 

.11 
* 

.00 

3 

.14 

5 

.12 

6 

.11 
* 

,10 

2 

.06 

3 

.10 

5 

•  15 

36 

.08 

41 

.06 
27 

.03 

22 

.10 

18 

2.488 
447 

See  Reference 


Notes  Following  Slatlon  Index 


CORRECTIONS 


CALIFORNIA 


MARCH  1972  THRU  ALL  TABLES 
MARCH  1974 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07        JOSHUA  TREE 


OCTOBER  1973 
OCTOBER  1973 
OCTOBER  1973 

OCTOBER  1973 
OCTOBER  1973 

OCTOBER  1973 

OCTOBER  1973 
NOVEMBER  1973 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 

5  DIVISIONAL  DATA 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 

6  DIVISIONAL  DATA 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  TEMPERATURE 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
NORTHEAST  INTERIOR  BASIN  03 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND     SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1973        DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1973 

DECEMBER  1973 

DECEMBER  1973 

DECEMBER  1973 

DECEMBER  1973 

DECEMBER  1973 

DECEMBER  1973 

DECEMBER  1973 

DECEMBER  1973 
DECEMBER  1973 
JANUARY  1974 

FEBRUARY  1974 
FEBRUARY  1974 
FEBRUARY  1974 
MARCH  1974 
MARCH  1974 
MARCH  1974 

APRIL  1974 
MAY  1974 


DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 

5  DIVISIONAL  DATA 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 

6  DIVISIONAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 
EVAPORATION  &  WIND 
DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURE 


NORTHEAST  INTERIOR  BASINS  03 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


LAKE  SPAULDING 
TAHOE  CITY 
FONTANA  KAISER 

FONTAHA  KAISER 
FONTANA  KAISER 

LAKE  SPAULDING 

TAHOE  CITY 
GIBRALTAR  DAM 

SANDBERC  PATROL  FC 
130B 

TOPANCA  PATROL  STA  FC6 

WILLOW  CREEK 

GEORGETOWN  R.S. 

WARM  SPRINGS  DAM 

WILLOW  CREEK  1  NW 

GEORGETOWN  R.S. 

WEST  POINT 

SANDBERC  PATROL  FC 
130B 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
WILLOW  CREEK  1  NW 
TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

DOWNIEVILLE  R.S. 
DOWNIEVILLE  R.S. 
PORTOLA 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

CAMP  HI  HILL 

HAINES  CANYON  UPPER 
FC367 


NAME  SHOULD  HAVE  READ  JOSHUA  TREE  3  S 

TOTAL  SNOWFALL  2.5 
TOTAL  SNOWFALL  4.0 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  84.8,  AVERAGE  MINIMUM 
TEMPERATURE  56.9,  AVERAGE  70.9,  DEGREE  DAYS  16 

AMOUNT  23d  T 

MAXIMUM  ON  23d  57,  AVERAGE  84.8,  MINIMWI  ON  23d  57, 
AVERAGE  56.9 

Isc  THRU  7th,  0,  8th  0.5,  9th  THRU  22d.  0,  23d  2.0, 
24th  THRU  31st  0 

1st  THRU  22d  0,  23d  4.0,  24th  T,  25th  THRU  3l8t  0 

TOTAL  3.19,  AMOUNT  12th  .18;  14th  .04;  17th  .18;  18th 
2.29;  23d  .50 

AMOUNT  17th,   .10;   18th,   .61;   19th,  .04 

AMOUNT  17th,   .40;   18th,   1.89;   23d,  .91 
TOTAL  PRECIPITATION  13.66 
TOTAL  *,  GREATEST  DAY  AND  DATE  MISSING 
TOTAL  *,  22d  THRU  31st  * 

TOTAL  13. 66, AMOUNT  ON  29th  *;  30th  *;  31st  VI. 03 

TOTAL  *,  AMOUNT  29th  *;  30th  •;  31st  * 

TOTAL  »,  30th  *;  31st  * 

TOTAL  1.84,  AMOUNT  1st,   1.02;  2d,  .51 

TOTAL  MISSING,  AMOUNT  1st  AND  2d  MISSING 

TOTAL  WIND  72,  AMOUNT  29th  *;  30th  *;  31st  03 

TOTAL  14.41,  AMOUNT  1st  .20;  4ch  2.33;  5th  .28;  6th 
2.51;  7th  4.88;  8th  3.31;  16th  .23;  17th  .48;  20th  .19 

TOTAL  PRECIPITATION  5.07,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -4.67 

TOTAL  5.07,  AMOUNT  1st  *;   2d  VI. 00 

AMOUNT  27th  .00;  28th  .00 

TOTAL  4.28,  AMOUNT  Ist  .22 

TOTAL  2.35,  AMOUNT  1st  0 

TOTAL  6.32,  AMOUNT  1st  .08;  2d  .85;  3d  1.14;  7th  .47; 
8th  3.20;  9th  .03 


ACTON-ESDO  CYN  FC261F      TOTAL  .12,  AMOUNT  2d   .05;  24th  .07 


CATHEYS  VALLEY  BULL 
RUN  RANCH 


CATHEYS  VALLEY  BULL 
RUN  RANCH 


CHULA  VISTA 


CHULA  VISTA 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  80.4,  AVERAGE  MINIMUM 
TEMPERATURE  46.5,  AVERAGE  TEMPERATURE  63.5,  DEGREE  DAYS 
109 

MAXIMUM  ON  31st  85,  AVERAGE  80.4,  MINIMUM  ON  3l8t  50, 
AVERAGE  46.5 

MEAN  MAXIMUM  TEMPERATURE  64.1,  MEAN  MINIMUM  TEMPERATURE 
56.0,  DEGREE  DAYS  145. 

MAXIMUM  ON  25th  66,  AVERAGE  64.1,  MINIMUM  ON  25th  55, 
AVERAGE  56.0 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ' F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F,     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME"  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlieht  saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature'  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconslstencl       ■  -  - 


the  record. Time  of  observation  10:00  a. 


SNOWFALL;     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Gr 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the 
of  this  bulletin. 


P.s. t. 

nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 


nd  direction  from  the  post  office. 

eceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  is 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Fnant  Government  Camp 


Pan  is  of  copper 
Pan  painted  outside  ■ 
Pan  is  of  steel  plat. 
Pan  screen  covered. 


nd  painted  i 
with  gray  e 
painted , 


de  with  aluminum  paint, 
inside  and  outside. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 


Fres 


:     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun. 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
2  WSW  Exp  Fra  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  the 

ending  at  8  a.m. 

o  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;   late  afterno 

only.  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.  Lambrecht  distanc 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.  Max  and  min  readings  for  24  hours  ending 
ly  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


Grass  mowed  and 
24  hours  ending  at 

•mograph  for  24  hou 

)n  shade  in  summer 
i  soil  thermograph 
tt  midnight. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  am 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


al  Issu 


of  this  publication. 


No  record  in  the  "Supplem 
Soil  Temperatures"  table, 


tal  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporati 
nd  the  Station  Index. 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instru 


and  Wind"  table 
indicated  by  no 


wfall  and  Sn 


nt  to 


ure  fastest  mile  data 


*  Amount  included  In  following  measurei 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A  Data  collected  by  radio  telemetry. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly 

E  Amount  is   partially  estimated . 


tin 


distribution  unknown. 


rtly  estimated,  usin 


water  equivalent  to  every  10  Inches  of 


One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing, 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value 


Amounts  from  recording  gage. 
Precipitation  Data.) 


(The 


re  essentially  accurate  but  may 


be  published  later  in 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hoi 
Data"  bulletin.  If  dally  amount; 
by  reference  'R'.     Such  amounts  i 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  Omission  of  ■ 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  meas 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Static 

VAR    This  entry  in  time  of  observation 


rly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

are  published  in  "CI Imatologlca 1  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
ay  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


nth  Indicates  no 


ground  in  that 


n  in  Static 
shelter  lo 


Index  I 
Index  : 


ade  at  irregular  intervals  will  be  published  later 
ns  observation  made  near  sunset. 


"Precipitation  Data  from 


variable 


und;   however,    this  reference  Indicates  that  the 


eters 


ated  a  few  feet  above  sod-covered  gr 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-K4WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     i9-0WENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNE2     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  mis 
General  weather  conditions  in  tne  U.S.    for  each  month  are  des 


ling  or  r 
ribed  in 


jceived  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  public  tions  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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2.87 

2.51 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

UPH  SAN  LEANDRO  FILTER 

74.9 

48  .  9 

61.9 

90 

26 

45 

1  1  + 

1  12 

1 

0 

0 

0 

1  .  16 

1.11 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

70.3 

53.3 

51  .8 

1  .  1 

79 

21  + 

49 

5 

98 

0 

0 

0 

0 

1  .27 

1  .25 

1  .  16 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

WOOOSIOE  FIRE   STft  1 

86.8 

50.  7M 

68.  8M 

101 

25  + 

44 

12  + 

20 

10 

0 

0 

0 

.57 

.52 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

66.2 

.6 

.52 

.49 

.0 

ann  juMuuin 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

ANTIOCH   PUMPING   PL  3 

89 .  7 

57  .  7 

73.7 

103 

24 

49 

1  1 

5 

19 

0 

0 

0 

.  09 

.  06 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

95.5 

66.6 

81.1 

-1.7 

107 

26 

52 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

.04 

-  .02 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERPY   1  tikJ 

92.2 

57.3 

79  .8 

1  .  3 

101 

25 

51 

1  1 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELO  WSO  AP  R 

98.8 

72.7 

85.8 

1  .9 

109 

24 

58 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH   POWER  HOUSE 

91.8 

66.5 

79.2 

100 

26+ 

67 

12+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.  19 

.  19 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

94.7 

64 . 6 

79  .  7 

106 

25 

52 

1  1 

0 

24 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

97.2 

55.5 

81  .4 

-  1.0 

107 

26 

55 

1  1 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

LMLHVLWHd   q  J l3  IHtta 

81.2 

50.2 

65.  7 

-  I  .8 

90 

23 

39 

1 1 

70 

1 

0 

0 

0 

3.51 

3.45 

2.17 

10 

.0 

0 

2 

2 

2 

CArV  PARDEE 

92. 8M 

61  .8M 

77.  3M 

-  1.0 

105 

26  + 

50 

1 1 

6 

22 

0 

0 

0 

1  .63 

1  .62 

1.10 

9 

.0 

0 

2 

2 

1 

CATHEYS   VY   BULL    RUN  RH 

94.4 

51  .5 

78.0 

105 

25 

47 

10 

5 

25 

0 

0 

0 

.66 

.66 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

83.7 

55 . 9 

59  .  8 

93 

23 

43 

1  1 

38 

9 

0 

0 

0 

1  .26 

1  . 22 

10 

.  0 

0 

1 

1 

1 

COAL INGA 

96.0 

54.9 

80.5 

.9 

105 

25  + 

54 

1  1 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

99.0 

51.3 

80.2 

109 

26 

50 

1  1 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR    3  NNE 

90.  IM 

57. 6M 

73.  9M 

-  2.4 

101 

24 

49 

1  1  + 

2 

17 

0 

0 

0 

.65 

.64 

.65 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

DUDLEYS 

ELECTRA  POUCR  HOUSE 

94.  1 

57.2 

75  .  7 

-  1.7 

104 

25  + 

48 

1 1 

4 

24 

0 

0 

0 

3.05 

3  . 03 

2  .  47 

9 

.  0 

0 

3 

1 

1 

FIVE    POINTS   5  SSW 

93.  3 

64.  3 

78.8 

100 

24 

49 

1  1 

2 

24 

0 

0 

0 

.  1  1 

.  1  1 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

97.2 

65.3 

81  .  3 

.  7 

1C7 

25 

62 

1  1 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FSIANT   GOVERNMENT  CAMP 

98.2 

58.  7 

78.5 

-  2.5 

108 

26 

45 

12 

1 

28 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

89.8 

50.5 

70.2 

100 

26 

37 

1  1 

14 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

73.5 

51.7 

62 . 6 

.  0 

80 

30  + 

37 

1 1 

99 

0 

0 

0 

0 

.  32 

.  26 

.  29 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

HANFORD 

95.0 

60.2 

77.6 

-  2.0 

102 

25 

53 

12+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

82.8 

56.0 

69.4 

-  1.4 

89 

30  + 

43 

1  1 

25 

0 

0 

0 

0 

1  .97 

1  .85 

1  .52 

10 

.0 

0 

3 

1 

I 

HUNTINGTON  LAKE 

72.9 

47.7 

60.3 

-  .3 

79 

29  + 

33 

1 1 

147 

0 

0 

0 

0 

IDRIA 

91  .0 

65.3 

78.2 

-1.1 

100 

26 

47 

1 1 

7 

21 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH   NO  i 

97  .  IM 

74. 5M 

85.  8M 

-  1.2 

106 

27 

60 

1  1 

0 

28 

0 

0 

0 

.  00 

-  .01 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

95.  1 

64.  1 

79.6 

101 

31  + 

52 

12+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.22 

.  13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

M 

66. 2M 

M 

53 

1 1 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

96.2 

68.2 

82.2 

-  2.3 

106 

25 

64 

1 1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LE  GRAND 

93  .  1 

61.1 

77  .  1 

-  1.4 

103 

26  + 

50 

1 1 

0 

25 

0 

0 

0 

.  06 

.06 

.  06 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

95.8 

64.  7 

80.  3 

-  1.3 

106 

26 

51 

1 1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L I NOSA Y 

97.2 

50.9 

79.  1 

-  1.0 

106 

25 

49 

1 1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE    PANOCHE    DET  DAM 

93.5 

64.  1 

78.8 

104 

26 

49 

1 1 

1 

24 

0 

0 

0 

.  1 1 

.  1  1 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

LODGEPOLE 

LODI 

92.7 

57.  1 

74.9 

1.8 

106 

24 

48 

1 1 

3 

24 

0 

0 

0 

.88 

.86 

.48 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOS  BANDS 

93.2 

61  .  7 

77.5 

-  .9 

104 

25 

49 

1  1 

0 

24 

0 

0 

0 

.  43 

.42 

.43 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  BANDS  OET  HESV 

93.0 

64.6 

78.8 

103 

25 

54 

1 1 

2 

23 

0 

0 

0 

.44 

.43 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADERA 

96.8 

62.4 

79.6 

-  .6 

108 

26 

51 

12  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANTECA 

93.4 

60.  OM 

76.  7M 

104 

26 

50 

1 1 

0 

24 

0 

0 

0 

.88 

.  75 

9 

.0 

0 

3 

0 

MARICOPA 

95.9 

69.3 

82.6 

-  2.8 

107 

25 

54 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  •CFCOCHCE  NO'ES  FOLlOurNO  STOTIM  INOCI 
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MONTHLY  SUMMRRIZED  STPTION  AND  DIVISIONAL  DflTfl  c«lifo««i« 

JULY  1974 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

i 
<^ 

1 
= 

s  i 

Q  u. 

= 

-• 

— 

1 

z 

NO 

.  OF  OBTS 

s  i 

0.  o 

O  I.. 

>- 
° 

° 

SNOH 

.  SLEET 

NO 

OF 

DBTS 

_, 
■- 

;  o 

r  o 

1 

g 

p 

o 

1  .00  OR  nORE 

s„ 
li 

g  I 
h  a 

MERCED  FIRE  STATION  2 

96 

0 

60 

3 

78 

2 

.  1 

106 

21 

51 

1  1 

0 

26 

0 

0 

0 

.  12 

.  11 

.  12 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MODESTO 

92 

7 

60 

8 

76 

8 

.6 

106 

21 

62 

1  1 

0 

21 

0 

0 

0 

.69 

.67 

.66 

9 

.  0 

0 

1 

1 

0 

NEWMAN  2  NW 

96 

2 

68 

6 

76 

9 

-  1.3 

106 

26 

18 

1  1 

0 

21 

0 

0 

0 

.30 

.29 

.27 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK.   RANGER  STA 

91 

1 

56 

7 

73 

9 

96 

26  + 

11 

1  1 

7 

22 

0 

0 

0 

.  03 

.  02 

.  03 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

PORTERVILLE 

98 

1 

66 

1 

82 

3 

1  .  3 

109 

26 

51 

1  1 

0 

J9 

0 

0 

□ 

.01 

.01 

.01 

16 

.  0 

0 

□ 

0 

0 

POSEY  3  E 

81 

7 

16 

6 

61 

2 

92 

28 

36 

10 

80 

1 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

83 

7 

58 

2 

71 

0 

91 

26 

16 

12  + 

32 

6 

0 

0 

0 

3.11 

3  .  32 

2.81 

e 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAN  LUIS  DAM 

91 

0 

61 

5 

77 

8 

102 

26 

51 

2 

Q 

20 

0 

0 

0 

.  10 

.  39 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SONORA  RS 

92 

3 

57 

1 

71 

9 

-2.1 

101 

26 

45 

1 1 

1  3 

22 

0 

0 

0 

1.18 

1.16 

.  87 

10 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

81 

3 

51 

0 

66 

2 

.5 

90 

1 

10 

1 1 

62 

1 

0 

0 

0 

.  76 

.67 

.62 

10 

.  0 

0 

2 

1 

0 

STOCKTON   MSO  AP 

91 

5 

62 

8 

78 

7 

2.Q 

107 

21 

66 

1 1 

0 

21 

0 

0 

0 

.61 

.60 

.  33 

g 

.0 

□ 

2 

0 

0 

STOCKTON   FIRE   STA   NO  4 

ei 

5 

62 

5 

77 

0 

2.9 

106 

25 

66 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

.16 

.11 

.16 

0 

.  0 

0 

1 

0 

0 

TEHACHAPI 

85 

9 

57 

2 

71 

6 

96 

21 

11 

1 1 

11 

9 

0 

0 

0 

.01 

.  01 

29 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

96 

8 

65 

9 

81 

1 

-  .9 

108 

21 

62 

1 1 

0 

27 

0 

0 

0 

1.13 

1.12 

1.13 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

THREE   RVRS  EDISON   PH  1 

98 

7 

66 

7 

82 

2 

110 

25  + 

52 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

□ 

TIGER  CREEK  PH 

88 

6 

51 

7 

71 

7 

-  2.6 

96 

26  + 

11 

1 1 

21 

19 

0 

0 

0 

3.67 

3.62 

3.11 

9 

.  0 

0 

2 

1 

1 

TRACY  CAHBONA 

93 

8 

58 

0 

75 

9 

101 

26 

50 

12+ 

3 

21 

0 

0 

0 

.  36 

.29 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

92 

2 

60 

5 

76 

1 

105 

25 

17 

2 

1 

22 

0 

0 

0 

.  10 

.  10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

VISAL lA 

95 

3 

65 

1 

80 

2 

-  1.1 

105 

26 

61 

1  1 

0 

27 

0 

0 

0 

.  00 

.01 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UASCO 

ee 

7 

66 

1 

82 

1 

.  6 

109 

26 

61 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEHITE   PARK  HEAOOTRS 

88 

IM 

52 

3M 

70 

IM 

-  1.6 

98 

30 

10 

1 1 

26 

16 

0 

0 

0 

1  .  33 

1  . 06 

1  . 00 

10 

.  0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

76 

6 

.  2 

.61 

.60 

.  0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALP IME 

92 

OM 

60 

5M 

76 

3M 

101 

1 

61 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

.  32 

.21 

20 

.  0 

0 

2 

0 

0 

AVALOM  PLEASURE  PIER 

73 

0 

59 

0 

66 

0 

.1 

81 

21 

63 

1 1 

22 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

91 

6 

57 

9 

71 

8 

-  .8 

99 

6+ 

18 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

.93 

.86 

.85 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

92 

IM 

58 

3M 

75 

IM 

100 

29 

18 

1 1  + 

3 

0 

0 

0 

.  00 

-  .26 

.  DO 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

78 

9M 

17 

3M 

63 

IM 

91 

11 

31 

1  1 

75 

1 

0 

0 

0 

1  .38 

1  .02 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

BURBANK   VALLEY   PMP    PL T 

92 

2 

69 

8 

76 

0 

1  .  B 

101 

IB 

62 

1  1 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

eg 

7 

52 

6 

71 

2 

103 

25 

11 

12 

3 

18 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

91 

3 

53 

5 

72 

1 

99 

1 

10 

1 1 

12 

21 

0 

0 

0 

1  .28 

.91 

.88 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

96 

6 

58 

1 

77 

5 

106 

18 

51 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

71 

8 

61 

0 

67 

9 

1  .  3 

80 

21 

67 

12  + 

12 

0 

0 

0 

0 

.11 

.  12 

.  12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

88 

2 

69 

2 

73 

7 

.  3 

98 

31  + 

52 

9 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

91 

5M 

60 

9M 

76 

2M 

1  .6 

102 

23 

51 

17  + 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

.  01 

T 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

CUYAMACA 

81 

6 

68 

5 

70 

1 

-  .2 

88 

30  + 

13 

12 

13 

0 

0 

0 

0 

2.68 

2.  17 

1  .12 

20 

.0 

0 

2 

2 

2 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

91 

2 

65 

6 

71 

9 

101 

29  + 

17 

3 

1 

21 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

89 

7 

58 

3 

71 

0 

-  1.6 

100 

18 

18 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

.  38 

.35 

.  30 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELS INORE 

97 

8M 

60 

2M 

79 

OM 

.6 

101 

28  + 

52 

9  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.  00 

.  03 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ESCOND IDO 

87 

0 

61 

0 

71 

0 

1  .1 

33 

23  + 

53 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

92 

6 

69 

1 

76 

0 

102 

18 

51 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

86 

8M 

62 

8M 

71 

8M 

96 

17 

51 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

.01 

.Ll 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

91 

5 

53 

5 

72 

5 

100 

25 

10 

1  1 

13 

22 

0 

0 

0 

1  .03 

.86 

.72 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

81 

IM 

61 

3M 

67 

7M 

91 

26 

38 

1  1 

26 

2 

0 

0 

0 

1.01 

.  77 

1 9 

.  0 

0 

1 

1 

0 

JULIAN  WYNOLA 

88 

8 

51 

2 

71 

6 

97 

1 

10 

12 

15 

15 

0 

0 

0 

1  .31 

1  .  16 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

LAGUNA  BEACH 

76 

6 

58 

1 

67 

5 

.  1 

81 

20 

63 

13  + 

10 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

83 

6 

62 

6M 

73 

IM 

2.  1 

92 

23  + 

57 

9  + 

0 

7 

0 

0 

0 

.01 

-  .02 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

L  OMPOC 

72 

1 

52 

5 

62 

3 

79 

25+ 

16 

8 

81 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  USO  AP 

83 

2 

61 

6 

73 

9 

1  .  7 

91 

23 

69 

12  + 

0 

6 

0 

0 

0 

T 

.  00 

T 

29  + 

.  0 

0 

Q 

Q 

0 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

76 

7 

61 

3 

70 

6 

2.0 

81 

23  + 

60 

11  + 

0 

0 

0 

0 

□ 

T 

-  .01 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC   CTR  R 

83 

0 

j6 

1 

71 

1 

.9 

93 

19 

60 

6  + 

0 

5 

Q 

0 

Q 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  MILSON  2 

78 

6M 

59 

IM 

68 

9M 

-  2.7 

86 

1 

38 

1 1 

39 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

22  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NEW  CUYAMA   FIRE  STA 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

72 

1 

53 

6 

68 

0 

1  .2 

79 

26  + 

59 

11  + 

3 

0 

0 

0 

0 

J 

—  .01 

J 

30  + 

.  0 

0 

0 

OCEANS  IDE 

77 

8 

62 

1 

70 

1 

103 

21 

66 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

90 

1 

67 

6 

71 

0 

.  7 

101 

18 

61 

1  1 

0 

20 

Q 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

QXNARO 

77 

8 

58 

3 

68 

1 

2.9 

86 

21 

53 

11  + 

7 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAL  OMAR   MT  OBSERVATORY 

83 

2 

57 

8 

70 

6 

-  2.0 

90 

29+ 

11 

8 

9 

3 

0 

0 

0 

1  .19 

1.13 

1.21 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

PASADENA 

88 

3 

62 

2 

75 

3 

1  .5 

97 

18 

56 

11  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.  0 1 

.  00 

0 

0 

POMONA   CAL  POLY 

RAMONA  CHAPMAN 

91 

1 

65 

2 

73 

2 

97 

23  + 

11 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

.20 

.  10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDLANOS 

91 

8 

60 

6 

77 

7 

.1 

101 

25  + 

51 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

.01 

-  .01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

91 

0 

62 

9 

78 

6 

2.5 

103 

18 

58 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

93 

2 

61 

7 

77 

5 

102 

26+ 

65 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

95 

7 

63 

0 

79 

1 

1.2 

101 

21+ 

65 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANOBERG  WSO  //V 

83 

8 

60 

8 

72 

3 

-1.7 

91 

22 

13 

11 

23 

5 

0 

0 

0 

.06 

.02 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

76 

5 

66 

3 

71 

1 

1  .8 

86 

20 

62 

12+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

29 

.0 

Q 

0 

0 

0 

SAN   GABRIEL    FIRE  DEPT 

89 

6 

61 

9 

75 

7 

1  .6 

98 

18 

66 

12  + 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

—  .01 

J 

23 

.  0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

99 

8 

58 

1 

79 

1 

1  .1 

106 

28  + 

12 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.  17 

.06 

.  17 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  AHA  FIRE  STATION 

83 

3M 

63 

OM 

73 

2M 

1  .5 

91 

19 

68 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

76 

1 

58 

e 

67 

1 

.8 

81 

26  + 

51 

7 

18 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

76 

0 

69 

1 

67 

6 

2.5 

83 

28 

63 

12  + 

1 1 

□ 

0 

0 

0 

.01 

-  .03 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA   WSO   AP  R 

73 

.9 

63 

1 

63 

6 

1  .1 

83 

26  + 

17 

13  + 

60 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

69 

1 

62 

5 

66 

8 

-  .5 

75 

19 

68 

5 

28 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .03 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  AND  DIVISIONAL  DATA 


JULY  lOT^ 


S  Tfl  T [ ON 

TEMPERfiTURE 
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s 

a 

c 
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1  g 
a  ^ 

2 
r 

- 
a 

- 
° 

o 

s 

o 

NO 
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° 

S 

s 

o 

i 

* 

1 

a 

s 

s 

ti 
a 
o 

SNOM 

SLEEI 

NO. 

OF 

OB»S 

KIN. 

2 
o 

i  o 
S  1 

m  * 

c  o 

o 

1 

- 

1 
c 

% 

c 

s 

.8 

si 

S  . 

i  i 
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SANTft  PAULA 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

60 

8M 

78 

27 

c 

0 

0 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TOBBANCE 

80 

0 

61 

9 

71 

0 

2.6 

89 

23 

56 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

TU JUNGA 

60 

2 

75 

1 

20 

0 

0 

0 

30+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  BANCH 

86 

0 

59 

3 

72 

2 

1  .6 

94 

24+ 

54 

12+ 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

□ 

TUITCHELL  DAM 

82 

9M 

M 

M 

99 

24+ 

47 

12  + 

0 

0 

0 

.04 

.02 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

77 

1 

6  1 

69 

.6 

87 

19 

56 

5  + 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

90 

4 

68 

8 

74 

6 

99 

24+ 

49 

1  1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA   2  NNE 

68 

6M 

70 

IM 

1 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

YORBA  L INOA 

87 

8 

58 

73 

3 

.  1 

96 

23+ 

63 

12  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

□ 

0 

DIVISION 

72 

4 

1  .0 

.21 

.  13 

.0 

Z          X  X 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

1  1  1 

0 

76 

7 

93 

9 

1  18 

28 

64 

1  1 

0 

31 

0 

0 

0 

.  15 

.  16 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOU 

67 

2 

83 

9 

31 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

92 

1 

60 

2 

76 

2 

-  .2 

100 

28 

51 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

.  12 

- 

.08 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WSO  AP  R 

96 

6 

66 

2 

76 

4 

-  .2 

103 

27 

44 

1  1 

0 

.  16 

- 

.01 

.06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

106 

6 

77 

4 

92 

0 

-     .  1 

114 

26  + 

66 

12+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.  10 

- 

.05 

.08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE    FAA  AIRPORT 

106 

9 

81 

1 

94 

0 

.  7 

115 

27  + 

69 

1 1 

0 

31 

0 

0 

0 

.  12 

- 

.  16 

.08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOHBEGO  DESEBT  PARK 

76 

4 

90 

7 

31 

0 

0 

0 

0 

BRAULEY  2  SU 

lO 

1 

74 

3 

89 

2 

-  2.8 

113 

6 

64 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

102 

6 

69 

0 

86 

8 

110 

28 

67 

12 

0 

.  33 

.20 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

103 

2 

77 

1 

90 

2 

2.9 

1 1 1 

28+ 

65 

1  1 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

- 

.26 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

1  M 

4 

88 

3 

101 

4 

-  .2 

121 

29+ 

74 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

.68 

.64 

.60 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

103 

8 

82 

7 

93 

3 

-      .  3 

1 12 

27+ 

75 

11  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  5SW 

106 

OM 

74 

5 

90 

3M 

-  1.3 

114 

5 

60 

1 1 

0 

T 

- 

.  10 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

93 

9 

68 

0 

76 

0 

100 

29 

48 

12  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.26 

.  16 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

ee 

8 

65 

5 

77 

2 

-1.7 

99 

29+ 

53 

1  1 

3 

18 

0 

0 

0 

.09 

.06 

.09 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  BANCH 

79 

S 

92 

4 

31 

0 

0 

0 

0 

? 

HAIUCE 

94 

6 

65 

1 

79 

9 

-  .5 

103 

30+ 

64 

I  1 

0 

27 

0 

0 

0 

.  19 

- 

.06 

.  1  1 

31 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

102 

4 

76 

5 

89 

6 

-  .2 

110 

26  + 

66 

1 

0 

T 

- 

.26 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

lr»>ERIAL 

104 

6 

77 

7 

91 

2 

.  4 

112 

25  + 

69 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

- 

.03 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

IrVERIAL    FAA  AP 

104 

7 

77 

3 

91 

0 

1  13 

6 

66 

1 1 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

63 

7M 

80 

3M 

29 

0 

0 

0 

0 

INDIO   U   S    DATE  GARDEN 

104 

9 

78 

1 

91 

5 

-      .  3 

1  15 

28 

64 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

101 

6 

67 

3 

84 

5 

106 

28 

54 

1  1 

0 

.52 

.36 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

106 

6 

80 

3 

93 

6 

-1.1 

1 16 

28 

72 

12  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.26 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

LAKE  ARROUHEAD 

80 

5 

56 

1 

68 

3 

-  .8 

89 

28 

44 

1 1 

18 

0 

C 

0 

0 

T 

- 

16 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER  FSSxFAA 

66 

1 

80 

7 

25 

0 

0 

0 

0 

MECCA   FIRE  STATION 

106 

5 

72 

5 

89 

5 

-1.0 

1  16 

5 

62 

7  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

93 

0 

71 

4M 

82 

2M 

103 

29  + 

58 

1  1 

0 

.44 

.37 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOJAVE 

96 

IM 

66 

7 

81 

4M 

103 

31  + 

54 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

.  13 

.07 

.  13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

90 

3 

62 

8 

76 

6 

100 

1 

46 

1 1 

4 

20 

0 

0 

0 

.66 

.21 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

MT  SAN    JACINTO   U   S  PK 

46 

6 

69 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES    FAA  AIRPORT 

106 

6 

82 

5 

94 

1 

-  1.3 

1  1  4 

28+ 

72 

20+ 

0 

31 

0 

0 

0 

2.21 

.85 

2.11 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

PALMDALE 

95 

7 

63 

5 

79 

6 

-  1.5 

104 

29 

51 

9 

0 

.25 

.20 

.26 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

PARKER  BESEBVOIR 

106 

2 

81 

8 

94 

0 

-  1.2 

114 

28+ 

73 

12+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

- 

.26 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BANDSBURG 

96 

66 

6 

81 

7 

28 

0 

0 

0 

0 

THERMAL    FAA  AP 

104 

.4 

76 

4 

90 

4 

1  14 

5 

63 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.  14 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

T14ENTYNINE  PALMS 

103 

7 

72 

0 

87 

9 

-  .6 

1  : 1 

28 

61 

1  1 

0 

31 

0 

0 

0 

.63 

.  1  1 

.  38 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

VALYEBMO  FIRE  STA  79 

94 

2 

67 

2 

75 

7 

101 

28 

42 

1  1 

0 

26 

0 

0 

0 

.  1  1 

.  10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

VICTOHVILLE   Pur*  PLANT 

95 

.3 

62 

7 

79 

0 

.0 

106 

29 

60 

1  1 

0 

27 

0 

0 

0 

.46 

.  36 

.34 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHITE    MOUNTAIN  1 

66 

9M 

37 

OM 

51 

5M 

73 

1 

22 

11 

413 

0 

0 

5 

0 

3.01 

1  .60 

31 

.0 

0 

4 

2 

2 

WHITE    MOUNTAIN  2 

54 

1 

35 

6 

44 

9 

61 

1 

21 

7 

617 

0 

0 

6 

0 

1.11 

.23 

2 

2.0 

T 

4+ 

6 

0 

0 

WILDROSE   BANGEB  STA 

93 

5 

64 

7 

79 

1 

100 

30  + 

62 

1  1 

0 

26 

0 

0 

0 

.93 

.73 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

83 

3 

-  1.2 

.  36 

.  14 

T 
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DniLY  PRECIPITnTION 


CflLIFOBNIfl 


STRT  ION 


DRY   OF  MONTH 


23     456  789 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


ALOEBPOIMT 
AMGMIN  PAC  UNION  COL 
&IG  BAR  RANGEB  STATION 
600NVILLE  ftlTMC  STA 
BRANSC□^e  3  NNM 

dRIOGEVILLC  4  NtiU 
BURNT  RANCH   1  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CAL ISTOGA 
CALLAHAN 

CA<»DER0  3  U 
CECILVILLE  &  SE 
CLEAR  CREEi^ 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCQ  NO  1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CurtllNGS 
OUTTONS  LANDING 


EUREKA  WSO  CI 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT  DICK 

FORT  JONES  BANGER  STi 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 
GASOUET  RANGER  STATU 


GREENVIEU 
GUERNCVILLE  2 
HAPPY  CAliP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEAL OSeuRG 

HEALOSBUBG  NO  2 

MIL  T5 

HOOPA 

tOLEWILO  HWY  MHTNC  STA 
KENTFIELO 


MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  UOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  R  S  2 
OAKVILLE    J  WNW 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  F18E  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SONOMA 

STANOISM-MICKEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  ^. 
UKIAH 

UKIAH  A  WSW 

UPPER  MftTTOLE 
MARM  SPRINGS  DAM 
WEAVERVILLE  HANGER  STA 
tCEO  FIRE  DEPARTrCNT 
HILL  ITS   1  NE 

UtLLOU  CREEK    1  NbJ 


AOIN  RANGER  STATION 
AlTURAS  ranger  STATION 
AUBURN 

nuBuRN  DAM  PROJECT 
BLUE  CANYON  USD  AP 

BOMMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
6UCKH0RN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBT  HANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POkCB  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTEH 

CMICO  UNIVERSITY  FARM 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  valley  ftjDD  RCH 
clearlake  highlands 
COHASSET  1  NNE 
COLEtiAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POICR  HOUSE 

COLUSA  I  SSM 

COOL 


3.&5 
3.26 


1.23  1.16 
2 . 00  . 2S 
2.28  1.27 

2.63  .63 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOmIHO  STAriQN  INDE 
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STflT [ON 


COBNIhG  MQUGHTON  DAHCH 
DANA  a  SE 

DAVIS  3  W5W  E)CP  FAPn 
OeCB  CHECK  rOOEftAY 
OE  &AeLA 

0066  INS  t  S 

OOUHIEVILLE  BAMGEB  STA 
DUTiniQAN 

DUNSriLiB  RANCER  5TA 
CAST  OMK  BCSERvOta 

rAIRriCLO  FIBE  STATIOh 

rot son  OAn 

rOBESTMILL  RAMGCe  STA 
rBEMCM  GULCM 
GE0BGCT0M4  RAHGER  STA 

GIBSON  MWT  hfiTtlCt  STA 
OOLO  BUN 

GRASS  VALLEY  hO.  3 
GBEENVIILE   BANGER  STA 
GBIZZLT   ISLAND  REFUGE 

MABBISON  GULCH  as 
HABBr  ENGLEBBIGHT  DAM 
MAT   CBCE«    PM   NO  1 
HIDDEN    VALLEV  RANCH 

HOAERGS  n  I  U 

IQun  HILL 
JESS  VALLEV 
KELSCY  I  N 
«LSErviLLE 
KILABC  POkCB  HOUSE 

LAKEPOBT 
LAHC  SPAULDING 
LEESVILLE  XEEGAN  BANCh 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  MSU 

rVtOCLINC  a  SW 
nANZANITA  LAKE 
r«BKLEY  COVE 
nABYSVILLE 
rC  CLOUD 

niOOLETOMi 
MIffEBAL 
fOUNT  DANAHEB 
rtSUNT  SHASTA  wSO  C  I 
NEVADA  CITY 

NICOLAUS  a 
ONO 

OBLAND 
OBOVILLE 
OROvILlE  eaiOCE 

PACIFIC  MOUSE 
PABADISE 

PASKENTA  BANGER  STA 

PAYNES  CBCEk 
PIT  BIvtR  PM  I 

PIT  BIVER  P  M  S 
PLACEBVJLLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
POBTOLA 

OUINCY 

RED  ftiurr  wso  AP 
REDOING  F lOE  STA  NO  2 
RCPRESA 

BIO  VISTA 
BOCKL IN 

BOUND  m  P  G  AND  E 
SACBAfCNTO  W&O  AP 
SACBA^CNTO  W50  CI 
SHASTA  DAIT 

SHINGLETOk**  2  E 
SIEBBA  CITY 

SIEBBAVILLC  BANGER  STAy 
STONYFOBO  COOLEt  BANCH 
STONYFOBD   BANGCB  STA 

STONY  GOBOE  RESERVOIR 
STBAueCBRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPEB  LAKE    7  u 
VACAVILLE 

VINTQN 
VOLLrCBS 

VOITA  POKB  HOUSE 
miSKEYTOMI  BES 

HILL lAra 

UILLOWS 
HINTEBS 
kiroOLANO  1 


•OCA 

aeroGCPOBT 

CCDABviLLE 
OOMNCB  rtrx 


>IAi  ST 


Doric 

DOYIE  »  SSC 
ELLEBY  LAKE 
Fleming  fish  and  OAtc 

F9BT  BIDi<LL 


GCH 


LAKE 


rono  LAKf 
SACCHCN  CACCK 
SCCOCT  VALLCV 
SOUAM  WHLCY 

STAnOlSH  1  c 
SUSATTVILlE  AlOPt 
TdMOt  CITY 

TBvCKee  BA«tCCB  1 


DniLY  PRECIPITnTION 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14 


15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


28  26  27 


28  29  30 


31 


a. It   .lA  .03 


.03    .M  -oe 


.03     .30  .M 


SEE  KEFEttENCE  N0tE5  FOi-LOHINO  3TRT[0H  tHOEl 
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DniLY  PRECIPITRTION 


CRL  IFOPtllft 


STRT  ION 


ALftMO    1  M 
ARROYO  GRANDE 
BEN  '.OMOND  * 
BERKELEY 
BIG  SUR  STATE 


I  2  SU 


BLACK  MOUNTAIN 
BURLINGArC 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CAHMIL  VALLEY 

CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
FORT  ORD 

GERBEB  RANCH 
GILROY 

GILROY  14  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NU 


HOLL ISTEB 


SU 


LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LOCKUOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MONTEREY 
rONTEREr  Faa  ftp 
MORGAN  HILL    2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEBT 
MOPBO  BAY  3  N 


MOUN 


DIABLO  N  GATE 


NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHBUALL  RANCH 
PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 
PAL  OMA 
PARKFIELD 

PASO  BOBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES    NAT  rBNUP^NT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RlCHfflNO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SAL  INAS  3  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ARDO 

SAN  CLErCNTE  0AM 

S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO   WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGOBIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPB  SAN  LEANOHO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK   4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WOODSIOE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 


ANGIOL A 

ANTIOCW  FIBREBOARO  ft. 
ANTIOCH  PUf«>ING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRy   1  NM 

BAKESSFIElO  WSO  AP 

balch  pok:b  house 

BLACKifLLS  COBNER  2l«1W 
BUTTONWIl  L  OW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

C(*rr>  PARDEE 
CASTLE  BOCK  BAD  LA© 
CATHEYS  VY  BULL   BUN  RH 
CMEBBY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

COOCOWAN    IRBIC  DIST 
DEL  AND 

DEL  PUERTO  ROAD  CAr* 
OENAIH  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTBA  POkCB  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIOOLETOt*  LYTICH  RANCH 


DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


IS 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


S6E  REFCRENCe  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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STflT ION 


rivt  POINTS  S  5SU 

FBESNO  1J50  ftp 

FHIAHT  GOVEBNfCMT  C«l^ 

GLENNVKLE 
GRANT  GROVE 

GROVE LAND  RAHQCR  %TH 

HANFQRO 

HETCM  MCTCMY 

MUNTtaS  0AM 

lORfA 

lONE 

JOHNSONOALE 

KERL  INGER 

KERN  RIVER  PM  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

"ETTVEfiAN  CITY 
"ETTIEMAN  STATION 

KNJGHT5  FERRr  2  SE 

LEBCC 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEroN  cove 

LINDSAY 

Lirat  PANOCHE  OET  DAM 
LODGE POLE 

LODI 

LOS  bANOS 

L0%  BANOS  ARBURUA  RCH 
L05  BANOS  OET  SESV 
WDERA 


PniLY  PRECTPITflTinM 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


1  1 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23  24 


25 


26 


27 


28 


29  30  31 


.  16  3.53 
.03  l.M 


MARICOPA 
MARIPOSA 
r*ITHE» 
fCADOW  LAKE 

rCNDOTA  DAM 

r«flCEO  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEk««N  2  NW 

NORTH  FORK   BANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE 


PINE 


■  DAM 


PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS   PWP  HOUSE 
SAN  ANOBEBS  2  5 
SAN  LUIS  DAM 

SANTA  RITA  PEAK 
SOnORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

iPHlNGVlLLE  7  ENE 
STANISLAUS  POKIfl  HOUSE 

stockton  u50  ap 
stockton  fire  sta  no  a 
Sutter  hill  ranger  sta 
tehachapi 
TEjON  BANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAROONA 

TRACY   PUI-PIHG  PLANT 

TuRLOCK 

VI5AL lA 

MALL ACE    1  NN£ 

HASCO 

KSTHAVEN 


ACT0N-C500  CYN  FC261F 

At  ISO  CN  OAT  MT  fC  +46 

ALPINE 

ALTADCHA 

ANZA 

ARROYD  SECO  RS  Fc  5060 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BAaflCTT  DAM 
BCAUrWtT  PUWING  PLANT 
BEL  AIR  rc-lOA 

axe  BCAB  LAKE 

BIO  OALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC'WOE 

BOUQUET  CANYON 

BUBBANK    VALLEY   Prp  PIT 

CACHUMA  LAKE 

CAf»   HI    HILL    OP  IDS  57E 

CAffO 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSM>eTM  FC24r 

CMULA  VISTA 
CLASemtT  POMONA  COL 
coiBYs  rc  »3  D 
CORONA 

COVINA    TE^«>LE    FC    igj  B 


0*IY  CAHYOM  BCSCBVOie 
EL    CAPITAN  OAn 

EisiNoae 

CSCONOIOO 


SCE  MEFEAENCe  HOfli  FQllOnINO  STAT  ION  INOEl 


1  1 


DAILY  PRECIPITRTION 


STRT  ION 


rULLERTON  HILLCOEST  Bv 
GIBRALTAR  DAM  HO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  kCST  FC  165 
HAINES  CYM  UPPER  FC367 

HEfCT 

HCNSMAU  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
lOTVLWILD  FIRE  OEPT 
JULIAN  UYMOLA 

JUMCAL  0AM 

LA  CRESCENTA  FC   251  B 
LAQUNA  BEACH 
tAHESIDE  a  E 
LA  P«:SA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3526 
LOWOC 

LONG  BEACH  USD  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  USD  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LrTLE  CREEK  RANGER  STA 

nOORPARK 

m  BALOY  FC  BSC 

m  WILSON  2 
NEU  CUYAW  FIRE  STA 
HEl«ALL  SOLEOAO  FC32CE 
NEUPOBT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 


PALOS  vEBOeS 
PASADENA 
PIEDRA  BLANCI 
PIBU  2  ESE 


EST  FC430 
CRD  STA 
LIGHT  STA 


POMONA  CAL    POL  r 
POWAT  VALLEY 
BAMONA  CHAPMAN 
REOLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA. 


■3 


RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BEBNABDINO  CO  HOSP 
SANOBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  USO 

SAN  DIEGO  USO  AP 
SAN  DIMBS  FIRE  UO  FCOS 
SAN  GABBICL    CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC125BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STftTJON 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 


IJSO  AP 


SANTA  MARIA 
SANTA   «JNICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  Pl-O  PL    NO  1 
SOMIS  3  NW 

SOEY  RANCH 

SUH  CITY 

5USANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIH   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 


VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
HALNUT  PTl.  STA  FC102C 
UARNER  SPRINGS 
k*imER  CTY  H  FC  106C 
YORBA  L INOA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BIMKTOH 
BEAUrONT  1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  ■ 
BISHOP  MSO  AP 
BL  YThE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  OESEBT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRA14.EY  2  SW 
CALEXICO  2  N£ 

CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  rOUNTAJN 

EL  CENTRO  2  %Sy 

EL  niOAGE  FIELD 

FAiemHT 

GOLD  ROCK  RANCH 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


4     5  6 


9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


SEE  REfERENCE  NOTES  fOLLOwrMO  STnllON  IHOlx 


25  26  27 


28  29  30 


12 


STRT ION 


COL05TONC  ECHO  3 

HftYFIELD  PUr»tNC  PL«H 
HCSPCRIA 

ir«>CaiAt.    FAA  AP 
INOtPCNOtNCE 

rwOIO  U  S  0«TE  GfiRDEM 

IHYOKEBIi  ABMITflGE 

IRON  rQUNTRIH 
JOSMUA  TREE  3  S 
i^EE  RANCH 
LAKE  ARROMIEAD 
L««CA5TER  rsS/TAA 

f«CCA  riRE  STATION 
HITCMELL  CAVERNS 
MOJAVE 

f«UNTAIN  PASS 

KT  SAN  JACINTO  W  S 


tlRPORT 


NEEDLES  FAA  < 
NIL AND 
OCOTILLO  1«LLS 
OCOTILLO  2 
PAI-rOALE 

PALM  SPRINGS 
PARKEB  PESEBvOIR 
RANOSBUBG 
SHOSHONE 

SNOW  CBEEil  UPPEB 

THEBMAL    FAA  AP 
TRONA 

TVCNTrNINE  PfllMS 
VAiYERrtJ  FIBE  STA  T8 
VICTOflVlLLE  PUr*  PLA 

IWITE  MOUNTAIN  1 
k»*ITE  I^UHTAIN  2 
UILOROSE  RANGER  STA 


DRILY  PREriPTTRTinM 


OflY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28 


29  130 


31 


sec  RCFCftCMCC  NOTES  FOLLOMINO  STRTION  INOC: 
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TOTAL   SNONFRLL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1973   -   1974  CALIFORNIA 


STATION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JfiN 

FEB 

MflR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

:i;  :i; 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 
1  1 

4.0 
1  1 

E  59.01 

BIG   BAR   HANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

67.96 

BOONVILLE   MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

- 

- 

62.77 

BBANSC0M6   3  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

130.52 

BRIDGEVILLE   4  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2 

T 

2 

1.8 
1 

2.0 
1 

6 

E107.37 

BURNT   RANCH    1  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
2 

T 

3.0 
2 

1  .6 
1 

9.6 

6 

69.72 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

76.88 

CAL ISTOGA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

3.0 

66.  16 

CALLAHAN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

29.90 

CAZAOERO  3  U 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.0 

22.0 

126.66 

CECILVILLE   5  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

.9 

.2 

- 

- 

CLEAR  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

103.09 

CLOVERDALE   3  S5E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .6 

2 

1  .6 

2 

63.66 

COPCO   NO    1  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.6 

2.0 

.  3 

2.6 
1 

3.0 
1 

T 

13.4 

2 

26.21 

COVELO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1  .0 
1 

1.0 
1 

62.66 

CRESCENT  CITY   1  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

96.81 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

128.30 

CUMMINGS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.7 

T 

6.7 

117.79 

DUTTONS  LANDING 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.82 

ELK  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

E131 .31 

EUREKA   USO  CI 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

63.06 

FERNDALE   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

T 

.5 

1  .0 

1  .6 

111.14 

FORT  BRAGG 

SNOWFALL 
1    rN  nu  nri 

1      AH     Ul<  Uli^ 

66.38 

FORT  DICK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1 1 0  .  42 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEftSOM   OF    J973   -   1974  CftLIFOPNIA 


SrflT  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MfiR 

flPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOIM. 

nifcif  iitm 

FORT   JONES   RANGER  ST« 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

2 

3.3 
1 

T 

- 

35.10 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

67.  19 

GARBERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

92.30 

GftSQUET   RftNGEB  STATION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

144.28 

GRftTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

65.  11 

GREENVIEW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

T 

2.2 

2.5 

7.0 

- 

E  38.07 

GUERNEVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

70.89 

H«PPY  CftHP  RflNGER  STft 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

6.0 
4 

6.0 

2 

1  .0 
1 

1  .0 
1 

14.0 
8 

88.97 

HAYFORK   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

T 

2.  1 

.5 

3.8 
1 

T 

- 

54.45 

HEALDSBURG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

63.66 

HEALDSBURG   NO  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

61  .89 

HILTS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.5 
6 

1  .6 
1 

- 

.6 

T 

- 

- 

E  34.94 

HOOPA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.  1 

.  1 

86.09 

lOLEWILO   HWY  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

I  .0 
1 

2 

T 

- 

126.08 

KELLOGG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KENTF lELD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

70.63 

KLAMATH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  19.25 

KORBEL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

71.21 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

8.  1 
13 

9.4 
1  1 

19.7 
15 

1  .0 

- 

E  18.62 

MAD   RIVER   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

.6 

4.0 
3 

1.0 

2 

7.3 

1 

10.0 
3 

2.0 
1 

24.8 
10 

98.51 

MARE  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

26.62 

MOUNT  HEBRON  HS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 

2 

6.0 
2 

4.0 

3.  1 

2 

9.0 

T 

28.  1 

14.93 

MUIR  WOODS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

54.49 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

31  .  46 

OAK   KNOLL    R   S  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

43.85 

OAKVILLE    1  WNP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

39.40 

OCCIDENTAL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.0 

11.0 

OPIC«    PRAIRIE   CREEK  PK 

SNOWFALL 
J    IN   ON  GD 

T 

T 

98.20 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOini   SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DfiYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1973  -  1974 


CAL IFORNIfi 


STflT ION 

JULY 

nuc 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTfiL 

TOTAL 
PReCIPITlON 

ORLEANS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.5 

1 

.6 
1 

82.91 

PETfiLUMfl   FIRE   STft  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

30.04 

POINT  ARENA 

SNOWFALL 
J    IN   ON  GD 

: 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

POTTER   VALLEY  PH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

66.87 

RICHABOSON   GROVE   ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 13.50 

SAINT  HELENA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 
1 

4.0 
1 

46.44 

SAN  RAFAEL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

60.57 

SANTA  ROSA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

41  .32 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 

T 

T 

f;  .  < 

1 

2.8 
1 

T 

10.1 

2 

69.40 

SCOTIA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

76.03 

SHELTER  COVE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

E  86.62 

SKAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

23.5 

23.6 

90.71 

SONOMA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

37.55 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

2.0 
1 

1 16.32 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.D 
1 

- 

- 

- 

69.84 

TULELAKE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

4.8 
10 

- 

1  .6 
6 

6.0 

6.0 
3 

- 

- 

E  9.42 

UKIAH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

67.09 

UK  I  AH   4  WSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .6 

T 

23.0 
9 

2.0 
1 

.6 

27.0 
10 

67.  17 

UPPER  MATTOLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

3.0 

119.22 

WARM  SPRINGS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.4 

2.4 

E  64.12 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.0 
1 

T 

5.0 

2.0 
1 

8.0 

2 

E  64.68 

WEED   FIRE  DEPARTMENT 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

.7 

T 

2 

T 

11.3 
3 

T 

T 

- 

E  46.39 

WILL  ITS    1  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.6 
3 

.6 

6.0 
3 

77.41 

WILLOW  CREEK    1  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

T 

73.87 

YREKA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.3 

.9 

6.7 
9 

2.6 
1 

8.3 

2 

.  4 

T 

20.  1 
12 

29.  18 

X  ;c 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
4 

9.0 
8 

7.0 
8 

8 

1.5 
1 

19.09 

I 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SERSON   OF    1973   -   1874  CALIFOBNIO 


STflT ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTfiL 

nttinum 

fiLTURAS   RftNGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

- 

8.0 

8.0 

18.0 

T 

T 

- 

9.24 

AUBURN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 
2 

3.0 

2 

50.62 

AUBURN   DAM  PROJECT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

46.28 

BLUE   CANYON   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

13.3 
3 

ee.3 

19 

41  .  1 
31 

36  .9 
31 

62.8 
28 

54.  3 
28 

36.7 
16 

.6 

303.0 
168 

96.24 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
3 

54.0 

21 

67.0 
31 

49.0 
31 

61  .0 
28 

62.0 
31 

48.0 
26 

3.0 
1 

340.0 
174 

97.31 

BRANNAN  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

19.29 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 
1 

4.0 
1 

22.63 

BRUSH  CREEK  RS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1  1  .5 

- 

16.0 

2.8 
3 

16.6 
10 

3.0 
1 

.  1 

- 

El  06 .68 

BUCKHORN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

29.0 
15 

22.0 
31 

33.0 
16 

30.0 
12 

33.0 
17 

10.0 
2 

1  .0 

168.0 
93 

£107 .63 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.0 
8 

T 

16.0 
8 

102.69 

BURNEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

10.  1 

1 1 

- 

9 

1  .0 

- 

40.93 

CANBY  BANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16.65 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

28.0 
20 

40.0 
31 

28.0 
31 

38.0 
28 

30.0 
28 

g.o 
1 

6.0 

179.0 
139 

E  58.77 

CARIBOU   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 
1 

2.0 
2 

14.0 
14 

2.0 

2 

3.0 
1 

T 

22.0 
20 

63.  78 

CHALLENGE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

- 

: 

- 

- 

96.86 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

31.0 
16 

36.0 
31 

31.0 
26 

34.0 
20 

20.0 
19 

6.0 

2.0 

160.0 
112 

36.04 

CHICO   UNIVERSITY  FARM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

: 

- 

- 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

29.29 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

21  .  16 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.0 
1 

6.0 
1 

19.24 

CLEAHLAKE  HIGHLANDS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

24.6 
10 

T 

24.5 
10 

32.66 

COHASSET    1  NNE 

SNOWF AL  L 
1    IN   ON  GD 

7.6 
6 

.6 

14.3 
7 

2.0 

10.0 

6.0 

T 

39.3 

94.86 

COLEMAN   FISHERIES  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

32.06 

COLFAX 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 
1 

27.0 
10 

T 

T 

T 

28.0 
1  1 

E  67.70 

COLGATE  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

67.24 

COLUSA    1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E  18.46 

C  OOL 

^nUHr  ML  L 

1    IN   ON  GO 

47  .  40 

CORNING   HOUGHTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.  16 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STRTION  INDEX 
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TOTflL   SNONFnLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEflSON  OF    1973  -   1974  CALIFORNIA 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MFIR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

neciPiTioN 

DANA   2  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
3 

5.4 

3 

14.7 
10 

1  .6 

2 

21.0 

.2 

4.0 
1 

48.8 

43.60 

DAVIS   2   WSW  EXP  FARM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 

1 

1.0 
1 

20.87 

DEER  CREEK  FQREBAY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.0 
16 

26.0 
31 

38.0 
19 

26.0 
19 

30.0 
22 

21.0 
10 

T 

166.0 
117 

101 .26 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 

12.0 

.6 

8.0 

3.0 

24.6 

101 .27 

DOBBINS   1  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.2 
6 

T 

6.2 
6 

72.22 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

.5 

26.0 
1 1 

6.0 

6.0 
4 

T 

- 

E  74.44 

DUNN IGAN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

21.18 

DUNSMUIR   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

6 

10 

1 

2 

- 

23 

104. 71 

EAST  PARK  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.0 
10 

22.0 
10 

21.10 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.  16 

FOLSOM  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

30.90 

FORESTHILL    RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

_ 

32.0 
14 

2.0 
1 

1  .6 
1 

2 

_ 

72.42 

FRENCH  GULCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7 

7 

69.42 

GEORGETOWN   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

_ 

14 

3.6 
1 

6.0 
3 

1.0 

_ 

E  81 .64 

GIBSON   HWY  MNTNCE  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

4.0 

- 

- 

T 

- 

123. 17 

GOLD  RUN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

80.43 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

23.0 
10 

T 

.6 

.9 

T 

24.6 
10 

76.91 

GREENVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

E  66.01 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.26 

HARRISON   GULCH  RS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 
1 

12.0 

6.0 
2 

_ 

_ 

_ 

- 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

46.67 

HAT  CREEK   PH   NO  1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

1 

1.2 

2 

17.0 
10 

2.0 
2 

13.0 
8 

34.0 
23 

26.48 

HIDDEN   VALLEY  RANCH 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

6.0 

6.0 

48.96 

HOBERGS   M   I  U 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

_ 

_ 

: 

- 

- 

IOWA  HILL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.5 

T 

36.2 
13 

1  .6 
1 

7.6 
3 

4.6 

2 

T 

49.3 
19 

72.93 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GO 

22.0 
12 

6 

10 

16.6 
10 

30.0 
14 

7.0 

2 

1 

66 

17.61 

KELSEY   1  M 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

B .  3 

T 

8.3 

47.96 

KELSEYVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

38.81 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEfiSON   OF    1973   -    1974  CftLIFORNIfl 


STflT ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOIDL 
mcciPIilM 

MLRBC   POUER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.5 
7 

2.4 

1 

17.5 
10 

2.0 
2 

13.0 
7 

39.4 

27 

66.76 

LftKEPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1 

1 

41  .96 

LAKE  SPSULDING 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.5 
2 

57.5 
19 

63.5 
31 

68.0 
31 

44.0 

28 

52.0 
31 

49.0 
30 

2.0 
1 

318.5 
1  73 

99.76 

LEESVILLE  K.EEGAN  RftNCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

21  .6 

- 

- 

26.07 

LITTLE  VOLLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.5 
13 

8.0 
5 

8.5 
13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LOOKOUT   3  WSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.4 

29.0 

12.6 
2 

7.9 

le.o 

4.8 

3.6 
1 

87  .  1 

29.58 

MODEL INE   2  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MftNZWNITB  LftK.E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

32.0 
23 

40.0 
31 

22.5 
31 

36.0 
28 

46.0 
31 

23.0 
30 

8.0 
6 

208.5 
181 

64.40 

MARKLEY  COVE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.4 

.4 

30.84 

MftHYSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

27.01 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19 

13 

14 

8 

10 

3 

- 

67 

E 

71  .67 

MIODLETOWN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

66.02 

MINERAL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

30.0 
21 

38.5 
31 

29.6 
31 

29.5 
28 

49.0 
31 

18.0 
16 

9.5 
3 

204.0 
161 

E 

93.57 

MOUMT  DANflHER 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  SHASTA   MSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

36.8 
12 

26.0 
1 1 

16  .  7 
1  1 

17.4 
6 

7  .  1 
6 

8.0 

2 

1  .2 

111.2 
47 

61  .38 

NEVADA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1 

22.0 

T 

1  .0 
2 

- 

- 

78.78 

NICOLAUS  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.69 

ONO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2 

2 

E 

49.  17 

ORL AND 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

23.31 

OROVILLE 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

T 

T 

36.69 

OHOVILLE  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

37.  11 

PACIFIC  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

7.0 

46.0 
18 

6.0 
3 

18.0 

12.0 
4 

88.0 

64.65 

PARADISE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.8 

T 

T 

.8 

84.53 

PASKENTA   RANGER  STA 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GO 

27  .  1  1 

PAYNES  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.0 

10.6 
3 

16.6 

E 

46.  10 

PIT  RIVER   PH  1 

SNOWFALL 
1    IN   OH  GO 

1  .0 
1 

15.0 
8 

10.0 
2 

26.0 
1  1 

23.27 

PIT  RIVER  P  H  6 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  . 0 

6 . 0 
3 

23.5 
10 

1  . 0 

7 . 0 
3 

37.6 
16 

130.37 

PI  ACERVILLE 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

46  .  74 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973   -   1974  CRLIFORNIft 


STflTION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MHR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOtKL 
PKECIPITlim 

PLflCEBVILLE  IFG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 
1 

- 

4.0 

- 

61  .67 

PLflTINft 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

11.0 
10 

3.0 
3 

2.0 
1 

T 

16.0 
14 

- 

PORTOL A 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

QUINCY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E  66.41 

RED  BLUFF   WSO  SP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.4 

T 

4.4 

26.61 

REDOING  FIRE  STR  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

68.  16 

REPRESS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.80 

RIO  VISTR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.94 

ROCKL IN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

29.93 

ROUND   MT   P   G   fiND  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 
1 

1  .0 
1 

18.0 
9 

1  .0 
1 

10.0 
3 

1  .0 

31.6 
16 

1 10.07 

SftCRftMENTG   WSO  flP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

20.  72 

SftCRfiMENTO   WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22.83 

SHASTfi  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

92.30 

SHINGLETOWN   2  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.0 
12 

3.0 
4 

18.0 
1  1 

10.0 
5 

26.0 

e.o 

3 

6.0 
1 

83.0 

67.37 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

17.6 
1  1 

17 

13 

1  1 

9 

1 

- 

62 

100.63 

SIERRAVILLE   RANGER  STB 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

6.6 
7 

19.0 
15 

19.0 

7.0 
3 

8 

3.0 

- 

- 

33.61 

STONYFORD   COOLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.8 

1 

38.6 

.  3 

6.3 

1  .6 

T 

46  .  4 

E  83.02 

STONYFORD   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

24.33 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.0 
6 

U  .0 

6 

23.66 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19.0 
14 

21  .7 
13 

39.6 
16 

21  .0 
10 

31  .6 
10 

17.6 
3 

160.2 
66 

1 14.50 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

T 

19.0 
13 

63.0 
23 

104.0 
31 

66  .9 
31 

36.0 
28 

91  .6 
31 

60.0 
30 

7.0 

26 

460.4 
213 

60.94 

UPPER   LAKE    7  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3 

3 

67.69 

VACAVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

25.  12 

VINTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

7.0 

2 

- 

6.0 

2 

10.0 

2 

6.0 

T 

- 

12.28 

VOLLMERS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3 

11.6 

2.0 
1 

124. 77 

VOLTA   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

2.0 

10. 0 
3 

16.0 
4 

27.0 
7 

46.92 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

3 . 0 

3 

3.0 
3 

94.41 

WILL lAMS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.68 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SE«SON   OF    1973   -   1974  CniirORNIA 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MFIR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOIM. 
nKCIPIIIW 

orruw"  ILL 

1    IN  ON  GD 

17.46 

W  J  n  1  C. "  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  . 0 

1  . 0 

21  .38 

1  innrM  a ki r\     i     i  inu 
WuUL'LHrlU    i  wriH 

1    IN   ON  GO 

.  8 

.  8 

22.82 

NORTHEAST  INTERIOR 
BHa  i  rid                                     U  J 

BOCft 

SNOWFALL 
i    in   un  uu 

6.0 

2 

9.3 

28.0 
3 1 

9  .  0 
1 6 

6  .  0 
7 

26.0 

3.0 
3 

T 

68  .  3 
78 

22.04 

BOOIE 

SNOWFALL 
i    in   un  uu 

.  6 

2.2 

17.  1 

3-^.  1 
3  1 

18.6 
3  1 

1  .2 
26 

20.0 
3 1 

6.3 
22 

2.6 

102.8 

E 

10.  76 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    TN  riN  rxpt 

.6 

6  .6 

IB.O 
3  1 

10.6 
1 8 

1  .0 

10.0 

2.0 

2.0 

49.5 
59 

8.13 

CEDftRvILLE 

SNOWFALL 
t    TN  nN  r^n 

i      111     Ul1  uu 

6.8 
5 

2.2 
2 

11.8 
1  4 

6.3 

Q 

10.6 
g 

T 

T 

36.  7 
39 

12.00 

DONNER   MEMORIftL    ST  PK 

SNOWFALL 
I    TN  UN  r^n 

1      111     ul  1  U 

5.0 
3 

26.0 
21 

49  .0 
3  1 

31  .0 
3 1 

27.6 
28 

49.0 
31 

21  .0 
22 

4.6 
2 

213.0 
169 

E 

61  .64 

DOYLE 

SNOWFALL 

1     TN   nn  n.r\ 
I    in   un  uu 

6.3 

2 

T 

7.0 
1 2 

.6 

5.6 

2 

2.0 
I 

T 

21.3 
18 

12.65 

DOYLE   5  SSE 

SNOWFALL 
1    TN  nN  r^n 

1      111     uli  UC 

T 

4.9 

5.9 

2 

12.7 
12 

4.0 

10.5 
2 

6.7 

T 

43.7 
16 

20.70 

ELLERY  LftK.E 

SNOWFALL 
I    in  un  uu 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29.44 

FLEMING   FISH   AND  GftME 

SNOWFALL 
1    In  un 

- 

J 

I  1 

- 

2 

- 

7.74 

FORT  BIOWELL 

SNOWFALL 

1    r N   nN  f^r\ 
1    in    un   u  U 

16.0 
g 

3.0 

2 

6.0 
7 

4.0 
2 

4.6 
4 

T 

T 

31  .6 
24 

16.47 

GEM  LftHE 

SNOWFALL 

i     in    un  (jU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E 

18.80 

MONO  LftKE 

SNOWFALL 

1    r  N   n N  r^n 
i    in   u n  uu 

1  .0 

22.0 
16 

26.0 
1  7 

1  .6 

13.0 
7 

2.0 

T 

65.6 
40 

E 

15.05 

SftGEHEN  CREEK 

SNOWFALL 

1     r  Ki    OKI    r*  n 
i    in   un  UU 

6.0 

60.2 
22 

52.9 
3  1 

32  .  1 
3 1 

32.2 
26 

46.6 
3  1 

6.6 
26 

227.4 
174 

36.91 

SECRET  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

9.0 

T 

- 

E 

5.92 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

8.0 

66.0 

63.0 

47.0 

36.0 
26 

60.0 
3 1 

27.0 
23 

2.0 
1 

299.0 
167 

E 

60.47 

STANDISH    1  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUSAMVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 

1    TN  nN  cir\ 
I    in   un  uL/ 

- 

- 

1  .0 
1 

13.0 
1  4 

1  .5 
1 

17.0 
7 

- 

- 

- 

E 

17.49 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

4.C 

21.0 

46.0 

28.6 

27.0 
28 

37.0 
27 

16.0 
1  1 

1  .6 
1 

180.0 
1  49 

31  .73 

TERMO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 

8.6 
9 

6.1 
4 

5.0 

7.0 

10.  1 

7 

1  .0 
1 

3.0 

41  .  7 

9.46 

TRUCK.ee   ranger  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

31  .8 
19 

56.0 
31 

29.6 
31 

29.6 
28 

48.0 
31 

16.5 
20 

2.0 

216.3 
164 

32.06 

WENOEL    10  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E 

6.67 

WOOOFORDS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

4.7 

2 

21  .0 
1  1 

24.0 
19 

6.0 
2 

26.0 
6 

1  .0 

2.0 

62.  7 
40 

26.33 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEftSON  OF   1973  -  1974 


C«L IFORNIfl 


srnr ION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    flPR    MPY  JUNE 


TOTAL 


pRcciriTim 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


ALAMO   1  N 


ARROYO  GRANDE 


BEN   LOMOND  4 


BIG   SUR   STATE  PARK 


BLACK   MOUNTAIN   a  SW 


BURL INGAME 


BURTON  RANCH 


CALAVERAS  RESERVOIR 


CARMEL  VALLEY 


CHITTENDEN  PASS 


CONCORD  3  E 


DAVENPORT 


GERBER  RANCH 


GILROY    14  ENE 


HALF   MOON  BAY 


HERNANDEZ  2  NW 


HOL LISTER   1  SW 


KING  CITY 


LAFAYETTE   2  NNE 


LIVERMORE   COUNTY   F  D 


LOCKWOOD   2  N 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON   OF    1Q73   -   1974  CftLIFOONin 


STATION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JfiN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOIM. 

ntcciPUion 

LOS  GflTOS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

27.73 

LOS  GATOS  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

69.40 

MARTINEZ  3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E 

24.06 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

21  .87 

MONTEREY 

SNOWFALL 
J    IN   ON  GD 

24.  13 

MONTEREY  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

17.47 

MORGAN   HILL    2  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.80 

MORRO   BAY  FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.34 

MORRO  BAY  3  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

23.62 

MOUNT  DIABLO   N  GATE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

_ 

_ 

_ 

26.87 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

17.0 

2.0 

.6 
1 

4.6 
1 

_ 

E 

26.84 

NACIMIENTO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

17.84 

ME MARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.31 

OAKLAND   USD  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.94 

OAKLAND  MUSEUM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

31  .26 

PAICINE5   OHRWALL  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

18.73 

PALO   ALTO   JR.  MUSEUM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

18.86 

PALOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.4 

3 

3.4 
3 

23.91 

PARKFIELD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
1 

6.0 

E 

16.62 

PASO  ROBLES 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

17.22 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

13.  19 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

2 

4.0 
2 

18.96 

PISMO  BEACH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.82 

POINT  PIEDPAS  BLANCAS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

31  .31 

PORT  CHICAGO   NAVAL  DEP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

21  .07 

PRIEST  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.0 
3 

2.0 

17.0 
3 

24.17 

REDWOOD  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.67 

RICHMOND 

SNOWFALL 
i    IN   ON  GD 

29.66 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973   -   1974  CftLIFBRNIA 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

riRY 

JUNE 

TOTAL 

IOt<H. 

pneciPiiiOK 

SflINT  MftRYS  COLLEGE 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

40.71 

SfiLINAS  3  E 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

22.84 

SALINftS   FAft  ftp 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

T 

21  .80 

SflLINflS  DftM 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GO 

26.34 

SftN  fiRDO 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

13.83 

SftN  CLEMENTE  Dftti 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GO 

23.  79 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

SNOWFftLL 
I    IN   ON  GD 

26.97 

SftN   FRRNCISCO   WSO  ftP 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

24.71 

SftN   FRftNCISCO   WSO  CI 

SNOWFftLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25.23 

SftN  GREGOI^IO  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

37.31 

SftN  JOSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.16 

SftN   LUIS   OBISPO  POLY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

30.97 

SftN  MftTEO 

SNOWFftLL 
I    TN  rtN 

1     111    un  KJLf 

24.26 

SftNTft   CLftRft  UNIVERSITY 

SNOUFALL 
1    Tn  nn  f;n 

A      111     Ull     L3  U 

14.  76 

SftNTft  CRUZ 

SNOWFALL 
1     TN   ON  fxr» 

39.48 

SftNTft  MflRGflRITft  2  SU 

SNOWFALL 

1    FN  riN  nn 
1    ill    un  K3U 

37.32 

SftNTft   MftRGftRITft  BOOST 

SNOWFALL 

1    TN  nn  nn 
i    in   un  uu 

37.43 

SOLEOflD 

SNOWFALL 

1    TN  nH  nri 
i    in   un  uu 

1  1  .58 

SPRECKELS   HWY  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    TN  nti  nr> 

i      111     U 1 1  LSC 

18.93 

UPR   SftN   LEftNDRO  FILTER 

SNOWFALL 
1    tn  fiN  i^n 

1       111      Ull      L3  U 

36.26 

UfiLMftR  SCHOOL 

SNOWFALL 
1    TN  fiN  r;n 

1     111    un  uu 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

UftLNUT  CREEK   2  ESE 

SNOWFALL 

1      FN    UN  I^D 

1    in  un  uu 

23.27 

WftLNUT  CREEK   4  E 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

21  .70 

WftTSONVILLE  WftTERWORKS 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

32.92 

WOODSIOE  FIRE  STft  1 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

36.61 

URIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.6 
6 

10.6 
6 

66.94 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEftSON   OF    1973   -   197.^  CALirORNIA 


STRT  ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOIDL 
PMCiriTtOa 

SftN  JOfiQUIN 

DRAINAGE  05 

RNGIOLfl 

SNOWFALL 

1     r  N   nn  firi 
I    J  n  (jn  L»u 

7.07 

flNTIOCH  FIBREBOARD  ML 

SNOWFALL 
i    in   un   u u 

14.  34 

ftNTIOCH    PUMPING   PL  3 

SNOWFALL 
I    in  un  ou 

13.93 

«SH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
i    in  un 

T 

1.0 

j 

1.0 

26.81 

ftUBEBHY    1  NW 

SNOWFALL 
I    in  un  tau 

2 

T 

2 

29.06 

BftKERSFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    in    ijn  UU 

1  .6 

1  .5 

6.11 

BALCH  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 

t    TH   nN  n.r\ 
1    in   un  uu 

2.0 

2.0 

33.  12 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

SNOWFftLL 

1     r  N    nN  firs 
1    in    Un  uU 

7.07 

BUTTONUILLOW 

SNOWFALL 

t     TM   nN  fir\ 
1    in  un  uu 

6.06 

CALAVERAS   BIG  TREES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

19.0 

■48.0 

12.0 

21.0 

18. 0 

1  .7 

E  64.61 

CAMP  PARDEE 

SNOWFALL 

1     FN    nN  (~r\ 
1     in    Un  UU 

29.00 

CASTLE   ROCK.   PAD  LAB 

SNOWFALL 

1     r  N    nN  r^ri 
1    in   un  kdU 

T 

T 

12.77 

CATHEYS   VY   BULL    RUN  RH 

SNOWFALL 

1     FN   nN  n.r\ 
1    in   un  laV 

24.43 

CHERRY  VALLEY  DAM 

SNOWFALL 

1    FN   nN  nn 
I    in   un  uu 

e.e 

21.0 
1  7 

46.0 
1  7 

9.0 

26.  0 
7 

23.0 
g 

T 

130.8 
69 

E  62.67 

COAL INGA 

SNOWFALL 

1     FN    nN  r\ 
i    In   un  UU 

T 

T 

9.22 

CBBCORAN    IRRIG  DIST 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.00 

DELANO 

SNOWFALL 

1     FN   nN    r*  FN 
1    in  un  uu 

7.23 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 

SNOWFALL 
J    in    un  uu 

1.0 

1 

T 

1  .0 
1 

16.63 

DENAIR   3  NNE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.04 

DUDLEYS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.6 

2.0 

8.0 

T 

E  37.41 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

36.  18 

ELL lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
I    in  un 

SNOWFALL 
1    IN   OM  GO 

- 

21  .  10 
E  22. 13 

FIODLETOWM   LYNCH  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.0 

1  .6 
1 

T 

13.6 

60.  17 

FIVE   POINTS  6  SSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.97 

FRESNO  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.42 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRT ION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1973  -  1974  CALIFORNIA 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MfiR 

nPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOflN. 
PKCCIPITION 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.  73 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .6 

6.0 

.  3 

7.8 

19.08 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.0 
16 

24.6 
31 

79.0 
3 1 

12.6 
28 

37.6 
3  1 

18.0 
30 

4.0 
1 

196.6 
167 

44.99 

GROVEL  AND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

27.0 

36.91 

HANFORD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.02 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
3 

- 

26.8 
16 

4.0 

3 

18.6 
5 

6.0 
3 

- 

38.  1  1 

HUNTERS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

1  .6 
I 

24.6 
1 2 

.6 

10.3 

7  .  7 

46  .2 
18 

62.66 

HL'NTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

14 

3 1 

28 

30 

- 

- 

- 

IDRIA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

7.0 
2 

4.0 
I 

11.0 
3 

14.69 

lONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.66 

JOHNSONDALE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

E 

21  .99 

KERL INGER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

8.97 

KERN   RIVER   PH   NO  1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.06 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.12 

KETTLEMAN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.  16 

KETTLEMAN  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.34 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21  .28 

LEBEC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

28.0 

9.0 

37.0 

1 1  .86 

LE  GRAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.37 

LEHMAN  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

36.02 

LEMON  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.26 

L INDSAY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.33 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.91 

LODGEPOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.0 

36.6 

97.6 

12.0 

23 

66.6 
3 1 

19. 0 
30 

8.0 
6 

242.6 
1 74 

E 

48.46 

LQDI 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.68 

LOS  BANDS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8 . 86 

LOS   BANOS   ARBURUA  RCH 

SNOWFALL 
.    IN   ON  GO 

8.62 

LOS  BANOS  DET  RESV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.32 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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i 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON   OF    1973   -   1974  CALIFORNIA 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

qpR 

MRY 

JUNE 

TOTPL 

toim 
nifciPitiaii 

MADERA 

SNOWFALL 

1    r N  nn  f\r\ 
I    in   un  o 

10.78 

MANTECA 

SNOWFALL 

X     in    un  LsU 

13.71 

MARICOPA 

SNOWFALL 

1     FN    DN  nri 

I    in  un  uu 

- 

- 

6.  14 

MARIPOSA 

SNOWFALL 

t    TN   nn  npi 
I    in  un 

T 

1  .0 

.6 

T 

1  .6 

31  .83 

MATHER 

SNOWFALL 

1     FN   nn  nn 
I    in   un  uu 

1 0 

- 

- 

- 

- 

13.6 

E  31.84 

MEADOW  LAKE 

SNOWFALL 

J     in    Un  IjU 

- 

- 

- 

- 

- 

24 

31  .04 

MENDOTA  DAM 

SNOWFALL 

1       FN     nH  CTt 

1    in  un  ljU 

7.42 

ftRCED   FIRE   STATION  2 

SNOWFALL 
1    in    un  lau 

13.22 

MODESTO 

SNOWFALL 

1    FN  nN  firs 
1    In  un  uu 

14.36 

NEWMAN   2  NW 

SNOWFALL 

t     FN   n N  r^r^ 
1    in   un  ou 

E  10.91 

NORTH   FORK.   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

36.  72 

ORANGE  COVE 

SNOWFALL 

1    FN   nn  firi 
1    in  un  uu 

13.67 

PACHECO  PASS 

SNOWFALL 

1     in    un  LjU 

13.29 

PANOCHE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.69 

PATTIWAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.0 

1  .0 
2 

17.0 

7.72 

PINE   FLAT  DAM 

SNOWFALL 

4     r  111    n  M  fT'\ 
1     m    Un  bU 

22.08 

PORTERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  1  .  76 

POSEY   3  E 

SNOWFALL 
1     in    un  uU 

3.0 

3 

7.0 

4.0 

6 

4.0 
1 

13.0 
6 

4.0 
1 

2.0 
1 

37.0 

31  .26 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

SNOWFALL 

1     FN    rsN  nrt 
1    in   un  lju 

.6 

9.6 

16.0 
4 

36.0 
1  3 

8.0 

19.0 
4 

16. 0 
3 

1  .0 

106.0 
24 

66.24 

SAN  ANDREAS   2  S 

SNOWFALL 
1    In    Un  uU 

33.03 

SAN   LUIS  DAM 

SNOWFALL 

1       FN     nht  flVi 

1    in  un  UU 

8  .99 

SANTA   RITA  PEAK 

SNOWFALL 
1     in    Un  UU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SONORA  RS 

SNOWFALL 
1    in  un 

36.77 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

_ 

6 

- 

38.6 
3  1 

- 

- 

- 

- 

E   49 . 1 3 

SPRINGVILLE    7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

31  .41 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

39.63 

STOCKTON   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  7 . 68 

STOCKTON   FIRE   STA   NO  4 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.07 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STOTION  INDEX 
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TOTni   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1973  -  1974  CALXFORNIA 


STflT ION 

JULY 

flUD 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTfiL 

IOI<H. 

pneciPiTioN 

SUTTER   HILL    RPINGEB  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

E  36.46 

TEHflCHSPI 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

.  1 

10.6 

T 

8.3 

T 

2.3 
1 

21  .9 

11.14 

TEJON  RftNCHO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

9.46 

THREE   RVRS   EDISON   PH  1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

23.26 

TIGER  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

17.0 

4.0 

T 

2.0 

26.0 

66.60 

TRACY  CARBONA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  J  .04 

TRACY  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.90 

TURLOCK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1  1  .99 

VISAL lA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.47 

WALLACE    1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E  21 .63 

WASCO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.46 

WESTHAVEN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.61 

WEST  POINT 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

1  . 0 
1 

T 

1 

16.0 
10 

1  . 0 
1 

3 . 0 
2 

2 . 0 
2 

T 

23.0 
17 

E   41 . 91 

WOFFORD  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.0 

T 

11.0 

10.10 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  . 8 
3 

6  .6 
16 

32  .  1 

23 

4.0 
2 

16.6 
7 

2.0 
2 

T 

61  .9 

62 

42 . 08 

X             X  X 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON-ESDO   CYN  FC261F 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

8.60 

ALISO   CN   OAT   MT  FC  446 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

20.46 

ALPINE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.20 

ALTADENA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

21  .66 

ANZn 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.6 

17.0 

T 

19.6 

E  10.43 

ARROYO   SECO   RS   FC  6090 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E  22.76 

AVALON   PLEASURE  PIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.70 

BARRETT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.66 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

17.04 

BEL    AIR  FC-lOA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19.80 

BIG   BEAR  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.0 

8 

3.0 
1 

T 

E  18.18 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEftSON  OF   1973  -   1974  CftLIFORNln 


STPIT  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JFIN 

FEB 

MPR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

tOIOL 

BIG  OftLTON  DflM  FC223BE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

22.41 

BIG  TUJUNGft  DOM  FC46DE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

23.08 

BOUQUET  CftNYON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

10.  18 

B'URBftNK   VftLLEY  PMP  PUT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

17.38 

CBCHUMfi  LSKE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.84 

CRMP  HI   HILL    OPIDS  67E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36.81 

CftMPO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

7.94 

CftNOGft  P«RK  PIEPCE  COL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.81 

CHflTSWORTH  FC24F 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.64 

CHULfi  VISTft 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.67 

CLfiREMONT  PQMONfl  COL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.82 

COLBrS  FC  63  D 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

21  .29 

CORONA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

9.06 

COVINS   TEMPLE   FC    193  B 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.46 

CRrSTflL   LftKE  FC  283C 

SNC  .FALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

28.31 

CULVER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.27 

CUYRMW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CUYftMfiCfl 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
3 

19.0 
12 

T 

17.0 
6 

.6 

41  .6 

21 

22.  19 

OESCANSO  RftNGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

3.6 
1 

2.0 
1 

6.6 
2 

E  13.68 

DOWNEY  FD  FC107C 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.61 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.10 

EL    CAPITAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

10.28 

ELSINOPE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.36 

ESCONDIOO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.36 

FILLMORE    1  UNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.46 

FOMTPNA  6  N 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GO 

1 

1 

21  .37 

FONTANA  KAISER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11  16 

FULLERTON   HILLCREST  RV 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.23 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTni   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1973  -   1974  CflL IFORNIft 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JON 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

toim. 
pteciPitiOK 

GIBRftLTflR  D«M  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.26 

GILLESPIE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.48 

GLENDORA  WEST  FC  185 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

18.24 

HfllNES   CYN   UPPER  FC367 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

23.60 

HEMET 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.  18 

HENSHAW  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .8 
1 

1.8 
1 

E  16.89 

HOEGEES  FC  60  A 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

E  32.91 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.0 
2 

T 

29.5 
20 

T 

11.0 
4 

T 

46.5 
26 

19.08 

JULIAN  WYNOLA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 

5.0 
4 

2.0 

9.0 
4 

17.02 

JUNCAL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

27.90 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

21  .56 

LAGUNA  BEACH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.09 

LAKESIDE   2  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.26 

LA  MESA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.56 

LECHUZA   PT  STA   FC  352B 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.  16 

LOMPOC 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.78 

LONG   BEACH   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.41 

LOS  ALAMOS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.03 

LOS   ANGELES   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

10.93 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.92 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

23.06 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

31  .76 

MOORPARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11  .36 

MT   BALDY  FC  86G 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

26.60 

MT  WILSON  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

5 

T 

29 

T 

T 

43.42 

NEW  CUYAMA   FIRE  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

_ 

_ 

- 

3.8 
1 

- 

- 

ntWMHLL    DULt-UHU  ruj^ut. 

onuwr  HL  L 
.    IN   ON  GD 

16 . 32 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

9.59 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STqTION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEftSON   OF    1973   -   1974  CftLIFOBNIft 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTPL 

'OIKL 

MIPOMO   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

22.70 

OCEftNSIOE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

8 .  74 

OJ«I 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19.49 

OXNARD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

13.47 

PftCOIMfl   OftM  FC   33   a  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.91 

PAL  OMAR   MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.0 
5 

29.5 

12.0 

49.6 

E  16.16 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.01 

PASADENA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

18.72 

PIEDRA   BLANCA  GRD  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

19.06 

PIHU   2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.  18 

PT  ARGUELLO   LIGHT  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.79 

POMONA  CAL  POLY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

14.94 

POWAY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.93 

RAMONA  CHAPMAN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

RAMONA  SPAULDING 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

REDL ANOS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.60 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.24 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7  .90 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

17.66 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.72 

SANDBERG  PTL  FC130B 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

12.46 

SANDBERG  UtSO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.3 
1 

1  .9 
1 

66.  1 
16 

.4 

11.7 
3 

I  .6 
1 

.  1 

73.0 
22 

13.69 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.60 

SAM  DIMAS   FIRE   WD  FC96 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.08 

SAN  FERNANDO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

SAN  GABRIEL    CANYON  PH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.72 

SAN  GABRIEL   DM  FC425BE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26 . 23 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

17.11 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFRLL  AND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973   -   1974  CflLIFORNIft 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

NflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
nice IPIT ION 

SftN  JflCINTO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

10.49 

SRN   NICOLAS  ISLftND 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

7.28 

SRNTfl   ftNfl   FIRE  STftTION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1  1  .46 

SANTA  BARBARA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E  17.33 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.96 

SANTA   BARBARA   TV  PEAK. 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SANTA   MARIA   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.66 

SANTA   MONICA  PIER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.10 

SANTA  PAULA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.  10 

SAUGUS   PWR   PL    NO  1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

18.6 
6 

18.6 
6 

12.96 

SOMIS   3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.  11 

SUEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.94 

SUN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.  18 

SUSANA  KNOLLS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

14.02 

THOUSAND  OAKS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.69 

TOPANGA   PATROL    STA  FC6 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.43 

TORRANCE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.90 

TUJUNGA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

20.23 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.79 

TWITCHELL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21  .66 

UCLA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

17.91 

UPLAND   3  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.20 

VALLEY  CENTER   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

13.36 

VAN   NUYS   FC  16A 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.27 

VENTURA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.30 

VINCENT   FIRE   STA  FC120 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

- 

7.08 

VISTA  2  NNE 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

10.16 

WALNUT   PTL    STA  FC102C 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.68 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


32 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  or   1973   -  1874  CALIFORNIA 


STHT ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JFIN 

FEB 

MRR 

PPR 

MPY 

JUNE 

TOTRL 

tJARNER  SPRINGS 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

WHITTIER   CTY   H   FC  105C 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.60 

YORBA  LINDA 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

13.10 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

ADEL ANTO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

4.66 

APPLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

2.  70 

BAKER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.21 

BAHSTOW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

.5 

2.67 

BEAUMONT   1  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

14.59 

BENTON    INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.2 

2.2 

3 

8.  1 
16 

.9 

T 

T 

11.4 
19 

7.09 

BIG  PINES  PARK   FC  e3B 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

- 

18.72 

BISHOP   CREEK    INTAKE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.76 

BISHOP   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1  .6 

13.8 

22 

1  .  1 

T 

16.4 
22 

6.32 

BLYTHE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E     1  .82 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .33 

BORREGO  DESERT  PARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.80 

BOULEVARD   NO.  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.6 

T 

T 

2.5 

9.72 

BRAWLEY  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1  .76 

CABflZON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

16.5 

- 

- 

- 

- 

- 

CALEXICO  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .67 

CANTIL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 

1 

3.66 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

2.83 

DEATH  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

1  .90 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.5 

3.5 

3.63 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

6.6 
6 

5 

E  2.54 

EAGLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1  .62 

EL   CENTRO   2  SSU 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .03 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRTION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEftSON  3F   1973  -   1974  CftLIFORNIA 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

PRCCiriTION 

EL   MIBRGE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.0 
3 

16.0 
3 

6.  74 

FftlRMONT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

12.01 

GOLD  ROCK  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.01 

GOLDSTONE  ECHO  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.82 

HAIUEE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16 

1  .6 

2 

18 

7.82 

HPIYFIELD   PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.36 

HESPERIA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19.0 
6 

19.0 
6 

4.33 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .65 

IMPERIAL    FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .81 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

14.0 

- 

- 

4.91 

INOIO   U   S   DATE  GARDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.75 

INYOKERN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

T 

- 

3.78 

INYOKERN  ARMITAGE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.0 

T 

10.0 

4.95 

IRON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.19 

JOSHUA   TREE   3  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8  .  7 

8.7 

3.62 

KEE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

4.51 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 

66.0 
31 

- 

1 

- 

34.  30 

LANCASTER  FSS/FAA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LUCERNE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MECCA   FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.46 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

9 

T 

T 

9 

6.07 

MOJAVE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.0 

6.0 

4.  14 

MOUNTAIN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

T 

16.0 
1 1 

3.0 
1 

T 

12 

4.63 

MT  SAN   JACINTO   W  S  PK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.B 
13 

T 

8 

61  .3 
31 

28 

24.6 
26 

2.6 

T 

97.  1 
106 

14.88 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

2.80 

NIL  AND 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .37 

SllUl^r  ML  L 

1    IN   ON  GO 

2 . 42 

OCOTILLO  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .94 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTni   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON   OF    1973   -    1974  CftLIFORNfft 


STRT ION 

JULY 

nuc 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

'01*. 
fHICIf ttlOB 

PflLMDftLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19.0 

19.0 

5.40 

PftLMDftLE   FAft  SIRPOBT 

SNOWFALL 
\    TN  nN  r:ri 

1      111  UM 

19.3 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

PftLM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    TN  iiN  nrt 

1     111    U I  <  vIL* 

T 

T 

3.gg 

PARKER  RESERVOIR 

SNQWFALL 
1    TN  nN  r^h 

2.73 

RANDSBURG 

SNOWFftLL 
1    TN  UN  r^n 

i       111     U 11  OtJ 

T 

- 

- 

4.51 

SHOSHONE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

5.6 
i 

5.5 
1 

2.  14 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOWFALL 
1    FN  nn  rtri 

16.0 

16.0 

6.32 

THERMAL    FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.  16 

TRONA 

SNOWFALL 

i     in    Un  uU 

9.0 

9.0 

E  4.22 

TWENTYNINE  PALMS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.27 

VALYERMO   FIRE   STA  79 

SNOWFALL 
1    FN  HN  r^n 

23.0 

23.0 

E  6.03 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.0 

17.0 

3.33 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.3 

17.7 
19 

1&.7 
31 

25.2 
31 

2.0 
28 

39.3 
31 

4.6 
30 

12.0 
10 

116.7 
180 

1  1  76 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.5 

2.H 

2.0 
2 

14.5 
14 

16.3 
29 

21.8 
31 

7.3 
28 

30.8 
31 

17.0 
30 

20.0 
31 

T 

8 

133.0 
204 

16.66 

WILDROSE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6 

6 

3.69 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

QC 

1 

2 

3 

* 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CL 

X               'X.  ■X. 

NOPTH  COftST 

DRAINAGE  01 

OL DERPOINT 

MAX 

80 
54 

75 
53 

81 
47 

91 
46 

87 
51 

84 
54 

73 
53 

74 
56 

67 
52 

76 
47 

74 
49 

46 

89 

73 
49 

86 
66 

79 
64 

85 
54 

91 
56 

90 
62 

90 
56 

92 
54 

88 
49 

86 
53 

91 
53 

105 
59 

1  10 

53 

103 
59 

95 
58 

93 
54 

99 
54 

100 
56 

53 

flNGWIN   PBC   UNIOM  COL 

MAX 

87 
63 

90 
55 

87 
62 

86 
66 

91 
67 

89 
49 

81 
45 

7-? 
48 

56 
52 

67 
44 

68 
46 

76 
61 

79 
54 

86 
69 

69 
49 

80 
48 

82 

62 

86 
57 

89 
68 

90 
60 

91 
61 

92 
60 

94 
66 

95 
70 

99 
72 

98 
61 

89 
66 

85 
67 

89 
66 

90 
68 

92 
67 

65 

6IG  BflB  RftNGER  STftTION 

MAX 

97 
64 

76 
67 

94 
51 

100 
50 

96 
54 

90 
50 

85 
45 

77 
55 

66 
49 

76 
46 

73 
44 

80 
46 

87 

46 

93 
48 

92 
64 

83 
49 

87 
47 

93 
46 

96 
45 

97 
54 

98 
50 

97 
52 

91 

52 

101 
51 

108 
60 

110 
60 

104 
61 

99 
60 

106 
67 

104 
66 

106 
66 

61 

BUTLER  VBLLEY  RfiMCH 

MAX 

75 
52 

71 
49 

78 
40 

80 
46 

78 
46 

74 

61 

70 
47 

68 

66 

72 
63 

66 
46 

66 
42 

75 
36 

75 
42 

79 
49 

76 
49 

72 
43 

80 
51 

81 
61 

72 
60 

83 
50 

83 

63 

79 
46 

81 
61 

83 
49 

93 
61 

100 
68 

92 
66 

83 
66 

79 
67 

81 

63 

85 

53 

78 
50 

CftLLftHftN 

MAX 

85 

50 

79 
41 

88 
44 

88 
48 

84 

50 

78 
41 

76 
43 

66 
60 

66 
44 

65 
44 

72 
36 

79 
40 

85 
42 

85 
48 

83 
46 

79 
48 

84 

51 

86 
64 

66 

66 

87 
64 

87 
66 

86 
43 

87 

62 

91 
60 

93 
64 

93 
61 

89 
64 

92 
66 

91 
56 

91 
56 

93 
66 

49 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

86 
50 

83 
42 

89 
46 

84 
46 

76 
39 

73 
37 

63 
50 

67 
40 

64 
46 

68 

36 

79 
39 

85 
44 

84 
46 

79 
43 

80 
41 

81 
47 

86 
51 

86 
52 

87 
52 

87 
49 

84 
46 

94 
49 

97 
53 

97 

57 

93 
62 

90 
55 

94 
64 

47 

CLOVEROftLE   3  SSE 

MAX 

84 

54 

g  I 
55 

90 
60 

88 

60 

86 
61 

92 
60 

88 
47 

78 
61 

62 
66 

74 
51 

70 
50 

82 
54 

88 

53 

90 
53 

96 
56 

82 
64 

86 
67 

31 
60 

96 
66 

96 
66 

92 
62 

98 
63 

98 
63 

103 
60 

106 
67 

98 
69 

90 
60 

86 
66 

90 
66 

89 

52 

91 
54 

64 

COVELO 

MAX 

82 
48 

79 
42 

91 
46 

94 
48 

92 
48 

91 
49 

81 
43 

78 
52 

68 
49 

73 
47 

70 
42 

80 
46 

86 
46 

86 
49 

87 
47 

80 
46 

82 
60 

89 
66 

90 
66 

93 
66 

94 
63 

91 
54 

90 
61 

93 
63 

100 
57 

102 
60 

98 
68 

36 
64 

97 
50 

97 
47 

33 

52 

50 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

67 
46 

66 
60 

63 
43 

69 
49 

64 
49 

64 
64 

64 

63 

67 
46 

66 
47 

66 
46 

66 
47 

67 
58 

68 

59 

69 
66 

69 
48 

67 
53 

70 
50 

73 

52 

73 

52 

70 
54 

67 

66 

66 
64 

61 

DUTTOMS  LftMDING 

MAX 

65 
56 

78 
53 

73 

65 

70 
60 

77 
51 

83 
52 

73 
49 

72 
53 

63 
57 

69 
62 

70 
47 

76 
63 

81 
64 

77 
63 

82 
64 

79 
63 

81 
66 

82 
60 

86 
68 

80 
67 

77 
54 

86 
55 

84 
59 

63 
60 

93 
64 

88 
64 

76 
59 

71 
58 

79 
55 

80 
63 

72 
55 

55 

ELK  VfiLLET 

MAX 

93 
40 

81 
39 

91 

39 

86 
43 

77 
62 

76 
60 

69 
39 

66 
62 

66 
49 

66 
38 

71 
39 

77 
36 

85 
36 

79 
39 

75 
42 

76 
46 

72 
56 

79 
58 

86 
51 

83 
42 

86 
40 

92 
43 

97 
46 

98 
47 

96 
51 

96 
52 

96 
60 

99 
68 

98 

62 

99 
64 

98 

66 

46 

EUREKA   WSO  CI 

MAX 

58 
51 

58 
48 

58 
48 

56 
50 

61 
50 

58 
50 

63 
49 

69 
66 

62 
65 

61 
53 

62 
62 

60 
60 

58 
53 

60 
51 

61 
52 

67 
53 

70 
59 

64 

57 

62 
56 

61 
55 

61 

55 

64 

50 

63 
56 

63 

55 

67 
66 

66 
66 

63 
66 

62 
66 

62 
66 

61 
64 

63 
66 

63 

FOREST  GLEN 

MAX 

86 
46 

84 
40 

91 
45 

93 
43 

88 
46 

84 
43 

79 
39 

72 
42 

61 
46 

70 
41 

71 
42 

68 
42 

73 
44 

83 
46 

88 
43 

77 
42 

80 
47 

87 
63 

90 
49 

93 
60 

90 
49 

91 
46 

88 
48 

96 
62 

102 
62 

103 
60 

98 
68 

96 
67 

97 
60 

97 
49 

98 
60 

47 

FORT  BRAGG 

MAX 

61 
60 

66 
48 

66 
45 

67 
46 

67 
50 

62 
48 

66 
45 

64 
51 

62 
50 

67 
50 

67 
50 

67 
48 

66 
47 

66 
51 

63 
52 

67 
47 

71 

55 

72 
56 

68 
55 

67 
51 

65 
50 

68 
46 

7  1 
49 

67 
60 

74 
64 

71 
66 

71 
67 

68 
66 

64 
64 

65 
64 

62 
64 

60 

FORT   JONES   RANGER  STA 

MAX 

92 
48 

83 
40 

83 
41 

92 
44 

89 
48 

84 

46 

80 
41 

76 
54 

66 
43 

72 
47 

69 
37 

73 
40 

83 
46 

88 
46 

88 
47 

80 
43 

82 
41 

86 

66 

89 
69 

89 
64 

91 
61 

91 
47 

85 
48 

92 
49 

98 

62 

99 
68 

96 
68 

83 

62 

95 
54 

95 
53 

97 
62 

48 

FORT  ROSS 

MAX 

63 
50 

60 
47 

68 
48 

63 
46 

61 
45 

59 
62 

63 
52 

61 
49 

70 
47 

66 
66 

65 

66 
47 

65 
64 

57 
49 

68 
56 

69 
49 

69 
48 

69 
50 

70 
52 

75 
54 

72 
55 

72 
58 

65 
56 

65 
53 

66 

50 

66 
43 

50 

GRATON 

MAX 

77 
60 

97 
44 

8-4 
•43 

78 
48 

81 
46 

96 
47 

85 
40 

76 
43 

61 
66 

73 
49 

74 
46 

79 
46 

87 
47 

84 
46 

94 
46 

86 
46 

87 
49 

86 
64 

92 
61 

86 

60 

80 
49 

94 
46 

92 
49 

93 
62 

101 
63 

89 
66 

80 
57 

80 
51 

79 
61 

81 
62 

81 
53 

48 

HAPPY   CAHP   RANGER  STA 

MAX 

106 
50 

100 
45 

95 
45 

96 
67 

94 

50 

87 
47 

87 
41 

78 
50 

67 
45 

75 
46 

72 
37 

83 
63 

89 
45 

92 
43 

91 
42 

84 
46 

85 
53 

86 

63 

95 
61 

98 
61 

99 
49 

97 
46 

91 
49 

101 
49 

107 
52 

108 
63 

107 
56 

101 
56 

106 
54 

103 

52 

106 
54 

49 

HEALDSBURG 

MAX 

96 
56 

91 
55 

86 
50 

90 
52 

93 
53 

85 
53 

78 
48 

62 
54 

76 
57 

76 
52 

83 
49 

88 
62 

91 
63 

96 
63 

89 
63 

89 
62 

92 
67 

96 
60 

96 
57 

90 
63 

96 
53 

100 
64 

99 
69 

105 
60 

100 
67 

89 
60 

87 
62 

86 
57 

86 
57 

89 
55 

86 
56 

55 

HILTS 

MAX 

78 
39 

82 
43 

92 

91 
49 

80 

80 
43 

66 
44 

72 
41 

67 
41 

73 
39 

81 

88 
44 

73 
43 

81 
52 

80 
44 

85 
54 

88 
49 

78 
53 

82 
49 

89 
f  1 

93 

95 

97 
65 

99 

50 

94 
55 

98 
61 

37 
57 

48 

HOOPA 

MAX 

92 
62 

79 
47 

89 

62 

94 

51 

88 

55 

82 
51 

78 
48 

74 
53 

73 
52 

74 
53 

70 
46 

79 
46 

82 
46 

89 
48 

87 

63 

79 
46 

84 
63 

87 
61 

84 

57 

92 
65 

93 
63 

92 
49 

88 
63 

95 
67 

106 
62 

107 
67 

106 
63 

96 
60 

100 
69 

100 
65 

103 
68 

63 

K.ENTFIELD 

MAX 

87 
51 

85 
49 

80 
48 

85 
49 

90 
60 

84 

49 

76 
46 

70 
63 

72 
66 

74 

52 

80 
50 

84 

50 

83 
49 

89 
49 

87 
60 

82 
50 

85 
66 

88 
65 

88 
55 

87 
52 

jO 
62 

92 
60 

90 
64 

95 
66 

93 
65 

91 
50 

80 
67 

82 
62 

84 
63 

81 

62 

81 
53 

51 

KLAMATH 

MAX 

67 
60 

74 
46 

63 
46 

63 

50 

64 
48 

63 
47 

61 
46 

57 
55 

66 
62 

63 
47 

69 
46 

68 
44 

66 
46 

66 
51 

65 
45 

70 
46 

70 
58 

69 
68 

67 
56 

65 
63 

64 
56 

74 

60 

70 
60 

71 
51 

76 
62 

71 
52 

67 
56 

67 
57 

64 

55 

65 
54 

66 

55 

50 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 

MAX 

92 
64 

80 
39 

76 
29 

91 
51 

84 
47 

82 
47 

79 
44 

73 
47 

67 
41 

66 
40 

59 
39 

68 
39 

75 
43 

84 
49 

84 
64 

78 
44 

79 
49 

83 
6  1 

86 
62 

86 
63 

86 

53 

86 
56 

83 
61 

81 
49 

91 
66 

32 
67 

89 

66 

86 

66 

92 
69 

89 
69 

83 
62 

49 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

84 

57 

76 

78 

87 

78 
38 

78 
43 

76 
37 

72 
37 

64 
34 

65 
38 

58 
38 

67 
31 

74 
36 

84 

86 
39 

72 
36 

76 
43 

82 
43 

86 
44 

84 
43 

85 

87 
41 

79 
37 

86 
39 

91 
43 

92 
48 

86 
41 

88 
42 

92 
45 

88 
44 

89 
45 

40 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

79 
51 

79 
63 

76 
54 

82 
60 

86 

62 

81 
48 

72 
47 

63 
53 

71 
53 

72 
52 

78 
46 

86 
60 

82 
53 

89 

52 

89 
53 

83 
62 

83 
64 

86 
69 

87 
69 

86 
67 

86 
66 

89 
66 

89 
69 

101 
66 

99 
68 

93 
62 

81 
66 

80 
66 

81 

66 

81 
64 

75 
61 

64 

ORICK    PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 

64 
44 

72 
48 

69 
39 

67 
49 

68 
45 

65 
48 

63 
42 

67 
54 

67 
61 

66 
43 

70 
40 

68 
39 

67 
39 

68 
49 

66 
48 

72 
41 

72 
55 

72 
59 

74 

66 

69 
62 

66 
63 

73 
42 

72 
49 

78 
46 

86 
48 

82 
48 

72 
56 

70 
66 

66 
49 

70 
53 

69 
54 

48 

ORLEANS 

MAX 

88 

65 

93 
48 

95 
52 

96 

52 

83 

50 

77 
66 

74 
49 

71 
68 

74 
62 

72 
55 

80 
44 

82 
47 

30 
48 

86 
49 

78 
57 

84 
53 

86 
67 

88 

63 

93 
67 

94 
58 

30 
52 

97 
55 

106 
58 

107 
61 

104 
65 

98 
63 

100 
62 

100 
64 

99 
66 

101 

69 

65 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

85 
53 

86 
50 

82 
48 

80 
60 

80 
49 

76 
52 

68 

60 

66 
64 

72 
68 

69 
53 

76 
48 

81 
60 

83 
60 

87 
49 

83 
53 

79 
62 

78 
66 

85 
66 

87 
63 

83 
53 

87 
62 

91 
61 

93 
50 

100 
66 

95 
65 

91 
60 

80 
59 

77 
57 

75 
54 

82 
55 

80 
56 

53 

POINT  ARENA 

MAX 

62 
50 

62 
48 

65 
41 

60 
46 

62 
47 

66 

-»e 

63 
42 

61 
51 

64 

56 

69 
49 

68 
48 

68 
45 

64 
47 

66 
49 

64 
48 

65 
49 

66 

50 

64 

50 

66 
48 

66 
60 

69 
49 

68 
48 

67 

62 

66 
46 

77 
49 

76 
64 

77 
63 

70 
66 

67 
63 

64 
64 

66 
64 

49 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

90 
66 

94 
47 

98 
62 

100 
62 

86 
54 

83 

50 

80 
46 

67 
63 

76 
64 

70 
46 

80 
46 

84 
49 

90 
50 

90 
51 

80 
50 

83 
47 

86 
48 

92 
58 

36 
55 

96 
60 

95 
56 

97 
67 

102 
66 

106 
69 

105 
63 

101 
62 

95 
61 

99 
68 

100 
56 

104 
56 

100 
57 

53 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

82 
46 

75 
45 

81 
45 

87 
47 

73 
42 

73 
48 

60 
61 

71 
48 

71 
46 

79 
47 

81 

60 

89 
60 

86 

50 

76 
49 

82 
48 

87 
49 

88 
56 

90 

56 

90 
56 

88 
64 

84 
64 

91 
64 

102 
66 

106 
63 

94 

60 

88 
66 

92 
53 

98 

52 

102 
62 

86 
51 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

87 
56 

86 
43 

85 
49 

91 
49 

95 
53 

92 
53 

76 
44 

64 

52 

74 
68 

79 
49 

81 
48 

87 
49 

91 
61 

95 
52 

91 
51 

89 
60 

91 
64 

94 
66 

96 
58 

92 
58 

97 

62 

100 
62 

97 
66 

106 
68 

100 
64 

36 
69 

88 
69 

89 
64 

90 
63 

88 

53 

66 
66 

89 
53 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

82 
56 

80 
52 

80 
51 

54 

81 
59 

75 
54 

77 
50 

74 
53 

72 
57 

70 
62 

78 

60 

81 
53 

80 
67 

86 

66 

75 
54 

78 
52 

84 

57 

86 
66 

83 
64 

87 
54 

87 
64 

67 

66 

96 
67 

96 
67 

97 
62 

87 
66 

78 
66 

79 
68 

83 
64 

83 
54 

55 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

94 

62 

93 
50 

80 
48 

83 
60 

91 
60 

64 

61 

74 
46 

64 
46 

74 

67 

74 
64 

79 
46 

86 
48 

84 
49 

91 
49 

89 
48 

91 
48 

86 
64 

90 
66 

87 
53 

86 
63 

89 
61 

95 
43 

94 
55 

102 
55 

100 
63 

31 
67 

80 
68 

79 
66 

81 
66 

83 
64 

83 
64 

86 

62 

SAWYERS   BAR   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

98 

53 

88 
46 

92 
48 

96 
49 

92 
63 

86 
46 

84 
42 

77 
55 

70 
46 

74 
49 

72 
41 

76 
46 

86 
49 

90 
48 

89 
48 

83 
47 

87 
52 

89 
67 

93 
66 

93 
56 

94 
63 

34 

60 

91 
53 

98 

65 

105 
60 

106 
67 

102 
60 

100 
69 

106 
68 

99 
66 

102 
63 

90 
62 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

63 

62 

62 
60 

63 
46 

68 
61 

71 
51 

68 

61 

62 
48 

66 
54 

67 
53 

66 

52 

64 
49 

70 
47 

67 
63 

68 
52 

68 
53 

66 
53 

74 

57 

78 
60 

66 
67 

75 
65 

69 
66 

73 

60 

72 
66 

70 
56 

78 
67 

87 

66 

80 
66 

73 

67 

69 
66 

71 

66 

71 
66 

69 
63 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SimiON  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CAL irORNIA 

JULY  1B74 


5 1 H 1  I  UN 

DOY  OF  MONTH 

UJ 

u 
a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

QC 

a 

SMtLTtP  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMI) 

MAX 
MIN 

S] 
53 

94 
49 

91 
48 

95 
49 

96 
48 

86 
49 

75 
46 

66 
53 

74 

62 

72 
47 

80 
44 

06 
47 

90 
48 

94 
48 

93 
46 

96 
47 

68 
64 

93 
54 

95 

66 

96 
63 

96 
49 

101 
50 

102 
64 

106 
56 

106 
64 

104 
68 

96 
59 

93 

66 

94 

55 

91 

51 

90 

63 

91  .4 

61.5 

TRINITY  OB"  VISTft  PT 

MAX 
MIN 

100 
52 

89 
46 

91 
46 

97 
49 

94 

61 

89 
53 

85 
45 

72 
51 

64 
44 

70 
47 

69 
43 

77 
46 

85 
47 

88 
46 

92 
49 

84 

48 

66 

50 

90 

51 

91 
64 

91 
54 

94 

52 

96 

62 

95 

62 

97 
54 

103 
56 

106 
60 

97 
69 

94 

56 

100 
56 

OS 

61 

101 
64 

89.6 

50.7 

TULCLOKE 

MAX 
MIN 

85 
46 

77 
37 

88 
38 

88 
44 

84 
45 

77 
49 

75 
44 

60 
48 

64 
43 

6  1 
42 

67 
44 

76 
37 

85 
38 

82 
47 

80 
41 

83 
46 

67 
46 

87 
46 

87 
49 

87 
46 

86 
61 

86 
43 

93 
46 

93 

60 

94 

62 

87 
48 

92 
50 

92 
63 

90 
60 

94 

51 

82.9 
45.9 

UKIAH 

MAX 
MIN 

88 
59 

93 
61 

99 

60 

96 
66 

89 

60 

eo 

64 

79 
47 

62 
52 

73 
66 

72 
50 

81 
46 

86 
49 

90 
62 

89 

52 

81 
40 

83 
61 

67 
65 

69 
61 

97 
57 

99 

60 

94 

58 

93 
59 

100 
64 

107 
62 

106 
65 

99 
64 

95 
59 

99 
68 

lUO 
55 

102 
68 

100 
59 

90.5 
55.4 

UAOn  SPRINGS  DOM 

MAX 
MIN 

ei 

5S 

91 
54 

80 
43 

89 

40 

7  1 
62 

75 
48 

74 
47 

86 
47 

93 
46 

84 

49 

66 

53 

92 
61 

94 

60 

97 
46 

99 
61 

99 

53 

106 
53 

103 
63 

98 

50 

87 
48 

69 

60 

ICnvERVILlE  PBNGER  STd 

MAX 
MIN 

98 

SO 

85 
42 

91 
44 

98 
47 

91 
49 

89 
60 

89 
42 

76 
52 

61 
43 

70 
43 

70 
39 

72 
43 

85 
46 

90 
47 

90 
61 

63 
44 

65 
46 

96 
66 

92 
54 

94 

53 

95 
62 

96 
60 

92 
60 

98 

53 

103 
54 

106 
62 

101 
56 

97 
55 

101 
55 

!01 
62 

102 
63 

90.3 
49.5 

kCED  FIRE  OEPBRTfENT 

MAX 
MIN 

88 
49 

80 
42 

77 
41 

88 
48 

85 
48 

81 
49 

79 
46 

69 
47 

68 
40 

68 
44 

60 
43 

69 
38 

77 
40 

85 
46 

81 
48 

76 
43 

60 

62 

64 

62 

67 
52 

87 
53 

87 
51 

89 
61 

64 
47 

87 
48 

92 
61 

96 
61 

94 

66 

89 
64 

94 
54 

90 
54 

92 

66 

62.3 
46.5 

UIILITS    1  NC 

MAX 

85 

88 

90 

90 

87 

76 

71 

63 
50 

68 

52 

66 
42 

76 
44 

80 
43 

83 
46 

82 
43 

79 
45 

76 
43 

61 

62 

61 

52 

90 
52 

89 
53 

68 

60 

67 
49 

94 

60 

100 
52 

100 
55 

96 
56 

90 

65 

89 

60 

90 
47 

94 
48 

91 

50 

64.4 

46 . 2 

UILiau  CREEK    1  NU 

MAX 
MIN 

97 
51 

86 
46 

96 
48 

101 
46 

92 
52 

88 
48 

84 
46 

74 
60 

72 
49 

78 
48 

76 
43 

84 

43 

87 
44 

91 
46 

92 
44 

63 
46 

66 
60 

92 
56 

94 

53 

S8 

61 

98 
61 

96 

46 

96 
50 

101 
54 

100 

57 

112 
64 

110 
60 

102 
69 

103 
56 

104 

50 

107 
56 

93.2 
60.4 

YSEKA 

Z               X  X 

MAX 
MIN 

03 
52 

84 

42 

85 
46 

94 
63 

90 
48 

85 

50 

85 
47 

82 
64 

71 
47 

76 
48 

66 
42 

76 
43 

84 
43 

90 
51 

90 
60 

60 
46 

66 
66 

86 

57 

01 
58 

83 
56 

94 

66 

94 

53 

86 

62 

95 
64 

100 
56 

101 
64 

98 

58 

98 

58 

96 
61 

99 

60 

99 

60 

68.4 

52.3 

SBCRBttHTO 

DRAINAGE  Q2 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

95 
51 

82 
37 

89 
42 

86 
46 

84 
46 

79 
46 

76 
47 

67 
47 

63 
45 

61 
41 

68 
36 

79 
37 

84 
41 

84 
44 

83 
47 

79 
43 

82 
44 

86 
49 

86 
50 

86 
47 

84 
46 

88 
46 

90 
43 

94 
46 

96 
49 

96 
60 

96 
61 

97 
64 

93 
48 

95 
51 

84.  1 
45.9 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

92 
45 

83 
34 

78 
32 

83 
40 

91 
39 

86 
40 

82 
42 

76 
43 

64 
44 

61 
43 

64 
34 

70 
30 

70 
33 

80 
36 

88 
38 

83 
34 

83 
36 

66 
43 

91 
46 

67 
39 

90 
42 

68 
40 

90 
40 

92 
45 

95 
47 

97 
63 

97 
46 

92 
47 

97 
66 

91 
49 

94 

61 

84.6 
41  .6 

AUBURN 

nnx 

MIN 

ae 

62 

94 
60 

91 
63 

92 
66 

95 
64 

92 
60 

81 

66 

76 
62 

61 
64 

69 
60 

70 
48 

79 
61 

86 
64 

90 
58 

92 
59 

82 
55 

85 
65 

90 
60 

94 

65 

96 
67 

95 
66 

96 
66 

97 
f  7 

99 
69 

101 
72 

93 
70 

96 
69 

93 
66 

96 
68 

97 
66 

96 

65 

69.2 
61.4 

AUBURN  DBM  PROJECT 

MAX 
MIN 

86 
59 

92 
67 

90 
66 

91 
61 

93 
69 

90 
66 

80 
67 

78 
49 

60 
52 

66 
47 

68 
44 

77 
50 

84 

55 

88 
58 

90 
54 

85 
53 

82 
54 

67 
68 

91 
61 

96 
63 

95 
62 

95 
62 

94 

63 

97 
67 

100 
71 

95 
67 

94 

63 

92 
62 

94 

62 

95 
65 

96 
62 

67.8 
56.4 

BLUE  CANTON   USD  BP 

MAX 
MIN 

78 
67 

76 
67 

80 
60 

79 
60 

75 
57 

69 
52 

66 
46 

49 
42 

51 
45 

54 
41 

65 
40 

71 

50 

75 
54 

76 
57 

72 
55 

70 
55 

74 

55 

73 
55 

79 
58 

79 
62 

81 
64 

83 
63 

81 

60 

85 
62 

83 
65 

82 
66 

80 
66 

82 
64 

84 
64 

84 

64 

66 

66 

76.0 
66.6 

BOUnAN  DAM 

MAX 
MIN 

79 
67 

80 
62 

82 
68 

80 
64 

76 
68 

71 
60 

68 
46 

64 
43 

52 
45 

58 
43 

65 
38 

73 
46 

77 
49 

78 
64 

73 
60 

73 
48 

75 
50 

79 
63 

79 

53 

79 
56 

80 
66 

84 

66 

82 
65 

85 
58 

86 
58 

83 

62 

82 
56 

83 
58 

85 

57 

86 
56 

63 
59 

76.6 
52.6 

BRRHNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

80 
67 

89 

57 

90 
56 

86 
56 

94 

55 

88 

56 

80 
52 

75 
54 

69 
56 

75 
54 

72 
52 

82 
54 

88 
57 

92 
59 

96 
58 

83 
58 

83 
60 

88 

62 

95 
60 

98 
60 

92 
61 

94 

61 

98 
64 

100 
64 

103 
66 

100 
65 

90 
63 

66 
58 

66 

57 

87 
56 

66 
54 

67.9 
56.3 

BROODS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

100 
67 

97 
66 

98 
68 

99 
69 

98 

63 

86 
66 

70 
67 

76 
62 

78 
60 

91 
53 

96 
67 

97 
56 

90 
55 

94 

60 

97 
61 

100 
60 

97 
59 

100 
60 

102 
60 

104 
61 

107 

65 

99 
63 

98 
58 

98 

57 

102 
61 

101 
62 

95.  1 
58.3 

BURNE  Y 

MBX 
MIN 

90 
45 

86 
34 

82 
33 

87 
42 

87 
46 

82 
47 

78 
43 

74 
49 

62 
46 

68 
43 

63 
36 

69 
34 

76 
37 

81 
39 

84 
40 

80 
48 

79 
40 

81 
43 

84 
45 

85 
43 

88 
39 

86 
43 

89 
40 

89 
44 

94 
46 

96 
60 

92 
62 

90 
49 

91 
46 

90 
47 

93 
46 

S3.  1 
43.4 

CANYON  DBfl 

MAX 
MIN 

90 
56 

86 
50 

89 
45 

89 
49 

89 
49 

81 
47 

76 
42 

75 
45 

63 
48 

64 
41 

70 
34 

78 
39 

83 
43 

84 
44 

82 
44 

80 
42 

81 
43 

64 
46 

66 
48 

66 
45 

87 
46 

68 
47 

88 
49 

89 

52 

92 
55 

92 
60 

90 
65 

89 

50 

92 
50 

90 

50 

91 

65 

64.0 
47.4 

CHESTER 

MAX 
MIN 

87 
50 

86 
40 

88 
39 

89 
44 

84 
43 

78 
43 

76 
42 

69 
45 

65 
47 

63 
43 

72 
34 

79 
36 

83 
38 

86 
40 

79 
38 

78 
38 

82 
41 

87 
44 

84 
44 

86 
41 

86 
44 

89 
42 

89 
43 

92 
47 

94 

60 

91 
56 

89 
61 

92 
47 

91 
46 

92 
46 

93 

50 

83.8 
43.6 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 
MIN 

102 
61 

94 
69 

96 
68 

92 
62 

96 
66 

92 
66 

81 
61 

79 
54 

64 
60 

74 
64 

73 
62 

81 
63 

86 
58 

89 
60 

92 
62 

87 
56 

84 

69 

90 
63 

92 
63 

94 
66 

94 
64 

97 
62 

100 
61 

96 

65 

104 

69 

102 
70 

94 
72 

92 
67 

94 
64 

99 

62 

96 
66 

90.6 
61.7 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

CLCARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

100 

63 

92 

50 

94 
47 

98 
51 

97 
60 

91 
61 

86 
56 

82 
62 

66 
66 

76 
49 

72 
46 

80 
49 

87 
49 

92 
51 

93 
67 

86 
66 

86 
65 

90 
61 

95 
54 

98 
54 

97 
52 

97 
58 

100 
66 

102 
64 

104 

63 

96 
61 

100 
60 

97 
55 

100 
53 

102 
55 

106 
60 

93.3 
64.9 

COLFAX 

MAX 
MIN 

94 
66 

93 
53 

91 
63 

92 
66 

93 
63 

91 
57 

63 
54 

79 
51 

63 
53 

69 
47 

77 
47 

83 

52 

88 
57 

90 
60 

91 
60 

87 
67 

88 
69 

90 
61 

94 

64 

94 
66 

96 
62 

94 

65 

96 
66 

98 
68 

98 

72 

96 

71 

96 
69 

96 
66 

96 
66 

96 

66 

97 
69 

89.9 
61.4 

COLUSA   1  SSU 

MAX 
MIN 

100 
50 

99 
59 

96 
56 

97 
56 

97 
61 

96 
57 

86 

51 

82 
53 

78 
59 

78 
62 

83 
62 

87 
64 

92 
53 

97 
55 

96 

57 

90 
63 

94 

57 

97 
61 

99 

60 

98 
64 

101 
62 

103 
63 

101 
64 

104 
66 

106 
68 

97 
66 

95 
61 

98 

56 

101 
56 

103 
60 

102 
69 

96.2 
58.3 

OAVtS  2  MSM  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

88 
57 

95 
56 

93 
57 

94 

55 

96 
54 

96 
55 

82 
52 

81 
53 

65 
69 

74 
49 

76 
48 

83 

52 

88 

52 

91 
54 

96 
66 

91 
64 

67 

55 

92 
58 

96 
68 

08 
69 

97 
66 

98 
58 

101 
59 

103 
61 

106 
68 

102 
66 

96 
61 

92 

66 

94 

56 

99 

57 

97 

56 

9i  .8 

56.3 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

91 
60 

90 
66 

S3 
58 

85 
57 

85 
57 

82 
55 

76 
52 

76 
42 

76 
41 

66 
41 

60 
40 

68 
46 

74 
63 

80 
63 

82 
64 

79 
51 

76 
52 

79 
64 

63 
69 

63 
69 

84 

61 

86 
60 

86 
56 

87 
60 

88 
64 

87 
63 

88 
61 

87 
62 

87 
62 

88 
59 

69 
63 

81  .  3 
66.2 

D£  SABLA 

MAX 
MIN 

96 
60 

90 
66 

88 

55 

89 
55 

86 

55 

78 

60 

76 
48 

62 

52 

64 
45 

72 
41 

77 
45 

82 
48 

86 
62 

87 
57 

80 

51 

62 
61 

87 
64 

69 

60 

88 

62 

91 
60 

93 

55 

92 

66 

93 
68 

96 
60 

95 
62 

93 

62 

92 
68 

92 
57 

94 

59 

94 

60 

66.  1 
64.8 

DOBBINS  1  S 

MAX 

MIN 

88 

61 

91 
57 

92 
55 

95 
57 

92 
65 

87 

55 

82 
48 

82 

53 

67 
65 

68 
49 

76 
45 

82 
48 

87 

52 

90 
67 

86 
64 

87 
61 

67 

52 

90 
56 

90 
67 

94 

59 

96 
57 

93 
57 

97 
68 

99 
69 

93 
63 

97 
66 

92 
62 

96 
66 

96 

66 

66.7 
55.6 

DOMIIEVILLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

96 
66 

88 

52 

87 

50 

89 

52 

89 
48 

87 
48 

81 
44 

79 
48 

67 
6  1 

63 

50 

67 
38 

70 
40 

SO 
40 

85 
41 

86 
46 

85 
43 

62 
45 

84 
46 

66 

50 

69 

60 

60 

60 

93 

51 

92 
51 

92 
61 

97 
64 

93 
58 

96 

65 

91 

62 

91 

53 

04 

50 

94 

64 

85.5 
49.0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

96 
53 

96 
63 

93 

63 

96 
69 

95 
61 

93 
69 

84 

63 

82 
62 

67 
55 

77 
60 

71 
48 

79 
53 

85 
55 

89 
68 

94 
64 

87 
54 

86 
66 

69 
61 

92 
61 

94 

60 

95 

60 

97 
61 

96 

55 

100 
60 

103 
65 

106 
67 

98 

63 

93 
61 

97 
61 

98 

63 

102 
63 

91.3 
57.7 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

74 

56 

85 
56 

86 
66 

83 

62 

86 
52 

86 
63 

74 

51 

74 

63 

66 
66 

74 

62 

74 

50 

79 
66 

86 
66 

87 

65 

93 
64 

81 
63 

83 

57 

86 
60 

91 

67 

93 

57 

91 
67 

90 
68 

94 

62 

96 
64 

102 
71 

96 
64 

92 
62 

86 

67 

86 

53 

66 

55 

86 

66 

65.4 
56.4 

FOtSOn  DAM 

MAX 
MIN 

87 
58 

96 
58 

93 

61 

94 

61 

96 
64 

94 

57 

82 
53 

80 
64 

64 

66 

72 
53 

73 
52 

82 
56 

87 
68 

92 
58 

96 

60 

86 

66 

87 
66 

92 
62 

96 
66 

99 

66 

97 

62 

99 

63 

100 
66 

102 
71 

105 
74 

103 
70 

96 
62 

94 

69 

97 
69 

100 
60 

96 

61 

91.6 
60.4 

GCOBGETOMI  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

69 
63 

88 
69 

86 
60 

88 
64 

90 
60 

87 

56 

80 
61 

76 
53 

61 
47 

63 
45 

72 
50 

84 

60 

87 
67 

83 
53 

81 
67 

84 

60 

87 
62 

91 
64 

89 
64 

94 

63 

86 
68 

02 
65 

91 
64 

93 
64 

94 

65 

94 

66 

94 

68 

85.  3 
69.5 

MASS  VALLEY  NO.  1 

MAX 
MIN 

89 
61 

87 
58 

86 
67 

86 
69 

90 
56 

87 
67 

87 
63 

76 
51 

67 
60 

62 
49 

63 
44 

73 
47 

79 
51 

86 
66 

88 
58 

80 
66 

79 
66 

84 

56 

88 

68 

90 
60 

89 
58 

92 
58 

92 
69 

93 

60 

97 
65 

96 
64 

91 
63 

90 
60 

92 
59 

94 

59 

0"- 

SEE  REFERENCE  HOTES  FOLLOMINO  STAIION  IHDE» 
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DRILY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 
CI 

a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

GRIZZLY  ISLftNO  REFUGE 

MAX 
MIN 

72 
55 

66 

55 

80 

62 

88 

61 

91 
54 

91 
52 

77 
50 

74 
63 

68 

65 

75 
53 

74 
50 

82 
52 

89 
51 

92 
64 

95 
66 

82 
64 

84 

57 

89 
56 

06 
56 

97 
54 

93 
53 

96 
66 

99 
56 

99 
57 

106 
70 

100 

63 

91 
57 

87 
64 

88 
54 

92 
66 

89 
66 

68. 1 
54.8 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

96 
'» 

91 
39 

86 
36 

95 
44 

92 
46 

89 
47 

84 
46 

79 
48 

62 
49 

69 
41 

66 
37 

73 
28 

82 
40 

87 
42 

89 
44 

84 
42 

83 
44 

86 
47 

91 
49 

90 
46 

91 
44 

94 
47 

92 
46 

94 
48 

101 
60 

102 
60 

94 

63 

96 
62 

97 
60 

96 
61 

99 
61 

88 . 0 
46.9 

JESS  vflLLEY 

MAX 
MIN 

79 
34 

76 
34 

87 
44 

67 
44 

82 
48 

78 
46 

76 
50 

66 
46 

65 
46 

56 
40 

66 
36 

60 
36 

86 
41 

86 
44 

81 

60 

79 
64 

83 
44 

87 
47 

85 
48 

86 
46 

87 
47 

87 
47 

88 
44 

91 
47 

93 
50 

92 
50 

91 
50 

94 

50 

88 
45 

91 
43 

92 
52 

82 . 6 
45.2 

LftKEPORT 

MAX 
MIN 

9-4 
57 

93 
48 

98 
50 

100 
52 

93 
61 

86 
60 

81 
42 

67 
61 

76 
51 

74 
45 

83 
42 

88 
45 

90 
48 

94 
49 

89 
49 

86 
46 

92 
50 

95 
54 

94 
64 

98 
55 

98 
52 

99 
53 

100 
53 

100 

55 

96 
59 

100 
58 

97 
59 

100 
55 

103 
51 

105 
53 

100 
55 

92.5 
51.4 

LfiKE  SPBULOING 

MAX 
MIN 

64 

52 

82 
47 

87 
63 

83 
44 

8  1 
47 

50 
40 

49 
41 

58 
41 

66 
35 

73 
38 

79 
43 

80 
44 

79 
44 

76 
43 

78 
43 

80 
46 

83 
47 

84 
48 

84 
48 

86 
48 

88 
49 

90 
61 

90 
63 

90 
61 

88 
64 

88 

79. 1 
46.0 

MftNZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

85 
53 

80 
43 

74 
44 

84 
46 

83 
45 

77 
46 

72 
41 

70 
42 

56 
40 

56 
36 

53 
32 

61 
34 

70 
38 

75 
39 

79 
44 

73 
40 

72 
42 

75 
44 

79 
46 

82 
46 

81 
46 

82 
47 

84 
48 

83 

62 

87 
53 

90 
66 

86 

63 

62 
47 

85 
48 

85 
62 

86 
62 

76 .9 
44.9 

MftRKLEY  COVE 

MAX 
MIN 

91 
58 

95 
58 

92 
55 

92 
62 

97 
60 

94 
66 

80 
49 

77 
64 

64 

57 

70 
49 

74 

50 

81 
64 

87 
62 

91 
64 

95 
53 

85 
61 

88 
53 

90 
61 

94 

59 

98 
58 

97 
59 

98 

69 

100 
62 

100 
62 

104 
65 

102 
64 

96 
59 

94 
57 

96 
58 

96 
60 

99 
59 

90.8 
56.6 

MfiHYSVILLE 

MAX 
MIN 

93 
61 

98 
62 

94 
63 

97 
61 

98 
63 

97 
63 

87 
65 

84 
64 

68 
56 

78 
53 

79 
52 

82 
55 

89 
60 

94 
61 

97 
60 

93 
67 

89 
60 

94 
64 

96 
63 

100 
66 

99 
64 

100 
64 

99 
66 

101 
70 

103 
73 

100 
70 

100 
63 

95 
60 

98 
53 

100 
61 

100 
62 

93 . 6 
61  .3 

HC  CLOUD 

nnx 

MIN 

MINERAL 

MAX 
MIN 

84 
47 

82 
41 

80 
37 

84 
38 

84 

43 

79 
46 

72 
39 

72 
46 

51 
43 

60 
40 

59 
32 

62 
34 

71 
35 

76 
35 

80 
40 

76 
35 

76 
39 

76 
42 

80 
42 

82 
42 

81 
40 

82 
40 

83 
43 

85 
46 

00 
46 

91 
46 

88 
60 

85 
44 

86 
41 

86 
44 

89 
46 

78.4 
41  .3 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

MAX 
MIN 

30 
49 

78 
44 

90 
44 

88 
61 

82 
64 

78 

52 

69 
46 

54 
47 

61 
39 

68 
44 

68 
41 

78 
40 

82 
44 

84 
48 

78 
48 

76 
44 

83 
49 

86 
62 

86 

52 

86 
52 

88 
50 

82 
58 

87 
58 

94 
54 

97 
55 

90 
60 

90 
56 

92 
54 

91 
54 

94 
56 

96 
59 

82 . 1 
50.1 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

ORLAND 

MAX 
MIN 

95 
El 

103 
70 

97 
59 

96 
63 

96 
64 

95 
60 

86 
64 

86 
66 

67 

66 

77 
63 

75 
62 

82 
66 

88 
59 

97 
62 

95 
59 

90 
56 

87 
61 

92 
64 

96 
65 

98 
63 

97 
64 

100 
63 

103 
66 

100 
67 

106 
72 

106 
73 

98 
67 

96 
66 

98 
64 

100 
64 

99 
67 

93.4 
62.0 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

94 
65 

96 
63 

97 
66 

97 
64 

98 
66 

97 
63 

08 
57 

84 
56 

69 
59 

77 
55 

76 
54 

84 
58 

90 
63 

93 
65 

97 
65 

91 
68 

89 
63 

94 
66 

97 
68 

100 
71 

100 
66 

100 
66 

101 
71 

103 
74 

105 
76 

104 

76 

100 
68 

97 
66 

99 
66 

101 
67 

100 
67 

94 .  a 

64.7 

PARADISE 

MAX 
MIN 

91 

65 

94 

60 

90 
66 

90 
66 

90 
66 

90 
60 

80 
64 

76 
62 

69 
63 

71 
49 

69 
49 

76 
63 

84 
68 

86 
61 

90 
66 

85 
67 

8  1 
59 

87 
64 

90 
68 

92 
70 

92 
68 

93 
65 

95 
65 

95 
70 

98 
70 

98 
71 

93 
71 

91 
65 

93 
66 

95 
67 

95 
67 

87.4 
62.6 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
66 

88 
67 

90 
66 

94 
55 

91 
57 

84 
61 

79 
63 

62 
64 

64 
49 

69 
46 

76 
49 

82 
63 

87 
64 

90 
65 

86 
51 

84 

52 

86 

65 

91 

56 

93 
60 

93 
59 

96 
59 

94 

59 

97 
63 

99 
68 

93 
64 

96 
62 

96 
61 

94 

60 

96 
61 

96 
64 

87.9 
56.7 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
61 

90 
65 

92 
66 

89 
64 

88 
61 

74 
53 

57 
50 

67 
53 

64 
46 

71 
47 

78 
55 

83 
59 

88 
63 

86 
62 

81 
57 

86 
61 

89 
66 

92 
66 

94 
67 

96 
70 

94 
69 

95 
67 

98 
73 

96 
74 

94 
72 

93 
69 

93 
70 

93 
69 

96 
70 

96 
71 

86.3 
63.3 

PLATINA 

MAX 
MIN 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

85 
46 

84 
41 

89 
34 

86 
40 

80 
36 

76 
36 

72 
36 

74 
49 

62 
48 

57 
42 

68 
28 

78 
31 

8  1 

32 

82 
36 

78 
34 

72 
33 

80 
35 

86 
38 

82 
41 

84 
40 

86 
41 

ee 

39 

87 
40 

92 
42 

94 
46 

87 
48 

86 
49 

91 
41 

86 
46 

93 
40 

90 
47 

81.4 
39.7 

QUINCY 

MAX 
MIN 

94 

52 

90 
46 

69 
43 

94 
45 

91 
43 

87 
43 

82 
39 

79 
48 

78 
49 

70 
45 

66 
34 

76 
36 

64 
39 

69 
41 

90 
40 

84 

37 

84 
39 

88 
42 

90 
46 

90 
42 

92 
42 

91 
43 

95 
46 

95 
47 

99 
50 

101 
64 

95 
50 

94 
41 

96 
47 

97 
46 

98 
51 

88.6 
44. 1 

RED  BLUFF   USO  AP 

MAX 
MIN 

1  02 
64 

97 
68 

99 

62 

100 
64 

99 
67 

87 
65 

82 
58 

66 
55 

77 
59 

73 
54 

83 
56 

89 
59 

94 

59 

97 
65 

92 
65 

89 

60 

94 
64 

98 
68 

99 

70 

100 
69 

102 
68 

104 
68 

104 
69 

108 
71 

110 
73 

1  04 
79 

98 
68 

102 
66 

104 
68 

105 
69 

100 

72 

95.4 

65.2 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

100 
70 

98 
67 

100 
71 

99 
71 

99 
73 

97 
70 

87 
61 

76 
55 

75 
68 

74 

65 

82 
58 

90 
68 

95 
63 

98 
67 

97 
66 

92 
64 

92 
66 

97 
69 

98 
73 

99 
73 

102 
70 

1  02 
70 

106 
74 

1  1  0 
75 

1  1  1 
76 

109 
79 

100 
74 

104 
76 

103 
73 

1  1  0 
76 

110 
76 

97.2 
68.5 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

91 
57 

99 
56 

95 
62 

98 
61 

99 
58 

98 
67 

85 
63 

83 
63 

66 
66 

73 
52 

75 
50 

82 
50 

88 

50 

93 

55 

97 
59 

91 
55 

89 
57 

94 
60 

99 
64 

101 
65 

100 
66 

100 
69 

99 
60 

103 
66 

1  06 
71 

104 
68 

99 
61 

98 
68 

100 
58 

101 
58 

102 
60 

93.7 
58.2 

SACRAf^NTO   WSO  AP 

MAX 
MIN 

93 
53 

92 
55 

92 
57 

95 
56 

93 
57 

81 
54 

79 
62 

66 
63 

76 
54 

76 
61 

8  1 

50 

89 
53 

91 
56 

96 
66 

87 
66 

86 
54 

91 
67 

96 
60 

96 
60 

98 
61 

96 
58 

100 
59 

101 
62 

103 
65 

102 
71 

98 
64 

92 
61 

95 
56 

96 

55 

97 
57 

87 
58 

91 .0 
57.  1 

SACRAMENTO   USO  CI 

MAX 
MIN 

95 
61 

95 
60 

93 
63 

97 
61 

96 
63 

82 
58 

80 
55 

68 
56 

75 
57 

76 
55 

84 

66 

90 
69 

95 
62 

99 
63 

89 
61 

89 
58 

94 
62 

98 
66 

100 
66 

99 
66 

100 
64 

100 
66 

103 
69 

106 
73 

1  06 
77 

98 
67 

93 
64 

96 
61 

99 
60 

98 
62 

93 
61 

93.  J 
62.3 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

101 
69 

97 
67 

90 
68 

98 
72 

98 
74 

96 
64 

85 
58 

78 
53 

6  1 

63 

74 

65 

70 
66 

80 
60 

86 
65 

90 
66 

92 
69 

89 
62 

86 
62 

90 
62 

93 
69 

95 
69 

95 
63 

96 
70 

94 
70 

96 
68 

101 
79 

101 
78 

96 
72 

97 
72 

101 
71 

101 
75 

10  1 
75 

91.3 
66.7 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

87 

55 

85 
50 

89 
63 

86 
52 

86 
47 

80 
46 

76 
43 

73 
47 

57 
49 

64 

47 

7  1 
36 

79 
42 

84 
45 

85 
46 

82 
46 

80 
43 

82 
45 

86 
48 

86 
49 

86 

52 

88 
51 

90 
62 

89 

52 

9 1 
64 

90 
66 

90 
58 

88 

66 

89 
64 

90 
53 

93 
66 

89 

56 

83.5 
49.5 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

hAX 
MIN 

91 
54 

86 
47 

89 
42 

88 
42 

8  1 
39 

80 
41 

75 
40 

71 
46 

68 
46 

57 
42 

69 
29 

71 
35 

8  1 
36 

83 
40 

84 
42 

78 
38 

78 
38 

8  1 
41 

41 

84 
43 

42 

87 
40 

9  1 
43 

93 
46 

92 
66 

92 
66 

87 
47 

44 

92 
62 

92 
44 

49 

82.2 
43.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

97 
63 

100 
65 

95 
59 

96 
60 

96 
62 

94 
62 

86 
64 

81 
54 

67 
64 

73 
50 

72 

60 

80 

55 

88 

57 

90 
60 

96 
67 

90 
56 

59 

63 

65 

63 

62 

63 

64 

64 

67 

69 

69 

66 

63 

63 

65 

93.0 
60.4 

STRAUBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

85 
54 

82 

50 

86 

62 

86 
61 

82 
49 

75 
49 

69 
43 

64 
46 

60 
49 

60 
44 

70 
36 

77 
39 

60 
44 

82 
48 

78 
46 

44 

80 
46 

49 

50 

61 

49 

61 

50 

63 

66 

68 

66 

62 

60 

52 

56 

8<.0 
49.0 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

72 
45 

69 
40 

72 
46 

71 
42 

69 
40 

66 
51 

69 
44 

67 
41 

44 
40 

47 
37 

69 
28 

67 
34 

70 
34 

70 
41 

68 
46 

66 
30 

67 
37 

72 
40 

7  1 
46 

44 

42 

46 

48 

46 

48 

47 

42 

46 

76 
49 

48 

47 

68.3 
42.5 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

95 
56 

94 

52 

91 

66 

97 
53 

96 
54 

91 
55 

80 
53 

79 
53 

76 
59 

75 
53 

83 
48 

67 

52 

91 
53 

96 
63 

92 
68 

57 

56 

68 

58 

59 

56 

56 

60 

62 

70 

60 

61 

55 

55 

65 

56 

92.8 
56.2 

VOLTA  POUCR  HOUSE 

MAX 
MIN 

96 
61 

94 

50 

95 
68 

96 
63 

96 
61 

96 
59 

82 
52 

77 
60 

68 

52 

69 
50 

74 
46 

82 
61 

87 
56 

90 
69 

56 

53 

68 

61 

64 

64 

63 

63 

68 

68 

67 

72 

67 

64 

66 

67 

68 

91.2 
60.2 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

91 
/I 

96 
61 

92 
53 

99 
64 

91 
68 

90 
66 

86 
66 

75 
53 

60 
52 

72 
63 

67 
63 

78 
58 

86 
58 

61 

64 

59 

61 

65 

67 

66 

65 

70 

68 

69 

68 

71 

68 

68 

66 

66 

69 

90.3 
63.1 

WILL lAMS 

MAX 
MIN 

93 
62 

99 

62 

96 
61 

96 
64 

96 
63 

96 
59 

86 
54 

84 

66 

69 
56 

81 
53 

76 
53 

82 
65 

89 
60 

92 
62 

96 
68 

90 
56 

87 
56 

92 
62 

96 
65 

97 
65 

98 
64 

99 
64 

101 
66 

102 
67 

106 
69 

104 
70 

99 
64 

96 
61 

97 
61 

100 
62 

102 
63 

93.3 
61.0 

UILLOUS 

MAX 
MIN 

91 

62 

97 
66 

98 
67 

93 

94 

94 

65 

84 

79 

67 

76 

75 

82 

88 

90 

94 

89 

89 

91 

93 

95 

96 

98 

100 

99 

103 

103 

105 

98 

100 

98 

100 

92.2 
62.7 

WINTERS 

MAX 
MIN 

93 
60 

99 
58 

94 
60 

98 
68 

99 
60 

98 
69 

88 
54 

84 

65 

70 
57 

78 
54 

78 
50 

82 
66 

90 
56 

93 
58 

97 
68 

93 
60 

93 
56 

96 
61 

97 
61 

101 
62 

101 
60 

99 
61 

102 
65 

102 
67 

105 
73 

103 
68 

102 
64 

97 
69 

99 
68 

100 
60 

104 
69 

94.6 
69.6 

WOODLAND    J  WNW 

MAX 
MIN 

93 
57 

100 
55 

94 
66 

98 

60 

99 
67 

99 
66 

91 
60 

88 
63 

67 
54 

79 
50 

79 
50 

84 
64 

86 
63 

95 
53 

98 

56 

96 
63 

90 
67 

95 
60 

99 
69 

101 
60 

101 
68 

101 
58 

103 
66 

103 
62 

106 
68 

103 
65 

101 
61 

100 
66 

97 
66 

101 
59 

101 
56 

95.0 
56.3 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DOT  OF  MONTH 

UJ 

U 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

t  1 

12 

13 

1  4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

ac 
cz 

X             X  z 
NORTHEAST  INTEBIBH 

BBsrus  03 

«acn 

MAX 
MIN 

91 
46 

83 
37 

83 
36 

87 
35 

85 
36 

35 

34 

50 

46 

41 

31 

32 

37 

39 

40 

35 

35 

39 

39 

82 
41 

41 

85 
42 

88 
38 

87 
41 

00 
47 

89 
49 

86 
43 

86 
41 

92 

50 

00 
42 

88 
47 

80.8 
40.  1 

600  IE 

MAX 
MIN 

76 
SI 

75 
41 

82 
30 

83 

32 

81 
33 

30 

33 

44 

44 

28 

12 

29 

30 

32 

44 

40 

30 

31 

41 

79 
40 

82 
39 

83 
39 

SO 
33 

SO 
35 

73 
44 

76 
44 

79 
30 

81 
41 

80 
46 

77 
43 

73 
30 

75.7 
36.7 

6RIDGEP0BT 

MAX 
MIN 

62 
46 

81 
33 

84 
34 

86 
39 

80 
38 

34 

37 

51 

49 

49 

25 

32 

36 

39 

51 

39 

35 

37 

36 

38 

41 

41 

41 

41 

51 

8 1 
46 

84 
45 

87 
46 

82 
62 

82 
48 

79 
45 

80.4 
41 .  1 

CEO»RVILlE 

MAX 
MIN 

94 

SI 

82 
46 

77 
43 

89 
SS 

87 
53 

54 

55 

63 

46 

44 

39 

41 

49 

52 

55 

48 

61 

56 

56 

52 

53 

56 

68 

56 

57 

62 

55 

92 
56 

66 

92 

60 

93 
61 

84.4 

52.5 

DONnCR  MEMOS IBL    ST  PK 

MAX 
MIN 

69 
41 

82 
36 

82 
31 

as 

35 

84 

32 

34 

33 

37 

36 

35 

23 

28 

27 

32 

33 

31 

20 

32 

33 

36 

36 

37 

36 

37 

39 

43 

SS 
30 

84 

37 

89 
30 

87 
37 

6G 
39 

78.8 
34.6 

OOYIE  6  SSE 

MAX 
MIN 

89 

62 

92 
44 

92 
50 

89 

SO 

48 

47 

S2 

49 

47 

33 

41 

44 

44 

52 

49 

43 

49 

51 

SO 

48 

50 

48 

55 

60 

96 
63 

95 
59 

97 
54 

9 1 

59 

87.5 
40.7 

FLEMIMG  FISH   AND  Gfif« 

MAX 
MIN 

89 
SB 

88 
46 

90 
43 

91 
SO 

90 
48 

49 

46 

50 

47 

44 

35 

39 

44 

47 

44 

39 

45 

46 

48 

45 

47 

46 

47 

52 

54 

06 
63 

92 
51 

06 
52 

03 

66 

05 
51 

0^ 

56 

87.6 
48.0 

FORT  BIOKLL 

MAX 
MIN 

87 
40 

81 
40 

88 
41 

87 
47 

84 
47 

48 

50 

SI 

47 

46 

36 

39 

42 

48 

53 

44 

49 

52 

50 

51 

49 

51 

47 

SO 

49 

93 
53 

50 

49 

64 

9 1 

53 

92 
64 

65.0 
47.7 

WHO  LB^E 

MAX 
MIN 

86 
SI 

85 
46 

88 
45 

88 
51 

86 

53 

47 

45 

SI 

SS 

44 

36 

42 

46 

47 

54 

47 

47 

48 

48 

49 

SI 

62 

51 

53 

56 

51 

51 

53 

57 

64 

4S 

83.0 
49.3 

SOUAU  VALLEY 

MAX 
MIN 

89 
46 

82 
41 

79 
38 

85 
41 

83 
37 

41 

41 

44 

43 

41 

30 

32 

36 

38 

41 

40 

37 

40 

41 

43 

44 

45 

42 

44 

46 

50 

46 

46 

46 

45 

47 

78.  1 
41  .6 

SUSAMVILLC  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
S4 

85 
49 

93 
43 

92 
50 

87 
49 

48 

49 

50 

SO 

40 

36 

38 

42 

43 

45 

40 

44 

50 

50 

45 

46 

47 

47 

51 

66 

64 

56 

53 

61 

87.4 
48.  1 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

83 
46 

77 
43 

75 
40 

79 
43 

SO 
44 

43 

43 

4S 

44 

41 

30 

39 

39 

41 

44 

40 

39 

43 

43 

46 

48 

46 

46 

46 

60 

51 

50 

49 

47 

47 

4« 

74.0 
44.0 

TflMOE   VftLLEY  Fftft  AP 

MIN 

80 
48 

74 
39 

81 
37 

82 
40 

78 
34 

39 

34 

49 

43 

38 

29 

35 

35 

39 

47 

36 

34 

39 

42 

42 

44 

43 

46 

63 

50 

44 

45 

51 

46 

49 

75.6 
41  .7 

TERIO 

MAX 
MIN 

84 
64 

87 
36 

88 
33 

88 
46 

82 
49 

81 
44 

78 
45 

61 
46 

66 
46 

53 
41 

72 
26 

83 

30 

88 
33 

88 
38 

83 
34 

81 
33 

86 
37 

80 
41 

88 
46 

88 
37 

89 
39 

90 
41 

91 
41 

94 
47 

97 
49 

93 
61 

95 
60 

97 
47 

91 
49 

03 
47 

94 

54 

85.4 
42.0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

90 
45 

84 
38 

84 
37 

86 
39 

8S 
34 

36 

37 

46 

44 

40 

28 

34 

34 

36 

40 

37 

36 

37 

39 

40 

42 

42 

39 

41 

46 

51 

44 

41 

51 

43 

46 

81  .4 
40.0 

UOOOFORDS 

MAX 
MIH 

,           ,  , 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0-4 

BEN  LOMOND  4 

MAX 
MIN 

75 
54 

72 
45 

77 
50 

88 
47 

81 
47 

51 

45 

55 

57 

46 

43 

46 

47 

48 

50 

49 

60 

55 

53 

S3 

52 

48 

60 

61 

66 

58 

59 

67 

62 

60 

63 

86.5 
61.2 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

69 
54 

69 
52 

6S 
53 

72 
52 

7S 
S3 

52 

SI 

55 

56 

52 

52 

56 

54 

54 

64 

54 

67 

69 

56 

56 

56 

56 

56 

SS 

68 

69 

67 

67 

56 

56 

55 

70.0 
55.0 

BURL INGArC 

MAX 
MIN 

73 
S3 

74 

SO 

74 

51 

74 
54 

74 
SO 

SO 

70 
SI 

66 
S2 

59 

S4 

54 

50 

50 

49 

53 

54 

62 

58 

53 

52 

62 

60 

64 

66 

61 

60 

57 

57 

55 

74.4 

S3. 5 

CARrCL  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
S2 

67 
42 

74 
45 

80 
47 

74 
44 

48 

47 

S3 

59 

45 

42 

42 

45 

47 

46 

41 

50 

53 

51 

49 

64 

46 

60 

49 

60 

56 

57 

52 

51 

54 

56 

76.8 
40.4 

CB3CHETT 

MAX 
MIN 

73 
55 

86 
59 

85 
54 

82 
53 

87 
55 

85 
52 

61 
59 

68 
65 

66 

52 

57 

78 
52 

82 
54 

86 
56 

56 

76 
59 

62 

84 

57 

85 
56 

86 
56 

08 
60 

59 

64 

92 
62 

se 

60 

68 

66 

56 

80.8 
56.8 

MIN 

78 
65 

84 

51 

78 
49 

84 

52 

95 
47 

91 
52 

76 
49 

80 
56 

80 
59 

72 
54 

48 

8 1 
50 

88 

52 

90 
53 

54 

50 

56 

57 

58 

52 

66 

56 

57 

56 

69 

60 

59 

60 

60 

58 

51 

8S.3 
54.9 

HALF   MOON  BAY 

MAX 
MIN 

65 
52 

60 
50 

62 
50 

62 
53 

68 
46 

58 

52 

65 
53 

62 
55 

60 
SS 

66 
51 

65 
S3 

66 
52 

65 
54 

63 
52 

62 
53 

63 
55 

63 
55 

64 
64 

66 
55 

66 
65 

64 

63 

65 
47 

63 
51 

69 

51 

69 
61 

68 

57 

71 
57 

69 

57 

66 
51 

66 
51 

64 

65 

64.6 

43.1 

HOLLISTER    1  SU 

MAX 
MIN 

HHG  CITY 

MAX 
MIN 

82 
52 

82 
44 

81 
47 

89 

45 

82 
49 

75 
46 

44 

92 
48 

85 
S9 

62 

80 
43 

85 
44 

46 

49 

51 

43 

47 

50 

53 

49 

52 

48 

SO 

52 

61 

57 

57 

57 

57 

54 

56 

85.0 
50.4 

LIVEBMORE   COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

88 

S3 

86 
48 

85 
49 

92 
52 

85 
52 

78 
52 

46 

69 
57 

7  1 
58 

72 
47 

49 

84 
42 

84 

50 

89 
49 

61 

48 

0 1 
52 

55 

56 

54 

55 

51 

53 

59 

69 

63 

59 

60 

59 

■•8 

56 

85.0 
53.7 

1ABTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
57 

90 
S3 

90 
54 

93 
52 

93 
54 

87 
S4 

77 
SO 

7  1 
56 

59 

75 
53 

83 
49 

90 
52 

9 1 
SO 

96 
63 

96 
54 

86 
S3 

88 
56 

05 
59 

95 
57 

96 
57 

97 
57 

99 
56 

08 

60 

1 04 
60 

1  OS 
70 

101 
65 

56 

56 

55 

55 

65 

90.7 
55.7 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

63 
51 

63 
49 

65 
50 

76 
49 

64 
49 

62 
51 

6S 

SO 

7  1 
S3 

70 
57 

67 
49 

69 
47 

69 
49 

66 
52 

73 

61 

66 
61 

67 
SO 

60 
51 

76 
53 

52 

76 
50 

72 
51 

69 

60 

62 
52 

6 1 

SO 

60 
60 

68 
56 

56 

56 

64 

53 

54 

68.0 
51.8 

f*JNTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

64 

S5 

64 

51 

65 
52 

68 

52 

66 
54 

68 
54 

80 
60 

74 
58 

70 
54 

66 
53 

68 
53 

66 
SS 

69 
64 

69 

56 

65 
52 

72 
56 

68 
55 

68 

55 

67 
52 

66 
SS 

66 

56 

72 
52 

84 

62 

72 
59 

70 
60 

70 
68 

66 
57 

66 
56 

67 
68 

68.8 
44.3 

^RRO  BAY  FIRE  DEBT 

MAX 
MIN 

62 
50 

63 
53 

68 

52 

70 
5! 

61 
53 

65 
51 

55 
48 

62 
SO 

67 
64 

70 
SO 

65 
50 

70 
51 

66 
63 

64 

52 

62 
61 

67 
50 

65 
55 

67 
53 

68 

53 

67 

52 

69 
63 

64 

63 

66 
49 

65 
54 

68 
56 

71 
56 

66 

57 

67 
57 

66 

55 

67 

55 

44 

64.7 
52.6 

f«UNT  OIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

75 
65 

82 
52 

85 

52 

90 
67 

93 
60 

87 
45 

70 
46 

7S 
49 

59 
53 

64 
43 

69 

SO 

67 
64 

83 
43 

92 
62 

92 
58 

88 

52 

80 
43 

85 
44 

91 
62 

90 
71 

92 
67 

93 
71 

OS 

73 

96 
63 

100 
76 

08 

67 

02 
63 

87 
66 

01 
69 

00 
6  7 

03 
62 

84.  3 
58.6 

»OUNT  HAMJl  TON 

MAX 
MIN 

81 
68 

76 
56 

75 
64 

82 
67 

70 

67 
SO 

62 
47 

55 
48 

54 
38 

62 
40 

70 
48 

74 

58 

79 
68 

77 
58 

72 
60 

76 
53 

79 
59 

81 

65 

81 
68 

87 
62 

84 

69 

89 

72 

00 
75 

85 

81 
60 

86 

73 

85 

70 

76.3 
49.4 

HACInlENTO  DAM 

rwx 

MIN 

95 
52 

88 
47 

80 
47 

90 
47 

100 
SO 

101 
50 

88 
45 

87 

SO 

76 
52 

74 

55 

81 
45 

85 
48 

91 
47 

96 
49 

99 

52 

05 
47 

95 

50 

97 
SS 

100 
57 

103 
55 

94 

55 

104 

SS 

104 

57 

101 
60 

105 
65 

106 
57 

102 
55 

101 
56 

103 
57 

102 
64 

04 

43 

04.7 
52.  7 

NCUABK 

MAX 
MIN 

70 
57 

73 
56 

77 
56 

76 
56 

80 
56 

74 

56 

65 
S3 

65 
54 

67 
61 

68 
56 

68 
56 

72 
56 

75 
56 

76 
56 

81 
54 

71 
55 

71 
58 

71 
61 

78 
58 

S3 
57 

77 
56 

S3 
57 

84 
58 

85 
63 

93 

70 

89 

65 

82 

62 

70 
60 

82 
50 

71 
58 

70 
59 

74.7 
47.8 
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DAILY  TEMPERnTURES 


CAL iroRNin 

JULY  J97-» 


STPIT  ION 

DOY  OF  MONTH 

UJ 

o 
cr 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

cc 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

(I 

OAKLAND  use  AP 

MAX 
MIN 

66 
56 

66 
53 

68 
54 

67 
64 

66 
53 

61 
55 

63 
53 

66 
58 

64 
56 

63 
66 

66 
52 

70 

67 

72 

64 

67 

67 

72 

73 

72 

69 

75 

75 

86 

84 

77 

72 

68 

67 

66 

66 

69 
55 

2 
8 

OAKLAND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

72 
56 

76 
62 

69 
55 

75 
55 

75 
56 

65 
54 

66 
53 

65 
58 

66 
60 

67 
56 

71 

76 

74 

82 

72 

77 

76 

81 

78 

75 

78 

82 

81 

91 

87 

75 

75 

70 

71 

68 

68 

74 

56 

3 
4 

PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

76 
56 

82 

52 

78 

76 
58 

80 

82 

77 

73 

70 

73 

73 

77 

84 

77 

86 

76 

77 

60 

B7 

84 

80 

76 

86 

84 

94 

90 

83 

75 

74 

72 

79 
55 

3 
7 

PASO  ROBLES 

MAX 

79 

78 

86 

99 

98 

95 

83 

80 

77 

76 

85 

92 

95 

99 

95 

93 

96 

101 

98 

94 

103 

103 

98 

105 

102 

90 

37 

101 

ion 

39 

100 

33 
52 

5 
5 

PASO   ROBLES  FAA  BP 

MAX 
MIN 

81 
54 

76 
47 

85 
45 

100 
48 

99 
52 

86 

52 

82 
50 

77 
47 

75 
56 

77 
55 

86 
47 

92 
47 

96 
50 

99 

52 

95 
57 

94 
51 

97 
52 

101 
57 

37 
58 

34 
54 

103 
55 

102 
60 

37 
58 

106 
65 

103 
65 

95 
61 

97 
57 

102 
57 

101 
61 

92 
53 

101 

53 

93 
54 

2 
3 

PINNACLES   NAT  MONUhENT 

MAX 
MIN 

91 
50 

92 
41 

85 
41 

93 
5 1 

98 
5 1 

93 

84 

83 

87 

70 

75 

83 

91 

94 

99 

92 

91 

94 

96 

99 

98 

102 

102 

103 

101 

106 

38 

98 

103 

102 

101 

93 
52 

7 
2 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

67 
69 

67 
52 

74 
50 

71 
5 1 

73 
50 

72 
52 

70 
50 

69 
49 

72 
66 

71 
56 

75 
48 

79 

73 

66 

67 

72 

74 

71 

67 

67 

67 

74 

70 

71 

71 

70 

74 

75 

75 

72 

68 

71 

52 

1 
8 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

PORT  CHICAGO   NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

90 
57 

89 

89 
62 

91 
58 

89 
52 

85 

75 

70 

72 

74 

81 

87 

88 

91 

89 

85 

85 

92 

93 

93 

93 

93 

98 

103 

101 

97 

87 

86 

85 

89 

89 

88 

56 

0 
8 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

ea 

65 

93 

99 

95 

85 

83 

81 

73 

76 

82 

89 

94 

97 

90 

90 

92 

96 

98 

98 

100 

100 

100 

102 

104 

99 

37 

98 

93 

38 

93 

92 
50 

3 
1 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

85 
66 

87 
50 

82 

82 

83 

75 

73 

68 

60 

70 
60 

72 

77 

85 

84 

89 

86 

77 

82 

88 

84 

85 

87 

92 

93 

98 

98 

95 

89 

81 

81 

82 

82 

83 
54 

6 
5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

71 

70 

67 

68 

73 

70 

67 

66 

67 

67 

71 

73 

73 

72 

75 

78 

77 

75 

70 

68 

68 

74 

73 

82 

83 

79 

73 

72 

72 

68 

66 

71 

55 

8 
4 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

78 

80 

86 

90 

87 

75 

6B 

61 

67 

66 

74 

80 

84 

90 

90 

75 

78 

85 

91 

90 

91 

93 

93 

100 

98 

91 

89 

81 

75 

74 

85 

82 
56 

7 
1 

SAL INAS   3  E 

MAX 
MIN 

68 

66 

67 

69 

67 

62 

64 

78 

68 

66 

68 

67 

70 

71 

66 

71 

75 

77 

72 

75 

70 

70 

68 

80 

78 

76 

71 

66 

69 

71 

63 

70 
52 

2 
3 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
56 

67 

69 

72 

71 

65 

68 

82 
56 

71 

70 

72 

72 

73 

76 

71 

73 

77 

80 

78 

82 

73 

74 

69 

82 

80 

74 

74 

71 

76 

72 

72 

73 
55 

4 

9 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

65 
52 

63 

60 

68 

64 

52 

61 
56 

62 

63 

63 

64 

64 

52 

66 

64 

66 

64 

64 

63 

65 

66 

62 

62 
52 

67 

65 

74 

73 

70 

70 

69 

65 

63 

53 

64 

53 

6 
7 

SAN   FRANCISCO   HSO  AP 

MAX 
MIN 

70 
63 

71 
5  1 

74 
52 

69 
63 

69 
63 

62 
54 

65 
53 

65 
59 

67 
55 

66 
56 

67 

71 

71 

76 
52 

66 

66 

68 

56 

73 

73 
55 

72 

71 

76 
53 

74 

90 

89 
62 

87 

72 

68 
58 

66 
56 

66 
56 

66 
66 

71 
54 

1 
9 

SAN   FRANCISCO   USD  CI 

MAX 
MIN 

64 

66 

62 

63 

67 

58 
52 

61 
52 

65 

63 

62 

64 

65 

64 

69 

63 

64 

63 

68 

66 

63 

63 
52 

72 

69 

78 

77 

67 

67 

64 

63 

60 

60 

65 
53 

2 
3 

SAM  GREGORIO   2  SE 

MAX 
MIN 

67 

68 

71 

70 

65 

60 

65 

61 

66 

66 

67 

68 
45 

65 

70 

66 
52 

66 

68 

73 

71 

72 

66 

52 

71 

71 

85 

83 

79 

74 

66 
56 

65 

67 

68 

69 
50 

0 
7 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

81 
65 

83 

81 

62 

84 

84 

76 

71 

50 

71 

72 
60 

70 
62 

75 
50 

80 
5 1 

82 
53 

85 
52 

81 

53 

75 
5 1 

76 
56 

83 
58 

87 
57 

87 
57 

85 
56 

88 
54 

88 
57 

96 
6 1 

95 

90 
65 

86 
6 1 

79 
60 

75 
59 

76 
58 

77 
59 

81 

56 

3 
4 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

73 

73 

67 

74 

50 

76 

76 
52 

68 

69 

73 
48 

72 
63 

67 
50 

86 
53 

79 
50 

78 
49 

85 

82 

80 

91 
57 

91 
54 

88 

53 

86 

52 

82 
51 

80 

52 

83 

55 

89 
59 

89 

57 

80 
56 

73 
56 

73 
52 

73 
54 

73 
53 

78 
52 

4 
6 

SAN  MATEO 

MAX 

73 

73 

74 

53 

7B 

78 

67 
60 

69 
58 

68 
58 

66 
63 

68 
54 

73 
56 

80 
5 1 

75 
54 

84 
54 

75 
54 

72 
54 

76 
58 

82 
59 

85 
53 

85 
54 

87 
55 

86 

55 

87 
54 

38 
58 

94 
68 

84 

65 

78 
66 

77 
60 

76 
60 

75 
60 

75 
63 

78 
57 

0 
3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

80 
53 

82 
57 

80 
67 

84 

62 

75 
52 

70 
48 

69 
57 

71 
60 

69 
48 

74 
46 

78 
49 

79 

50 

83 
60 

80 
57 

74 
49 

74 
54 

83 

55 

87 

55 

84 
55 

83 
55 

86 
52 

86 
54 

94 
50 

92 
65 

90 
57 

82 
59 

78 
59 

75 
57 

75 
56 

77 
57 

79 
54 

8 
2 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

68 

66 

68 

72 

67 

71 

73 

65 

62 

72 

74 

77 

76 
46 

76 
48 

79 
48 

79 
45 

81 
50 

80 
52 

79 
53 

79 
57 

77 
52 

79 
45 

70 
47 

79 
54 

77 
54 

78 
56 

76 
58 

74 
56 

81 
54 

71 

52 

75 
53 

50 

6 

UPR   SAN   LEANORO  FILTER 

MIN 

64 
49 

73 
46 

76 
45 

72 
46 

81 
47 

73 
47 

64 
47 

66 
48 

63 
53 

66 
48 

66 
45 

70 
46 

72 
47 

77 
46 

82 
46 

69 
49 

73 
49 

74 

52 

80 
51 

84 
49 

81 
49 

81 
48 

83 
48 

85 
49 

90 
55 

86 
57 

80 
53 

75 
52 

73 
51 

72 
50 

70 
50 

74 
48 

9 
9 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

UATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

61 
64 

64 

53 

62 
52 

65 

50 

67 
49 

69 

50 

62 
5  1 

65 
54 

68 
58 

64 

53 

67 
50 

70 
60 

72 
61 

71 
52 

71 
52 

76 
50 

76 
53 

79 
53 

79 
54 

73 
53 

79 
54 

72 
51 

74 

52 

68 

53 

76 
57 

76 
56 

70 
58 

71 
58 

70 
57 

74 

56 

69 
57 

70 
53 

3 
3 

WOODSIOE   FIRE   STA  J 

MAX 
MIN 

89 
SI 

88 
45 

84 
45 

88 
53 

86 
48 

81 
47 

79 
44 

69 
58 

69 
46 

70 
56 

77 
44 

84 
44 

89 
45 

91 
45 

87 
45 

83 
46 

85 

50 

91 
57 

93 
58 

94 

53 

92 
53 

98 
47 

96 
48 

101 
56 

101 

98 

57 

87 
62 

84 

55 

B6 
53 

85 
54 

86 
57 

86 
50 

8 
7 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  06 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

AMTIOCH   PUMPING   PL  3 

MAX 
MIN 

8£ 

95 

90 

86 

94 

92 

80 

80 

70 

74 

52 

74 
49 

80 
5 1 

88 
52 

92 
68 

88 
52 

84 

56 

88 
58 

92 
60 

94 

59 

94 
60 

36 
56 

99 
62 

100 
63 

103 
74 

100 
68 

35 
62 

95 
56 

30 
54 

90 
58 

30 
58 

95 

60 

83 
57 

7 
7 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

96 

9< 

92 

97 
67 

98 
70 

97 
70 

92 
65 

88 
58 

88 
58 

87 
60 

79 
52 

83 
55 

90 
60 

95 
65 

94 
70 

96 
62 

94 
63 

94 
64 

97 
66 

99 
70 

99 
68 

99 
68 

100 
71 

105 
75 

100 
77 

107 
73 

104 
71 

100 
70 

100 
73 

35 
73 

100 
72 

95 
66 

5 
6 

AUBERRY   1  NW 

MAX 
MIN 

9C 

9C 

94 

95 

94 

88 

86 

84 

81 
6  1 

75 
59 

79 
51 

86 
56 

92 
61 

93 
68 

92 
70 

90 
65 

91 
63 

93 
65 

97 
70 

95 
72 

96 
70 

97 
70 

93 
73 

100 
74 

101 

77 

38 
77 

97 
72 

37 
71 

96 
73 

95 
74 

98 
73 

92 
67 

2 
3 

BAKERSFIELO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

96 

9S 

IDC 

101 

106 

97 

94 
65 

93 
65 

92 
57 

86 
65 

85 
58 

91 
65 

96 
66 

95 
71 

98 

75 

94 
67 

97 
68 

100 
71 

103 
75 

102 
76 

100 
76 

101 
72 

108 
76 

103 
82 

108 
84 

106 
83 

103 
78 

100 
74 

97 
79 

102 
80 

104 
78 

98 
72 

8 

7 

BALCH   P0K:R  house 

MAX 
MIN 

94 

69 

89 
68 

92 
67 

93 
68 

93 
68 

93 
69 

87 
62 

85 
62 

84 
62 

76 
60 

78 
57 

85 
57 

91 
61 

93 
66 

90 
71 

90 
58 

89 
65 

92 
65 

96 
64 

96 
71 

94 
71 

91 
64 

96 
68 

98 
75 

100 
72 

100 
74 

98 
61 

95 
73 

94 
72 

96 
71 

98 

72 

91 
66 

8 

5 

BLACKltLLS   CORNER  2WNW 

MAX 
MIN 

94 

60 

se 

65 

96 
61 

98 
6S 

101 
68 

90 
66 

89 
67 

84 

58 

85 
60 

80 
62 

81 

52 

87 
56 

93 
60 

95 
63 

95 
69 

92 
57 

92 
60 

96 
62 

93 
69 

97 
68 

98 
65 

97 
66 

103 
63 

103 
72 

106 
75 

102 
73 

93 
67 

99 
67 

37 
71 

38 
70 

101 
67 

94 
64 

7 
6 

BUTTONWILLOU 

MAX 
MIN 

100 
67 

97 
63 

96 
50 

99 
67 

100 
66 

102 
65 

96 
60 

93 
69 

92 
62 

90 
63 

85 
55 

84 
66 

89 
59 

96 
65 

97 
71 

96 
70 

94 

60 

95 
63 

97 
69 

100 
64 

101 
67 

100 
66 

96 
68 

102 
74 

106 
73 

107 
71 

105 
70 

100 
68 

37 
72 

100 
74 

100 
68 

97. 
65. 

2 
6 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

86 
62 

83 
62 

84 

50 

85 
56 

85 

50 

83 
45 

78 
43 

73 
44 

56 
49 

53 
43 

59 
39 

70 
41 

77 
46 

83 
47 

83 
46 

84 
47 

79 
47 

81 
49 

85 
51 

85 
54 

86 
53 

87 
54 

90 
54 

86 
50 

88 
58 

87 
58 

89 
56 

88 
54 

88 
56 

88 

55 

88 
56 

81  . 

50. 

2 
2 

SEE  REFERENCE  N0TE5  fOLLONlNG  5THT1DN  INDEX 
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DRILY  TEMPERnrURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

O 
(Z 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<Z 

cnr»>  p«BOEE 

MAX 
MIN 

95 
60 

94 

62 

96 
63 

102 
66 

95 
59 

88 
54 

84 

68 

69 
59 

69 
54 

76 
50 

81 

55 

88 
59 

93 
62 

95 
60 

89 
56 

87 
57 

92 

57 

97 
65 

100 
67 

98 

63 

100 
64 

100 
68 

102 
72 

105 
78 

105 
71 

97 
66 

95 
62 

87 
61 

97 
64 

88 
64 

61.8 

CftTHErS   VY  6ULL    RUN  RM 

MAX 

99 
60 

96 
60 

02 
50 

98 
63 

98 
59 

97 
58 

91 

65 

87 
60 

71 
55 

75 
47 

80 
62 

87 

52 

88 
54 

94 

58 

97 
66 

94 

56 

91 

55 

93 
59 

97 

62 

100 
62 

99 
65 

98 
63 

98 
66 

103 
70 

104 
74 

105 
70 

102 
67 

99 

65 

89 

69 

95 

72 

100 
73 

61.5 

CHERRY   VALLEY  OAM 

MAX 

68 
66 

88 
65 

84 

55 

87 

57 

89 
56 

86 
53 

80 

50 

7J 
52 

63 
62 

57 
49 

63 
43 

70 
47 

78 

50 

83 
53 

85 
57 

84 
62 

81 
50 

82 
54 

86 

55 

88 
58 

87 
59 

90 
60 

93 
60 

90 
61 

92 
67 

90 
61 

89 
60 

90 
61 

90 
64 

82 
64 

81 
62 

56.8 

COAL INCA 

MAX 
MIN 

96 

62 

94 

62 

97 
64 

97 
66 

90 
66 

96 
62 

90 
58 

86 
58 

83 
57 

79 
59 

84 

54 

87 
56 

92 
58 

96 
63 

96 
67 

34 

60 

95 
62 

96 
65 

102 
69 

104 
73 

101 
67 

100 
67 

106 
71 

103 
74 

105 
76 

103 
76 

08 
68 

98 
68 

99 
68 

89 

70 

102 
69 

64.9 

CORCORAN   IBRIG  DIST 

MAX 

101 
61 

96 
61 

100 
58 

103 
61 

104 
63 

101 
59 

93 
56 

92 
54 

90 
62 

85 
62 

85 
50 

91 
51 

96 
55 

99 
56 

99 
66 

94 

65 

97 
56 

99 
58 

102 
63 

103 
69 

102 
62 

100 
62 

106 
65 

107 
72 

100 
72 

106 
70 

105 
66 

100 
63 

100 
68 

101 
68 

104 

67 

61.3 

OEhAJR    3  HNE 

MAX 

93 
68 

89 
52 

05 
55 

95 
57 

96 
54 

82 
52 

84 
49 

82 
68 

72 
62 

73 
64 

79 
49 

86 
50 

89 
54 

93 
66 

87 
58 

84 

61 

88 
56 

93 
58 

96 
60 

95 
63 

97 
61 

94 

55 

09 

61 

101 
64 

100 
76 

86 
67 

83 
58 

92 
58 

04 
59 

87 
62 

67.6 

DUDLEYS 

MAX 

ELECTRA   POtCR  HOUSE 

MAX 

94 
68 

96 
64 

96 
57 

97 
55 

97 
56 

94 

55 

88 
49 

83 
66 

68 
60 

73 
63 

80 
48 

87 
51 

92 
54 

96 
55 

96 

56 

89 

60 

92 
51 

96 
56 

99 
59 

100 

60 

100 
58 

101 
59 

102 
63 

104 

63 

104 
74 

100 
63 

98 
60 

97 
59 

99 

59 

100 
61 

100 
63 

57.2 

rivE   POINTS   5  SSU 

MAX 

92 
60 

90 
58 

98 

62 

99 
63 

93 
66 

89 
65 

86 
58 

86 
68 

78 
66 

73 
67 

76 
49 

86 

50 

94 
60 

98 
64 

93 
60 

91 
59 

93 
59 

100 
68 

100 
67 

102 
72 

96 
67 

95 
66 

104 
68 

105 
72 

101 
80 

100 
76 

95 
70 

95 
68 

96 
71 

96 
69 

94 

68 

64.3 

FRESNO  USO  AP 

MAX 

S6 
64 

95 
64 

99 
62 

101 
65 

102 
65 

94 
63 

92 
56 

91 
61 

87 
65 

81 

60 

84 

52 

91 
58 

97 
62 

100 
63 

97 
69 

94 
58 

95 
59 

99 
64 

103 
66 

101 
70 

100 
67 

100 
66 

104 

70 

105 
77 

107 
75 

103 
76 

99 

70 

99 
67 

100 

70 

98 

71 

101 

70 

65.3 

FRIANT  GOVERNrCNT  CAMP 

MAX 

103 
S6 

97 
68 

95 
57 

100 
58 

103 
59 

102 
57 

96 
60 

92 
54 

91 
59 

83 
56 

81 
46 

84 
45 

92 
51 

97 
57 

101 
59 

98 
52 

96 
51 

97 
62 

99 
69 

103 
62 

102 
62 

102 
62 

102 
61 

106 
68 

106 
73 

108 
70 

105 
66 

102 
62 

102 
63 

101 
68 

98 
67 

58.7 

GLENNVILIE 

MAX 

89 

60 

89 
45 

90 
48 

90 
51 

91 
51 

91 
48 

83 
46 

82 
43 

80 
49 

79 
49 

75 
37 

84 
41 

90 
44 

87 
53 

87 
55 

88 

50 

89 
47 

93 
45 

94 

50 

92 
46 

92 
51 

94 

55 

96 
56 

97 
57 

100 
57 

98 
55 

95 
51 

92 
55 

87 
51 

93 
63 

87 
66 

60.5 

GRANT  GROVE 

MAX 

76 
63 

71 
55 

71 
50 

76 
53 

76 
50 

75 
60 

69 
46 

66 
46 

66 
44 

69 
44 

52 
37 

64 
41 

72 
50 

78 
54 

75 
54 

73 
49 

72 
48 

73 
49 

78 
53 

78 
54 

75 
55 

77 
56 

79 
56 

79 
59 

76 
56 

80 

57 

80 
56 

78 
56 

80 
57 

80 
61 

78 
55 

51.7 

HANFORO 

MAX 

98 
69 

95 
61 

96 
53 

97 
53 

98 
61 

97 
58 

97 
54 

92 
58 

91 
63 

86 
60 

81 
53 

87 
53 

92 
57 

95 
58 

97 
58 

90 
54 

92 
57 

97 
59 

98 
56 

98 
56 

96 
62 

97 
61 

98 
60 

101 
70 

102 
71 

100 
71 

96 
67 

95 
67 

95 
68 

95 
68 

86 
61 

60.2 

MCTCH  HETCHY 

MAX 

86 

66 

83 
54 

83 
66 

86 

57 

86 

56 

80 
63 

84 

52 

76 
64 

67 
55 

60 
63 

66 
43 

74 
48 

80 
50 

84 

53 

85 
58 

83 
53 

80 
52 

82 
54 

86 
54 

87 
58 

86 
58 

88 
59 

89 
59 

88 

62 

88 
65 

88 

65 

89 

60 

88 
61 

89 
59 

89 
59 

88 
61 

56.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

73 
48 

70 
44 

75 
47 

76 
48 

76 
47 

72 
43 

65 
43 

62 
44 

62 
46 

53 
43 

62 
33 

70 
40 

75 
44 

73 
46 

71 
53 

73 
46 

71 
43 

76 
46 

77 
46 

76 
49 

75 
49 

78 
51 

78 
54 

76 
53 

79 
52 

78 

52 

77 
52 

77 
62 

79 
66 

77 
59 

78 
52 

72. 0 
47.7 

lORIA 

MAX 

96 
66 

92 
66 

89 
63 

91 
65 

94 
66 

94 
63 

87 
59 

85 
57 

80 
57 

72 
63 

73 
47 

78 
59 

84 
59 

90 
65 

93 
65 

88 
66 

89 
66 

90 
66 

93 
67 

93 
69 

97 
69 

87 
68 

96 
71 

98 
72 

98 

73 

100 
73 

96 
68 

96 
70 

96 
72 

98 

72 

99 

73 

66.3 

KERN   RIVER   PH  MO  1 

MAX 
MIN 

103 
73 

95 
73 

97 
71 

101 
73 

102 
71 

96 
69 

03 
66 

91 
68 

88 

70 

S3 
60 

85 
67 

91 
69 

93 
79 

93 
74 

96 
70 

93 
70 

96 
73 

99 
75 

102 
76 

100 
75 

101 
75 

103 
81 

103 
83 

103 
83 

105 
86 

106 
82 

99 
79 

97 
83 

98 
80 

100 
81 

74.5 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

MAX 

64 

66 

61 

66 

64 

61 

58 

55 

58 

58 

52 

52 

54 

64 

68 

62 

63 

64 

67 

64 

68 

67 

71 

72 

64 

66 

78 

69 

63 

71 

74 

64.  1 

KETTIEMAN  CITY 

MAX 

103 
55 

98 
63 

95 
61 

100 
68 

102 
67 

102 
64 

95 
57 

93 
57 

92 
65 

92 
61 

81 

53 

86 
61 

91 
63 

96 
63 

99 
70 

96 
56 

96 
60 

99 
71 

69 

69 

66 

67 

83 

80 

74 

72 

68 

72 

76 

74 

66.2 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

100 
64 

94 

67 

97 
68 

100 
68 

101 
72 

93 
68 

90 

62 

92 
62 

84 

66 

SO 
60 

82 
54 

89 
60 

94 
66 

98 
66 

94 
62 

92 
65 

94 
64 

96 
68 

99 

73 

101 
73 

100 
73 

99 
67 

103 
71 

104 
78 

106 
82 

105 
78 

100 
72 

98 
68 

98 
72 

98 

73 

100 

72 

06 . 2 

68.2 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

LE  GRAND 

MAX 

95 
60 

90 
58 

94 
58 

97 
60 

95 
60 

95 
56 

87 
54 

88 

59 

85 
66 

76 
57 

80 
60 

85 
52 

91 

56 

94 

59 

91 
65 

90 
54 

90 
60 

94 

60 

97 
64 

96 

62 

97 
64 

97 
61 

99 
61 

101 
69 

103 
75 

103 
70 

97 
67 

95 
63 

95 
64 

95 
65 

95 
66 

93 .  1 
61  .  1 

LEMON  COVE 

MAX 

99 
61 

94 
66 

95 
62 

97 
65 

99 
66 

100 
58 

94 
57 

91 

66 

90 
60 

88 
62 

82 
51 

84 

55 

89 
61 

96 
64 

95 
72 

96 

57 

92 
58 

94 
61 

98 
66 

100 
67 

99 
64 

97 
66 

99 
72 

104 
77 

101 
79 

106 
72 

102 
69 

99 
68 

97 
70 

83 

73 

88 
70 

96 . 8 
64.7 

L INDSAY 

MAX 

101 
62 

98 
63 

103 
60 

101 
61 

102 
60 

98 
59 

92 
55 

90 
55 

89 
60 

87 
61 

83 
49 

88 

50 

95 
65 

95 
60 

96 
69 

93 
5  1 

95 
55 

98 

57 

101 
69 

100 
62 

98 
62 

98 
61 

103 
65 

104 
68 

106 
70 

104 
72 

102 
62 

98 
64 

93 
67 

100 
69 

101 
65 

60.9 

LITTLE   PANOCHE   OE T  DAM 

MAX 

98 
57 

95 
58 

90 
63 

94 

65 

97 
67 

98 

70 

90 
58 

86 
60 

84 

68 

74 

55 

78 
49 

80 
55 

86 
58 

91 
63 

95 
67 

92 
59 

88 
61 

90 
63 

95 
67 

98 
67 

101 
68 

100 
68 

98 
70 

100 
76 

102 
79 

104 
76 

102 
67 

98 
66 

97 
67 

100 
64 

88 
67 

83.6 
64.  1 

LODGEPOLE 

MAX 

LODI 

MAX 

94 
56 

94 
54 

93 
57 

97 
55 

96 
52 

87 
53 

80 
49 

80 
55 

72 
62 

74 

50 

81 
48 

90 
51 

96 

52 

97 
54 

97 
56 

87 

52 

92 
54 

97 
60 

97 
62 

97 
63 

97 
62 

99 
58 

102 
62 

106 
67 

102 
72 

98 
65 

93 
69 

94 
58 

95 
64 

94 

67 

86 

62 

57.  1 

LOS  BANDS 

MAX 

90 
58 

87 
56 

95 
60 

96 

60 

95 
60 

93 
63 

85 
55 

85 
60 

74 
61 

79 
55 

82 
49 

89 
54 

93 
59 

96 
61 

92 
63 

00 
67 

93 
69 

96 
63 

99 
66 

98 
68 

98 
62 

99 
64 

101 
68 

101 
70 

104 

76 

99 
73 

95 
64 

97 
60 

97 
62 

98 
62 

92 
65 

61  .7 

LOS   BANDS   OET  RESV 

MAX 

97 
60 

94 

59 

85 
63 

96 
64 

98 
67 

94 

59 

88 

55 

86 
60 

85 
59 

72 
56 

74 
54 

81 
58 

88 

62 

93 
66 

94 

67 

90 
62 

90 
63 

92 
64 

96 
70 

99 
64 

98 
63 

99 
69 

99 
72 

101 
75 

103 
78 

102 
74 

100 
70 

96 
67 

98 
69 

86 
67 

101 
67 

j3  . 0 
64.6 

MADERA 

MAX 

102 
60 

95 

60 

94 

59 

101 
65 

99 
59 

93 
54 

92 
53 

91 
60 

91 
64 

81 
59 

81 
51 

84 

51 

90 
58 

96 

60 

100 
65 

95 
56 

94 
58 

95 
58 

99 
66 

102 
69 

102 
64 

101 
64 

101 
69 

106 
73 

107 
76 

108 
72 

103 
68 

99 
63 

99 
65 

99 

67 

100 
67 

62.4 

MANTECA 

MAX 

100 
54 

94 
58 

92 
60 

97 
59 

97 
58 

94 

60 

90 
58 

90 
60 

75 
61 

75 
54 

83 

50 

87 
55 

88 
56 

94 

57 

96 
60 

87 
55 

87 

56 

93 
62 

96 

99 
64 

98 
63 

98 
62 

98 
62 

101 
67 

104 
77 

103 
71 

99 
63 

93 
59 

94 
58 

95 
69 

88 

62 

83 . 4 
60.0 

MARICOPA 

MAX 

101 
67 

95 
64 

96 

65 

96 

70 

97 

75 

101 
71 

95 
62 

91 
62 

89 
64 

88 
66 

82 
54 

80 
57 

86 

62 

93 

72 

93 
55 

94 

61 

91 
61 

93 
70 

96 
73 

98 
74 

89 
73 

98 

72 

100 
77 

105 
82 

107 
80 

104 
78 

104 

72 

103 
72 

100 
72 

98 

80 

09 

74 

95 . 8 
68.3 

fCRCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

97 
68 

95 

57 

97 
58 

99 
62 

99 
66 

96 

57 

95 
63 

89 
59 

88 

61 

78 
58 

82 
51 

88 

53 

95 
56 

97 
59 

98 
60 

94 

60 

92 
66 

98 

60 

96 
61 

100 
66 

98 

62 

88 

61 

102 
66 

106 
68 

105 
68 

104 
70 

98 
61 

97 
60 

06 
64 

101 
63 

98 
64 

60.3 

fBDESTO 

MAX 
MIN 

96 
60 

91 
56 

96 
59 

97 

60 

95 
58 

86 
57 

83 

53 

81 

50 

74 

62 

74 

55 

82 
52 

88 
54 

93 
56 

96 
59 

90 
63 

91 
55 

92 

60 

96 

62 

98 

62 

08 

66 

98 

63 

98 
62 

102 
63 

105 
68 

103 
78 

98 

73 

93 
65 

95 
60 

96 
59 

99 

61 

SO 
64 

82.  7 
60.8 

NEt*1AM  2  NU 

MAX 
MIN 

96 

57 

97 
66 

96 
56 

96 
57 

98 

56 

93 
55 

87 
52 

87 

5 1 

83 
6 1 

76 
53 

82 
4€ 

87 

5 1 

92 
55 

94 

52 

89 

53 

94 

54 

95 
56 

99 

59 

100 
63 

101 
66 

101 
61 

100 
59 

102 
65 

104 
60 

105 
75 

102 
69 

99 

65 

97 
60 

98 

60 

101 
61 

99 

65 

58.6 

NORTH  FORK   BANGER  STA 

MAX 
MIN 

94 

57 

89 

55 

90 
56 

93 
57 

94 
56 

93 

53 

87 
51 

84 

52 

84 

59 

71 
54 

75 
44 

83 

52 

89 

50 

92 
56 

92 

61 

91 

53 

88 

52 

91 
53 

93 

55 

96 
58 

96 
58 

95 
60 

96 

60 

98 

61 

98 
64 

97 
61 

97 

60 

96 
61 

96 
61 

92 
65 

95 
62 

81.1 

ORANGE  CDVE 

MAX 
MIN 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

103 
65 

97 
68 

98 
64 

99 
67 

102 
68 

103 
68 

95 
59 

93 

57 

93 
63 

91 
62 

85 
51 

85 
57 

92 
61 

98 
65 

100 
71 

98 
61 

94 
59 

96 
63 

99 
65 

104 

70 

102 
68 

101 
67 

102 
71 

106 
74 

107 
76 

109 
76 

105 
71 

101 
68 

98 

71 

83 

73 

102 
70 

88.4 

66. 1 

SEE  REfERENCE  NOTES  fOLLOHINO  SIA'ION  INOE« 


4  1 


DAILY  TEMPERniURES 


STflT  ION 

DAY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

!  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a 

POSEr  3  E 

MAX 
MIN 

80 
■«1 

79 
46 

79 
46 

78 
46 

76 
43 

76 
41 

78 
42 

77 
41 

72 
39 

58 
35 

72 
41 

78 
46 

78 
44 

79 
46 

82 
47 

83 
48 

82 
46 

84 
46 

85 
44 

84 
46 

86 
46 

87 
47 

88 
49 

89 
49 

91 
53 

90 
54 

88 
65 

92 
56 

90 
54 

88 
55 

87 

65 

81  .7 
46.6 

S«LT  SPRINGS   PUR  HOUSE 

MAX 
MIN 

90 
69 

86 
66 

85 
50 

86 
62 

86 
58 

84 
51 

79 
49 

77 
53 

68 

62 

62 
48 

70 
46 

77 
45 

82 
69 

86 
68 

86 
64 

81 
60 

81 
69 

85 
61 

87 
64 

86 

66 

88 

65 

89 
60 

89 
61 

90 
63 

89 
61 

91 
66 

90 
67 

89 
61 

89 
62 

90 
64 

90 
68 

83.7 
58.2 

SBM  LUIS  OftM 

MAX 
MIN 

91 
66 

84 
54 

90 
65 

89 
63 

99 

71 

90 
62 

77 
66 

73 
58 

86 
58 

73 
56 

74 
65 

81 
56 

86 
60 

92 
66 

94 
66 

87 
61 

89 
63 

92 
66 

97 
70 

98 
74 

94 

72 

98 
71 

97 
74 

100 
76 

102 
78 

101 
72 

94 
66 

94 
65 

98 
67 

97 
64 

99 
70 

91  .0 
64.5 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

96 
67 

93 
53 

89 

57 

97 
69 

97 
66 

94 

66 

87 
49 

86 

57 

76 
69 

63 
61 

74 
46 

79 
50 

86 
64 

91 
56 

94 

56 

91 

52 

89 
52 

91 

56 

96 
56 

98 
62 

98 
69 

100 
69 

99 
62 

100 
63 

102 
63 

104 
65 

100 
63 

99 
61 

98 
66 

99 
64 

98 
66 

92.3 
67.4 

SO   ENTHftNCE  rOSEMITE 

MAX 
MIN 

90 
62 

82 
67 

79 
49 

86 
51 

86 
51 

84 
47 

75 
47 

74 
42 

68 
51 

56 
47 

62 
40 

70 
41 

77 
43 

87 
46 

82 
52 

80 
48 

80 
45 

80 
47 

84 
49 

87 
52 

85 
56 

87 
55 

89 
55 

87 

57 

82 
58 

89 

59 

87 
54 

87 
56 

87 

57 

88 
60 

86 
57 

81.3 
51.0 

STOCKTON   WSO  «P 

MAX 
MIN 

100 
62 

94 
69 

98 
63 

100 
63 

97 
65 

85 
59 

85 
57 

78 
61 

76 
69 

77 
66 

84 

66 

90 
67 

96 
60 

99 
61 

91 
61 

90 
58 

95 
62 

99 
64 

101 
67 

100 
68 

102 
66 

102 
65 

103 
66 

107 
72 

105 
80 

100 
72 

95 
66 

97 
61 

98 
60 

98 
62 

89 
62 

94.6 
62.8 

STOCKTON   FIRE   STfi   NO  4 

MAX 
MIN 

88 
66 

93 
66 

91 
60 

92 
63 

96 
60 

93 
67 

93 
60 

81 
68 

70 
61 

75 
69 

78 
59 

82 
55 

89 
64 

93 
59 

97 
57 

90 
62 

86 
68 

92 
61 

93 
71 

99 
63 

96 
63 

96 
70 

99 
66 

101 
66 

106 
76 

101 
73 

96 
61 

91 
64 

93 
63 

93 
69 

96 
61 

91  .6 
62.5 

TEHftCHftPI 

MAX 
MIN 

86 
66 

84 

57 

93 
62 

86 
63 

89 
60 

86 
62 

81 
68 

78 
48 

76 
61 

71 
68 

70 
44 

80 
46 

92 
50 

83 
46 

84 
49 

83 
69 

86 
60 

93 
62 

89 
69 

87 
66 

86 
64 

91 
64 

89 
68 

96 
62 

91 

62 

92 
61 

90 
64 

88 
64 

86 
66 

88 
62 

91 
61 

86.9 
67.2 

TEJON  RfiNCHO 

MAX 
MIN 

101 
B8 

96 
70 

95 
62 

92 
64 

101 
68 

100 
66 

98 
60 

93 
56 

89 
67 

86 
61 

80 

52 

86 
56 

92 
62 

94 
66 

96 
65 

94 
66 

93 
66 

96 
61 

99 
71 

99 
72 

100 
73 

101 
67 

106 
72 

108 
76 

104 

72 

104 

67 

102 
66 

100 
70 

96 
68 

99 
74 

100 
71 

96.8 
65.9 

THREE   HVRS   EDISON   PH  1 

MAX 
MIN 

101 
66 

96 
66 

98 
69 

100 
66 

100 
50 

101 
61 

96 
69 

92 
69 

92 
69 

86 
64 

84 

52 

92 
55 

95 
59 

100 
66 

98 
72 

93 
63 

92 
64 

98 

62 

102 
63 

103 
68 

100 
68 

101 
69 

106 
71 

110 
72 

110 
72 

106 
74 

106 
71 

102 
72 

102 
73 

100 
74 

102 
72 

98.  7 
66.  7 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

96 
67 

89 
66 

91 
63 

91 
56 

92 
64 

89 
52 

83 
48 

80 
63 

60 
66 

64 
49 

74 
44 

82 
48 

87 
61 

89 

62 

90 
63 

86 
49 

86 
61 

90 
64 

93 
65 

93 
68 

95 
67 

96 
67 

96 

66 

96 
69 

96 
64 

94 

69 

94 

69 

94 
68 

92 
69 

96 
60 

94 
63 

88.6 
64.  7 

TRftCY  C«RBON« 

MAX 
MIN 

96 
69 

97 
66 

93 
67 

97 
68 

98 
67 

95 
66 

89 
61 

87 

62 

78 
69 

72 
66 

76 
60 

84 

50 

90 
64 

96 
66 

97 
68 

92 
62 

88 
63 

94 
68 

98 

60 

100 

62 

100 
64 

100 
61 

100 
66 

101 
66 

104 
69 

103 
69 

100 
62 

96 
67 

96 
67 

97 
67 

98 
69 

93.8 
68.0 

TRACT  PU^»>ING  PLANT 

MAX 
MIN 

92 

92 
47 

93 
62 

98 
57 

94 
64 

87 
63 

87 
52 

75 
51 

75 
62 

71 
56 

84 

65 

90 
57 

93 
58 

97 
62 

86 
65 

86 
55 

90 
60 

96 
64 

99 
62 

98 
66 

102 
68 

102 
66 

99 
68 

103 
66 

106 
82 

103 
72 

93 
63 

94 

60 

95 
59 

95 
60 

85 
60 

92.2 
60.6 

VISAL lA 

MAX 
MIN 

99 
66 

94 
67 

94 
63 

97 
61 

99 
66 

100 
63 

94 
69 

90 
67 

90 
63 

88 

62 

81 
64 

81 
60 

89 

69 

94 
66 

96 
69 

96 
60 

92 
60 

94 
63 

96 
66 

99 
68 

98 
66 

97 
62 

98 
70 

102 
74 

102 
76 

106 
74 

102 
70 

98 
68 

96 
66 

96 
71 

98 
71 

96.3 
65.  1 

UASCO 

MAX 
MIN 

104 
66 

97 
62 

98 

67 

100 
63 

101 
61 

103 
65 

96 
59 

94 
68 

93 
62 

91 
65 

89 
54 

86 
67 

91 
59 

97 
66 

99 
73 

96 
61 

94 
61 

97 
66 

100 
66 

101 
68 

103 
66 

101 
68 

101 
70 

106 
74 

107 
76 

109 
73 

106 
72 

103 
70 

99 
68 

100 
76 

101 

70 

98.  7 
66.4 

YOSEMITE   PARK  HEAOOTRS 
X 

MAX 
MIN 

90 
62 

87 
63 

87 
60 

90 
61 

69 
61 

89 
47 

86 
46 

82 
61 

73 
55 

66 
51 

68 
40 

79 
42 

88 
47 

87 
56 

48 

88 
45 

88 
47 

9] 
52 

94 
54 

92 
56 

94 
66 

96 
66 

96 
66 

94 
61 

94 
60 

97 
57 

94 
66 

94 
66 

98 
60 

95 
60 

88.4 
62.3 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

84 

62 

84 

62 

91 
63 

101 
64 

96 
64 

90 
62 

89 
66 

85 
51 

84 

56 

86 
53 

90 
66 

97 

60 

86 

67 

94 
64 

96 
66 

99 

66 

99 
66 

96 
61 

93 
68 

91 

63 

90 
62 

97 
61 

96 

62 

96 

70 

96 

66 

90 

60 

91 

63 

92 
62 

92.0 
60.5 

AVALON   PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

67 
68 

72 
68 

73 
60 

72 
56 

69 
66 

68 
55 

69 
66 

68 
55 

70 
66 

72 
66 

71 
63 

72 
64 

72 
66 

73 
60 

72 
57 

74 
61 

74 
59 

73 
60 

74 
61 

78 
61 

78 
63 

76 
63 

79 
64 

81 
63 

76 
66 

74 
60 

74 
60 

74 
61 

72 
69 

74 
64 

74 
60 

73.0 
69.0 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

89 
61 

87 
61 

87 
48 

92 
49 

99 
49 

99 
49 

92 
51 

89 

51 

83 
52 

84 
66 

80 
61 

86 
61 

91 
61 

97 
61 

87 
61 

96 
62 

88 

62 

98 

60 

98 

60 

91 
60 

90 
64 

89 
64 

92 
66 

94 
63 

97 
66 

97 
64 

96 
64 

98 
67 

92 
64 

90 
64 

94 
63 

91.6 
67.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
63 

92 
59 

93 
60 

97 
61 

96 
66 

90 
63 

94 
64 

83 
48 

76 
48 

82 
51 

89 
51 

94 
61 

96 
62 

90 
61 

93 
60 

91 
64 

93 
63 

91 
59 

92 
59 

94 
60 

99 
58 

96 
68 

96 
63 

98 
63 

100 
66 

96 
68 

97 
66 

92.4 
58.  3 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

76 
44 

78 
42 

81 
41 

83 
46 

83 

50 

76 
41 

73 
44 

72 
44 

74 
46 

68 
44 

77 
34 

79 
39 

79 
48 

91 

62 

76 
62 

79 
48 

79 
46 

81 
47 

72 
51 

82 

50 

81 
51 

80 

62 

77 
60 

78 

60 

82 
48 

84 
61 

82 
64 

80 
62 

85 
62 

80 

62 

78.9 
47.3 

BURBANK    VALLEY   PMP   PL T 

MAX 
MIN 

83 
66 

82 
64 

88 

57 

95 
56 

94 
66 

86 
67 

86 
67 

81 
66 

86 

57 

82 
56 

83 
62 

92 
63 

92 

65 

91 
64 

96 
63 

97 
60 

98 
67 

104 
61 

97 
62 

96 
67 

92 
62 

9- 
60 

101 
66 

98 
67 

96 
68 

93 
63 

103 
60 

98 
63 

95 
63 

92 
64 

92 
62 

92 . 2 
59.8 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

87 
53 

81 
49 

79 
49 

89 
60 

91 
60 

91 
63 

79 
50 

80 
47 

81 
62 

83 
69 

76 
53 

83 
44 

88 
47 

91 
60 

96 
63 

90 
48 

91 

50 

96 
49 

101 
53 

99 
62 

97 
66 

92 
64 

94 
66 

96 
68 

103 
64 

98 
68 

93 
66 

86 
66 

91 
55 

91 
56 

88 

62 

89.7 
62.6 

CAMPO 

MAX 
MIN 

84 
42 

86 
41 

92 
42 

99 
62 

97 
62 

90 
47 

86 
44 

80 
43 

86 
46 

80 
46 

84 

40 

92 
46 

96 
66 

91 
66 

94 
66 

95 
55 

96 
54 

96 
66 

88 

63 

88 
60 

88 

60 

92 
69 

91 
61 

95 
51 

96 
60 

96 
58 

97 
62 

94 

66 

96 
59 

93 
60 

96 
69 

91.3 
63.5 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

83 
69 

84 

60 

93 
66 

101 
63 

99 
66 

99 
55 

92 
54 

82 
66 

90 
64 

86 
65 

85 
51 

96 
62 

96 
53 

94 
62 

98 
64 

102 
56 

104 
64 

106 
66 

105 
58 

96 
60 

94 
58 

95 
69 

102 
67 

104 
66 

103 
64 

101 
63 

104 
69 

103 
60 

100 
62 

97 
67 

102 
63 

96.6 
68.4 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

68 
62 

67 
62 

68 
57 

69 
60 

70 
63 

68 
60 

67 
SI 

68 

67 

67 
67 

63 

63 

67 

65 

66 

64 

63 

67 

54 

67 

69 

69 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

65 

66 

71.8 
64.0 

CLAREMOHT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

84 

57 

81 
57 

80 
64 

86 
66 

91 
57 

88 
56 

83 
67 

82 
65 

80 
52 

81 
54 

76 
66 

82 

55 

9] 
67 

90 
62 

87 

62 

91 
61 

92 
68 

96 
60 

98 
64 

91 
57 

89 

60 

88 
68 

88 
68 

96 
63 

94 
66 

93 

62 

90 
61 

91 
63 

88 

62 

92 
64 

98 
62 

88.2 
69.2 

CORONA 

MAX 
MIN 

83 
63 

81 
61 

88 
66 

94 

56 

91 
56 

87 
69 

86 
69 

84 

66 

84 

54 

92 
58 

83 
60 

91 
55 

90 
60 

92 
69 

95 
63 

99 
64 

101 
67 

98 
64 

95 
69 

94 
69 

91 
67 

102 
66 

98 

67 

97 
62 

96 
63 

96 
61 

92 
71 

94 

65 

90 
65 

91 
63 

-1.5 
60.9 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

76 
54 

76 
67 

80 
69 

82 
64 

88 
67 

86 
66 

84 
64 

76 
62 

71 
58 

71 
56 

64 
66 

74 
43 

86 
64 

85 
62 

81 
57 

82 
69 

83 
56 

85 
52 

86 
66 

80 
68 

79 
59 

86 
60 

81 

60 

82 
64 

85 
69 

86 
60 

88 
64 

88 
64 

87 
60 

88 
66 

96 
67 

81.6 
58.6 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

90 
49 

84 

52 

84 

47 

93 
48 

98 
63 

96 
54 

91 
49 

85 
60 

82 
49 

83 

62 

78 
60 

86 
49 

94 
60 

98 
53 

96 
61 

93 
66 

98 
50 

100 
63 

104 
70 

99 
64 

96 
68 

94 
67 

96 
60 

100 
66 

102 
63 

100 
60 

97 
68 

100 
60 

104 
64 

103 
65 

96 
62 

66.6 

EL    CAPITAN  DAM 

MAX 
MIN 

85 

55 

64 

66 

86 
48 

91 

60 

07 
53 

95 
50 

89 

66 

90 
65 

86 
50 

86 
58 

85 
66 

86 
51 

90 
66 

94 

62 

82 
57 

96 

69 

98 
60 

100 
68 

90 
68 

92 
71 

92 
63 

87 
62 

86 

66 

91 
61 

90 
66 

93 
62 

92 
62 

92 
64 

86 

62 

85 
62 

88 
61 

68.3 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

89 

53 

102 
62 

101 
66 

92 
62 

88 

62 

86 
55 

97 
54 

98 
69 

93 
68 

99 
61 

99 
68 

103 
66 

94 
67 

97 
66 

96 
62 

96 
61 

101 
60 

104 
67 

102 
66 

100 
64 

103 
63 

104 
67 

100 
66 

100 
60 

101 
60 

60.2 

ESCONDIDO 

MAX 
MIN 

79 
59 

80 
60 

84 

56 

88 
69 

88 
67 

85 
66 

85 
57 

80 
58 

81 
63 

81 
64 

81 

60 

86 
60 

86 
68 

89 
64 

91 
61 

91 
62 

93 
60 

91 
58 

91 
66 

93 
68 

88 
65 

87 
63 

93 
66 

92 
66 

91 
68 

88 
64 

88 

62 

89 
63 

89 
63 

86 
64 

86 
64 

87  .0 
61.0 

rONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

86 

66 

87 
56 

94 
64 

98 
69 

97 
69 

90 
58 

88 

66 

86 

65 

85 
55 

83 
57 

88 

67 

97 
57 

97 
60 

92 
66 

96 
62 

96 
64 

98 
61 

102 
57 

101 
64 

93 
65 

93 

60 

89 

66 

95 
60 

100 
65 

92 
64 

91 
61 

91 
58 

94 
61 

93 
60 

89 
60 

93 
59 

92.6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

77 
69 

78 
61 

84 
64 

91 
59 

89 
59 

86 
58 

82 
61 

79 
60 

82 
66 

81 
61 

79 
61 

84 

66 

89 
61 

82 
67 

91 
62 

94 
63 

96 
63 

90 
69 

93 
71 

93 
72 

90 
68 

86 
66 

96 
67 

88 

66 

93 
69 

90 
66 

90 
66 

86 
66 

83 
64 

84 
66 

86.8 
62.8 

HENSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

96 
55 

87 

52 

82 
42 

91 
44 

96 
49 

96 
46 

92 
46 

86 
45 

78 
45 

84 
46 

77 
40 

83 
44 

93 
48 

94 
68 

90 
65 

92 
55 

93 
63 

96 
61 

99 
60 

92 
61 

89 
58 

89 
69 

94 
62 

96 
62 

100 
62 

96 
59 

96 
60 

96 
59 

98 
60 

98 
61 

92 
65 

91.6 
63.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINB  SIflllON  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

ICLLUILD   FIRE  DEPT 

MAX 
MIM 

87 
47 

79 
46 

85 
45 

90 
50 

87 
53 

87 
47 

83 
44 

78 
49 

75 
46 

71 
43 

78 
38 

85 
44 

85 

52 

89 
60 

52 

52 

53 

51 

55 

51 

57 

55 

57 

65 

56 

50 

55 

50 

55 

64 

84.1 
51.3 

JULIAtI  UmOLA 

MAX 
MIN 

82 
46 

82 
44 

89 
46 

97 
54 

96 
58 

68 
48 

83 
47 

79 
45 

82 
45 

76 
44 

80 
43 

90 
40 

91 
57 

85 
63 

03 
56 

03 
54 

67 

57 

55 

58 

57 

58 

57 

63 

62 

60 

61 

62 

62 

61 

61 

88.8 
54.2 

LASunn  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
54 

72 
61 

72 
62 

75 
56 

74 
56 

7  1 
56 

74 
56 

72 
57 

73 
53 

73 
53 

73 
54 

75 
53 

75 
53 

75 
54 

75 
54 

61 

56 

57 

62 

63 

60 

61 

64 

63 

64 

61 

60 

60 

61 

60 

66 

76.6 
58.4 

LA  rCSA 

MAX 
MIM 

75 
60 

75 
60 

81 
57 

85 
60 

83 
61 

81 
50 

78 
60 

76 
57 

80 
57 

78 
59 

77 
50 

81 
61 

81 

80 
65 

80 
64 

92 
64 

02 
54 

88 
60 

0 1 

92 
71 

00 

66 

66 

67 

67 

66 

65 

65 

63 

65 

83.6 
62.5 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

69 
53 

68 
53 

74 

52 

69 
52 

67 
52 

65 
51 

68 

52 

72 
46 

77 
54 

75 
55 

73 
52 

70 
48 

69 

53 

72 
52 

60 

53 

7  1 

53 

73 
47 

77 
47 

75 
52 

75 
53 

73 
52 

51 

53 

56 

55 

53 

57 

57 

56 

55 

54 

72. 1 

52.5 

LONG  BEACH   USD  AP 

MAX 
MIN 

73 
64 

74 
64 

83 
62 

82 
60 

8  1 

59 

76 
61 

73 
62 

73 
62 

82 
60 

77 
63 

79 
61 

85 
50 

84 
61 

82 
65 

80 
68 

64 

62 

63 

66 

69 

67 

65 

60 

72 

70 

67 

66 

67 

67 

70 

68 

83.2 
64.6 

LOS   AHGELEt.   WSO  AP 

MAX 
MIN 

63 

63 

61 

60 

60 

60 

61 

62 

62 

63 

60 

61 

62 

64 

68 

64 

64 

63 

67 

67 

65 

65 

60 

70 

80 
60 

66 

66 

78 
66 

66 

80 
60 

68 

76.7 
64.3 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTB 

MAX 
MIN 

78 
65 

78 
64 

80 
62 

81 

60 

78 
60 

79 

60 

78 
61 

75 
61 

76 
61 

74 
63 

77 
61 

83 

62 

83 
62 

90 
86 

86 
66 

00 
66 

01 
65 

92 
67 

69 

70 

68 

65 

70 

72 

68 

67 

65 

68 

60 

68 

68 

83.0 
65.  1 

MT  WILSON  2 

MAX 
MIN 

77 
58 

78 
55 

81 
59 

66 
65 

85 
67 

82 
61 

75 
67 

70 
51 

65 
52 

65 
45 

73 
38 

8 1 
60 

81 
63 

8 1 
66 

78 
63 

78 
62 

64 

63 

65 

58 

60 

67 

60 

78.6 
50.  1 

NEW  CL'YAMA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

68 
62 

69 
62 

69 
63 

68 

50 

70 
60 

68 

62 

68 

62 

66 

62 

67 

60 

69 
63 

69 
59 

72 
60 

71 
64 

73 
64 

72 
66 

73 
64 

74 

62 

75 
62 

77 
65 

78 
67 

76 
65 

74 
64 

76 
66 

79 
68 

70 
67 

7 1 
66 

72 
64 

75 
65 

74 

66 

75 
66 

7.^ 
66 

72.4 
63.6 

OCEANSIOE 

MAX 
MIN 

74 

59 

74 

62 

75 
60 

74 
58 

73 
56 

74 
61 

74 
63 

78 
62 

73 
57 

76 
59 

75 
59 

76 
58 

76 
63 

74 
64 

77 
62 

79 
64 

SO 
64 

78 
61 

82 
64 

83 
67 

1 03 
65 

77 
62 

8  1 
66 

80 
65 

82 
65 

81 
65 

78 
64 

78 
64 

78 
64 

66 

65 

77.8 
62.4 

OJAI 

MAX 
MIN 

79 

55 

78 
55 

86 
54 

94 

52 

94 

54 

87 

55 

82 
53 

79 
53 

8 1 
59 

6 1 
58 

82 
51 

89 

52 

91 
52 

90 
59 

9 1 
64 

05 
55 

06 
53 

101 
53 

07 

57 

94 
62 

59 

9  1 
57 

64 

98 
64 

05 
64 

94 

62 

50 

60 

62 

66 

61 

00.4 
57.6 

QXNARO 

MAX 
MIN 

57 

58 

58 

53 

56 

58 

55 

54 

58 

58 

53 

55 

55 

56 

56 

57 

56 

55 

58 

61 

60 

60 

63 

63 

64 

63 

61 

60 

62 

63 

62 

77.8 
58.3 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

82 
53 

82 
54 

80 
52 

85 
56 

88 

58 

87 

59 

85 
51 

80 
44 

77 
51 

75 
50 

76 
47 

77 
53 

87 
61 

86 
56 

75 
58 

82 
60 

60 

60 

62 

53 

58 

62 

60 

62 

63 

63 

65 

70 

67 

63 

62 

83.2 
57.8 

PASADENA 

MAX 
MIN 

61 
60 

80 
59 

85 
56 

91 
57 

88 

58 

85 
58 

82 
50 

79 
58 

80 
57 

79 
60 

79 
56 

86 

58 

90 
60 

89 
58 

91 
64 

04 

61 

05 
61 

97 
63 

05 
66 

93 
72 

70 

62 

67 

70 

69 

65 

88 
63 

65 

65 

66 

66 

88.  3 
62.2 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 
MIN 

RAMONA  CHAPMAN 

MAX 
MIN 

82 
61 

83 
55 

90 
42 

95 
42 

51 

48 

41 

48 

46 

56 

53 

47 

52 

63 

56 

57 

56 

63 

66 

64 

60 

90 
68 

62 

58 

62 

68 

60 

60 

58 

50 

58 

91  .  1 
55.2 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

91 

55 

88 

56 

87 
54 

95 
58 

99 

59 

99 

57 

93 
54 

90 
51 

87 

55 

86 
56 

82 
57 

86 
56 

95 
50 

97 
62 

93 
64 

06 

62 

98 
60 

100 
61 

1 04 
66 

96 
68 

94 

63 

96 
62 

95 
65 

1 00 
67 

104 
66 

100 
65 

07 
63 

00 

67 

100 
66 

98 
61 

05 
65 

04.8 

60.6 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  tj 

MAX 
MIN 

87 
59 

87 
58 

93 
63 

98 
59 

95 
61 

9 1 
68 

88 
59 

87 
58 

85 
62 

84 
60 

86 
59 

94 

58 

95 
60 

88 

68 

96 

65 

98 

63 

100 
60 

1 03 
61 

97 
68 

96 
70 

95 
63 

95 
62 

99 
66 

1  02 
68 

08 

68 

96 
66 

06 
63 

08 
67 

07 
66 

93 

67 

96 

65 

04.0 
62.0 

RIVERSIDE   CIT  EKP  STA 

MAX 
MIN 

89 
58 

85 
59 

85 
58 

92 
57 

96 
57 

95 
57 

90 
58 

57 

66 
55 

85 
59 

6 1 

67 

86 
57 

93 
60 

98 
67 

90 
64 

96 
62 

98 
59 

100 
60 

102 
67 

96 
69 

94 
62 

93 
61 

96 
66 

99 
67 

1 02 
67 

99 
65 

05 
62 

96 
66 

98 

66 

05 
67 

03 
66 

03.2 
61  .7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

80 

59 

88 
58 

06 
55 

1 00 
60 

98 
60 

94 

60 

0 1 

59 

88 

57 

87 
57 

8 1 

60 

87 
68 

97 
58 

08 

61 

91 
68 

97 
67 

99 
68 

101 
62 

63 

98 
69 

95 
71 

96 
64 

96 
64 

101 
66 

1 04 

69 

100 
68 

98 

67 

100 
65 

101 
68 

97 
68 

96 
68 

1 00 
67 

05.  7 
63.0 

SANDBEBG  WSO 

MAX 
MIN 

77 
56 

75 
53 

83 

55 

89 
65 

66 

80 
59 

76 
55 

72 
52 

7 1 
51 

49 

72 
43 

86 
53 

87 
62 

77 
65 

83 
65 

85 
61 

86 
60 

88 
61 

87 
64 

85 
61 

86 
65 

94 
66 

87 
64 

89 
65 

02 
68 

89 

67 

01 
60 

69 

67 

93 
67 

87 

65 

01 

66 

83.8 
60.8 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

62 

62 

63 

64 

63 

62 

64 

63 

62 

64 

64 

62 

67 

67 

65 

67 

67 

65 

71 

73 

68 

68 

69 

71 

71 

70 

60 

68 

68 

67 

66 

76.5 
66.3 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

82 
63 

61 

58 

56 

56 

59 

60 

60 

82 
57 

61 

00 
57 

91 
56 

00 

57 

00 
64 

03 
66 

05 
60 

06 
58 

08 
50 

97 
65 

05 

70 

9 1 
62 

9 1 
66 

88 
67 

95 
68 

95 
67 

89 

65 

00 
62 

91 
63 

92 
65 

91 
66 

00 

66 

80.5 
61  .0 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

42 

48 

48 

56 

56 

50 

52 

90 
53 

50 

51 

0 1 
58 

1 0 1 
52 

102 
56 

08 

67 

08 
64 

103 
50 

1 05 
57 

106 
58 

101 
65 

09 
66 

96 
60 

1 00 
67 

104 
63 

1 02 
65 

106 
65 

101 
62 

104 
61 

106 
65 

103 
64 

100 
65 

105 
64 

00.8 
58.4 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

61 

62 

66 

58 

60 

61 

63 

61 

59 

62 

61 

59 

61 

65 

61 

64 

62 

60 

57 

68 

65 

62 

65 

90 

62 

88 

70 

60 

60 

80 

66 

86 

62 

82 
61 

S^ 

67 

S3 . 3 
63.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

56 

57 

57 

56 

52 

56 

51 

56 

57 

56 

55 

55 

8 1 
54 

54 

76 
54 

80 
65 

70 
50 

60 

8 1 
61 

79 
61 

84 

62 

76 
60 

8  1 

62 

8 1 
61 

8 1 
62 

g<q 
63 

76 
63 

76 
63 

76 
64 

79 
63 

7  1 
64 

76.  1 
58.6 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 

55 

56 

55 

58 

54 

58 

58 

59 

59 

53 

53 

56 

61 

61 

59 

57 

60 

59 

60 

61 

56 

61 

64 

62 

62 

63 

62 

63 

65 

6< 

.    .  0 
59.  1 

SANTA   MARIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

54 

53 

54 

53 

53 

51 

50 

47 

57 

53 

40 

50 

47 

53 

62 

46 

48 

51 

83 

53 

76 
53 

72 
54 

75 
53 

76 
53 

82 
57 

83 

57 

7^ 

58 

72 
58 

72 
57 

74 

57 

69 

57 

75 
55 

73.0 
53.  1 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

60 

60 

59 

50 

58 

60 

60 

60 

62 

59 

59 

60 

59 

64 

65 

61 

66 

65 

61 

64 

63 

63 

67 

69 

66 

65 

64 

6< 

65 

64 

66 

60 .  1 
62.5 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

SUN  CITY 

MAX 
MIN 

oc 

63 

86 
54 

05 
57 

1 00 
61 

102 
62 

59 

59 

54 

54 

55 

62 

63 

60 

65 

62 

61 

58 

66 

50 

68 

62 

50 

58 

63 

62 

62 

61 

65 

66 

64 

05 .  4 

60.8 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

75 
61 

76 
61 

76 
60 

75 
56 

58 

59 

75 
60 

75 
59 

72 
58 

61 

57 

80 
57 

78 
58 

62 

85 
65 

62 

61 

61 

63 

65 

63 

62 

67 

68 

67 

64 

62 

64 

64 

6S 

66 

80.0 
61.0 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

81 
65 

SO 
55 

88 

51 

96 
57 

90 
60 

86 
58 

82 
53 

70 
55 

84 

54 

74 

57 

81 

50 

90 

55 

92 
57 

85 
65 

92 
63 

05 
61 

07 
61 

07 
61 

95 
64 

92 
66 

88 

62 

00 
60 

96 

08 

06 

05 

08 

94 

04 

91 

05 

00.0 
60.2 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

78 
60 

82 
60 

76 
61 

81 
54 

86 

57 

81 
58 

77 
57 

77 
50 

77 
54 

81 
57 

70 

57 

79 
54 

S3 
56 

83 
61 

80 

63 

80 

50 

01 

55 

02 

55 

80 

50 

94 

63 

91 
60 

87 
61 

84 

63 

04 
65 

01 
64 

02 
61 

68 
60 

80 

50 

85 

61 

84 

63 

85 
64 

85.0 
59.  3 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIM 

77 
48 

75 
47 

77 
50 

76 
48 

78 

50 

80 
47 

77 
47 

72 
56 

80 
48 

77 
47 

85 

02 
40 

01 

52 

99 
62 

00 
64 

93 
65 

87 
60 

82 
54 

SO 
56 

SO 
57 

86 
56 

81 
54 

82. a 

UCLA 

MAX 
MIN 

70 
60 

70 
60 

73 
58 

74 

56 

70 
56 

72 
58 

73 
57 

71 
50 

68 

57 

70 
60 

71 
57 

75 
58 

76 
59 

85 
62 

81 
64 

85 
61 

81 
61 

82 
61 

87 
64 

85 
67 

78 
61 

77 
61 

85 
65 

84 

67 

82 

67 

74 
63 

75 
61 

70 

63 

83 
66 

70 
66 

74 
64 

77.  1 
61.3 

SCE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhING  smtlON  INO£> 
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DAILY  TEMPERRTURES 


Cftl IFBBNIB 

JULr  1974 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

cr 
rr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

83 
S2 

82 
52 

88 
51 

93 
56 

eg 

66 

87 

57 

86 

52 

83 
62 

81 
53 

77 
57 

82 
49 

92 
54 

92 
55 

91 
64 

92 
63 

94 
59 

95 
58 

99 
60 

97 
65 

92 
65 

gi 

60 

90 
60 

97 
65 

gg 

66 

04 
65 

91 

62 

94 
60 

93 
66 

85 
64 

90 
63 

93 
63 

90 . 4 
58.8 

VISTfi  2  NME 

MAX 

74 

se 

79 
53 

7B 
54 

80 
57 

79 
63 

78 
58 

75 
57 

76 
52 

76 
59 

76 
56 

79 

52 

82 
58 

80 
60 

82 
59 

87 
56 

87 
56 

86 

55 

87 
67 

90 
64 

89 
62 

81 

60 

89 
61 

85 
63 

87 
63 

84 
63 

81 
58 

83 
60 

81 
60 

80 
61 

80 
61 

81  .7 
58.5 

UARNER  SPRINGS 

MAX 

YOBBA  LINDA 

•XXX 

MAX 

79 
59 

78 
56 

86 
53 

90 
54 

84 
54 

80 
54 

80 
60 

80 
53 

78 
55 

83 
54 

88 

53 

86 
53 

87 
55 

ee 

63 

92 
62 

94 
56 

95 
56 

94 
56 

95 
64 

94 

65 

69 
60 

86 
60 

95 
64 

93 
65 

94 
64 

90 
61 

91 
59 

87 
62 

88 
62 

88 
63 

89 

62 

87.6 
56.7 

SOUTHEAST  OESEBT 

BAKEB 

MAX 

109 
76 

114 

73 

109 
74 

113 
78 

114 
79 

1  15 
77 

113 
73 

115 
70 

108 
73 

102 
71 

102 
64 

108 
68 

1 1 1 
73 

113 
81 

108 
78 

107 
76 

107 
74 

1  1  1 
74 

109 
84 

107 
60 

1  1  1 

78 

1  1  1 
81 

108 

75 

110 
77 

1  14 

79 

1  15 
78 

1  15 
82 

lie 

82 

1  16 
84 

114 
85 

113 
82 

111.0 
76.7 

BABSTOW 

MAX 

101 
67 

99 
69 

100 
63 

104 
61 

104 
68 

100 
69 

9-" 
63 

91 
58 

92 
61 

90 
60 

90 
56 

99 
57 

100 
61 

101 
73 

98 
71 

101 
66 

101 
64 

102 
67 

102 
72 

100 
72 

102 
72 

103 
73 

103 
71 

98 
67 

102 
70 

105 
68 

106 
74 

109 
72 

107 
76 

106 
73 

105 
70 

100.6 
67.2 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

87 
56 

85 
53 

93 
54 

96 
56 

97 
56 

91 
58 

87 
54 

84 
63 

83 

55 

81 

52 

84 

56 

94 
51 

95 
59 

91 
69 

91 
65 

93 
61 

97 
60 

95 
60 

93 
65 

91 
65 

91 
61 

93 
62 

95 
66 

08 
65 

96 
64 

95 
64 

97 
63 

100 
66 

93 
67 

93 
66 

97 
64 

92.  1 
60.2 

BISHOP   USO  AP 

MAX 

101 
60 

99 
52 

100 
57 

99 
54 

99 
57 

97 
53 

92 

4g 

89 
53 

90 
49 

84 
60 

90 
44 

95 
50 

97 
61 

95 
59 

g2 

66 

95 
57 

96 
52 

97 
53 

98 
54 

100 
56 

102 
65 

102 
63 

97 
62 

93 
61 

98 
56 

98 
55 

103 
61 

102 
60 

98 
64 

97 
64 

95 
56 

96.5 
56.2 

BL  YTHE 

MAX 

106 
74 

106 
76 

107 
70 

110 
71 

114 

78 

1  1  1 
79 

108 
82 

102 
76 

103 
68 

107 
73 

102 
65 

106 
65 

103 
77 

106 
79 

104 
80 

106 
79 

log 

76 

107 
62 

gg 

78 

103 
77 

104 

79 

100 
83 

102 
78 

1  10 
78 

114 
79 

113 
83 

1  12 
81 

109 
86 

107 
86 

107 
81 

109 
76 

106.6 
77  .  4 

BLYTHE   FAA  AIBPOBT 

MAX 

107 
76 

105 
78 

107 
75 

112 
75 

113 
85 

109 
83 

106 
84 

103 
79 

104 
74 

102 
76 

101 
69 

107 
71 

106 
85 

102 
85 

104 
63 

107 
64 

1  10 
82 

102 
65 

101 
78 

103 
79 

105 
83 

102 
80 

104 
79 

110 
83 

115 
87 

114 
88 

116 
85 

1  1  1 
88 

108 
88 

108 
85 

1  1  1 
81 

106.9 

ei .  1 

BOBBEGO   DESEBT  PABK 

MAX 

108 

76 

104 
74 

105 
74 

106 
76 

112 
79 

114 

eo 

113 
72 

102 
68 

98 
67 

97 
68 

92 
62 

100 
70 

105 
78 

105 
82 

95 
79 

100 
76 

104 
74 

I  10 
78 

105 
70 

95 
76 

103 
77 

108 
82 

104 
78 

103 
83 

108 
81 

1  1  1 

79 

1  15 
62 

115 
85 

107 
62 

103 
79 

104 
60 

104,9 
76.4 

BBAWLEY  2  SU 

MAX 
MIN 

108 
68 

105 
67 

104 
64 

105 
68 

1  12 
74 

1  1  3 
72 

105 
74 

103 
69 

102 
68 

103 
72 

100 
65 

gg 

65 

102 
76 

103 
79 

91 
74 

103 
76 

105 
74 

107 
78 

g? 

76 

96 
77 

101 
77 

107 
81 

97 
77 

104 

7g 

108 
61 

112 
78 

1  1  1 

7g 

110 
82 

105 
80 

103 
73 

104 

77 

104.  1 
74.3 

CANTIL 

MAX 

68 

68 

60 

63 

79 

76 

67 

60 

63 

67 

62 

67 

60 

70 

77 

76 

61 

61 

66 

71 

80 

80 

71 

70 

71 

67 

63 

76 

82 

75 

73 

102.5 
69.0 

DAGGETT   FAA  AIBPOBT 

MAX 

103 
76 

103 
77 

104 

70 

108 
74 

107 
80 

103 
79 

101 
74 

95 
71 

95 
71 

90 
69 

96 
65 

102 

6g 

105 
73 

101 
80 

96 
64 

104 

77 

105 
75 

107 
77 

ge 

84 

100 
79 

106 
80 

104 
81 

104 
80 

102 
76 

105 
80 

log 

80 

1  1  1 
82 

1  1  1 

82 

108 
83 

109 
82 

104 
60 

103.2 
77.  1 

DEATH  VALLEY 

MAX 

1  18 
91 

112 
90 

112 
89 

I  IB 
95 

I  18 
92 

1  17 

92 

1  12 
88 

108 
86 

105 
86 

106 
83 

106 
78 

110 
74 

115 
78 

1  15 
94 

1  16 

93 

1  12 
91 

113 

ee 

115 
05 

112 
89 

1  1  1 
93 

1  18 
90 

lie 

97 

116 
75 

1  1  1 
84 

117 
89 

I  18 

eg 

1  ig 

92 

121 
90 

121 
98 

120 
95 

116 
83 

114.4 

ee.3 

DEEP   SPBINGS  COLLEGE 

MAX 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

104 
79 

102 
78 

100 
80 

104 
83 

1  12 
84 

1  1  1 
82 

105 
80 

101 

eo 

98 
76 

99 
78 

98 

75 

99 
76 

103 
83 

106 
85 

gg 

63 

100 
63 

102 
81 

107 
81 

101 
81 

97 
60 

98 
83 

108 
89 

101 
84 

104 
63 

107 

eg 

1 12 
89 

1  12 

93 

1  1  1 
91 

109 

67 

103 
85 

104 
85 

103.8 
82.7 

EL   CENTBO  2  SSUi 

MAX 

107 
67 

106 
72 

106 
68 

112 
68 

114 
70 

loe 

75 

log 

73 

102 
68 

102 
69 

101 
73 

99 
60 

103 
65 

104 
76 

104 
77 

103 
71 

107 
78 

109 
74 

76 

97 
76 

101 
78 

105 
77 

104 
82 

107 

76 

109 
80 

113 
80 

1  10 
78 

112 
79 

1  1 1 
88 

105 
80 

104 
75 

106 
77 

106.0 
74.5 

EL   MIBAGE  FIELD 

MAX 

93 
65 

89 
58 

94 
50 

93 
62 

97 
54 

96 
64 

95 
53 

93 
49 

eg 
4g 

B7 
46 

87 
49 

89 
48 

95 
50 

06 
60 

g3 

64 

92 
69 

95 
53 

83 
55 

98 
60 

93 
63 

83 
66 

99 
67 

96 
65 

92 
60 

95 
63 

97 
59 

98 
63 

99 
65 

100 
68 

06 
64 

87 
64 

93.9 
58.0 

FAIBMONT 

MAX 

84 
63 

80 
61 

79 
63 

SB 
66 

93 
72 

91 
69 

85 
61 

80 
57 

76 
58 

76 
54 

70 
53 

65 
54 

90 
59 

91 
65 

85 
70 

87 
66 

90 
64 

g2 

66 

95 
67 

92 
68 

89 
69 

94 
73 

99 
66 

g4 

66 

94 
67 

97 
73 

93 
73 

96 
73 

99 
72 

98 
72 

90 
71 

88 . 8 
65.5 

GOLD   BOCK  BANCH 

MAX 

106 
76 

104 
77 

106 
79 

1 1  1 
77 

113 
81 

110 
78 

102 
81 

102 
80 

101 
78 

102 
74 

99 
6B 

104 
72 

102 
62 

103 

eo 

106 
82 

109 
81 

107 
82 

100 
64 

96 
78 

104 
78 

100 
82 

101 
84 

106 
80 

110 
84 

1  15 
84 

I  1  1 
83 

1  10 
82 

104 
81 

101 
81 

104 
82 

106 
82 

1 05 . 0 
79.8 

HAIWEE 

MAX 

98 
64 

94 
66 

94 
65 

93 
64 

97 
66 

98 
67 

94 
62 

90 
62 

go 

60 

67 
62 

85 
54 

86 
58 

gi 

64 

96 
69 

95 
70 

89 
67 

93 
64 

93 
63 

96 
68 

93 
66 

95 
68 

101 
69 

99 
71 

91 
69 

93 
67 

96 
66 

99 
67 

100 
64 

103 
70 

103 
60 

99 
65 

94 . 6 
55.  1 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

MAX 

102 
66 

100 
67 

99 
68 

104 
70 

110 
75 

108 
72 

104 
72 

99 
69 

96 
68 

97 
68 

94 
67 

93 
67 

102 
60 

103 
62 

ge 

80 

gg 

80 

103 
88 

106 
85 

108 
77 

95 
77 

98 
74 

104 
80 

107 
77 

104 
80 

106 
60 

1  10 
87 

109 
87 

109 
85 

106 
84 

101 
80 

103 
78 

76.5 

IMPEBIAL 

MAX 

107 
74 

107 
72 

105 
72 

1  1  1 
74 

112 
79 

107 
77 

105 
79 

101 
72 

103 
74 

ge 

74 

98 
69 

102 
70 

103 
60 

96 

ei 

102 
76 

105 
78 

107 
79 

105 
81 

96 
78 

101 
79 

106 
61 

101 
61 

104 
78 

108 
82 

I  12 
86 

109 
62 

1  1  1 

82 

106 
80 

lO" 
83 

105 
78 

107 
79 

1 04. 6 
77.  7 

IMPEBIAL    FAA  AP 

MAX 

107 
72 

108 
71 

106 
71 

1  1  1 
72 

113 
79 

107 
77 

106 
76 

103 
71 

101 
72 

100 
73 

100 
66 

104 
71 

105 

eo 

91 

ei 

103 
77 

105 
78 

108 
79 

100 
81 

98 
78 

103 
78 

106 
79 

98 
82 

104 
78 

108 
82 

1  1 1 
85 

109 
82 

1  1  1 
82 

105 
85 

104 
82 

105 
76 

106 
79 

1 04 .  7 
77.3 

INDEPENDENCE 

MAX 

101 
67 

98 
63 

96 
65 

99 
61 

99 
54 

98 
61 

96 
5S 

92 
59 

93 
58 

eg 

56 

67 
56 

91 
57 

g4 

60 

98 
66 

94 
71 

90 
63 

96 
60 

97 
52 

97 
63 

100 
69 

103 
72 

104 

70 

95 
66 

95 
62 

97 
64 

100 
67 

101 
68 

104 
70 

101 
70 

101 
63 

63.7 

INDIO  U   S   DATE  GABOEN 

MAX 

106 
80 

104 
76 

103 
72 

105 
87 

1  12 
84 

1  10 
76 

108 
64 

103 
73 

101 
74 

101 
74 

96 
71 

101 
73 

102 
73 

104 
80 

ge 

78 

102 
78 

105 
84 

109 
82 

100 
78 

99 
78 

105 
65 

108 
78 

101 
76 

104 
81 

109 
81 

1  1  1 
80 

113 
80 

115 
88 

108 
80 

104 
77 

105 
81 

78.  1 

IN  r-OKEBN 

MAX 

104 
69 

103 
66 

102 
62 

104 
62 

104 
62 

100 
65 

95 
63 

93 
58 

91 
67 

eg 

64 

94 
54 

99 
56 

102 
61 

103 
70 

98 
72 

100 
64 

101 

eg 

103 
68 

103 
67 

104 
72 

107 
72 

105 
74 

104 
68 

100 
68 

105 
72 

105 
69 

106 
70 

108 
69 

107 
80 

106 
79 

105 
74 

67.3 

IBON  MOUNTAIN 

MAX 

108 
78 

105 
78 

104 
76 

107 
75 

112 
74 

112 
73 

108 
72 

103 
77 

101 
74 

102 
76 

100 
76 

100 
72 

106 
76 

108 
84 

103 
82 

104 
83 

105 
81 

109 
84 

104 
82 

103 
75 

103 
75 

105 
83 

105 
84 

106 
85 

109 
85 

112 
86 

1  15 
93 

116 
88 

113 
91 

108 
83 

109 
86 

80.3 

LAKE  ABBOUHEAD 

MAX 

75 
56 

75 
56 

80 
51 

88 
54 

86 
61 

79 
53 

74 
56 

70 
56 

69 

52 

66 
46 

75 
44 

81 
49 

62 

5g 

78 
61 

77 
62 

81 
55 

83 
53 

86 

52 

83 
59 

78 
59 

84 

56 

82 
58 

84 
58 

ei 

57 

85 
58 

83 
58 

87 
59 

89 
60 

84 

60 

65 
60 

86 
69 

56.  1 

LANCASTEB  FSS--FAA 

MAX 

89 
68 

86 
66 

94 
62 

99 
59 

98 

72 

91 
69 

87 
64 

83 
60 

82 
62 

79 
56 

91 
56 

97 

52 

go 

55 

93 
70 

83 
74 

97 
67 

97 
59 

101 
59 

100 
65 

94 
72 

101 
72 

102 
71 

92 
69 

97 
67 

103 
69 

101 
68 

103 
69 

104 
75 

104 

79 

98 
75 

101 
69 

66.  1 

rCCCA  FIBE  STATION 

MAX 

106 
62 

106 

..5 

105 
64 

1  12 
69 

116 
70 

113 
64 

109 
62 

104 
64 

103 
64 

103 
64 

101 
72 

103 
65 

105 
73 

102 
81 

100 
79 

107 
76 

109 
77 

105 
76 

100 
76 

103 
74 

110 
71 

107 
76 

106 
77 

110 
76 

1  14 
80 

113 
86 

109 
78 

105 
81 

106 
76 

105 
72 

106 
76 

72.5 

MITCHELL  CAVEBNS 

MAX 
MIN 

94 
67 

92 
66 

92 
68 

97 
72 

100 
81 

93 
74 

94 
66 

88 

66 

85 
63 

97 

70 

ee 

58 

91 
59 

91 

94 
74 

85 
70 

06 
63 

gi 

72 

93 
74 

66 
70 

88 
64 

91 
72 

91 
71 

93 
73 

93 
71 

102 
78 

100 
80 

102 
83 

103 
84 

103 
78 

94 
80 

95 
75 

71.4 

tOJAVE 

MAX 
MIN 

97 
74 

92 
73 

94 
62 

98 
62 

102 
57 

102 
56 

90 
55 

90 
54 

86 
61 

87 
60 

76 
59 

87 
57 

95 
59 

98 
69 

98 
69 

93 
70 

g7 

61 

97 
62 

73 

99 
73 

96 
76 

98 
78 

99 
69 

99 
67 

98 
71 

103 
68 

103 
74 

103 
75 

103 
78 

100 
74 

103 
71 

66.7 

FOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

100 
65 

89 
66 

88 
63 

94 

60 

94 

65 

93 
71 

94 
64 

95 
60 

84 
61 

80 
56 

76 
46 

88 
49 

81 
57 

92 
58 

93 
57 

62 
64 

86 
67 

91 
64 

93 
65 

94 
66 

90 
63 

80 
66 

94 
66 

eg 

62 

90 
63 

92 
64 

94 
66 

97 
67 

99 
69 

93 
72 

93 
66 

90.3 
62.8 

MT  SAN   JACINTO   W  S  PK 

MAX 
MIN 

74 
39 

75 
41 

76 
41 

79 
45 

77 
55 

72 
43 

72 
40 

67 
44 

69 
42 

66 
47 

71 
40 

71 
40 

73 
48 

70 
52 

66 
50 

69 
49 

73 
43 

71 
45 

65 
45 

65 
47 

70 
47 

70 
49 

68 
48 

71 
50 

75 
47 

76 
50 

77 
50 

78 
51 

72 
55 

72 
50 

72 
48 

71.7 
46.5 

NEEDLES   FAA  AIBPOBT 

MAX 
MIN 

105 
82 

103 
80 

106 
81 

113 
81 

113 
87 

109 
83 

104 
84 

100 
81 

100 
80 

99 
78 

100 
73 

104 
75 

107 
86 

103 
87 

97 
79 

100 
81 

107 
83 

104 
86 

102 
72 

95 
72 

101 
81 

105 
83 

106 
85 

109 
82 

112 
85 

114 

89 

113 
89 

114 
87 

109 
91 

109 
88 

110 
86 

105.6 
82.5 

SEE  REFERENCE  N0TE5  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


JULY  lan 


STRT ION 


OflY  OF  MONTH 


PR1.M  SPRINGS 


PARKER  RESERVOIR 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


8S  90  9% 
61     60  »9 


98  96  92 
62  68 


BANDSBURO 


THERMAL    FAA  AP 


TKNTrNINE  PALMS 


VALYEPMO   FIRE   STA  79 


VICTORVILLE   PUMP  PLANT 


MAX 
MIN 


108  10%  104 
80     81  81 


98  98  99 
64     60  %9 


103  102  104 
71     66  66 


MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


WHITE   MOUNTAIN  1 


WHITE   MOUNTAIN  2 


UILOROSE  RANGER  STA 


MAX 
MIN 


106  102  104 
67     67  67 


93  OS  96 
57     55  46 


92  91  91 
55     63  57 


73  69  67 
38     33  34 


93  94  94 
59     60  60 


108  113  112 
80     83  86 


98  90 
70  70 


111  114  110 
67  76 


108  109  105 
70     75  68 


100  97  93 
52     54  55 


98  102  98 
58     60  67 


69     69  68 

36     37  35 


56  58  55 
38     38  38 


97  96  95 
63     63  69 


81  81  91 
56     52  51 


107  lor  101 


90  90  86 
66     64  60 


101  100  101 
63     69  76 


103  99  97 
63     63  67 


87  88  85 
50     46  65 


93  85  83 
63     58  56 


67  62  57 
30     38  37 


21     31  29 


89  88  86 
65     58  51 


10     II  12 


95  91  95 
53     56  52 


102  100  101 
77      73  73 


80  89  96 
58     55  56 


97  99  103 
74     71  69 


98  94  104 
65     61  65 


81  88  94 
51     42  49 


83  82  91 
65     50  63 


68  63  64 
30     22  32 


85  90  90 
59     62  57 


13     14  15 


98     93  92 

57     70  75 


105  105  103 
78     86  79 


99  96  94 
68  71 


104  95  101 
72     81  78 


104  105  99 
69      79  75 


94  90  93 
62     62  66 


97  96  92 
68     66  71 


68     69  70 


66  57  66 
36     36  36 


96     94  91 


16     17  18 


96  97  100 
66     57  59 


104  107  109 
77      77  84 


96  07  99 
69     66  65 


104  108  101 
77     83  79 


102   104  104 

73     73  75 


05  96  96 
57     53  66 


95  06  07 
62     59  50 


63  61  66 
42     33  33 


66  63  54 
35     36  35 


92  92  93 
64     61  66 


9    20  21 


00  04  100 
66     66  55 


104  101  101 
82     75  79 


06     08  102 

69     66  69 


98  103  107 
77     78  83 


101  101  104 
73     72  76 


05  92  98 
64     61  62 


90  05  05 
68     69  63 


66  67  66 
34     37  38 


66  56  54 
35     36  39 


91  93  98 
66     63  66 


22   23  24 


102  97  98 
60     67  69 


101  108  106 
82     84  82 


102     94  97 

70     59  66 


102  104  110 
79      77  77 


105  101  102 
76     72  71 


99     01  04 

62     63  63 


102  101  93 
67     66  64 


70  69  66 
40     40  44 


67     67  64 


99     88  91 

70     61  66 


25   26  21 


101  99  101 
70     70  69 


109  114  114 
86     88  80 


102  too  103 
72     68  72 


112  112  113 
87     87  88 


105  107  100 
75      78  78 


98  100 
62  65 


99  101  103 
65     66  65 


61  68  68 
39     40  43 


51  56  55 
37      37  37 


96     96  98 

70     69  70 


28   29   30  31 


103  104  100  101 
68     71     71  60 


114  HI  106  107 
01     01     85  86 


104  103  101  101 
71      77      74  77 


104  104  105  105 
87     80      77  80 


111  110  1 06  1 06 
70     84      77  76 


101  99  97  07 
64     50     64  63 


103  105  100  98 
68     70     69  66 


71  66  67 
42     46  30 


50  55  56  65 
40     41  41 


08  100  100  06 
72     75     76  65 


06.7 
63.5 


106.2 
81 .6 


103.7 
72.0 


04.2 

57.2 


05.3 
62.7 


65.0 
37.0 


54.  J 
35.6 


03.5 
64.7 
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MONTHLY   RND   SEnSONflL   HERTING  DEGREE  DAYS 

SEASON   OF    1973   -   197'?  CALIFORNIA 


5  T  H  I  1  UN 

1 1  1 1  V 

JUL  T 

HUb 

C  C  P  T 

n  p  T 
UL  1 

M  n  \/ 

IN  U  V 

n  r  p 

1  Q  W 
JHIN 

p  r  R 

r  t  D 

riHK 

DPP 

M  Q  Y 

1  1  H  T 

)  1  IMP 

T  n  T  Ql 
1  U  1  HL 

NORMOLS 
JULr-JUNE 

XXX 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

BIG  BAH  RANGER  STATION 

BUTLER   VALLEY  RANCH 

CALLAHAN 

g 

20 
3 
98 
19 

23 
26 
17 
112 
67 

39 
76 
48 
1  19 
161 

227 
210 
276 
320 
461 

617 
583 
685 
462 
692 

640 

622 
786 

737 
726 
652 
1011 

683 
630 
559 
767 

640 
619 
493 
689 

421 

444 
666 

212 
222 
212 
362 
366 

29 
47 
18 
148 
63 

4104 

431  1 
5607 

CECILVILLE   5  SF 
CLOVEHDALE   3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
DUTTONS  LANDING 

26 
0 
2 

68 

2 
12 
247 
82 

120 
22 
62 

61 

463 
99 
294 

166 

396 
641 

379 

626 
660 

502 

566 
7  38 

660 

467 
525 
600 

39g 
525 

380 

646 
28g 
407 
416 
317 

364 
130 
21  1 

216 

80 
10 
28 

91 

2903 
4087 

2482 

ELK  VALLEY 
EUREKA  WSO  CI 
FERNOALE   2  NW 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 

50 
287 
267 

26 
267 

g6 

308 
2g7 
42 
303 

162 
230 
231 
1 1 1 
196 

601 
393 

414 
351 

676 

3gg 

621 
376 

685 
419 

723 
466 

882 
669 

891 
667 

739 
623 

713 
62g 

651 
455 

525 
462 

617 
464 

629 
408 

373 
423 

344 
379 

101 
321 

62 
268 

5433 
4771 

5100 
4562 

4643 
5246 

FORT  JONES   RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GRATON 

HftPPY  CAMP   HANGER  STA 
HEALDSBURG 

17 
262 
30 
4 
0 

31 

aeg 

71 
20 
2 

141 

206 
68 
69 
7 

466 
298 
190 
339 
74 

661 
3g6 
400 
626 
350 

438 
493 
602 
467 

996 
642 
596 
789 
502 

479 
500 
629 
389 

679 
465 
437 
550 
327 

674 
397 
341 
344 
199 

320 
406 
218 
172 
98 

62 

2gi 

97 
21 
14 

4468 
3441 
4165 
2419 

3224 
3997 
2668 

HILTS 
HOOPfi 
KENTFIELD 
KLftMftTH 

LflVft  BEDS   NAT  MONUMENT 

31 
7 

g 

221 
61 

46 

34 
262 
73 

178 
28 
30 
178 
203 

476 
262 
134 
357 
613 

756 
493 
366 
482 

871 
551 
476 
499 

1117 
678 
623 
530 

1201 

917 
664 
417 
562 
944 

829 
447 
346 
484 
907 

597 
362 
264 
451 
722 

203 
162 
418 

14 
32 
270 

2762 
4814 

3062 

MOUNT  HEBRON  PS 
NAPft   STATE  HOSPITAL 
ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 
ORLEANS 

PETAL UMA   FIRE   STA  2 

84 
9 

246 
1 

14 

143 
19 

239 
16 
32 

328 
20 

142 
4 
38 

623 
82 
410 
215 
1  13 

873 
343 
492 
534 
334 

964 
455 
629 
550 
474 

1235 
471 
660 
675 
495 

913 
404 
662 
537 
423 

884 
319 
487 
409 
340 

744 
258 
460 
299 
268 

661 
195 
427 
154 
216 

184 
45 

298 
5 
64 

7636 
2631 
4932 
3410 
2800 

2778 
2933 

POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON   GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

0 
9 
0 

286 
14 
16 
6 
14 

46 
16 
1  3 

164 
290 
1  17 
67 

473 
503 
404 
286 

625 
550 
496 
397 

644 
702 
557 
419 

526 
606 
462 
336 

417 
472 
371 
276 

418 
345 
401 
290 
192 

370 
175 
248 
122 

300 
19 
60 
18 
26 

3891 
2859 

2900 

SflNTft  ROSA 

SAUYERS   BAH   HANGER  STA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

12 
3 

173 
169 
3 

24 
19 
199 
244 
9 

21 
73 
107 
180 
1 1 

106 
336 
307 
236 
86 

367 
671 
426 
391 
347 

467 
744 
437 
429 
469 

517 
837 
587 
487 
480 

426 
715 
516 
430 
418 

349 
596 
453 
421 
336 

250 
467 
424 
366 
243 

159 
229 
361 

132 

51 
27 
221 

16 

2768 
4707 
42  U 

2649 

2973 
3689 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TULELAKE 

UK  I  AH 

WARM  SPRINGS  DAM 
WEAVEHVILLE   RANGER  STA 

0 
46 
0 
7 
1  1 

1  1 

92 
6 
7 

27 

78 
217 
16 
26 
77 

372 
621 
134 
123 
346 

688 
836 
436 
412 
647 

712 

609 
512 
744 

842 
1114 
513 
600 
894 

680 
866 
498 
486 
712 

551 
799 
396 
420 
622 

491 
671 
289 
294 
496 

220 
428 
139 
146 
268 

32 
99 
20 
40 
41 

4687 

3064 
30  72 
4875 

2876 
4734 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILL  ITS    i  NE 
WILLOW  CREEK    1  NW 
YHEKA 

XXX 
SACRAMENTO 

DRAINftGE  02 

46 
26 
3 
8 

4S 
18 

20 

190 
54 
24 
78 

498 
231 
236 
402 

764 
613 
470 
686 

819 
661 
662 
784 

1099 
655 
653 

1026 

829 
654 
661 
780 

764 
464 
447 
580 

646 
408 
316 
651 

404 
286 
188 
289 

96 
87 
16 
43 

3878 
3492 
6357 

6233 

ADIN   RANGER  STATION 
ALTUHAS   RANGER  STftTION 
AUBURN 

AUBURN   DAM  PROJECT 
BLUE   CANYON   WSO  AP 

30 
47 
1 
3 
13 

49 
106 
1 
2 
61 

162 
283 
1  1 
20 
134 

476 
617 
140 
183 
386 

7g8 
857 
467 
509 
896 

898 

564 
636 
816 

1074 
1219 
609 
667 
939 

836 
973 
502 
670 
798 

781 
863 
407 
471 
808 

634 
750 
326 
390 
692 

396 
600 
117 
160 
355 

89 
138 
7 
16 
83 

6223 

3161 
3626 
5981 

5810 
2908 

6607 

BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 

14 

2 

62 
20 

68 
0 
0 

1  13 
62 

igg 

0 

1 1 

265 

ig6 

407 
123 
126 
636 
608 

889 
367 
395 
740 
870 

863 
663 
624 

892 
962 

928 
600 
699 
1093 
1031 

766 
490 
463 
842 
901 

806 
367 
371 
766 
846 

687 
280 
306 
682 
672 

410 
109 
88 
395 
377 

1  12 
14 
0 

158 
81 

6118 
2915 

6512 
6606 

6762 
278g 
6763 

CHESTER 

CHICO   UNIVERSITY  FARM 
CL  ARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

29 
0 
2 
0 

0 
6 
10 

210 
4 
9 
31 
18 

621 

129 
221 
168 

869 

399 
516 
682 

969 
536 
684 
647 
604 

1043 

613 
764 
686 

858 

607 
639 
637 

807 

363 
609 
491 

671 
280 
273 
424 
371 

416 
65 
96 
152 
122 

136 
6 
6 
18 
8 

2986 
3930 

2805 
32g7 

COLUSA    1  SSW 

0 

0 

0 

94 

422 

564 

585 

466 

619 

0 

2670 
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MONTHLY  AND  SEflSONflL  HEfiTING  DEGREE  DAYS 

SEBSOM   OF    J973  -  CftLIFOPNIB 


STRTION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

NORflfiLS 
JUL  T -  JUNE 

PiDV          5    U«.L1    P  YD  FADM 

111 

387 

545 

673 

470 

350 

261 

77 

1 

2776 

2729 

Utt-K    LKCt^    r  UKC.DMI 

i  0  3 

327 

811 

772 

858 

728 

715 

610 

260 

44 

5276 

Ut.    inOL  M 

1 6 

5^ 

241 

673 

679 

777 

615 

682 

470 

230 

26 

4361 

4091 

DOBBINS   1  S 

0 

9 

32 

216 

565 

630 

663 

544 

476 

396 

153 

8 

3666 

OOWNIEVILLE   RflriGER  STfl 

7 

36 

121 

382 

736 

867 

884 

71  1 

661 

649 

282 

51 

5277 

C"<i^T    DADK     Df^POun  TO 

1 9 

17  7 

477 

620 

706 

593 

466 

410 

1  38 

12 

3641 

3236 

pf^rDrm  o  r  tdp  ^TftTrnN 

rrllKriCLV.'     "iKC  jIMIiun 

'3 

98 

362 

532 

565 

474 

366 

265 

131 

20 

2818 

98 

395 

542 

559 

440 

349 

261 

62 

1 

2730 

GEOOGETOWM  PftNGER  STA 

2 

16 

54 

214 

637 

619 

606 

147 

24 

GPASS   VALLEY  N3.  2 

1 

16 

60 

259 

616 

643 

728 

617 

560 

469 

201 

26 

4216 

4 

129 

344 

532 

590 

497 

354 

260 

120 

16 

2666 

IK 

44 

ifin 

662 

846 

1 02 1 

600 

702 

577 

266 

72 

6637 

5313 

IP U  Al   1  P  Y 

42 

81 

224 

654 

693 

926 

662 

710 

486 

1  39 

LflKEPOBT 

0 

13 

24 

236 

521 

637 

729 

604 

497 

357 

162 

16 

3796 

LftKE  SPfiULDING 

74 

88 

258 

490 

869 

915 

962 

766 

774 

658 

396 

99 

6349 

6406 

MANZANITA  LAKE 

572 

°^ 

1  009 

J  1 62 

1017 

985 

913 

606 

208 

7638 

t       "''LCI  L.IJVC. 

40 1 

5  32 

593 

618 

409 

326 

111 

1  1 

3036 

MADY^un  1  P 

7  1 

358 

536 

419 

284 

1  98 

43 

0 

2405 

26  1  1 

MC  CLOUD 

26 

63 

201 

460 

829 

865 

998 

616 

789 

662 

104 

5800 

MINER«L 

73 

1  18 

267 

576 

930 

980 

1095 

969 

917 

811 

533 

244 

7513 

7097 

56 

167 

469 

820 

672 

1009 

611 

76  1 

616 

323 

73 

5993 

6722 

NP\j£^nA     P  TTY 

30 

144 

404 

576 

716 

846 

715 

616 

642 

260 

37 

4993 

4687 

DDI  QNri 

0 

97 

436 

534 

599 

498 

363 

254 

57 

0 

2836 

2647 

OROVILLE 

0 

0 

3 

79 

366 

513 

553 

433 

312 

229 

46 

0 

2636 

PPlHftDISE 

0 

3 

23 

164 

641 

583 

652 

509 

466 

362 

122 

1  1 

3438 

43 

260 

558 

663 

709 

631 

513 

438 

186 

1  4 

4027 

4112 

KL  HL  L  W  V  J  L  L  C.     I  r  Ij 

1 

0 

25 

143 

587 

608 

658 

516 

522 

383 

143 

16 

3602 

616 

710 

613 

716 

637 

POBTOL  Pi 

897 

826 

720 

477 

241 

7191 

QUINCY 

16 

66 

177 

488 

743 

991 

763 

690 

318 

5912 

RED  BLUFF   WSO  ftp 

0 

0 

4 

96 

439 

542 

577 

46  1 

340 

227 

52 

6 

2743 

2616 

KtLJL>int3    p  IWL    3lH  nu 

0 

0 

0 

65 

46 1 

521 

558 

403 

325 

200 

56 

0 

2568 

2602 

ROCKL IN 

0 

0 

6 

1 54 

420 

553 

619 

525 

389 

313 

92 

1 

3062 

3010 

SftCRftMENTO  WSO  flP 

0 

0 

0 

77 

384 

553 

571 

466 

332 

251 

93 

9 

2726 

2773 

SftCRftMENTO  WSO  CI 

0 

0 

1 

73 

353 

517 

527 

386 

271 

164 

34 

0 

2326 

2587 

^HHi 1 H  UHn 

0 

0 

1 4 

116 

524 

576 

546 

506 

453 

260 

7 1 

2 

3  166 

C  T  C               c  r T v 

5 

45 

116 

365 

818 

836 

679 

700 

684 

546 

287 

48 

5329 

siLWWHVIl_Lt.    WHrllitW  ilH 

59 

ill 

289 

599 

808 

998 

1167 

656 

784 

72 1 

409 

1  42 

6933 

6983 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

9 

138 

471 

602 

673 

646 

456 

365 

102 

6 

3370 

3029 

STHftWBERRY  VPiLLEY 

15 

60 

154 

406 

836 

846 

918 

769 

761 

611 

364 

1  14 

5653 

Tl  I  T  W     1           C  C 

1  W  i  N    L  Hl\  1 3 

258 

258 

433 

654 

1  025 

1  028 

1204 

1 020 

1017 

963 

705 

358 

6923 

9485 

VOCftVILLE 

□ 

0 

7 

125 

386 

540 

573 

457 

377 

262 

84 

0 

2612 

2722 

VOLTft  POMER  HOUSE 

0 

17 

16 

164 

583 

627 

693 

566 

608 

391 

136 

3 

3704 

UHISKEYTOWN  RES 

0 

0 

24 

164 

547 

617 

570 

547 

496 

356 

102 

14 

3529 

WILL  lAMS 

0 

2 

99 

407 

557 

610 

482 

369 

261 

48 

0 

WILLOWS 

0 

0 

4 

92 

430 

557 

610 

504 

369 

243 

67 

2 

2858 

2666 

WINTERS 

0 

0 

1 

68 

364 

525 

559 

441 

310 

196 

46 

0 

2612 

WOODLAND    1  WNW 

0 

0 

□ 

94 

415 

566 

604 

492 

346 

234 

54 

0 

2809 

2494 

IIORTHEftST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

1  1  7 

196 

415 

654 

904 

1  072 

1  1 65 

987 

913 

797 

526 

221 

7967 

SOD  IE 

289 

348 

533 

807 

1  153 

1216 

1  362 

1174 

1 086 

1  002 

634 

377 

9973 

BR IDGEPORT 

183 

198 

446 

689 

892 

1  1 66 

1  169 

933 

673 

79 1 

626 

241 

8108 

CEDARVILLE 

16 

33 

188 

469 

776 

894 

1  169 

906 

804 

672 

359 

77 

6383 

6089 

DONNER   MEMORIAL    ST  PK 

1 18 

158 

388 

695 

1022 

1 142 

1226 

1081 

1002 

890 

592 

270 

8664 

DOYLE  6  SSE 

6 

38 

146 

440 

692 

613 

1  032 

792 

683 

589 

253 

37 

552 1 

Fleming  fish  and  game 

7 

45 

1  78 

492 

741 

924 

1081 

620 

699 

556 

262 

43 

5646 

FORT  BIDWELL 

2  1 

42 

1 69 

493 

7  78 

687 

1  123 

639 

766 

600 

320 

63 

6  1 20 

6366 

MONO  LAKE 

16 

65 

201 

462 

766 

1005 

1062 

854 

751 

654 

327 

81 

6243 

SQUAW  VALLEY 

1  19 

151 

373 

646 

972 

1070 

1  156 

1040 

948 

894 

622 

199 

6092 

SUSANVILLE  AIRPORT 

4 

37 

160 

497 

676 

917 

1 139 

883 

766 

623 

285 

50 

6036 

6029 

TAHOE  CITY 

150 

187 

369 

643 

932 

1066 

1  109 

994 

936 

867 

564 

251 

8067 

8201 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

161 

186 

396 

640 

901 

1090 

1  130 

1001 

928 

842 

556 

276 

8106 

TEHMO 

42 

106 

261 

628 

684 

972 

1205 

942 

886 

791 

499 

153 

7356 

TRUC.EE   BANGER  STATION 

1  1? 

155 

361 

626 

928 

I  143 

1226 

1068 

973 

847 

541 

220 

8227 

8138 

WOODFOROS 

10 

43 

158 

461 

785 

696 

1008 

829 

736 

664 

330 

66 

5988 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOHINC  S'nnON  INDEX 
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MONTHLY   RND   SERSONni   HEnilNG  DEGREE  DflYS 

SEASON   OF    1973   -   1974  CALIFOPNIft 


STHT I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

n  p  T 
UL  1 

NOV 

UtL 

1  n  Ki 
JHN 

PCD 

MOD 

nHK 

ODD 

nH  T 

II  IMC 

JUNt 

T  n  T  n  1 
1  U  1  HL 

NORMRLS 
JULY- JUNE 

•X         X  'j: 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0-? 

BEN   LOMOND  4 
BERKELEY 
BURL INGAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 

25 
93 
43 
104 
6 

20 
114 

90 
107 
7 

36 
76 
66 
84 
19 

164 
98 
130 
141 
123 

418 
349 
312 
372 
293 

456 
432 
446 
414 
473 

647 
484 
469 
480 
496 

426 
413 
412 
402 
461 

348 
355 
328 
369 
360 

260 
280 
256 
306 
281 

157 
235 

302 
156 

36 
129 

91 
147 

26 

2892 
3057 

3218 
2709 

2929 

GILROY 

HALF   MOON  BAY 
HOLLISTER    1  SW 
KING  CITY 

LIVERMORE   COUNTY  F  D 

1 

226 
67 
16 
1 1 

4 

229 
67 
14 
12 

14 
173 
68 
34 
16 

123 
233 
221 
107 
1  14 

365 
365 
476 
394 
393 

495 
416 
680 

512 

540 
494 

55  3 

461 
414 

459 

309 
385 
399 

341 

244 
370 
296 
231 
300 

135 
368 
251 
153 
163 

1  1 
267 
55 
29 

2692 
3930 

2463 
2591 
2830 

LOS  GATOS 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

1 
1 

154 
130 
184 

17 
1 

176 
181 
186 

12 
6 

123 
107 
126 

139 
66 
175 
218 
161 

367 
320 
339 
290 
300 

482 
471 
407 
388 
334 

618 
494 
487 
436 
392 

441 
424 
386 
351 
331 

329 
294 
372 
333 
315 

276 
226 
304 
271 
313 

185 
86 

327 
281 
354 

25 
2 

206 
130 
215 

2794 
2390 
3466 
3126 
3210 

2588 

MOUNT  DIABLO   N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND   WSO  AP 

12 
6 
1 

26 
56 

19 
48 
8 
33 
117 

54 
91 
7 
36 
86 

140 
267 
123 
98 
155 

643 
721 
383 
275 
343 

602 
671 
476 
401 
482 

663 
747 
540 
452 
616 

523 
646 
440 
404 
432 

636 
662 
371 
302 
366 

398 
661 
320 
248 
304 

241 
296 
124 
179 
276 

46 
78 
21 
66 
143 

3677 
4784 
2813 
2609 
3274 

4684 
2870 

OAKLAND  MUSEUM 

PALO   ALTO   JK  .  MUSEUM 

PASO  ROBLES 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

62 
1  1 

2 
4 

86 
32 
12 
10 
15 

60 
38 
22 
24 
17 

89 
172 
146 
156 
150 

305 
350 
418 
417 
437 

433 
478 
618 
637 
605 

470 
631 
602 
534 
580 

387 
457 
467 
482 
472 

327 
348 
369 
394 
430 

245 
289 
264 
302 
325 

210 
164 
169 
154 
179 

85 
60 
22 
14 
23 

2760 
2930 

3025 
3138 

PISMO  BEACH 
POINT   PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO   NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

1  15 
195 
1 
3 
7 

125 
206 
3 
29 
10 

61 
158 
1 

36 
17 

136 
240 
93 
246 
114 

286 
321 
348 
630 
314 

314 
367 
500 
619 
460 

391 
424 
531 
680 
483 

326 
342 
470 
615 
401 

316 
351 
293 
523 
286 

210 
318 
225 
443 

226 

263 
333 
124 
230 
160 

101 
236 
12 
30 
23 

2644 
3501 
2602 
3982 
2479 

2638 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   3  E 
SALINAS   FAA  AP 
S  F   RICHMOND  SUNSET 

87 
29 
127 
104 
225 

120 
28 

134 
87 

259 

68 
56 

114 
64 

184 

101 
200 
156 
122 
207 

296 
431 
360 
329 
370 

429 
576 
419 
367 
424 

460 
633 
472 
445 
451 

377 
536 
379 
361 
413 

308 
408 
326 
289 
353 

237 
339 
292 
264 
344 

206 
188 
266 
199 
354 

104 
45 

172 
76 

243 

2782 
3468 
3216 
2687 
3847 

2912 

SAN   FRANCISCO   WSO  AP 
SAN   FRANCISCO   WSO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

100 
199 
196 
3 
56 

129 
239 
212 
9 
41 

76 
137 
169 
14 
60 

128 
134 
289 
104 
99 

327 
285 
430 
341 
320 

469 
395 
465 
469 
367 

601 
423 
549 
471 
447 

424 
353 
487 
41  1 
359 

364 
354 
416 
295 
376 

298 
284 
398 
231 
266 

270 
309 
354 
161 
290 

145 

202 
217 
15 
103 

321  1 
3315 
4172 
2614 
2786 

3012 
3001 

2437 
2363 

SAN  MATEO 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

37 
1 

108 
114 
9 

39 
8 
87 
1  14 
14 

35 
12 
86 
111 
33 

69 
94 
194 
194 
136 

283 
348 
394 
406 
372 

402 
450 
469 
514 
515 

454 
476 
513 
656 
568 

373 
396 
426 
494 
480 

307 
272 
376 
432 
326 

238 
220 
289 
362 
290 

153 
164 
280 
309 
136 

58 
24 
1  16 
151 

2458 
2466 
3326 
3767 

2607 
3049 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WOODSIDE   FIRE   STA  1 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  06 

147 
10 

1  39 
20 

128 
31 

210 
141 

383 
384 

474 
491 

616 
556 

447 
458 

377 
326 

334 
291 

291 
201 

166 
34 

3602 
2943 

ANTIOCH   FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH   PUMPING   PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NW 
BAKERSFIELD   WSO  AP 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
2 
9 
0 

84 
100 
107 
130 

24 

314 
349 
385 
467 
253 

631 
637 
630 
558 
461 

561 
681 
552 
693 
409 

436 
487 
467 
509 
333 

307 
374 
367 
436 
174 

222 
247 
303 
334 
92 

69 
85 
83 
104 
20 

0 
6 
0 
4 
0 

2528 
2772 
2785 
3144 
1776 

2628 

2541 
3267 
2122 

BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER  2WNW 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS   BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 

0 
0 
0 
30 
0 

0 
0 
0 
60 
0 

1 
0 
0 

178 
2 

1  17 
109 
ICO 
417 
124 

445 
337 
366 

399 

662 
676 
597 
903 
566 

626 
523 
626 
965 
665 

472 
468 
461 
789 
498 

372 
310 
266 
777 
386 

266 
216 
168 
698 
278 

72 
61 
36 
367 
89 

0 
0 
0 
94 
0 

2933 
2579 
2497 

2907 

5374 
2660 

CATHEYS   VY   BULL    RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
OENAIR   3  NNE 

0 
6 
0 
0 

□ 

2 
31 
0 
0 
3 

10 
83 
1 

0 
10 

166 
307 
103 
92 
172 

460 
7  38 
370 
365 
438 

596 
781 
656 
688 
683 

610 
871 
547 
513 
686 

519 
711 
416 
463 
472 

416 
705 
296 
270 
366 

342 
588 
193 

162 
252 

109 
267 
49 
40 
91 

5 
37 
0 
0 
1 

3214 
61  14 
2629 
2473 
2953 

2448 
2733 

DUDLEYS 

ELECTRA   POWER  HOUSE 
FIVE   POINTS   &  SSW 

22 
0 
0 

61 
0 
0 

167 
7 

394 
136 

703 
426 

801 
569 

860 
566 

731 
482 
414 

654 
378 

285 
176 

101 
20 

0 
0 

2940 

4818 
2718 

5EE  REFERENCE  NOTES  FOLLOwiNG  STRTiON  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEflSONni  HEATING  DEGREE  DflYS 

SEftSOM  OF   1973  -   197t  CflLlFORNIO 


STflT ION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

APR 

MOY 

JUNE 

TOTPL 

JULT-JUNE 

FRESNO  USO  fiP 

0 

0 

0 

94 

360 

S44 

522 

436 

260 

160 

33 

2 

FRlflNT  GOVERNMENT  CflMP 

0 

0 

6 

117 

416 

548 

488 

359 

293 

89 

pa  IT 

GLENNVILLE 

31 

103 

306 

599 

62'^ 

72 1 

626 

555 

480 

35 

4363 

GRANT  GROVE 

96 

130 

2'^6 

486 

868 

820 

1014 

634 

861 

814 

502 

169 

6627 

HANFORD 

0 

0 

2 

1  1 1 

337 

&53 

521 

463 

253 

1  77 

46 

0 

2463 

i6C7 

HETCH  HETCHY 

32 

64 

301 

706 

753 

823 

653 

616 

616 

237 

33 

4737 

HUNTINGTON  LAKE 

200 

1  1  7 

260 

481 

763 

708 

624 

695 

799 

550 

228 

7707 

IDRIA 

0 

4 

7 

163 

46  1 

526 

636 

510 

477 

360 

1 09 

3264 

2661 

K.EHN   RIVER   PH   NO  1 

0 

0 

0 

34 

230 

^72 

393 

300 

203 

104 

24 

0 

1760 

1744 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

0 

0 

2 

94 

443 

509 

650 

455 

370 

254 

68 

0 

2865 

KETTLEMftN  CITY 

0 

0 

0 

87 

345 

55  J 

536 

459 

275 

167 

33 

2464 

KETTLEMAN  STATION 

0 

c 

0 

62 

294 

530 

50  1 

371 

256 

1 42 

33 

Q 

2 1  79 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

0 

0 

1 48 

396 

530 

567 

512 

350 

292 

9  1 

Q 

2942 

LE  GRAND 

0 

0 

1 

106 

376 

562 

526 

443 

310 

198 

70 

0 

2592 

2674 

LEMON  COVE 

0 

0 

1 

90 

367 

534 

507 

441 

291 

195 

49 

0 

2466 

2334 

U  INDSAY 

0 

0 

1 

1  0  1 

375 

569 

469 

406 

250 

131 

38 

Q 

2342 

2640 

LITTLE   PANOCHE   DET  DAM 

1 

0 

3 

118 

363 

569 

559 

468 

336 

222 

52 

3 

2664 

LODGEPOLE 

163 

199 

390 

66  1 

1013 

1112 

1233 

1 022 

970 

696 

579 

26 1 

850  1 

LODl 

0 

1 

0 

105 

393 

672 

573 

452 

325 

231 

70 

2 

2724 

2973 

LOS  BANOS 

□ 

0 

0 

96 

358 

569 

562 

447 

302 

200 

51 

0 

2605 

2532 

LOS   BANOS   DET  RESV 

0 

0 

0 

74 

325 

545 

553 

422 

311 

52 

I 

MADERA 

0 

0 

1 

1  02 

390 

592 

570 

467 

316 

1  99 

4 1 

Q 

26  76 

2576 

MAN TEC A 

0 

0 

0 

96 

383 

540 

565 

445 

309 

210 

55 

Q 

2602 

MARICOPA 

0 

0 

0 

62 

323 

556 

526 

398 

261 

140 

34 

0 

2302 

1986 

MERCED   FIRE   STATION  2 

0 

0 

0 

93 

362 

547 

519 

421 

293 

179 

47 

1 

2462 

2754 

MODESTO 

0 

0 

1 

99 

359 

538 

541 

422 

280 

182 

6  1 

0 

2403 

2767 

NEWMAN   2  NW 

0 

1 

117 

388 

583 

584 

464 

316 

231 

2366 

NORTH   FORK   RANGER  STA 

2 

e 

38 

208 

498 

582 

66 1 

550 

483 

17  7 

J  7 

ORANGE  COVE 

0 

□ 

4 

1  10 

380 

572 

553 

461 

297 

204 

0 

2578 

PORTERVILLE 

0 

0 

0 

77 

331 

537 

513 

433 

262 

163 

37 

0 

2363 

2406 

POSEY   3  E 

4 

5 1 

161 

385 

767 

783 

863 

754 

739 

570 

376 

110 

5563 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

1 8 

33 

1  99 

652 

669 

728 

563 

550 

438 

1 96 

1 8 

4066 

SAN   LUIS  DAM 

0 

Q 

Q 

86 

322 

533 

572 

444 

313 

1 99 

84 

4 

2564 

SONORA  RS 

0 

3 

35 

198 

542 

634 

671 

597 

502 

426 

158 

14 

3780 

3131 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

33 

76 

184 

467 

830 

835 

942 

766 

733 

721 

365 

95 

6036 

STOCKTON   WSO  AP 

0 

Q 

0 

90 

345 

533 

541 

454 

309 

1 94 

47 

Q 

25 1 3 

2676 

STOCKTON   FIRE   STA   NO  4 

1 

0 

1 

114 

371 

558 

585 

460 

306 

22 1 

59 

Q 

2676 

2864 

TEHACHAP I 

1  7 

66 

266 

601 

676 

792 

636 

560 

467 

257 

23 

4365 

TEJON  RANCHO 

0 

2 

26 

161 

438 

524 

477 

400 

275 

181 

63 

0 

2537 

2266 

THREE   RVPS   EDISON   PH  1 

0 

0 

0 

76 

336 

492 

486 

399 

323 

192 

42 

0 

2345 

TIGER   CREEK  PH 

1 

6 

31 

198 

577 

678 

748 

557 

495 

420 

166 

14 

3890 

3788 

TRACY  CARBONA 

0 

0 

1 

84 

343 

535 

561 

433 

297 

198 

70 

0 

2522 

TRACY   PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

68 

329 

522 

546 

433 

288 

204 

69 

8 

2467 

VISAL lA 

0 

Q 

0 

64 

344 

569 

516 

443 

277 

164 

33 

0 

2430 

2252 

WASCO 

0 

0 

0 

79 

344 

569 

51  1 

429 

246 

142 

23 

0 

2343 

2426 

YOSEMITE   PARK  HEADOTRS 
:u          X  X 

2 

5 

47 

262 

704 

887 

624 

573 

477 

1 94 

25 

4606 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

AL  PINE 

Q 

2 

37 

302 

331 

419 

253 

248 

119 

97 

3 

le  1 1 

AVAL  ON   PLEASURE  PIER 

3  I 

i  3 

36 

123 

258 

287 

367 

265 

323 

224 

1  72 

53 

2212 

2089 

BARRETT  DAM 

Q 

2 

2  I 

103 

369 

460 

524 

454 

344 

263 

141 

1 0 

266 1 

2363 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0 

1  1 

43 

97 

402 

424 

605 

434 

463 

266 

193 

35 

2993 

BIG   BEAR  LAKE 

34 

122 

243 

460 

740 

811 

1021 

633 

796 

648 

394 

102 

6224 

BURBANK    VALLEY   PMP   PL T 

Q 

Q 

Q 

26 

271 

307 

414 

263 

270 

110 

55 

2 

1717 

1646 

CACHUMA  LAKE 

3 

9 

]  7 

90 

316 

352 

459 

362 

332 

232 

166 

24 

236  1 

C  AMPO 

1 3 

1 8 

66 

163 

442 

513 

559 

482 

430 

333 

204 

30 

3271 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

0 

0 

0 

18 

286 

305 

365 

240 

226 

96 

58 

1 

1596 

CHULA  VISTA 

4 

0 

16 

102 

239 

319 

359 

332 

299 

225 

146 

62 

2093 

2229 

CLAREMONT   POMONA  COL 

Q 

Q 

9 

69 

307 

368 

458 

329 

313 

161 

123 

1  4 

2171 

2047 

C  ORON A 

40 

305 

360 

4)7 

292 

245 

1  34 

6 1 

3 

1662 

1926 

C  UL  VE  R  CITY 

Q 

Q 

1  0 

1  56 

1 60 

288 

1  76 

202 

1  06 

5  J 

10 

1  1  79 

CU  rAMA 

□ 

536 

CUYAMACA 

19 

32 

1 1 1 

344 

603 

644 

615 

651 

629 

519 

330 

49 

4746 

4649 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

97 

399 

417 

573 

419 

403 

265 

1 20 

24 

2736 

EL    CAPITAN  DAM 

0 

0 

2 

30 

196 

228 

322 

250 

220 

127 

56 

0 

1431 

ELSINORE 

0 

0 

1 

59 

351 

426 

466 

357 

281 

164 

45 

4 

2144 

2025 

ESCONDIOO 

0 

0 

2 

48 

265 

313 

389 

309 

246 

150 

62 

4 

1790 

2052 

FONTANA  KAISER 

a 

0 

0 

16 

176 

165 

277 

1 18 

130 

62 

35 

0 

999 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

0 

28 

236 

316 

337 

292 

211 

126 

67 

0 

1604 

HENSHAW  DAM 

4 

17 

92 

236 

468 

617 

661 

539 

466 

360 

236 

33 

3749 

idyllwild  fire  OEPT 

4 

32 

87 

310 

643 

661 

861 

645 

660 

511 

298 

42 

4754 

SEE  REFERENCE  N0TE5  FOLLOWING  SJflTlON  INSE" 


49 


MONTHLY   AND   SEnSONHL   HEnTING  DEGREE  DRYS 

SEASON   OF    1973   -   1974  CftLIFORNIft 


O  1  H  1  I  U  IN 

1 1  1 1  y 
J  U  L  T 

Q 1 1  r 

n  U  u 



^  F  P  T 
0  L  r  1 



nr  T 

MRU 

IN  U  V 

U  L  L 

lOM 

U  r1  IN 

FFR 

r  c  u 

MflR 

APR 

MAY 

II  INF 

»J  U  '1  L- 

NORMRLS 
JULT-JUNE 

JUL  IAN  WYNOLfi 

1  1 

20 

70 

205 

482 

546 

562 

524 

530 

400 

276 

49 

3774 

LftGUNA  BEACH 

30 

29 

77 

1  14 

278 

349 

391 

286 

333 

226 

172 

52 

2336 

1975 

LA  MESA 

0 

0 

0 

9 

187 

229 

282 

202 

196 

103 

69 

2 

1276 

LOMPOC 

121 

1 12 

83 

1  18 

333 

348 

383 

325 

31  1 

266 

269 

141 

2799 

LONG   BEACH   WSO  AP 

0 

0 

1 

9 

207 

292 

364 

267 

234 

95 

37 

0 

1487 

1711 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

0 

0 

1 

24 

169 

207 

323 

208 

266 

166 

62 

2 

1400 

1799 

LOS   ANGELES   CIVIC  CTB 

0 

0 

1 

8 

156 

174 

300 

160 

171 

54 

32 

1 

1067 

1349 

MT  WILSON  2 

0 

24 

27 

179 

650 

608 

756 

539 

619 

436 

261 

4 

3892 

NEW  CUYAMA   FIRE  STA 

362 

146 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

4 

0 

1  3 

69 

235 

305 

329 

271 

272 

195 

115 

33 

1843 

1964 

OCEANSIDE 

4 

0 

13 

56 

228 

283 

344 

270 

269 

196 

102 

10 

1777 

OJAI 

0 

0 

12 

62 

312 

341 

485 

346 

320 

166 

1  36 

26 

2189 

2160 

OXNARD 

14 

2 

24 

77 

238 

257 

360 

237 

264 

189 

103 

29 

1784 

2306 

PALOflAR   MT  OBSERVATORY 

8 

18 

21 

216 

564 

695 

827 

619 

579 

465 

243 

12 

41  73 

PASADENA 

0 

D 

0 

12 

188 

230 

339 

1  74 

225 

72 

68 

4 

1313 

1714 

POMONA  CAL  POLY 

0 

0 

6 

40 

246 

291 

416 

282 

292 

156 

97 

7 

1842 

2232 

RAMONA  CHAPMAN 

390 

329 

263 

1  15 

4 

RAMONA  SPAULDING 

0 

3 

18 

REDLANOS 

0 

0 

8 

58 

313 

382 

479 

343 

310 

154 

72 

2 

2131 

2071 

RIVERSIDE   FIRE   STA.  «3 

0 

0 

0 

32 

263 

339 

370 

252 

212 

96 

26 

0 

1602 

1923 

RIVERSIDE   CIT  EXP  STA 

0 

0 

2 

34 

241 

314 

392 

277 

240 

1  1  7 

47 

2 

1666 

SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 

0 

0 

0 

18 

235 

308 

379 

263 

227 

95 

42 

0 

1557 

1879 

SANDBERG  WSO 

4 

33 

64 

223 

616 

681 

855 

641 

632 

534 

270 

39 

4593 

4209 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

0 

0 

0 

6 

132 

206 

243 

184 

176 

85 

66 

4 

1090 

1439 

SAN  FERNANDO 

0 

0 

2 

35 

261 

239 

362 

1  74 

1595 

SAN   GABRIEL    FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

13 

209 

265 

364 

219 

204 

89 

62 

2 

1407 

SAN  JACINTO 

D 

0 

0 

49 

310 

414 

467 

367 

292 

157 

45 

0 

2091 

2244 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

96 

6  1 

80 

106 

263 

270 

381 

304 

295 

217 

243 

129 

2435 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

0 

0 

0 

8 

186 

245 

288 

190 

198 

76 

49 

0 

1240 

1767 

SANTA  BARBARA 

24 

3 

66 

75 

233 

267 

405 

279 

300 

149 

44 

2065 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

50 

22 

86 

151 

324 

369 

439 

350 

321 

219 

197 

58 

2586 

SANTA   MARIA   WSO  AP 

95 

86 

96 

125 

379 

421 

468 

398 

373 

322 

312 

138 

3213 

2967 

SANTA   MONICA  PIER 

37 

20 

42 

99 

212 

201 

271 

206 

300 

227 

186 

67 

1869 

SANTA  PAULA 

1  1 

9 

39 

63 

309 

313 

416 

298 

306 

160 

126 

SUN  CITY 

0 

0 

0 

54 

355 

438 

499 

387 

301 

1  72 

50 

0 

2255 

TORRANCE 

0 

2 

7 

36 

21  1 

203 

333 

208 

263 

153 

66 

12 

1484 

1977 

TU JUNGA 

0 

0 

9 

64 

329 

364 

460 

291 

339 

163 

122 

9 

2130 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

0 

0 

2 

47 

260 

336 

378 

299 

273 

162 

76 

2 

1824 

1865 

TWITCHELL  DAM 

29 

17 

61 

164 

239 

308 

323 

228 

344 

254 

212 

36 

2205 

UCLA 

7 

8 

29 

46 

206 

183 

310 

189 

261 

168 

101 

28 

1616 

UPLAND   3  N 

1 

0 

13 

70 

333 

368 

470 

324 

322 

180 

123 

12 

2216 

VISTA   2  NNE 

0 

1 

6 

64 

241 

273 

348 

270 

273 

189 

1  13 

17 

1784 

WARNER  SPRINGS 

3 

7 

38 

160 

468 

537 

600 

476 

369 

203 

23 

3470 

YORBA   L INDA 

x           x  :i: 

D 

0 

3 

21 

234 

286 

347 

272 

260 

158 

77 

2 

1669 

1654 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

0 

0 

0 

0 

184 

410 

535 

281 

99 

18 

0 

0 

1527 

BARSTOW 

0 

0 

0 

79 

363 

666 

619 

417 

223 

176 

32 

0 

2474 

BEAUMONT    1  E 

D 

0 

2 

60 

387 

390 

643 

364 

358 

209 

2 

BISHOP   WSO  AP 

0 

6 

20 

264 

642 

751 

1068 

642 

488 

364 

87 

0 

4352 

4227 

BL  YTHE 

0 

0 

0 

1 

194 

346 

249 

82 

2 

0 

1  326 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

175 

290 

370 

201 

75 

0 

0 

0 

1111 

BORREGO   DESERT  PARK 

0 

0 

0 

0 

127 

201 

332 

200 

101 

16 

6 

0 

982 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

3 

151 

303 

332 

246 

114 

12 

3 

0 

1  164 

1098 

CANTIL 

0 

0 

0 

75 

349 

631 

668 

460 

266 

1  70 

38 

0 

2555 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

24 

240 

377 

500 

291 

109 

43 

1  0 

0 

1594 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

0 

168 

346 

437 

163 

41 

0 

0 

0 

1  147 

1296 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

0 

4 

66 

773 

902 

1  128 

768 

694 

446 

18 

EAGLE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

136 

201 

364 

176 

73 

4 

0 

0 

953 

EL   CENTRO  2  S5W 

0 

0 

0 

0 

120 

270 

298 

217 

79 

6 

0 

0 

992 

1  144 

EL    MIRAGE  FIELD 

0 

2 

23 

234 

510 

641 

786 

570 

433 

367 

122 

3 

359  1 

FA IHMONT 

0 

6 

14 

139 

440 

640 

768 

508 

464 

365 

1  39 

15 

3400 

3166 

GOLD  ROCI'  RANCH 

0 

0 

0 

0 

134 

193 

261 

150 

69 

1 

0 

0 

838 

HAIWEE 

0 

2 

7 

139 

510 

686 

969 

674 

445 

330 

66 

4 

3721 

3491 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

D 

0 

0 

6 

220 

317 

462 

268 

147 

22 

6 

0 

1438 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

0 

104 

222 

277 

182 

69 

2 

2 

0 

858 

1101 

IMPERIAL    FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

145 

294 

350 

263 

96 

10 

3 

0 

1  151 

INDEPENDENCE 

0 

4 

3 

158 

582 

686 

996 

557 

419 

268 

40 

0 

3733 

INDIO   U   S   DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

0 

129 

261 

344 

182 

83 

6 

0 

0 

995 

1096 

INYQK.ERN 

0 

0 

0 

82 

380 

672 

714 

478 

276 

196 

38 

0 

2738 

IRON  MOUNTAIN 

Q 

0 

0 

0 

175 

243 

407 

197 

83 

4 

0 

0 

1  109 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOrtiNC  STPIjON  INDEX 
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MONTHLY   AND   SERSONRL   HERTING  DEGREE  DAYS 

SEftSON   OF    1973   -   1974  CBLIFORNIft 


STOT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

JUL  T -  JUNE 

30 

87 

363 

69 1 

768 

930 

7  36 

710 

614 

5200 

68 

0 

1  lirFDNF    VOI  t  FY 

Q 

Q 

24 

MECCA   FIRE  STATION 

Q 

0 

163 

332 

340 

21 1 

83 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

1 

70 

392 

495 

700 

464 

379 

199 

38 

0 

2738 

MO  J  A  V  F 

Q 

Q 

1 0 

1 09 

413 

552 

712 

626 

?a 

° 

MOUNT A IM  PASS 

Q 

2 

26 

6&0 

790 

561 

474 

MT   SAN   JACINTO   W  S  PK 

1  02 

211 

334 

900 

1069 

914 

906 

47 

4e 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

0 

Q 

Q 

2 

169 

316 

473 

232 

6 

0 

1311 

PALMDALE 

0 

0 

5 

112 

407 

567 

702 

600 

364 

275 

84 

1 

3007 

2834 

PAL  MD AL  E   F  A A  AIRPORT 

Q 

J 

160 

476 

623 

76 1 

PALM  SPRINGS 

Q 

Q 

Q 

Q 

1  &0 

234 

326 

1 46 

943 

171 

PARKER  RESERVO IR 

Q 

0 

0 

1 66 

232 

413 

212 

74 

g 

Q 

Q 

1116 

RANDSBL'RG 

Q 

Q 

g 

70 

432 

S  1 0 

720 

46  1 

339 

2803 

THERMAL    FAA  AP 

0 

0 

0 

1 

163 

313 

349 

225 

68 

6 

2 

0 

1 146 

TRON  A 

Q 

Q 

Q 

33 

333 

660 

620 

432 

219 

23 

2320 

TWENTVNINE  PALMS 

0 

0 

0 

17 

279 

424 

613 

319 

147 

68 

10 

0 

1767 

VALVERMO   FIRE   STA  79 

0 

1 1 

24 

204 

606 

634 

741 

672 

409 

366 

1  12 

2 

3680 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

1  36 

439 

591 

716 

634 

390 

301 

73 

1 

3188 

MHITE   MOUNTAIN  1 

392 

436 

604 

886 

1  144 

1229 

1446 

1276 

1286 

1  190 

793 

479 

1  1161 

WHITE   MOUNTAIN  2 

5&2 

643 

728 

941 

1386 

1436 

1644 

1468 

1607 

1467 

1087 

686 

13623 

WILDROSE   RANGER  STA 

0 

2 

12 

163 

690 

766 

938 

646 

468 

289 

67 

0 

3919 
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DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 


CftL IFGRNIfl 

JULT  1974 


OBT  OF  MONTH 


I        2        J  4 


9       10      II       12       13      14       IS      16       17       IB      19      20      21       22      23      24      25      25      21      28  29 


BRAULEY  2  SU 


DAVIS   2  WSU  EXP  FARM 


100 

e2 


98.6 
80.  1 


FRESNO  USO 


MAX 
MIN 


113.8 
81  .2 


log.e 

86.9 


52 


EVnPORflTION  AND  WIND 


ORY  OF  MONTH 

STRT ION 

2  K  0 

n  0  » 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2  a 

HORTH  COAST 

DRniNAGE  01 

BUTLER  VALLEY  RANCH 

EVAP 

.23 

.24 

.27 

.27 

.27 

.  16 

.  16 

.08 

.  10 

.  12 

.09 

■  20 

.27 

.  26 

.  26 

26 

26 

.  12 

.28 

.26 

.22 

.26 

.28 

.29 

.31 

.32 

.27 

.26 

.27 

.28 

7. 10 

UINO 

10 

7 

4 

8 

8 

5 

5 

16 

9 

0 

0 

2 

2 

7 

8 

7 

7 

6 

3 

5 

8 

7 

8 

12 

8 

5 

13 

12 

16 

14 

12 

233 

MAX 

B7 

86 

90 

89 

89 

78 

79 

71 

75 

71 

69 

86 

88 

89 

90 

87 

89 

85 

78 

92 

88 

87 

91 

91 

93 

98 

94 

91 

68 

89 

00 

MIN 

be 

57 

54 

53 

54 

57 

55 

55 

58 

52 

51 

52 

52 

^4 

63 

60 

58 

56 

56 

50 

58 

62 

62 

61 

62 

60 

59 

57.0 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.2e 

.36 

.35 

.30 

.27 

.40 

.  35 

.24 

.  10 

.20 

.20 

.  33 
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65 

60 

66 

65 

68 

66 

60 

63 

64 

50 

69 

59 

63 

64 

62 

63 

61 

62 

67 

67 

66 

74 

^2 

69 

69 

69 

64.6 

LITTLE  PANOCHE  OET  DAM 

EVAP 

.70 

.71 

.54 

.54 

.59 

.75 

.67 

.53 

.24 

.  19 

.52 

.53 

.47 

.54 

.64 

.66 

.60 

.51 

.57 

.60 

.73 

.  73 

.65 

.63 

.65 

.72 

.62 

.53 

.52 

.57 

.52 

18.  17 

WIND 

^Q^ 

^q? 

^A7 

^7q 

^AP 

^A7 

3617 

^AA 

Q3 

*ar 

*7A 

^84 

^87 

qn 

^9C 

^87 

*9  1 

93 

*95 

92 

91 

^91 

94 

95 

^95 

96 

92 

^91 

9C 

92 

89.8 

MIN 

59 

59 

62 

60 

58 

54 

58 

60 

66 

54 

69 

g_ 

60 

65 

57 

63 

66 

64 

62 

6^ 

66 

6S 

65 

6'' 

66 

61.4 

LODI 

EVAP 

.33 

.50 

.40 

.42 

.  46 

.36 

.33 

.  19 

.01 

.24 

.25 

.40 

.40 

.25 

.43 

.39 

.  30 

.40 

.33 

.37 

.43 

.42 

.  48 

.  37 

.44 

.37 

.41 

.49 

.  38 

.26 

.26 

11.06 

UINO 

415 

AR 

AR 

R7 

AA 

A^ 

AP 

fifi 

A4 

ae 

an 

92 

83 

81 

86 

90 

8G 

89 

89 

9C 

95 

92 

88 

85 

86 

Hf 

Afi 

86 

85 . 7 

MIN 

56 

68 

58 

57 

60 

55 

52 

54 

59 

50 

53 

^2 

54 

69 

61 

63 

63 

6C 

69 

61 

65 

67 

62 

66 

66 

66 

58 

66 

57.8 

LOS   BANDS  DET  RESV 

EVAP 

.64 

.  75 

.60 

.58 

.59 

.85 

.78 

.69 

.38 

.15 

.49 

.45 

.45 

.49 

.66 

.  74 

.60 

.41 

.59 

.65 

.68 

.  77 

.57 

.59 

.63 

.71 

.64 

.51 

.45 

.56 

.54 

18.09 

UINO 

190 

258 

209 

128 

143 

340 

338 

229 

204 

214 

280 

131 

116 

113 

196 

311 

205 

133 

134 

138 

191 

196 

132 

136 

112 

190 

170 

120 

101 

114 

142 

5614 

MAX 

97 

98 

90 

98 

99 

S4 

86 

87 

90 

80 

85 

90 

93 

96 

96 

92 

92 

96 

98 

99 

95 

98 

98 

100 

100 

101 

100 

99 

99 

95 

99 

94.8 

MIN 

63 

61 

64 

67 

67 

63 

58 

60 

62 

59 

56 

69 

65 

65 

66 

59 

63 

66 

69 

^* 

68 

64 

66 

70 

73 

70 

62 

67 

67 

68 

64.8 

tIANTECA 

EVAP 

40 

39 

36 

38 

42 

36 

07 

05 

20 

2^ 

2^ 

38 

35 

34 

37 

35 

39 

2^ 

40 

42 

40 

40 

42 

45 

2^ 

34 

34 

35 

34 

10.87 

UlINO 

65 

61 

47 

36 

31 

69 

106 

99 

21 

54 

78 

46 

42 

41 

46 

61 

42 

27 

30 

27 

17 

42 

30 

26 

21 

30 

31 

30 

24 

32 

30 

1342 

MAX 

99 

93 

91 

97 

98 

93 

91 

82 

73 

73 

81 

86 

88 

96 

94 

89 

91 

96 

98 

99 

98 

ge 

96 

IOC 

104 

103 

99 

96 

97 

97 

96 

93.3 

MIN 

RA 

60.0 

SALT  SPRINGS   PUR  HOUSE 

EVAP 

8.  19B 

SAN   LUIS  DAM 

EVAP 

18.34 

WIND 

41 1 

30 

322 

226 

62 

302 

341 

248 

190 

190 

221 

150 

107 

1  19 

156 

272 

232 

161 

1  16 

167 

233 

174 

122 

136 

112 

216 

269 

174 

16C 

168 

205 

5967 

MAX 

eo 

85 

82 

89 

97 

90 

87 

81 

86 

80 

82 

92 

93 

96 

97 

88 

87 

96 

100 

101 

91 

99 

97 

99 

101 

101 

91 

96 

95 

96 

96 

92.0 

MIN 

53 

54 

58 

62 

62 

64 

67 

64 

58 

62 

51 

56 

66 

50 

64 

65 

64 

62 

61 

66 

67 

64 

63 

63 

62 

63 

fi-X 

59.7 

TRACY   PUMPING  PLANT 

EVAP 

60 

60 

56 

^2 

60 

45 

10 

45 

36 

44 

46 

68 

59 

49 

43 

49 

66 

60 

^2 

60 

^2 

58 

85 

^2 

60 

41 

16.32 

WIND 

261 

228 

168 

120 

199 

355 

288 

100 

102 

207 

167 

136 

117 

132 

247 

292 

194 

146 

117 

127 

122 

131 

1 1 1 

79 

89 

220 

178 

192 

212 

216 

231 

6484 

I         X  X 
SOUTH  COflST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.33 

a; 

.36 

.38 

.38 

.38 

.32 

.36 

.34 

.38 

.32 

.33 

.36 

.38 

.40 

.32 

* 

.26 

.  33 

.38 

.20 

.38 

.38 

.34 

.35 

.40 

.48 

.38 

.44 

9.66 

WIND 

q*? 

qi 

608 

QR 

QR 

qR 

qR 

q4 

q4 

qR 

q4 

qR 

qR 

qR 

qR 

qT 

qp 

qa 

qo 

qp 

q7 

95.3 

MIN 

" 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

54 

58 

58 

56 

63 

63 

g_ 

63 

63 

61 

62 

64 

64 

6^ 

63 

69.1 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

.29 

.21 

.25 

.28 

.30 

.30 

.27 

.29 

.29 

.26 

.31 

.30 

.28 

.32 

.31 

.32 

.32 

.  35 

.36 

.35 

.34 

.39 

.30 

.33 

.37 

.38 

.  35 

.29 

.27 

.27 

.22 

9.47 

WIND 

R^ 

q^ 

q' 

966 

AA 

A7 

qn 

H7 

AA 

AA 

AA 

AR 

AA 

qr 

AA 

qn 

« 1 

qT 

q4 

q4 

qT 

qR 

qp 

qn 

qT 

qr 

Afi 

89 .9 

MIN 

59 

58 

58 

59 

56 

54 

57 

60 

56 

53 

56 

58 

61 

66 

57 

58 

61 

64 

62 

6C 

6C 

62 

66 

65 

62 

61 

60 

69 

59.2 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.27 

.26 

.27 

.60 

a: 

.76 

.26 

.28 

.26 

.27 

.45 

.13 

.20 

.27 

.28 

.23 

* 

a; 

.89 

.25 

.27 

.21 

.28 

.  76 

.13 

.20 

7.68 

WIND 

A^ 

^  AD 

^qr 

^04 

2695 

MAX 

A3 

HP 

A3 

R^ 

A4 

n7 

B7 

AR 

04 

BR 

04 

Afl 

7P 

A4 

83.6 

MIN 

60 

59 

56 

57 

56 

55 

56 

60 

55 

57 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

61 .0 

RIVERSIDE   CIT   EXP  STA 

EVAP 

- 

- 

50 

51 

94 

166 

58 

63 

49 

47 

92 

55 

52 

55 

47 

136 

45 

54 

57 

57 

X 

-T 

132 

33 

53 

14846 

MAX 

91.5 

MIN 

63 

63 

62 

64 

62 

63 

63 

62 

60 

63 

62 

62 

64 

69 

68 

66 

64 

63 

69 

72 

64 

66 

68 

69 

70 

68 

66 

70 

69 

70 

69 

65.5 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

s? 

r? 

~ 

'r? 

*  ^ 

'dat 

■ 

■ 

R-l 

8.26 

36 

65 

An 

'fin 

iRn 

64 

Rq 

*  ^R 

41 

An 
80 

* 

Rn 

RQ 

'fin 

'rh 

'r7 

1681 

MAX 

81 

78 

80 

79 

80 

82 

84 

80 

87 

81 

89 

94 

94 

96 

97 

94 

89 

86 

86 

86 

89 

86 

86.2 

MIN 

62 

51 

65 

52 

59 

- 

- 

-■ 

65 

63 

53 

50 

_ 

-. 

_ 

- 

51 

66 

59 

- 

- 

_ 

59 

60 

68 

65 

58 

59 

60 

57 

58 

- 

XXX 
SOUTHEAST  DESERT 

i 

BASINS  07 

1 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.S3 

.84 

.80 

.60 

.85 

.93 

.99 

.97 

1  .03 

.  75 

.64 

.75 

.63 

.70 

.59 

.74 

.82 

.63 

.65 

.65 

.68 

.  73 

.57 

.66 

.58 

.  74 

.64 

.63 

.69 

.85 

.57 

1 

22.63  1 

WIND 

^qn 

^qT 

^qR 

in! 

?t 

*no 

88 

nl 

2402 

MAX 

102 

inn 

inp 

105 

in4 

1  m 

in4 

qq 

q? 

nn 
100 

m 

no 

no 

108 

no 

no 

no 

103 . 4 

MIN 

75 

74 

^2 

^2 

70 

69 

68 

66 

68 

65 

69 

71 

65 

73 

^71 

^75 

^78 

76 

^79 

^76 

70 

^78 

^78 

80 

^78 

78 

73.4 

IHDIO  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.52 

.49 

.63 

.66 

.61 

.60 

.58 

.55 

.52 

.58 

.59 

.48 

.45 

.35 

.30 

.44 

.63 

.49 

.36 

.33 

.60 

.66 

.31 

.49 

.60 

.52 

.60 

.59 

.61 

.31 

.51 

15.66 

HIND 

57 

43 

48 

3& 

34 

52 

43 

41 

47 

67 

97 

54 

29 

13 

9 

18 

41 

30 

25 

12 

44 

49 

17 

27 

50 

61 

56 

35 

23 

9 

32 

1192 

MAX 

113 

102 

102 

105 

103 

101 

102 

100 

110 

96 

99 

99 

99 

94 

102 

101 

103 

101 

102 

103 

102 

95 

103 

106 

109 

106 

107 

104 

107 

104 

102.6 

MIN 

66 

65 

68 

68 

65 

64 

64 

64 

66 

61 

63 

70 

71 

77 

74 

70 

72 

76 

77 

69 

68 

72 

76 

68 

67 

71 

70 

76 

77 

75 

69.6 

MOJAVE 

EVAP 

.71 

.56 

.39 

.61 

.63 

.62 

.71 

.60 

.54 

.41 

.48 

.45 

.52 

.51 

.57 

.68 

.52 

.53 

.56 

.59 

.69 

.  36 

.36 

.  34 

.44 

.40 

.69 

.60 

.30 

.49 

15.97B 

WIND 

138 

173 

106 

49 

1  16 

isa 

180 

121 

128 

145 

182 

82 

68 

82 

150 

127 

106 

90 

80 

96 

155 

210 

57 

64 

35 

30 

95 

114 

162 

72 

70 

3423 

MAX 

89 

90 

86 

94 

92 

94 

85 

87 

86 

85 

80 

90 

91 

97 

97 

90 

90 

97 

90 

93 

91 

95 

97 

98 

98 

97 

102 

93 

97 

90 

96 

92.1 

MIN 

60 

52 

50 

52 

61 

69 

55 

53 

55 

57 

49 

52 

55 

59 

63 

60 

58 

58 

57 

62 

62 

62 

64 

67 

67 

68 

66 

64 

65 

65 

65 

59.4 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JULr  1974 


SrOTION 


DRY  OF  MONTH 


TWIN  LAKES 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


HUNTINGTON  LAKE 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


WHITE   MOUNTAIN  2 


SNOUFALL 
SN   ON  GNO 


SNOUFALL 
SN   ON  GNO 


SNOUFALL 
SN   ON  GND 


10 


13 


16 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


28 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  SIAtlON  INDEX 


55 


STRTION    INDEX  551;^°'''" 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

lij 
o 
a 
z 

a 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

tl 
> 

UJ 
UJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TRBLES 

OBSERVER 

a. 

CL 

Q. 
> 

SPECISL 

iSEt  NOIESi 

flCTON-ESDO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

C 

DOUGLAS  BOWMAN 

ADELftNTO 

0024 

07 

SRN  BEROINO 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

flOIN  RRNGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALflMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7R 

FRANK  J  CUZZILLO 

Al  RFRPn  INT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1 1 

123 

37 

460 

BR 

8fl 

EUGENE  DAWSON  WHEELER 

ALDER  SPRINGS 

GLENN 

23 

jy 

**  u 

1  99 

A  9 

4440 

c 
a 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

C 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  L*W  RSN 

ALTURAS  RANGER  STRTION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

RNGIOLR  ELEV  4  WHSE 

ANGHIN  PRC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

BR 

8A 

c 

PHYSICS  DEP-PRC  UNION  C 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

lOR 

lOA 

FIBREBORRD  CORPORRTION 

ANTIOCH  PUHPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8F 

CONTRR  COSTA  WATER  OIST 

ANZR 

n  o  o  c 

Ub 

RIVERSIDE 

33 

0  J 

J  J 

LID 

A  n 
^  u 

3925 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

IDS 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRS  PRTRICIA  K  BALLARD 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  RORO  DUTRA 

0368 

01 

NAPR 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.  GLADYS  A.  OUTRfl 

ATWELL 

0374 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   1  NM 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLRCER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7fl 

RAYMOND  0.  MILES 

AUBURN  0AM  PROJECT 

n  Q  o  c 

n  o 
\ic 

PLRCER 

1 

do 

b  d 

\  o  \ 

\l\ 

U4 

1272 

8A 

8R 

8fl 

U  S  BUR  OF  RECLRMRTION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

21 

lie 

19 

25 

8A 

8R 

HRRBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULRRE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

c 

LUANA  REED 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MRRIPOSfl 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SRN  BERNRRDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.  E.  METHENY 

BAKERSFIELD  HSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

475 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

55 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  <  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  OIEOO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7R 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

BRRSTOM 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1 1 9 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  RDR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BERRTRflP  MEADOW 

0596 

05 

TULRRE 

9 

36 

41 

118 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

2613 

c 

BERUMONT   IRRIG  OIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7H 

7R 

7fl 

BERUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

4P 

4P 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOfl 

0619 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

c 

LRCFCO 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

RLBERT  8  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STR 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT  .QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

BP 

MIO 

c 

lINIVFR'ilTY   OF   CAl  IF 

BIEBER 

0731 

U2 

LASSEN 

21 

4  1 

07 

1 2  1 

08 

4125 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BRR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

BR 

8fl 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  8ERR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

116 

58 

6815 

c 

BERR  VRLLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC2Z3BE 

D758 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

8A 

L  R  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STRTE  PRRK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8R 

STRTE  PRRK  SERVICE 

BIG  TUJUNGR  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

18 

118 

1  1 

2317 

BR 

DONRLD  R  WHITE-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

118 

30 

722 

c 

rflRPS   OF  FNGtNFFRS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0622 

07 

INYO 

19 

37 

22 

1 1  8 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SRNTR  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9R 

MRS  MRRY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLflCKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

119 

54 

710 

BP 

BP 

BERRENDA  MESA  WATER  D. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

36 

55 

120 

40 

4414 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  RP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MIO 

MIO 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 

268 

4P 

8fl 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FRA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 

395 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NE  VRDR 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

6A 

BR 

BA 

H 

RONAl  n   K  1  RAY 

BOOIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BOOIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

BR 

STATE   DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEK 
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UJ 
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(Z 

z 
a 
a 

u. 

c 

n 

a 

LONGITUDE 

z 

o 

cr 

UJ 
UJ 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

d. 

UJ 

— 

UJ 

a: 
a. 

UJ 

a  " 

UJ 

a- 

BORREOO  DESERT  PARK 

0983 

D7 

SAN  DIEOO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

Bfl 

BR 

C 

CAL  OIV  BEACH  (  PKS 

BOULDER  CREEK  0.  S. 

10D2 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCRTELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRU2 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCRTELLI 

BOULEVRRD  NO.  2 

lOlD 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MFYFR'^    TRQfl  FR  RQMPH 

BOUQUET  CANYON 

L  U  i  J 

U  D 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  a 

o  o 

CL 

3D55 

MID 

L  A  WTR  (  PHR  DEPT 

BOHMRN  ORM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

c 

NEVADA  IRRIG  OlST 

BRRNDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRRNNRN  ISlRNO 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8R 

BP 

CALIF  OIV  BEACHES-PARKS 

BRRNSCOMB  3  NNW 

1D46 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

BR 

MRS.  DOROTHY  F .  JACK 

BRRWLEY  2  SH 

1046 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

115 

33 

-  100 

9fl 

9fl 

0 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRER  DRM 

1087 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SH 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RRNGER  STR 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

1  7 

1  19 

17 

6560 

c 

II   S   FnRF"iT  "iFRVlPF 

BRIOGEVILLE  4  NNH 

I  u  □  u 

n  1 

U  L 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8H 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIOGEVILLE  5  H 

1D84 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CALIF  DEPT  PARKS  «  REC 

BROCKWRY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

en 

BR 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1 130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GURRD  STR 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

DO 

120 

35 

4880 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1 142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  R  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.  ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1 159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  «  E  COMPANY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

21 

655 

5P 

5P 

c 

RIIRflANK   PlIRI  If  9FRVirF 
DUiAOnnrv    •UDUiL'  uunviuw 

BURL  INGRME 

1  o  n  c 
I  ^  Ub 

n  A 
U  4 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

2 1 

10 

4P 

4P 

4P 

8  WASTE  WTR   TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8R 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8R 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RRNCH 

1216 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

BR 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTLER  VRLLEY  RRNCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8fl 

BA 

BP 

G.  L.  SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LRKE 

1237 

02 

LRSSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

S 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

BA 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CflCHUMR  LRKE 

1253 

06 

SNTR  BRRBRRfl 

32 

34 

35 

119 

59 

9A 

9A 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

CflJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

c 

SRN  BERDINO  CO  FCO 

CALRVERRS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1 7 

120 

19 

4696 

en 

8R 

H 

rRI    DIV   RFRTH  t  PKS 

CALRVERRS  RRNGER  STR 

1  o  o  n 

Ub 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

12B1 

04 

ALAMEDA 

1  1 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

5  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

CRL ISTOGA 

1312 

01 

NRPR 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L.B.  UNIFIED  SCH  DIST  . 

CRMPO 

1424 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CRMP  PRRDEE 

1428 

05 

CRLRVERRS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

afl 

BA 

BA 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CRMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

S  I  FRRR 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

n  1 
0  1 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

1 23 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CRMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBR 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  5  FOREST  SERVICE 

CANOGR  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  1 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  IL 

1488 

07 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

MARTIN  C  ENGEL 

CANYON  ORM 

1497 

02 

PLUMRS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  C  «  E  COMPRNY 

CRRBON  CRNYON  DRM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  GILMRN 

1518 

06 

ORANGE 

?f 

33 

55 

117 

47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1  180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PI  IIMAS 

g 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  <  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CRRPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

I  1 9 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8A 

LAWRENCE  RAD  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

BR 

8R 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

16D3 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  IDD 

5P 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS.  RUBY  L .  ROSE 

CEOARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

efl 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RRNGER  STA 

1653 

02 

YUBR 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT   WEST  MOW 

1656 

32 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  OIST 

CHATSWORTh  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.  PAUL  NEWTON 

CHRTSWORTH  RESERVOIR 

16B2 

06 

1  nS   ANGFl  FS 

1  3 

34 

\  4 

1  18 

37 

906 

1 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS  1 

CHERRY   VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLiJMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

BA 

8R 

HETCH  HETCH  WTR  SUP  1 

CHESTER 

1700;  02 

PLUMAS 

e 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

BA 

BR 

BR 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

chiquito  creek 

1  737j  05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

1 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INOE« 
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OBSERVER 

0. 
E 

PRECIP. 

cr 

<r  tt 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLflME  flLLEr  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

WILLIAM  S.  ALLEY 

CHUCHUPflTE  RANGER  STA 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8A 

8A 

BP 

WESTERN  SALT  COMPANY 

r  I  TRII9   HF  T  PrHTS 

1773 

02 

SACRAMFNTn 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

JAMFS  n  GOnnRIDGF 

CLAREflONT  POMONA  COL 

1  HQ 

U  D 

LOS  ANGELES 

26 

J  *• 

u  o 

1  1  7 

4 

8A 

8  A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUC  CO 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

BA 

c 

CARL  A  POTTS 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEROALE   1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

COALINGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

rnni  inga  i  sf 

1867 

05 

FRFSNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1  OOD 

n  1 

TRINITY 

35 

A  1 

uo 

1  99 

A  9 

r 
I. 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

BA 

BUR-SPORT  FISH  *  WLDLF 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2418 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

4P 

YUBA  CO.  WATER  AGENCY 

COLUSA  1  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

BA 

W  B  THRELKEL 

rnprn  no  i  dam 

1990 

01 

<!  I  SK  I  Yflll 

1 2 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PAC   PnuFR  i   1  IGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

9  n  1  9 

^  U  i  ^ 

nc; 
uo 

KINGS 

9 

J  o 

UD 

1  1  Q 

^  A 

9  nn 
^  u  u 

5P 

Or 

r 
L 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  ITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

10600 

s 
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50 
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05 
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04 
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13 
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8A 
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CROWDER  FLAT 
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01 
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s 
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FEO  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 
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8A 
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04 
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02 
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46 
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52 
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4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 
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07 

RIVERSIDE 
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39 
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23 
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8A 
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04 
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52 

45 

C 
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05 

STANISLAUS 
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37 

25 
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23 
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5P 

STANISLAUS  CO.  PARK  0. 
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05 
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37 

37 

34 
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47 

137 

7P 

7P 
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02 
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37 
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06 
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33 

32 
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2P 
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2432 

06 
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26 
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00 
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48 
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c 
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2456 

02 
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39 

22 
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12 
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6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 
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H 
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06 
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33 
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02 
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39 

34 
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50 
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8A 
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SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WRLLHCE  E.  MARSHRLL 

OUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

1  7 

38 

12 

122 

18 

C  U 

8fl 

8A 

BF 

UnN    O  I 1 1  L t 

ERGLE  CREEK 

9  c  a  1 

Ub 
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ESCONOIOO 
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BR 
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FAtRFIFin   FIRF  STRTrtlN 

2934 

02 

cni  pun 
u  u  L  n  n  u 

C  J 

38 

16 

122 

02 

qn 

BR 

BA 

PQTPPTPin    PIPP  ^TOTinw 

FR  t  RF  I  Fl  n  NNF 

2935 

02 

Sni  AND 
^  u  u  n  Lf 

23 

38 

1  7 

122 

02 

c 

^ni  QKin  pnnNTY  ^iiPvPYnp 

FA  I RMONT 

2941 

07 

ins  ANPrFIFS 

L.  U  >iJ     n  11  L/C  I-  C  Q 

1  5 

34 

42 

1  1 8 

26 

3060 

7fl 

7  A 

1     Q    UTR    A    PUP  RPPT 

F ALLBROOK 

2958 

06 

SAN  n  t  F  p.n 

33 

33 

2 1 

1  1 7 

1 5 

660 

c 

npPT   '^PFPTQl    nic;T  «;pR\/<; 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

1 2  1 

1 6 

2965 

c 

^flNHRQ    Rnui  F<^ 

FERGUSON  RANCH 
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02 
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02 
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TUOLUMNE 
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4560 

c 

HANFORD 

3747 

05 
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13 

34 

16 

118 

24 

1  100 

c 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
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HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8R 

c 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

7R 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

MOT    rCPPK    PM   Ktn  1 

3824 

02 

<;hqqta 

o  n  n  o  1  M 

7  1 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

BR 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

U  / 

RIVERSIDE 

6 

d  J 

4  2 

115 

"3  Q 
JD 

I  d  /U 

9A 

9R 

L 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8R 
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ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 
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HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  NO  2 

3878 

01 
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22 

38 

37 

122 

52 
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HELL  HOLE 
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02 

PLACER 
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04 
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25 
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HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 
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57 
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HENSHAH  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 
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04 
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HESPERIA 
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07 
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15 
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25 
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SS 

HETCH  HETCHY 
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05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 
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47 

3870 

8A 

8R 

8R 
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H 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 
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06 

1480 

BR 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 
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48 

8650 

S 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

8H 

HOBERGS  M  I  U 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

8H 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

S 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 
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02 
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04 
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HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 
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14 

2600 

c 

HONEYDEW  1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

3701 

c 

HOOPR 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

345 

8A 

8R 

c 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

I  AKE 

23 
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01 

123 

00 
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HOSSACK 
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05 

TULRRE 

37 

36 
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37 

7100 

S 

HUASNA 
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06 
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35 

06 

120 

23 
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HUNTERS  DAM 
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05 
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12 
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4P 
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05 
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41 
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8A 
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U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RRNCH 
JOHN  F  HALL 
RLBERT  0  BURTON 
E.  F.  CHITTENDEN 
U  S  NRT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  GRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MRS  EMMA  R  PEREIRR 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DEPT  FISH  *  GAME 
ROBERT  A.  SKELTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
SHERIFFS  OFFICE 
JAMES  P  KINDRED 
L  R  WTR  «  PWR  DEPT 
DEPT  OF  PRRKS  t  REC 
RLBION  R  SRRGENT 
KINGS  CO.  FIRE  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EUGENE  0.  BETTENCOURT 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
ROY  W.  LOWE 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VISTA   IRRIG  DIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  RKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWRY 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

r-TEPHEN  J  PRVON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
RROIO  STRTION  KMPG 
CITY  OF  HOLLISTER 
FLORENCE  H  CRRRILLO 
BEVERLY  R  KOHLER 
BUR  INDIRN  AFFAIRS 
BUREAU  OF   INDIAN  AFFAIR 
WINDSOR  VINEYARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOANNA  M  JONES 
P  G  «  E  COMPRNY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  GAIL  KLOPFER 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   lORIA  MINE  «  CHEM 
IDYLLWILO  FIRE  DEPT 


FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
RGR  RESERRCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 
PIERSON  TUTTLE 
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CRLIFORNIR 
JULT  1974 


STflT I  ON 


JESS  VALLEY 
JOHNSONQRLE 
JOSHUA   TREE   3  S 
JULIAN  WYNOLfl 
JUNCAL  0AM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELSEY   1  N 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 

KERLINGER 
•KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KILPRC  POWER  HOUSE 
K  INC  CITY 

KLAMATH  ( 
KNEELANO  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LAFAYETTE   2  NNE 
•LACUNA  BEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LA  HONOA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 

LAKE  MENDOCINO  DAM 
LAKEPORT 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE  2 
LAKESIDE  2  E 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDINO 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 

LANCASTER  FSS/FRR 

Lfl  PANZA  RANCH 
LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B 
LEESVILLE  KEECAN  RANCH 
LECGETT 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LIGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWOOD  2  N 
LOOGEPOLE 
LOOI 


4374 
4389 
4407 
4418 
4422 
4442 
4467 
4484 
4488 
4500 

4508 
4520 
4523 
4S34 
4536 
4544 
4555 
4577 
4587 
4590 

4602 
4616 
4628 
4633 
4647 
4650 
4660 
4664 
4671 
4679 


4689 
4701 
4705 
4708 
4710 
4712 
4713 
4726 
4735  06 
4749  07 


4767  04 
4773  02 
4816{  03 
4838  01 
4851  01 
4863  05 
4867  06 
4880,  02 

4883  01 

4884  05 


COUNTY 
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4890 
4932 
4957 
4979 

;  4988 
4997 

1  5017 
5026 
5032 


LOG  SPRING  I  5043  02 

LOMPOC  I  50641  06 

LONE   PINE   CTNWOOD  PH  i  S067|  07 

LONG  BEACH  WSO  AP  I  5085i  06 

LONG  BELL   STAT  ION  !  5086!  01 
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LORAINE  I  50981  05 

LOS  ALAMOS  i  51071  06 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R|  5114  06 
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SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 
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SAN  BERDINO 

EL  DORADO 

LAKE 
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SHASTA 
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HUMBOLDT 
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HUMBOLDT 
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LOS  ANGELES 
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ORANGE 
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SAN  MATEO 
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SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

MENDOCINO 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 
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NEVADA 
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LOS  ANGELES 
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KERN  I 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
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RANDY  CHRISTENSEN 

MT  .  WHI TNEY  LUMBER  CO 

ROY  W  WAGNER 

CHARLES  VILINEK 

MONTECITO  COUNTY  MTR  OP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

ROBERT  C  KYLE 

CO  FARM  «  HOME  ADV 

RAYMOND  J.  MULLEN 

LONE  STAR  INDUSTRIES 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  G  *  E  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS  .  EDRA  L .  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 

DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  H  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 
MRS  GLADYS  W  CLARE 
CAL  OEPT  HTR  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CAL IF  .  EDISON 
USBR-SHASTA  FIELD  DIV 
HELIX    IRRIGAT ION  OIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  G  4  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
DEPT  OF  TRANSPORTATION 

MRS  SHAWNA  CARR 

T  L  GOULD 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
JEANNE  0  HAND 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 
CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 
L INDSAY-STRATHMORE   IR  0 
CAL  OEPT  HTR  RESOURCES 
MRS.  CLOVERINE  CORDER 
LIVERMORE  RLMOA  CTY  F  0 
ARCHIE  M  WEFERLING 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LOOI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 
L  A  WTR  (  PWR  OEPT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CAL   DEPT  HTR  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
S  BARBARA  CO  F  STA  24  , 
NATL  WEATHER  SERVICE  | 
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STRTION    INDEX  551;^°'''''" 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cz 
z 

oc 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

c: 

UJ 
UJ 

OBSERVRT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

UJ 

PRECIP. 

a. 

a  - 

LOS  RNGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

C 

Lfl  CO  RIR  POL  CON  OIST 

LOS  BflNOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

8A 

CENTRAL  CALIF   IRR  OIST 

LOS  BflNOS  flRBURUfl  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

RRBURUR  RANCH 

LOS  BflNOS  OET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9fl 

9A 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

LUO    Lrn  1  UO 

5123 

04 

<;QMTQ    ri  QPQ 
onnin  CLtiiAn 

4 

37 

14 

121 

58 

□  DO 

5P 

5P 

LOS  GflTOS  4  SU 

O  1  d  o 

SANTA  CRUZ 

4 

J  1 

1  1 

i  i 

n9 

\j£. 

2415 

On 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STfl 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1D24 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

41 

288 

c 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  OTflY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIfl  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

1160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  2  SW 

5231 

02 

LASSEN 

18 

41 

01 

120 

30 

5280 

SS 

L  R  REUCK 

nnU t  KM 

5233 

05 

MQn  p  PQ 

n  n  u  El  n 

C  1 

36 

58 

120 

04 

^  D  □ 

8A 

8A 

<;TQTF    riTtf    OF  F^^TBY 
oinic    uiw    ur  ioiiai 

MAD  RIVER  RANGER  STfl 

c;  9  ii  i 
o  t  4 

n  1 

TRINITY 

17 

*•  u 

'?! 
C  1 

1  9 
i  £  J 

"39 

2775 

On 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MflHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MflHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

119 

02 

9500 

S 

cm  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MAOERA 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO.  CRLIF.  EDISON  CO. 

MflNTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8P 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8R 

BA 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SOLANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

9A 

MRRE   IS  NRVRL  SHIPYARD 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9A 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MOD  K 1  r  P  V  T  1  1  P 

5356 

03 

Ql  P  T  Kir 

38 

42 

119 

47 

O  DO  U 

c 

II  <^  FnPF<;T  «;FP\/!rF 

MARKLEY  COVE 

bobU 

U<i 

NAPH 

23 

da 

JU 

1  9  9 

U  / 

480 

9fl 

QQ 

yH 

9fl 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRflNCIS  C.  MACALVEY 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9fl 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

8A 

CITY  SfiN  FRANCISCO 

MflTILIJfl  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA  C.  FLOOD  CONT . 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

16 

122 

08 

3300 

8fl 

8A 

c 

H 

CARL  L  MYERS 

MP  Qnnu  1 QK  p 

5496 

05 

p  pp  c  ij  n 
r  n  u  0  ri  u 

9  1 

37 

05 

119 

26 

7A 

KF  SN - T  V 

MECCA  FIRE  STATION 

c  c  n  o 

bbUZ 

U  / 

RIVERSIDE 

6 

J  3 

34 

116 

04 

-  180 

5P 

br 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTfl  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

MERCED  IRRIG  OIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

[ 

R  M  POWELL 

MIDDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  130 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

MILFORD  LAUFMflN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

HTl  1      PPPPK    <;ilMMTT    0  Q 

5637 

06 

1        Qwr.Pi  PQ 

L  U  O    nri  L/C  L  t  O 

34 

23 

118 

05 

4yyu 

IC 

U    b    rUKtbi  btnVlLt 

MILO  5  NE 

5669 

Ub 

TULARE 

9 

36 

1 6 

1  1 8 

46 

3100 

c 

MRS.  FLORENCE  S.  WRLTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMfl 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8fl 

8A 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

571  1 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1 1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CflL  DIV  BEACH  (  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

DO 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

5779 

03 

MONO 

qn 

38 

00 

119 

09 

C  >l  c:  n 
b4oU 

5P 

5P 

MONTAGUE  SISK  CO  fiP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT   SERVICE  STATION 

MONTEREY 

O  /  3D 

n  A 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

345 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEOEROL  AVIATION  AOMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

9fl 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORAINE  CREEK 

5832 

OS 

TULARE 

1 1 

36 

43 

118 

34 

8840 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

c 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMfl  F  OOWNER 

MORGAN  HILL  6  HSW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

GREGORY  RUSHING 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE  j 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

115 

8A 

8A 

MORRO  BflY  F IRE  DEPT  .  1 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

35 

25 

120 

51 

A  T  n 

MID 

CTOunQpn  nil    np   roi  TP  1 

0  1  Hr(UHnU    UlL    Ur  LHLlr 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

lie 

43 

5360 

s 

U  S  flRMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

8fl 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  850 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

39 

4275 

SA 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE  j 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER 
TIME 
TAB 

UJ 

a. 

LJ 
0. 

MOUNT  ORNRMER 

5909 

u  c 

EL  OORRDO 

I 

J  0 

A  C 
fl  O 

ion 

1^0 

flu 

3408 

8R 

MOUNT  DIABLO  N  OflTE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

0  f 

C  9 

1  0  1 

1  £.  1 

c  c 
Ob 

2  1  00 

7A 

7fl 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

J  / 

9n 

1  9  1 

4206 

4P 

4P 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8fl 

MOUNT  MHOONNfl 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

MT   SflN  JflCINTO  W  S  PK 

5978 

07 

R I  VERS  I OE 

6 

A  P 
fl  0 

1  1 
110 

■^p 

JO 

0  4  1/ 

5P 

5P 

MOUNT  SHRSTR  SLOPE 

5982 

02 

S ISK I  YOU 

23 

A  1 

99 

t  99 

1  A 
1  fl 

7  c  n  n 
/bUU 

MOUNT  SHRSTR  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISK I  YOU 

23 

A  1 

1  Q 
1  O 

1  9  9 

1  Q 
1  3 

JOfl  4 

MID 

MIO 

MOUNT  TRMRLPRIS  2  SW 

5996 

0 1 

MRR  I N 

1  7 

O  / 

Q  A 
0  fl 

1  99 

JO 

1  j|  7  C 

1  fl  /b 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

"A  A 

1  A 
1  fl 

\  1  0 
110 

n  A 

U  fl 

C  T  n  Q 

b  /uy 

3P 

3P 

MUIR  HOODS 

6027 

n  1 

MAR  IN 

1 7 

J  / 

Q  A 
O  fl 

1  99 

Q  A 
J  fl 

0  0  c 
£  £  0 

5P 

MUMBO  BflSIN 

6032 

n  1 

TRINITY 

35 

A  1 

1  9 
1  C 

1  9  9 

Q9 
3C 

c  T  n  n 
n  /UU 

NRCIMIENTO  DRM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

JO 

A^ 
fl  D 

1  9rt 

0  J 

77  rt 
/  /u 

8fl 

8R 

•NRPfl  STATE  HOSPITRL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAVARRO  1  NH 

6105 

01 

MENDOC INO 

1 1 

39 

10 

123 

34 

220 

NEEDLES 

Olio 

u  / 

SAN  BERDINO 

5 

"5  A 

OU 

I  1  fl 

jd 

4oU 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

'^A 

A  R 
fl  D 

I  I  fl 

■3  7 
J  / 

3  I  J 

MID 

MID 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

J  3 

1  D 

1  9  1 

n  1 
u  1 

91;  9  n 
z  b  £  u 

8A 

8R 

NEWARK 

6144 

0  4 

ALAMEDA 

4 

O  t 

J  1 

1  99 

n9 

1  n 
1  u 

8A 

8A 

NEW  CUYRMA  FIRE  STA 

1  ^ 

O  i  o  ** 

u  o 

SANTA  BARBAR 

30 

3  ** 

0  / 

1  1  Q 

A  1 
fl  1 

9  1  cn 

£  1  OU 

8A 

8R 

NEHHALL  SOLEDAO  FC32CE 

uo 

LOS  ANGELES 

29 

"^A 

9  Q 
^  J 

IIP 
110 

"39 
j£ 

1  9  ^  Q 
1  £  fl  J 

4P 

NEWMAN  2  NW 

u  1  D  u 

U  u 

STANISLAUS 

27 

J  / 

9  1 
£.  1 

1  9  1 
1^1 

U  J 

I  Uo 

5P 

5P 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

□  I/O 

u  o 

ORANGE 

33 

J  J 

JO 

1  1  7 

b  J 

1  n 

1 U 

5P 

5P 

NICOLflUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

NILAND 

6197 

07 

IMPER IRL 

g 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

NIPOMO  2  NW 

O  £  U  / 

U  D 

SN  LUIS  OBPO 

30 

Jo 

n  A 

U  fl 

1  9n 
1 

J  u 

JoU 

80 

NOEL  SPRING 

R9  1  9 

09 

GLEN 

23 

■3  Q 

^  9 
J  ^ 

1  99 

fl  u 

bUUU 

NORTH  BLOOMFIELD 

DC  Zc. 

n9 

NEVADA 

39 

J3 

99 

1  9n 

C,  A 
0  fl 

^  9  pn 

J  £  OU 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

D  ^  O  ^ 

n  c; 
u  o 

MADERA 

27 

J  f 

1  fl 

1  1  Q 
1  1  3 

■3  n 
J  u 

9  c  an 
£  0  JU 

BR 

8R 

NOVATO  8  WNW 

F;9Qn 

n  1 

MAR  I N 

17 

JO 

HP 
UO 

t  9  9 

A  "3 
fl  J 

a  7  n 
J  /  u 

OAK  KNOLL   R  S  2 

n  1 

U  1 

S I SK I  YOU 

12 

A  1 

C  1 

3  i 

1  99 
1  £  £ 

P^ 
0  J 

1  7nn 
1  /  uu 

8fl 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

n  J 

u  *» 

ALAMEDA 

4 

J  / 

44 

1  99 

t  9 
1  c 

c 
0 

MID 

M I D 

OAKLAND  MUSEUM 

D  0  J  D 

u 

ALAMEDA 

4 

J  / 

^  p 
fl  0 

1  99 
ICC 

1  D 

a  n 
J  u 

MID 

M 1 0 

OAKVILLE    1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

OAKVILLE  4  SW  ■  2 

6356 

01 

NAPA 

1 7 

38 

24 

122 

28 

1685 

OCC IDENTRL 

D  J  /  u 

n  1 

SONOMA 

1  7 

JO 

9c; 

1  99 
\  CC 

bo 

Qcn 

30U 

7R 

OCEANSIDE 

P  ^  T  T 

UD 

SAN  DIEGO 

33 

J  J 

1  9 

1  !  7 
11/ 

9  "3 
t  J 

P  A 
0  fl 

4P 

4P 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

D  J  /  3 

u  o 

SAN  DIEGO 

33 

J  J 

1 

1  J 

1  1  7 
11/ 

9  t 

jU 

OCOTILLO  WELLS 

P  ^  P  ^ 
□  J  0  J 

U  / 

SAN  DIEGO 

6 

J  J 

no 

1  1  P 
110 

np 
uo 

1  pn 
1 0  u 

8R 

OCOTILLO  2 

Qn 
o  J  3U 

u  / 

I MPER IRL 

6 

^9 
j£ 

A 

fl  u 

110 

nn 
uu 

A  1  n 
fl  1  u 

7R 

OJRI 

u 

n  R 

U  0 

VENTURR 

33 

"^A 
J^ 

97 

t  1  Q 
113 

1 0 

/  0  u 

5P 

5P 

ONION  VALLEY 

D    O  i 

n9 

U  c 

PLUMRS 

8 

J  ^ 

flO 

I  9n 

1  £  U 

0  J 

p  R  "3  n 

0  b  JU 

ONO 

P  4  c;  c 
O  *»  o  O 
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20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

c;QIU    ri  PMPNTP  DAM 

7731 

04 

n  u  ri  1  L  R  c  1 

36 

26 

121 

42 

600 

7A 

r o\  tc    uTD   t  TCI 
LHLIr    HIK   ft    ItL  LU 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  1 8 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  HSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MID 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

•SAN  DIEGO  HSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  17 

10 

13 

MIO 

MIO 

c 

J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SAN  OIMAS  FIRE  HD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

6A 

SAN  OIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

C 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

■  Onri    rKnriUloLU    NoU    LI  ft 

7772 

04 

A 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

c 

J 

NH  1  L    WtHmtK  btnVlLt 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1 17 

54 

744 

5P 

PASADENA  HATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1481 

BA 

c 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  18 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGDRIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SflN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  19 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  GAY  0  CARMAN 

OHN    LUlD  UHn 

7846 

05 

M  c  D  r  c  n 
nt  K L t  U 

c  1 

37 

03 

121 

04 

277 

eA 

BA 

BA 

c 

roi     nroT   liTd  occmiorcc 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

3 1 5 

7A 

7fl 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

•SAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

c 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SAN  fJICOLRS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NATL  HEATHER  SERVICE 

•SAN  RAFAEL 

7880 

0  1 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

1  15 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1 17 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

41 

5 

8A 

BA 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

COUTO     QODDaDQ     COO  OD 
OHN 1 H    OHKBHKH    r HH  Hr 

7905 

05 

on \ H  DHKoHKH 

J  J 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MIO 

ILL)    Mtirillun  nuCI'll.i 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

1 1  7 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

8A 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MIO 

MID! 

c 

J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

•SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

1 18 

3D 

1  5 

4P 

4PI 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

05 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

4P 

8R 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

120 

35 

4300 

7A 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

7965 

01 

c  n  u  n  M  □ 
bUNUHH 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

HILLIAM  0  SAPPINCTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST . 

SAUGUS  PHR  PL  NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6n 

L  A  HTR  *  PHR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MIO 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

(•SCOTIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

8A 

8R 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDR  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

81351  02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

BA 

8A 

8Rt 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHEL lER  COVE 

8162 

01! HUMBOLDT 

1  7 

40 

02 

124 

04 

110 

5P 

5P 

Tuny    N  .    nHCn 1  ! 

SHINOLETOHN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.  GERTRUDE  PQLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7fl 

R  M  «C  OINTY 
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SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

SIERRflVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

1 18 

10 

100 

sii  vFRnnn  rangfr  sta 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

SKAGGS  SPOS  LAS  LOMAS 

a  c  f  c 

n  1 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1 930 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

SNOH  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

SODA  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

SOfllS  3  NM 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

SONORA  JUNCTION 

0  JOCl 

U  J 

MONO 

38 

■J  o 

1  1  Q 

O  O  UD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

119 

38 

5120 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1 1 

118 

34 

9580 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

SQUAH  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

STANOISH   1  F 

8487 

03 

L ASSFN 

n  ^  ^  i_  11 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

R  ^  Qfl 
0  3U 

MENDOCINO 

7 

J3 

4  4 

□  DU 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

56 

118 

35 

10300 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

11 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

STOUTS  MEADOW 

CO^  I 

Uc 

SHASTA 

21 

A  1 

1  n 
I  U 

bb 

bdUu 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1 1 

37 

05 

119 

13 

6240 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

SUSANV II  1  F    1  WNU 

8703 

03 

1  ASSFN 

1 8 

40 

26 

120 

40 

4555 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

a  / 1 J 

n  c 
ub 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1 586 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

5160 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

TEHRCHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KtRN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

TERMO 

8873 

03 

1 ASSFN 

k.  rl  tJ  vJ  I-  '  * 

1 8 

40 

52 

120 

27 

5300 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

THERMAL  FAA  AP 

U  / 

RIVERSIDE 

6 

33 

da 

116 

10 

112 

THERMAL  FIRE  STA  81 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-     1  IS 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1 1 

118 

51 

810 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

1900 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1 18 

52 

1 140 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

lie 

20 

1 10 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

TRACY  CARBONR 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 
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OBSERVER 
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8A 


MID 
8A 

8A 
5P 


5P 


MID 


5P 
6P 
MID 


6P 
8A 


8A 
7A 

8A 


8A 
5P 
8A 

8A 


MID 

8A 
SA 
8A 
8A 

5P 
5P 

5P 


8A 
HID 

8A 


7R 
8A 

5P 
6P 
MID 
8A 


2P 
4P 
5P 
4P 


BA 
6P 
BA 


7R 


6P 
8fl 


MRS.  JEANNE  H.  MCMAHAN 
U  S  FOREST  SERVICE 
MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
ROBERT  MAUGHAN 
ALDEN  N  ANDERSON 

JACK  A.  HRSELEY 
HAYLAND  0.  WATSON 
CAL  OEPT  PARKS  4  REC 
STATE  OIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
J.  E.  STULL 
WALTER  B.  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  «  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  STATE  PK 
RAY  C  FRALEY 
CA  DEPT-PARKS  «  REC 
P  G  «  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  WATER  USERS  ASSN 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 
CALF  DEPT  OF  PKS  «  REC 

U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BRRR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
KERN  CO  FSTRY  (  FD 
DORIS  L-  ACKERHAN 
FED  AVIATION  AGENCY 
KERN  COUNTY  FIRE  OEPT 

TEHACHAPI  CUMMINGS 
TEJON  RANCH  COMPANY 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
SULO  E  LAKSO 
MRS  FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
RIVERSIDE  CO  FIRE  OEPT 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
PAUL  CHAMBERS 

SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  *  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
J.  ALLEN  HALL 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
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5671 
69 

380 
1600 
6950 

350 
1 100 
3970 
2625 

3600 


2517 


MID 


MID 


MID 


MID 


GEORGE  R.  HENZEL 

MRS  HILMR  C  BflRR 

U  C  RGR  EXTEN  SERV 

HOODSIOE  FIRE  OEPT 

MARVIN  E  WARE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 

MRS.  V.  SYLVIA  HULBERT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCHIE  B  FUGATE 


CLOSED  4/15/74 
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CALIFORNIA 


M,    .onal  information  regarding  the  climate  of  this  State  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building    Ashevlllo    N  C 
iBiil,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State.  ' 

[IIEN.SIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaooratlon  in  ln,-h«.  .nrf  n,. 

..vo.ant    <n    ml  las         Vonthlv    doirrKO    dav    tntolu    are    th«    <i,,m«    r^t  A.  .     .  '    f' » P " " ' '  on    ana   evaporation    In    InchCS    aod  Wind 


venent in 
rectlons 


Hoothly  decree  day  totals  are  the  su»b  of  the  negative  departures  of  averagrd;nrt;m;era;ur^;  f 65^ f"     I„  ^sljp  :;;:?a  ^i?a""?a^^^ 
ntered  In  flpires  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  nu.ber  of  SbServaUons 


 ION  TIM£:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 

li  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
fKts  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.,   except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
iO.   which  are  taken  at  6  a.m.,  p.s.t.,   and  Ut.   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes'  table.   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
•■p«r.iturc  '  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
idin^  at   time  of  observation. 

|/APORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  E-yaporation  and 
irnd  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
nf  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
above  the  pan. 

t-XjUIVALEKT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
ling  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
u  1  he  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record .  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

NUWKALL:  Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
TuT^rTnH  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

ORM,^L^  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

I ONS,   as  used  in  tbls  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

IN  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

NAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issu 
,  1 s  bulletin . 

v^APORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Governsient  Camp   :     Pan  screen  covered. 

MLY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  mln  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  F*n  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
I  for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

KTE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

WTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

N  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  tbls  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

01  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  arc  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 

1  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

n    8S  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

\  VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
'  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1- AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-K4WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUHNE     17-NORTlI  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-Rl'SSlAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTli  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

ItatloDB  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

eosral  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


nfcraation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
tatlon  History"  for  this  State,  price    $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Heather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  nnnual  Issue 
I^cal  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown    


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing:   20^  single  cop> 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  ii 
Asheville,  N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 
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38 

20 

36 
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1  .  27 
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86.5 

42.6 
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46 
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.0 

0 

1 

0 

0 

COLFAX 

92.0 

62.3 

77 

2 

1  .6 

100 

3 

51 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

.02 

- 

.09 

.U2 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  2  SSW 

96.  1 

57.  1 

76 

6 

.9 

105 

3  + 

60 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

- 

.08 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS    2   WSW  EXP  FARM 

73 

6 

19 

0 

0 

0 

.  03 

J 

6 

.  0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  FOHEBAY 

83.4 

56.8 

69 

6 

69 

5  + 

46 

20 

4 

0 

0 

0 

0 

.  16 

.  16 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

DE  SABLA 

89.  1 

54.  7 

71 

e 

1  .  1 

95 

3+ 

46 

19 

2 

13 

0 

0 

0 

.04 

.  16 

.04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS   1  S 

92.  4M 

56.  3r 

74 

4n 

104 

1 

47 

14 

0 

0 

0 

0 

.06 

.05 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

ooumieville  ranger  sta 

86.6 

47.6 

67 

1 

94 

10+ 

40 

22+ 

32 

8 

0 

0 

0 

.07 

.  18 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

93.6 

67  .  7 

75 

6 

.9 

103 

3 

50 

IS 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.  14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD   FIRE  STATION 

86.5 

56.0 

70 

8 

97 

24 

51 

14+ 

1 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLSOn  DAM 

92.5 

69.6 

76 

0 

104 

3 

62 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCI  KE'EaeiKe  wcs  'Ollmiw  S'auoa  ikoci 


3 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«LiroRHi« 

ftUGUST  1974 


STATION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITfiTION 

1  1 

»  a 

i  1 
»  - 

a  «: 

i 

i  f 

2 
2 
^ 

° 

s 

° 

5 

NO 

.  Of 

DBYS 

° 

° 
g 

5 

5N0H 

SLEET 

NO 

OF 

DATS 

MAX  . 

MIN. 

r  ^ 

°  i 

1 

£ 

o 

£ 
S 

° 

°I 

si 

*  o 

~  s 

hi 

%  o 

hi 

GEORGE  TOWN  RANGER  STfl 

96 

19 

*a 

0 

0 

■  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

noa^^  »ai  1  rv  Nra  o 

80.8 

56.2 

72.6 

97 

3 

47 

14 

3 

° 

.08 

.  08 

5 

.0 

0 

0 

0 

^□T37l    V      TCI  ANPl  OCClir^C 
uKlCC-L  "     IsLHrlU    Ktr  Uut. 

88.  IM 

53. 5M 

71  .on 

100 

24 

49 

21  + 

0 

13 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

HARRISON  GULCH  RS 

90  .  1 M 

47.  6M 

58 .  Sli 

99 

26  + 

39 

8 

18 

0 

0 

0 

.  1 6 

.  1 6 

.  0 

1 

0 

- 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

89.8 

45.4 

67 . 6 

1  .  3 

99 

4+ 

37 

30 

18 

0 

0 

0 

.  66 

.  29 

.  32 

.  0 

2 

0 

0 

ICQ*;    v/Ar  1  Cv 

84  3 

45  4 

64  9 

92 

29 

33 

20 

° 

0 

J  air  CDnoT 

94.8 

50.0 

72.4 

.  4 

103 

2  + 

41 

19 

2 

° 

.28 

.  14 

.28 

5 

.0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

84.2 

46.8 

65.5 

3.7 

94 

1 

38 

19 

37 

3 

0 

.20 

- 

.  13 

.20 

6 

.  0 

1 

0 

0 

MAN2ANITA  LAKE 

At  '  -i 

' 

3A* 

39 

^A* 

^^n 

0 

0 

0 

0 

.  3  1 

■ 

.  0 

HARKLEY  COVE 

*  3 

4.8 

101 

25+ 

16+ 

23 

0 

0 

□ 

.  10 

.  1 0 

6 

.  0 

1 

0 

0 

riMK  T  O  V  J  1.  L  C 

94  7 

7 

77  7 

04 

' 

26 

06 

.00 

.05 

.  0 

0 

0 

0 

0 

Mr  r 1  nun 

81  .0 

39.7 

60.4 

.6 

91 

1 

31 

19 

151 

^ 

^ 

.20 

- 

.27 

.20 

6 

.0 

1 

0 

0 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  //R 

50 . 0 

66 . 7 

41 

14 

38 

6 

0 

0 

0 

.53 

.  22 

.  60 

.  0 

1 

1 

0 

NEVADA  CITY 

.0 

49.5 

68.  3 

QA 

95 

40 

14 

16 

10 

0 

0 

0 

■  *° 

.  02 

.  1 0 

.  0 

* 

0 

0 

ORL  AND 

94  7 

61  2 

78  0 

105 

19 

.  16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

95.0 

63.5 

79.7 

105 

3 

56 

19 

0 

28 

° 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

PAR AD  I SC 

89.  1 

63  .  7 

76.4 

98 

3 

50 

13 

0 

1 5 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

PL ACERVILLE 

2  .  3 

^ 

19  + 

^ 

19 

0 

0 

0 

.  06 

.  03 

.  0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

89.8 

.8 

OA 

98 

AQ 

69 

14 

20 

0 

0 

0 

.  0 

° 

0 

0 

0 

PORTOL  A 

60 .  4 

89 

24  + 

30 

0 

0 

0 

.  6 1 

.  3  1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

QU INC Y 

89.  7 

41  .6 

65  .  7 

1  .  7 

96 

6  + 

34 

20  + 

41 

1 8 

0 

0 

0 

.42 

.  16 

.  42 

6 

.  0 

1 

0 

0 

RED  8L  UFF  USO   AP  R 

97.2 

64.5 

80.9 

1  .0 

108 

2 

59 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.01 

- 

.  17 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

98 .  1 

68  . 5 

83  .  'J 

2  .  7 

108 

6 1 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.  1 0 

.  1 6 

.  1 0 

- 

.  0 

1 

0 

0 

ROCKL IN 

96  .  0 

57 . 0 

76.5 

.8 

1 06 

60 

20+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.  00 

.  04 

.  00 

.  0 

° 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

91  8 

56  1 

■  ' 

101 

1 4 

0 

20 

0 

0 

0 

.  05 

5 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WSO  CI  R 

93.9 

61.3 

77.6 

104 

2 

66 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

.01 

.01 

5 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

93.2 

68. 8 

81  .0 

104 

6 

62 

19  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.25 

.25 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SIERRA  CITY 

86 .  7 

50.2 

66 .  0 

9 1 

4 

4  1 

19 

1 6 

6 

0 

0 

0 

.  1  7 

.  12 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

83  .  S 

39 . 9 

61.7 

90 

25 

32 

15  + 

111 

1 

0 

2 

0 

.  70 

.  46 

.  29 

6 

.  0 

0 

3 

0 

0 

S  lUnT     OUNUC     KC        K  VO  i  K 

60 .  1 

77.3 

1 05 

3 

52 

19  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.  30 

.  16 

.  29 

5 

.  0 

0 

1 

□ 

0 

STRAW6ERRY  VALLEY 

84.  3 

49.4 

66.9 

90 

4+ 

41 

14 

26 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWI N   L  AKES 

VACAVILLE 

93  .6 

53.8 

73.7 

.6 

103 

3 

48 

17  + 

0 

22 

D 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

92  .  7 

62 . 2 

77.5 

101 

3 

49 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

.  15 

.  16 

.  16 

5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

94.2 

63.5 

78.9 

107 

6 

66 

20+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.  16 

.  16 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

WILL  lOtIS 

94.0 

59.7 

76.9 

101 

2 

64 

19 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILL  UMO 

93.3 

61.8 

77  .6 

1  .6 

104 

10 

66 

19+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.03 

- 

.  1 1 

.  03 

6 

.0 

^ 

0 

0 

0 

WINTERS 

76  .5 

^nA 

5  1 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

.  02 

.  0  1 

.  02 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

96.0 

AA  A 

55  .6 

75.8 

105 

4+ 

50 

30  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.  04 

.  00 

.  04 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

0  I V  IS  ION 

72 . 2 

1  . 2 

.  16 

.  05 

.  0 

XXX 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

82 . 3 

37  .  3 

59  .  8 

1  .  7 

88 

30 

27 

1  4 

160 

0 

0 

7 

0 

.  47 

.  06 

.  25 

4 

.  0 

0 

2 

0 

0 

eODIE 

74.9 

34.3 

54.6 

80 

30  + 

24 

21 

313 

0 

0 

15 

0 

1  .66 

.  73 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRIDGEPORT 

80.  1 

36.6 

57.8 

85 

28  + 

26 

14 

218 

0 

0 

0 

.83 

.66 

6 

.  0 

0 

1 

1 

0 

CEDARvlLLE 

A 

62 . 0 

69.2 

-     .  6 

96 

30 

37 

20 

23 

10 

0 

0 

0 

.  39 

.  1 0 

.  19 

7 

.  0 

0 

1 

0 

0 

OONHER   ^CMORIAL   ST  PK 

80  .6 

30 . 2 

66  .  4 

86 

5  + 

20 

1  4 

290 

0 

0 

22 

0 

.  46 

.  46 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

OOYLE   5  SSE 

29 

39 

1  4 

12 

16 

0 

0 

0 

.  33 

.  19 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

88.0 

44.8 

66.4 

96 

4 

36 

21  + 

33 

12 

0 

0 

0 

.05 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

85  .  7 

45  .9 

66  .8 

.  1 

94 

28 

34 

20 

49 

8 

0 

0 

0 

.06 

- 

.  30 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONO  LAKE 

82  .  7 

46  .  4 

64.6 

88 

1  1 

39 

14 

26 

0 

0 

0 

0 

.28 

.  13 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

79.7 

39.0 

59.4 

86 

2 

28 

14 

166 

0 

0 

4 

0 

1.19 

1  .01 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

SUSANVILLF  AIRPORT 

87  .  3M 

49  .  4M 

68  .  4M 

1  .  4 

96 

4+ 

38 

20 

29 

14 

0 

0 

0 

.  16 

.  00 

.  10 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE  CITY 

75.8 

43.0 

59.4 

.2 

81 

1 

33 

14 

166 

0 

0 

0 

0 

.  30 

.01 

.  30 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE   VAL L E Y  FAA  AP 

77 .  0 

30  ■  6 

67  . 8 

81 

29 

28 

14 

216 

0 

0 

4 

0 

TERMO 

86.2 

43.7 

64.6 

92 

30  + 

29 

20 

65 

9 

0 

1 

0 

.  03 

.  03 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

iKUL.'VLt    KMnUt.K  alMliUfl 

82.4 

36.4 

59.4 

-  .3 

87 

29 

25 

14 

170 

0 

0 

7 

0 

.69 

.29 

.  39 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

83.6 

46.6 

66  .  1 

-  2.6 

88 

31  + 

36 

20  + 

33 

0 

0 

0 

0 

.  66 

.  1  1 

.  31 

2 

.  0 

0 

2 

0 

0 

D I V I S ION 

62 .  3 

1.3 

.  48 

.  1  3 

.  0 

XXX 
CENTRSL  COAST 

DBftlMOGE  O'i 

BEN   LOMOND  4 

83.8 

62  .  3 

68 .  1 

94 

23  + 

44 

20  + 

2 

7 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OCK^CLL  T 

67.9 

55.4 

61  .  7 

.5 

79 

21 

62 

27 

106 

0 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGAfC 

75.  3M 

54. 2n 

64.  en 

88 

23 

50 

21  + 

35 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBRrCL  VBLLEr 

76 .  1 

50 . 8 

63  .  6 

88 

22 

41 

14 

67 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

83 .  2M 

66 .  6M 

59 .  9n 

96 

23 

62 

14 

1 

6 

0 

0 

.  00 

.  03 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

87.6 

55.  1 

71.3 

100 

23 

49 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

.  DO 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAL^    MOON  BAY 

65.  1 

54.2 

59.7 

1  .5 

72 

21 

46 

20 

169 

0 

0 

0 

0 

.  13 

.  02 

.07 

28 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOLLISIER    1  SW 

HfNG  CITY 

84.5 

51.5 

68.0 

.8 

90 

23 

42 

20 

3 

6 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LJVERMGHE  COUNTY  F  D 

91  .2 

52.2 

71  .7 

.9 

101 

23 

45 

14 

1 

19 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GftTOS 

86.2 

53.5 

69.9 

1.0 

95 

21  + 

46 

20  + 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MBRTINEZ  WATER  PLANT 

89.4 

64.0 

71.7 

100 

23  + 

47 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

68.5 

63.7 

61  .  1 

79 

22  + 

48 

20 

117 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY   Fflft  «P 

68. 8M 

56.  2n 

62.  6M 

77 

21 

52 

27  + 

73 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  «ffE»ENC£  HOTES  FOILONIHO  S'flTIOK  INQCI 


4 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


AUQUST  1874 


STRT ION 

TEMPERATURE 

PRECIPITPTION 

s 

- 
1 

m  - 

>  ~ 

9 
a 

f 

£  6 

5 

° 

° 

° 

NO 

.  Of  OBrs 

0 

- 

^  i 

1  8 

1 1 

1 

° 

SNON 

5LEEI 

NO 

OF 

nnx . 

NIN. 

- 

X  ^ 

t  5 

^  i 

i  £ 

0 

i 

0 

« 

0 

8 

-* 

?s 
ss 

f ! 

S  3 

nORRO  eftY  FIRC  OEPT 

65 

7 

64.0 

59.9 

70 

19 

— — 
49 

20 

152 

° 

.03 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   OlftBlO   N  GftTE 

SB 

' 

59.5 

73.8 

97 

3* 

47 

30  + 

1 

13 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMI£NT0  dam 

96 

1 

51.6 

73.9 

104 

29 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NCUnRK 

76 

5 

56 .  1 

67  .  3 

88 

22 

54 

18 

16 

.  00 

- 

.04 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAMO   USD    AP  R 

69 

7 

56.3 

63.0 

.5 

83 

21 

52 

18 

69 

- 

T 

.03 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

72 

7 

56.9 

64.8 

85 

22* 

54 

27  + 

40 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO   ALTO   JR.  MUSEUM 

78 

9M 

55  .  9M 

67  .  4M 

1  . 6 

89 

22 

49 

1 6 

g 

0 

0 

0 

0 

■  °° 

02 

■  ° 

c 

0 

0 

PASO  ROBLES 

92 

1 

48.9 

70.5 

,  7 

102 

22 

42 

18  + 

4 

24 

0 

0 

0 

■ 

nn 

0 

° 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

92 

2 

52 .  3 

72.  3 

1 03 

1 

45 

1  4 

2 

° 

^ 

° 

'  nn 

■  IZ 

0 

PINNACLES    NAT  MONUfCNT 

95 

4 

50.6 

73.0 

.  3 

103 

24+ 

41 

14 

1 

.00 

.  02 

.00 

.0 

□ 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

POINT   PIEORAS  6LANCAS 

64 

2 

52.6 

58 .  4 

1  .  6 

7  J 

1  4 

43 

8 

198 

0 

0 

0 

0 

□  4 

■  °° 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

87 

6 

55 . 2 

71.4 

98 

24-f 

50 

20+ 

14 

0 

0 

0 

nn 

■ 

n 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLET 

93 

8 

46 . 0 

70  .  9 

1  .  7 

101 

38 

19+ 

° 

■ 

- 

.01 

'  nn 

0 

° 

HEDUOOO  CITY 

83 

9 

64.5 

69.2 

1  .4 

96 

22 

47 

16 

4 

- 

.00 

.  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

71 

2 

66.  1 

63.7 

81 

19 

54 

27 

52 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

83 

9 

54.  0 

69  . 0 

94 

23  + 

49 

1 4 

1 0 

8 

0 

0 

0 

- 

.05 

0 

SAL INAS   3  E 

70 

0 

53.9 

62  .  D 

79 

20 

46 

20 

86 

0 

0 

0 

0 

*  00 

nn 

*  ° 

0 

SALINAS   FAB  AP 

72 

4 

57.0 

64.  7 

2  .  3 

62 

20 

48 

20 

1 8 

° 

° 

° 

j 

- 

.04 

_ 

.0 

0 

S   F    RICHMOND   SUNSET  R 

64 

2M 

54.  5M 

69.  4M 

74 

21 

51 

1 1 

169 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  USO  AP  R 

72 

3 

65.  1 

63.7 

.  7 

85 

21 

53 

27  + 

54 

0 

0 

□ 

0 

T 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN    FRANCISCO   USO   CI  R 

65 

2 

54 . 6 

59 . 9 

.  5 

78 

20 

52 

27 

0 

0 

0 

0 

- 

.05 

0 

70 

4 

51.5 

61.0 

79 

22 

4 1 

20 

120 

'  ?8 

"  07 

28 

0 

SAN  JOSE 

81 

9 

56.2 

69.  1 

1  .0 

90 

21 

50 

19 

2 

1 

0 

0 

0 

.00 

■  °® 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   LUIS    OBISPO  POLY 

77 

5 

52  .8 

65  .  2 

.3 

88 

21 

49 

28+ 

22 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  0 1 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

80 

9M 

53. 7M 

67. 3M 

-  .6 

89 

24+ 

48 

19  + 

7 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

72 

3 

51.7 

- 

.07 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN   LEANDHO  FILTER 

74 

1 

53.0 

63.6 

87 

23  + 

51 

21  + 

66 

_ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT   CHEEK    2  ESE 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

69 

1 

54.1 

61.6 

.  6 

77 

21  + 

48 

20 

97 

0 

0 

0 

0 

00 

04 

00 

0 

° 

WOODS  IDE    FIRE    STA  I 

86 

DM 

50 .  6M 

69  .  3M 

98 

22 

42 

17  + 

5 

'  DO 

■  ^_ 

'  - 

0 

DIVISION 

66.2 

.6 

.01 

.  04 

.0 

XXX 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH    FIBREBOARO  ML 

ANTIOCH    PUMPING   PL  3 

91 

0 

56.  1 

73.6 

100 

24 

50 

15+ 

0 

18 

.00 

.00 

.0 

° 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

96 

6 

66 .  1 

61.4 

,  1 

105 

3 

59 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

.  06 

.01 

.  06 

.  0 

0 

AUBERRY    1  NW 

92 

3 

67  .  3 

79 . 8 

3  .  1 

100 

2 

58 

20 

0 

24 

0 

0 

0 

.  00 

.  03 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD    WSO   AP  R 

96 

1 

71.1 

64.6 

3  .  0 

1 08 

2 

6  1 

1 9 

0 

.  00 

- 

.01 

.  00 

.  0 

0 

BALCH    POtEH  HOUSE 

92 

6 

66.5 

79.6 

99 

4  + 

60 

20 

0 

23 

- 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS   CORNER  2WNW 

94 

6 

62.0 

78.3 

104 

2 

65 

20 

0 

28 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONUILLOW 

96 

62 . 5 

79.5 

_      .  7 

103 

3 

55 

21  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

CALAVERAS    BIG  TREES 

83 

4 

46 . 6 

66  .  0 

,  3 

90 

3 

40 

20 

30 

1 

0 

0 

0 

.  1  3 

Y 

'  0 

CArP  PARDEE 

93 

6 

60 . 8 

77 .  2 

.  5 

1 06 

3 

54 

1 4 

0 

23 

.  00 

- 

.04 

.  00 

.  0 

0 

_ 

_ 

- 

CATHEYS   VY   BULL    RUN  RH 

95 

3 

60.7 

78.0 

103 

3 

52 

20 

0 

30 

- 

_ 

_ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

86 

7 

54.9 

70.8 

94 

1 

49 

20+ 

1 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

COAL INGA 

95 

g 

62  .  7 

79 . 2 

106 

3 

48 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.  00 

.01 

.  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

96 

4 

58 . 2 

78 .  3 

107 

2 

50 

20 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

90 

55  .  7 

72.9 

_  1.4 

98 

2 

48 

17  + 

0 

1  7 

.  00 

- 

.03 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

electra  pokr  house 

95 

7 

55.7 

75.7 

.0 

104 

2 

46 

14 

0 

29 

.00 

.  06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FIVE    POINTS   6  SSW 

93 

2 

63  .  7 

76  . 5 

1 02 

2 

56 

20 

0 

24 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

FRESNO   WSO   AP  R 

96 

2 

62  . 4 

79 .  3 

1  . 0 

1 04 

2 

54 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.  02 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVERNMNT  CAMP 

98 

3 

57.3 

77  . 8 

-  1.1 

106 

3 

46 

20 

0 

30 

.  00 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

89 

6 

49.  1 

69.4 

98 

1 

41 

27+ 

3 

16 

- 

- 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

74 

1 

50.8 

62.5 

1  .2 

80 

2 

44 

20 

86 

.03 

.  05 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

HANFORO 

HETCH  HETCHY 

84 

, 

55 . 5 

70 .  1 

,  3 

90 

4^ 

49 

20 

2 

3 

0 

0 

0 

.  05 

.  2  1 

.  05 

5 

.  0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

73 

46.8 

60.0 

^  3 

3  + 

40 

20 

153 

.  0 

0 

lORIA 

91 

9M 

65.  4M 

78.  7M 

1  .  1 

99 

4+ 

58 

20+ 

0 

.00 

.  0 1 

.00 

.0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH   NO  1 

98 

5M 

75.  IM 

86.  8M 

1  .6 

106 

3 

68 

21 

0 

31 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN    RIVER   PH    NO  3 

25  + 

52 

2 1 

0 

31 

0 

□ 

0 

1 2 

.  12 

4 

,  0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

9a 

?M 

66 'en 

82  ' 4M 

106 

° 

31 

0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

95 

67  3 

81  6 

104 

2* 

59 

M* 

.  00 

.04 

.  00 

,  Q 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

94 

0 

58.8 

76.4 

102 

25  + 

49 

20  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92 

9 

58.6 

75.8 

.  7 

99 

5+ 

51 

20  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

28 

0 

0 

0 

.  00 

.02 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

L  INDSAY 

96 

5 

56.5 

76.5 

-  1.2 

104 

2 

48 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE    PANOCHE    DET  DAM 

93 

1 

62.6 

77.9 

101 

3 

54 

17  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOOCEPOLE 

74 

8 

41  .8 

58.3 

81 

3 

34 

20 

200 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

S2 

7 

54.5 

73.6 

1.9 

102 

22 

49 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

93 

1 

59.9 

76.6 

-  .2 

101 

2 

52 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS  DET  BESv 

93 

0 

63.2 

78.  1 

103 

3 

54 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

96 

9M 

61  .OM 

79.  OM 

1  .2 

105 

3 

54 

20+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANTECA 

93 

0 

58.  9 

76.0 

101 

3 

54 

17  + 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

95 

8 

69.  7 

82.8 

.  7 

104 

3 

61 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEC  ocreacucf  mous  rvLLOmxo  stamon  [noei 


5 


MONTHLY  SUMMflRIZED  STflTION  fiND  DIVISIONAL  DflTfl  c«uiraRH:« 

SUGUST  laTt 


a  1 H I  1  UN 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

s  1 

a  2 

S  1 
£  z 
a  r 

£  1 

2  ° 
£  o 
o  J 

° 

OEOREE  OStS 

NO 

.  OF  onrs 

? 

0 

0 

° 

SLEET 

NO 

OF 

OHYS 

MAX  . 

niN. 

S 

s 

£  3 

i  0 

° 

1 

g 
0 

1 

£ 

o 

UJ 

1 

0 

0 

- 

85, 

Is 

S  J 

'■i  a 

i  , 

S!  i 

=  s 

MERCED  FIBE  STBTION  2 

95.3 

58.1 

76 

9 

.5 

103 

2 

52 

21  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

92 .  7 

59 . 1 

76 

1 

1  .  7 

102 

2 

53 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

.  00 

.  01 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NEMMftN 

95.5 

58.5 

77 

0 

1.0 

101 

2 

50 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH    rOPK    RANGER  STA 

91.8 

51.2 

73 

0 

98 

1+ 

13 

11 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRRNRE  COVE 

96.  7M 

59. 6M 

78 

IM 

.  0 

1D1 

3 

51 

21  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

97.9 

63.7 

80 

8 

2.0 

106 

3 

51 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

POSEr  3  E 

82.0 

50 . 3 

66 

2 

92 

1 

15 

21  + 

19 

3 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

S«LT  SPRINGS   PUR  HOUSE 

86.8 

58.9 

72 

1 

91 

2  + 

17 

19 

1 

1 

0 

0 

0 

.15 

.23 

.  12 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

SflN  LUIS  0«M 

90. -I 

62.9 

76 

7 

101 

3 

56 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

91.  1 

56.7 

75 

1 

.0 

103 

3 

17 

19 

a 

26 

0 

0 

0 

.  00 

- 

.  05 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO   ENTRftHCE  YOSEMITE 

82.1 

19.3 

65 

9 

.1 

88 

3  + 

13 

21  + 

30 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON   WSO  «P 

93 .  1 

59 . 7 

76 

1 

1  .  1 

102 

2 

52 

16+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.  00 

.  03 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STB  NO 

92.0 

58.0 

76 

0 

2.1 

102 

3 

51 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHBPI 

86  .9 

55.7 

71 

3 

91 

21+ 

12 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

.35 

.35 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEJON  RftNCHO 

96.8 

65 . 3 

80 

6 

,  1 

105 

23 

57 

20+ 

D 

28 

0 

0 

0 

.  DO 

.  05 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

98.5 

61.1 

81 

5 

106 

3  + 

56 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

90.9 

51.8 

72 

9 

.  3 

97 

3  + 

15 

19 

□ 

19 

0 

0 

0 

.00 

.  12 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRftCY  CflRBONft 

91.5 

56.7 

76 

6 

103 

3  + 

19 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

.CD 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRBCY   PUMPING  PLBNT 

92.  1 

60.0 

76 

1 

103 

6 

65 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISftL  IB 

91 . 5 

63  . 1 

79 

0 

.  2 

102 

3 

51 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

.  00 

.01 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

bJBSCO 

98.5 

62.9 

80 

7 

.3 

106 

3 

52 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE    PARK  HEBDOTRS 

93  . 1 

19.8 

71 

6 

.  9 

98 

25  + 

11 

28 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

75 

9 

.9 

.  02 

.  01 

.0 

SOUTH  COBST 

DRBINBGE  06 

ALPINE 

90.  5M 

57.  OM 

73 

BM 

98 

31 

17 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

7  1.7 

59  . 6 

65 

7 

-  1.3 

8  1 

19 

52 

18 

20 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

91.7 

51.0 

72 

9 

-  3.0 

99 

21 

11 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  19 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

92.1 

56.5 

71 

6 

98 

25 

16 

17 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  31 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

78.8 

13.6 

61 

2 

92 

29 

37 

30  + 

117 

1 

0 

0 

0 

.61 

.59 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

BURBBNK   VALLEY  PMP   PL T 

88.8 

56.5 

72 

7 

-  1.9 

96 

25 

19 

31 

0 

16 

0 

0 

0 

.  00 

.05 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

88 .  1 

53.2 

70 

7 

96 

2 

17 

20  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

CBMPO 

91  .8 

19.2 

70 

5 

99 

31 

39 

28  + 

5 

21 

0 

0 

0 

.  13 

- 

.31 

.  13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CBNOGA  PARK  PIERCE  COL 

91.8 

56.5 

75 

7 

102 

23 

18 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

70.8 

61.0 

67 

1 

.9 

71 

27 

59 

18  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

87.5 

58.6 

73 

1 

-  1.2 

93 

21+ 

51 

29 

0 

a 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

89 . 0 

56  . 5 

72 

8 

-2.1 

96 

23 

13 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

.  00 

.  06 

.  00 

,  □ 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

77  .  3 

63.5 

70 

1 

.9 

81 

7 

58 

16 

0 

D 

0 

0 

0 

.  00 

- 

.05 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

82.3 

63.6 

68 

1 

-  1.1 

88 

2  + 

11 

15 

26 

0 

0 

0 

0 

.  05 

- 

.  17 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

93.2 

51.7 

72 

5 

101 

2  + 

15 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CBPITBN  OBM 

87.  1 

56.0 

71 

6 

-  1.7 

96 

27 

16 

28 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

.  18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINOHE 

96  .  OM 

57 .  SM 

76 

9M 

-  1.5 

102 

27  + 

17 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.  00 

.  12 

.  00 

.  0 

0 

0 

□ 

□ 

ESCONDIDO 

85.5 

60.0 

72 

8 

.  7 

92 

26 

S3 

29  + 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  11 

.00 

.0 

□ 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

89.9 

58.6 

71 

3 

98 

28  + 

51 

1  1 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

61.9 

61.7 

73 

3 

93 

26+ 

51 

17 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHBU  OBM 

91.6 

19.8 

70 

7 

98 

2 

36 

29 

1 

22 

0 

0 

0 

.01 

.17 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

lOYLLUILD  FIRE  DEPT 

81.  1 

19 . 9 

67 

0 

ee 

1  7  + 

12 

15 

1 1 

0 

c 

0 

0 

.  13 

.  i.2 

2 

.  0 

0 

2 

Q 

JULIAN  UYNOLA 

89.2 

52.0 

70 

6 

95 

31  + 

12 

20 

6 

17 

□ 

0 

0 

.21 

.  18 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

71. 8H 

59.  OM 

66 

9M 

-  1.1 

78 

16  + 

50 

18 

17 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LB  rtsft 

82.  OM 

62.0 

72 

OM 

.  1 

90 

27 

67 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

71.1 

53  .  1 

62 

3 

76 

10 

16 

19 

81 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

D 

0 

LONG   BEBCH   WSO  BP 

81.1 

65  . 2 

73 

3 

.  0 

87 

25 

50 

3  1  ■ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.  02 

g 

0 

Q 

LOS   ANGELES   WSO   BP  R 

71.8 

61. 1 

69 

6 

.  1 

78 

6  + 

61 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LOS   BNGELES   CIVIC    CTH  R 

80.2 

61.1 

72 

3 

-  1.8 

85 

26 

59 

31 

0 

0 

□ 

□ 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

D 

0 

0 

MT   WILSON  2 

M 

M 

M 

81 

17 

53 

15 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  1 1 

.00 

.  0 

0 

D 

D 

□ 

NEW  CUYBMA   FIRE  STA 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

7  1.1 

63  .  1 

67 

1 

.  9 

71 

20  + 

59 

17  + 

1 

0 

0 

0 

0 

.  00 

03 

.  00 

0 

OCEANSIDE 

76.0 

62.2 

69 

1 

79 

12 

55 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJBI 

87. OM 

55.  OM 

71 

OM 

-2.3 

97 

23 

17 

16 

0 

0 

0 

Q 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNBRO 

76.8 

59.2 

68 

0 

2.1 

81 

3 

51 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PBLOMBR   MT  OBSERVRTOHT 

81.3 

59.0 

71 

7 

.  3 

88 

21+ 

53 

15  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.  13 

- 

.  31 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASBOENB 

66 . 0 

60 . 2 

73 

1 

-  1.1 

92 

25 

55 

17  + 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

POMONB  CBL  POLY 

87.2 

58.5 

72 

9 

-  1.6 

93 

21 

52 

27  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

D 

RBMONB  CHBPMBN 

90.5 

52.  1 

71 

3 

100 

31 

11 

29+ 

0 

1  9 

Q 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEDLBNDS 

93.3 

59.5 

76 

a 

.  7 

101 

31 

61 

29 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  11 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE  STB.  «3 

91.7 

69.7 

76 

7 

.  1 

98 

31  + 

51 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  10 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  fl 

91.3 

59 . 7 

75 

5 

98 

26  + 

52 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

SBN   BERNBRDINO   CO  HOSP 

96.0 

60.7 

77 

9 

.  3 

101 

31  + 

55 

29 

0 

26 

Q 

0 

Q 

.00 

- 

.  10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNDBERG  WSO  x/R 

83.6 

61  .8 

72 

7 

.  3 

92 

1 

53 

20 

1 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.06 

T 

1 

.0 

0 

0 

D 

0 

SBN  DIEGO  WSO  BP  R 

71.9 

65.1 

70 

2 

-  1.2 

77 

26  + 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

SBN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

87.5 

60 . 3 

73 

9 

-     .  8 

91 

26 

51 

27  + 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

99.1 

65.8 

77 

6 

.  1 

107 

16 

17 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

69.8 

57.1 

63 

6 

76 

2+ 

19 

26 

19 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

D 

SBNTB   BNB   FIRE  STBTION 

81  .5M 

62.  9M 

72 

2M 

.5 

90 

29 

59 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  BBRBBRB 

73.5 

60.9 

67 

2 

-     .  3 

3D 

7 

57 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  BARBARA  FAA  AP 

71.6 

60.7 

67 

7 

2.0 

80 

6 

51 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

21+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA   WSO   AP  R 

73.0 

61.8 

63 

9 

1  .6 

81 

1 

16 

20  + 

11 

0 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

69.0 

63.3 

66 

2 

-1.3 

72 

6 

59 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEC  »€fE«C<»Cf  NOTES  fOLLONINC  STflllOM  IMOlK 


MONTHLY  SUMMARIZED  STfiTION  PND  DIVISIONAL  DRTP 


BUGUST  197^ 


STBI ION 

TEMPERfiTURE 

PRECIPITATION 

"  '-> 
S  - 
»  5 

a  L 

5 

~ 

i  «: 
1  ° 
0  u. 

r 

a 

g 

0 

*^ 

»; 
a 

"Sj 

3 

NO 

.  OF 

OBTS 

- 

1 
« 

t 

if 
m 

a 

- 

a 

SLEEI 

- 

of 

- 

nnx . 

HIN. 

- 

5 

1  s 

s 
f, 

0 

c 

s 

r 
g 

8 
- 

S- 

if 

S  s 

*  0 

%  s 
i  i 

SBMTB  PflULB 

77.  ^M 

55 

5M 

66.  5M 

44 

19 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

96. 

58 

6 

77  .5 

102 

23 

49 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

T3RRBNCE 

76.9 

61 

3 

69.  1 

-  .2 

84 

2 

66 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGB 

88.6 

67 

2 

72.9 

95 

26  + 

60 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIM    IRVINE  RSNCH 

82.6 

68 

7 

70.6 

-1.0 

88 

27 

53 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DBM 

70.  7M 

53 

OM 

66.  9M 

88 

1 

45 

20 

1 1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  C  L  B 

-  2.7 

79 

6 

54 

3  1 

5 

0 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.  00 

.0 

0 

U 

0 

0 

UPLBNO   3  N 

88.3 

56 

3 

72.3 

95 

23 

48 

16 

0 

15 

0 

0 

0 

.04 

.01 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

VI STB   2  NNE 

79.  1 

57 

8 

68.5 

82 

31  + 

52 

29+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UARNER  SPRINGS 

rORBB  LINDB 

7 

1.5 

91 

26 

50 

^ 

0 

3 

0 

0 

0 

.  00 

.  08 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OIvtSION 

70.9 

.9 

.03 

_ 

.  1  1 

.0 

X          Z  V 

SBUTHEBST  DESERT 

BBS  INS  07 

BBKER 

108.  S 

74 

8 

91.7 

1 18 

8 

68 

20 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.  35 

.29 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

6BRST0U 

99. 2M 

63 

OM 

81  .  IM 

-  1.9 

104 

7 

66 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEBUMONT    1  E 

■7^  '  n 

31  + 

50 

16 

26 

0 

0 

0 

.  00 

.  23 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP    USO   BP  R 

■  ^ 

100 

47 

27  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.  10 

5 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BL  YTME 

07  7 
10  . 

on  Q 

1 12 

27  + 

65 

29 

° 

3 1 

0 

0 

0 

.57 

.  25 

.  46 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BLTTHE    FBB  BIRPORT 

107  .5 

77 

4 

92.5 

.6 

113 

26  + 

70 

21 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.  1 1 

_ 

.55 

.  1  1 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

60RREG0  DESERT  PBRK 

106.  1 

74 

8 

90.6 

1  12 

25  + 

65 

15 

0 

31 

0 

0 

0 

.95 

.96 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

BRBULET  2  SU 

105.8 

70 

88 . 3 

-3.1 

1 12 

63 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.  00 

.  36 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CBNTIL 

DBGGETT   PBB  BIRPORT 

102.6 

73 

88.3 

2 . 8 

106 

18  + 

68 

20 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.  57 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DEBTH  VALLEY 

112.6 

B3 

3 

98.0 

-  1.2 

117 

3 

74 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.  1  1 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EBGLE  MOUNTBIN 

104.5 

60 

8 

92  .  7 

.  6 

1 09 

27 

75 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.  02 

.  42 

.  02 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL   CENTHO   2  SSU 

107 . 4 

7 1 

89 .  7 

-  1.2 

112 

8+ 

65 

21  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.  00 

.  37 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL   MIRBGE  FIELD 

93.5 

74.1 

98 

9 

46 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.  65 

.  55 

3 

.  0 

0 

1 

1 

0 

FBIRnONT 

89  .  7 

66 

1 

77.9 

.  1 

97 

5  + 

60 

15  + 

0 

1  7 

0 

0 

0 

T 

_ 

.06 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD   ROCK  RBNCH 

106.  1 

76 

5 

91  .  3 

1  10 

30+ 

70 

20 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HBItCE 

92 .  1 

62 

1 

77.1 

-  1.4 

98 

1 

57 

1  7 

0 

25 

0 

0 

0 

.  99 

.  74 

.  93 

2 

.  0 

0 

1 

1 

0 

HmYFIELD    PUMPING  PLBNT 

103. 3M 

7 1 

4M 

87  .  4M 

-  1.0 

1 06 

8 

60 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.  20 

.  20 

.  20 

^ 

.  0 

0 

1 

0 

0 

^^*>ER  IBL 

105.9 

* 

90  .  7 

1  12 

68 

20 

° 

3 1 

0 

0 

0 

.  00 

.  36 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIBL    FBB  BP 

105.8 

74 

2 

90.0 

1  12 

7 

67 

20 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

94.9 

60 

0 

77.5 

99 

8 

51 

25 

0 

30 

0 

0 

.03 

- 

.  10 

.03 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO   U   S    DBTE  GBRDEN 

^n* 

31 

0 

0 

0 

.  00 

.  40 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

n 

30  + 

31 

0 

0 

0 

■ 

.  26 

.  0 

0 

2 

0 

0 

IRON  nOUNTBIN 

107.0 

78 

92.8 

1  10 

26+ 

7n 

3 1 

0 

0 

0 

.  40 

.  02 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LBKE  BRROUHEBD 

LBNCBSTER  FSS/FBB 

95  .  7 

61 

3 

78.6 

103 

1 

48 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

rCCCB   FIRE  STBTION 

107  .  3 

70 

5M 

88.  9M 

26 

30  + 

31 

0 

0 

0 

• 

.  45 

.  00 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

92 . 2 

° 

23 

0 

0 

0 

* 

■  ° 

0 

2 

0 

MO JAVE 

96.  OM 

65 

on  "  Q 
80.  SM 

103 

52 

16 

30 

0 

0 

0 

.0- 

.01 

.  03 

•  ° 

0 

^ 

° 

MOUNTAIN  PBSS 

90.4 

60 

6 

75  .5 

94 

281- 

62 

20 

0 

2 1 

0 

0 

0 

.98 

.98 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

MT   SBN   JBCINTO   W   S  PK 

72  .  4M 

44 

IM 

58.  3M 

76 

18  + 

38 

29  + 

200 

0 

0 

0 

0 

.91 

.91 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

NEEDLES   FBB  AIRPORT 

1  05  . 8 

BO 

93.0 

—     .  3 

112 

26 

72 

29 

31 

0 

0 

0 

.  29 

.  0 

0 

0 

0 

PALMOBLE 

96 . 4 

63 

8 

80 .  1 

•  ^ 

103 

30 

0 

0 

0 

.  24 

'  no 

■ 

0 

° 

° 

PALM  SPRINGS 

107.2 

74 

^ 

90 . 8 

1  .  3 

1  12 

24+ 

67 

29  + 

31 

0 

0 

0 

n 

0 

PARKER  RESERVOIR 

106.7 

81 

0 

93.9 

.0 

1 1  1 

28  + 

76 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

_ 

.49 

.  04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

95.6 

66 

1 

80.4 

-  1.6 

100 

8  + 

59 

15 

0 

30 

0 

0 

0 

.  16 

.06 

.  16 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

THERMAL    FAA  AP 

105.5 

73 

7 

89.6 

113 

7 

60 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.  33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

102.8 

69 

3 

86.  1 

.9 

109 

1 

63 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.95 

.80 

.50 

4 

.0 

0 

2 

0 

TUENTYNINE  PALMS 

103.3 

68 

9 

86.  1 

.  7 

108 

18 

61 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.65 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

VBLYERMO   fire    STA  79 

93.  8M 

54 

4M 

74.  IM 

98 

23 

47 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.OS 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUf»>  PLANT 

95.6 

58 

1 

76.9 

-  1.1 

101 

19  + 

50 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.78 

.60 

.  47 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

t*ITE    MOUNTAIN  1 

65.2 

34 

3 

49.8 

70 

18 

25 

20 

463 

0 

0 

13 

0 

.26 

.26 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE    MOUNTAIN  2 

53.2 

35 

2 

44.2 

57 

18 

30 

16 

639 

0 

0 

6 

0 

.46 

.24 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

UILDR3SE  RANGER  STA 

91  .  3 

68 

5 

74.9 

94 

27  + 

45 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

.94 

.69 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

82.6 

.  4 

.28 

- 

.09 

.0 

7 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

NORTH  COAST 

ALDtPPOINT 
«HGUIM  PftC  UNIOM  COL 
BIG  Bft«  BAPlGta  STftTIOn 
600NVILLE  rtlTNC  ST« 
6B«NSC0r«  3  HHU 

eeiOGEvlLLE  ^  NHM 
BLtRNT  RANCH    1  S 
BUTLER  VALLEY  RANCH 
CAL ISTOGA 
CALLAHAN 

CA2ADEQ0  3  U 
CECILVILLE   5  SE 
CLEAR  CREER 
CLOVEHDALE  3  SSE 
COPCO  NO   1  DAM 

COVCLO 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUW1ING5 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  W50  CI  H 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT  DICK 

FORT  jOttES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBCRVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRATOti 

GREEfiVIEU 

GUERNEVILLE  2 

HAPPY  CAr«>  BANGER  STA 

HAYFOBK   RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALOSBURG  NO  2 

MIL  TS 

HOOPA 

lOLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
RENTFIELO 

KLAmTH  R 
KORBEL 

LAVA  BEOS   NAT  MONUrCNT 
MAO  RIVER  SANGER  STA 
ITABE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  BS 
^UIB  UOOOS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK    UNOLL    R  S  2 
OAKVILLE    1  UHW 

OCC  lOCNTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pk 
ORLEANS 

PETALUMA  riSE   STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER  VALLET  PH 
BICMABOSON  GBDVE   ST  OK 
SAINT  HELENA 
SAN  BAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  L OnAS 

SONOMA 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULEtAKE  //R 
UK  I  AH 

UKIAH   4  MSU 

UPPER  flATTOLE 
UARM  SPBINGS  DAM 
iCAvEBvlLLE  SANGER  STA 
ICED  FIRE  DEPARTrtMT 
WILL  ITS    1  NE 

MILLOU  CREEK    i  nu 
YRERA 

SACHAftNTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTuHAS   BAMGEB  STATION 
AUBL'RN 

AUBLiBK  DAM  PBOJECT 
BLUE    CANTON    WSO  AP 

BOUnAN  DAM 
BRANNAn  ISLAND 
BROOKS  FARnham  RAnCH 
BRUSH  CREEK  RS 

euCKHORN 

BUCKS  CREEK  PM 
BURNET 

CANBY  RANGEB  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  PObCR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGES  STA 
CHESTER 

CHiCO  UNIVERSITY  FARM 
CITBUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

ClABkS  valley  ntOD  BCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COMASSET  J  NNE 
COLEfWi  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  PO^R  HOUSE 

COLUSA  2  SSw 

COOL 

.50 
.05 
.21 
.  16 
.2A 

.49 

.05 
.  12 

.27 

.01 

00 
.  IS 
.20 

.06 
.03 
.  16 

.00 

.00 
.32 
.26 
.  IB 
.05 

-04 

.  15 

.01 

.00 
.02 
.00 
.82 

.00 

.08 
.00 

.00 

02 
.  36 

.  32 

,62 
.00 
.00 
.00 
.00 

.32 
.00 
.00 
.51 

.00 
.21 

-  10 
00 

.  75 
.  80 

.01 

.  35 

.28 
.  10 
.  19 

.38 

.  1  3 
1  .  10 
.  02 

.20 
.06 

.21 

.00 
.  14 

.00 
.  00 

.00 
.51 

.08 
.56 
.  16 

1  .27 

.00 
.04 

.00 

.  14 

.00 
.02 

.  35 
.02 

.04  .06 

.50 
.05 

.05     .02  .14 
.03  .13 
.23  .11 

.48 

-  OS 
.  12 

.27 
.01 

.09  ,06 
.20 

.03 
.  16 

.29 

.04  .12 

-01  .07 

.04 

.70  .12 
.  08 

.  36 

.03  .41 
.  27 

.10  .52 

.01  .45 
.21 

.  10 

.36  .05 

.34  .45 

.01 

.03  .32 

,23  .04 
.  10 
.  19 

.38 

1  ■  ID 

.02 

.  20 
.06 

.21 
.  14 

.51 
.08 

.56 

.06 
1 .27 
.07 

.  1 1 

T  .04 

.  14 

.02 

.02  .02 

.01 
.02 

.05 

cc  c    oc  c  cac  ur  c 

-01 
.03 

.01 

.02 

-  15 
T 

.02 

.02 

.  15 
.01 

.  10 
.05 

.03 

.01  .02 

.03  ,01 
.01 

02  T 

03 

.01 

.01 

-01 
.01 

SEE  REfERENCE  NOTES  FQllOmINC  STflllOh  INOEi 


DniLY  PRECIPITflTION 


STflT  ION 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


COBNinC  MOuGmTON  BAHCM 

0«vIS  2  MSW  CxP  fabm 
DCeS  CRCE^  roaCBAr 
DC  SABLA 

OOMiIEvRLC  QANGCR  STA 

OUNtrtJiR  BANCCR  STA 
cm  PABK  BESERVOIR 

ruiariELO  fist  STATION 
f OL  SOM  DAM 

roaCiTMILL    BANGEB  STA 
rSCNCH  GULCH 
OCOBQCTOkM  BAflGCB  STA 


GI6%0n  HI 
GOLD  BUN 

CBASS  vACLCr  no.  2 
GBCenviLLC  BANGCa  $TA 
GftrZZtT  ISLAND  BCUGC 

HABBISON  GULCH  RS 
HABBV  CnCLeeBIGHT  OAn 
HAT  CBCCK  PH  no  1 

HIDOCN    VALLET  BANCH 

mOSERCI.  )i  I  u 

lOUA  HIIL 
jCiS  VALLCr 
»CL«T    1  ft 
«L4CrvlLLC 
KILABC  POkCB  HOUSE 

LAftEPOBT 
LAKE  SPAULDinC 
LEESVILLE  lEEGAH  BAhCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOilOUT   3  LAU 

nAOCL INE  2  Su 
rwnZANITA  LAKE 
f«»B«L£T  COvt 
rWBTSVILLC 
rC  CLOUD 

MIDDLE  TOk*i 

MIHCBAL 

rOUNT  DAPtAHEB 

rOUNT  SHASTA  USU  CI 

nCVAOA  CITY 

HICOLAUS  2 
ono 

obl  and 
oeov iLLE 

OSOvlLLE  BBIDGC 

PACiriC  MOUSE 
PABADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIvCB  PH  1 

PIT  BlvCB  P  M  S 
PLACEBVILLE 
PLACERVILLE  IFC 
POBTOLA 
OUINCY 

aco  BLuFr  uso  ap 

WOOING  riBC  STA  NO  2 
RCPBCSA 

aio  vtsTA 

BOCKL  IN 

ROUND  rfT  P  C  AND  E 
SACBArCNTO  WSO  AP 
5ACRAKNT0  WSO  C  I 
SHASTA  DAM 

SHlNGLETOk*t  2  E 
SIEBBA  CITY 

SIEBBAvlLlC    BANGER  STA 
STOnyTOHD  COOlEr  RANCH 
STonrroBD  ranGCB  sta 
STONY  G08GE  BfSEBvOIB 

SrBAl«CBBr  VALLEY 
TUIN  LAKES 
UPPCB  LAKE   T  M 
VACAVILLE 

viNTOn 
voiLrcas 

VOL  TA  POk<'B  HOUSE 
WISKErrOkn  BES 


BOCA 
BOO  IE 

BBIDGC POST 
CEDABvfLLE 

OONNCB  i^rOatAL  ST  Pk 
MtIC 

Dttnc  s  ssc 

CLLCBr  LAKE 

rLCninc  nsM  and  gatc 
reRT  ftjDkCLL 

OCn  L*KC 
mm9  LAKE 
&ACCMCN  CBtCK 
UCaCT  VALLEY 
SOUAU  VAILCY 

sTA#«eiSM  1  E 

SUSAflvILLC  AIBPOBT 


ill  «FCBtMC£  hOICS  fOLLOMlHO  i?BI|0»i  INOt« 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 

TOTflL 

DRY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

15  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

CCNTBAL  COAST 
ORAinAGt  04 

AL«f«    1  n 
ARRUTO  CRAMDE 
BEN  LOMOND  4 
BESHCLEY 

BIG  SUH  STftTE  PAR* 

BL«C"   MOUNTAIN  2 
BURL  INGAtt 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  SESERvQIR 
CABfCL  VALLET 

CMITTEflOEH  PASS 
COHCOBO  3  E 
CBOCHETT 
OAvCMPOBT 
rOBT  ORO 

GERBEB  BANCH 
GILROY 

GILBOr   14  EtiC 
HALT   MOON  6AY 
HERNANDEZ  2  NU 

H0LL1STC8    1  SW 
KING  CITT 
LAFAYETTE   2  HN£ 
LA  HONDA 

LIVEBhOBE  COUNTY  f  D 

LOCKUOOO  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

MARTINEZ  3  SSe 

MARTINEZ  UATER  PLANT 

MONTEREY 
MONTEREY  TAA  AP 
MORGAN  HILL  2  E 

MORRO    BAT    FIRE  OEPT 

MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTfl  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  kfSO  AP  B 

OAKLAND  rUSEUM 
PAICINES  OHBWALL  BANCN 
PALO  ALTO   J6.  MUSEUM 
PALOMA 
PARKF lELO 

PASO  BOBLES 

PASO  BOBtES  FAA  AP 

PINNACLES   NAT  KNUtCNT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIED8AS  6LANCAS 

POBT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
BEOWOOD  CITY 
BICHrCND 

SAINT  r*»RYS  COLLEGE 

SAL INAS  3  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SAL INAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLErCNTE  DAM 

S    F    RICHMOND    SUNSET  B 
SAN  FBANCISCO  WSO  AP  R 
SAN  FBONCISCO  WSO  CI  B 
SAN  GBEGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  06ISP0  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CBUZ 

SANTA  r«BGABITA  2  SU 

SANTA    MABGARITA  BOOST 
SOLEOAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN   LEANDBO  FILTER 
IJALNUT  CBEEK  2  ESE 

MALNUT  CBEEK   4  £ 
UMTSONVlLLE  UATCBUOBKS 

t«ODSIDC  FIBE  STA  ] 
UQIGHTS 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  0^ 

ANGIOLA 

AHTIOCH  FI6RE60AR0  rx. 
ANTIOCH  PUr*»ING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 

AuBEROr  1  nw 

BAKEBsriElD  WSO  AP  B 

balch  povcb  house 

BLACKkCLLS  CORNER  2imu 

buttonwillow 
calaveras  big  trees 

cai*  pardee 
castle  rock  bad  lab 
catmeys  vt  Bull  bun  rh 
CHEBQy  vAllEt  dam 
COAL INGA 

COBCOBAH   IQBIG  DIST 
DEL  ANO 

DEL   PUEBTO  SOAD  CAr«> 
DENAIB  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTBA  POkCB  MOUSE 
ELL lOTT 

EXChEOUEB  BESEBvOIB 
FrDDL£TOV*»  LTMCH  RANCH 
FIVE  POINTS  e  SSH 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
■  00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.02 

.01 
.00 
.00 
.  13 
.00 

.00 
.00 

.00 
.00 
.00 

.00 

.02 
.  00 
.  00 
.  03 
,00 

.00 

,00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.00 
.00 

.00 

.00 

.  le 

.00 

-00 
.  00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.06 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 

.00 
.00 

.  00 

.01 

.01      .02  .01 
.01 

.01  T 
T 

T 

ccc   oc c  roc  ur  c 

T 

.01 

.01 

-03 

.02 

.  02  T 
.07  .01 

T 

T          T  T 

.07      .01  .06 

.01 

S££  ftEFEHEMCE  N0r£S  FOLLOnINO  5TAI10H  INDE* 
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DAILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


DRY  OF  MONTH 


5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


FBtAflT  COvtfihfCHT  Cftf* 
CltHfivriLE 
GBAHT  GQOvC 
GAOvCLAlO  RANGER  ^Tn 

MANFOOD 

MCTCM  MtTCMY 
MUNTtO^  DAM 
too  I A 

I  one 

j0Mli50H0At.C 

iiCOM  RIvEa  Pm  no  I 
»EBN  BlvtO  PM  MO  3 
^ETTLCmW  CITT 

«ETTltMA«  STATION 
^NIGMTi  fCBBT  a  iE 

LE  CBANO 
LCHHAN  BANCH 

LtMB«  COVE 
t.  INOSAV 

tlTTLC    PANOCMt   OCT  OAn 

LODGE POLE 

LODI 

lOS  6AN0S 

LOS  6AN0S   ABBUBUA  BCH 
LOS  6AN0S  DET  BESV 
nADEBA 
mNTECA 

mo  I  COP  A 

rWBIPOSA 
nATHEB 
J«AOOW  LAKE 
fCNOOTA  OAM 

*CBCCO  FIOE  STATION  2 

woes  TO 

NEhMn 

NOBTM  FOflR  BANGCB  STA 
OBANGC  cove 

PACMECO  PASS 


POSEY  3  E 

SALT  SPBINGS  Pt«  HOUSE 
SAN  ANDBEAS   i  S 
SAN  LUIS  DAn 
SANTA  BITA  PEAR 

soNORA  as 

S9  EfiTBANCE  TOSEniTE 
SPBINCvlLLE   ^  EnE 
STANISLAUS  POhCB  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 

STOCKTON  naC  STA  NO  4 

SUTTea   MILL    BANGEB  STA 

TChachap  I 

tejOn  BAnCHO 

TMBEE   avas  EOISON  Ph  1 

TiccB  case*  pm 

TBACT  CASeONA 

TRACT    PUK>ING  PLANT 

njRLOC" 

VISAL lA 

UAL  LACE    1  nnE 
MASCO 
hCSTHAvCN 
l«ST  POINT 
MJfFORO  HeiCMTS 


I-SSCMITC 


ACTON-CSOO  CT«  FC261F 
ALIS8  CN  OAT  m  FC  4^ 
AcPirtE 

AL  T ADEN a 
ANZA 

AvALOM  PLEASURE  PIER 

BAoaeTT  OAn 

•CAurQNT  PLflVING  PLAf»T 
KL    AIR  FC-lOA 
•  IG  HAR  LAKE 

eiG   OAL TON    0AM  FC2a36E 

eiC  TUJUNGA  DAM  rC460C 

MUOUCT  CANTON 

ftURSANK    VAL  LET  Pr*  PL  T 

CACHUnA  LAKE 


CATV  MI  MILL  OPtOS  57C 
CAfVO 

CANOCA  PARK   PIERCE  COL 
CMATSKiaTM  FC2AF 
CMULA  VISTA 

CLARCUNT    POrQNA  COL 

COLOr^  FC  S)  0 
C960nA 

COviNA  TCf»»LE  FC  J95  B 
CBtSTAL   lA«C  rc  263C 

CULvtB  CITY 
CUTAntCA 

ocscANSO  aANCca  sta 

OOiMY  FD  FCIOTC 

DRr  CANYflN  Bcseevoia 


CL  CAPITAN 

cisiNoae 
esc  0*10100 


FONTARA  KAISER 

rwLLCBTOM  MULcaesT 

CIMMtTAA  OAn  na  3 


sec  acff"CNcc  NOUi  'oilOmhio  5iri;on  imoei 


1 1 


DRILY  PRECIPITnTION 


STflT ION 


GILLESPIE  riCLO 
GLCNOORA  KST  FC  185 
H0IMC5  CYH  uPPCa  FC367 

HENSHAu  onn 

H0EGEE5  rc  60  « 
IDYLLWILO  riOE  OEPT 
JULIftM  wrNOLft 
JUNC«L  Oft" 

Lft  CBESCENTft  rc  251  B 

LAGUNA  BEACH 
LAttESIOe  2  E 
LA  rCSA 

LECHUZA  PT  STA  rc  3526 
LO^*»OC 

LONG  BEACH  WSO  ftp 
LOS  ALAMOS 
105  ANGELES  U50  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETQS  RANGER  STA 

LYTLE  CHEEK  RANGER  STA 

MOORPARk 

m  BALOY  FC  850 


NE14MALL    SQLEOAD  rC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOm  2  NU 
OCEAMSIDE 
OJAI 

OXNARD 

PACOIMA  DAn  FC    33  A  E 

PALonAR  rrr  observatory 
PALOS  VEHDES  EST  rc430 
PASftOCNA 

PIEOCA  BLANCA  GRO  STA 
PIBU  2  Ese 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
POUAY  VALLEY 

QAMDNA  Chapman 

BEOLANOS 

BIVEH5I0E  FIBE  STA.  r3 
BIvEBSIOE  CIT  E  rP  tlTA 
SALSIPUE0E5  GAGING  STA 

SAN  BEBNABOINO  CO  HOSP 
SAND6EBG  PTL    FC 1 30B 
SANOBEBG  USQ  ^ 
SAN  OIEGO  WSO  ftP 
SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 

SAN  CABBIEL  CANTON  PH 

SAN  GAftRIEL  Oft  FC'i256E 

SAN  GABBtEL  FIBE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 


SANTA  ANA  FII 

SANTA  6ABBABA 

SANTA  BABBARA  FAA  AP 

SANTO  MABIA  WSO  AP 

SAnTA  rONICfi  PIEB 

SANTA  PAULA 
SAUGUS   PUR  PL    NO  1 
SOniS  3  NM 
5UEY  RANCH 
SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATBOL    STA  Fl 
TOBBANCE 
TUJUNGA 

TU5TIM    IBVINE  BflNCH 

TWITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 


ION 


15A 


VAN  NUYS 
VENTURA 

VINCENT   FIRE  ST 
VISTA    2  NNE 
WALNUT  PTL    STA  i 

UARNEB  SPRINGS 
l*ITTIER  CTY  H 
Y0R6A  L INOA 


ADCLANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOU 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
6 1 SHOP  WSO  AP 
BL  yTmE 

BL YTmE    FAA  AIRPORT 

BORREGO  DESERT  PABK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAkCEY  2  SW 
CAlEIICO  2  NE 


TIL 


EAGlE  rtJUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 
EL   MIRAGE  riELO 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3      4     5    6      7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  n  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.52     .10  .25 

.29  .06 


SEE  REFERENCE   NOrES  FOLLOhINO  SrRIION  INDE" 
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□niLY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


GOLOSTBnC  ECHO  2 
HAIi.CC 

MftrriELO  ovrvinQ  plan 

hC^PCBIA 

IPVCQIAl 

ir^CQIAL  fAA  AP 

INDCPCNDCNCE 

IMDIO  U  ^  OATC  GAROCN 

IMTCHlERN  AOMITAGE 

loon  f«UHTAIN 

jOSmua  race  3  % 

KEC  BAflCH 

laac  aqdom^cad 

(.AMCASTtO  rSi^AA 

tCCA  r 

MITCMCLI 
>«JAV£ 

r«UHTAIh  PASi 

KT    SAN    JACINTO  MSP* 

NEEDLES  TAA  AiaPOQT 


CAVCfiNi 


PAin  SPRINGS 
PASKtR  RCSCRVOIR 
ranosburg 
ShO^wQNC 

SNOW  CRCE<  UPPER 

THEBr««L    FAA  AP 
TR9HA 

TkANTYTIINC  PALUS 
VAt  vZttm  f  IRE  5TA 
viCTOnvKLE  PUf*»  Pi 

l**ITt  rOUNTAIN  1 
bMITE  rOUNTAIN  2 
WKOROSE    RANGER  ST. 


DRY   OF  MONTH 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24    25  26  27 


28  29  30 


31 


set  Kfftici  "lOies  'ollokko  iisMoi  i»c«> 


13 


DRILY  TEMPERATURES 


CflL IFORNIfi 

nUGUST  1974 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

a 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

XXX 

NORTH  COftST 

DRA IMAGE  01 

flLDERPOINT 

MAX 

96 
57 

97 
57 

104 

60 

99 
60 

102 
62 

86 
61 

91 
64 

85 
60 

88 
61 

100 
53 

97 
52 

93 
48 

90 
46 

86 
47 

93 
49 

92 
60 

85 
56 

93 
51 

99 
65 

99 
52 

91 
57 

85 
59 

80 
59 

79 
57 

64.7 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

90 
S9 

95 
68 

95 
62 

93 
61 

91 
64 

93 
64 

92 
56 

84 

55 

90 
59 

87 
51 

84 
49 

83 
49 

71 
49 

78 
61 

85 
49 

81 
46 

83 
63 

84 
49 

83 
49 

83 
57 

91 
61 

96 
65 

96 
63 

96 

61 

80 
51 

81 
62 

55.5 

BIG   BdR  RANGER  STATION 

MAX 

106 
64 

106 
55 

108 
54 

108 
59 

108 
62 

76 
60 

95 
51 

96 
50 

98 
53 

98 
54 

103 
64 

101 
50 

94 
45 

87 
42 

93 
46 

96 
49 

96 
49 

92 
48 

80 
48 

82 
46 

91 
46 

97 
46 

94 
45 

96 
46 

100 
55 

101 
53 

100 
54 

100 
52 

98 
52 

90 
52 

95 
51 

50.9 

eUTLER   VALLET  RANCH 

MAX 
MIN 

82 
57 

83 
55 

93 
62 

86 
60 

86 
61 

73 
66 

79 
50 

78 
46 

84 
45 

83 
51 

82 
50 

83 
44 

77 
41 

75 
43 

78 
45 

79 
50 

78 

55 

62 
45 

71 
40 

73 
40 

78 
42 

83 
43 

84 

51 

79 
55 

86 
51 

84 

52 

84 

53 

77 
54 

70 
56 

69 
57 

67 
68 

49.6 

CALLAHAN 

MAX 

92 
67 

93 
66 

96 
66 

92 
58 

89 
61 

83 
61 

83 
46 

81 
44 

82 
46 

87 
46 

89 
47 

87 
47 

80 
41 

78 
43 

83 
42 

83 
46 

84 
46 

83 
44 

71 
44 

77 
40 

83 
42 

83 
49 

83 
48 

88 
48 

90 
52 

88 
50 

89 
51 

89 
52 

88 
54 

89 

52 

89 
57 

48.8 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

CLOVERDALE   3  S5E 

MAX 

87 
63 

96 
54 

94 

56 

92 
67 

86 
65 

96 
67 

97 
54 

88 

62 

90 
63 

86 
54 

82 
64 

80 
53 

77 
53 

87 

50 

90 
50 

85 

50 

84 
48 

90 
50 

86 
54 

84 

56 

96 
66 

98 
56 

98 
63 

100 
68 

96 
62 

84 

60 

91 
60 

83 

62 

84 

52 

83 

50 

84 

50 

53  .  3 

COVELO 

MAX 

CRESCENT  CITT    1  N 

MAX 

65 
56 

69 
62 

65 
63 

70 
61 

70 
53 

68 
54 

74 
47 

68 
47 

66 
49 

67 
46 

65 
50 

66 
47 

68 
47 

67 
46 

70 
50 

73 
63 

72 
56 

65 
53 

62 
53 

62 
55 

63 
56 

63 
55 

51.2 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

71 
57 

78 
58 

74 

55 

76 
55 

76 
57 

78 
57 

91 
56 

70 
53 

76 
50 

72 
56 

75 
56 

71 
55 

73 
54 

72 
56 

78 
65 

70 
64 

74 
61 

73 
61 

83 
50 

83 
53 

84 

56 

88 
57 

88 
59 

87 
58 

78 
54 

71 
53 

77 
51 

71 
52 

68 
54 

70 
55 

68 
54 

54.5 

ELK  VALLEY 

MAX 

96 

60 

99 

52 

100 
62 

98 
64 

86 
53 

88 
49 

84 
42 

85 
43 

92 
49 

94 
44 

92 
45 

88 
43 

78 
37 

82 
37 

86 
34 

84 
40 

77 
38 

70 
51 

74 
41 

86 
36 

90 
39 

86 
47 

90 
44 

92 
43 

95 
46 

95 
46 

93 
41 

97 
61 

83 
49 

85 
62 

86 
66 

46.2 

EUREKA   USO  CI 

MAX 

64 

56 

64 

67 

62 
64 

61 
63 

69 
62 

60 
62 

61 
63 

62 
60 

61 
53 

69 
61 

60 
51 

60 
62 

62 
53 

62 
53 

69 
65 

58 
64 

61 
54 

62 
52 

63 
62 

61 
54 

62 
54 

66 
52 

61 

56 

59 
55 

59 
54 

61 
54 

62 
53 

62 
56 

62 
57 

62 

57 

63 

57 

53.7 

FOREST  GLEN 

MAX 

100 
62 

102 
56 

100 
66 

100 
67 

100 
68 

71 
56 

90 
45 

90 
48 

92 
47 

95 
46 

99 
48 

95 
44 

88 

37 

83 
38 

87 
39 

90 
43 

90 
41 

89 
37 

77 
39 

78 
39 

86 
41 

93 
44 

90 
46 

93 
47 

98 
48 

97 
51 

94 
46 

96 
45 

94 
47 

90 
45 

91 
48 

46.3 

rORT  BRAGG 

MAX 

64 

56 

66 
62 

68 
63 

66 
62 

64 

52 

71 
63 

63 
48 

66 
49 

67 
51 

64 

52 

61 

50 

58 
51 

66 
46 

66 
44 

68 
45 

65 
48 

64 

52 

64 
46 

68 
48 

67 
46 

66 
46 

66 
48 

71 
52 

67 
50 

62 
50 

67 
49 

62 
50 

62 
61 

64 
54 

61 
54 

65 
56 

60.  1 

FORT  JONES   RANGER  STA 

MAX 

98 
66 

97 
66 

97 
66 

99 
56 

98 
69 

69 
57 

88 
45 

86 
41 

88 
43 

89 
43 

94 
44 

93 
43 

86 
35 

80 
40 

83 
40 

87 
42 

88 
44 

88 
38 

76 
43 

73 
36 

83 
37 

88 
40 

89 
45 

90 
44 

93 
47 

95 
48 

94 
47 

95 
48 

95 
51 

95 

52 

94 

58 

46.2 

FORT  ROSS 

MAX 

64 
54 

62 
52 

60 
66 

64 
54 

63 
55 

66 
54 

65 
48 

63 
48 

62 
52 

65 
53 

61 

52 

62 
53 

64 
63 

64 
48 

64 
49 

65 
48 

66 
48 

64 
49 

70 
48 

68 
47 

71 
48 

76 
49 

70 
51 

62 
49 

63 
48 

62 
49 

62 
49 

63 
50 

63 
50 

67 
49 

65 
49 

50  .  4 

GHATON 

MAX 

80 
62 

87 
50 

83 
52 

83 
53 

80 
55 

86 
52 

96 
47 

81 
46 

81 

50 

78 
56 

74 
64 

70 
54 

72 
52 

76 
42 

87 
46 

78 
48 

81 
47 

90 
41 

91 
42 

89 
43 

91 
46 

96 
47 

100 
49 

96 
46 

88 
49 

79 
51 

81 
51 

74 
51 

76 
48 

78 
48 

76 
62 

49.0 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 

108 

55 

106 
56 

108 
58 

108 
68 

106 

67 

90 
51 

97 
47 

96 
43 

95 
46 

98 
47 

101 
47 

100 
46 

92 
39 

87 
43 

91 
42 

94 
43 

94 
40 

90 
41 

80 
54 

80 
38 

93 
40 

97 
60 

95 
47 

98 
46 

100 
48 

101 
47 

101 
47 

101 
48 

101 
63 

100 
52 

98 
68 

48.3 

HEALOSBURG 

MAX 

96 
56 

92 
54 

90 
66 

82 
56 

93 
58 

99 
57 

94 
54 

90 
52 

83 
56 

80 
67 

77 
65 

77 
56 

84 
64 

91 
49 

86 
53 

83 
65 

90 
51 

87 
61 

89 
49 

96 
48 

100 
53 

102 
56 

102 
60 

97 
66 

86 
54 

90 
54 

80 

53 

81 

66 

82 
54 

77 
64 

82 

56 

54.2 

HILTS 

MAX 

96 
60 

98 
63 

101 
58 

80 
54 

79 
51 

64 
45 

82 
46 

89 
63 

91 
47 

82 
43 

85 
46 

82 
42 

87 
44 

89 
60 

88 
42 

84 

36 

86 
40 

88 
42 

88 

52 

89 
56 

93 
47 

94 
52 

94 

51 

96 
55 

95 
52 

96 
48 

49.0 

HOOPA 

MAX 

101 
69 

102 
62 

107 
64 

105 
62 

102 
63 

79 
64 

93 
61 

90 
53 

95 
64 

101 

56 

102 
65 

97 
51 

87 
45 

81 
47 

82 
51 

87 
45 

91 
51 

82 
52 

77 
42 

79 
47 

88 
49 

94 
61 

91 
57 

92 
53 

96 
55 

99 
65 

96 
54 

88 
59 

88 
57 

91 

57 

86 
55 

54.0 

KENTFIELD 

MAX 

83 
54 

86 
51 

83 
63 

81 

55 

81 
55 

93 
57 

92 
62 

82 
49 

78 
62 

77 
53 

74 

53 

71 
55 

80 
60 

80 
45 

80 
50 

78 
48 

78 
50 

86 
50 

86 
52 

89 
52 

92 
50 

93 
52 

91 

56 

90 
53 

78 
51 

79 
51 

78 
50 

74 

56 

74 

52 

73 
64 

74 
54 

62.0 

KLAMATH 

MAX 

70 
55 

73 
64 

70 
56 

66 
53 

76 
64 

68 
52 

68 
47 

79 
48 

72 
50 

65 
48 

67 
60 

65 
45 

66 
48 

68 
47 

63 
49 

65 
49 

62 
53 

68 
52 

70 
45 

68 
45 

67 
46 

69 
49 

67 
57 

64 

55 

64 

52 

63 
53 

64 

53 

61 
54 

62 
56 

63 
57 

64 

57 

51  .3 

LAVA  BEOS  NAT  MONUrCNT 

MAX 

92 
60 

87 
66 

89 
59 

93 
68 

93 
68 

73 
64 

81 
60 

80 
44 

79 
46 

80 
49 

86 
61 

87 
49 

83 
46 

75 
39 

74 
44 

81 
46 

82 
50 

83 
44 

73 
42 

64 

36 

76 
47 

84 

53 

82 
52 

82 
60 

85 
52 

39 

55 

91 
67 

89 
58 

90 
54 

92 
56 

88 

57 

83  .  3 
50.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

91 
49 

87 
46 

89 
46 

91 

90 

72 
48 

77 
40 

78 
33 

79 
36 

79 
37 

84 

64 
36 

80 
31 

72 
28 

74 

31 

81 
34 

81 
38 

83 
34 

70 
29 

62 
27 

76 
29 

81 
39 

82 
39 

81 

37 

86 
39 

86 
39 

88 
39 

87 
40 

88 
41 

91 
44 

89 
48 

37.8 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

84 
64 

82 
53 

82 
54 

80 
55 

86 
57 

96 
68 

96 

57 

81 
63 

79 
56 

78 
52 

76 
56 

76 
56 

74 
56 

83 
65 

78 
56 

74 

52 

77 
51 

83 
49 

85 
49 

88 
64 

94 

62 

94 
66 

94 

57 

89 
65 

80 
54 

80 
61 

81 
62 

76 
53 

73 
56 

73 
56 

76 
56 

82  .  1 
64.  1 

ORICK   PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

71 
65 

75 
50 

75 
50 

74 
48 

73 
49 

76 
46 

70 
45 

78 
45 

79 
50 

71 
44 

70 
47 

67 
40 

70 
40 

72 
40 

67 
50 

66 
63 

69 
50 

70 
46 

72 
41 

74 
44 

77 
45 

74 

66 

69 
53 

69 

62 

68 

53 

65 
51 

62 
54 

63 
55 

64 

56 

64 

57 

70.4 
48.6 

ORLEANS 

MAX 

102 
61 

106 
64 

105 
64 

103 
63 

101 
62 

92 
59 

92 
63 

99 
51 

100 
53 

101 
53 

98 
67 

89 
63 

83 
46 

38 
47 

91 
46 

91 
60 

86 
54 

86 
49 

85 
50 

83 
48 

90 
48 

94 
47 

91 

53 

94 
56 

97 
54 

100 
55 

98 
54 

97 
54 

91 
56 

90 
65 

89 

56 

53.9 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

87 

66 

88 

66 

83 
55 

79 
56 

86 

57 

88 
66 

86 
63 

83 
49 

83 
66 

78 
68 

74 
55 

71 
56 

74 
56 

85 
48 

81 
49 

74 
54 

82 
63 

80 
62 

81 
53 

90 
52 

96 
50 

96 
62 

95 
56 

91 
53 

87 
54 

80 
54 

76 
62 

77 
55 

79 
53 

75 
55 

78 
56 

82.6 
53.7 

POINT  ARENA 

MAX 

66 
53 

65 
50 

62 
4S 

58 
52 

61 
54 

61 

50 

60 
60 

61 
60 

64 
64 

64 

63 

64 

51 

61 

63 

64 
43 

64 

5C 

68 
50 

65 
61 

65 
52 

65 
49 

65 
50 

65 
60 

66 
48 

70 
50 

70 
61 

66 
51 

60 
49 

64 

60 

65 
48 

61 
64 

60 
50 

63 
52 

86 
52 

63 . 8 
60.6 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

105 
60 

106 
61 

104 

60 

103 
62 

96 
60 

90 
66 

96 
64 

100 
57 

100 
56 

98 
55 

96 
65 

90 
60 

88 
52 

92 
48 

94 

61 

90 
47 

93 
47 

80 
48 

82 
46 

91 
47 

100 
51 

96 
56 

100 
55 

102 
57 

98 
56 

98 
63 

96 
53 

94 

63 

90 
63 

86 

50 

93 
52 

95 . 0 
53.5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

96 
52 

101 
58 

102 
59 

100 
57 

98 
57 

96 
59 

96 
52 

90 
51 

as 

63 

100 
50 

97 
50 

96 
61 

85 
51 

79 
47 

86 
48 

90 
60 

85 
53 

SO 
51 

79 
51 

78 

60 

85 
60 

92 
51 

91 
51 

85 

52 

94 

52 

94 

62 

97 

53 

95 

63 

86 
53 

79 
63 

90 . 5 
62.3 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

94 

67 

92 
66 

93 
65 

SI 
56 

90 
69 

98 
57 

91 
54 

91 
50 

86 

65 

86 
66 

83 
55 

77 
54 

82 
64 

90 
62 

81 
54 

82 
48 

85 
46 

90 
47 

88 
52 

96 
63 

100 
60 

101 
54 

101 
56 

94 
54 

86 
57 

93 
60 

82 
61 

79 
54 

79 
62 

74 

65 

84 

55 

88 .  3 
53.6 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

61 

66 

87 
64 

86 

66 

78 
66 

87 
66 

92 
59 

91 
55 

79 
5  1 

79 
54 

76 
54 

74 

55 

78 
56 

77 
50 

84 

60 

84 

5  1 

79 
52 

78 
S3 

72 

77 

90 

93 

93 

94 

86 

88 

80 

79 

75 

70 

70 

70 

81.5 
54.4 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

90 
55 

89 

53 

85 
63 

82 
54 

88 

55 

94 

54 

90 
51 

86 
49 

79 
53 

76 
56 

73 
54 

72 
53 

77 
53 

86 
47 

83 
50 

78 
48 

85 
50 

89 
47 

88 

50 

91 
51 

96 
50 

98 
52 

98 
66 

92 
52 

88 
62 

84 

52 

78 
51 

78 
55 

82 
51 

78 
51 

81 
54 

84.9 
61.9 

SAWYERS   BAR   RANGEL  STA 

MAX 
MIN 

102 
60 

103 
68 

101 
60 

102 
58 

100 
61 

72 
67 

92 
60 

93 
49 

93 
62 

96 
52 

99 
63 

97 
61 

91 
43 

84 
47 

89 
46 

91 
48 

91 
49 

90 
43 

79 
48 

80 
43 

89 
47 

93 
52 

90 
52 

94 
54 

97 
56 

99 
53 

97 

55 

98 

65 

97 
66 

93 
54 

94 

58 

93.  1 
52.2 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

71 
66 

71 
66 

77 
67 

69 
64 

72 
63 

67 
66 

66 
54 

68 
47 

69 
63 

76 
51 

67 
51 

69 

50 

67 
64 

57 
64 

68 
55 

70 
56 

69 
51 

64 

52 

68 
63 

68 
55 

69 
64 

76 
51 

76 

57 

65 

57 

74 

65 

69 
56 

69 
53 

67 
54 

64 

57 

64 

68 

64 

68 

69.0 
54,  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INOEX 
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□niLY  TEMPERRTURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

i«J 

o 
a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

94 

96 

97 
54 

97 
55 

96 
57 

100 
55 

97 
51 

47 

96 
51 

92 
56 

67 
66 

6^ 
54 

63 

47 

57 

47 

40 

47 

46 

46 

40 

1 00 
51 

104 
54 

102 
52 

04 

50 

95 

52 

02 
40 

63 
52 

83 
40 

60 
SO 

06 

SO 

02.3 
51.4 

TR  IN ITV  DftM  VISTA  PT 

MIN 

TUIEL  AKE 

MAX 
MIN 

94 

66 

91 
51 

93 
52 

93 
52 

90 
56 

79 
54 

80 
46 

80 
40 

62 

60 

86 
42 

86 
41 

05 
42 

79 
37 

76 
34 

35 

39 

42 

38 

36 

32 

3< 

43 

44 

42 

45 

90 
46 

9 1 
46 

0 1 
46 

04 
46 

94 
46 

02 
51 

85.6 
44.  1 

UK  lAH 

MAX 
MIN 

103 
61 

104 
63 

101 
60 

101 
62 

63 

62 

66 

57 

96 
69 

?8 
66 

90 
55 

86 
64 

85 
53 

02 

60 

92 
53 

46 

60 

51 

60 

49 

5i 

66 

69 

56 

57 

54 

54 

60 
54 

67 
62 

0 1 

52 

04.0 

55.  4 

UARM  SPRINGS  DAM 

MAX 
MIN 

UEAVERV IL  L  E   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

102 
S6 

1 02 
65 

103 
57 

103 
57 

61 

59 

47 

48 

95 
46 

95 
46 

100 
49 

99 
45 

92 
39 

85 
41 

66 
42 

9 1 
43 

44 

45 

39 

30 

43 

45 

46 

4e 

51 

46 

4T 

46 

48 

47 

51 

03.4 
47.6 

kCEO  f"  IRE    DEPftR  TflENT 

MIN 

66 

86 
54 

57 

61 

65 

55 

46 

43 

79 
47 

82 
46 

88 
46 

67 
61 

64 
40 

76 
40 

76 
41 

83 
46 

70 
51 

63 
41 

71 
45 

66 
30 

76 
40 

63 
43 

64 
49 

83 
47 

81 
47 

91 

52 

69 
54 

90 
53 

00 
56 

91 

61 

80 

61 

63.6 
49.6 

HILL  ITS    1  NE 

MAX 
MIN 

99 
61 

99 
55 

94 

55 

95 
56 

91 
62 

91 
57 

86 
49 

93 
51 

94 

52 

90 
49 

86 
46 

63 
46 

81 
43 

85 
41 

65 
44 

82 
41 

60 
46 

60 
41 

75 
43 

65 
40 

04 
45 

02 
47 

91 
49 

96 

50 

95 
48 

93 
47 

00 
46 

65 
46 

82 
47 

77 
40 

63 
51 

88.3 
46.2 

UILLOU  CREEK    1  NW 

MAX 
MIN 

105 
57 

107 
58 

109 
60 

107 
59 

106 
61 

77 
58 

94 

46 

96 
47 

49 

5  1 

59 

47 

40 

42 

41 

45 

46 

46 

42 

41 

43 

47 

52 

46 

60 

50 

102 
49 

101 
50 

95 
50 

66 
52 

60 

50 

06.4 
40.5 

MIN 

62 

62 

62 

63 

66 

58 

53 

47 

66 
64 

89 
51 

94 

52 

93 
50 

90 
46 

62 
46 

47 

50 

50 

46 

45 

41 

45 

47 

63 

51 

53 

56 

5! 

57 

59 

60 

62 

90.6 
53.2 

SACRArCNTO 

DRAINAGE  02 

AD IN  RANGER  STAT  ION 

MIN 

50 

51 

53 

52 

52 

53 

37 

38 

82 
49 

86 
39 

68 
47 

66 
47 

44 

35 

41 

42 

43 

42 

34 

32 

40 

40 

43 

47 

47 

46 

46 

47 

46 

46 

49 

87 . 2 
44.5 

AL  TURAS  RANGER   STAT  ION 

MIN 

46 

47 

46 

49 

50 

57 

47 

37 

82 
50 

79 
49 

67 
45 

66 
36 

34 

40 

32 

79 
33 

34 

82 
40 

36 

35 

30 

32 

39 

40 

42 

42 

41 

41 

41 

43 

44 

43 

65 .  4 
41  .6 

AU&URN 

MIN 

68 

69 

74 

72 

72 

68 

68 

64 

64 

63 

69 

56 

53 

54 

56 

55 

66 

69 

53 

54 

50 

63 

66 

66 

66 

64 

6-I 

57 

56 

56 

56 

03.0 
61.6 

AU'^ljRN   DAM  PROJECT 

MIN 

64 

68 

68 

66 

68 

64 

65 

90 
58 

62 

70 

62 

52 

50 

53 

54 

49 

56 

54 

46 

57 

59 

62 

61 

64 

51 

58 

62 

52 

51 

54 

60 

01  .0 
58.6 

Blue  cantton  ljso  ap 

MIN 

62 

65 

66 

66 

57 

56 

57 

60 

61 

63 

60 

64 

62 

49 

54 

64 

66 

52 

46 

52 

58 

59 

59 

64 

61 

61 

61 

59 

59 

59 

56 

77 .  1 
58.  1 

BOUMAN  DAM 

MIN 

60 

60 

60 

60 

57 

52 

64 

57 

58 

58 

53 

52 

49 

48 

48 

49 

49 

60 

45 

46 

53 

62 

53 

56 

57 

53 

62 

53 

54 

64 

53 

78 . 6 

53.5 

BRANNAN  ISLAND 

MIN 

68 

59 

59 

59 

60 

62 

61 

65 

66 

57 

55 

66 

54 

54 

55 

54 

55 

55 

56 

56 

54 

56 

62 

60 

66 

66 

S< 

56 

55 

55 

55 

68 . 6 

56.7 

BROOKS  FARNMAM  RANCH 

MIN 

61 

64 

63 

65 

62 

59 

54 

60 

56 

53 

51 

51 

50 

51 

52 

53 

56 

56 

59 

68 

66 

S3 

50 

52 

SI 

05 . 6 
55.9 

MIN 

52 

48 

48 

49 

60 

56 

49 

40 

38 

36 

41 

43 

44 

36 

33 

82 
34 

80 
35 

84 

37 

60 
31 

72 
30 

62 
32 

36 

39 

40 

40 

41 

36 

40 

41 

41 

46 

41  .  1 

MIN 

68 

51 

54 

53 

45 

51 

51 

48 

48 

46 

48 

46 

44 

40 

42 

43 

40 

44 

42 

36 

42 

46 

46 

48 

48 

47 

46 

47 

47 

46 

48 

46.5 

MIN 

89 
43 

9 1 

50 

49 

90 

50 

83 
56 

49 

84 
45 

86 
42 

43 

40 

42 

43 

40 

37 

36 

37 

36 

39 

36 

36 

30 

42 

50 

43 

41 

42 

3« 

41 

42 

42 

46 

66 .5 
42.5 

CHICO  UNIVERSITY   r ARM 

MIfl 

66 

68 

1 00 
67 

98 
72 

96 
76 

92 
65 

67 

62 

63 

63 

61 

69 

65 

66 

55 

55 

62 

61 

53 

57 

55 

66 

66 

66 

68 

64 

57 

56 

55 

66 

62 

61.6 

CL  ARK  SBURG 

MIN 

86 

67 

90 
60 

59 

59 

61 

57 

54 

87 
51 

66 

66 

66 

64 

53 

49 

53 

53 

50 

50 

49 

55 

58 

58 

68 

60 

57 

55 

5< 

55 

54 

66 
54 

76 
52 

55.  1 

CL  E ARL  AKE   H IGHL  ANDS 

MiN 

60 

59 

104 

58 

1 04 
64 

104 
64 

58 

64 

64 

66 

54 

54 

51 

50 

47 

49 

45 

44 

62 

46 

45 

46 

52 

55 

53 

52 

46 

47 

48 

95 

50 

48 

67 
52 

52.4 

MIN 

97 
69 

99 

70 

100 
71 

96 

70 

96 
67 

93 
64 

92 
66 

93 
63 

64 

63 

65 

63 

58 

64 

57 

59 

59 

59 

6  1 

56 

92 
59 

62 

96 
64 

96 
63 

95 
66 

92 
64 

92 
62 

9  1 

62 

60 

61 

86 
61 

87 

61 

62.3 

COLUSA  2  SSU 

MIN 

1 0  1 
69 

105 
66 

105 
64 

102 
62 

99 
67 

100 
65 

1 00 
61 

99 
67 

58 

57 

55 

53 

52 

63 

65 

60 

54 

53 

52 

59 

55 

59 

61 

62 

60 

56 

56 

51 

52 

51 

55 

57  1 

OAvIS  2   WSW  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

88 
56 

100 
60 

101 
60 

99 
60 

95 
62 

95 
63 

100 
57 

90 
52 

59 

66 

64 

63 

61 

48 

53 

50 

50 

61 

62 

62 

53 

56 

59 

57 

55 

54 

96 
61 

68 
40 

86 

50 

66 
40 

63 

52 

54.8 

DEER  CREEK  TOREBAT 

MAX 
MIN 

67 
61 

66 
60 

89 
63 

68 
64 

89 
56 

67 
54 

83 
57 

8 1 

57 

56 

69 

60 

59 

54 

46 

61 

63 

53 

55 

47 

45 

53 

56 

67 

60 

56 

58 

56 

55 

55 

57 

80 
64 

55.6 

DE   SABl  a 

MAX 
MIN 

93 
60 

95 
60 

95 
62 

94 

61 

93 
65 

89 
58 

88 

60 

89 

57 

61 

57 

56 

54 

51 

47 

57 

50 

49 

51 

46 

60 

51 

53 

55 

57 

57 

64 

53 

52 

57 

51 

67 
54 

54.7 

DOBBINS    1  S 

MAX 
MIN 

104 
64 

100 
66 

99 
68 

96 
64 

94 

59 

94 

61 

92 
66 

68 

55 

57 

54 

49 

47 

66 

62 

46 

52 

53 

55 

62 

57 

55 

63 

52 

53 

56.3 

DOV#IIEvlLLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 

62 

92 
54 

94 
54 

94 
54 

93 
61 

69 
54 

87 
59 

86 

50 

69 

52 

49 

47 

44 

40 

41 

41 

46 

44 

44 

43 

42 

44 

40 

45 

46 

46 

49 

46 

46 

47 

46 

85 
46 

47.6 

CAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

96 

65 

100 
65 

103 
65 

100 
68 

100 
73 

91 
63 

97 
60 

93 
59 

97 
56 

56 

98 
60 

66 

54 

54 

55 

53 

53 

61 

60 

56 

51 

58 

60 

59 

50 

56 

56 

66 

92 

62 

90 
54 

68 

56 

57.7 

TAIRflELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

82 
67 

93 
59 

89 
54 

89 

57 

89 

59 

94 

62 

96 

57 

60 
55 

69 

67 

64 

66 

80 
54 

76 
5  1 

76 
64 

76 
5  1 

87 
56 

80 
54 

60 

55 

84 

86 

66 

90 

95 

96 

97 

02 

86 

89 

78 

77 

70 

75 

56.0 

rOLSOM  0AM 

MAX 
MIN 

91 
61 

101 
61 

104 

68 

101 
65 

99 
66 

96 
66 

96 
69 

94 

65 

97 
68 

97 
58 

91 
66 

90 
55 

63 
54 

83 
62 

92 

53 

91 

53 

89 

55 

94 

59 

89 

57 

88 
59 

92 
56 

94 

60 

97 
67 

99 

67 

07 
65 

92 
64 

93 
60 

60 

55 

86 
55 

65 

55 

80 
56 

92.5 

GCOSGCT0t«1  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

94 
66 

95 
68 

96 
69 

96 

68 

93 
69 

89 
63 

92 
63 

69 
61 

91 
63 

91 
63 

69 

63 

91 
59 

66 
55 

62 
56 

65 
56 

65 
66 

86 

ie 

84 
49 

79 
54 

85 
58 

01 

62 

92 
62 

94 
64 

05 
66 

89 

62 

01 

61 

89 

61 

88 

61 

86 

60 

8S 

61 

80.3 
61.2 

GRASS   vALLCr  NO.  2 

MAX 
MIN 

96 
64 

94 
64 

97 
65 

95 
65 

95 
66 

90 
60 

92 
62 

67 
57 

91 
68 

91 
67 

90 
67 

86 

56 

S3 
54 

79 
47 

64 

61 

86 
51 

64 

51 

87 
53 

62 
49 

79 
49 

66 
53 

00 
64 

97 
57 

03 
67 

94 

57 

89 
56 

00 
55 

00 
55 

88 
53 

67 
54 

67 
55 

e».s 

56.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONlNO  StBtlOH  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


SrfiTIQN 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

O 
CT 

cc 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

GRIZZLY    ISLfiNO  REruGE 

MAX 

83 
62 

92 
56 

97 
56 

89 
56 

90 
55 

93 
67 

99 
57 

84 
51 

92 
57 

89 
54 

85 
54 

82 
56 

78 
52 

31 

50 

90 
50 

82 
63 

S3 
51 

83 
56 

S3 
49 

33 
56 

92 
49 

97 
53 

98 
54 

100 
52 

96 
51 

88 
61 

91 
52 

82 
64 

S3 
56 

78 
56 

38 
53 

5 

HnRRISON  GULCH  RS 

MAX 

96 
53 

96 
55 

99 
64 

97 
55 

91 
58 

74 
50 

91 
50 

88 
47 

92 
39 

S2 
45 

96 
46 

89 
44 

84 
43 

86 
42 

83 
42 

87 
45 

79 
48 

33 
42 

90 
43 

84 
68 

91 
43 

96 
53 

95 
48 

95 
53 

99 
43 

92 
41 

90 
46 

90 
44 

S3 
44 

66 
46 

90 
47 

1 
6 

HfiT  CREEK   PH  MO  1 

MAX 

99 
65 

98 

52 

99 
51 

99 
52 

98 

62 

70 
58 

87 

50 

87 
43 

89 
42 

90 
41 

96 
44 

92 
47 

87 
47 

81 

39 

84 

37 

86 
38 

86 
38 

88 
42 

84 

38 

75 
38 

85 
40 

92 
43 

91 
46 

93 
46 

95 
46 

95 
46 

92 
43 

92 
45 

92 
45 

92 
46 

90 
49 

89 
45 

B 
4 

JESS  VftLLET 

MAX 
MIN 

87 

ei 

87 
47 

91 
49 

90 
54 

88 
52 

78 
49 

77 
49 

76 
40 

SO 
45 

85 
45 

85 
45 

85 
42 

83 
44 

75 
36 

82 
42 

31 
42 

81 
42 

31 
44 

79 
37 

74 
33 

BP 
39 

83 
44 

83 
44 

87 
44 

90 
45 

90 
49 

83 
48 

91 
49 

92 
4S 

91 
48 

88 

52 

34 
45 

3 
4 

LRKEPOHT 

MAX 
MIN 

103 
57 

103 
58 

101 
57 

102 
58 

98 
59 

33 
57 

96 
51 

97 
54 

99 
63 

98 
63 

96 
53 

90 
49 

89 
46 

92 
44 

92 
47 

91 
43 

92 
42 

90 
46 

85 
41 

90 
44 

95 
48 

97 
50 

97 
52 

100 
62 

97 
52 

97 
47 

95 
47 

94 
48 

92 
49 

90 
46 

91 
48 

94 

50 

8 

0 

LAKE  SPBULOING 

MAX 

94 

55 

88 
56 

90 
54 

93 
53 

85 
58 

82 
50 

64 
49 

83 
49 

36 
50 

85 
53 

84 
46 

60 
46 

84 
42 

77 
39 

79 
39 

81 
42 

81 
42 

83 
42 

31 
38 

7S 
44 

84 
44 

S3 
42 

S6 
44 

36 
45 

34 

57 

82 
46 

88 
43 

82 
45 

86 
47 

83 
47 

84 
46 

34 
46 

2 

e 

MANZftNITA  LAKE 

MAX 

87 
54 

86 
53 

82 
53 

87 
53 

86 
50 

66 
46 

76 
50 

75 
46 

73 
60 

76 
46 

33 
47 

81 

50 

73 
44 

72 
39 

73 
41 

76 
40 

75 
41 

79 
41 

73 
40 

65 
39 

74 
41 

79 
45 

81 
47 

82 
48 

84 
48 

83 
44 

79 
44 

80 
46 

81 
47 

80 
46 

79 
46 

78 
46 

6 
1 

nnHKLET  CBVE 

MAX 

96 
59 

101 
63 

100 
62 

101 
65 

99 
65 

94 

63 

98 
58 

92 
55 

96 
69 

97 
56 

92 
53 

92 
53 

82 
51 

82 
52 

91 
53 

90 
51 

89 
53 

92 
53 

87 
55 

3S 

57 

93 
54 

96 
68 

100 
60 

99 
69 

101 

68 

92 
66 

95 
63 

94 

62 

39 

63 

87 
63 

33 
65 

93 
56 

2 
3 

MflRVSVILLE 

MAX 
MIN 

95 
63 

101 
69 

104 

67 

102 
67 

100 
68 

92 
66 

100 
68 

96 
58 

97 
62 

98 
61 

94 

58 

91 
55 

89 
54 

37 
56 

92 
53 

92 
63 

90 
57 

93 
57 

91 
56 

85 
69 

93 
61 

97 

63 

100 
63 

101 
66 

99 
63 

95 
62 

98 
61 

95 
54 

91 

55 

89 
66 

88 
57 

94 

60 

7 
7 

MC  CLOUD 

MAX 

MINERflL 

MAX 
MIN 

91 
45 

86 
40 

as 

49 

89 
47 

88 
49 

70 
46 

80 
48 

30 
42 

SI 
41 

30 
41 

85 
40 

S3 
42 

80 
39 

72 
35 

75 
32 

79 
33 

78 
34 

80 
37 

75 
31 

68 
34 

78 
35 

84 
42 

36 
43 

85 
40 

84 
38 

81 
37 

81 
36 

82 
37 

82 
40 

81 
39 

80 
40 

81 
39 

0 
7 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

MAX 

91 
57 

92 
56 

94 

57 

92 
57 

70 
56 

82 
52 

30 
56 

80 
49 

33 
53 

88 
48 

85 
51 

79 
50 

73 
46 

79 
41 

81 
44 

79 
44 

31 
45 

71 
45 

67 
45 

76 
43 

85 
45 

86 

52 

85 
56 

90 
50 

90 
62 

87 
50 

89 
49 

88 

50 

88 

50 

84 
51 

81 
51 

83 
50 

3 
0 

NEVADA  CITY 

MAX 

92 
59 

92 
58 

95 
59 

94 
59 

92 
64 

88 
54 

90 
56 

89 
50 

83 
52 

89 
49 

89 
61 

90 
60 

35 
45 

81 
40 

84 
43 

34 
45 

82 
44 

85 
48 

83 
43 

77 
41 

83 
45 

87 
46 

90 
47 

90 
48 

90 
50 

87 
49 

86 
47 

86 
47 

85 
46 

82 
48 

83 
60 

87 
49 

0 
5 

ORLANO 

MAX 
MIN 

97 
67 

100 
71 

105 
69 

102 
68 

100 

72 

90 
67 

98 
66 

95 
62 

99 
65 

100 
61 

94 

62 

92 
56 

85 
55 

83 
57 

93 
58 

91 
56 

90 
57 

92 
67 

89 
62 

37 
66 

95 
56 

96 
61 

100 
64 

102 
66 

101 
62 

94 
58 

97 
60 

96 
65 

97 
66 

87 
56 

89 
58 

94 

61 

7 

2 

OROVILLE 

MAX 

97 
69 

103 
76 

105 
68 

103 
72 

101 
74 

97 
68 

100 
72 

93 
63 

98 
67 

102 
63 

96 
62 

94 

59 

90 
67 

37 
57 

93 
60 

93 
57 

92 
59 

94 
60 

90 
56 

88 

57 

94 

63 

97 
64 

101 
71 

101 
67 

101 
65 

96 
63 

98 
63 

91 
58 

93 
58 

90 
59 

87 
61 

95 
63 

e 

6 

PARADISE 

MAX 

94 

69 

96 
73 

98 

73 

96 
74 

94 
74 

38 
66 

91 
69 

90 
65 

91 

65 

96 
65 

90 
64 

88 

60 

S3 

50 

30 
58 

36 
62 

85 
58 

36 
61 

87 
61 

83 
63 

80 
59 

33 
61 

90 
64 

92 
67 

93 
68 

93 
67 

90 
64 

89 
63 

89 
61 

36 
61 

S3 

60 

33 

60 

89 
63 

J 

7 

P  ACERVILLE 

MAX 

96 
66 

97 
65 

98 
66 

97 
66 

96 
76 

91 
60 

94 

63 

91 
57 

94 

59 

91 
59 

91 
57 

92 
55 

87 
61 

35 
43 

38 
50 

87 
51 

83 
51 

89 
53 

86 
48 

81 

50 

36 
53 

91 

55 

94 

56 

96 
58 

96 
53 

94 

56 

92 
56 

90 
55 

89 
54 

88 
54 

36 
55 

56 

8 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

95 
72 

98 
73 

98 
74 

94 

72 

90 
71 

94 
66 

92 
67 

92 
67 

92 
69 

92 
63 

93 
68 

35 
65 

S3 
60 

86 
59 

36 
60 

86 
61 

90 
62 

35 
62 

30 
62 

36 
60 

90 
62 

92 
67 

93 
63 

95 
63 

92 
63 

91 
66 

90 
66 

90 
66 

36 
63 

35 
63 

35 
62 

66 

7 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

88 
42 

88 
42 

84 

45 

86 
45 

76 
52 

79 
44 

79 
42 

34 
48 

67 
40 

39 
36 

63 
39 

31 

36 

74 

33 

79 
30 

32 
32 

81 
32 

83 
30 

78 
33 

74 
32 

80 
31 

86 
31 

75 
36 

87 
35 

89 
37 

87 
39 

86 
38 

87 
36 

88 
38 

88 
38 

87 
37 

82 
41 

37 

7 

QUINCY 

MAX 
MIN 

95 
55 

95 
48 

96 
52 

95 
60 

96 
59 

83 
51 

87 
49 

87 
45 

90 
45 

91 
40 

94 
39 

89 
41 

87 
36 

80 
34 

86 
36 

86 
36 

86 
35 

89 
36 

84 

36 

80 
34 

87 
36 

91 
39 

91 

38 

94 

39 

94 
42 

91 
40 

92 
38 

91 
39 

92 
41 

91 

38 

90 
43 

89 
41 

7 
6 

RED  BLUFF   WSO  AP 

MAX 
MIN 

104 

69 

108 
73 

105 
69 

105 
69 

88 

70 

99 
67 

99 
68 

101 
66 

102 
63 

102 
66 

96 
66 

38 
63 

37 
60 

95 
62 

94 

61 

92 
60 

95 
62 

91 
61 

89 
64 

97 
60 

99 
60 

102 
66 

103 
66 

103 
66 

99 
66 

98 
64 

98 
65 

95 
61 

93 
61 

93 
69 

93 
63 

64 

2 
6 

REDOING   FIRE   STA  NO  2 

MAX 
MIN 

104 
74 

108 
77 

107 
77 

104 

76 

100 
77 

98 
70 

93 
71 

100 
70 

100 
70 

105 
71 

103 
70 

94 

65 

89 
63 

94 
65 

94 
65 

92 
62 

94 

63 

93 
63 

87 
61 

97 
63 

100 
67 

102 
70 

103 
73 

103 
74 

100 
72 

99 
69 

98 
68 

95 
64 

94 
64 

93 
64 

93 
64 

98 
68 

5 

ROCKL IN 

MAX 
MIN 

95 
60 

103 
65 

106 
65 

103 
64 

100 
66 

97 
63 

100 
64 

93 
53 

99 
59 

99 
58 

95 
55 

93 
54 

86 

62 

37 
52 

93 
55 

95 
52 

92 
52 

95 
58 

92 
60 

36 

50 

94 
66 

97 
55 

101 
68 

102 
58 

103 
62 

98 
67 

99 
59 

96 
54 

92 
52 

92 
64 

37 
56 

96 
67 

0 
0 

SACRArCNTO  WSO  AP 

MAX 

99 
57 

101 
61 

98 
61 

96 
60 

96 
62 

99 
63 

91 
68 

96 
53 

95 
55 

90 
57 

87 
54 

SI 
65 

84 

53 

91 
51 

89 
54 

36 
53 

91 
52 

90 
54 

87 
53 

92 
58 

95 
57 

98 
59 

99 
59 

99 
61 

92 
58 

94 

55 

89 
53 

86 
54 

87 
53 

81 
54 

89 
53 

56 

8 
1 

SACRAhtNTO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

102 
62 

104 

67 

100 
65 

98 
64 

94 
65 

102 
69 

93 
62 

98 
59 

97 
63 

90 
60 

38 
56 

81 
58 

86 
57 

93 
56 

91 
59 

90 
57 

93 
53 

90 
60 

86 
68 

93 
63 

93 
66 

102 
66 

102 
66 

102 
68 

94 

63 

97 
61 

92 
59 

83 
53 

90 
58 

86 
68 

90 
58 

61 

3 

SHASTA  DAM 

MAX 

101 
67 

101 
78 

100 
75 

101 
74 

104 

75 

91 
68 

94 

71 

92 
71 

92 
72 

93 
74 

98 
68 

92 
65 

87 
62 

86 
54 

89 
67 

39 
63 

87 
63 

90 
63 

83 
62 

79 
63 

87 
66 

96 
69 

100 
75 

96 
75 

100 
72 

96 
70 

96 
68 

93 
66 

92 
66 

90 
68 

90 
67 

66 

8 

SIERRA  CITY 

MAX 

89 
58 

89 
58 

90 
56 

91 
56 

82 
58 

84 
61 

84 

53 

85 
53 

89 
54 

90 
54 

37 
51 

84 
43 

79 
43 

82 
45 

83 
43 

82 
45 

87 
45 

33 
45 

77 
41 

36 
47 

87 
49 

88 
48 

90 
50 

90 
61 

87 
63 

87 
52 

86 
48 

87 
49 

86 
61 

84 

61 

85 
50 

60 

2 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 

52 

87 
46 

86 
48 

87 
41 

87 
54 

77 
47 

79 
46 

80 
42 

82 
41 

83 
39 

89 
41 

33 
38 

81 
35 

75 
32 

79 
32 

82 
35 

SO 
33 

33 
36 

79 
36 

72 
35 

79 
33 

85 
38 

85 
40 

88 

37 

90 
41 

85 
41 

86 
38 

88 
39 

88 
40 

88 
40 

86 
41 

39 

9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

98 
66 

102 
67 

105 
68 

104 

69 

100 
68 

68 

63 

96 
64 

93 
62 

99 
60 

99 
59 

98 
62 

91 
56 

87 
55 

86 
55 

92 
53 

91 
56 

89 
57 

92 
52 

89 
52 

66 
60 

95 
66 

93 
60 

93 
64 

100 
64 

too 

61 

94 

58 

95 
58 

95 
57 

92 
60 

88 
57 

88 
59 

60 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

68 
57 

90 
55 

90 
57 

90 
58 

84 

62 

86 
53 

83 
54 

85 
51 

87 
52 

88 
53 

85 

50 

31 
49 

76 
45 

79 
41 

SO 
43 

31 
46 

82 
44 

78 
46 

74 
42 

82 
47 

86 
45 

38 
48 

88 

60 

89 
49 

89 
61 

35 
49 

84 

47 

36 
47 

84 

46 

82 
48 

84 
46 

49 

4 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

98 

57 

101 
60 

103 
61 

101 
60 

95 
62 

101 
62 

99 
58 

96 
51 

95 
51 

91 
51 

90 
53 

84 

52 

31 
54 

91 
48 

89 
53 

39 
52 

91 
48 

91 
50 

88 

51 

94 

51 

98 

62 

100 
56 

101 
67 

100 
57 

93 
66 

95 
65 

94 
49 

36 
50 

87 
49 

34 

50 

87 
52 

53 

8 

VOLTA  POtCR  MOUSE 

MAX 
MIN 

97 
68 

100 
72 

101 

72 

99 

70 

98 
67 

91 

61 

92 
64 

92 
62 

93 
68 

97 
64 

97 
65 

92 
59 

86 
55 

87 
60 

33 
58 

89 
57 

89 
67 

89 
53 

85 
49 

88 
54 

92 
58 

95 
64 

95 
68 

97 
69 

95 
66 

93 
62 

93 
63 

93 

60 

91 
59 

90 
59 

89 

68 

62 

2 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

100 
69 

99 
73 

104 

71 

102 
69 

107 
71 

79 
66 

94 
66 

94 
64 

94 
64 

96 
68 

100 
64 

95 
69 

39 
56 

87 
58 

89 
53 

92 
53 

90 
69 

92 
62 

87 
57 

81 
56 

91 
63 

97 
66 

93 
69 

99 
66 

100 
66 

98 
63 

97 
63 

96 
61 

94 

6  1 

92 
6  1 

92 
61 

63 

6 

WILL lAMS 

MAX 
MIN 

99 
64 

101 
64 

100 
68 

100 
66 

99 

92 
68 

99 
65 

95 
59 

99 
62 

100 
60 

95 
58 

95 
56 

38 
56 

84 

56 

92 
58 

91 
55 

92 
65 

93 
55 

90 
54 

86 
56 

92 
58 

96 
69 

99 
65 

99 
64 

99 
62 

93 
59 

94 

59 

94 

65 

89 
66 

E6 
55 

33 
56 

59 

7 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

95 
67 

99 

72 

103 
70 

100 
69 

97 
72 

91 
68 

98 
67 

93 
61 

98 
65 

104 
61 

93 
61 

91 
56 

86 
55 

S3 
56 

92 
60 

90 
57 

89 
58 

91 
58 

88 
55 

89 
64 

97 
58 

94 

62 

97 
65 

99 

67 

98 
64 

92 
60 

95 
60 

92 
57 

39 
58 

86 
56 

84 

58 

93 
61 

3 
8 

WINTERS 

MAX 
MIN 

98 
59 

100 
63 

103 
64 

105 
64 

99 
65 

97 
66 

101 
64 

96 
56 

97 
60 

98 

67 

95 

57 

93 
57 

90 
54 

37 
54 

92 
55 

90 
53 

90 
53 

93 
53 

92 
53 

38 
51 

96 
56 

98 
62 

100 
64 

101 
63 

100 
61 

97 
60 

97 
54 

94 

53 

90 
53 

90 
53 

33 
54 

95 
57 

1 
8 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 
MIN 

92 
58 

102 
62 

105 
61 

105 
61 

101 
63 

95 
64 

103 
59 

U5 
53 

100 
59 

100 
56 

95 
53 

95 
51 

88 
50 

86 
51 

94 

54 

93 
50 

92 
52 

96 
53 

95 
52 

87 
58 

94 
54 

99 
58 

101 
69 

101 
59 

102 
57 

103 
63 

99 
52 

95 
50 

90 
51 

90 

50 

34 

52 

96 

55 

0 
6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNO  STBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

U 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 
a 

NORTMEnST  IMTCRIOR 
BASINS  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

83 

83 
43 

82 
43 

85 
45 

87 
54 

79 
44 

79 
42 

78 
41 

81 
40 

82 
36 

86 
40 

83 
38 

SO 
32 

74 

27 

78 
31 

81 
36 

SO 
30 

83 
33 

78 
29 

71 
30 

79 
31 

83 
34 

84 
34 

86 
36 

87 
36 

86 
37 

86 
36 

85 
36 

87 
36 

88 
39 

87 
39 

82 . 3 
37.3 

BBOIC 

MAX 
MIH 

73 
35 

74 

38 

74 

37 

73 
47 

70 
46 

69 
40 

70 
30 

75 
40 

72 
47 

78 
30 

75 
35 

75 
40 

70 
35 

74 
28 

76 
29 

78 
29 

80 
29 

75 
32 

68 
28 

70 
29 

75 
24 

78 
28 

78 
30 

77 
34 

75 
39 

77 
38 

78 

35 

80 
37 

79 
32 

80 
32 

75 
32 

74.0 
34.3 

BaiOGEPORT 

MAX 
MIH 

83 
42 

82 
43 

82 
42 

73 
51 

76 
47 

'e 

38 

76 
37 

60 
36 

79 
38 

82 
36 

80 
33 

80 
39 

74 

39 

78 
25 

81 
31 

81 

33 

85 
32 

81 
36 

73 
34 

73 
27 

80 
28 

S3 
31 

84 

32 

S3 
35 

81 
36 

82 
35 

83 
33 

85 
33 

83 

33 

82 
34 

81 

33 

60 .  1 
35.5 

CEOSRVILLE 

MAX 
MIN 

a4 

63 

84 

55 

90 
58 

93 

60 

96 
60 

78 
57 

83 
53 

81 
48 

82 
48 

81 
46 

87 
48 

86 
59 

84 

50 

77 
42 

78 
45 

86 
49 

84 
48 

86 
52 

81 
45 

78 
37 

76 
43 

86 
52 

86 

50 

87 
54 

89 

52 

93 

58 

93 

56 

94 

57 

94 

56 

86 

57 

94 
54 

66 . 3 

52.0 

DONHER   rCMORIAL    ST  PK 

MAX 
MIN 

eo 

39 

86 
39 

83 
40 

85 
37 

86 
38 

77 
38 

78 
36 

78 
33 

80 
33 

80 
30 

84 

31 

81 

30 

78 
29 

72 
20 

77 
25 

77 
25 

78 
23 

82 

25 

77 
23 

69 
23 

77 
24 

81 

25 

83 
28 

84 

28 

85 
31 

83 
31 

83 
29 

84 

30 

84 

30 

84 

31 

84 

32 

80 .6 
30.2 

OOYLE  6  SSE 

MAX 
MIN 

91 
63 

91 

50 

93 
54 

92 
55 

85 
64 

88 

52 

86 
52 

86 
52 

86 
61 

90 
42 

90 
51 

88 
49 

81 
47 

83 
39 

88 
43 

87 
46 

88 
42 

79 
41 

87 
40 

91 
45 

92 
47 

92 
50 

92 
53 

91 
50 

92 
49 

93 
48 

94 

61 

90 

52 

87 
53 

86 . 7 
49.3 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

MAX 

MIN 

98 
57 

92 

50 

93 
50 

96 
51 

84 

60 

85 
52 

86 
49 

87 
47 

87 
46 

89 
41 

89 
49 

87 
42 

84 
44 

81 
38 

85 
40 

84 

40 

87 
37 

86 
38 

81 
40 

78 
36 

86 
36 

89 
44 

90 
41 

91 
44 

92 
46 

91 
43 

91 
45 

83 
45 

93 
45 

92 
45 

91 
49 

88 . 0 
44.8 

FORT  BIOKLl. 

MAX 
MIN 

80 
63 

89 
49 

92 
52 

92 
52 

89 
57 

84 

56 

S3 
47 

82 
40 

81 
44 

SS 
43 

S7 
44 

86 
45 

78 
40 

79 
36 

84 

38 

84 
41 

86 
43 

82 
46 

70 
39 

79 
34 

84 

39 

86 
42 

84 

47 

89 
44 

90 
45 

91 
53 

93 
50 

94 
48 

89 

51 

92 
49 

91 
46 

86.  7 
45.9 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

83 

50 

85 
51 

81 

50 

77 
54 

76 
51 

81 
46 

80 
47 

85 
45 

84 

49 

86 
46 

88 
45 

83 
48 

79 
46 

80 
39 

85 
42 

86 
45 

86 
46 

84 
47 

78 
45 

76 
40 

81 
41 

84 

45 

86 
46 

83 
48 

82 
49 

85 
46 

84 
46 

86 
45 

87 
46 

84 
47 

82 
46 

82 .  7 
46.4 

SOUAU  VALLEY 

MAX 
MIN 

SO 
47 

86 
47 

82 
47 

82 
44 

82 
47 

75 
44 

76 
43 

75 
41 

78 
41 

80 
39 

84 

38 

SO 
41 

76 
42 

71 
28 

76 
30 

78 
35 

75 
31 

80 
36 

75 
32 

77 
34 

79 
35 

80 
37 

81 
38 

84 

39 

84 
34 

82 
39 

82 
40 

81 
40 

84 
41 

85 
40 

82 
40 

79.7 
39.0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIH 

90 

5g 

93 
52 

95 
54 

95 

82 
66 

89 
55 

86 
54 

88 
48 

86 
62 

92 
45 

92 
46 

90 
62 

82 
49 

82 
41 

85 
43 

86 
42 

84 
49 

74 
45 

77 
38 

86 
40 

89 
46 

92 
47 

94 

50 

71 
46 

92 

68 

93 

52 

51 

93 

50 

88 

53 

87.3 
49.4 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIH 

81 

50 

80 
49 

80 
50 

78 
49 

75 
51 

76 
49 

73 
44 

72 
43 

76 
43 

75 
42 

78 
41 

78 
42 

75 
43 

71 
33 

71 
39 

75 
38 

76 
37 

78 
38 

74 

36 

67 
36 

68 
39 

77 
42 

78 
42 

80 
43 

78 
44 

73 
43 

77 
44 

78 
44 

78 
46 

76 
46 

77 
48 

76.8 
43.0 

TAHOE   VALLEY   FAA  AP 

MAX 
MIH 

80 
45 

80 
47 

80 
46 

77 
46 

76 
54 

76 
45 

74 
42 

78 
40 

76 
40 

78 
37 

80 
38 

77 
37 

71 
36 

70 
28 

75 
33 

77 
33 

78 
31 

76 
34 

69 
41 

71 
30 

77 
32 

SO 
36 

80 
35 

80 
35 

78 
40 

77 
38 

77 
40 

SO 
40 

81 
40 

80 
40 

78 
39 

77.0 
38.6 

TEBMO 

MAX 
MIN 

88 

59 

89 
45 

92 
44 

91 
53 

74 

59 

82 
54 

84 
44 

82 
39 

81 
36 

88 
40 

86 
49 

86 
44 

76 
60 

79 
34 

84 

35 

84 

40 

85 
36 

81 
42 

66 
42 

77 
29 

85 
34 

87 
43 

89 
41 

90 
42 

91 
42 

90 
45 

91 
44 

92 
48 

92 
45 

92 
47 

86 
51 

85.2 
43.7 

TtiOCKEE   RANGER  STATION 

MAX 
MIH 

85 
45 

86 
43 

84 
45 

85 
43 

86 
52 

78 
44 

79 
40 

80 
39 

81 
38 

83 
36 

86 
38 

82 
33 

79 
34 

76 
26 

80 
30 

79 
33 

81 
28 

82 
32 

77 
28 

73 
29 

81 
31 

82 
34 

85 
34 

86 

36 

86 
36 

84 

37 

84 

37 

86 
36 

87 
37 

86 
37 

85 
39 

82.4 
36.4 

UOOOFOROS 

MAX 
MIH 

85 
52 

84 

52 

83 
52 

85 
53 

83 
48 

S3 
48 

80 
49 

81 
49 

83 

50 

82 
49 

83 
47 

86 
43 

SO 
46 

78 
36 

85 
42 

84 
46 

83 
47 

79 
42 

76 
44 

75 

36 

S3 
40 

88 
46 

87 
45 

87 
48 

87 
47 

87 
47 

87 
48 

87 
47 

87 
48 

88 
48 

88 
47 

83.6 
46.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  A 

MAX 
MIN 

90 
54 

87 
54 

87 
56 

82 
57 

82 
57 

92 
57 

84 

53 

80 
51 

76 
56 

78 
57 

76 
56 

73 
57 

79 
55 

79 
48 

80 
53 

83 
44 

87 
45 

88 
44 

91 
46 

94 
44 

92 
47 

93 
46 

94 

50 

84 

52 

79 
55 

86 
52 

80 
63 

SO 
66 

S3 
66 

75 
56 

86 
63 

83.8 
62.3 

BERKELEY 

MAX 
MIH 

71 
56 

65 
55 

66 
55 

68 
56 

70 
55 

77 
57 

66 
56 

70 
55 

67 
57 

66 
58 

64 
56 

54 

58 

63 
56 

70 
57 

64 

56 

66 
55 

69 
54 

73 
55 

76 
54 

78 
58 

79 
54 

78 
54 

68 
56 

68 
55 

67 
56 

68 
54 

61 
52 

58 
54 

62 
54 

69 
54 

64 

55 

67.9 
65.4 

BURL  INGArC: 

MAX 
MIH 

74 

57 

77 
55 

76 
57 

75 
57 

82 
58 

83 

56 

74 

62 

74 

66 

78 
55 

77 
54 

74 

55 

75 
53 

73 
50 

72 
50 

70 
66 

68 

66 

72 
50 

76 
54 

80 
5  1 

82 

60 

86 
54 

88 
55 

75 
53 

74 

56 

75 
57 

75 
52 

66 
56 

66 

57 

67 
62 

75.3 
54.2 

CARPCL  VALLEY 

MAX 
MIH 

76 
52 

81 
51 

76 
54 

75 
56 

SI 
57 

S3 
57 

84 
54 

76 
50 

79 
51 

77 
55 

74 
64 

78 
65 

73 
67 

72 
41 

71 
48 

73 
60 

76 
60 

76 
43 

77 
43 

86 
48 

SO 
46 

88 
49 

82 

50 

73 
50 

75 
53 

72 
45 

70 
50 

68 
61 

68 
62 

71 
53 

72 
50 

76.  1 
50.8 

CROCHETT 

MAX 
MIH 

84 

56 

86 
56 

88 
56 

84 

58 

85 
57 

84 

59 

93 
58 

80 
55 

86 
59 

SO 
69 

78 
57 

76 
58 

74 

67 

76 
52 

86 
66 

79 
66 

79 
63 

82 
67 

80 
56 

82 
58 

90 
64 

93 
58 

96 
60 

94 

57 

87 

56 

80 
55 

84 
54 

78 
55 

75 
55 

78 
58 

83.2 
56.5 

GILROY 

MAX 
MIH 

90 
59 

92 
55 

88 
58 

91 
58 

89 
59 

88 
68 

99 

67 

88 

53 

86 
56 

S3 
67 

86 
67 

81 
69 

79 
58 

81 

52 

87 
55 

83 
55 

85 
54 

88 

50 

88 
49 

89 

51 

94 

51 

97 

52 

100 
52 

98 
54 

86 
54 

85 
52 

88 
54 

82 
55 

80 
60 

85 
59 

76 
65 

87.5 
55.  1 

HALF   MOON  BAY 

MAX 
MIN 

67 

60 

63 
53 

63 
55 

65 
57 

67 
57 

69 
57 

66 
66 

66 
56 

66 
57 

66 
58 

64 

57 

63 
58 

66 
56 

64 
54 

66 
55 

63 
55 

65 
54 

67 
51 

67 
51 

67 
46 

72 
50 

68 

61 

66 
54 

62 
63 

64 

52 

67 
63 

66 
63 

60 
66 

61 

55 

62 
55 

65 
56 

65.  1 
54.2 

HOLLISTER   1  SU 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MAX 
MIH 

89 
54 

85 
56 

85 
57 

88 
55 

86 
57 

91 

57 

83 
64 

85 
52 

82 
54 

80 
57 

79 
52 

79 
55 

79 
55 

82 
49 

79 
51 

79 
61 

86 
49 

83 
44 

86 
47 

92 
42 

97 
44 

95 
49 

98 
51 

85 
51 

85 
50 

91 
50 

79 
50 

77 
53 

79 
62 

75 
60 

82 
49 

84.6 
51.5 

LIVE8M0RE   COUNTY  F  D 

MAX 
MIH 

98 
55 

99 
56 

99 
56 

94 

57 

95 
57 

98 
58 

97 
53 

96 
48 

95 
63 

89 
64 

86 
54 

84 

52 

81 

53 

93 
46 

90 
48 

80 
49 

87 
49 

87 
47 

86 
49 

92 
47 

100 
49 

100 
62 

101 
64 

99 

65 

98 

52 

95 
51 

92 
53 

79 
51 

80 
54 

75 
53 

82 
53 

91.2 
52.2 

LOS  GATOS 

MAX 
MIH 

93 
59 

95 

55 

90 
58 

88 

57 

89 
60 

92 
69 

88 
56 

90 
61 

88 
64 

87 
63 

87 

66 

86 
62 

82 
51 

87 
47 

80 
50 

76 
63 

76 
63 

82 
47 

86 
46 

92 
46 

95 
50 

94 

51 

94 
54 

94 

55 

91 

61 

86 
55 

79 

56 

78 
58 

79 
53 

73 
57 

78 
56 

86.2 
53.5 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 
MIH 

91 
54 

92 
56 

94 

56 

90 
58 

89 

67 

99 
69 

100 
56 

90 

52 

90 
57 

85 

57 

79 
56 

77 
57 

80 
53 

88 
49 

90 
49 

«4 

61 

86 
47 

88 
54 

89 
54 

96 

53 

98 
54 

100 
56 

100 
60 

96 
67 

90 
54 

91 

52 

91 
53 

82 

50 

82 

50 

81 
50 

82 

52 

89.4 
54.0 

MONTEREY 

MAX 
MIH 

68 
54 

68 
52 

73 
54 

69 

55 

74 

57 

77 
56 

67 
55 

67 
55 

68 
54 

64 

56 

65 
55 

70 
55 

68 
66 

67 
64 

67 
54 

67 
54 

66 
54 

69 
51 

70 
52 

79 
48 

74 

50 

79 
51 

70 
54 

63 
52 

67 
54 

68 
54 

61 
52 

62 
55 

62 
55 

67 
55 

67 
53 

66.5 
53.7 

MONTEREY   FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
56 

72 
56 

70 
59 

70 
58 

72 
57 

75 
58 

69 
56 

69 

58 

71 
59 

7  1 
69 

68 
56 

70 
56 

69 
60 

68 
58 

66 
58 

66 
68 

64 

55 

69 

55 

70 
53 

70 
52 

54 

52 

55 

58 

55 

55 

52 

58 

56 

55 

68.8 

56.2 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

66 
54 

65 
55 

67 
55 

65 
56 

67 

67 
68 

66 
56 

66 
56 

67 
50 

65 
54 

68 

57 

67 
67 

68 
67 

67 
56 

66 
56 

67 
56 

67 
64 

67 
51 

70 
51 

66 
49 

68 

6.? 

61 

61 

60 
50 

63 
51 

62 

63 

64 

52 

63 
53 

65 
64 

68 
54 

65 
55 

65 
55 

65 .  7 
54.0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

87 
65 

97 
71 

97 
69 

93 
67 

92 
64 

9  1 

66 

87 

70 

86 
62 

92 
62 

89 
58 

83 
62 

83 

6  1 

86 
47 

86 
48 

86 
49 

87 
53 

83 
69 

82 
62 

82 
58 

88 

50 

90 

60 

94 

67 

95 
65 

96 
68 

96 

71 

90 

70 

92 

63 

85 
48 

79 

50 

82 
47 

76 
52 

88.  1 

59.5 

nounr  Hamilton 

MAX 

NAc imicnto  dam 

MAX 
MIN 

101 
53 

104 

55 

101 
55 

103 
56 

101 
59 

100 
55 

101 
57 

97 
60 

96 
52 

83 
52 

95 
54 

95 
65 

90 
56 

88 
49 

91 
48 

93 
48 

94 
48 

97 
48 

95 
44 

91 
46 

83 
49 

98 

50 

102 
52 

102 
51 

96 

53 

85 

50 

97 

50 

96 

52 

96 

52 

96 

50 

01 
50 

oe.  1 

51.6 

NEWARK 

MAX 
MIH 

71 
59 

81 
58 

79 
60 

79 
60 

79 
60 

80 
61 

84 

58 

70 
58 

SO 
60 

77 
60 

72 
69 

77 
60 

73 
60 

72 
65 

79 
57 

68 

57 

67 
58 

71 
54 

73 
55 

77 
58 

87 
56 

68 

65 

e7 

59 

85 

57 

85 
57 

85 

57 

75 
57 

67 
58 

67 
50 

69 
50 

67 
59 

76.5 
58.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIAIION  INOE« 
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DAILY  TEMPERRTURES 


OUGUST  1974 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 
U 

a 
oc 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

SAKLAND   USa  AP 

MAX 

72 
66 

71 

66 

68 
57 

70 
68 

73 
59 

76 
58 

67 
56 

72 
56 

72 
57 

70 
56 

70 
58 

70 
66 

68 
67 

72 
56 

64 

56 

65 
56 

66 
56 

68 
62 

73 
53 

78 

57 

83 
54 

77 
56 

74 

56 

71 
55 

71 
56 

66 
56 

63 
55 

61 
57 

60 
56 

62 
57 

66 
67 

69 
56 

7 
3 

OfiKLAND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

79 
67 

72 
66 

72 
57 

73 
59 

77 
58 

82 
59 

68 

57 

74 
57 

71 
59 

71 
59 

70 
58 

69 
60 

67 
57 

74 

67 

67 
57 

6A 
65 

71 

55 

75 
55 

80 
54 

85 
68 

84 

57 

85 
56 

83 
56 

72 
56 

71 
57 

73 
56 

63 
54 

61 

56 

63 
56 

66 

57 

68 
57 

72 
56 

7 
9 

P«LB   flLTB   JR.  MUSEUM 

MAX 
MIN 

72 
68 

81 
58 

80 
52 

78 
61 

86 
61 

86 
66 

77 
63 

SO 
61 

77 
59 

76 
69 

78 
59 

75 
58 

80 
51 

79 
55 

74 
49 

72 
53 

80 
50 

79 
50 

84 

52 

66 
52 

89 
55 

86 

56 

86 
55 

81 
59 

78 
58 

76 
57 

71 
68 

75 
51 

72 
57 

70 
55 

78 
65 

9 
9 

PnSB  ROBLES 

MAX 
MIN 

101 
56 

96 
62 

96 
56 

95 
57 

92 
55 

99 
53 

98 
56 

92 
46 

82 
44 

63 
50 

84 
51 

60 
52 

77 
53 

84 
42 

86 
45 

90 
42 

94 
43 

94 
42 

90 
45 

93 
44 

97 
49 

102 
45 

100 
46 

99 
49 

95 
46 

95 
43 

94 
44 

93 
40 

92 
63 

91 
53 

92 
63 

92 
48 

1 
9 

PASS   RHBLES   FAA  AP 

MAX 
MIN 

103 
66 

96 
57 

97 
60 

97 
60 

93 
58 

101 
56 

96 
57 

88 
50 

78 
46 

84 
54 

66 
66 

76 
54 

82 
56 

64 
45 

86 
49 

93 
48 

95 
51 

93 
49 

91 
50 

92 
46 

97 
47 

100 
50 

101 
53 

93 
51 

95 
46 

96 
46 

94 

50 

90 
56 

93 
55 

90 
56 

93 
51 

92 
52 

2 
3 

PIMNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

102 
62 

103 
57 

103 
58 

103 
55 

100 
57 

100 
57 

100 
59 

95 
46 

94 
49 

69 
48 

92 
46 

94 
51 

90 
60 

87 
41 

98 
44 

89 
44 

93 
44 

95 
47 

92 
44 

89 
46 

94 
51 

97 
63 

101 
55 

103 
64 

101 
51 

95 
60 

98 
51 

92 
50 

88 
48 

92 
61 

88 
47 

95 
50 

4 

6 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIH 

POINT   PIEORAS  6LANCAS 

MAX 
MIN 

66 
47 

65 
50 

64 
62 

66 
54 

66 
68 

65 
52 

66 
56 

66 
43 

62 
62 

64 

57 

66 
66 

66 
66 

62 
59 

71 
57 

67 
53 

65 
59 

64 
64 

62 
55 

70 
52 

65 
49 

61 
47 

60 
51 

60 
48 

61 

50 

62 
52 

61 

52 

64 
49 

67 
55 

66 
52 

65 
50 

61 
55 

64 

52 

2 
6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 

51 

91 
56 

84 

51 

91 

59 

94 
59 

93 
60 

86 
54 

66 
57 

81 
58 

79 
56 

76 
50 

80 
55 

90 
54 

90 
55 

81 
54 

85 
53 

86 
66 

86 
53 

92 
50 

96 
53 

97 
55 

98 
66 

98 
55 

92 
56 

68 
62 

89 
57 

79 
63 

79 
56 

79 
55 

61 

57 

87 
55 

6 
2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

101 
64 

100 
58 

100 
60 

98 
68 

95 
58 

99 
59 

94 

66 

95 
45 

91 
47 

92 
47 

93 
50 

90 
50 

87 
47 

90 
38 

90 
43 

90 
44 

93 
42 

91 
44 

88 
38 

92 
39 

96 
42 

96 
46 

100 
48 

96 

50 

95 
51 

96 
46 

94 

47 

89 
46 

91 
44 

89 
44 

93 
48 

93 
46 

8 
0 

REDUBOO  CITT 

MAX 
MIN 

83 
69 

83 
56 

80 
60 

82 
60 

87 
60 

92 
59 

90 
55 

82 
52 

63 
61 

61 

57 

81 
61 

81 
56 

83 
62 

86 
49 

81 
52 

79 
47 

83 
53 

82 
49 

85 
49 

91 

50 

95 
50 

96 
53 

95 
55 

91 
53 

82 
57 

82 
66 

80 
66 

78 
65 

78 
51 

72 
54 

76 
53 

83 
54 

0 

5 

RICHMOND 

MAX 
MIM 

71 
66 

70 
56 

69 
66 

71 
57 

74 

57 

76 
57 

72 
56 

72 
56 

69 
57 

66 
68 

68 
65 

69 
58 

69 
65 

71 
56 

66 
56 

67 
66 

67 
55 

76 
55 

81 
55 

60 
56 

60 
56 

78 
56 

74 
58 

70 
56 

70 
55 

69 
55 

69 
54 

66 
56 

67 
56 

66 
57 

66 
67 

71 
56 

2 
1 

SAINT   MARTS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

88 

56 

91 
55 

92 
57 

91 

56 

94 

55 

89 

55 

64 

56 

60 
56 

60 
56 

79 

57 

81 

60 

60 
55 

60 
54 

81 
49 

76 

50 

77 
50 

80 
53 

66 

50 

85 
50 

66 
51 

89 
52 

91 
54 

94 

55 

91 
56 

90 
55 

67 
55 

81 

53 

65 
54 

70 
54 

71 
54 

70 
63 

83 
54 

9 
0 

SAL INAS   3  E 

MAX 
MIN 

72 
66 

70 
54 

71 
56 

68 
67 

70 
68 

74 

56 

72 
66 

72 
56 

70 
65 

66 
67 

65 
56 

68 
56 

70 
67 

71 
53 

68 
54 

69 
52 

70 
53 

69 
52 

71 
52 

79 
46 

72 
49 

74 

52 

78 

53 

64 

52 

66 
55 

77 
52 

67 
52 

64 
55 

68 
54 

67 
55 

68 

52 

70 
53 

0 
9 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

73 
57 

72 
57 

75 
59 

73 
60 

75 
61 

75 
60 

70 
59 

72 
58 

72 
58 

70 
60 

66 
59 

72 
60 

70 
59 

72 
56 

70 
57 

71 
56 

73 
57 

73 
55 

75 
56 

62 
46 

79 
62 

76 
55 

80 
55 

69 
56 

71 
63 

73 
56 

66 

55 

65 
59 

69 
56 

69 

57 

72 
56 

72 
57 

4 

0 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

62 
66 

61 
63 

62 
66 

63 
56 

64 

56 

66 
56 

66 
55 

65 
56 

65 
57 

65 
57 

63 
51 

64 
58 

63 
55 

66 
54 

64 
54 

64 
64 

63 
53 

65 
54 

66 
53 

74 

55 

72 
53 

67 
53 

63 
53 

64 
54 

61 
63 

61 
53 

60 
54 

62 
54 

62 
55 

64 
56 

64 
54 

2 
5 

IAN   FRANCISCO   USO  AP 

MAX 
MIN 

73 
55 

76 
54 

71 
56 

72 
56 

78 
58 

80 
56 

67 
56 

73 
54 

76 
57 

74 

57 

72 
57 

73 
56 

73 
53 

73 
54 

67 
53 

65 
55 

68 
55 

68 
55 

76 
54 

83 
54 

85 
53 

84 

53 

77 
55 

73 
54 

74 
56 

67 
54 

65 
53 

65 
56 

63 
56 

64 

57 

66 
56 

72 
55 

3 
1 

SAN   FRANCISCO   USO  CI 

MAX 
MIN 

65 
66 

63 
54 

62 
66 

63 
56 

68 
56 

69 
56 

61 
55 

57 
56 

67 
67 

63 
66 

64 
56 

64 

57 

61 
55 

64 
54 

61 
55 

63 
64 

63 
53 

65 
54 

72 
53 

78 
55 

77 
54 

76 
53 

70 
55 

63 
54 

66 
54 

62 
53 

60 
62 

59 
54 

62 
54 

61 
65 

62 
54 

65 
54 

2 
6 

SAN  GREG8RIB  2  SE 

MAX 
MIN 

70 
65 

77 
62 

74 
54 

74 
66 

72 
66 

76 
66 

68 
47 

73 
54 

75 
61 

72 
56 

72 
56 

72 
66 

70 
50 

7  1 
50 

70 
52 

64 
54 

64 
49 

68 
44 

70 
44 

77 
41 

76 
45 

79 
46 

70 
47 

70 
62 

73 
53 

70 
52 

65 
52 

62 
55 

61 
54 

62 
54 

67 
56 

70 
61 

4 

6 

SAN  JBSE 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
57 

83 
59 

82 
59 

84 

60 

89 
60 

87 
56 

85 
54 

62 
56 

60 
57 

62 
56 

60 
56 

78 
57 

82 
52 

82 
54 

73 
54 

79 
56 

80 
51 

80 
53 

88 

53 

90 
54 

89 
57 

89 
59 

88 
56 

82 
55 

60 
55 

79 
58 

73 
58 

74 

58 

70 
58 

76 
58 

81 

56 

9 

2 

SAN  LUIS   BBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

82 

53 

82 
66 

79 
56 

80 
67 

87 
67 

76 
64 

76 
51 

77 
56 

72 
65 

71 
54 

75 
56 

76 
55 

74 
54 

70 
53 

75 
56 

76 
55 

73 
50 

76 
49 

86 
49 

79 
50 

88 
49 

78 
49 

78 
50 

76 
60 

78 
63 

79 
62 

76 
60 

72 
49 

76 
54 

79 
53 

79 
52 

77 
52 

5 
6 

SAN  MATEB 

MAX 
MIN 

79 
56 

81 
56 

78 
60 

79 
58 

85 
62 

83 
66 

83 
59 

67 
58 

67 
59 

66 
67 

68 
57 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

85 
56 

84 

55 

81 
56 

81 

57 

81 

57 

66 
58 

85 
55 

65 
52 

61 
52 

76 
55 

79 
57 

79 
54 

7  7 
55 

82 
49 

78 
51 

72 
51 

74 
54 

76 
46 

8  1 
48 

89 
50 

88 
51 

88 
53 

87 
56 

69 
54 

82 

53 

79 
53 

76 
55 

74 
56 

74 
56 

75 
55 

80 
53 

9 
7 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

73 
65 

76 
54 

73 
55 

75 
57 

72 
53 

69 
57 

72 
53 

69 
50 

67 
54 

71 
56 

69 
53 

67 
68 

72 
66 

70 
52 

71 
55 

74 
64 

76 
46 

62 
44 

77 
43 

60 
44 

72 
47 

71 
45 

75 
44 

69 
54 

'1 

53 

70 
53 

69 
53 

71 
54 

74 

56 

69 
49 

76 
46 

72 
51 

3 
7 

UPR   SAN   LEAMDRB  FILTER 

MAX 
MIM 

70 
63 

80 
63 

76 
63 

75 
63 

74 

66 

79 
65 

85 
53 

70 
52 

75 
52 

73 
54 

71 
54 

72 
54 

70 
63 

70 
61 

76 
52 

68 
52 

68 
52 

72 
61 

73 
61 

79 
61 

85 
51 

67 
53 

87 
55 

66 
63 

76 
53 

71 
54 

76 
53 

66 
62 

61 
56 

64 
54 

62 
55 

7^ 

53 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

71 
66 

68 
54 

70 
65 

69 
57 

70 
58 

70 
58 

71 
56 

68 
65 

67 

55 

67 
57 

68 
56 

68 

57 

68 
68 

68 

56 

67 
54 

67 
56 

70 
61 

72 
49 

77 
52 

74 

46 

77 
50 

69 

52 

71 
51 

71 

55 

65 
54 

67 

55 

61 

52 

66 
53 

67 
56 

70 
54 

69 
49 

69 
54 

1 
1 

WOBDSIDE    FIRE   STA  1 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
54 

87 
63 

84 

60 

92 
59 

96 
57 

93 
53 

89 
46 

67 
56 

87 
55 

86 

57 

48 

46 

45 

45 

42 

42 

44 

45 

47 

49 

49 

5  1 

51 

55 

53 

54 

51 

46 

49 

86 
50 

0 
6 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

ANTIOCH  Pur»>ING   PL  3 

MAX 
MIN 

96 
58 

96 
58 

94 
62 

95 
60 

96 
63 

98 
60 

92 
54 

95 
60 

92 
57 

84 

63 

91 
56 

86 
52 

83 
50 

91 
63 

87 
60 

85 
52 

66 
54 

66 
54 

68 
58 

90 
56 

94 
54 

98 
58 

98 
60 

100 
60 

96 
56 

86 
56 

90 
54 

86 
56 

86 
54 

86 
54 

83 
54 

56 

0 
1 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

103 
72 

102 
76 

106 
74 

102 
68 

96 
69 

100 
67 

99 

70 

98 
66 

96 
64 

97 
65 

97 
64 

98 
67 

96 

62 

93 
60 

91 
63 

93 
65 

94 

65 

93 
64 

93 
61 

87 
59 

89 
61 

96 
65 

99 
66 

100 
70 

102 
67 

101 
68 

100 
70 

95 
67 

93 
65 

93 
62 

95 
65 

96 
66 

B 
1 

AUBERRY   1  NW 

MAX 
MIN 

09 
73 

100 
76 

99 
76 

94 

76 

96 
73 

94 

72 

95 
71 

93 
67 

93 
66 

94 

67 

93 
70 

90 
69 

86 

65 

67 

62 

69 
62 

00 
64 

90 
64 

90 
65 

83 

60 

85 
58 

92 
62 

97 
67 

97 
69 

97 

70 

95 
66 

93 
66 

92 
66 

88 

66 

90 
56 

87 
63 

91 
63 

92 
67 

3 
3 

6AKERSFIELD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

106 
79 

108 
81 

103 
81 

100 
78 

76 

100 
75 

102 
77 

99 
72 

98 

72 

98 
73 

99 
72 

98 
74 

94 

67 

95 
67 

96 
67 

04 

67 

93 
66 

94 
67 

88 
61 

90 
63 

06 
68 

99 
71 

101 
74 

106 
73 

103 
70 

100 
69 

99 
71 

96 
69 

95 
67 

95 
69 

96 
67 

98 
71 

1 

BALCH   POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

98 

72 

98 
74 

99 

72 

99 
65 

94 

74 

96 
72 

94 

71 

93 
68 

91 
66 

92 
69 

92 
67 

92 
65 

90 
66 

63 
64 

88 
63 

69 
63 

89 
64 

89 
64 

87 
62 

85 
60 

92 
61 

95 
64 

95 
67 

98 
68 

97 
67 

98 
66 

93 
67 

90 
67 

90 
65 

89 
64 

91 
64 

92 
66 

6 
5 

BLACKWELLS  CORNER  2U>1W 

MAX 
MIN 

103 
67 

104 

70 

101 
68 

100 
71 

99 
71 

98 
68 

97 
69 

96 
60 

92 
64 

96 
62 

96 

62 

69 
65 

90 
59 

90 
56 

91 
57 

91 

57 

91 

60 

92 
56 

85 
56 

66 

55 

93 
58 

96 
61 

99 
63 

99 
66 

98 
61 

97 
63 

96 
63 

92 
58 

93 
59 

90 
58 

91 
68 

94 

62 

6 

6UTT0NWILL0W 

MAX 
MIN 

101 
66 

102 
69 

103 
69 

100 
69 

99 
71 

100 
70 

99 
71 

100 
63 

96 
61 

97 
64 

97 
66 

99 
67 

98 
63 

94 

61 

92 
58 

94 

61 

94 

57 

93 
58 

95 
58 

88 
55 

90 
55 

94 
59 

97 
61 

98 
62 

101 
58 

98 
69 

97 
60 

95 
60 

94 

63 

93 
61 

92 
62 

96 

62 

5 
5 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 
MIN 

86 
56 

89 

56 

90 
61 

88 
66 

88 
54 

86 
52 

67 
52 

83 
49 

64 
49 

64 

50 

84 

51 

64 
47 

84 
44 

78 
43 

'8 
44 

80 
46 

80 
46 

83 
46 

61 
43 

80 
40 

77 
45 

80 
46 

64 
49 

66 
51 

66 

53 

85 
60 

64 
48 

63 
48 

61 
47 

61 
49 

76 
48 

83 
46 

4 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

U 

a 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

IS 

16 

1  7 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

u 
a 

Cnt«>  PARDEE 

MAX 
MIN 

99 
64 

101 
66 

106 
68 

100 
67 

99 
68 

95 
67 

100 
70 

93 
60 

95 
60 

96 
58 

90 
66 

91 
56 

84 

55 

85 
54 

91 

68 

90 
56 

89 

55 

93 

68 

87 
55 

87 
56 

Bl 
61 

85 
68 

100 
66 

100 
68 

101 
65 

88 
66 

82 

60 

33 
56 

88 
68 

87 
67 

86 

57 

S3. 6 
60.8 

CSTMEYS   VY  BULL    RUN  RH 

MAX 
MIN 

100 
66 

102 
69 

103 
7  i 

102 
72 

99 
69 

97 
67 

99 
66 

98 
59 

95 
61 

95 
63 

B6 
62 

96 
6  1 

92 

67 

90 
53 

90 
65 

92 
55 

91 
56 

92 
57 

Bl 

63 

85 
52 

SO 
56 

86 

68 

87 
63 

100 
66 

102 
65 

88 

63 

88 
58 

85 
58 

32 
58 

81 
66 

81 
68 

85.3 
60.7 

CHERRY  VBH.EY  onn 

MAX 
MIN 

94 

62 

92 
62 

92 
61 

92 
62 

86 
66 

89 
59 

87 
66 

85 
54 

88 
66 

89 
57 

88 
66 

90 
56 

86 
61 

82 
49 

82 

60 

82 
50 

82 
51 

86 
54 

84 
4B 

78 
49 

81 

52 

es 

54 

80 
54 

80 
57 

88 

57 

87 
64 

86 
55 

86 
56 

87 
64 

85 
54 

86 

57 

86.7 
64.6 

com  men 

MAX 
MIN 

BS 
66 

105 
74 

106 
76 

101 
72 

100 
71 

101 
73 

S8 
68 

96 
60 

95 
62 

96 
64 

B6 
66 

94 

65 

91 
63 

90 
57 

92 
58 

91 

59 

90 
61 

92 
64 

92 
54 

90 
48 

84 

57 

37 
60 

9S 
63 

101 
64 

83 

63 

88 

62 

87 
62 

81 
60 

31 
63 

80 
60 

84 

60 

65.6 
63.7 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

MAX 
MIN 

106 
64 

107 
66 

104 

68 

101 
66 

101 
64 

102 
70 

102 
66 

98 
57 

99 
69 

97 
60 

100 
60 

97 
61 

93 
58 

93 
64 

95 
54 

96 
53 

95 
62 

94 

51 

S5 

61 

91 

50 

87 
52 

100 
57 

100 
68 

103 
60 

102 
60 

100 
60 

SS 
58 

88 

56 

85 
64 

85 
54 

66 

63 

68.  4 

68.3 

OCNAIR   3  NNC 

MAX 
MIN 

93 
60 

98 
63 

93 
64 

94 

61 

91 
62 

97 

63 

B4 

61 

92 
56 

92 
66 

88 
58 

90 
56 

86 
56 

85 
52 

88 

60 

90 
48 

86 
51 

88 
48 

88 
49 

83 
4B 

88 

50 

84 

52 

84 

54 

96 
61 

85 
58 

33 

5a 

82 
67 

88 

65 

85 
56 

86 
65 

83 
55 

87 
55 

80.  1 
55.7 

DUDLEYS 

MAX 

niH 

ELECTRA  POKR  HOUSE 

MAX 
MJN 

100 
61 

104 

63 

103 
63 

102 

62 

99 

65 

100 
62 

100 
63 

96 
52 

97 
57 

96 
68 

94 

66 

94 

55 

SB 

61 

91 
46 

91 

52 

90 

50 

93 

60 

93 
51 

88 
48 

90 
48 

86 
58 

100 
61 

100 
68 

101 
67 

101 
57 

37 
56 

67 

66 

84 

51 

31 

52 

80 

53 

62 
64 

85.7 
56.7 

nvE   POINTS  S  SSU 

MAX 
MIN 

99 
69 

102 
72 

98 

72 

96 

72 

94 

71 

96 
73 

96 

70 

93 
60 

94 
64 

94 

63 

94 

66 

89 
64 

89 
63 

69 
57 

91 
69 

90 
68 

97 
63 

90 
63 

91 
58 

84 

66 

93 
67 

93 
62 

87 
64 

101 
66 

38 

69 

85 
64 

82 

62 

88 

60 

89 
69 

88 
66 

81 

61 

83.2 
63.7 

FRESNO  WSe  AP 

MAX 
MIN 

ID3 
67 

104 

70 

103 
72 

96 
71 

98 
68 

100 
70 

100 
71 

96 
59 

96 
62 

97 
66 

97 
66 

94 

63 

91 

69 

91 
67 

94 
69 

94 

57 

94 

57 

94 

60 

88 
55 

90 
54 

96 
59 

99 
61 

101 
63 

102 
65 

99 

65 

SB 
61 

S7 
63 

82 

60 

93 
69 

31 
58 

84 

58 

66.2 
62.4 

FRIANT  GOVERNftNT  CAW 

MAX 
MIN 

102 
63 

105 
63 

106 
66 

106 
70 

95 

65 

101 
64 

102 
64 

101 
58 

98 
65 

98 
67 

99 
59 

99 
58 

96 
64 

94 

62 

93 
61 

96 
64 

96 
53 

96 
63 

95 
49 

89 
46 

92 
51 

99 
58 

102 
58 

103 
62 

103 
63 

100 
57 

100 
58 

SB 

66 

96 
64 

65 
53 

84 

53 

88.3 

57.3 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

98 
69 

97 
53 

96 
55 

93 
66 

92 
69 

92 
66 

92 
56 

89 
64 

90 
50 

89 
63 

91 
54 

89 
54 

87 
47 

84 
45 

86 
41 

87 
44 

85 
45 

85 
46 

84 

42 

82 
48 

SO 
42 

91 
45 

82 
48 

34 

60 

33 
43 

81 
44 

88 
41 

87 
47 

88 
46 

87 
47 

SI 
44 

88.6 
48.  1 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

78 
66 

80 
57 

79 
58 

79 
58 

76 
65 

75 
54 

75 
52 

72 
51 

76 
61 

73 
62 

77 
53 

75 
51 

72 
49 

68 
46 

72 
47 

71 
47 

72 
48 

73 
48 

72 
46 

66 
44 

68 
46 

76 
52 

76 
53 

78 
54 

78 
61 

77 
51 

75 
50 

72 
50 

73 
49 

74 

60 

70 
48 

74.  1 
50.8 

HANFORD 

MAX 
MIM 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
63 

90 
62 

90 
61 

83 
61 

86 
61 

86 
68 

83 
66 

86 
67 

86 
67 

86 
57 

88 
56 

83 
62 

80 
50 

80 
61 

82 
62 

82 
52 

86 
52 

83 

60 

77 
49 

7S 
61 

85 
62 

86 
56 

87 
57 

87 
58 

86 
55 

86 
56 

84 

66 

83 
65 

84 
54 

83 
53 

84.6 

55.5 

HUNTTNGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

80 
64 

79 
53 

80 
53 

69 
53 

76 
52 

75 
61 

71 
49 

74 
47 

72 
48 

76 
49 

75 
48 

72 
47 

70 
45 

67 
42 

70 
41 

70 
43 

72 
41 

70 
46 

69 
42 

67 
40 

76 
46 

76 
46 

78 
48 

76 
48 

76 
47 

74 

45 

72 
46 

72 
46 

73 
46 

71 
45 

71 
44 

73.  1 
46.8 

.'ORIA 

MAX 
MIN 

99 
72 

98 
74 

99 
72 

97 
72 

96 
69 

95 
68 

94 

65 

92 
67 

92 
67 

93 
69 

94 

68 

91 
64 

88 
59 

86 
69 

88 
61 

89 
62 

89 
63 

91 
58 

82 
58 

87 
60 

92 
66 

94 

67 

96 
71 

85 
70 

82 

66 

82 
65 

Bl 
64 

89 
64 

86 
62 

88 
62 

81.8 
65.4 

KERN  RIVER   PM   NO  1 

MAX 
MIN 

101 
82 

103 
82 

106 
82 

104 
84 

98 
79 

100 
76 

98 
78 

100 
74 

97 
73 

96 
74 

95 
75 

97 
75 

98 
73 

96 
69 

93 
69 

34 

68 

98 
73 

100 
76 

103 
77 

104 

78 

103 
74 

88 

72 

88 

77 

96 
72 

83 
71 

84 

71 

68.5 
75.  1 

KERN  RIVER   PH   NO  3 

MAX 
MIN 

100 
75 

100 
74 

100 
76 

94 
74 

97 
72 

96 
68 

93 
69 

98 
70 

96 
64 

99 
68 

99 
68 

96 
64 

92 
62 

93 
62 

94 

60 

93 
62 

96 
62 

93 
59 

91 
69 

90 
66 

87 
62 

97 
68 

98 
64 

98 
68 

100 
66 

86 
66 

84 

66 

84 

67 

96 
64 

83 
60 

B6 

66 

36.7 
64.8 

KETTLEnAN  CITY 

MAX 
MIN 

106 
81 

104 
76 

104 
71 

102 
64 

104 
64 

106 
72 

102 
63 

61 

69 

99 
70 

96 
72 

93 
67 

92 
69 

96 
67 

94 

58 

94 

58 

95 
65 

88 
62 

91 
66 

97 
77 

100 
56 

98 
67 

101 
67 

103 

72 

88 

72 

SS 

66 

94 
64 

64 

62 

88.2 
66.6 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

102 
74 

104 

77 

102 
77 

98 
74 

99 

76 

100 
74 

99 
74 

94 

66 

96 
62 

95 
68 

98 
69 

92 
68 

91 
66 

99 
59 

93 
63 

92 
63 

92 
65 

93 
63 

87 
61 

89 
60 

94 
64 

88 

70 

100 
70 

102 
70 

100 
72 

88 

66 

87 
66 

81 
64 

92 
62 

SO 
62 

S2 
61 

85.8 

67.3 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

94 
63 

100 
68 

102 
72 

100 
68 

102 
67 

98 
64 

99 
68 

96 

65 

94 

61 

93 
60 

92 
57 

92 
56 

89 
53 

87 
63 

90 
68 

92 
61 

89 

53 

91 
54 

89 
49 

88 
49 

89 
60 

95 
58 

96 
62 

99 

67 

102 
64 

98 
59 

37 
60 

83 

53 

90 
54 

SO 

64 

ee 

63 

84.0 
68.  8 

L£  GRAND 

MAX 
MIN 

98 
65 

99 
62 

98 
68 

98 
66 

99 
62 

97 
62 

97 
61 

96 
67 

92 
67 

92 
61 

92 
62 

90 
63 

se 

67 

S7 
62 

90 
66 

89 

63 

89 
63 

89 
51 

88 
61 

87 
51 

94 

68 

95 
61 

86 
60 

97 
68 

87 
60 

97 
68 

85 
62 

80 
62 

89 

57 

87 

57 

88 

67 

82.8 
58.6 

LEPON  COVE 

MAX 
MIN 

101 
68 

103 
70 

102 
70 

98 
73 

97 
68 

99 
68 

98 
68 

99 
68 

96 
62 

96 
63 

96 
65 

96 
64 

93 
69 

91 
66 

91 
68 

93 
67 

93 
67 

92 
60 

93 
64 

87 
66 

89 
62 

84 

61 

87 
65 

38 
67 

102 
66 

33 
6S 

97 
61 

S6 
68 

33 
68 

62 
68 

88 

67 

66.4 
62. 1 

L INOSAY 

MAX 
MIN 

103 
65 

104 
64 

100 
70 

97 
68 

101 
64 

98 
64 

99 
64 

97 
65 

98 

66 

97 
69 

97 
60 

96 
59 

93 
56 

92 
62 

93 
61 

94 

63 

94 

61 

96 
61 

89 
49 

90 
48 

96 
61 

89 
54 

SB 
55 

102 
53 

101 
56 

38 
51 

86 
54 

84 

54 

34 

53 

S3 

53 

64 

62 

66.6 
56.5 

LITTLE   PAN3CHE  OET  DAM 

MAX 
MIN 

93 
66 

S9 

75 

101 
71 

100 
68 

98 

70 

96 
78 

99 
76 

98 
69 

93 
66 

93 
60 

92 
60 

92 
60 

90 
66 

91 
54 

87 
69 

89 
58 

89 
54 

90 
59 

93 
60 

85 
56 

88 
63 

83 
67 

37 
66 

100 
64 

88 

63 

85 
66 

85 
60 

S2 
66 

83 

58 

88 

60 

84 

66 

83.  1 
62.6 

LOOCEPOLE 

MAX 
MIN 

79 
50 

78 
49 

81 
60 

80 

60 

78 
48 

77 
46 

76 
46 

74 

43 

77 
43 

79 
44 

77 
44 

77 
45 

71 
37 

71 
35 

65 
35 

72 
37 

73 
37 

73 
41 

73 
37 

66 
34 

70 
39 

74 
40 

78 
43 

78 
43 

78 
33 

76 
33 

76 
41 

73 
42 

73 
41 

76 
40 

71 
38 

74.8 
41  .8 

LSD  I 

MAX 
MIN 

97 
54 

101 
64 

101 
62 

94 

60 

94 

62 

98 
61 

98 
60 

97 
53 

96 
63 

94 

55 

88 
53 

80 
62 

85 
61 

92 
51 

90 
62 

90 
4S 

90 
61 

88 
61 

88 

61 

93 
50 

98 
53 

102 
61 

100 
58 

100 
55 

84 

55 

88 

53 

88 
60 

88 

62 

83 
62 

88 

53 

86 

63 

82.7 
64.5 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

99 

62 

101 
68 

98 
68 

98 

67 

94 

66 

98 
68 

95 

70 

95 
66 

92 
62 

91 
60 

91 
58 

90 
56 

87 
66 

90 
62 

90 
69 

90 
63 

91 
63 

90 
67 

86 

63 

88 

59 

96 
60 

38 

60 

87 
64 

98 

67 

87 

63 

86 
68 

83 
61 

SO 
65 

60 

66 

86 

56 

60 

55 

83.  1 
58.8 

LOS   BANDS   DET  RESV 

MAX 
MIN 

93 
65 

100 

72 

103 
72 

101 
68 

98 

70 

96 
74 

99 

77 

93 
59 

95 
62 

94 

61 

90 
61 

92 
58 

86 
69 

86 
66 

89 

62 

88 
54 

89 
59 

92 
66 

89 

65 

86 
65 

88 
66 

84 

68 

87 

6a 

98 
70 

BS 
68 

86 
62 

96 
66 

S3 
60 

8S 
6B 

SI 
6S 

86 
66 

63.0 
63.2 

MADERA 

MAX 
MIN 

101 
66 

102 
70 

105 
69 

103 
69 

96 
69 

98 
69 

100 
69 

100 
58 

97 
62 

97 
61 

97 
69 

93 
67 

92 
54 

92 
56 

96 
57 

94 
64 

94 

68 

94 

59 

86 
54 

81 
58 

37 
61 

88 
63 

100 
64 

102 
63 

100 
62 

100 
61 

38 
58 

SB 

57 

86 
56 

80 
66 

86.8 

61.0 

MANTECA 

MAX 
MIN 

98 

60 

99 
64 

101 
66 

99 
65 

99 
64 

95 
66 

100 
66 

92 
66 

96 
60 

94 
61 

92 
67 

90 
56 

86 
64 

86 
54 

90 
66 

30 
54 

88 
54 

91 

55 

88 
55 

87 
59 

83 
58 

86 
68 

83 

63 

83 

63 

100 
61 

34 

58 

86 
66 

80 
67 

87 
67 

88 

56 

83 

57 

83.0 
58.3 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

101 
75 

102 
79 

104 

80 

100 
80 

100 
75 

101 
74 

99 
76 

99 

70 

96 
67 

96 
71 

94 

71 

97 
72 

96 
66 

92 
64 

92 
66 

92 
65 

92 
67 

92 
66 

93 
61 

86 
63 

88 
66 

33 
71 

88 

75 

88 

75 

103 
68 

SB 
67 

97 
68 

86 

67 

83 
66 

82 
66 

81 
64 

36.8 
68.7 

PCRCEO  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

100 
63 

103 
68 

101 
67 

100 
67 

100 
66 

100 
68 

99 

66 

96 

57 

96 
59 

96 
57 

94 

68 

92 
66 

88 
68 

90 
52 

93 
54 

92 
65 

92 
62 

92 
53 

89 

52 

90 
52 

86 
62 

88 
63 

BB 
61 

too 

60 

88 

60 

88 

60 

36 

60 

32 

65 

81 

66 

60 

55 

63 

56 

85.3 
68.4 

MODESTO 

MAX 
MIN 

99 
62 

102 
65 

98 
66 

97 
6'' 

96 

100 
67 

94 

66 

95 
56 

94 

60 

92 
60 

90 
57 

87 
57 

87 
65 

90 
66 

91 

66 

88 
54 

91 

65 

89 
54 

86 

53 

91 

59 

86 

68 

88 
63 

83 

65 

33 

63 

84 

61 

34 

58 

32 
63 

88 

67 

83 
56 

83 

67 

87 

67 

63.7 
68.4 

NCmAN 

nAX 
MIN 

100 
61 

104 
67 

103 
68 

99 
67 

97 
66 

101 
67 

99 
65 

97 
56 

96 
61 

96 
60 

93 

57 

91 
56 

90 
55 

92 

61 

93 
65 

91 

53 

94 

63 

94 

62 

90 
50 

93 
55 

88 

57 

88 
68 

100 
60 

101 
63 

87 
61 

87 
60 

35 

60 

81 
56 

81 
66 

88 
54 

88 

55 

66.6 
68.5 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

97 
64 

98 
67 

98 

62 

98 

62 

93 
60 

93 
64 

94 

58 

92 
64 

91 
64 

Bl 

67 

B3 
56 

92 
66 

90 
52 

84 

43 

87 
4B 

88 

62 

89 

50 

89 

62 

89 
47 

63 
47 

82 

50 

83 

50 

86 
48 

86 

55 

86 
62 

84 

63 

33 
54 

81 
63 

BS 

53 

88 

63 

88 
61 

81.8 
54.3 

ORANGE  COvC 

MAX 
MIN 

101 
66 

103 
67 

104 

70 

101 
70 

98 
67 

99 

66 

100 
66 

101 
57 

96 

61 

38 

62 

97 
63 

97 
61 

96 

67 

93 

63 

92 

67 

94 

55 

95 
54 

94 

66 

93 
51 

87 

53 

80 

51 

86 
68 

101 
63 

103 
60 

101 
68 

88 

57 

86 
66 

S3 
66 

84 

57 

81 
67 

66.7 
68.5 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

105 
69 

106 
71 

106 
75 

132 
73 

98 
70 

101 
69 

100 
70 

102 
63 

96 

63 

BS 
66 

98 
66 

98 
64 

97 

62 

95 
59 

93 
69 

96 

60 

95 

59 

93 
6B 

95 
54 

BB 

58 

82 
58 

87 
64 

88 
64 

100 
65 

104 
66 

103 
61 

88 
64 

87 
63 

84 

60 

86 
61 

B6 

60 

87. a 

63.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOllOmINO  SIBIION  INOtx 
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DRILY  TEMPERATURES 


CnL IFORNIft 

nUGUST  197^ 


STRTION 

DOY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

■7 

8 

g 

!0 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

POSEY  3  E 

MAX 

92 
57 

91 
55 

08 
54 

90 
55 

85 
56 

83 
54 

82 
52 

80 
53 

81 
52 

80 
54 

81 
63 

80 
52 

79 
51 

81 
49 

82 
47 

80 
48 

79 
47 

78 
47 

76 
46 

77 
45 

80 
46 

81 
46 

84 
47 

83 
49 

82 
50 

84 

51 

82 

60 

81 
49 

80 
48 

79 
47 

82 
49 

82 . 0 
50.3 

SOLT  SPRINGS  PUH  H9USE 

MAX 

91 
69 

91 
70 

90 
67 

90 
65 

86 

62 

86 
63 

86 
62 

86 
62 

87 
58 

88 
64 

87 
64 

87 
55 

84 
54 

80 
56 

82 
55 

83 
55 

86 
56 

83 
59 

80 
47 

80 
51 

85 
49 

87 
63 

89 
64 

89 
64 

89 
65 

86 
56 

86 
60 

A5 
56 

86 
54 

84 

56 

82 
55 

86 . 8 
68.9 

SON  LUIS  DflM 

MBX 
MIN 

93 
66 

97 
67 

101 
74 

99 
67 

97 
68 

95 
69 

97 
73 

90 
62 

94 

60 

86 
60 

85 
61 

84 

59 

81 

59 

82 
50 

87 
60 

85 
68 

89 
66 

90 
59 

86 
67 

86 
61 

88 
62 

96 
67 

96 
66 

96 
66 

98 
64 

94 

65 

94 

65 

89 
60 

32 
60 

87 
59 

83 
60 

90.4 
62.9 

SONORn  RS 

MBX 

99 
64 

101 
63 

103 
64 

101 
65 

96 
66 

97 
63 

98 
61 

95 
56 

95 
57 

96 
57 

95 
60 

94 

57 

91 
53 

88 
48 

89 
62 

90 
62 

90 
68 

92 
56 

90 
47 

85 
48 

88 
53 

95 
56 

98 
57 

99 

57 

97 
57 

96 

57 

96 
57 

94 
54 

92 
54 

90 
64 

89 
54 

94.  1 

66.7 

SO  ENTRflNCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

80 
57 

08 
56 

88 
57 

87 

57 

78 
54 

84 

55 

84 

52 

81 
50 

82 
60 

84 

50 

84 

52 

85 
53 

85 
47 

79 
45 

78 
44 

79 
45 

81 
45 

81 
43 

82 
45 

76 
43 

76 
43 

83 
48 

85 
48 

86 
60 

84 
61 

83 
48 

84 
48 

82 
49 

80 
49 

80 
47 

77 
47 

82 .  4 
49.3 

STOCKTON   WSO  «P 

MAX 
MIN 

100 
62 

102 
66 

99 
65 

96 
65 

90 
56 

101 
67 

94 
64 

96 
58 

93 
62 

90 
60 

92 
57 

84 

66 

86 
63 

90 
52 

88 
54 

86 
52 

91 
53 

89 
56 

86 
55 

91 

59 

96 
58 

100 
61 

101 
65 

101 
66 

96 
64 

06 
60 

92 
61 

89 
57 

90 
69 

86 
58 

88 
59 

93  .  1 
69.  7 

STOCKTON   FIRE   STft   NO  4 

MAX 
MIN 

89 
60 

98 
63 

102 
63 

95 
68 

95 
63 

98 
60 

99 
61 

92 
65 

95 
62 

91 
59 

87 
56 

88 
56 

82 
53 

85 
52 

91 
54 

89 
51 

86 
53 

90 
57 

89 
58 

89 
60 

92 
68 

97 
69 

99 
64 

100 
62 

99 
69 

94 

67 

95 
66 

89 
54 

87 
63 

87 
54 

84 

58 

92.0 
58.0 

TEHBCHBPI 

MAX 
MIN 

94 

62 

92 
60 

92 
60 

90 
64 

89 
60 

07 
66 

84 

65 

84 

61 

84 
58 

88 

67 

88 
59 

84 

60 

83 
55 

79 
57 

85 
56 

83 
47 

81 
58 

81 
62 

78 
56 

78 
52 

91 
42 

90 
49 

94 

62 

94 

50 

92 
48 

89 
51 

84 
59 

93 
59 

86 
50 

87 
48 

89 
45 

86 . 9 
55.  7 

TEJON  RftNCHO 

MAX 
MIN 

98 

72 

100 

75 

99 
74 

100 
76 

100 
69 

99 
68 

98 
68 

97 
67 

96 
68 

96 
66 

100 
69 

96 
65 

95 
62 

97 
59 

92 
66 

90 
59 

92 
60 

90 
62 

89 
57 

87 
57 

95 
65 

98 
70 

106 
72 

104 
63 

100 
66 

96 
65 

96 
67 

92 
60 

92 
61 

93 
60 

88 
69 

96.8 
66.3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

106 
71 

106 
71 

106 
73 

104 

76 

101 

72 

101 
68 

102 
69 

99 

65 

98 

65 

96 
66 

100 
67 

98 
68 

96 
63 

91 
61 

93 
60 

96 
60 

96 
60 

95 
62 

96 
69 

89 
56 

98 

57 

98 
62 

102 
63 

104 

66 

105 
62 

99 
64 

98 
63 

99 
61 

96 

62 

96 

61 

93 

62 

98 . 5 
64.4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

96 
61 

97 
67 

97 
62 

96 
62 

92 
63 

93 
59 

93 
58 

92 
59 

91 
65 

91 
54 

92 
66 

92 
64 

86 
51 

85 
47 

86 
51 

86 
51 

89 
61 

89 
52 

86 
45 

84 
46 

90 
6  1 

93 
53 

94 

63 

95 
56 

96 
67 

92 
64 

92 
66 

89 
64 

89 
54 

89 
64 

87 
55 

90 . 9 
54.8 

TRBCY  CnRBONA 

MAX 
MIN 

81 

68 

103 
64 

103 
63 

102 
63 

IDO 
64 

95 
64 

100 
64 

97 
54 

96 
55 

95 
59 

92 
55 

92 
55 

91 
53 

90 
53 

94 
54 

93 
50 

89 
49 

93 
52 

91 
62 

90 
53 

95 
69 

98 
59 

100 
62 

100 
62 

100 
60 

96 
56 

96 
66 

93 
53 

88 
52 

89 
52 

86 
52 

94.6 
56.7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

98 
60 

IDl 
61 

100 
68 

97 
65 

98 
65 

103 
71 

96 
65 

95 
68 

95 
63 

88 
61 

90 
59 

86 
60 

83 
59 

90 
65 

91 
58 

86 
66 

91 
57 

85 
58 

88 
57 

93 
57 

97 
57 

100 
62 

98 
57 

99 
60 

91 
62 

95 
57 

92 
59 

80 
58 

85 
59 

79 
58 

87 
59 

92 .  1 
60.0 

VISflL Ifi 

MAX 

99 
60 

101 
71 

102 
71 

98 
71 

94 

71 

96 
70 

98 
70 

99 
62 

94 
63 

95 
65 

94 

66 

96 
65 

93 
62 

91 
58 

90 
59 

93 
59 

92 
58 

92 
59 

92 
58 

86 
54 

88 

63 

94 
64 

97 

66 

97 
66 

99 
66 

98 
60 

96 
61 

94 

60 

92 
60 

91 
59 

89 
60 

94.5 
63.4 

UMSCO 

MAX 

103 
69 

104 
70 

106 
72 

104 

72 

101 
70 

102 
71 

100 
70 

102 
64 

98 
63 

100 
62 

99 
66 

100 
68 

98 
63 

96 
69 

94 

68 

96 
59 

94 
64 

96 
52 

96 
58 

89 
55 

92 
67 

98 
58 

100 
63 

100 
67 

102 
71 

105 
60 

100 
61 

98 
60 

95 
60 

96 
60 

94 

69 

98.6 
62.9 

YOSEMITE   PSRK  HEflDQTRS 
*               X  X 

MAX 

96 
61 

98 
60 

98 
59 

95 
59 

91 
57 

94 

59 

93 
55 

93 
54 

93 
52 

92 
50 

95 
53 

96 
62 

93 
50 

90 
46 

89 
44 

90 
43 

89 
42 

92 
42 

93 
42 

89 
43 

88 
46 

96 
46 

96 
55 

97 
54 

98 
51 

97 
45 

95 
46 

93 
41 

92 
48 

92 
46 

92 
46 

93 .  4 
49.8 

SOUTH  COBST 

ORBINBGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

91 
64 

89 
65 

90 
63 

92 
63 

94 
64 

92 
58 

88 

59 

84 

64 

86 
64 

87 

65 

86 

56 

88 
54 

88 

63 

86 

52 

91 
47 

94 

56 

96 
56 

90 

52 

82 
55 

86 
49 

89 
46 

95 
63 

97 
63 

93 
55 

96 
59 

93 

57 

94 

60 

98 
68 

90.5 
57.0 

avblOn  pleasure  pier 

MAX 
MIN 

73 
64 

76 
64 

73 
65 

72 
63 

79 
62 

70 
61 

73 
63 

74 
63 

71 
63 

72 
64 

74 

69 

71 
59 

69 
59 

70 
59 

69 
69 

70 
67 

71 
55 

70 
62 

81 
63 

72 
62 

72 
62 

72 
60 

69 
61 

71 
60 

71 
60 

71 
57 

70 
56 

69 
57 

71 
55 

68 
57 

69 
56 

71  .7 
69.6 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

94 
64 

88 
64 

90 
62 

92 
63 

92 
63 

94 

63 

96 
60 

95 
59 

89 
53 

84 

52 

87 
55 

89 
58 

86 
54 

87 

53 

88 
51 

90 
50 

92 
49 

96 
49 

95 

52 

89 

53 

85 
47 

86 
50 

89 

50 

99 

60 

98 
56 

98 
57 

96 
56 

93 
47 

94 
46 

95 
41 

96 
46 

91  .7 

64.0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

97 
69 

97 
67 

94 
64 

91 
66 

92 
67 

89 
64 

94 
61 

96 
63 

91 

52 

82 
52 

88 
61 

91 
52 

94 

68 

92 
55 

89 
46 

88 
46 

92 
45 

93 
68 

92 
48 

92 
48 

84 
48 

90 
47 

95 
62 

97 
56 

98 
60 

96 
60 

97 
61 

94 
54 

90 
54 

95 
58 

93 
57 

92 .  4 
56.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

79 
55 

78 
54 

78 
53 

73 
52 

73 
51 

79 
49 

79 
49 

79 
42 

77 
44 

81 
44 

80 
44 

76 
40 

76 
42 

76 
38 

77 
37 

80 
39 

84 
40 

84 
42 

81 
44 

78 
39 

80 
39 

79 
42 

77 
41 

78 
42 

78 
46 

78 
41 

79 
45 

80 
40 

92 
37 

77 
37 

78 
40 

78  . 8 
43.5 

BURBANK    VALLEY   PMP   PL T 

MAX 

94 
64 

91 
63 

89 
62 

90 
63 

92 
62 

92 
61 

89 
61 

86 
60 

82 
50 

86 
55 

87 
57 

82 
56 

82 
54 

84 

55 

86 

57 

88 
60 

90 
53 

89 
55 

87 
68 

82 
67 

86 
56 

86 
62 

94 
54 

90 

55 

96 
54 

95 
54 

91 
53 

92 
57 

92 
53 

90 
53 

93 
49 

88.6 
56.5 

CACMUMA  LAKE 

twx 

96 
55 

98 
56 

96 
56 

91 
55 

89 
56 

87 
56 

91 
57 

89 
54 

84 

52 

81 
64 

85 
56 

86 
63 

81 

57 

80 
55 

81 
52 

83 
62 

86 

53 

90 
59 

91 
47 

85 
47 

86 
48 

87 
53 

92 
50 

92 
51 

96 
48 

94 

63 

94 

53 

87 
62 

82 
66 

88 

52 

85 
63 

86 .  1 
53.2 

CAMPO 

MAX 

94 

62 

92 
64 

89 
61 

92 
64 

93 
60 

96 
59 

92 
53 

88 

SO 

85 
44 

87 
44 

93 
48 

86 
47 

87 
39 

88 
40 

90 
42 

94 
47 

97 
42 

94 
45 

89 
44 

84 
42 

88 
41 

92 
50 

a7 
52 

95 
52 

96 
61 

94 

52 

91 
48 

93 
39 

96 
41 

97 
49 

99 
63 

91.6 
49.2 

CANOGA  PARK    PIERCE  COL 

MAX 

100 
64 

97 
64 

96 
61 

97 
62 

100 
61 

99 
60 

98 
60 

91 
65 

87 
62 

93 

55 

94 

56 

92 
62 

87 
61 

89 
58 

90 
58 

95 
62 

97 
52 

94 
54 

90 
56 

85 
56 

94 
54 

92 
55 

102 
55 

100 
55 

101 
50 

100 
52 

96 
49 

97 
51 

95 
61 

96 
52 

97 
48 

94 . 6 

56.5 

CHULA  VISTA 

MAX 

73 
68 

71 
67 

72 
67 

73 
68 

72 
68 

72 
68 

72 
66 

7  1 
65 

71 
64 

70 
64 

71 
66 

71 
66 

71 
66 

7  1 
66 

70 
64 

70 
63 

70 
59 

70 
59 

70 
63 

71 
63 

70 
63 

69 
62 

69 
64 

70 
62 

71 

63 

71 
63 

74 

61 

70 
62 

69 
63 

68 
61 

70 
62 

64.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

90 
64 

89 
64 

88 

63 

87 
63 

89 

62 

91 
62 

92 
63 

89 
66 

82 
62 

82 
62 

86 
59 

86 
61 

81 

62 

84 
58 

84 
58 

87 
54 

89 
53 

93 
56 

89 
60 

82 
59 

81 
58 

83 
55 

86 
57 

93 
56 

89 
56 

91 
68 

91 
56 

89 
63 

89 
61 

90 
52 

89 
66 

87 . 5 
68.6 

CORONA 

MAX 
MIN 

93 
64 

92 
62 

90 
62 

90 
63 

90 
62 

91 
64 

90 
61 

88 
62 

83 
61 

86 
68 

87 
57 

81 

59 

83 
55 

85 
56 

86 
63 

88 
62 

92 
51 

90 
58 

86 
55 

84 

56 

85 
54 

87 
57 

96 
55 

91 
58 

93 
58 

93 
54 

92 
52 

92 
49 

92 
43 

90 
60 

93 
61 

89 . 0 
66.5 

CULVER  CITY 

MAX 

79 
63 

79 
69 

81 
64 

76 
66 

79 
65 

82 
65 

84 

66 

77 
66 

76 
65 

76 
64 

75 
63 

74 

65 

77 
66 

77 
66 

76 
63 

77 
68 

77 
69 

79 
61 

77 
64 

79 
63 

76 
65 

73 
64 

80 
60 

77 
53 

79 
61 

74 

62 

77 
61 

77 
62 

73 
60 

76 
62 

78 
60 

77.3 
63.5 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

88 
61 

88 
64 

81 
60 

00 
64 

84 

69 

82 
64 

83 
63 

81 
62 

72 
50 

76 
44 

84 

50 

83 
50 

81 
44 

78 
50 

79 
41 

81 

69 

86 
53 

85 
53 

85 
47 

79 
50 

75 
42 

83 
46 

85 
49 

86 
50 

85 
55 

84 
63 

84 
64 

79 
56 

82 
43 

86 
56 

86 
56 

82 . 3 
63.8 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

101 
63 

101 
60 

97 
59 

94 

60 

96 
61 

96 
59 

99 
58 

94 

56 

84 

58 

83 
50 

09 
51 

92 
54 

85 
66 

84 
48 

86 
47 

90 
45 

94 
48 

97 
50 

95 
47 

89 
51 

86 
48 

91 
48 

97 
48 

97 

60 

98 
47 

97 
50 

97 
46 

96 
47 

93 
47 

96 
47 

95 
46 

51.7 

EL    CAPITAN  DAM 

MAX 

89 
63 

86 
64 

86 

62 

87 

66 

87 
63 

89 
61 

90 
60 

89 
61 

83 
59 

81 
56 

84 

58 

86 
60 

83 
60 

82 
58 

85 
54 

85 
62 

87 
52 

92 
48 

88 

55 

fi2 
58 

79 
61 

83 
62 

86 
63 

91 

66 

91 
64 

94 

63 

36 
53 

91 
46 

92 
47 

88 
49 

90 
52 

56.0 

ELSINORE 

MAX 

niN 

102 
67 

97 
65 

95 
65 

96 
64 

99 
62 

101 
63 

98 
60 

91 
68 

91 
68 

91 
55 

95 
58 

90 
60 

89 
61 

90 
56 

94 
51 

96 
59 

100 
63 

100 
63 

92 
52 

87 

57 

93 
55 

101 
56 

100 
67 

101 
56 

101 
57 

102 
54 

97 
48 

98 
47 

98 
49 

96 . 0 
57.8 

E5C0NDID0 

MAX 
MIN 

86 
64 

87 
66 

86 
64 

85 
66 

87 
66 

88 
63 

87 
61 

83 
64 

82 
61 

82 
59 

83 
62 

81 
64 

82 
64 

82 
63 

82 
58 

85 
58 

88 
58 

86 
54 

83 
59 

82 
61 

81 
68 

81 
61 

88 
61 

88 

59 

91 
59 

92 
58 

90 
54 

87 
53 

88 

53 

88 
54 

89 
56 

85 .6 
60.0 

rONTANA  KAISER 

MBX 
MIN 

91 
61 

89 

59 

86 
59 

90 
58 

89 
58 

94 

60 

87 
57 

83 
58 

81 

60 

83 
54 

84 

61 

82 
65 

84 

57 

85 
58 

69 
58 

91 
58 

95 
58 

93 
62 

88 
57 

85 
59 

87 
58 

90 
59 

98 
68 

96 
61 

96 
61 

96 
64 

93 
61 

98 
60 

94 

58 

95 
58 

96 
63 

89.9 
68 . 6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

82 
66 

84 

68 

85 
65 

85 
67 

88 
67 

86 
66 

85 
63 

80 
64 

79 
62 

82 
60 

84 

63 

81 
66 

82 
65 

83 
64 

83 
69 

86 
59 

89 
54 

85 
59 

80 
62 

77 
64 

80 
61 

81 
60 

88 
61 

89 

60 

93 
60 

93 
60 

91 
67 

89 

68 

85 
69 

88 
66 

89 

67 

84.9 

61.7 

HENSHAU  DAM 

MAX 
MIN 

93 
68 

98 
65 

94 

62 

91 
63 

92 
62 

93 
64 

92 
56 

93 
52 

86 
46 

86 
47 

89 
50 

92 
54 

87 
46 

92 
42 

87 
40 

89 
42 

93 
41 

96 
42 

95 
48 

86 
46 

84 
47 

88 
47 

92 
52 

96 
61 

93 
48 

91 
60 

94 

51 

92 
41 

93 
36 

97 
41 

97 
43 

91.6 
49.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIRIION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


O  1  H 1  1  UN 

DOY  OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ac 

(X 

lOYLlUlLD   FIQE  DEPT 

MAX 
MIN 

ee 
ss 

as 

59 

82 
55 

82 
59 

82 
54 

86 

55 

84 

53 

so 

51 

79 
45 

84 
48 

84 

50 

82 
49 

81 
49 

81 
45 

83 
42 

86 
51 

as 

45 

87 
49 

85 
48 

80 
43 

S3 
48 

85 
51 

85 
48 

85 

51 

86 
51 

85 

53 

84 

51 

83 
45 

86 
47 

86 
45 

86 

53 

84.  1 
49.9 

JUl IAN  UYNOLft 

MAX 
MIN 

93 
64 

90 
65 

87 
61 

91 
69 

88 
60 

90 
58 

88 
56 

84 

50 

81 
46 

87 
47 

86 
54 

84 

47 

84 
44 

84 
44 

87 
46 

90 
50 

93 
50 

92 

50 

84 
46 

81 
42 

90 
45 

91 
55 

94 

57 

93 
55 

95 

55 

94 

55 

89 

50 

91 
44 

93 
47 

94 
4fl 

95 

52 

89.2 
52.0 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

7S 
64 

74 

62 

77 
62 

75 
62 

76 
62 

77 
60 

75 
65 

76 
65 

75 
65 

78 
66 

78 
67 

78 
57 

75 
57 

75 
59 

76 
60 

78 
57 

74 

52 

73 
50 

74 

66 

75 
65 

75 
55 

69 

55 

72 
56 

73 
56 

75 
57 

74 
54 

75 
53 

71 
51 

73 
56 

74 
54 

74.8 
59.0 

LA  rCSA 

MAX 
MIN 

B! 
65 

82 
65 

84 

65 

62 
66 

84 
66 

86 
64 

82 
69 

77 
64 

79 
62 

78 
61 

80 
63 

79 
64 

80 
64 

79 
63 

82 
59 

85 
57 

S3 
60 

SI 
63 

76 
61 

75 
63 

78 
60 

80 
61 

84 

62 

81 
62 

62 

88 

58 

90 
59 

86 
59 

84 

59 

66 
58 

86 
58 

82.0 
62.0 

LBMPOC 

MAX 
MIN 

72 
54 

75 
55 

74 

57 

73 
52 

72 
56 

70 
56 

72 
55 

72 
55 

74 

55 

76 
55 

71 
54 

72 
53 

72 
53 

71 
53 

71 
51 

70 
55 

69 
53 

72 
52 

70 
46 

75 
47 

69 

52 

70 
52 

70 
51 

70 
52 

74 
54 

72 
49 

69 
51 

70 
55 

69 
55 

67 
54 

69 
53 

71.4 

53.  1 

LANG  eCACH   U%B  AP 

MAX 
MIN 

80 
6S 

81 
69 

85 
69 

85 
69 

86 
68 

85 
68 

81 
69 

77 
68 

79 
66 

80 
66 

62 
66 

74 

68 

78 
66 

81 

67 

62 
64 

83 
61 

65 
60 

70 
65 

75 
67 

78 
67 

79 

65 

81 
65 

85 
64 

ai 

63 

87 
62 

86 
64 

82 
62 

82 
62 

60 
62 

81 
62 

64 

60 

81.4 

65.2 

IBS   ANGELES   USO  AP 

MAX 
MIN 

76 
66 

78 
67 

77 
67 

74 

67 

76 
66 

78 
66 

77 
67 

77 
68 

73 
65 

75 
65 

73 
66 

73 
66 

75 
64 

75 
64 

74 

62 

74 

61 

75 
63 

75 
63 

75 
66 

77 
65 

76 
65 

73 
63 

76 
62 

73 
63 

75 
63 

73 
63 

74 

62 

74 

63 

74 

63 

72 
63 

73 
62 

74.8 
64.4 

LBS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

83 
68 

82 
68 

79 
66 

78 
66 

83 
66 

84 

67 

83 
67 

80 
67 

79 
65 

79 
64 

77 
65 

74 

66 

77 
66 

78 
65 

77 
64 

77 
61 

82 

62 

S2 
63 

78 
65 

79 
65 

79 

65 

75 
64 

84 

63 

82 
65 

83 
62 

S5 
63 

81 
61 

83 
62 

82 
63 

78 
63 

82 
59 

BO.  2 
64.4 

m  UILSBN  2 

MAX 
MIN 

78 
59 

75 
55 

76 
53 

77 
61 

84 

62 

S3 
66 

83 
61 

76 
58 

S3 
60 

81 
65 

81 
66 

80 
67 

81 
64 

79 
65 

78 
61 

79 
60 

82 
62 

81 
60 

81 

63 

NEU  CUVAMA   riRE  STA 

MAX 
MIN 

HeM>8RT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

74 

67 

74 

66 

74 

66 

72 
65 

72 
65 

74 

64 

72 
66 

72 
65 

72 
65 

72 
64 

72 
64 

70 
64 

70 
65 

71 
63 

70 
63 

69 
59 

71 
5S 

71 
62 

72 
62 

74 

63 

73 
62 

70 
63 

69 
62 

70 
62 

69 
61 

70 
61 

69 
61 

67 
62 

69 

62 

70 
62 

69 

60 

71.  1 
63.  1 

BCEANSIOE 

MAX 
MIN 

77 
67 

77 
66 

77 
64 

78 
64 

78 
66 

77 
66 

76 
65 

76 
64 

76 
64 

76 
64 

76 
64 

79 
62 

78 
65 

78 
62 

78 
63 

75 
62 

75 
69 

75 
55 

77 
60 

76 
64 

76 
62 

73 
62 

74 

63 

74 

62 

74 

60 

75 
62 

75 
59 

75 
58 

74 

59 

75 
57 

75 
58 

76.0 
62.2 

BJAI 

MAX 
MIN 

S5 
62 

90 
62 

87 
61 

88 
63 

90 
60 

93 
58 

89 
59 

80 
59 

79 
62 

82 
58 

85 
55 

75 
57 

77 
59 

80 
52 

85 
53 

90 
47 

89 
50 

84 
54 

81 
51 

82 
51 

87 
56 

97 
55 

94 
49 

95 
48 

89 
49 

89 

53 

90 
46 

95 
49 

B7.0 
55.0 

aUIARD 

MAX 
MIN 

78 
62 

80 
63 

81 
63 

80 
62 

76 
62 

77 
60 

80 
62 

74 

61 

7! 
60 

75 
60 

76 
61 

74 

61 

73 
61 

73 
58 

79 
59 

78 
54 

76 
56 

78 
56 

80 
57 

78 
55 

79 
56 

74 
58 

75 
60 

80 
61 

76 
60 

77 
59 

76 
58 

77 
58 

77 
57 

77 
57 

77 
57 

76.  a 
59.2 

PALOMBR   MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

85 
67 

85 
62 

82 
64 

82 
61 

82 
62 

86 
63 

86 
63 

87 
60 

79 
55 

81 
56 

83 
57 

83 
55 

83 
53 

79 
53 

85 
53 

88 
56 

86 
60 

87 
62 

86 
59 

82 
56 

80 
54 

84 

59 

85 
61 

88 
61 

87 
60 

B5 

60 

87 
60 

84 

58 

84 

60 

87 

59 

85 
61 

84.3 

59.0 

PASADENA 

MAX 
MIN 

89 
66 

8H 
65 

83 
66 

87 
63 

88 
65 

89 
63 

87 
63 

85 
64 

81 
62 

80 
62 

81 
61 

8: 

60 

81 
62 

S3 
59 

84 

58 

86 
55 

88 
55 

87 
58 

86 
61 

81 
61 

83 
59 

83 
58 

91 
68 

BO 
59 

92 
57 

91 
58 

89 
56 

89 
57 

89 
56 

87 
57 

S8 
61 

86.0 
60.2 

UMBNA  CAL  POLY 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
64 

89 
63 

88 
64 

90 
62 

90 
61 

90 
62 

87 
65 

81 

62 

82 
61 

86 
58 

86 
61 

80 
63 

82 
59 

84 

59 

85 
56 

87 
52 

91 
54 

88 
58 

82 
60 

32 
57 

84 

58 

86 
56 

93 
57 

89 

55 

92 

55 

92 

52 

89 
54 

90 
54 

89 

55 

88 
54 

87.2 
58.5 

RAMBNA  CHAPMAN 

MAX 
MIN 

90 
59 

90 
62 

90 
60 

90 
59 

91 
60 

93 
58 

92 
55 

86 
58 

83 
55 

86 
52 

87 
56 

85 
59 

85 
59 

86 
55 

87 
47 

91 
43 

95 
44 

91 
42 

87 
46 

84 
54 

85 
50 

68 

53 

96 
50 

95 
52 

98 

51 

96 

51 

92 
49 

94 

41 

95 
41 

96 
44 

100 
50 

90.5 
52.  1 

REOLANOS 

MAX 
MIN 

98 

67 

96 
66 

92 
65 

94 

66 

95 
63 

98 
64 

94 

63 

88 
63 

84 
61 

86 
59 

89 
57 

84 

60 

85 
61 

87 
55 

89 
55 

93 
55 

97 
55 

9a 

58 

89 

59 

85 
59 

88 
57 

94 

59 

100 
58 

99 
60 

100 
50 

98 

61 

96 

57 

96 
56 

99 
54 

100 
55 

101 
59 

93.3 
59.5 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  « 

MAX 
MIN 

96 
68 

94 

66 

92 
65 

93 
66 

95 
65 

96 
64 

93 
64 

88 
65 

85 
63 

87 
61 

89 
61 

85 
62 

85 
64 

87 
59 

90 
58 

91 
55 

96 
55 

93 
57 

88 
57 

85 
58 

as 

58 

90 
58 

98 
51 

94 

59 

98 

58 

96 
5S 

93 

58 

93 
54 

94 

53 

94 
54 

98 

57 

91  .7 
59.7 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

97 
68 

96 
66 

94 

66 

91 
67 

92 
65 

93 
64 

95 
64 

92 
65 

86 
64 

83 
62 

87 
58 

89 
63 

84 

65 

85 
59 

86 
57 

89 
55 

91 
56 

95 
56 

93 

57 

85 
58 

84 

57 

SS 
68 

90 
57 

98 
59 

94 

58 

98 

57 

96 
54 

94 
54 

94 

52 

96 
54 

94 

57 

91  .3 
59.7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

99 
69 

96 
67 

94 

66 

96 
67 

96 
66 

99 
65 

95 
65 

90 
65 

86 
63 

90 
60 

93 
59 

88 
63 

89 
64 

89 

58 

93 
57 

95 
56 

99 
56 

96 
59 

90 
59 

88 
59 

98 
58 

95 
59 

101 
59 

101 
61 

101 
60 

99 

60 

96 

57 

96 

56 

99 
55 

98 
56 

101 
56 

95.0 
60.7 

SANDBERG  USB 

MAX 
MIN 

92 
71 

89 

65 

87 
66 

89 

67 

88 
68 

84 

63 

84 

63 

82 
60 

75 
58 

83 
60 

83 
60 

82 
60 

79 
60 

79 
56 

80 
56 

85 
59 

80 
60 

60 

60 

72 
55 

SI 

53 

36 

63 

89 

65 

68 

67 

85 
65 

86 
65 

85 
64 

81 

62 

82 
60 

86 
61 

84 

62 

87 

61 

83.6 
61  .8 

SAN   DIEGO  USO  AP 

MAX 
MIN 

73 
68 

77 
68 

77 
68 

76 
69 

77 
69 

76 
68 

76 
67 

73 
65 

74 

65 

75 
66 

76 
67 

76 
67 

75 
67 

75 
66 

75 
65 

74 
64 

75 
62 

74 
64 

73 
64 

73 
65 

73 
64 

73 
66 

75 

65 

75 
64 

77 
64 

77 
66 

76 
63 

74 

62 

75 
63 

74 

61 

75 
64 

74.9 
65.4 

SAN  GABRIEL    TIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
67 

87 
66 

88 

65 

90 
64 

93 
62 

88 

63 

88 
66 

82 
64 

85 
69 

84 

59 

82 
59 

82 
64 

84 

66 

85 
59 

85 
54 

90 
54 

88 
58 

86 
62 

82 
62 

85 
59 

84 

58 

92 
57 

SS 
58 

92 
61 

94 

58 

90 
64 

90 
57 

90 
56 

90 

57 

90 
55 

a7.5 
60.3 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

106 
63 

103 
65 

100 
64 

100 
65 

100 
63 

103 
63 

100 
61 

97 
61 

91 

57 

95 
64 

96 
56 

94 

59 

95 
59 

93 
56 

97 
49 

107 
59 

102 
50 

103 
52 

95 
50 

91 
54 

95 
51 

too 

53 

105 
52 

102 
54 

104 
56 

101 
54 

100 
52 

99 

50 

102 
47 

102 
50 

104 

52 

99.4 

55. a 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

76 
60 

76 
60 

74 

62 

73 
61 

71 
60 

69 
60 

69 
58 

69 
58 

67 
60 

70 
60 

70 
60 

70 
61 

66 
60 

69 
58 

69 
58 

68 
68 

69 

57 

73 
57 

70 
57 

72 
54 

67 
54 

68 
56 

70 
56 

67 
56 

71 
56 

72 
49 

65 
51 

67 
57 

68 

57 

68 
57 

70 
52 

69.8 
57.4 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

S3 
67 

81 

67 

81 

67 

63 
66 

83 
61 

83 
64 

83 
66 

SO 
65 

81 
61 

80 
64 

78 
64 

78 
66 

79 
63 

79 
64 

80 
60 

82 
59 

81 
61 

81 
63 

79 
65 

79 
63 

79 
62 

84 

62 

SI 

63 

S3 
60 

64 

62 

86 
61 

81 
61 

90 
60 

81 

61 

81 
60 

81.5 
62.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

70 
64 

79 
63 

76 
63 

76 
63 

78 
63 

78 
65 

80 
64 

70 
62 

71 
61 

72 
63 

73 
61 

73 
61 

69 
61 

71 
60 

74 

59 

73 
58 

76 
57 

73 
58 

72 
58 

72 
61 

73 
59 

72 
60 

70 
61 

74 

61 

71 
61 

78 
59 

71 
60 

74 

61 

74 

61 

76 
62 

70 
59 

73.5 
60.9 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
54 

77 
63 

74 

63 

74 
63 

77 
61 

80 
62 

74 

62 

73 
62 

75 
61 

75 
59 

74 

63 

70 
63 

72 
62 

75 
61 

74 

60 

77 
59 

79 
59 

76 
57 

74 

58 

74 

58 

74 

57 

73 
62 

75 
62 

74 

63 

73 
61 

74 

61 

76 
62 

76 
58 

72 
62 

72 
61 

74 
54 

74.6 
60.7 

SANTA   MARIA  USO  AP 

MAX 
MIN 

81 
56 

77 
57 

76 
58 

74 

58 

72 
58 

74 

58 

76 
56 

70 
56 

72 
57 

73 
58 

72 
58 

72 
58 

71 
57 

72 
56 

70 
56 

72 
57 

71 
53 

74 
49 

71 
46 

76 
45 

72 
52 

71 
54 

77 
53 

72 
55 

73 
55 

72 
52 

69 
54 

73 
55 

73 
55 

72 
54 

72 
55 

73.0 
54.8 

SANTA  nONICA  PIER 

MAX 
MIN 

70 
64 

71 
65 

70 
60 

71 
65 

71 
65 

72 
66 

70 
65 

70 
65 

68 
64 

68 
65 

68 
64 

69 
64 

69 
63 

69 
63 

68 
63 

68 

59 

68 
64 

69 
64 

69 
64 

69 
64 

70 
64 

66 
64 

69 
62 

68 

63 

69 

63 

68 

62 

68 

61 

68 
61 

69 
63 

69 
64 

6S 

60 

69.0 
63.3 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

62 

57 

78 
58 

74 

61 

78 
65 

77 
60 

76 
54 

60 

74 

61 

77 

78 
46 

78 
52 

79 

77 
44 

77 
52 

76 
51 

76 
60 

75 
57 

76 
56 

82 

82 
57 

78 
50 

78 
56 

78 
51 

78 
54 

78 

50 

77.4 

55.5 

SUN  CITY 

MAX 
MIN 

101 
68 

101 
6S 

97 
67 

97 
64 

97 
64 

101 
64 

97 
61 

91 
67 

91 
59 

91 
59 

97 
65 

93 
55 

91 

60 

90 
61 

91 

52 

95 
54 

97 
56 

99 

55 

97 
54 

89 

56 

93 

56 

99 

57 

102 
59 

100 
57 

101 
57 

99 

56 

96 

52 

98 

50 

too 

59 

98 
49 

100 
52 

96.4 

5B.5 

TBRRANCE 

MAX 
MIN 

81 
64 

84 

66 

78 
63 

76 
65 

78 
6-* 

81 
64 

80 
64 

79 
63 

77 
65 

75 
61 

74 

62 

74 

62 

75 
64 

76 
62 

74 

62 

76 
57 

76 
57 

78 
59 

76 
63 

79 
63 

SO 
6U 

78 
61 

76 
59 

75 
60 

77 
62 

77 
5S 

76 
60 

75 

5a 

75 
57 

74 
58 

75 
56 

76.9 
61.3 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

92 
66 

S9 

63 

89 

62 

91 
63 

92 
64 

95 
63 

90 
61 

82 
61 

81 
60 

82 
54 

88 

55 

83 
58 

83 
57 

84 

53 

87 
50 

90 
53 

9< 
56 

90 
56 

82 
54 

SI 
56 

86 
52 

SO 
55 

95 
57 

92 
59 

95 

57 

95 
58 

89 

57 

90 
54 

91 
53 

89 

53 

92 
54 

8S.6 

57.2 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MIN 

62 

63 

65 

62 

61 

60 

61 

82 
64 

79 
63 

79 
61 

81 
59 

78 
61 

79 
64 

81 
59 

SI 
58 

82 
54 

81 
54 

B5 
54 

83 
58 

78 

60 

82 
56 

SO 
59 

SO 
59 

87 
59 

81 
57 

86 

56 

SB 
54 

80 
56 

85 
55 

83 
54 

82 

53 

82. 5 
58.7 

TUITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

SS 

55 

S3 
55 

80 
57 

79 
56 

80 

56 

80 
56 

80 
56 

81 
55 

79 

52 

76 
54 

79 
55 

77 
63 

75 
55 

74 
54 

75 
54 

74 

51 

76 
53 

78 
55 

84 
46 

SO 
4« 

77 
51 

7S 
54 

SO 
50 

82 
46 

74 
49 

77 
53 

79 
54 

SO 
55 

77 
52 

78.7 
53.0 

UCLA 

MAX 

niH 

75 
63 

77 
64 

73 
63 

73 
64 

76 
64 

79 
61 

75 
63 

73 
64 

72 
54 

70 
60 

71 
62 

72 
63 

70 
63 

71 
62 

70 
60 

70 
55 

73 
57 

75 
58 

72 
62 

74 

60 

72 
61 

6S 
58 

76 
59 

73 
61 

77 
57 

77 
59 

75 
55 

75 
59 

75 
57 

71 
57 

77 
54 

73.5 
60.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMINO  STBTION  INOE< 
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DAILY  TEMPERATURES 


CftL  rroRNiB 

AUGUST  1971 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

liJ 

O 
cz 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

!9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 
1 

29 

30 

31 

a; 

UPLAND  3  n 

MAX 
MIN 

92 
6& 

90 
64 

88 
62 

90 
63 

90 
61 

91 
61 

87 
60 

83 
6  1 

80 
60 

B4 

66 

86 
63 

82 
69 

83 
60 

84 

51 

85 
50 

88 
48 

91 

52 

88 
54 

86 
52 

83 
63 

84 

61 

87 
66 

96 
66 

93 

67 

94 

66 

94 

68 

91 
66 

90 
62 

92 
61 

92 
63 

94 
66 

88.3 
66.3 

VISTft   2  NNE 

MAX 
MIN 

79 
63 

81 
63 

82 
61 

80 
63 

81 
62 

81 
61 

81 
60 

76 
50 

76 
58 

78 
58 

78 
60 

78 
61 

79 
61 

78 
60 

78 
58 

78 
67 

SO 
54 

BO 
55 

79 
55 

76 
60 

77 
56 

72 
59 

80 
68 

80 
52 

81 
56 

82 
57 

81 

53 

79 
52 

80 
52 

80 
53 

82 
55 

79.  1 

57  . 8 

UARNCR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

YORBA  L INOA 

X              *  « 

MAX 
MIN 

ee 

63 

87 
64 

85 
63 

88 
64 

88 
61 

88 

60 

86 
61 

S6 
63 

83 
62 

S4 

60 

85 
58 

79 
63 

82 
64 

83 
69 

84 

61 

85 
69 

ss 

50 

85 
55 

SI 

50 

83 
50 

82 
58 

84 

55 

90 
56 

86 
56 

90 
56 

91 

55 

86 
64 

89 
54 

38 

52 

86 
51 

89 

52 

85.7 
58.4 

SOUTHEftST  nESERT 
BftSINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

1 15 
82 

113 
78 

109 
81 

98 
80 

107 
76 

110 
79 

1  16 
79 

118 
77 

1  12 
74 

lOS 
73 

108 
73 

107 
74 

105 
74 

105 
71 

106 
74 

108 
73 

109 
74 

110 
77 

110 
76 

103 
68 

106 
70 

108 
75 

1  10 
76 

110 

76 

109 
76 

109 
74 

107 
74 

105 
74 

107 
70 

107 
71 

108 
72 

108.6 
74.8 

BARSTOU 

MAX 
MIN 

102 
70 

101 
68 

102 
71 

102 
73 

100 
69 

101 
69 

104 

72 

102 
69 

101 
65 

99 
64 

99 
53 

99 
65 

99 
53 

95 
55 

96 
58 

98 
58 

99 
60 

100 
58 

101 

62 

95 
60 

96 
68 

98 
58 

99 
51 

99 
58 

100 
58 

100 
60 

97 
58 

98 

62 

96 

56 

99 
57 

99.2 
63.0 

BEAUMONT    1  E 

MAX 
MIN 

98 
69 

94 

69 

92 
65 

91 
65 

93 
65 

96 
65 

93 
63 

89 
60 

85 
57 

90 
64 

91 
66 

87 
65 

87 
56 

88 

53 

90 
51 

95 
50 

96 
53 

95 
55 

90 
56 

87 
54 

91 

53 

96 
67 

98 
69 

97 
60 

97 
68 

96 
69 

94 
66 

93 
64 

96 
61 

36 
54 

98 
60 

92.9 
67.8 

BISHOP   MSO  AP 

MAX 
MIN 

94 

55 

96 
60 

97 
69 

89 
67 

90 
63 

96 
63 

96 

66 

97 
56 

97 
66 

100 
67 

99 
54 

97 
56 

95 
55 

93 
47 

94 
51 

96 
48 

98 

60 

98 

62 

93 
60 

88 
53 

94 
47 

95 
47 

95 
52 

95 
49 

95 
48 

93 
48 

95 
47 

95 
49 

95 
50 

93 
46 

93 
48 

94.9 
52.5 

BL  YTHE 

MIN 

109 
82 

108 
76 

106 
81 

101 
76 

104 

77 

110 
81 

1  1  1 

80 

106 
79 

104 

82 

1  12 
73 

107 
71 

105 
81 

105 
58 

105 

79 

105 
70 

108 
76 

110 
72 

1  1  1 
69 

109 
74 

106 
67 

104 
68 

105 
72 

108 
70 

109 
73 

110 
73 

1  12 
78 

1  12 
78 

110 
67 

108 
65 

1  1  1 
66 

108 
70 

107.7 
74.0 

BLTTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

110 
90 

105 
80 

105 
79 

100 
78 

105 
82 

109 
86 

112 
84 

107 
78 

103 
79 

103 
80 

106 
78 

105 
71 

107 
77 

106 

75 

106 
73 

109 
77 

110 
78 

113 
77 

110 
81 

103 
71 

103 
70 

107 
77 

108 

76 

110 
77 

1  1 1 
77 

113 
86 

112 
84 

106 
71 

108 
71 

1  1  1 
74 

109 
75 

107.5 
77  .  4 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

106 
84 

no 

84 

104 

82 

106 
79 

100 
81 

106 
81 

1  10 
81 

108 
78 

107 
71 

104 

72 

102 
76 

102 
74 

103 
70 

105 
70 

104 
65 

108 
74 

106 
57 

1  12 
71 

1  10 
74 

106 
67 

102 
68 

103 
75 

104 
75 

106 
79 

112 
76 

1  10 
78 

110 
78 

106 
68 

106 
57 

108 
74 

108 
79 

106.  1 
74.8 

fiRAM.EY  2  SU 

MIN 

109 
79 

106 
81 

103 
79 

105 
79 

102 
78 

107 
80 

109 

77 

1  12 
74 

107 
68 

103 
69 

102 
71 

102 
70 

103 
66 

103 
65 

102 
67 

104 
67 

106 
70 

1  10 
68 

110 

67 

109 
63 

102 
55 

101 

70 

104 
58 

106 
70 

108 
71 

109 
74 

110 
73 

105 
56 

105 
67 

107 
55 

109 
59 

105.8 
70.8 

CANTIL 

MIN 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MIN 

106 
80 

104 

77 

104 
83 

94 
82 

105 
77 

106 
79 

104 
82 

104 

78 

104 
74 

103 
75 

103 
77 

103 
75 

102 
75 

101 
73 

100 
69 

103 
69 

103 
70 

105 
70 

99 
74 

95 
68 

101 
69 

102 
73 

103 
74 

104 
73 

105 
71 

103 
72 

102 
70 

102 
72 

103 
7  1 

103 
69 

106 
70 

102.5 
73.9 

j£ATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

114 
86 

1  12 
84 

117 
90 

112 
98 

1  12 
85 

116 
86 

1  15 
88 

114 
90 

1  13 
92 

114 
90 

113 
93 

114 
93 

1  12 
92 

109 
84 

109 
79 

1  1  1 
76 

1  12 
76 

1  13 
75 

114 

as 

1 1  1 
79 

I  1  1 
77 

112 
78 

114 
75 

114 
80 

115 
79 

1  13 
82 

1  1  1 
80 

110 
79 

1  1  1 
76 

1  1  1 
74 

112 
76 

1  12.6 
83.3 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

EAGLE  MOUNTAIN 

MIN 

107 
89 

108 
80 

104 
84 

101 
79 

99 
81 

104 
87 

108 
89 

108 
83 

106 
79 

99 
78 

100 
82 

102 
80 

103 
77 

102 
78 

104 

78 

105 
79 

108 
82 

108 
80 

106 
80 

99 
76 

102 
79 

104 
80 

106 
80 

108 
82 

107 
86 

109 
84 

106 
82 

102 
76 

107 
78 

107 
78 

104.6 
80.  a 

EL   CENTRO  2  SSU 

MAX 
MIN 

108 
SO 

105 
81 

105 
80 

106 
81 

107 
79 

1  1  1 
80 

1  12 
79 

1  12 
74 

105 
70 

106 
74 

103 
70 

103 
70 

105 
57 

105 
70 

104 
71 

106 
58 

110 
59 

1  1 1 
59 

109 
67 

108 
65 

103 
65 

104 
71 

106 
69 

107 
72 

1  10 
73 

1  1  1 
71 

1  10 
71 

I  10 
68 

108 
56 

110 
68 

110 
72 

107.4 
71.9 

EL    MIRAGE  FIELD 

MAX 
MIN 

96 
66 

95 
63 

96 
64 

96 
63 

87 
62 

94 

63 

96 
67 

96 
59 

98 
64 

95 
56 

96 
66 

96 
53 

92 
49 

90 
54 

91 
56 

90 
63 

93 
50 

94 
51 

96 
50 

91 
52 

94 

54 

95 
53 

92 
64 

96 
62 

94 

51 

93 
49 

93 
48 

92 
61 

91 
46 

32 
47 

92 
46 

93.5 
64.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

97 
71 

97 
73 

95 
72 

92 
70 

97 
71 

93 
71 

92 
73 

86 
70 

85 
62 

80 
60 

92 
65 

89 
54 

86 

62 

82 
61 

82 
50 

86 

62 

89 
54 

92 
59 

88 
58 

79 
54 

89 
53 

93 
54 

95 
63 

95 
66 

91 
56 

91 
68 

90 
58 

89 
57 

87 
66 

91 
54 

90 
63 

89.7 
66.  1 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

106 
83 

106 
83 

106 
85 

102 
81 

104 
84 

1  10 
85 

1  10 
82 

107 
76 

104 

76 

103 
77 

102 
76 

104 

76 

103 
76 

103 
74 

104 

73 

108 
74 

110 

76 

109 
76 

106 
72 

107 
70 

103 
74 

103 
74 

107 
73 

IDS 
77 

109 
78 

1  10 
77 

109 
71 

106 
71 

106 

72 

110 
74 

106 
78 

105.  1 
76.6 

HAIUEC 

MAX 
MIN 

98 
65 

89 
63 

93 
67 

96 
68 

84 

64 

90 
64 

94 

66 

96 
65 

95 
63 

94 

65 

94 

56 

94 

55 

92 
54 

90 
60 

89 

50 

88 
62 

91 
67 

93 
68 

93 
69 

94 

63 

89 

60 

92 
60 

92 
61 

93 

62 

93 
64 

93 

69 

93 
69 

90 
68 

92 
68 

92 
69 

89 
69 

92.  1 
62.  1 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

105 
86 

105 
82 

102 
75 

103 
79 

106 
79 

107 
78 

108 
72 

103 

70 

99 
72 

99 
72 

100 
74 

100 
70 

101 
68 

101 
58 

102 
70 

104 
68 

107 
67 

107 
71 

102 
57 

100 
55 

101 
70 

102 
67 

103 
73 

105 
75 

105 

107 
76 

105 
65 

101 

60 

105 
54 

105 
68 

103.3 
71.4 

Irt'ERIAL 

MAX 
MIN 

106 
82 

103 
81 

106 
82 

102 
83 

106 
82 

110 
84 

1  12 
82 

108 
79 

103 
73 

101 

76 

103 
73 

104 

72 

105 
7  1 

103 
70 

104 
73 

106 
73 

110 
76 

IDS 
76 

110 
73 

101 
68 

101 
71 

104 

72 

106 
71 

IDS 
77 

108 
77 

110 
79 

109 
79 

105 
70 

107 
70 

109 
71 

107 
76 

105.9 
76.6 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 
MIN 

106 
80 

102 

82 

103 
82 

100 
81 

106 
80 

111 
83 

112 
79 

109 
77 

104 

72 

101 
76 

102 

73 

102 
72 

105 

70 

104 
71 

104 

70 

106 
71 

109 
73 

109 

73 

1  1  1 

70 

101 
67 

102 
68 

102 
72 

106 
71 

109 
76 

108 
77 

110 
76 

109 
76 

106 
69 

107 
69 

109 
71 

107 
76 

105.8 
74.2 

INDEPENDENCE 

MIN 

96 
63 

92 
64 

96 
65 

98 
66 

85 
64 

94 

60 

96 
61 

99 
66 

97 
66 

98 
66 

96 
63 

97 
64 

95 
52 

93 
61 

92 
57 

94 

68 

96 
68 

97 
59 

98 
60 

96 
58 

90 
68 

93 
57 

95 
58 

95 
57 

96 
51 

96 
56 

96 
57 

96 

57 

97 
58 

95 
58 

90 
55 

94.9 
60.0 

INDIO   U   S   DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

107 
81 

104 
81 

102 
83 

107 
81 

104 
83 

110 
87 

110 

ae 

112 
80 

108 
78 

102 
76 

100 
77 

102 
74 

103 
72 

103 
75 

103 
72 

105 
76 

105 
76 

1  1  1 
78 

109 
80 

105 
75 

101 
72 

101 
71 

104 

66 

106 
55 

110 
SI 

1  1  1 
81 

112 
79 

110 
77 

102 
72 

1  10 
58 

107 
68 

106.0 
76.6 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

103 
73 

103 
71 

106 
67 

94 

73 

99 
68 

103 
69 

101 
67 

104 
64 

102 
66 

102 
64 

102 
68 

100 
69 

98 
53 

97 
63 

97 
66 

99 
58 

102 
59 

103 
65 

100 
50 

96 
60 

99 
60 

102 
60 

102 
62 

101 
62 

101 
62 

99 
61 

99 
67 

100 
60 

100 
60 

98 
66 

99 
68 

100.3 
53.2 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

110 
88 

110 
80 

107 
80 

107 
79 

99 
81 

106 
84 

1  10 
87 

110 
83 

109 
79 

104 

79 

104 
76 

105 
79 

104 
79 

106 
76 

106 
76 

107 
76 

109 

76 

109 
78 

110 
78 

107 
79 

102 
70 

104 

76 

106 
77 

108 
80 

109 
81 

I  10 
82 

109 
86 

109 
76 

105 
71 

108 
71 

109 
71 

107.0 
78.5 

LAKE  ARROUHEAD 

MAX 
MIN 

LANCASTER  FSS/FAA 

MAX 
MIN 

103 
72 

101 
68 

101 
71 

94 
69 

100 
67 

100 
76 

96 
74 

96 
67 

89 
66 

99 
63 

96 
62 

93 
68 

91 
63 

90 
63 

91 
56 

9b 
54 

99 
67 

96 
68 

86 
65 

93 
60 

96 
53 

98 
56 

97 
60 

97 
58 

96 
54 

94 
55 

95 
53 

94 
59 

98 
53 

97 
63 

97 
48 

96.7 
61.3 

rCCCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

106 

eo 

106 
86 

106 
79 

108 
76 

109 

109 
SO 

1  12 
76 

110 
74 

106 
72 

100 
72 

102 
73 

102 
69 

106 
68 

105 
65 

105 
73 

105 
69 

1 1  1 
67 

109 
57 

109 
67 

108 
63 

102 
67 

105 
72 

111 
53 

109 
71 

1  1  1 
72 

1  15 
74 

108 
73 

107 
63 

1  1 1 
61 

108 
61 

108 
64 

107.3 
70.5 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

100 
6' 

93 
69 

89 
70 

81 
66 

96 

94 
74 

97 
79 

96 
70 

94 

70 

92 
71 

92 
69 

92 
67 

87 
57 

89 
68 

86 
67 

90 
67 

95 
71 

94 
74 

96 
71 

90 
63 

89 
67 

89 

71 

93 
71 

94 

76 

95 
79 

96 
79 

94 

77 

92 
70 

90 
69 

89 
76 

96 
76 

92.2 
70.7 

MOJAVE 

MAX 
MIN 

102 
73 

103 
69 

100 
72 

102 
69 

102 
68 

99 
76 

97 
74 

91 
73 

100 
67 

64 

97 
66 

98 
74 

97 
72 

91 
68 

92 
62 

52 

96 
66 

95 
63 

90 
64 

86 
51 

91 
67 

95 
66 

95 
64 

95 
61 

98 
67 

97 
66 

96 
67 

93 
70 

96 
63 

96 
61 

94 

68 

96.0 
66.5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 
67 

91 
63 

90 
63 

89 
60 

88 
61 

91 
62 

89 
60 

92 
61 

92 
62 

91 
63 

93 
65 

88 
65 

88 
62 

86 
61 

89 
61 

90 
67 

88 
61 

94 

61 

86 
62 

88 
54 

90 
59 

92 
60 

91 
53 

90 
64 

92 
66 

91 
64 

94 

62 

90 
62 

92 
69 

90 
64 

60.6 

MT   SAN   JACINTO  W  S  PK 

MAX 
MIN 

73 
51 

70 
47 

70 
47 

65 
51 

68 
46 

75 
46 

73 
46 

72 
39 

71 
40 

70 
39 

70 
38 

72 
41 

74 

39 

75 
40 

76 
41 

76 
42 

75 
47 

72 
41 

69 
39 

69 
42 

73 
40 

76 
44 

74 

60 

76 
57 

72 
39 

75 
38 

74 

61 

74 

66 

72.4 
44.  1 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

mx 

MIN 

107 
87 

106 
84 

102 
83 

92 
76 

103 
78 

105 
85 

108 
86 

104 

82 

104 

S3 

103 
S3 

104 
78 

103 
79 

106 
78 

105 
80 

107 
79 

107 
79 

110 
79 

109 
78 

107 
S3 

101 
79 

104 
74 

105 
77 

US 
79 

109 
81 

1  10 
81 

1  12 
85 

110 
82 

105 
77 

106 
72 

1  10 
77 

110 
79 

106.8 
80.  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL irORNIA 

AUGUST  1974 


DRY  OF  MONTH 


STRl ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  I 

12 

13 

M 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o: 

UJ 

a. 

PAlhOAlE 

MAX 

103 

100 

93 

97 

97 

100 

98 

94 

89 

98 

95 

93 

91 

90 

93 

95 

96 

100 

97 

93 

98 

100 

99 

98 

S7 

95 

94 

94 

100 

97 

96 

96. 

MIN 

72 

72 

73 

74 

es 

66 

67 

65 

63 

62 

67 

66 

61 

65 

60 

70 

60 

6T 

60 

55 

56 

60 

64 

62 

60 

62 

63 

64 

64 

56 

56 

63. 

PALM  SPRINGS 

MAX 

106 

103 

106 

105 

109 

112 

112 

105 

105 

105 

105 

105 

103 

105 

107 

106 

112 

111 

108 

102 

105 

107 

109 

1  12 

1  1  1 

109 

107 

103 

109 

108 

108 

107. 

MIN 

66 

85 

62 

S2 

61 

83 

78 

74 

74 

71 

76 

72 

73 

68 

67 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

75 

74 

76 

73 

75 

74 

70 

67 

71 

74 

74. 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

lOS 

109 

105 

107 

99 

104 

108 

109 

107 

105 

105 

107 

105 

106 

105 

108 

107 

110 

1  10 

106 

102 

103 

107 

108 

106 

1  1  1 

1  1  1 

1 1 1 

103 

108 

105 

106. 

MIN 

87 

81 

82 

78 

80 

83 

■17 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

60 

60 

82 

61 

82 

83 

79 

79 

81 

78 

83 

82 

63 

83 

76 

76 

82 

62 

81  . 

RANDSBURG 

MAX 

100 

100 

100 

92 

97 

97 

95 

100 

96 

97 

97 

95 

96 

92 

93 

95 

98 

99 

89 

91 

93 

96 

97 

96 

95 

94 

S3 

S5 

96 

94 

95 

95. 

MIN 

SO 

70 

74 

66 

57 

70 

72 

68 

62 

6'S 

66 

68 

62 

64 

59 

61 

63 

64 

67 

60 

60 

62 

66 

65 

62 

65 

65 

61 

62 

60 

63 

65. 

THERMAL    FftA  AP 

MAX 

104 

101 

103 

104 

108 

109 

1  13 

106 

102 

101 

103 

102 

102 

103 

103 

107 

1  10 

107 

106 

99 

102 

105 

104 

109 

108 

1 12 

1  1 1 

101 

107 

112 

106 

105. 

MIN 

60 

85 

82 

84 

80 

85 

84 

79 

73 

72 

73 

69 

69 

74 

75 

75 

70 

75 

73 

68 

65 

68 

64 

72 

74 

78 

62 

66 

67 

63 

60 

73. 

TRONA 

MAX 

109 

105 

106 

100 

101 

105 

105 

106 

104 

104 

104 

103 

102 

101 

99 

104 

103 

103 

103 

102 

100 

100 

103 

103 

103 

101 

100 

100 

103 

100 

104 

102. 

MIN 

79 

75 

76 

76 

74 

75 

76 

73 

70 

76 

76 

70 

70 

68 

65 

66 

69 

67 

69 

66 

64 

64 

63 

63 

64 

65 

66 

68 

69 

64 

63 

69. 

TUENTYHINE  PALMS 

MAX 

104 

101 

102 

96 

101 

106 

106 

105 

104 

101 

101 

103 

101 

101 

102 

105 

105 

108 

106 

102 

101 

104 

102 

106 

105 

105 

105 

104 

102 

105 

104 

103. 

MIN 

SO 

75 

75 

74 

70 

79 

75 

70 

69 

69 

69 

70 

67 

61 

65 

63 

69 

68 

69 

62 

64 

67 

66 

66 

69 

72 

71 

67 

63 

63 

68 

68. 

VALYERMO   FIRE   STB  79 

MAX 

97 

93 

95 

91 

93 

95 

95 

93 

93 

95 

95 

93 

92 

69 

92 

95 

97 

96 

90 

95 

95 

96 

92 

94 

92 

92 

93 

95 

95 

95 

S3. 

MIN 

6S 

63 

64 

62 

61 

60 

59 

57 

53 

55 

58 

56 

55 

53 

48 

49 

51 

46 

49 

49 

64 

55 

53 

49 

59 

51 

51 

49 

46 

47 

54. 

VICTORVILLE   Pur*  PLANT 

MAX 

101 

100 

98 

99 

91 

96 

98 

98 

96 

91 

97 

97 

93 

91 

90 

93 

95 

99 

101 

93 

92 

97 

97 

96 

95 

96 

96 

92 

93 

96 

94 

95. 

MIN 

69 

67 

67 

69 

65 

64 

65 

60 

60 

68 

60 

59 

56 

63 

57 

50 

52 

55 

58 

53 

55 

57 

58 

57 

57 

57 

54 

53 

52 

52 

53 

58. 

WHITE   MOUNTAIN  i 

MAX 

67 

65 

66 

55 

64 

60 

64 

63 

66 

66 

63 

63 

61 

6; 

65 

67 

67 

70 

67 

61 

60 

6< 

65 

65 

f>i 

64 

66 

67 

61 

67 

68 

65. 

MIN 

UHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

65 

53 

53 

52 

51 

50 

51 

61 

55 

55 

54 

54 

54 

51 

51 

54 

54 

57 

55 

48 

48 

52 

53 

54 

54 

54 

54 

55 

56 

56 

54 

53. 

MIN 

39 

36 

38 

40 

37 

34 

35 

34 

36 

39 

36 

37 

35 

34 

30 

36 

37 

39 

35 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

32 

33 

36 

36 

35 

36 

35. 

UILOROSE   RANGER  STA 

MAX 

92 

91 

94 

85 

88 

92 

93 

94 

92 

93 

93 

93 

69 

86 

87 

90 

92 

93 

93 

69 

93 

94 

93 

92 

93 

91 

94 

90 

90 

88 

90 

91  . 

MIN 

65 

65 

66 

61 

62 

63 

64 

64 

53 

63 

63 

63 

59 

57 

57 

59 

58 

67 

58 

64 

57 

56 

56 

55 

56 

52 

52 

50 

49 

46 

45 

58. 

SEE  OEFEHENCE  NOTES  fOLLOMlNO  SIRIION  INDEX 

23 
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DAVIS  2  USU  ZXP  FARM 


100 


MAX 


104  108.8 


102.% 
87.9 


1 
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EVflPORfiTION  AND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

-.  . 
?  Q:  0 

S  TRT 1  ON 

?i  Q  > 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

S  " 

"      .     .  « 

NORTH  COBST 

DUTLCh   VRCLET  KftMCM 

EVAP 

.00 

.22 

.20 

.23 

.27 

.25 

.25 

.22 

.21 

.25 

.23 

.20 

.08 

.  18 

.22 

.21 

.23 

.25 

.  17 

.23 

.  17 

.22 

.  17 

.  10 

.06 

.  06 

6.  16 

UINO 

13 

13 

4 

8 

8 

2 

4 

2 

2 

5 

1 1 

8 

10 

9 

6 

14 

14 

2 

9 

10 

12 

10 

1  1 

9 

8 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

MAX 

88 

88 

95 

90 

90 

84 

86 

88 

86 

66 

80 

84 

86 

87 

88 

86 

69 

85 

86 

84 

73 

71 

67 

64.2 

MIN 

81 

59 

60 

60 

59 

68 

66 

55 

58 

55 

58 

52 

52 

50 

51 

53 

55 

61 

59 

58 

57 

58 

59 

58 

59 

OUTTONS  LftNOING 

EVAP 

.20 

.22 

■ 

■ 

■  ^® 

.26 

.38 

.28 

.27 

.31 

.27 

.25 

.23 

.29 

.29 

.23 

.24 

.23 

.34 

.29 

.  39 

.34 

.46 

.  42 

.27 

.24 

.27 

.23 

.  16 

.  17 

.13 

8.50 

88 

80 

1 02 

100 

84 

66 

71 

56 

53 

65 

42 

68 

S3 

35 

19 

41 

34 

IS 

21 

34 

IS 

23 

1SS6 

80 

68 

87 

87 

68 

85 

91 

82 

87 

84 

84 

82 

79 

82 

87 

85 

85 

84 

86 

86 

89 

89 

91 

92 

88 

85 

86 

80 

77 

77 

76 

84.8 

MIN 

57 

56 

56 

56 

57 

58 

58 

57 

56 

56 

66 

54 

56 

56 

55 

55 

53 

51 

55 

56 

67 

60 

58 

55 

54 

54 

5< 

57 

57 

56 

SS  .9 

TULELn«E 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.30 

.17 

.  15 

.35 

.29 

.30 

.30 

.30 

.38 

.30 

.30 

.26 

.26 

.27 

.  30 

.29 

.  15 

.30 

.30 

.29 

.30 

.30 

.30 

.30 

.31 

.32 

.29 

.28 

8.86 

UULOU  CREEK    1  NU 

EVAP 

.28 

.  34 

.30 

.  32 

.  30 

■  ^ 

.  10 

.  19 

.  30 

.  06 

.  25 

.  30 

.  30 

.  15 

.  23 

.  32 

.  14 

.  15 

.  17 

.  15 

UINO 

3 

6 

7 

1  1 

7 

"2 

'  ^2 

■  ^ 

'  5 

10 

11 

•  ^1 

'^1 

■ 

12 

6 

6 

9 

9 

t 

9 

5 

0 

S 

5 

251 

MAX 

85 

98 

99 

97 

98 

71 

92 

91 

92 

94 

95 

93 

90 

85 

86 

85 

85 

86 

80 

83 

84 

85 

88 

89 

89 

e» 

67 

68 

88 

78 

82 

sa.s 

MIN 

63 

60 

67 

66 

65 

64 

S3 

57 

59 

59 

62 

58 

53 

52 

S3 

53 

55 

S4 

S3 

S3 

53 

55 

59 

60 

SS 

59 

60 

59 

58 

58 

59 

58.  1 

X        X  s 

SACRArCNTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  0AM  PROJECT 

EVAP 

.37 

.36 

.36 

.42 

.42 

.  30 

.  34 

.40 

.  37 

.  34 

.33 

.33 

.  32 

.30 

.30 

.33 

.30 

.35 

.38 

.  34 

.35 

.31 

.38 

.40 

.37 

.35 

.  36 

.  35 

.30 

.24 

.22 

10.59 

UINO 

3 1 

27 

29 

32 

53 

oi 

a\ 

37 

28 

30 

30 

26 

4 1 

43 

29 

30 

30 

3 1 

30 

31 

28 

35 

32 

30 

26 

1030 

MAX 

95 

97 

98 

96 

93 

92 

89 

86 

90 

68 

88 

86 

90 

9 1 

92 

92 

92 

8C 

9  1 

Bfi 

8G 

86 

85 

91  .0 

MIN 

65 

65 

72 

62 

68 

66 

65 

59 

63 

63 

59 

58 

53 

55 

66 

56 

59 

58 

58 

hi 

6C 

6 1 

56 

57 

56 

se 

59.6 

6RANNAn  ISLAND 

EVAP 

.  26 

.  35 

.  43 

.  41 

.  45 

.41 

.47 

.  42 

.29 

.  41 

.30 

.42 

.27 

.29 

.28 

.38 

.29 

.42 

.41 

.36 

.32 

.29 

.42 

.31 

.41 

.30 

.30 

.39 

.35 

.  34 

.35 

11.12 

UINO 

1 75 

105 

210 

180 

240 

110 

160 

180 

145 

245 

250 

260 

240 

160 

90 

180 

180 

180 

220 

70 

70 

50 

1  10 

70 

130 

16C 

150 

200 

160 

ISO 

140 

4970 

CMtCO  UNIVERSITr  TAHM 

EVAP 

.35 

.38 

.42 

.  45 

.29 

.  39 

.  39 

.  39 

.  38 

.46 

.37 

.38 

.32 

.30 

.36 

.  38 

.  30 

.  37 

.30 

.50 
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56 

58 

57 

57 

61 

62 

61 

60 

60 

54 

52 

51 

53 

59.6 

CACHUMA  LAKE 

EVAP 

*  3^ 

' 

■ 

^3 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

"  ^ 

^3 

■ 

8.04 

UINO 

pe 

3fi 

3R 

'  36 

3fi 

3n 

50 

3ft 

3P 

15 

' 

3T 

952 

MAX 

94 

93 

92 

90 

89 

9  1 

89 

87 

89 

88 

09 

87 

85 

86 

87 

88 

88 

89 

86 

88 

9C 

90 

91 

89 

86 

86 

85 

87 

86 

88.5 

MIN 

61 

63 

63 

62 

62 

60 

62 

60 

59 

60 

62 

61 

61 

60 

59 

59 

58 

57 

55 

55 

56 

57 

59 

59 

57 

55 

56 

57 

59 

59 

58 

59.  1 

CHliLA  VISTA 

EVAP 

■ 

■ 

■ 

■ 

\ ' 

■ 

■  ^ 

• 

■ 

7.06 

QO 

■ 

QT 

a  3 

1^5 

M7 

at 

• 

03 

MAX 

83 

74 

85 

83 

85 

83 

83 

84 

82 

82 

82 

64 

81 

8  1 

76 

82 

82 

81 

81  .9 

MIN 

64 

64 

- 

- 

64 

65 

64 

63 

61 

- 

- 

61 

62 

61 

61 

61 

- 

- 

56 

60 

61 

61 

62 

- 

- 

61 

60 

6C 

60 

60 

60 

61.5 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

.  39 

.  33 

- 

- 

.37 

.31 

.32 

.22 

- 

- 

- 

.27 

.20 

.25 

.28 

- 

- 

- 

.  30 

.20 

.23 

.  19 

- 

- 

- 

.43 

- 

.  38 

.  32 

- 

UINO 

12816 

MAX 

94 

94 

93 

92 

90 

96 

94 

93 

90 

88 

87 

90 

90 

88 

88 

89 

89 

91 

90 

90 

88 

87 

90 

92 

91 

92 

93 

87 

90 

89 

89 

90.5 

MIN 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

60 

66 

64 

53 

65 

65 

63 

64 

61 

62 

62 

62 

64 

63 

63 

63 

65 

64 

63 

60 

60 

69 

61 

62 

64.3 

TUITCHELL  DAM 

EVAP 

28 

28 

23 

7  75 

UINO 

■ 

59 

■ 

47 

■ 

■ 

49 

■ 

62 

101 

■  ^ 

3  1 

1  3 

■ 

' 

49 

14" 

■  ^ 

83 

■ 

■ 

* 

■  ^ 

69 

1596 

MAX 

91 

90 

88 

86 

87 

87 

89 

66 

84 

79 

84 

86 

85 

85 

82 

76 

79 

82 

89 

88 

_ 

_ 

81 

84 

84 

89 

79 

8' 

85 

84 

81 

84.  7 

MIH 

61 

60 

63 

61 

63 

61 

59 

59 

57 

58 

59 

69 

59 

59 

59 

55 

57 

58 

49 

50 

- 

56 

58 

56 

53 

55 

58 

57 

58 

67 

57  .  7 

z        z  z 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

■ 

■ 

i?3 

.  60 

■ 

■ 

■  ^ 

Iq 

■ 

■  ^ 

■ 

■ 

19.61 

UIND 

78 

71 

'91 

55 

57 

fiQ 

'  fln 

5^ 

fl3 

95 

70 

46 

QQ 

1Q 

MAX 

105 

106 

105 

105 

102 

101 

102 

102 

99 

108 

1  10 

98 

101 

100 

100 

109 

IOC 

10c 

101 

10^ 

101 

96 

96 

99 

98 

97 

101  .9 

MIN 

75 

76 

78 

79 

76 

75 

78 

72 

72 

72 

74 

72 

71 

68 

68 

66 

67 

69 

60 

67 

66 

68 

70 

70 

69 

70 

67 

70 

69 

67 

66 

70.9 

INOIO  U  S   DATE  GARDEN 

EVAP 

.42 

.  39 

.  30 

.  37 

.  46 

.60 

.68 

.67 

.60 

.  45 

.  45 

.49 

.47 

.  47 

.50 

.50 

.55 

.57 

.67 

.51 

.  46 

.45 

.  43 

.  35 

.57 

.  72 

.60 

.65 

.57 

.42 

.34 

15.66 

UIND 

22 

32 

28 

1 1 

22 

51 

53 

68 

61 

56 

49 

46 

58 

57 

58 

49 

50 

48 

151 

39 

21 

23 

35 

36 

58 

63 

33 

32 

10 

1320 

MAX 

104 

100 

99 

100 

98 

105 

104 

104 

103 

101 

100 

1  1  1 

101 

101 

100 

100 

100 

102 

100 

101 

99 

98 

lul 

100 

102 

103 

109 

100 

93 

103 

105 

101  .5 

MIN 

77 

77 

75 

80 

74 

73 

72 

69 

69 

67 

67 

63 

66 

70 

65 

66 

65 

65 

66 

65 

66 

67 

78 

68 

87 

68 

52 

64 

63 

62 

65 

68.4 

MOJAVE 

EVAP 

.67 

.38 

.  40 

.  38 

.  30 

.55 

.52 

.65 

.60 

.58 

.  45 

.49 

.51 

.58 

.55 

UIND 

72 

37 

91 

64 

41 

132 

146 

181 

101 

67 

84 

81 

131 

135 

99 

53 

114 

128 

171 

212 

72 

73 

92 

43 

65 

66 

92 

1  16 

94 

64 

64 

3000 

MAX 

97 

95 

95 

95 

85 

93 

92 

87 

94 

94 

94 

94 

90 

86 

91 

88 

09 

90 

90 

81 

MIN 

66 

72 

65 

66 

56 

64 

64 

60 

58 

60 

59 

63 

60 

56 

55 

54 

55 

56 

54 

53 
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STflTION  INDEX 


CRLIFORNIfl 


S  TR  T  T  HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  N  T  Y 

1—  U  U  1 N  1  1 

u 
cc 

— 
cr 

(C 

a 

UJ 

a 
a 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVHTION 
T IME  RNO 
TABLES 

UbOt K V t K 

ft. 

UJ 

— 

Ul 

> 
UJ 

cz  ^ 
—  0 

UJ  ^, 

flLiUn    LOUU    L'll  rLtOir 

0014 

06 

LUo  HNUtLtb 

29 

34 

30 

118 

16 

2960 

5P 

c 

DOUGLAS  BOWMAN 

n  U  C  L  n  n  1  u 

0024 

07 

QQw  QFPnrun 
OHN  DtKUiNU 

1 5 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

riuiri    nnriLrC"     OIMI  iuri 

0029 

02 

M  n  n  n  p 
n  uu  u  L 

2  1 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALfiMO   1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

7fl 

FRANK  J  CUZZILLO 

flLDERPOiNT 

0088 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

1 23 

37 

460 

8A 

8A 

EUGENE  OAHSON  WHEELER 

0093 

02 

P.I  FKJKI 
LrL  t  riPi 

Z  J 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

0115 

06 

inc.  QWPFtPQ 
LUo    nIMut  Leo 

1  Q 
1  O 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CO. 

Ql  P  T  KJF 

0136 

06 

O  n  N    U  i  t  UU 

d  0 

32 

50 

1  16 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ML  1  M  U  t  rt  n 

0  144 

06 

LUo    M  NUt L  t  O 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

OB 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  LtW  ASN 

Ql  TtlRQ^   PQhlPrFP  CTTQTrnij 

0161 

02 

M  n  nnr 

n  u  UUL 

9  1 
^  1 

41 

30 

120 

33 

4400 

no 
On 

On 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

PMBO  Y 

0176 

01 

oHN  DtKUlNU 

6 

34 

34 

115 

45 

635 

c 

STRTE  DIV  OF  HMYS 

Q  w  r.  T  n  1  0 

n  Pi  u  I  U  L  n 

0204 

05 

Till  a  D  c 
1 U  L  HK  t 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

BR 

ANCIOLA  ELEV  t  WHSE 

0212 

01 

u  □  D  a 

1  7 

38 

34 

122 

26 

1815 

BA 

8R 

c 

PHYSICS  DEP-PRC  UNION  C 

flNTiOCH  FIBREBOflRO  ML 

0227 

OS 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

46 

28 

IDA 

lOfl 

FIBREBCARD  CORPORATION 

flNTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

1 2  1 

4  4 

60 

BR 

BA 

BA 

CONTRA  COSTA  WATER  OIST 

PNZP 

0235 

06 

K  I  V  t  n  D  1  Ut 

3  3 

33 

33 

116 

40 

3925 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

□  PPl   C      UQl    1  FY 

Mr  r L  t    V  ML  L  C  T 

0244 

07 

qqkj   □  c d n  t  u o 
onn  btKUlNU 

1 5 

34 

31 

117 

13 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

opRftYn  r,RQKinF 

0320 

04 

oPi    LUlo  UDrU 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAO  DEPT 

nnnU"U  OCLU 

0322 

04 

nuN 1  t  K t  T 

O  A 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLARD 

Qponvn  <;Ff'n  pq  ft  c:nfln 

0327 

06 

LUo  HNUtLtb 

I  J 

34 

13 

118 

10 

1220 

CP 

Or 

CLOSED  6/5/74 

Han  nuUnlnlN 

0343 

05 

T  UL  ARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

BR 

BA 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HILHO    nUnU  UUIKH 

0368 

01 

NAPA 

1 7 

38 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.  GLADYS  A.  OUTRA 

Q  T  LlF  1  1 
M  1  H  t  L  L 

0374 

05 

Till  ooc 
1 UL  HKt 

9 

36 

28 

118 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flUBERRY   1  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

1  9  1 

04 

7A 

7fl 

RAYMOND  D.  MILES 

□  iiDiiDu    noM    Don  IC^T 
HUbUKN   UHH   ^^KU  JtL  1 

03BS 

02 

D  I    O  P  C"  D 

PLHCE  K 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

BR 

BA 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

HVHLUN   rLtnbUKh  rlcK 

0395 

06 

LOS  HNGcLEo 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

8A 

8A 

HARBORMASTER 

□  Q  n  r*  r  D 
□HUUt K 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

119 

01 

3030 

c 

LURNA  REED 

OOnCCO  DQCC 

DHUL/tn    rH  bb 

0425 

05 

HHR I r OoH 

1  4 

37 

40 

119 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

D  o  tr  c  o 

0436 

07 

bHN    btKNHKU I 

6 

35 

16 

1  16 

04 

940 

CP 

Or 

C  P 

0  r 

c 

L  .  E  .  ME  THENY 

OHntKor ItLU    WbU    Hr  K 

0442 

05 

KERN 

1 0 

35 

25 

1  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BHLLn    rUHtK  HUUbb 

0449 

05 

C  D  C  C  LI  n 

r  Kb bNU 

1  1 

36 

55 

119 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

r  G  «   E  COMPHNY 

dHlL   nUUNIHlN  Luursuui 

0468 

02 

T  c  u  □  M  n 
1 t  HHMH 

2  3 

39 

56 

122 

47 

5500 

s 

NRTL   WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

40 

1623 

7fl 

7R 

SRN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOH 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2  1 62 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

bHItb  KlUut 

0543 

06 

bN 1 H  bHKoHKH 

3  n 
JU 

34 

55 

119 

55 

5165 

5 

LUUNiY    Ur    bHNIH  BHKHHRH 

QQTTi  cr    rocctf  ano 
uHMLt    Lnttr.  HUK 

0546 

02 

T  C  Ll  □  M  □ 

1 t  nHMH 
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40 

24 

122 

08 
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c 
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0596 

05 
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9 

36 

41 

118 

52 
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5 
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06 
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28 

33 

56 
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58 
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06 
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33 

59 
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58 
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0609 

07 

□  r  i/cDC  Tnc 
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6 

33 

56 
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58 

2605 

4P 

4P 
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0619 

06 

1  nc    nupci  cc 
LUb  HNutLbb 

33 

34 
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27 
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5P 

c 
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04 

bHNlH  LKU/ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ni    DCDT      □  CTCCCCklC 

HLbtKT    B  oltrhtNb 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

118 

29 

5461 

MID 

BUR  .OF  PLT  .QUARANT INE 

BERKELEY 

0693 

0  4 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

1 5 

345 

8P 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

B I E  BE  R 

0731 

02 

1  n  c  c  c  LI 
LHbbfcN 

2  1 

41 

07 

121 

08 

4125 

c 

pni   Tc    nTv/    nc  cnoccTOv 
LHLlr    UIV    Ur  rUKtolKT 

bib  bHK   KRNOlK  blHTIuN 

0738 

01 

T  C  r  kt  T  T  V 

T  h  1  N  1  1  Y 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8fl 

BA 

H 

i(     C      CnDCCT  CCQUTPC 

U  b  r  UKt b 1    be  K V  I  Lb 

bll>  btHK  LHKt 

0741 

06 

bHN  otKUINU 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

DTP     DCQD     1^     CTDC  nTCT 

blU  bbHK  LK   rlKb  Ulbl 

bib  btHK   LHRt  uHM 

0742 

06 

bHN  HE  RU I  NO 

28 

34 

14 

1  16 

58 

6815 

c 

DCQD     UOllCV     MIlT     LiTD  Pn 

bbHK    VHLLbY    nu 1    WIK  LU 

blU  UHLiUN   UHn  rL2c3at 

0758 

06 

1  nc    Dki^^ci  cc 
LOb  HNCELtb 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

flQ 
On 

1     0    pn   cionn    pnuT  nTCT 
L   H   LU   rLuUU   LUNl  Ulbl 

BIG  PINE  CREEK 

0T67 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

08 

lie 

29 

10060 

s 

POI       nCDT     UTD  DCCnilDPCC 

LHL    Utrl    HTK  KtbUUKLbb 

till}  rINfcb  rHKr\   PL  OJO 

0779 

07 

1  nc    nktf^ci  cc 
LUb  HNLitLtb 

6 

34 

23 

117 

41 

6862 

5P 

c 

11   c   cnoccT  ccol/tpc 
U  b  rUKtbl  bcKVILb 

Off    Clio    CTnTC    o  no 

0790 

04 

MON 1 E  Rfc  Y 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

CTQTC     DQDtf  CCOUTPC 

biHIt    rHKrV  bbnVlLt 

BIG  TUJUNGfl  OBM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

IB 

118 

1  1 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCO 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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3  1 
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07 
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22 
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c 

HJ 
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G850 

04 

SANTA  CLARA 
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37 

18 

122 

10 

2330 
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MDC     UQDV  TUPCDDT 

MKb    MHKT  INLbKrl 
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0867 

02 

LASSEN 
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46 

121 

12 
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05 

KERN 

1 0 

35 

37 

119 
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BP 
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38 

55 
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02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 
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c 

HJ 

LiDTi      uCDTuCD  CCDUTPC 

NHIL    MtHlntK  btKVlLt 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

36 
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4P 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE   7  U 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

BLYThE   FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

114 

43 
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MIO 
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FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

BR 

BA 

8A 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STR 
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01 

Mt  NOOC INO 
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01 

123 

22 
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8R 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 
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6 

35 

00 

117 

39 
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KERN  CO  FIRE  DEPT 
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STATION  INDEX 


CRLlFORNIfl 
flUDOST  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


BORREGO  DESERT  PARK 
BOULDER  CREEK  G.  S. 
BOULDER  C  LOCRTELLI  R 
BOULEVARD  NO.  2 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRANDY  CREEK 
BRANNflN  ISLAND 
BRRNSCOMB  3  NNW 
BRAHLEY  2  SW 

BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVILLE  4  NNW 
BRIDGEVILLE  5  W 
BROCKWRv  SUMMIT 
BROOKS  FARNHRM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BRYSON 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BURBRNK  VAlLEY  PMP  PLT 

BURL INGRME 

BURNEY 

BURNT  RRNCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTLER  VRLLEY  RANCH 
BUTTE  LAKE 

BUTTONWILLOH 
CRCHUMR  LRKE 
CRJON  WEST  SUMMIT 
CRLRVERRS  BIG  TREES 
CRLRVERRS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 
CALLRHRN 
CRMP  RNGELUS 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP  SIX  LOOKOUT 
CRMPTONVILLE  RS 
CRNBY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CRNTIL 
CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CARPINTERIA  RESERVOIR 
CASTLE  ROCK  RAO  LAB 
CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CAZADERO  3  W 
CECILVILLE  5  SE 

CEDARVILLE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 
CHATSWORTH  FC24F 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CHIQUITO  CREEK 


0983 
1002 
1005 
1010 
1013 
1018 
1041 
1043 
1046 
1048 

1057 
1060 
1072 
1076 
1080 
i084 
1096 
1  112 
1 130 
1  133 

1142 
1  149 
1  159 
1  194 
1206 
1214 
1215 
1216 
1233 
1237 

1244 

1253 
1272 
1277 
1280 
1281 
1288 
1312 
1316 
1369 

1404 
1424 
1428 
1433 
1456 
1462 
1476 
1484 
1488 
1497 

1517 
1518 
1520 
1522 
1534 
1540 
1583 
1588 
1603 
1606 

1614 
1653 
1656 
1680 
1682 
1697 
1700 
1715 
1737 


SRN  DIEGO 

PLUMAS 

SANTA  CRUZ 

SRN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

SHASTA 

SflCRRMEMTO 

MENDOCINO 

IMPERIAL 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 

LOS  ANGELES 

SRN  MATEO 

SHRSTA 

TRINITY 

CONTRA  COSTA 

HUMBOLDT 

LASSEN 

KERN 

SNTR  BRRBRRR 

SRN  BERDINO 

CALAVERAS 

CALRVERRS 

RLRMEOA 

IMPERIAL 

NRPR 

SISKIYOU 
SRN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

SRN  DIEGO 

CALAVERAS 

SIERRA 

DEL  NORTE 

YUBA 

MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

0-^ANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MONTEREY 

SRNTR  BRRBRR 

SRN  JOAQUIN 

MRRIPOSR 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

YUBR 

LRSSEN 

LOS  RNGELES 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

MADERA 


33 
40 


37  09 
32  40 

34  35 

39  27 

40  37 

38  07 

39  42 

32  57 

33  53 

37  S3 

38  15 

38  17 

40  32 
40  29 

39  16 

38  46 

39  41 

39  00 

35  48 

40  52 

39  55 

34  11 
37  35 

40  53 
40  48 

37  52 
40  46 

40  34 

35  24 
34  35 
34  23 

38  17 
38  12 

37  29 
32  4  1 

38  35 

41  19 
34  09 

34  15 

32  37 

38  15 

39  38 
41  50 

39  27 
41  27 

34  1  1 

35  18 

40  10 

33  55 
33  55 

33  58 

40  05 

36  29 

34  24 

37  38 

37  24 

38  32 

41  06 

41  32 

39  29 

40  42 
34  15 
34  14 
37  58 
40  18 
39  42 
37  30 


116  25 

120  37 

122  12 

116  13 

118  22 

120  39 

122  34 

121  42 

123  39 
115  33 

117  56 

121  46 

119  14 

119  17 
123  49 
123  53 

120  04 

122  09 

121  20 

120  35 

121  06 
121  51 

121  20 

118  21 

122  21 

121  40 

123  28 

122  05 

123  54 
121  18 

119  28 
1  19  59 
1  17  34 

120  19 

120  22 

121  49 

115  28 

122  35 

122  48 

116  59 

118  06 

116  28 
120  51 

120  34 

123  52 

121  03 

120  52 

118  34 
1  17  58 

121  05 

117  50 

117  47 
1  17  47 
121  09 
121  44 

119  29 
121  30 

120  03 
123  08 
123  03 

120  10 

121  13 

120  58 

118  36 
1  18  37 
1  19  55 

121  14 
121  49 

119  23 


765 
5020 
2175 
3600 
3055 
5347 
1230 
30 
1455 

100 

275 

325 
6470 
6560 
2050 

387 
7200 

294 
3560 
4880 

925 
3800 
1760 

655 
10 
3127 
2150 

560 

420 
6060 

269 

781 
4780 
4695 
3360 

805 
12 

364 
3185 
5770 

4250 
2630 

658 
5600 
3700 
2755 
4312 

790 
2010 
4555 

404 

1625 
1  180 
2986 
425 
385 
515 
1425 
1  100 
2980 

4670 
2560 
5590 
948 
906 
4765 
4525 
185 
7290 


8A 


5P 


5P 


8R 


9fl 


6P 
MID 
4P 

8A 
8A 
9A 


3P 
4P 
6P 
SP 


4P 

5P 

9R 
8R 
5P 
6P 

8A 
8A 

SP 

8A 
SP 
8A 


8fl 


4P 


8fl 


9ffC 
C 


8AC 
C 


8flC 


CAL  DIV  BEACH  4  PKS 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
VINCENT  D  LOCATELLI 
MEYER'S   TRAILER  RRNCH 
L  R  WTR  i  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
USBR  SHASTA  FIELD  DIV 
CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 
MRS.   DOROTHY  F.  JACK 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CRKEBREAD 
ROBERT  W.  SANDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RLBERT  R  HUNT 
CALIF  DEPT  PARKS  «  REC 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHRM 
U  S  FOREST  SERVICE 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ERNEST  A  WEFERLING 

MRS.  RNNR  HOWE 

P  G  «  E  COMPRNY 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

B  WRSTE   WTR  TRMT  PL 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PRUL  F  KRUT 

MRS  M  fl  R  STIRTON 

G.  L .  SPEIER  COMPANY 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL   DIV  BEflCH  4  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA 
MRS  MARIAN  HAYDEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 

L  .8  .  UNIF lED  SCH  DIST  . 
RRCHIE  C  LERCH 
E  BRY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STRTE  OF  CRLIFORNIR 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  R  PIERCE  COLLEGE 
MARTIN  C  ENGEL 
P  G  4  E  COMPANY 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  4  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

COUNTY  OF  SANTA  BARBRRR 

LAWRENCE  RAD  LAB 

WM  H  ALISON 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
DWR-NORTHERN  CIST 
MRS.   PAUL  NEWTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
NED  ERRL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 


SEE  REFERENLE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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COLIFORNIfl 
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STRTION 


CHITTENDEN  PASS 
CHOLflME  RLLEY  RANCH 
CHUCHUPflTE  RflNOER  STP 
CHULfl  VISTO 
CITRUS  HEIGHTS 
CLOREflONT  POMONR  COL 
CLARKSBURG 

CLflRKS  VRLLEY  MUDO  RCH 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE   1  S 
CLOVER  VALLEY 
COAL INGA 
COALINGA  1  SE 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET   1  NNE 
COLBYS  FC  53  0 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  2  SSH 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  ITOS 
COTTONWOOD  CREEK 

COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC   193  B 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY    1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MTNC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  2 
CROCKETT 

CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
■CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUYAMACR 

DAGGETT  EDISON  PLANT 
DAGGETT  FRA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 
DRY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBRY 

OELRNO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STR 

DIAMOND  BAR 

DOBBINS   1  S 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOWNEY  FD  FC1Q7C 

DOUNIEVILLE  RANGER  STA 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 


1739 
1743 
1754 
1758 
1773 
1779 
1784 
1785 
1799 
1806 

1838 
1839 
1845 
1864 
1867 
1886 
1891 
1896 
1907 
1912 

1916 
1948 
1962 
1985 
1990 
2012 
2027 
2031 
2049 
2069 

2081 
2084 
2090 
2114 
2139 
2147 
2148 
2150 
2164 
2177 

2184 
2198 
2214 
2218 
2239 
2255 
2257 
2269 
2290 
2294 

2306 
2311 
2319 
2327 
2331 
2338 
2346 
2362 
2369 
2389 

2402 
2406 
2432 
2456 
2467 
2494 
2500 
2504 
2506 


COUNTY 


SAN  BENITO 

SN  LUIS  OBPO 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

YOLO 

GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

PLUMAS 

FRESNO 

FRESNO 

TRINITY 

BUTTE 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 
COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SISKIYOU 
KINGS 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOC INO 
LOS  ANGELES 
TULARE 
SAN  OIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 

MODOC 

LOS  ANGELES 
LOS  RNGELES 
MENDOCINO 
SAN  OIEGO 
SRN  BERDINO 
SRN  BERDINO 
SHRSTR 
SRNTR  CRUZ 
YOLO 

MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 
NEVRDR 
KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 


36  54 

35  43 
34  48 

32  36 
38  42 
34  06 

38  25 

39  33 
41  43 
38  58 

38  46 

38  48 

39  57 

36  09 

36  08 
41  05 

39  57 
34  18 

40  24 
39  06 

39  20 
39  12 

37  58 

38  53 

41  59 
36  06 

39  54 

33  52 
36  59 
36  29 

39  47 
39  50 

34  05 

36  34 
32  53 
41  46 
41  48 
41  46 
34  15 

38  02 

41  53 

34  19 

34  01 

39  50 

32  59 
34  52 

34  52 
41  06 

37  01 

38  32 

41  13 

41  42 

36  28 

33  39 

37  22 

39  18 

35  47 

36  36 

37  25 
37  34 

39  52 

32  51 

34  DO 
39  22 
39  19 

33  56 

39  34 

40  02 
39  57 


121  36 

120  15 

119  01 
1  17  06 

121  18 

117  43 

121  32 

122  24 

123  27 
122  38 

122  59 

123  00 

120  27 
120  21 

120  21 
122  42 

121  43 

118  07 

122  08 

120  57 

121  11 

122  01 
121  59 

121  01 

122  20 

119  34 

122  21 

117  34 

121  48 

118  11 

123  15 

123  05 
1  17  52 
118  21 

116  17 

124  12 
124  05 
124  12 

117  15 

122  13 

120  44 

117  51 

118  24 

123  38 
116  35 
1  16  52 
116  47 

121  31 

122  12 
121  46 

121  23 

120  33 

1  16  52 

116  23 

117  59 

120  50 

119  15 

121  52 
121  23 

120  47 

121  37 

116  37 

117  48 
121  12 
120  14 

118  08 
120  SO 
120  06 
120  05 


125 
1753 
5260 
9 

138 
1201 
14 
410 
975 
1365 

320 
320 
5500 
671 
663 
2500 
3180 
3675 
420 
2418 

595 
50 
195 
1480 
2703 
200 
487 
710 
264 
10160 

1  385 
1514 
575 
10700 
1500 
40 
120 
50 
4900 
9 

5175 
5370 

106 
1285 
4640 
1970 
1915 
3320 

273 
60 

3650 
5057 

194 
1200 
5225 
4455 

323 
45 
1200 

137 

2713 
3500 

880 
1640 
5937 

116 
2895 
4240 
4385 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4P 


4P 


8R 


4P 


8R 


MID 


8fl 


an 


5P 
5P 
5P 
BR 

MID 
Bfl 

12M 
8A 


Bfl 


4P 


C  H 
C 


BflCG 


OBSERVER 


VICTOR  L  HRSKIN 
WILLIAM  5.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOOORIOGE 
POMONA  COLLEGE  PHYSICS 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 
JOHN  R  JAROINE 
CARL  A  POTTS 

ELMER  W  OLSON 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
CAL  OEPT  HTR  RESOURCES 
COALINGfl  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPRNY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WRLTER  ROACH 
ROBERT  L.  CHANDLER 
BUR-SPORT  FISH  (  WLOLF 
COLFAX  RECORD 

YUBA  CO.  WRTER  RGENCY 

CITY  OF  COLUSA 

HOWARD  R  LEE 

W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  (  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG.  DIST 

TROY  DUNCAN 

CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

L  A  DEPT-WRTER  *  POWER 

GRANT  W  HRNCOCK 
MILD  C  CUMMINGS 
WILLIRM  B  TEMPLE 
ST  OF  CALIF   SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  (  LIGHT  CO 
OEPT  OF  PARKS  *  RECRERT 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 
C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 
MRS  MARY  S.  INGRAM 
HELIX    IRRIGATION  DIST 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
DALE  S.  BOSE 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HERMAN  L  LORENZEN 
CRL  OEPT  WTR  RESOURCES 
US  NRT  PRRK  SERVICE 
BOYD  DESERT  RESERRCH  CT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
PACIFIC  GAS  *  ELEC.  CO- 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRflO  SCHOOL 
STRNISLRUS  CO.  PARK  0. 
KEN  C.  BRATTON 

P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  ROYAT 
CALIF  OIV  BEACH  t  PKS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 


SEE  REfERENCt  NOTES  FOLLOMINC  ST«T|ON  INDEX 
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STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
<x 
z 

(X 

<r 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEHP. 

PRECIP. 

a. 

UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  1 8 

32 

1  455 

7R 

7A 

L  A  WTR  i  PWR  OEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNN  I  DAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

1 2  1 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

1  3 

1  22 

1 6 

2420 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

OUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

R  IVERSIOE 

6 

33 

48 

1  1 5 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

3 1 

1 205 

8A 

8A 

FRANKLIN  I  HOLDEN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  1 6 

49 

600 

7A 

7A 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

1 1 5 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

7  1 5 

5P 

5P 

P  G  4  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

M I D 

c 

GERALD  H  EDWARDS 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

1  4 

9645 

M I D 

SO  .  CAl IF  .  EDI  SON  CO . 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

1  4 

12  1 

1  2 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

8R 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENR 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

C 

HOMER  F  WRNNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

3  3 

40 

1  1  7 

20 

1285 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONOIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1 1  7 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  NO  2 

2863 

06 
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NEH   lORIA  MINE   t  CHEM 

421  1 

06 

R I  VERS  I DE 

33 

33 

45 

1  16 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLHILO  FIRE  OEPT 

I MPF R  r  fli 

4223 

07 

I MPER I AL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

T  MPF  P  T  Pt     F  QQ  QP 

4224 

07 

I  HPFR  [  Ql 

5 

32 

50 

115 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

r  fan  F  P  F  MHF  hif  F 

4232 

07 

I  N  Y  0 

1 9 

36 

48 

118 

12 

3950 

7R 

7A 

c 

H 

L  fl  HTR  (  PHR  OEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

1  1 

BR 

8A 

8P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

MID 

U  b  N  0   '  b 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

BA 

STATE   DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLr^CER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
flUOUST  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

o 
<x 

a 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

a. 

LJ 
Ui 

oc 
a. 

JESS  VOLLEY 

4374 

02 

MOOOC 

2  1 

4  1 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

JOHNSONDHLE 

4389 

05 

TULARE 

1 0 

35 

58 

1  1  8 

32 

4680 

8A 

JOSHUA  TREE  3  S 

4407 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

06 

1  16 

19 

3490 

SP 

JULIAN  WYNOLfl 

4418 

06 

SRN  OIEGO 

25 

33 

06 

1 1  6 

39 

3650 

SS 

SS 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8A 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

1  0 

1  16 

32 

4325 

8A 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8R 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1  385 

9A 

KENTFIELD 

4500 

01 

MAR  I N 

1 7 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

KERLINDER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

4  1 

121 

26 

177 

8A 

•KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  1  8 

47 

970 

5P 

5P 

KEkN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

1 0 

35 

47 

1  18 

26 

2703 

5P 

5P 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

1  1 

36 

00 

1  19 

58 

250 

8A 

8R 

8F 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

1  IR 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

KLAMATH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

1  2 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STAN  I SLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8A 

8F 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

1 7 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4516 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

C 

LA  CRESCENTR  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

1  18 

14 

1565 

5P 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

"LADUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  1  7 

47 

35 

4P 

4P 

LRGUNA  BEflCH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

C 

Lfl  HONOR 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

LAKE  RRROHHERD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

1 5 

34 

15 

1  17 

1 1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

53 

4662 

LAKE  MENDOCINO  OflM 

4689 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

1  4 

123 

1 1 

670 

c 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1  345 

5P 

5P 

LAKE  SABRINfl 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

LAKESIDE  2  E 

47  1  0 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

5 1 

1  1 6 

53 

690 

8A 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

c 

LAKE  SPRULOIND 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

LRKE  WOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

c 

LA  MESA 

4735 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LANCASTER  FSS/FRR 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

44 

118 

13 

- 

MID 

MID 

LR  PANZR  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

LR  PORTE 

4773 

02 

PLUMRS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

1 8 

41 

45 

120 

15 

6775 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9R 

9A 

LAYTONVILLE 

485  1 

D 1 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

1  23 

20 

1650 

c 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

8A 

LECHUZR  PT  STR  FC 

352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

c 

LEESVILLE  KEEGRN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

LEGDETT 

4883 

01 

MENDOC  I  NO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

LEHMRN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

1 6 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULRRE 

9 

36 

23 

1  19 

02 

513 

8A 

8R 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMRS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

LINDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

119 

03 

420 

7P 

7P 

LITTLE  PANOCHE  OET 

DRM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOA 

IDA 

IDA 

c 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

LASSEN 

2  1 

40 

53 

1 2  1 

1  1 

4170 

8A 

LIVERMORE  COUNTY  F 

D 

4997 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

8A 

c 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULRRE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8R 

8A 

c 

LODI 

5032 

05 

SRN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHRMR 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LONE  PINE  CTNWOOD 

PH 

5U67 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

c 

LONG  BERCH  WSO  flP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

1  18 

09 

34 

MID 

MID 

LONG  BELL  STRTION 

5086 

01 

MOOOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

LOOKOUT  3  WSH 

5093 

02 

MOOOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9fl 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

c 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTR  BARBRRA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8R 

LOS  ANGELES  WSO  RP 

R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

MID 

c 

OBSERVER 


RANDY  CHRISTENSEN 
MT  .  WHITNEY  LUMBER  CO 
ROY  W  WRGNER 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 
ROBERT  C  KYLE 
CD  FARM  «  HOME  AOV 
RAYMOND  J.  MULLEN 

LONE  STAR  INDUSTRIES 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 
P  G  <  E  COMPANY 
P  G  4  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L  .  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 

DENNIS  L  EMMONS 
HRRRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWRGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS  GLADYS  W  CLARE 
S  CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF  .  EDISON 
USBR-SHRSTA  FIELD  DIV 
HELIX   IRRIGATION  DIST 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
P  G  «  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
DEPT  OF   TRRNSPORTAT ION 

MRS  SHAWNA  CARR 
T  L  GOULD 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
J  S  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
JEANNE  D  HAND 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

IVRN  R  LEHMRN 
KRWERH  I  EMON  CO 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
LINDSRY-STRRTHMORE   IR  D 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.  CLOVERINE  COROER 
LIVERMORE  ALMDA  CTY  F  0 
ARCHIE   M  WEFERLING 
U  S  NRTL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LODI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER   TREAT.  PL. 
L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
8URRELL  REED 
S  BRRBRRR  CO  F  STA  24 
NATL  WERTHER  SERVICE 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 

<r 
z 

CE 

01 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
UJ 

u 

UJ 

ac 

0. 

a. 

UJ 

a  5 
—  o 

KJ  * 

a.  ^ 

t/t  Ul 

LUD    rlril/tLCO    LIVIL    Lin  K 

5115 

06 

LUo  HNUfcLEo 

1  3 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LR  CO  RIR  POL  CON  OIST 

L  U  O  t3nr(Uo 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8R 

8R 

CENTRRL   CALIF    IRR  OIST 

1             QQUHQ     QDmiDllQ  OPU 
LUo    nrinuO    r1f\DU"U"  "Ln 

5119 

05 

ME  KLfc  U 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

RRBURUR  RANCH 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9R 

9R 

9F 

CAL  DEPT  HTR  RESOURCES 

LOS  GflTOS 

5123 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

CITY  OF   LOS  GATOS 

LOS  GHTOS  4  SH 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

07 
u  c 

8R 

ALLEN  HELENIUS 

in<^   PRTPTfic;   PQwr.pp  CTQ 

5147 

06 

ON  1  H  OnKDnKH 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

LUOi  nlLLO 

5151 

05 

KERN 

1  D 

35 

37 

119 

41 

288 

c 

KERN  COUNT  Y  F IRE  DEPT . 

5162 

06 

oHN  UltUU 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

c 

SAN  DIEGO  HTR  DEPT 

LULln    rilLLJH    Or  n  1  riLfO 

5184 

04 

MHUTCDC  V 

HUN  1  t  Kt  T 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

1  IIMRPPVOPn  PQ 

5189 

05 

tL  UUKHUU 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

1  vTi  P  TP  pnnTwii  1    m  un 

LTILt    LK    rUUInlLL  oLVU 

5212 

06 

oHN    DC  KU I NU 

28 

34 

06 

117 

20 

1  160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCO 

1   VTl  C     r  DC  P  t(     DOUPCD  CTQ 

52  16 

06 

oHN  DcKUIND 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HOnP 1   T  MP  7 
nnUtLiNt    t  OH 

5231 

02 

LflSSE  N 

1 8 

41 

01 

120 

30 

5280 

SS 

L  R  REUCK 

5Z33 

05 

MflDERfl 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8R 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MRD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8R 

CIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MO  U  U 1^  C 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

HQMHnTM  PnQQ 

5284 

07 

MONO 

1 9 

37 

37 

119 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

riMnnUtrl  rUUL 

5268 

05 

M  □  n  c  D  a 
nHUt KH 

27 

37 

21 

119 

19 

3390 

s 

SO  .  CAL  IF  .  ED  ISDN  CO . 

HQU  T  P  r  Q 
PlHri  t  t  L  H 

5303 

05 

oHN  JUHUUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

BP 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

hqu3qutto   )  owe 

5311 

02 

C  LI  □  C  TO 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HHKt  laLHNU 

5333 

01 

bULHNO 

1  7 

38 

06 

122 

16 

52 

9A 

MARE    IS  NRVRL  SHIPyRRD 

MOD  T  c  no  o 

5338 

05 

KERN 

1  0 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOD  T  onCQ 

5346 

05 

MHK 1 ruSH 

27 

37 

29 

119 

58 

201  1 

9A 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MARKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5560 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

MRRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

^R 

-J  u 

in 

J  u 

u  / 

9A 

9A 

9P 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MHR \  Int I   3  5 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

nRR T INEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

FRANCIS  C.  MACALVEY 

nHKIlNcc   HHlcK  rLHNi 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

flHK  T  5  V  1  LLE 

5385 

02 

YUBR 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

fIRTMER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4513 

8fl 

CITY   SAN  FRANCISCO 

HHTILIJH  UHn 

5417 

06 

VENTURH 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA  C.  FLOOD  CONT  . 

ML    LHRTHT  point 

5444 

02 

TEHRMR 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

nL  LLUUU 

5449 

02 

SISKIYOU 

2  1 

41 

16 

122 

08 

3300 

8A 

8A 

c 

H 

CRRL  L  MYERS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

7A 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  S'lATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

1 1  6 

04 

180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

S I SK I  YOU 

1 2 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MENOOTA  0AM 

5528 

05 

r"  n  i~  (~  fci  rt 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

ERNEST  MRNGUS 

MERCED  rlRE   STATION  2 

5532 

05 

ks  c  D  f  c  n 

MERCED 

1  4 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

M  c  Q  r*  r"  n  o 

MERCED  Z 

5535 

05 

fcj  r"  n     c  n 

MERCED 

1  4 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIO  OIST 

UT^LlTOnbl  lift" 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLRCER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

R  M  POWELL 

M I  DOLE  T  OWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  130 

8R 

STRTE  OIV  OF  HIGHWRYS 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

1 8 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

56 

4945 

c 

SO  CRL  IF  EDI  SON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILO  S  NE 

O  D  C  a 

u  o 

TULARE 

9 

36 

1 6 

1 1 8 

46 

3100 

Q 

MRS.  FLORENCE  S.  WRLTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8R 

BR 

c 

H 

U  S  NHT   PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

SP 

5P 

H 

CRL  DIV  BEACH  (  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STAN  I SLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STAN  I SLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

^fTv     nc     ^nnc  c  T  n 

CITY   OF   MODE  5  TO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

118 

10 

2735 

8A 

8A 

c 

^r'Oki     f  n     c  t  o  c     n  c  n  t 

KERN  CO  FIRE  UEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

DO 

119 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  RP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT   SERVICE  STATION 

MONTERE  Y 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

1  2  1 

54 

345 

6P 

6P 

DnocDT      1  ockmcn 
KODCnT    J  KENHKU 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

rcUcRHL   RvIHTiON  HUnlN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

118 

53 

580 

BR 

vcNTUKH   lOUNTi    PIkE  Ucr 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

1 1 

36 

43 

118 

34 

8840 

s 

LUKH5  OP  ENuINtcRb 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

3! 

3075 

c 

oHN   DIE  GO  HR  T  c  R  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8R 

tlHo    THELnH   P  UOWNER 

MORGAN  HILL  6  WSH 

5646 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

8A 

8R 

MORRO  BAY  F IRE  DEPT . 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

570 

MID 

STRNORRO  OIL  OF  CRLIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

lie 

43 

5360 

s 

U  S  RRMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

28 

I  15 

32 

4730 

8A 

BR 

CALIF  DIVISION  OF  MHYS 

MT  BRLDY  FC  850 

5900 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

39 

4275 

BR 

c 

U.S.   FOREST  SERVICE 
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STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
cr 
z 

er 

QC 
Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT lOM 
TIME  AND 
TABLES 

— 

L 
UJ 

MOUNT  OfiNflHER 

5909 

02 

EL  DORflOO 

1 

38 

^5 

120 

40 

3408 

8A 

C 

MOUNT  DIRBLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

7A 

7A 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SRNTR  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

MniifuT  MPnpniu 
nuurii    ncor\UPi  t>o 

5941 

01 

Olonl lUU 

1  7 

1  L. 

41 

47 

122 

02 

4250 

8A 

SA 

MOUNT  MfiOONNR 

o  y  /  J 

n  A 

U  *t 

SANTA  CRUZ 

20 

J  / 

n  1 

U  1 

1  9  1 

A  ^ 

1  ouu 

C 

MT  SHN  JflCINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

8417 

5P 

5P 

MOUNT  SHflSTfl  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

MOUNT  SHflSTfl  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

C 

MOUNT  TRMOLPfllS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

C 

MT  WILSON  2 

6006 

05 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

^P 

'^P 

MUIR  HOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

MUMBO  BRSIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

NflCIMIENTO  DRM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

Bfl 

■  nnrfi   oitiic    nuori  inL 

6074 

01 

NAPA 

t  1 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NRVflRRO  1  NN 

b  I  Ub 

U  I 

MENDOCINO 

17 

jy 

1  U 

1  /  J 

o  o  n 
Z^U 

C 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

NEEDLES  Fflfl  flIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

MID 

MID 

NEVRDfl  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

NEWRRK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

8R 

NEW  CUYflMfl  FIRE  STR 

6154 

06 

SANTA  BRRBAR 

30 

34 

57 

119 

41 

2160 

OH 

OH 

r 
L 

NEWHRLL  SOLEDRD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

NENMflN 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

NEWPORT  BERCH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

S3 

10 

5P 

5P 

6194 

02 

C  1 1  T  T  P  P 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

NILANO 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

I  7 

1  1 5 

3 1 

60 

8A 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

3D 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

NORTH  BLOOMFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

NORTH  FORK  RRNGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

1  19 

30 

2630 

8A 

8A 

NOVATO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

L 

OAK  KNOLL  R  S  Z 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

OAKLAND  WSO  flP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MIO 

c 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEOA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

HQK  U  T 1  1  P     1  UMU 
Unr\VlLLt    1  HNH 

6351 

01 

rinr  n 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

OAKVILLE  4  SW  •  2 

6356 

0 1 

NAPA 

17 

38 

24 

1 22 

28 

1 685 

c 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33 

12 

1  17 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCOTILLO  HELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

8A 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

/  H 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

ONO 

6455 

02 

SHflSTfl 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

noourp  rniiWTY  ppcud 

6473 

06 

np  DW  r.p 
UK  rtriLrt 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  1 9 

1 8 

43  1 

IDA 

lOA 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

c 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

5P 

5P 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8fl 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

1  lA 

llfl 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

nc^TPQKinPP    1  QKP 

6552 

05 

HOP  T  P  nQQ 

1  A 
1 

37 

38 

119 

33 

8600 

OXNARO 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

1 1 

49 

8A 

8A 

OZENA  GUARD  STATION 

5577 

06 

VENTURA 

30 

34 

4  1 

1 1  9 

2 1 

3580 

c 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

MIO 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

8A 

PAICINES  OHRMALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

PRLMOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  16 

30 

425 

4P 

4P 

PRLO  ALTO  JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

c 

PRLOMfl 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

rMLUnHK    nl  UDotKVHIUKT 

6657 

06 

Onri    u  1 1  uU 

J  J 

33 

21 

116 

52 

5550 

7A 

7A 

c 

PRLOS  VERDES  EST  FC430 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7A 

PRNOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

PRRRDISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PRRKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

7A 

7A 

c 

OBSERVER 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  t  PARK 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GARY  ZIMMER 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
CAL  DEPT  HTR  RESOURCES 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CALIF  DIV  BEACH  (  PKS 
NWS  2ND-0R0ER  OBSERVERS 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 
NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
LINDA  ADAMS 
LESLIE  SALT  COMPANY 
SAN  BAR  CO  FIRE  STA  41 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT . 
RICHARD  fl  SMITH 
ORANGE  CO.  HARBOR  OIST 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL   IRRIG  OIST 
CHARLES  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MALAKOFF  OiGGINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

U  S  FOREST  SERVICE 
NflTL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  LILLIAN  DEL  BONOIO 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
EARL  G.  CARTIER 
BYRON  H  MILLER 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS  SHERRY  WICKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  flSSN 

CLOSED  5/31/74 
CAL  DIV  BEACH  t  PARKS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
JACK  G.  CLARK 
U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

DWR  <  NflTL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARO 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FLOYD  R  POOLE 

CARL  K  ROYSTON-LACFCO 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALE   IRRIG  DIST 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUFT  .  OF  STREETS  «  PKS . 
MISS  LILY  BERG 
PflRflDISE  FIRE  DEPT . 
METRO  WflTER  DISTRICT 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

Ui 

o 
z 

cr 

0: 

Q 

u. 

c 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

tei 

— 

UJ 
0. 

a 

UJ 

SPECIAL 

o 

? 

PnRKF  T  F 1  n 

rnnr\r  ILLU 

6703 

04 

HnKJtPDPV 
n  U  11  1  t  K  t  T 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

7A 

ROBERT  H.  DURHAM 

6719 

06 

L  U  o    n  ri  L/C  L  t  b 

3  4 

09 

118 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  HATER  DtPT 

6726 

02 

T  c  u n  HQ 
1 t  nn "H 

2  3 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

6730 

04 

bri    LUlb  UorU 

2  4 

35 

38 

120 

41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PflSO  ROBLES  5  NH 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

1040 

c 

C  J  WEYRICK 

PflSO  ROBLES  Fflfl  flP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

■J  □ 

P  1  c; 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PQTTFRc;niij  MPQnnu 

mi  icnouri  ncriuuK 

6751 

03 

M  nnnr 
n  uuuL 

2  I 

4  1 

1  1 

120 

12 

7000 

s 

CAL  DEPT  liTR  RESOURCES 

6754 

05 

K  P  D  M 
i\  t  K  N 

1 D 

34 

56 

119 

23 

3869 

7R 

HUDSON  RANCH 

676  1 

02 

1  C  n  n  n  M 

c  3 

40 

20 

121 

54 

1840 

7A 

NELLIE  THOMPSON 

PFPpppnrNF^  roMP 

6PG3 

02 

Mnnnr 
nuuuL 

2  1 

4  1 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL  DEPT  HTR  RESOURCES 

PFTPl  ilMQ   PTPF    <^TQ  9 

rt.lHLLjnH     riRL     O'rl  £, 

6826 

01 

0  U  N  U  n  r! 

1  < 

9  Q 
JO 

1  4 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE  STA  •  2 

PTpnpQ  Rl  QKiro  r.pn  <^ja 

riCUnn    DLririLn    LrnU  OIn 

6862 

06 

u  C  ki  T  1  1  DO 
V  t  N 1  UK H 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCO 

6893 

05 

T  1  in  1  1 1 M  uc 

p  uuL unrit 

2  1 

9  O 
30 

1 5 

120 

00 

5600 

c 

USES.  DISTRICT  RANGER 

p  r  up    PI  QT  noM 

6896 

05 

p  Dp  c un 

r  n  t  bniU 

L  1 

9  C 
JD 

49 

119 

20 

610 

7R 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

119 

21 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

J  J 

I  J  U  f 

BP 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

P  r  Pi  1    7  pc:p 

6940 

06 

U  C  Id  T  1  1  D  □ 
V  t  PI  1  U  K  H 

29 

34 

24 

118 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PrPlI     TPI  PMPTPPIMP. 

6942 

06 

U  r  kl  T  1  1 D  □ 
V  t  N 1 UKH 

29 

34 

24 

118 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL   CON  DIST. 

P  T  <^Hf\  PPQfM 
rionu  DCnLrr 

6943 

04 

bri    LUlb  UdrU 

4 

9  C 

Uo 

120 

38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

P  T  T    P  T  UPP    PK  1 

6944 

02 

C  uQC  T  D 

b  nnb 1 H 

9  1 

i  1 

4  1 

DO 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

PTT    PTUPP    P    U  c; 

6946 

02 

C  U  Q  C  T  O 

bnHb  <  H 

2 1 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  <  E  COMPANY 

PI  QPPPUTl  1  P 

6960 

02 

CI     n  no  Q  nn 
tL  UUKHUU 

1 

38 

4  4 

120 

48 

1890 

BA 

8A 
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16 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUQCTQ  HAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8R 

8A 

Bfl 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

5P 

5P 

TONY   N.  MACHI 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.  GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.   JEANNE  K.  MCMAHAN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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1  DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 
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C3 

a 
z 

a 

a 

UJ 

o 
z> 

<z 

LONGITUDE 

z 

o 

a 

UJ 
UJ 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 

UJ 

a. 
a. 

a. 

<£ 
> 

UJ 

a  5 
—  o 
u  z 

^. 
0-  2j 

SIERRflVILLE  RANGER  STfl 

8218 

02 

S  lERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

BA 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOflAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

I  930 

8A 

inHN   K    1  P  I  T  HOI  n 

JUnrl    n     LCI  inULU 

SLACK  CANYON 

O  c  /  D 

u  ^ 

MONTEREY 

24 

^  c 

JO 

Ub 

120 

40 

1730 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

R I  VERS  IDE 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

7A 

DESERT  HATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MAR  1 POSA 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

S 

CAL   DEPT  HTR  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

BA 

ALDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NH 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

8A 

WAYLANO  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  i  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8A 

H 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  19 

27 

6886 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

O  JOU 

u  o 

MARIPOSA 

14 

J  / 

jU 

119 

38 

5120 

8A 

BA 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

118 

34 

9580 

s 

SOUTHERN  CALIF   EDISON  C 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

J.  E.  3TULL 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTERE  Y 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

8A 

WALTER  8.  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

1 18 

42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

1  18 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE   TULE  HOWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

P  G  «  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

14 

6235 

BA 

8A 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANOISH   1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

8A 

RAY   C  FRALEY 

ST AND  I SH-H I CKE Y  ST  PK 

8490 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

BA 

CA  OEPT-PARKS  (  REC 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

84  99 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

1 20 

22 

1060 

IP 

P  G  <  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

56 

1  18 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  HSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

BA 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

BA 

FREO  H  COOLEY 

STONYFORO  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

BA 

BA 

c 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEROOH 

8591 

02 

SHASTA 

2  1 

41 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

3  4 

1 2  1 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.  LILLIAN  MAGRUDEh 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEAOOH 

8648 

05 

FRESNO 

I  1 

37 

05 

119 

13 

6240 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1  420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  «  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

I  10 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

1  18 

40 

1085 

BA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4  148 

MID 

MID 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

1 6 

38 

23 

120 

48 

1  586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

1  2 1 

Ub 

6160 

c 

b 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  t  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

H 

DOR  IS  L  .  ACKERMAN 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1  425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULR 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

I  020 

c 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THF  GFY^iFRS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1  668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-  112 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

J  J 

JO 

1   1  C 

lib 

1  n 
1  u 

1  15 

r 

L 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1 1 

118 

51 

810 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

51 

1900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1  1  40 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

117 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY   ?  SSF 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

8A 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALnMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

8P 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

c 

35 

47 

117 

23 

1695 

8A 

BA 

KERR  MCOEE  CHEM  CORP 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  St«T!ON  mOE« 
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TABLES 
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a. 

UJ 

a: 
a. 

a 

UJ 

SPECIAL 
iSEt  NOTES) 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  8 

122 

39 

4000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

ki  r~  I J  n  n  n 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1 1 

5995 

8A 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGfl 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

TUJUNOfl  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  1 8 

05 

4645 

C 

1  nf"     nkinri  cr*     cn  ccn 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELflKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

58 

1 2  1 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE   IRRIG  OIST 

TUNNEL  RRNGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

118 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STAN  I SL AUS 

1  4 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  1  7 

47 

1  1 8 

7A 

7  A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1 975 

4P 

4P 

JOSHUA   TREE   NAT.   MON . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GflS  S  ELECTRIC 

THITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MRRIR  VLY  WCD 

DHL  RANG£R  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  1  8 

39 

3695 

C 

USES  C/0  DIST  RANGER 

•  UK  I AH 

9122 

01 

ufktnnc  T  kin 

MENDOC I  NO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

6P 

UKIHH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  USW 

9124 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

08 

123 

1 6 

1 900 

8A 

kinr*     k4  ft  n   innic     f  nnnw 

MRS  MHRJORIE  S  OORY 

"UCLA 

91  52 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1 18 

27 

430 

4P 

4P 

U  C  L  fl 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  M 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

fcUDHR   J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

1 7 

40 

15 

124 

1 1 

255 

5P 

iicci   r~  v     f  nnccnc 

WESLEY  C  ROSCOE 

linn     ^n»i    i  c  n^i  n  n  n    r  x  t  Tr"o 

UPR  SAN  LLHNDRO  FILTER 

9185 

04 

n  1   n  fcj  c"  r>  n 

HLHMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6A 

c 

c    nnw    k^iiki    iiTi  ntcT 

E   BAY   MUN  U  F  L  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

20b0 

c 

CI  nnk'  cnkicijcn 

ELOON  FHNCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAV ILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VflCAVILLE  FIRE  OIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIECK) 

33 

33 

1  4 

1  17 

01 

1  390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VRLYERHO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

1 5 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1 18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.  WTR.  AND  POWER 

VENADO 

9273 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.  FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1 18 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

1 5 

34 

32 

117 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

116 

25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V  I  NTON 

935  1 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

I  20 

1  1 

4950 

4P 

cnnkiiy  nnTTn 

FRANK  DOTTA 

V  I  SAL  I A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  19 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  1  7 

1  4 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  OEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1  335 

8R 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

WALLACE  1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CALIF  DEPT  FISH  C  GAME 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

6P 

6P 

OWEN  B  LAWS 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.  BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC1G2C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8A 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8A 

8F 

c 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

1  16 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

1 0 

35 

36 

1  19 

20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

1  1 9 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEflVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

S I SK I  YOU 

1 2 

41 

26 

122 

23 

3593 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  I  WSW 

9512 

05 

KERN 

1 0 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

1 8 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1  19 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1 1 

36 

1  3 

1  19 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

BA 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTV ILlE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE   I  OKRNO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

8A 

8A 

8fl 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

1 1 

10150 

8A 

BR 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  O-LACFCO 

WHITTIER  NARROWS  0AM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

iiTi  nnncr"     nnn/^fn     c  t  r\ 

WILDROSE  RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

1  17 

14 

4100 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILLI AMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

7A 

7A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

9684 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK  1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

135 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 
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STATION  INDEX 


CfiLIFORNIR 
nuOUST  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  BND 
TfiBLES 


08 


OBSERVER 


HOODFOROS 
MOODLRND   1  MNH 
WOODSIDE  FIRE  STfl  1 
WRIGHTS 
HRIOhTS  LAKE 
YORBfl  LINDR 
YORKV ILLE 

YOSEMITE  PRRK  HERDQTRS 
YREKR 

ZENIR-KETTENPOM  STORE 

CLOSED  STRTIONS 

RRROYO  SECO  RS  FC  5080 
OREGON  MOUNTAIN 
PLRT INfl 


9775 
9781 
9792 
9814 
9916 
9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


0327 
6495 
6975 


RLPINE 
YOLO 

SRN  MRTEO 
SRNTR  CLRRR 
EL  DORRDO 
ORRNGE 
MENDOCINO 
MRRIPOSR 
SISKIYOU 
TRINTY 


LOS  RNGELES 

TRINITY 

SHRSTR 


38  47 

38  41 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 
38  54 
37  45 
41  43 
40  10 


34  13 
40  43 
40  22 


119  49 

121  48 

122  15 

121  57 

120  14 
1  17  49 

123  14 
119  35 

122  38 

123  27 


118  10 
122  58 
122  53 


5671 
69 

380 
1600 
6950 

350 
1  100 
3970 
2625 
3600 


1220 
3825 
2260 


8R 


MRS  HlLMfl  C  BRRR 

U  C  RGR  EXTEN  SERV 

HOOOSIDE  FIRE  DEPT 

MRRVIN  E  HRRE 

NRTL  HEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 

MRS.  V.  SYLVIA  HUL8ERT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCHIE  B  FUGATE 


CLOSED  6/5/74 
CLOSED  5/31/74 
CLOSED  5/9/74 
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CALIFORNIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlleht  savinc  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  p.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a  m      P  s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.   are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index, 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    Tbis  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-K^WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1.25,         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatol.5gical  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above . 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N,   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina     28801.  y  ^ 

Director,  Nat lonal  Climatic  Center 
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7 
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29 
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3 
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0 
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•  9M 

39 

.4M 

63 

7M 
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96 

1  8 

32 
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Q 

3 

Q 
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-  1.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

EUREKA  USO  CI  R 

60 

.0 

51 

.2 

55 

6 

-   1  .0 

71 

1  1 

44 

28 

274 

Q 

0 

0 

0 

T 

-  .65 

T 

29* 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

93 

.0 

4  1 

.1 

67 

1 

100 

20 

34 

28 

16 

24 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 
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65 

.0 

SO 

-3 

57 

7 

.3 
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45 
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Q 
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.7 

64 

2 
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28 

27 

62 

17 
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.0 

Q 

0 

0 

0 
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67 

.6M 

49 
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58 

3M 

79 

1  3* 

46 

20* 
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Q 

Q 

0 

Q 

.00 

■  46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
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82 

.  1 

47 

•  5 

64 

8 

.4 
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6 

42 
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52 

7 

Q 

Q 

Q 

.00 
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0 
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96 

.3 

42 
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SO 

9 

27 
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.6M 

43 
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66 

7M 
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0 

0 
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0 
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93 
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48 
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70 

9M 
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20 

42 

28 

I 

22 

0 

Q 

Q 
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0 
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80 

.3 

49 

.6 

65 

0 
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96 

6 

46 

26* 
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-  .31 
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0 
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28 
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0 
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68 
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27 
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.00 
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0 
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82 

.  I 
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56 

7 

90 
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27 
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1 

0 

18 

0 

.00 
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.00 
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0 
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0 
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.4 
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.1 
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40 

29 
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0 

.00 
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8 
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5 
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95 

•  6 

48 
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2 
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0 
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.0 

57 
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0 
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.0 
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0 
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.  1 

70 

6 
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43 
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0 
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0 
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.9 

75 

1 
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55 
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D 

18 
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0 
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.00 

.00 
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0 
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89 
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21* 
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.00 
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BLACKHELLS  CORNER  2HNH 

92 

.  B 

6  1 

.5 

77 

2 

100 

7 

55 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.  DO 

.00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

BUITONHILLOH 

94 

.B 

59 

.8 

77 

3 

2  .5 

101 

7 

55 

30. 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

83 

.SM 

48 

.2M 

65 

9M 

4  .5 

88 

22. 

42 

30. 

33 

Q 

0 

0 

0 

.00 

-  .51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

91 

.2 

58 

■  e 

75 

0 

1  .7 

102 

7 

52 

29. 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-     .  18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS  vr  BULL  RUN  RH 

93 

.6 

SB 

.7 

76 

2 

101 

B> 

53 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

86 

,  4 

54 

.0 

70 

2 

92 

2  1 

48 

I  4 

3 

7 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

COALINGA 

CORCORAN  IRRIO  DIST 

96 

.6 

S5 

.5 

76 

1 

lOS 

6 

47 

30 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

89 

.3 

51 

.8M 

70 

6M 

-  .2 

98 

10 

48 

30. 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

ELECTRA  POHER  HOUSE 

94 

.  2 

52 

,2 

73 

2 

1  . 3 

102 

7, 

45 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.  00 

.19 

.00 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

FIVE  POINTS  5  SSH 

91 

.0 

61 

.2 

76 

1 

102 

6 

56 

30. 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  HSO  AP 

R 

94 

.6 

60 

.1 

77 

5 

3.7 

102 

7 

51 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

96 

.4 

57 

.2 

76 

8 

2.7 

103 

8. 

50 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

88 

■  8 

47 

.  1 

68 

0 

93 

21- 

41 

29- 

8 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

74 

.5 

5  1 

.2 

62 

9 

5  . 9 

80 

22* 

45 

29. 

72 

0 

0 

0 

0 

.00 

.52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

84 

.6 

S3 

.1 

68 

9 

3.3 

88 

22. 

49 

30. 

3 

0 

0 

Q 

0 

.03 

.44 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

72 

.8 

46 

.3 

59 

6 

4.2 

79 

21. 

4  1 

29. 

157 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

lORIA 

90 

.  7M 

64 

.BM 

77 

8M 

4  .9 

96 

8 

54 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

95 

.  5M 

72 

.6M 

84 

IM 

3  .7 

104 

7 

60 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

.  DO 

.  1  4 

.00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

94 

.6 

60 

.8 

77 

7 

99 

7. 

51 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.9 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY 

98 

.6M 

H 

112 

4 

27 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

93 

.9 

66 

.2 

80 

1 

2.5 

100 

7. 

58 

29. 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 

93 

.8 

60 

.5 

77 

2 

2  .8 

100 

7 

55 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .IB 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L INOSAY 

95 

.5 

51 

.7 

73 

6 

.6 

102 

6 

44 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LITTLE  PANOCHE  DE T  DAM 

91 

.0 

59 

.7 

75 

4 

96 

8. 

50 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODGEPOLE 

73 

.7 

40 

.4 

57 

1 

79 

6. 

34 

29 

231 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOD  I 

92 

.6 

52 

.7 

72 

7 

3.5 

100 

6. 

45 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .21 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

91 

.3 

58 

.3 

74 

8 

1  .9 

99 

7. 

51 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

■  00 

-  .16 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS  DET  RESV 

90 

.6 

62 

.  1 

76 

4 

99 

8 

49 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

95 

.4 

58 

.0 

76 

7 

3.4 

102 

7 

50 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

MANTFCA 

91 

.6 

56 

.  1 

73 

9 

100 

7 

51 

28* 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

94 

.0 

67 

.  1 

80 

9 

3.0 

100 

8. 

59 

30. 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFeOENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOCI 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  RND  DIVISIONAL  DATA  crlifornir 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  Of 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO 

OF 

OBYS 

SIBIION 

£ 

MAX  . 

MIN. 

° 

r  ^ 

g 

UJ 

UJ 

S  1 

UJ  E 

1 

i 

3  O 

s 

1 

S 

a 

5 

tn 

_^ 

°  s 

g 

- 

ic 

if 

fi 

T! 

f  s 

=  1 

S 

if 

if 

o 

g 

o 

o 

ss 

a  2 

2 

c  o 

= 

T 

Ji 

(lERCED  FIRE  STPTION  2 

93 

.9 

55 

.7 

74 

8 

2.S 

101 

7. 

48 

30 

0 

23 

0 

0 

g 

.00 

-       .  1  1 

.00 

.0 

D 

0 

0 

0 

MODESTO 

20 

0 

g 

0 

NEWMAN 

9< 

.  1 

56 

.6 

75 

4 

3  .0 

101 

7. 

61 

29 

0 

25 

0 

0 

g 

.00 

-      .  12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STF) 

91 

.  1 

53 

.2 

72 

2 

96 

22- 

47 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

.OD 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

95 

.2 

57 

.7 

76 

5 

2.9 

101 

8. 

50 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-     .  12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

97 

.  1 

59 

.9 

78 

5 

4.4 

103 

7 

53 

29 

0 

30 

0 

0 

g 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSET  3  E 

1  6  ♦ 

0 

0 

0 

g 

0 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

87 

.4 

59 

.6 

73 

5 

95 

20 

51 

17. 

0 

g 

0 

0 

g 

.00 

-  .61 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

89 

.  1 

61 

.7 

75 

4 

98 

6 

53 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

92 

•  1 

53 

.6 

72 

9 

2.0 

100 

7 

47 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

81 

•  9 

48 

.4 

6S 

2 

4  .0 

87 

7. 

43 

15 

36 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .57 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WSO  AP 

30  + 

23 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

90 

.7 

56 

.5 

73 

6 

4  .0 

101 

7 

51 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

-     .  17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

86 

.2 

52 

.6 

69 

4 

92 

20 

44 

16. 

S 

5 

0 

0 

g 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

27 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EOISON  PH  1 

98 

.2 

61 

.  1 

79 

7 

103 

8. 

55 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

91 

.0 

52 

.7 

71 

9 

2  .5 

96 

6 

47 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

-  .36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

92 

.8 

54 

.  1 

73 

5 

101 

7 

46 

30. 

0 

25 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

g 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

91 

.6 

58 

.3 

75 

0 

99 

7» 

50 

30. 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIfl 

93 

■' 

60 

76 

2.1 

99 

53 

30 

° 

25 

Q 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA5C0 

96 

.4 

59 

.8 

78 

1 

2  .8 

103 

7 

53 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 

94 

•  3 

46 

.4 

70 

4 

4.3 

99 

21> 

41 

30. 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .60 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

74 

1 

3.4 

T 

-  .24 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

90 

.7M 

59 

.3M 

75 

DM 

99 

4 

46 

13 

6 

1 8 

0 

0 

0 

.22 

.22 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0 

0 

Q 

g 

0 

0 

BARRETT  DAM 

91 

.3 

56 

.4 

73 

9 

1  .9 

100 

5» 

48 

15 

2 

2 1 

Q 

Q 

g 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

91 

.9 

58 

.1 

75 

0 

ICO 

7 

50 

14 

3 

21 

0 

0 

0 

.00 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

75 

.7M 

45 

.3M 

60 

5M 

82 

10* 

36 

16 

128 

0 

0 

0 

0 

.97 

.67 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

90 

.4 

5^ 

73 

8 

1  .  1 

101 

22 

45 

15 

0 

1 7 

0 

Q 

g 

.00 

-      .  12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  LAKE 

1  00 

2 

1 5 

0 

0 

g 

•  00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

90 

.3 

52 

.5 

71 

4 

97 

9» 

42 

15 

5 

1 8 

Q 

Q 

g 

.31 

.05 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

95 

.5 

56 

.6 

76 

1 

108 

22 

48 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

70 

.8 

62 

.7 

66 

B 

-      .  1 

76 

3 

56 

28 

6 

0 

0 

0 

0 

.00 

-      .  12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

CORONA 

1  0  1 

50 

28. 

0 

1  8 

g 

■  00 

.19 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

78 

5 

61 

9 

70 

2 

I  .7 

89 

22 

57 

28 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

82 

0 

52 

6 

67 

3 

2.6 

89 

13 

45 

30. 

22 

0 

0 

0 

0 

.20 

-  .38 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

94 

6 

51 

.6 

73 

1 

103 

21-. 

44 

29. 

5 

23 

0 

0 

0 

.00 

-     .  1 1 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

88 

7 

56 

7 

72 

7 

I  .9 

101 

24. 

51 

29. 

0 

1 6 

Q 

g 

T 

-  .15 

T 

26 

.0 

0 

0 

D 

0 

ELSINORE 

0 

26 

Q 

g 

Q 

.02 

.15 

.  02 

2  2 

.  D 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

85 

1 

60 

.0 

72 

6 

1  .5 

98 

22 

54 

16. 

0 

1 0 

Q 

g 

g 

.00 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

91 

9 

63 

.3 

77 

6 

105 

22* 

55 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

86 

.3 

62 

.1 

74 

2 

101 

21 

54 

28 

0 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAU  0AM 

92 

.3 

49 

8 

71 

1 

100 

5 

41 

13 

7 

24 

Q 

.06 

-  .20 

.06 

26 

.0 

D 

0 

0 

0 

IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

8 

89 

4  3 

1  4 

1 8 

g 

Q 

g 

g 

T 

26* 

.  0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  HYNOLA 

87 

e 

53 

.2 

70 

5 

103 

4 

40 

27 

8 

1  2 

Q 

g 

g 

.73 

.55 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAGUNA  BEACH 

75 

.9 

59 

.3 

67 

6 

.7 

80 

27. 

52 

28. 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

D 

0 

0 

0 

LA  MESA 

83 

2 

51 

.9M 

72 

6M 

1  .7 

96 

22 

52 

28 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

71 

.7 

51 

.0 

61 

4 

64 

1  1 

42 

30. 

112 

„ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WSO  AP 

56 

28 

G 

f: 

J: 

■  00 

.  09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  USD  AP  R 

75 

.  1 

62 

.8 

59 

0 

.3 

86 

22 

59 

26 

0 

T 

-  .07 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

81 

.5 

64 

.9 

73 

2 

.5 

93 

22 

60 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  2 

80 

.9 

63 

.5 

72 

2 

4  .9 

88 

3 

57 

14. 

0 

0 

0 

D 

0 

.00 

-  .29 

.0" 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

.6 

85 

5 

58 

28* 

1 

_ 

.  00 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

75 

.9M 

61 

.7M 

68 

BM 

86 

2 

52 

30 

4 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

88 

.7M 

53 

.3M 

71 

OM 

-  .1 

101 

4 

45 

28. 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

75 

.0 

56 

.9 

66 

0 

1  .  1 

83 

6 

51 

15 

24 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

82 

.9 

59 

.4 

71 

2 

2  .6 

90 

8 

52 

14 

0 

.74 

.36 

.74 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

PASADENA 

54 

29* 

0 

J: 

J: 

^ 

.16 

T 

27 

■  0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

88 

.4 

59 

.1 

73 

8 

I  .7 

98 

23 

52 

17 

1 

1  5 

J: 
0 

.00 

.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  CHAPMAN 

91 

.9 

55 

.8 

73 

9 

100 

2. 

43 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

93 

.0 

59 

.3 

76 

2 

2.3 

103 

4 

53 

17. 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  .3 

92 

.  1 

60 

.0 

76 

1 

2.7 

103 

21 

52 

28 

0 

22 

0 

•  00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

22 

5  3 

28. 

0 

21 

a 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

94 

•  5 

61 

.3 

77 

9 

3.3 

104 

21. 

53 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

.02 

-  .29 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WSO  //R 

84 

.4 

63 

.8 

74 

1 

5.2 

90 

7. 

55 

1  4 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  OIECO  WSO  AP  R 

75 

.  1 

6S 

.4 

70 

3 

.4 

84 

2 

61 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .13 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

88 

.7M 

60 

.7M 

74 

7M 

2.0 

100 

22 

53 

28 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

98 

.0 

55 

.7 

76 

9 

3.3 

106 

4 

46 

1  4 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

70 

•  0 

56 

.7 

63 

4 

80 

5 

52 

1 

57 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

82 

.6M 

62 

.6M 

72 

6M 

I  .2 

92 

7 

55 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

74 

.9 

58 

.6 

66 

8 

.0 

85 

23 

54 

29. 

19 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  .02 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

72 

.4 

58 

.4 

65 

4 

.4 

81 

22 

48 

28 

23 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .07 

T 

25. 

.0 

D 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

71 

.9 

52 

.8 

62 

4 

-  .2 

84 

30 

45 

30 

78 

0 

0 

0 

0 

T 

-      .  10 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

M 

M 

M 

72 

8. 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOWINO  STAIION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  mlifornia 

SEPTEHBER  1974 


TEMPERRTURE 

PREC IPI TOT  ION 

NO 

OF 

DAYS 

-  _ 

SLEET 

NO . 

OF 

OATS 

STAT  ION 

</) 

MAX  . 

niN. 

r  ^ 

£ 

w 

8 

a 

1 

o  S 

o 

s  i 

c 

s 

s 

a  c 

a  c 

i  I 

s 

a 

z 

oc 

5 

s 

»  a 

itJ  z 

> 

a.  o 

X 

s 

°g 

*  I 

ii  S 

3 

s 

s 

a  = 

a  c 

c 

o 

-• 

a 

85 

K  i 

O  u. 

s 

- 

a  r 
c  o 

o 

- 

79  -SH 

56  .0 

67 

8M 

90 

22 

60 

1  S» 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ql  lU    r  I  T  V 

95.8 

57  . 1 

76 

S 

103 

4 

48 

1  4 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

77.2 

60. S 

66 

9 

.7 

88 

4 

56 

28 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  . 

rujuNcn 

89. 1 

59.4 

74 

3 

98 

4. 

50 

28 

1 

17 

0 

0 

0 

T 

I 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

84  .2 

59.6 

71 

9 

1  .7 

96 

23 

51 

IS 

1 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THITCHELL  OflH 

77  .6N 

49  .8M 

63 

7M 

84 

8* 

47 

28* 

43 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  C  L  fl 

75. 2 

60. S 

67 

9 

-  1  .2 

91 

22 

55 

28 

9 

? 

0 

0 

0 

.00 

-  .09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  IP)  Qun  "i  ti 

UrLMNU    J  N 

89  •  4 

58.5 

74 

0 

1 0  1 

2  1 

48 

28 

2 

17 

0 

0 

0 

.  00 

.  24 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

VISTR  2  NNE 

80-3 

57.4 

68 

9 

93 

22 

SI 

IS 

1 

I 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

90-5 

52.0 

71 

3 

3.0 

96 

6 

42 

27. 

5 

17 

0 

0 

0 

.54 

.21 

.54 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

YORBA  LINOP 

87 . 3 

58.6 

73 

0 

1  . 1 

99 

22 

50 

28 

0 

12 

° 

° 

" 

■  00 

.  20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

n I  V  I ^ I nn 

U  1  V  1  D  1  uri 

7  1 

1 

I  .  4 

.06 

.  1  4 

.  0 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

1 05  •  3 

74.0 

89 

7 

1 1  1 

8* 

68 

30* 

0 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Drin 3  I  Un 

97.5 

61  .2 

79 

4 

2.7 

104 

5 

53 

IS 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DC  Hunun 1    1  c 

92.3 

59.6 

76 

0 

3  .8 

100 

9 

50 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  USO  HP  R 

92  ■  6 

48  .4 

70 

5 

3  .0 

1 00 

8* 

39 

28 

6 

20 

0 

0 

0 

.  00 

•  10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLTTHE 

102-9 

72  .0 

87 

S 

2  . 2 

1  1  2 

9 

64 

30. 

0 

30 

° 

° 

° 

.20 

22  . 

.  0 

0 

0 

0 

0 

1  02 . 1 

76  .8 

89 

5 

I  .9 

1  1  2 

1  0 

70 

1  5 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.27 

T 

1  9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

102.0 

73.8 

87 

9 

112 

10. 

65 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

.04 

.04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRflHLET  2  SH 

101  .8 

71  .4 

86 

6 

.2 

110 

10 

63 

15 

0 

30 

0 

0 

0 

.40 

.19 

.39 

23 

•  0 

1 

0 

0 

CfiNT IL 

OfiCOETT  fBfl  BIRPORT 

100.1 

72.6 

66 

* 

7  . 2 

106 

9 

65 

1  5 

0 

30 

' 

■  32 

.  0 

0 

0 

0 

DP  ATM    U  Qt  1  P  Y 

1  1 0  . 1 

80  .6 

95 

4 

4  .5 

1 1  6 

9* 

66 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.  1 0 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

nppp   QPRTurc   rni  i  crP 

COPI  C  HnilUTQfU 

cHULt  nUUnlHlN 

100. 1 

78. 5 

89 

3 

2.6 

109 

10 

74 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

-  .29 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

103  .3 

72  .6 

88 

0 

2  .4 

1  1  2 

9 

66 

30* 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

.  08 

.02 

2  1 

.  0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

91.4 

53.6 

72 

5 

1 00 

8 

45 

1  5 

0 

15 

° 

° 

" 

.65 

.  3S 

5 

.  0 

^ 

0 

0 

r  H  I  n nUN 1 

90 . 3 

66  .6 

78 

S 

5  .2 

99 

4 

56 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

.  00 

.21 

.00 

.  0 

0 

0 

u 

0 

pni  n   Dnr»(  doupu 
wULU    KuUR  HHNLn 

102.0 

76.4 

89 

2 

1  1  1 

10. 

67 

IS 

0 

30 

0 

0 

0 

.10 

.10 

14 

.0 

0 

I 

0 

0 

91  . 1 

53  .0 

75 

4 

3.1 

97 

9. 

52 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

-  .19 

I 

26 

.0 

0 

0 

0 

HfltRELD  PUMPING  PLANT 

98 . 7 

70.6 

84 

7 

2  .  1 

106 

1  1  ♦ 

62 

1  3 

0 

30 

0 

0 

0 

.  0 1 

.  1  5 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

1  02  .0 

75  .2 

88 

6 

2  . 5 

1  1  0 

1  0 

67 

1  5 

0 

.  09 

■  09 

.08 

26 

.  0 

0 

0 

^ 

^ 

inrtKiHL    rHH  Hr 

101.6 

74  .3 

68 

0 

1 1  0 

10* 

68 

1  5 

0 

30 

0 

0 

0 

.  08 

.07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 NUt  r t NUt NL t 

93.3 

57.6 

75 

5 

98 

1 1- 

49 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INOlO  U  S  DATE  GRRDE N 

103. IM 

73. 6M 

88 

4M 

2.4 

1  12 

10. 

64 

28. 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INTOKERN 

98  . 5 

59  .9 

79 

2 

103 

1  0* 

S  3 

29  * 

0 

30 

0 

0 

0 

.  I  1 

•  1 1 

26 

.  0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

102  .5 

76  . 3 

89 

4 

2  . 4 

1  1  1 

1  1  ♦ 

70 

1  3 

0 

30 

Q 

Q 

.00 

.18 

•  00 

.  0 

0 

LHnt  HnKUMntHU 

BO. 3 

S3  .9 

67 

1 

2  .8 

85 

1  5* 

47 

1  5 

1 0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  55 

.  00 

•  D 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER  FSS/FAA 

94.9 

59. 4 

77 

2 

101 

7. 

49 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

I 

25 

.0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

102.9M 

70.2 

86 

6ri 

1  .8 

115 

9 

62 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

87. 8M 

67  .  4M 

77 

6H 

97 

5 

6  1 

27 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.  06 

.05 

* 

.  0 

0 

0 

MOjnVE 

94  .2 

63.1 

78 

7 

1 00 

8* 

5 1 

20 

0 

Q 

Q 

Q 

.  00 

.16 

.DO 

.  0 

0 

0 

Q 

MOUNTAIN  PASS 

87  .2 

59.7 

73 

5 

94 

1  0* 

49 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

.  72 

.72 

•  0 

0 

1 

1 

u 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

68 .  IM 

43. 9M 

56 

OM 

78 

10 

37 

29 

263 

0 

0 

0 

0 

T 

I 

4. 

.0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

101  .3 

76.7 

89 

0 

2.1 

1  1  1 

10> 

63 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.17 

-      .  1  1 

.1  1 

25 

.0 

J: 

I 

0 

0 

PALMDALE 

95  .2 

6  1  .8 

78 

5 

4  .2 

1  0  1 

3 

54 

29. 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  IS 

.00 

.  0 

^ 

PALM  SPRINGS 

104  .0 

74  .0 

89 

0 

4  .8 

1  1  2 

1  0 

62 

29 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.00 

•  26 

.00 

.  0 

PARKER  RESERVOIR 

102  .9 

78  .0 

90 

5 

2  . 1 

t  1  1 

1  0 

70 

1  7 

0 

30 

0 

0 

0 

.39 

20. 

0 

RANOSBUR& 

93  .2 

64.7 

79 

0 

3.2 

100 

6 

57 

14 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Thermal  faa  ap 

101  .6 

70.3 

86 

0 

1 1 1 

8 

60 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

17 

.0 

D 

0 

0 

0 

TRONA 

101  .6 

66.8 

84 

2 

4  .2 

108 

7 

59 

29. 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

thentynine  palms 

99.5 

67. B 

83 

.7 

3.3 

107 

8 

61 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  F IRE  Sl A  79 

92.0 

55.1 

73 

.6 

98 

7 

44 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

94  .8 

58. S 

76 

.7 

4.8 

100 

9. 

52 

30. 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

62.7 

32.2 

47 

.5 

68 

1  1. 

25 

30. 

521 

0 

0 

18 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MHITE  MOUNTAIN  2 

51.4 

33.4 

42 

.4 

57 

1  1  • 

26 

30. 

672 

0 

0 

1 1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

HILOROSE  RANGER  STA 

88.9 

58. 7M 

73 

.8M 

95 

8- 

52 

29. 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

80 

.  I 

2.9 

.06 

-  .22 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEK 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


aloehpoimt 

ANGWIN  PflC  UMIOn  C3L 
BIG  SAR  RANGER  STATION 
aOONViLLE  r«TNC  STA 
6BAN5C0K  3  NNH 

BRIOGEVKLE  4  NNW 
eURNT  RANCH    1  S 
BUTLER  VALLET  RANCH 
CAL  ISTOGA 
CALLAHAN 

CAZAOERO  3  W 
CECILVILLE  5  SE 
CLEAR  CREE". 
CLOVERDALE  3  SSE 
COPCO  NO   1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITV  7  ENE 
CUmiNGS 
DUTT8NS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  USO  CI 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 
GRATON 

GREENVIEu 

guerneville  2 

happy  car«>  ranger  sta 

hayfork  ranger  station 

healosburg 

hEALOSBuRG  no  Z 

HILTS 

HOOPA 

lOLEUILO  HUT  rwTNC  S'.-* 
KEMTFIELO 


K0R6EL 

LAVA  BEOS  NAT  MONUKNT 
riAO  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

liOUNT  HEBRON  as 
MUIR  UOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL   R  S  2 
OAKVILLE    I  WMW 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Px 
ORLEANS 

PETALUm  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  pk 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  Aviation 
SKAGGS  SPGS  LAS  lOr«S 
SONOMA 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELAKE 
UK  I  AH 

UKIAH  4  USU 

UPPER  MATTOLE 
UARM  SPRINGS  DAM 
tCAVERvILLE  RANGER  STA 
tCEO  FIRE  OEPARTfCNT 


UILLOU  CREEK 


DRAINAGE  02 

AUIN  RANGER  STATION 
ALTUHAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 

BLUE  CANYON  MSG  AP  //^ 

BOMWN  OAn 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  HS 
BUCkHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNET 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POiCR  HOUSE 

CHALLENGE   RANGER  STA 
CHESTER 

CMICO  UNIVERSITY  FARM 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLAHKS  VALLEY  ruDO  HCH 
clEarlake  highlands 
C9HASSET   i  MNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POtCR  HOUSE 

COLUSA  2  SSW 

COOL 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3      4    5    6     7    8    9     101112    131415  16171 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMIHO  STATION  INDEX 
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STRT I  ON 


Oftftft  2  SE 

OAVIS  2  WSU  tXP  rARM 
OCCa  CQCCK  roRCbAT 
DC  SAOLA 

0066  INS  1  S 

OOMIICvRlC  RANCCa  STA 
OUfiNIGAN 

OUnSfUIQ  BAnC£tl  STA 

EA&T  DARK  seseavQiii 

cAiariELO  t  iBE:  station 
rot son  0A« 

rOftCSTHTI-L  RANGCR  STA 
raCNCM  GULCH 

CEOfiGCTOurt  BANGCCI  STA 


NTMCE  STA 


CIBSOM  MWT  M 
GOLD  RUN 
OAASS  VALLEY  NO.  3 
GREENVILLE  RANGER  STA 
OBIZlLT   tSLANO  REruCC 

MABRISON  OULCm  RS 
HARBt  CNGlEBRIGhT  DAn 
HAT  CREEK  Oh  NO  1 
HIDDEN  vAllEt  ranch 
HOBCQGS  n  I  u 

lOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSET    1  N 

RCLSEYVILLE 
KILABC  POKB  HOUSE 

LAKEPOBT 
LAKE  SPAUIOING 
LEESVILLE  KCEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLET 
LOOKOUT   3  MSM 

MAOEL  INE 
nnUAHITA  LAKE 
MARRLET  COVE 
marsv'LLE 
CLOUD 

niDDLETOMi 

MINE DAL 

MOUNT  DANAHER 

r«UNT  SHASTA  WSO  CI  / 

AEvROA  CITt 

NICOLAUS  2 

ONO 

OBL AND 
OROVII  LE 
ORBviLLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASkENTA  BAnCEQ  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PM  1 

PIT   RIVER   P   H  S 

PLACEBVILLC 
PLACERviLLE  irC 
PORTOLA 
OUINCY 


I.ISO  AP 


BED  BLurr 
REDOING  riRE  STA  NO  2 
REPBESA 

RIO  VISTA 
BOCKL IN 

RaUNO    ITT    P    C   ANO  E 
SACBAfCNTO  WSO  AP 
SACBAfCITO  WSO  CI 
SmASTA  OAn 
SHINGLCTOuW  2  E 

S  lERBA  C ITT 

SIEBRAVIllE  BANCCB  STA 
STONvrOBO  COOLCT  ranch 
STONTFORO  BANGCa  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAt^ERBT  VALLEY 


VOL  trt  POvCR  HOUSE 

I^ISKEYTOMI  RES 

uiLL lAns 

UlLLOWS 


BRIDGEPORT 
CEOAflvlLLE 

DONNER   rCMDRIAL    ST  P« 

DOYLE 

doyle  s  sse 
ellery  lake 

''LEMING   fISH   AND  GAr« 

»^OBT  BIOKlL 

GCn  LM(E 
r«MO  LAKE 
SAGE MEN  CREEK 
SCCQCT  vftiLEY 
SOUAW  VALLEY 


DAILY  PRECIPITfiTION 


DAY  OF  MONTH 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24   25  26  27   28  29  30  31 


see  NeFCKCMCe  nom  roLLOMUC  stnTioN  moci 
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DAILY  PRECIPITnTION 


STflnON 


ALftMO    1  N 
ARROYO  GRAnoe 
eCN  LOMOND  4 
6EHKELEY 

BIG  5UR  STATE  PARK 

6LAC*   K3LIMTAIM  2  SU 
euRL  INGArC 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARhCL  VALLEY 

CHITTCNOEN  PASS 
CONCORD  3  C 
CROCK.ETT 
DAVENPORT 
roRT  OHD 

GEReER  RANCH 
GILROY 

GILROY  14  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NU 

HOLLISTER    1  SH 
MNG  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 

LIVERMOHE   COUNTY  F  D 

LOCKUOOO  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SU 

MARTtNCZ  3  SSE 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MONTEREY 
f«NTEREY  FAA  AP 
MORGAN  HILL    2  E 
MORHO  BAY  FIRE  OEPT 
MORHO  BAY    3  N 

P^UNT  DIABLO  N  GATE 

MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NCMARiC 

OAKLAND  USO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES   QHBUALL  RANCH 
PALO  ALTO   JR.  MUSEUM 
PALOr« 
PAHKFIELD 

PASO  S06LES 

PASO  QOBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUrCNT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDHAS  6LANCAS 

PORT  CHICAGO  NAvAL  DCP 
PRIEST  VALLEY 
RCOUOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SAL INAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SAL INAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN  CLErCNTE  0AM 

S  f   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGOeiO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POL  r 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SU 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPHECKELS  HWY  BRIDGE 
UPH  SAN  LEANDHO  FILTER 
WALNUT  CHEEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
MSOSIDE  FIRE  STA  1 
EIGHTS 


AHTIOCH  FIBREBOASD  n. 
AMTIOCH  PufVinC  PL  3 
ASH  rOUNTAIN 
AUBEBRY    1  nu 

BAKCRSFICLD  WSO  AP 
BALCH  POkCR  HOUSE 
BLACKiCLLS  CORNER  2wnw 
eUTTONWiLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAfV  PARDEE 
CASTLE   ROCK   RAO  LAB 
CATHErS   VY  BULL    RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

CORCORAN    IRRIG  D IST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAr*> 
OENAIR   3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POhCR  HOUSE 
ELL I0TT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
riDDLETOV#»  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 


DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


13 


14 


15 


16 


17 


5EE  REFERENCE  NOTES  FOllO»<INO  SIRTIOH  INOEJt 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


10 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


GSAMT  GROv£ 
GROvClANP  RANCCa  STA 

MANFOfiO 
METCM  METCMT 
HUNTCaS  OAM 
lOQIA 
I9NE 

JOMfiSONOALE 
KEBL  ihcea 

^Een  aivEB  ph  no  i 
KERN  RIVER  PM  NO  3 
"lETTi.Er«N  CITY 

hettlemrn  station 
KNIGHTS  rERRY  2 
lEBCC 

le  grand 

LEHHAN  RANCH 

LEMON  COVE 
L  INOSAT 

LITTLE  PANOCHE  OET  OAM 

LODGCPOLE 

LOO  J 

LOS  6AN0S 

LOS  AANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 
mOCRA 
MANTECA 

nAR  ICOPfi 
PWRIPOSA 

MATHER 
hCAOOU  LAKE 
rCNDOTA  OAli 

rCRCEO  FIRE  STATION  2 
MODESTO 

NCMTIAN 

NORTH    rORil    RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 


POQTEBWILCE 
POSCT  3  E 

SALT  SPRINGS  PbR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LMIS  OAM 
SANTA  RITA  PEAH 

SONOQA  RS 

SO  ENTRANCE  rOSEMITE 
SPRINGvILLE   7  ENE 
STANISLAUS  POhCR  house 
STOCRTON  WSO  AP 

STOCKTON  riRC   STA  NO  ^ 

5UTTEQ  HILL  RANGER  STA 

TEhACHAPI 

TEjON  RANCMO 

niRCe  RvRS  EDISON  ph  1 


TIGER  CREEK  PH 
TRACT  CAROONA 
TRACT  PULING  PLANT 
TUHLOCK 
VI SAL  I A 

UAL  LACE    1  NNE 
WASCO 

k:sthav£n 
kst  point 

UerFPRO  HEIGHTS 
rOSEMITC  PARK  HEADOTRS 


avalon  Pleasure  pier 
barrett  dam 
BCAurONT  Pur^TNC  plant 
eCL    AIR  rC>IOA 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  rC223BE 
BIG  TUJUNCA  OAM  FC46DE 
BOUQUET  CANTON 

BORBANK    vAILCt    PF*>    PL  T 

CAChoma  lake 

Cttrv  HI  HILL  OPIDS  5TE 
CATVO 

CAMOCA  PARK  pierce  COL 
CMATSMOOTh  FC24f 
CMULA  vISTA 


CUIVCB  CITT 
CUTAnACA 

OCSCANSO  RANGER  STi 
oewcT  ro  fClO^c 

ORr  CANTON  RCSERvO 


Cl  CAPITAN 
CLSinORC 

cscenoiDO 


OAM 


rONTAHA  KAISCa 
ruilCRTOW  MILLCREST  Bv 
CIBMlTM  DAM  MO  2 


act  WCFCRCNCt  NOItS  fOLlOMiKO  5TRII0N  IMDK 


1  1 


□niLY  PRECIPITflTIO 


STflT ION 


GILLESPIE  riELD 
GLENDOBA  K5T  rc  186 
MflMES  CV»»  UPPEO  rC367 
HEfCT 

HENSHAU  DAM 

WOEGEES  FC  BO  A 
lOVLLHlLO  riSE  OEPT 
JUL  IAN  umOLA 
JUNCAL  OAn 

LA  CQE5CENTA  FC  261  B 

LACUNA  eCACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  rCSA 

LCCHU2A  PT  5TA  rc  3626 
LOMPOC 

LONG  BEACM  WSO  «P 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  ulSO  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTd 
LQS  PRIETOS  HANGER  STA 

LTTLE  CREER  RANGER  STA 

MOORPARK 

MT  BALOY  rc  8SG 

MT  WILSON  2 

NEW  CUYAnA  FIRE  STA 

NEWMALL   50LE0A0  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NH 
OCEANS  IDE 
OJAI 

OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

PALOMAR  MT  OBSEHVUTORT 
PALOS  VERDES  est  FC430 
PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  GSD  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLV 
PQUAr  VALLEY 

RAMONA  CHAPMAN 
REOLANDS 

RIVERSIDE  FIDE  STA.  «3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STft 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  PTL  FC130B 

SANDBERG  WSO 

SAN  DtEGO  WSO  AP 

SAN  OIMAS  FIRE   I*  rC96 

SAN  GABRIEL   CANTON  PH 
SAN  GABRIEL  on  FC42SBE 
SAN  GABRIEL    FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 


ION 


SANTA  ANA  FIRE  STi 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA  FAA 
SANTA  MARIA  USD  Al 
SANTO  r«NICA  PIER 

SANTA  PAULA 
5AUGU5  PW«  PL  NO 
SOMIS   3  NW 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  ST 
TORRANCE 
TUJUNGA 


VAN  NUYS  FC  ISA 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  I 
VISTA  2  NNE 
MALNUT  PTL    STA  FC 

WARNER  SPRINGS 
l*4ITTieR    CTT    M  FC 
YORBA  L INDA 


APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARS TOW 
BCAUfBNT    I  E 

BENTON    INSPECTION  STfl 

BIG  PINES  PARK  rc  836 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  WSO  AP 

BL  TTME 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
eOULCvARD  NO.  2 
BRAM.EY  2  SW 
CAlExICO  2  NE 

CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

CAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  5SW 

EL    MIRAGE  FIELD 

FAIRrtJNT 

GOLD  ROCK  RANCH 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLuMlNO  STATION  [NOEX 


12 


DAILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 

CE 

DRY  OF  MONTH 

TOT 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

GOLOSTOnC  CCMO  3 
HAlkCC 

MATflEtO  PVrflHQ  PLrtNT 
MESPCBIA 

iNOCPCMOcncc 

mOlO  U  &  DATC  CARDtn 

INrOKERH  AQniTAGC 

IBON  MOUHTAIit 

jOiMUA   TQCe    3  5 

*tt   RAHCn  '■^ 

LARE  ARSOtMCAO 

LAftCASTCR  rSS^fAA 

PtCCA  rise  iTATIO« 
MITCHELL  CAVtRNS 
MOJAVE 

rOUNTAIN  PAiS 

m  SAn   JACINT9  W  S  P» 

N£EDLC4  FAA  AIRPORT 
n  It.  AND 

OCOTILLO  UCLLS 
OCOTILLO  3 
PALfOACC 

PAin  SPRINGS 
PAR«I.CR  RESCQvOIR 
rahosburg 
shoshome 

SnOU  CREEK  UPPER 

TMCBHAt    TAA  AP 
TRONA 

TlCMTYtllHC  PALMS 
VAirERm  f  [BE   STA  '8 
VICTOHvILLC   PUMP  PLANT 

k**ITE  MOUNTAIN  1 
bMITE  MOUNTAIN  2 
MILOROSE   RANGER  STA 

.00 

.01 
.00 
.09 

■  08 

.00 
.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
.06 
.00 
.  72 

.  17 
.01 
.00 
.04 
.00 

.00 

.00 
.  13 
.  13 

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.  00 

.01 

.24 

.04 

.0« 

.73 
.  13 

5tf  KCfEUCMI 

NOUS  follOhING 

T 

.Ofe 

STATION  INQCl 

T 
T 

.01 
.01 

.01 

T 

.00 

.07 

.  1 1 

.01 

.  1 1 

.  13 

13 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

I  8 

1  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST 

ORniNRGE  01 

flLDERPO INT 

90 

94 

9S 

90 

69 

98 

95 

93 

86 

89 

87 

93 

96 

92 

92 

93 

94 

I  04 

IDS 

100 

97 

92 

90 

98 

99 

96 

90 

95 

90 

82 

93  .5 

MIN 

55 

53 

54 

50 

49 

52 

57 

S9 

S3 

54 

45 

43 

44 

45 

47 

45 

47 

47 

47 

45 

47 

48 

46 

47 

48 

48 

43 

41 

49 

46.4 

fiNGHlN  PflC  UNION  COL 

61 

55 

62 

65 

69 

95 

95 

90 

85 

90 

93 

69 

60 

80 

82 

63 

85 

93 

93 

90 

93 

95 

89 

90 

92 

69 

74 

64 

75 

78 

86  ■  1 

MIN 

51 

52 

54 

56 

66 

62 

63 

52 

60 

63 

69 

67 

49 

49 

53 

58 

61 

63 

58 

60 

61 

S9 

57 

61 

49 

48 

46 

47 

42 

57 

56.4 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

97 

98 

100 

95 

96 

100 

IDl 

98 

100 

96 

92 

93 

94 

92 

95 

100 

101 

lOI 

105 

103 

103 

104 

100 

99 

101 

100 

99 

94 

94 

98  ■  3 

fllN 

5Z 

52 

52 

53 

51 

51 

52 

48 

50 

SO 

47 

43 

43 

42 

44 

46 

46 

S3 

46 

46 

48 

48 

47 

46 

45 

45 

44 

40 

43 

47  .4 

BUTLER  VflLLET  RANCH 

75 

79 

81 

62 

62 

86 

91 

89 

79 

81 

80 

97 

66 

73 

74 

75 

79 

91 

91 

87 

82 

75 

78 

79 

80 

78 

75 

88 

70 

67 

61.1 

niN 

57 

52 

53 

46 

45 

44 

49 

54 

48 

46 

39 

36 

42 

43 

46 

43 

46 

40 

37 

4  1 

42 

46 

46 

43 

44 

45 

42 

33 

36 

44  .2 

CALLAHAN 

HAX 

66 

87 

66 

67 

65 

69 

89 

84 

82 

80 

76 

76 

76 

80 

64 

66 

89 

88 

89 

88 

87 

66 

66 

66 

67 

86 

76 

77 

79 

78 

84  .0 

HIN 

50 

47 

46 

46 

47 

46 

55 

45 

48 

46 

40 

40 

37 

37 

40 

46 

46 

46 

46 

4S 

4S 

46 

45 

45 

46 

46 

35 

35 

39 

40 

44  .2 

CECILVILLE  5  SE 

rtiN 

LLUVtKUHLt    -3  oot 

S2 

64 

66 

94 

96 

1D2 

99 

96 

93 

93 

99 

99 

82 

83 

82 

65 

88 

94 

90 

86 

90 

66 

61 

84 

89 

74 

77 

78 

79 

63 

87  .9 

MIN 

50 

51 

46 

51 

53 

55 

55 

49 

52 

61 

62 

51 

52 

50 

50 

48 

47 

47 

47 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

50 

50 

48 

50 

SO  .4 

MAX 

MIN 

MAX 

70 

70 

71 

67 

70 

71 

80 

85 

60 

61 

68 

64 

57 

63 

60 

SS 

57 

62 

65 

57 

MIN 

55 

50 

50 

52 

53 

51 

56 

52 

52 

50 

49 

45 

49 

50 

54 

49 

49 

50 

51 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

68 

73 

77 

76 

80 

92 

62 

77 

83 

82 

91 

96 

73 

72 

77 

72 

72 

78 

74 

70 

71 

70 

68 

73 

73 

67 

66 

72 

66 

75 

75  -5 

MIN 

52 

SO 

52 

52 

56 

58 

53 

50 

53 

59 

58 

52 

53 

54 

51 

49 

51 

51 

51 

50 

49 

49 

SO 

49 

49 

54 

S3 

51 

47 

51  .6 

MAX 

90 

92 

86 

87 

69 

93 

86 

81 

79 

79 

82 

83 

87 

90 

92 

91 

93 

98 

95 

95 

91 

95 

94 

96 

78 

78 

82 

83 

83 

87  .9 

MIN 

44 

45 

40 

43 

40 

41 

46 

42 

46 

49 

40 

44 

34 

32 

36 

37 

38 

39 

35 

40 

40 

41 

40 

40 

36 

34 

32 

34 

32 

39  .4 

MAX 

61 

64 

65 

64 

61 

60 

63 

66 

70 

65 

71 

63 

60 

56 

55 

57 

57 

56 

58 

56 

56 

57 

57 

57 

53 

56 

62 

59 

59 

54 

60  -0 

MIN 

57 

55 

56 

56 

54 

52 

54 

57 

55 

S3 

50 

52 

52 

52 

49 

52 

49 

46 

49 

50 

50 

SO 

SO 

49 

48 

50 

45 

44 

52 

46 

51  .2 

FflRF<iT    f^l  FN 

MAX 

94 

95 

94 

91 

92 

97 

9S 

92 

68 

66 

87 

86 

91 

90 

90 

93 

95 

98 

99 

1  DO 

96 

99 

96 

95 

98 

94 

94 

88 

91 

66 

93  .0 

MIN 

46 

46 

45 

45 

44 

45 

SO 

42 

4S 

51 

40 

37 

36 

35 

37 

39 

39 

4  1 

41 

40 

42 

4  1 

40 

40 

41 

41 

36 

34 

36 

3S 

41.1 

FORT  BRAGG 

MAX 

67 

66 

63 

66 

69 

68 

68 

63 

68 

71 

70 

80 

68 

70 

64 

58 

64 

56 

64 

61 

59 

61 

61 

61 

69 

58 

61 

61 

67 

67 

65.0 

MIN 

55 

54 

55 

52 

50 

SO 

49 

51 

53 

56 

47 

49 

49 

55 

51 

49 

50 

46 

46 

50 

50 

50 

51 

49 

49 

51 

49 

49 

49 

45 

50.3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

92 

93 

93 

87 

87 

92 

93 

90 

86 

85 

85 

78 

80 

83 

87 

90 

93 

95 

96 

97 

97 

96 

93 

94 

95 

94 

67 

61 

65 

65 

89.6 

MIN 

50 

45 

45 

43 

43 

43 

50 

39 

45 

49 

36 

33 

33 

31 

34 

35 

36 

38 

40 

39 

35 

40 

39 

36 

39 

38 

28 

29 

34 

34 

38.7 

FORT  ROSS 

1AX 

72 

75 

64 

74 

74 

72 

66 

73 

73 

79 

79 

79 

66 

63 

64 

62 

59 

64 

64 

65 

64 

62 

60 

62 

63 

52 

64 

67 

67 

67.6 

MIN 

5D 

50 

50 

47 

47 

46 

46 

52 

51 

52 

51 

52 

52 

48 

48 

49 

49 

47 

46 

47 

47 

47 

46 

50 

51 

50 

51 

46 

48 

49  .0 

GRATON 

MAX 

78 

82 

78 

85 

91 

100 

93 

63 

92 

98 

99 

98 

75 

77 

80 

74 

76 

65 

76 

76 

83 

60 

76 

75 

60 

70 

70 

75 

75 

60 

82  .  I 

MIN 

51 

49 

SO 

45 

47 

46 

45 

47 

46 

49 

SO 

49 

51 

46 

48 

46 

46 

46 

47 

48 

44 

47 

46 

46 

46 

52 

51 

46 

42 

42 

47.5 

HAPPY  CAHP  RANGER  STA 

MAX 

97 

98 

100 

96 

96 

98 

99 

94 

91 

90 

87 

89 

91 

90 

95 

98 

101 

103 

104 

103 

101 

101 

100 

103 

I  DO 

98 

93 

69 

94 

91 

96.3 

MIN 

49 

48 

44 

45 

46 

45 

47 

39 

42 

44 

40 

37 

41 

35 

40 

44 

43 

43 

42 

42 

44 

45 

42 

45 

43 

40 

35 

36 

36 

^* 

42  .0 

HEAL0S6URG 

MAX 

87 

87 

90 

96 

102 

I  DO 

91 

93 

98 

100 

100 

84 

81 

82 

83 

85 

92 

86 

84 

91 

88 

84 

83 

89 

73 

76 

80 

80 

84 

95 

88  .  1 

MIN 

55 

52 

53 

SO 

56 

55 

52 

53 

SS 

S8 

S9 

50 

58 

51 

52 

51 

51 

SD 

S3 

52 

SO 

51 

51 

SO 

SI 

SS 

52 

52 

50 

51 

52  .6 

HILTS 

MAX 

93 

90 

92 

86 

92 

91 

84 

76 

78 

80 

84 

90 

93 

96 

91 

93 

97 

98 

93 

94 

93 

90 

96 

85 

86 

89.6 

MIN 

48 

46 

47 

44 

SO 

42 

49 

48 

38 

45 

37 

38 

43 

46 

40 

48 

47 

44 

45 

44 

43 

41 

46 

35 

38 

43.8 

HOOPA 

MAX 

89 

94 

95 

91 

90 

98 

99 

93 

86 

87 

88 

94 

95 

94 

94 

94 

1  00 

98 

97 

95 

97 

97 

97 

92 

91 

91 

63 

93.3 

MIN 

54 

53 

51 

52 

50 

51 

SS 

49 

53 

55 

47 

45 

47 

46 

45 

46 

46 

46 

47 

49 

49 

49 

47 

45 

42 

44 

46  .4 

KENTF lELD 

MAX 

76 

77 

84 

84 

95 

92 

84 

89 

87 

93 

93 

90 

74 

60 

76 

75 

80 

79 

77 

78 

76 

72 

74 

72 

72 

70 

77 

72 

74 

85 

80  3 

MIN 

50 

48 

49 

SO 

54 

S3 

52 

SO 

53 

54 

56 

49 

52 

52 

50 

46 

49 

47 

49 

47 

46 

47 

49 

47 

47 

46 

51 

46 

49 

49 

49.6 

KL AHA  TH 

MAX 

66 

66 

66 

66 

67 

65 

67 

66 

71 

78 

81 

80 

62 

60 

60 

62 

60 

71 

60 

58 

60 

60 

61 

66 

S9 

61 

73 

56 

61 

57 

65  1 

MIN 

56 

55 

56 

49 

50 

49 

51 

52 

SI 

48 

46 

47 

51 

49 

49 

47 

46 

45 

46 

48 

49 

49 

4R 

45 

46 

SO 

40 

39 

50 

43 

48  .2 

LAVA  BEOS  NAT  nONUHENT 

MAX 

86 

86 

88 

86 

84 

63 

63 

84 

83 

83 

75 

68 

71 

74 

""i 

62 

84 

86 

88 

87 

86 

86 

87 

87 

86 

87 

82 

70 

73 

80 

MIN 

52 

51 

51 

52 

47 

49 

46 

47 

48 

46 

36 

42 

41 

40 

43 

49 

52 

51 

51 

52 

49 

49 

49 

SO 

46 

46 

33 

37 

4  1 

39 

46.2 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

86 

86 

87 

84 

82 

84 

67 

85 

78 

78 

73 

70 

72 

74 

62 

63 

63 

86 

88 

89 

68 

67 

87 

90 

82 

82 

79 

72 

78 

80 

MIN 

40 

36 

36 

37 

34 

34 

46 

32 

33 

38 

29 

27 

25 

25 

25 

26 

29 

30 

31 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

21 

22 

24 

3D 

31  .3 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

78 

78 

80 

86 

98 

96 

88 

84 

86 

95 

98 

96 

75 

3D 

77 

76 

87 

81 

78 

78 

77 

75 

78 

80 

77 

72 

73 

76 

6D 

89 

MIN 

S3 

SO 

56 

53 

55 

56 

54 

50 

50 

53 

56 

S4 

55 

52 

50 

48 

50 

SO 

52 

50 

52 

50 

50 

47 

52 

55 

51 

49 

5D 

46 

sf  .6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

69 

70 

79 

78 

78 

74 

75 

84 

89 

88 

82 

68 

64 

65 

74 

76 

65 

65 

62 

62 

63 

64 

61 

62 

60 

72 

66 

MIN 

56 

54 

44 

47 

42 

52 

47 

47 

49 

49 

45 

46 

47 

49 

47 

39 

41 

41 

42 

43 

44 

45 

45 

43 

38 

34 

35 

44  .9 

ORL  E ANS 

MAX 

96 

96 

92 

91 

96 

98 

98 

95 

95 

93 

95 

95 

96 

93 

95 

98 

100 

103 

100 

98 

lOD 

98 

99 

97 

97 

92 

94 

84 

90 

MIN 

53 

53 

50 

52 

52 

52 

53 

48 

45 

46 

52 

51 

48 

45 

48 

48 

50 

55 

SS 

44 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

44 

40 

44 

48  .9 

PETALUHA  FIRE  STA  2 

MAX 

77 

77 

79 

91 

96 

94 

90 

79 

90 

93 

99 

92 

79 

75 

75 

75 

66 

79 

74 

84 

83 

76 

77 

77 

71 

68 

76 

77 

81 

87 

MIN 

54 

53 

S3 

52 

51 

53 

52 

50 

53 

SS 

53 

53 

60 

S3 

54 

52 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

62 

SO 

S3 

55 

54 

54 

48 

46 

52  .6 

POINT   ARE NA 

MAX 

70 

65 

67 

66 

68 

75 

74 

71 

70 

67 

66 

78 

68 

69 

66 

66 

63 

64 

62 

63 

60 

65 

62 

52 

63 

60 

55 

62 

67 

69 

MIN 

S4 

54 

54 

53 

51 

43 

44 

50 

53 

50 

52 

48 

54 

5S 

52 

49 

47 

49 

50 

SO 

49 

48 

48 

48 

48 

46 

50 

50 

49 

52 

50.0 

POTTER  VALLET  PH 

MAX 

95 

95 

93 

96 

100 

100 

99 

90 

91 

96 

98 

95 

90 

90 

95 

98 

103 

ID4 

101 

103 

102 

98 

99 

101 

97 

90 

MIN 

53 

51 

49 

47 

53 

53 

52 

47 

52 

53 

52 

47 

47 

45 

46 

48 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

47 

48 

49 

50 

49  .5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

89 

90 

94 

99 

95 

87 

83 

84 

60 

91 

92 

IDl 

104 

99 

95 

96 

96 

89 

90 

82 

78 

MIN 

54 

54 

64 

53 

54 

54 

54 

SO 

46 

50 

SO 

49 

44 

49 

47 

48 

47 

45 

46 

44 

46 

49.4 

SAINT  HELENA 

MAX 

87 

86 

89 

92 

101 

100 

95 

90 

94 

97 

94 

89 

82 

82 

84 

65 

90 

88 

86 

88 

84 

82 

83 

87 

78 

76 

61 

76 

83 

91 

MIN 

48 

47 

46 

47 

52 

S3 

51 

46 

SO 

5S 

S3 

52 

53 

47 

46 

45 

46 

46 

50 

46 

44 

45 

46 

45 

48 

52 

52 

47 

40 

46 

48.  1 

SAN  RAFAEL 

MAX 

74 

78 

83 

81 

97 

95 

69 

82 

88 

94 

96 

90 

78 

76 

76 

81 

8D 

76 

81 

78 

80 

74 

75 

75 

72 

72 

77 

71 

74 

87 

MIN 

51 

49 

5 1 

52 

S3 

56 

53 

52 

54 

54 

52 

SS 

54 

49 

48 

50 

49 

48 

45 

49 

52 

51 

SO 

49 

48 

47 

4? 

50 

51 

SO. 5 

SANTA  ROSA 

MAX 

61 

60 

84 

92 

100 

96 

90 

67 

95 

96 

98 

92 

77 

78 

78 

81 

88 

80 

77 

86 

86 

80 

78 

84 

75 

71 

77 

77 

82 

92 

84  .6 

MIN 

53 

51 

53 

51 

52 

52 

49 

51 

51 

SS 

64 

51 

57 

50 

52 

51 

50 

50 

SI 

51 

50 

50 

49 

49 

61 

S3 

51 

51 

48 

45 

51  .  1 

SAMTERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 

94 

97 

97 

94 

93 

97 

98 

93 

88 

66 

68 

90 

91 

92 

93 

95 

100 

102 

102 

102 

102 

102 

98 

102 

100 

100 

95 

92 

92 

91 

95  .6 

MIN 

55 

53 

52 

SI 

52 

S3 

58 

48 

51 

50 

46 

46 

47 

43 

45 

47 

48 

49 

51 

45 

SO 

SI 

49 

49 

50 

50 

43 

41 

44 

45 

48.7 

SCOTIA 

MAX 

68 

66 

69 

73 

75 

76 

79 

69 

72 

76 

72 

83 

79 

65 

61 

62 

66 

74 

77 

76 

70 

64 

65 

69 

68 

62 

68 

73 

65 

65 

70.4 

MIN 

57 

56 

55 

54 

55 

52 

53 

55 

55 

56 

49 

49 

52 

51 

51 

SI 

51 

50 

49 

49 

50 

50 

50 

SO 

60 

SO 

46 

43 

45 

61 

SI  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLDHING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


CDLIFORNin 

SEPTEMBCd  1974 


DRY  OF  MONTH 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

1 0 

\  \ 

1  2 

I  3 

J  4 

1  5 

1 6 

]  7 

1  8 

1 9 

20 

0  1 
c  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

2/ 

28 

29 

30 

31 

<L 

Shelter  cove  flvioTioN 

62 

60 

66 

75 

7S 

70 

63 

64 

76 

62 

89 

85 

61 

60 

59 

61 

59 

58 

60 

61 

58 

57 

55 

60 

55 

SB 

57 

60 

65 

64 

64  .5 

niN 

51 

57 

50 

SO 

56 

54 

52 

50 

53 

52 

49 

48 

SO 

49 

49 

49 

SI 

49 

49 

49 

49 

51 

47 

47 

55 

SI  0 

SONOHfl 

B9 

90 

95 

95 

103 

103 

103 

95 

96 

100 

103 

101 

90 

86 

90 

90 

99 

99 

93 

89 

90 

85 

89 

94 

95 

81 

86 

83 

87 

94 

93.1 

niN 

46 

SI 

51 

62 

46 

49 

53 

45 

57 

54 

49 

46 

44 

46 

62 

46 

43 

44 

46 

45 

48 

63 

61 

50 

47 

43 

48.1 

TRINITY   RIVER  HRTCM 

B8 
45 

91 

92 

92 

94 

96 

95 

95 

90 

89 

96 

85 

69 

87 

89 

93 

96 

99 

101 

101 

102 

101 

94 

94 

99 

98 

95 

87 

87 

82 

93-2 

niN 

53 

45 

48 

49 

42 

39 

39 

37 

39 

39 

40 

42 

44 

44 

44 

44 

43 

42 

44 

44 

37 

35 

39 

37 

43  0 

tulelake 

92 

90 

90 

85 

65 

89 

88 

85 

81 

81 

75 

74 

75 

80 

65 

87 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

87 

78 

80 

81 

79 

85  .2 

niN 

50 

39 

4  I 

4  1 

39 

4  1 

38 

32 

28 

32 

33 

36 

35 

40 

38 

36 

37 

37 

36 

36 

30 

27 

30 

31 

37  .  1 

URISH 

94 

95 

93 

95 

101 

100 

96 

66 

90 

95 

99 

94 

66 

87 

93 

96 

104 

102 

98 

101 

101 

94 

94 

99 

69 

89 

90 

81 

64 

92 

93.9 

niN 

53 

50 

54 

56 

55 

5 1 

53 

49 

5 1 

48 

SI 

5 1 

50 

52 

49 

SO 

46 

SI 

53 

47 

51 

46 

45 

47 

SI  .  1 

HHRH  SPRINGS  Dfin 

82 

87 

92 

96 

102 

99 

91 

93 

94 

95 

102 

100 

80 

82 

80 

63 

100 

88 

77 

BO 

87 

90 

82 

89.7 

niN 

50 

51 

53 

63 

64 

62 

48 

49 

50 

49 

48 

SI 

55 

48 

42 

49 

6 1 

S 1  .5 

HERVERVILLE  RANGER  STW 

HAX 

92 

93 

93 

93 

94 

97 

97 

95 

90 

88 

90 

68 

101 

87 

89 

95 

97 

100 

102 

102 

102 

99 

98 

96 

100 

99 

95 

87 

69 

85 

94  .4 

niN 

42 

42 

42 

46 

46 

39 

36 

33 

35 

37 

37 

39 

42 

42 

42 

42 

4  1 

39 

42 

4  1 

33 

32 

36 

34 

40  .5 

HEEO  FIRE  DEPflRTHENT 

HAX 

65 

87 

89 

89 

83 

65 

90 

88 

61 

80 

75 

74 

75 

78 

82 

62 

84 

85 

87 

91 

67 

87 

85 

91 

87 

87 

81 

72 

77 

79 

83.4 

niN 

52 

S3 

36 

46 

44 

44 

46 

44 

46 

45 

46 

36 

37 

37 

40 

41 

43 

43 

46 

46 

46 

4S 

46 

46 

46 

46 

33 

34 

36 

43.0 

HILLITS  1  NE 

HAX 

88 

88 

86 

89 

95 

9S 

90 

85 

83 

87 

95 

94 

82 

81 

66 

90 

98 

97 

94 

92 

94 

92 

94 

93 

91 

84 

84 

83 

80 

87 

89.2 

niN 

46 

45 

43 

45 

48 

48 

45 

41 

45 

45 

45 

41 

40 

46 

39 

40 

41 

42 

41 

40 

42 

41 

40 

42 

46 

42 

39 

37 

36 

4  I 

42  .4 

HILLON  CREEK   1  NH 

MAX 

95 

99 

97 

97 

95 

100 

101 

95 

90 

91 

93 

93 

96 

98 

91 

96 

99 

101 

104 

103 

99 

100 

98 

100 

99 

99 

96 

94 

94 

88 

96.7 

niN 

48 

48 

45 

45 

46 

SO 

42 

50 

4  1 

39 

40 

39 

39 

40 

4  1 

43 

43 

40 

41 

42 

44 

45 

43 

4  1 

38 

36 

37 

38 

42  .4 

T  REKfl 

MAX 

92 

94 

94 

90 

90 

91 

94 

93 

86 

85 

80 

79 

80 

83 

66 

90 

91 

96 

96 

97 

96 

95 

93 

93 

95 

94 

85 

80 

65 

85 

89.6 

... 

MIN 

51 

53 

48 

SO 

46 

45 

42 

4  3 

46 

*^ 

49 

49 

49 

48 

49 

48 

4  1 

36 

38 

4  I 

47  .  I 

SHCRRnEN  T  0 

OROINBCE  02 

flOIN  RANGER  STATION 

MAX 

87 

88 

87 

85 

88 

66 

67 

84 

63 

81 

76 

76 

77 

82 

86 

68 

90 

92 

93 

91 

92 

90 

91 

91 

90 

65 

83 

82 

79 

80 

85.7 

niN 

48 

42 

39 

50 

" 

39 

" 

34 

37 

32 

39 

42 

4  3 

43 

45 

42 

46 

42 

42 

42 

4  1 

44 

30 

38 

39 

35 

4  1.2 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

8B 

90 

92 

87 

85 

87 

8S 

90 

64 

8< 

76 

C9 

72 

73 

81 

84 

67 

89 

89 

90 

69 

88 

90 

90 

88 

87 

83 

74 

80 

79 

64.3 

MIN 

42 

40 

39 

36 

35 

36 

37 

37 

39 

40 

3 1 

30 

25 

32 

29 

29 

31 

32 

33 

35 

36 

35 

34 

30 

32 

30 

23 

28 

27 

33  . 3 

AUBURN 

MAX 

90 

93 

94 

92 

94 

98 

100 

98 

92 

95 

95 

94 

92 

66 

66 

88 

91 

94 

94 

94 

94 

93 

94 

93 

96 

83 

84 

84 

85 

85 

91  .7 

MIN 

59 

62 

63 

63 

62 

65 

67 

64 

62 

62 

65 

65 

56 

53 

55 

58 

58 

59 

6 1 

60 

60 

63 

64 

65 

62 

52 

52 

55 

52 

53 

59  .9 

AUBURN  DAH  PROJECT 

MAX 

89 

92 

92 

90 

91 

95 

98 

97 

90 

92 

93 

90 

89 

85 

85 

87 

88 

91 

93 

91 

92 

91 

90 

92 

93 

81 

81 

82 

83 

83 

89.5 

MIN 

52 

59 

57 

58 

59 

62 

64 

59 

56 

59 

60 

59 

5 1 

48 

54 

5 1 

54 

55 

55 

S3 

56 

56 

58 

59 

56 

48 

49 

56 

52 

52 

55  .7 

BLUE   CANYON  HSO  AP 

MAX 

78 

80 

79 

80 

61 

82 

80 

78 

80 

61 

75 

75 

75 

74 

78 

80 

84 

85 

87 

89 

84 

63 

83 

65 

84 

78 

76 

75 

71 

76 

79.9 

MIN 

59 

62 

62 

60 

6 1 

64 

62 

59 

57 

6 1 

56 

56 

55 

54 

57 

62 

64 

67 

57 

67 

68 

65 

63 

66 

63 

61 

56 

56 

53 

54 

60  .6 

BOHtlAN  DAM 

MAX 

78 

80 

80 

60 

82 

81 

79 

78 

80 

81 

71 

70 

79 

75 

80 

81 

84 

85 

87 

86 

80 

75 

71 

76 

79.1 

MIN 

52 

53 

54 

52 

52 

54 

55 

54 

52 

54 

56 

52 

54 

52 

53 

55 

59 

60 

60 

54 

S3 

52 

48 

47 

S3  .6 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 

85 

90 

89 

64 

94 

98 

100 

93 

85 

94 

97 

90 

82 

80 

62 

85 

88 

93 

89 

63 

65 

88 

85 

91 

87 

71 

76 

83 

75 

82 

86.8 

MIN 

55 

55 

55 

56 

54 

6 1 

63 

57 

59 

62 

65 

59 

57 

56 

55 

53 

55 

54 

55 

54 

60 

52 

57 

53 

55 

54 

54 

54 

S3 

52 

56  .2 

BROOKS  FARNMAtI  RANCH 

MAX 

93 

95 

95 

99 

100 

97 

97 

95 

100 

95 

92 

93 

94 

100 

97 

97 

104 

95 

95 

101 

90 

87 

90 

87 

95.3 

MIN 

53 

5 1 

54 

54 

57 

55 

54 

59 

63 

50 

51 

50 

49 

50 

51 

SO 

52 

50 

5 1 

53 

SO 

50 

** 

45 

SI  .9 

BURNET 

MAX 

82 

84 

85 

85 

86 

87 

66 

87 

83 

65 

83 

80 

80 

81 

83 

87 

89 

91 

95 

93 

93 

87 

90 

90 

93 

92 

87 

78 

82 

79 

86.2 

MIN 

35 

36 

35 

35 

35 

36 

4  1 

36 

35 

40 

32 

26 

26 

25 

27 

28 

29 

30 

32 

33 

34 

34 

32 

32 

32 

33 

24 

23 

28 

26 

31  .7 

CANTON  DAn 

MAX 

84 

87 

87 

86 

85 

87 

85 

84 

85 

82 

78 

78 

79 

83 

64 

84 

89 

89 

67 

66 

90 

91 

90 

85 

66 

85 

80 

79 

78 

84  .7 

M  I  N 

43 

45 

45 

44 

45 

46 

42 

46 

46 

37 

39 

36 

36 

36 

40 

42 

42 

45 

45 

*^ 

43 

43 

39 

39 

37 

35 

42  .0 

CHESTER 

MAX 

85 

89 

88 

67 

87 

87 

85 

85 

86 

68 

79 

60 

78 

80 

83 

67 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

88 

89 

91 

86 

73 

81 

78 

84 

85.4 

MIN 

37 

39 

40 

37 

39 

40 

4  1 

38 

36 

4  1 

40 

34 

4  1 

32 

3D 

3 1 

33 

35 

35 

37 

37 

33 

36 

39 

36 

36 

31 

28 

33 

29 

35  .9 

CHICO  UNIVERSITY  FARn 

MAX 

92 

98 

99 

93 

95 

97 

95 

95 

98 

94 

94 

89 

93 

93 

94 

93 

94 

99 

95 

93 

95 

98 

89 

88 

90 

87 

85 

93.5 

MIN 

60 

62 

61 

55 

55 

55 

58 

55 

54 

50 

56 

53 

56 

50 

52 

56 

53 

62 

58 

SB 

54 

55 

SO 

46 

56 

52 

54  .8 

CLARKSBURG 

MAX 

85 

90 

91 

68 

93 

97 

99 

97 

90 

95 

96 

91 

88 

67 

64 

69 

90 

95 

93 

90 

92 

90 

93 

92 

94 

76 

80 

64 

83 

64 

89.9 

M  I N 

54 

55 

53 

55 

54 

57 

60 

55 

53 

55 

63 

52 

52 

55 

53 

S 1 

S3 

53 

52 

S3 

54 

52 

50 

5 1 

54 

51 

49 

51 

52 

49 

53.4 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

91 

93 

94 

93 

94 

98 

96 

96 

93 

95 

97 

90 

92 

89 

89 

92 

94 

98 

102 

99 

101 

99 

98 

94 

96 

96 

90 

69 

87 

85 

94.1 

MIN 

48 

48 

47 

49 

49 

50 

49 

53 

52 

53 

5 1 

42 

43 

43 

4S 

45 

49 

SO 

*^ 

** 

** 

49 

*^ 

49 

4  1 

39 

39 

46.7 

COLFAX 

MAX 

91 

91 

92 

93 

96 

95 

96 

93 

93 

93 

93 

93 

68 

85 

87 

90 

94 

94 

94 

97 

97 

93 

94 

96 

94 

88 

86 

86 

86 

86 

91  .8 

n  I N 

61 

62 

62 

6 1 

62 

65 

66 

65 

61 

63 

63 

63 

57 

55 

56 

55 

59 

62 

58 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

59 

56 

58 

57 

S3 

60  .5 

COLUSA  2  SSM 

MAX 

94 

95 

93 

95 

98 

100 

99 

100 

93 

96 

96 

91 

92 

90 

91 

93 

96 

96 

97 

95 

94 

94 

92 

98 

98 

87 

88 

88 

87 

90 

93.8 

M  1 N 

55 

56 

51 

57 

58 

59 

57 

52 

54 

61 

65 

55 

49 

49 

S3 

51 

51 

52 

SI 

50 

54 

49 

5 1 

54 

5 1 

48 

4b 

48 

49 

49 

52  .9 

OAVIS  2  MSM  E«P  FARPI 

MAX 

89 

95 

95 

91 

95 

100 

100 

98 

93 

96 

99 

94 

95 

91 

87 

91 

94 

98 

95 

93 

97 

93 

90 

94 

97 

82 

82 

86 

61 

85 

92  .5 

SI 

52 

49 

52 

54 

58 

57 

S3 

52 

56 

69 

60 

5 1 

52 

SO 

49 

51 

49 

49 

50 

51 

49 

46 

52 

S3 

49 

*^ 

48 

50 

51.9 

DEER  CREEK  FOREBAT 

MAX 

79 

82 

84 

83 

85 

65 

85 

86 

86 

84 

83 

64 

78 

80 

77 

61 

84 

87 

87 

89 

90 

8S 

85 

86 

85 

85 

81 

78 

76 

75 

83.2 

n  1 N 

56 

56 

56 

55 

56 

SB 

57 

56 

60 

56 

58 

56 

54 

52 

64 

56 

59 

63 

63 

64 

62 

62 

60 

63 

64 

59 

54 

S3 

53 

50 

57  .9 

OE  SA6LA 

MAX 

87 

88 

89 

91 

92 

92 

90 

89 

91 

90 

67 

86 

85 

86 

87 

93 

92 

93 

96 

95 

90 

91 

94 

93 

85 

85 

84 

80 

84 

89.1 

S2 

S3 

SI 

53 

57 

57 

55 

52 

54 

49 

46 

55 

57 

49 

49 

52 

55 

S3 

56 

56 

54 

62 

54 

55 

53 

49 

49 

49 

46 

52  .5 

DOBBINS  1  S 

MAX 

94 

92 

93 

97 

97 

91 

95 

94 

90 

90 

85 

90 

92 

95 

94 

96 

95 

93 

93 

96 

97 

91 

86 

85 

89 

87 

92.  1 

52 

54 

52 

52 

56 

57 

50 

55 

54 

53 

52 

45 

49 

50 

49 

5 1 

62 

63 

50 

5 1 

S3 

49 

48 

45 

49 

51.1 

OOMNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

85 

87 

88 

87 

87 

91 

89 

86 

88 

86 

89 

70 

71 

71 

79 

89 

68 

94 

98 

91 

91 

89 

91 

93 

91 

86 

77 

62 

79 

86.1 

45 

47 

49 

44 

44 

45 

48 

46 

45 

46 

48 

42 

43 

40 

39 

40 

" 

42 

43 

46 

45 

4  3 

39 

39 

37 

43.6 

ERST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

88 

91 

93 

92 

93 

96 

97 

97 

92 

95 

97 

68 

92 

68 

88 

94 

94 

90 

100 

101 

102 

97 

93 

93 

100 

94 

89 

88 

87 

82 

83.0 

MIN 

54 

SS 

55 

55 

55 

5S 

55 

52 

55 

56 

58 

55 

46 

48 

50 

50 

52 

S3 

55 

55 

53 

53 

S3 

57 

52 

49 

45 

47 

52  .5 

FAIRFIELD  F IRE  STATION 

MAX 

81 

86 

86 

85 

91 

97 

96 

91 

67 

92 

95 

93 

82 

60 

80 

85 

64 

91 

88 

85 

89 

86 

82 

85 

89 

70 

73 

80 

80 

81 

86.6 

MIN 

55 

55 

S3 

57 

57 

58 

61 

56 

56 

60 

60 

57 

58 

56 

54 

53 

54 

52 

S4 

54 

55 

52 

50 

52 

S3 

52 

SO 

54 

51 

49 

54  .6 

FOLSOn  OAK 

MAX 

85 

97 

92 

96 

100 

101 

100 

93 

97 

98 

94 

93 

86 

87 

90 

93 

94 

94 

94 

95 

93 

92 

94 

98 

79 

61 

84 

85 

85 

92.1 

MIN 

56 

56 

57 

57 

59 

62 

64 

60 

56 

58 

68 

57 

55 

56 

55 

55 

56 

60 

54 

55 

58 

57 

54 

54 

56 

54 

SI 

52 

53 

54 

56  6 

GEORCETOMN  RANGER  STA 

MAX 

86 

90 

91 

90 

91 

93 

94 

93 

69 

91 

91 

90 

87 

83 

84 

65 

69 

92 

91 

94 

96 

92 

91 

93 

95 

88 

85 

82 

62 

80 

89.3 

niN 

61 

63 

62 

60 

62 

66 

66 

63 

61 

60 

63 

59 

57 

56 

55 

59 

61 

63 

61 

64 

63 

64 

64 

65 

63 

61 

55 

58 

57 

56 

60.9 

GRASS  VALLEY  NO-  2 

MAX 

85 

89 

90 

90 

91 

93 

95 

92 

68 

91 

92 

90 

66 

86 

83 

86 

90 

93 

92 

94 

95 

93 

go 

94 

94 

91 

86 

82 

83 

81 

89  .5 

MIN 

54 

55 

55 

54 

54 

56 

56 

59 

52 

52 

56 

53 

52 

49 

48 

48 

SO 

52 

SI 

63 

S3 

54 

S3 

53 

54 

53 

SI 

49 

46 

45 

62.4 

SEE  REFERENCE  hOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERflTURES 


STATION 

DRr  OF  MONTH 

o 
1 

(£ 

cr 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CRUZLT   ISLAND  REFUGE 

MBX 

83 

89 

86 

89 

92 

99 

99 

92 

89 

94 

98 

94 

85 

82 

90 

86 

82 

93 

90 

85 

89 

85 

84 

87 

72 

82 

82 

88 

1 

MIN 

52 

51 

51 

51 

54 

55 

58 

54 

55 

52 

56 

54 

53 

51 

52 

50 

49 

54 

51 

52 

51 

49 

50 

50 

51 

49 

41 

61 

7 

HRRRISON  CULCH  RS 

MBX 

84 

87 

89 

89 

90 

94 

90 

92 

90 

88 

89 

83 

85 

83 

85 

92 

93 

97 

97 

97 

100 

95 

90 

89 

97 

97 

92 

83 

79 

90 

2 

niN 

40 

41 

44 

53 

38 

34 

44 

43 

54 

49 

41 

35 

36 

31 

35 

38 

40 

42 

44 

47 

45 

41 

42 

40 

45 

41 

3D 

3D 

37 

40 

7 

HflT  CREEK  PH  NO  1 

nBX 

87 

90 

91 

90 

90 

93 

92 

91 

88 

89 

86 

82 

83 

84 

88 

9 1 

92 

95 

96 

97 

96 

97 

92 

94 

95 

95 

91 

82 

85 

82 

90 

1 

MIN 

40 

41 

40 

40 

39 

40 

44 

41 

40 

44 

39 

36 

31 

3D 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

39 

37 

36 

35 

36 

30 

26 

31 

29 

36 

1 

JESS  VSLLET 

MBX 

07 

82 

88 

86 

85 

86 

80 

85 

80 

83 

7  1 

7 1 

70 

79 

82 

84 

85 

65 

86 

86 

88 

86 

87 

86 

83 

81 

77 

78 

78 

78 

82 

1 

MIN 

46 

45 

46 

44 

42 

46 

42 

49 

44 

43 

35 

35 

35 

36 

39 

43 

42 

43 

43 

43 

48 

46 

46 

41 

45 

43 

29 

30 

35 

35 

4  I 

3 

LBKEPORT 

MBX 

93 

95 

94 

92 

95 

95 

96 

94 

93 

95 

95 

90 

89 

89 

92 

91 

95 

100 

99 

100 

1  00 

96 

89 

98 

96 

93 

90 

88 

86 

91 

93 

6 

MIN 

47 

48 

45 

47 

50 

SO 

50 

45 

48 

5D 

48 

42 

43 

42 

42 

42 

45 

45 

46 

47 

47 

45 

44 

45 

49 

48 

45 

42 

40 

40 

45 

6 

LRKE  SPflULDING 

MAX 

85 

83 

83 

84 

84 

63 

82 

83 

83 

81 

80 

80 

81 

84 

65 

88 

90 

90 

90 

89 

85 

85 

88 

89 

85 

82 

79 

77 

78 

84 

0 

MIN 

43 

46 

43 

42 

46 

47 

48 

43 

45 

41 

40 

40 

39 

39 

45 

44 

45 

45 

43 

50 

47 

44 

46 

46 

47 

43 

44 

38 

37 

43 

7 

MflNZKNl IB  LAKE 

MAX 

77 

78 

79 

79 

79 

8 1 

82 

80 

78 

79 

78 

69 

73 

70 

76 

79 

80 

84 

86 

86 

84 

85 

8 1 

82 

8 1 

82 

79 

69 

74 

71 

78 

7 

MIN 

41 

44 

41 

41 

44 

44 

45 

45 

44 

44 

42 

40 

40 

36 

39 

42 

45 

44 

47 

48 

50 

47 

44 

47 

46 

46 

43 

40 

39 

35 

43 

2 

nfiRKLET  COVE 

MAX 

87 

92 

94 

94 

9  1 

94 

1  00 

98 

93 

96 

98 

92 

9 1 

89 

87 

9 1 

92 

98 

97 

97 

98 

95 

69 

90 

98 

64 

83 

87 

85 

83 

92 

1 

MIN 

55 

56 

53 

54 

56 

57 

57 

54 

58 

59 

60 

57 

50 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

53 

51 

52 

54 

49 

60 

50 

47 

48 

53 

6 

tIBRYSVILLE 

MAX 

91 

95 

96 

93 

95 

1  DO 

1  DO 

1  0 1 

93 

96 

97 

92 

95 

92 

87 

90 

92 

94 

94 

93 

94 

93 

95 

94 

96 

86 

84 

86 

87 

86 

92 

9 

MIN 

53 

62 

64 

59 

61 

63 

64 

58 

58 

63 

66 

56 

55 

56 

56 

55 

57 

57 

57 

56 

58 

60 

55 

57 

58 

54 

54 

55 

53 

53 

57 

8 

nC  CLOUD 

nBX 

niN 

nlNERBL 

MBX 

79 

81 

82 

82 

80 

83 

83 

82 

80 

80 

82 

71 

75 

69 

76 

80 

82 

87 

89 

90 

89 

88 

84 

85 

87 

88 

81 

70 

76 

74 

81 

2 

MIN 

34 

35 

36 

34 

36 

35 

39 

41 

38 

38 

37 

42 

38 

36 

30 

32 

33 

38 

39 

40 

43 

40 

34 

36 

37 

36 

38 

34 

31 

29 

36 

3 

nOUNI  SHBSTfl  HSO  CI 

MAX 

64 

85 

85 

85 

87 

8? 

83 

82 

85 

74 

75 

76 

80 

82 

88 

88 

87 

9 1 

93 

89 

94 

68 

89 

89 

88 

81 

72 

82 

76 

79 

84 

1 

MIN 

46 

47 

46 

49 

48 

49 

54 

46 

48 

51 

45 

41 

36 

42 

42 

44 

51 

49 

48 

52 

51 

50 

46 

49 

52 

46 

43 

38 

40 

38 

46 

2 

NEVflOB  CUT 

MAX 

84 

85 

85 

85 

85 

88 

90 

90 

87 

85 

86 

85 

84 

83 

79 

80 

84 

86 

85 

87 

90 

85 

87 

87 

88 

84 

80 

80 

80 

77 

84 

7 

MIN 

47 

48 

48 

46 

45 

47 

50 

50 

45 

46 

48 

45 

43 

41 

41 

40 

41 

43 

43 

43 

45 

47 

45 

45 

46 

46 

46 

4  1 

40 

36 

44 

6 

ORLBND 

MAX 

90 

94 

97 

94 

97 

99 

97 

98 

90 

97 

99 

94 

94 

94 

89 

95 

95 

99 

95 

98 

1  02 

94 

93 

96 

1  0 1 

89 

85 

92 

87 

66 

94 

3 

MIN 

56 

58 

55 

58 

59 

58 

59 

55 

57 

62 

70 

72 

52 

49 

52 

54 

54 

55 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

56 

52 

51 

48 

49 

54 

56 

1 

OROVILLE 

MAX 

92 

96 

97 

95 

96 

>9 

1  D 1 

101 

94 

97 

99 

98 

94 

93 

68 

91 

93 

96 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

98 

89 

84 

9 1 

87 

86 

94 

1 

MIN 

61 

64 

60 

59 

63 

68 

67 

61 

59 

64 

61 

57 

55 

54 

56 

57 

57 

59 

58 

58 

58 

61 

58 

59 

6D 

54 

54 

54 

54 

57 

58 

9 

PBRBDISE 

MAX 

81 

87 

89 

87 

89 

9 1 

93 

93 

86 

89 

93 

89 

86 

87 

81 

86 

88 

92 

90 

91 

95 

88 

88 

89 

93 

85 

80 

65 

80 

79 

87 

7 

MIN 

60 

63 

63 

61 

64 

68 

70 

64 

62 

64 

68 

69 

62 

56 

58 

58 

62 

64 

63 

63 

64 

64 

62 

65 

61 

56 

57 

56 

56 

56 

62 

0 

PLBCERVILLE 

MAX 

8 1 

85 

90 

90 

9 1 

96 

96 

96 

91 

92 

92 

90 

89 

83 

83 

86 

88 

9  1 

92 

9 1 

93 

92 

93 

93 

95 

84 

84 

83 

83 

82 

89 

2 

MIN 

54 

55 

55 

52 

53 

58 

60 

59 

53 

55 

57 

56 

50 

48 

SO 

49 

50 

52 

51 

51 

55 

54 

54 

54 

54 

50 

50 

51 

48 

46 

52 

8 

PLflCERVILLE  IPG 

MAX 

90 

90 

91 

9 1 

96 

95 

95 

92 

91 

92 

90 

88 

87 

85 

86 

89 

92 

91 

92 

94 

92 

90 

94 

92 

91 

85 

82 

83 

79 

85 

89 

7 

MIN 

64 

53 

63 

62 

63 

69 

70 

66 

65 

66 

67 

64 

62 

61 

60 

63 

66 

67 

65 

65 

68 

67 

68 

69 

67 

63 

58 

59 

57 

59 

64 

2 

PORTOLO 

MAX 

85 

89 

87 

85 

86 

85 

82 

83 

83 

83 

74 

80 

75 

80 

82 

87 

88 

91 

92 

91 

91 

86 

90 

90 

90 

85 

75 

81 

82 

85 

84 

8 

MIN 

33 

38 

39 

32 

32 

36 

38 

39 

32 

35 

34 

25 

32 

28 

25 

26 

28 

3D 

29 

31 

32 

35 

34 

34 

33 

32 

34 

25 

26 

31 

31 

9 

QUINCT 

MAX 

88 

89 

92 

9 1 

91 

92 

90 

90 

90 

90 

92 

86 

87 

82 

87 

90 

92 

95 

96 

96 

96 

97 

94 

95 

96 

94 

90 

82 

86 

83 

90 

6 

MIN 

36 

38 

39 

35 

35 

35 

39 

41 

33 

39 

37 

28 

31 

27 

31 

28 

31 

31 

32 

33 

33 

36 

34 

34 

34 

33 

30 

24 

29 

26 

33 

1 

RED  BLUPF  HSO  BP 

MBX 

96 

97 

97 

98 

1  0 1 

101 

1  01 

93 

98 

99 

96 

95 

95 

90 

98 

98 

1  0 1 

99 

99 

1  07 

96 

96 

96 

1  DO 

93 

87 

93 

89 

86 

93 

96 

3 

MIN 

60 

64 

59 

62 

62 

61 

61 

59 

SO 

67 

73 

67 

65 

57 

56 

57 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

58 

61 

56 

54 

49 

54 

53 

59 

8 

REDDING  FIRE  STB  NO  2 

MAX 
MIN 

ROCKL  IN 

MAX 

93 

94 

97 

95 

95 

1  0 1 

1  0 1 

1  D2 

96 

95 

97 

93 

96 

90 

90 

92 

92 

95 

98 

95 

96 

96 

95 

93 

98 

89 

64 

86 

66 

88 

94 

0 

MIN 

53 

56 

55 

53 

56 

55 

59 

58 

49 

52 

54 

50 

51 

S5 

49 

49 

49 

51 

52 

51 

51 

52 

50 

49 

52 

52 

49 

50 

48 

43 

51 

8 

SaCRBMENTO  hSO  BP 

MBX 

92 

93 

91 

93 

98 

99 

98 

93 

94 

96 

92 

92 

86 

66 

90 

92 

94 

93 

9 1 

93 

9 1 

88 

9 1 

94 

7  ; 

80 

83 

81 

83 

89 

90 

4 

MIN 

54 

56 

52 

55 

57 

58 

63 

54 

54 

62 

64 

S3 

52 

54 

53 

52 

54 

54 

52 

53 

54 

51 

SO 

52 

S3 

SO 

49 

51 

51 

51 

53 

9 

SBCRBflENTO  HSO  CI 

MBX 

94 

98 

94 

96 

99 

I  03 

1  00 

96 

96 

98 

92 

94 

90 

89 

92 

94 

97 

96 

96 

97 

93 

9 1 

94 

98 

78 

83 

87 

84 

90 

93 

3 

MIN 

58 

62 

58 

62 

63 

66 

68 

60 

61 

66 

66 

61 

58 

58 

59 

57 

61 

60 

57 

58 

60 

57 

59 

58 

55 

55 

57 

56 

54 

59 

5 

SMBSTB  OBH 

MAX 

89 

90 

93 

92 

95 

96 

96 

93 

90 

94 

87 

87 

88 

89 

89 

92 

95 

98 

98 

1  00 

99 

97 

92 

95 

97 

96 

85 

86 

87 

85 

92 

3 

MIN 

63 

66 

68 

68 

65 

67 

68 

65 

66 

69 

67 

68 

69 

66 

62 

63 

62 

69 

66 

68 

71 

65 

65 

68 

68 

63 

63 

66 

6D 

60 

65 

8 

SIERRB  CI TT 

MAX 

86 

87 

88 

88 

89 

88 

86 

86 

86 

87 

83 

83 

80 

84 

85 

89 

90 

94 

94 

9 1 

92 

90 

89 

90 

89 

85 

81 

83 

79 

82 

86 

8 

MIN 

47 

49 

50 

46 

49 

51 

51 

49 

49 

50 

53 

50 

52 

46 

45 

46 

50 

50 

50 

52 

54 

S3 

49 

S3 

52 

48 

50 

48 

43 

42 

49 

2 

SIERRflVlLLE  RBNCER  STB 

MAX 

84 

86 

88 

86 

84 

86 

84 

81 

8 1 

83 

86 

78 

80 

77 

77 

81 

84 

85 

90 

89 

90 

89 

87 

88 

88 

89 

80 

84 

0 

MIN 

34 

39 

41 

36 

39 

37 

39 

40 

34 

37 

38 

27 

36 

28 

27 

27 

3D 

32 

30 

32 

34 

36 

34 

36 

34 

35 

34 

24 

32 

29 

33 

7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MBX 

90 

92 

96 

93 

96 

99 

96 

99 

94 

97 

99 

90 

94 

92 

9 1 

97 

98 

103 

100 

101 

105 

99 

94 

96 

101 

94 

84 

95 

2 

MIN 

58 

58 

58 

59 

60 

60 

59 

55 

55 

61 

59 

55 

52 

51 

52 

52 

54 

55 

56 

59 

57 

56 

58 

55 

58 

54 

48 

49 

50 

50 

55 

* 

STRBHBERRT  VALLEY 

MBX 

84 

82 

85 

85 

86 

88 

85 

83 

86 

66 

8 1 

82 

6 1 

80 

85 

87 

93 

82 

85 

4 

MIN 

46 

45 

48 

46 

45 

47 

50 

51 

47 

50 

52 

48 

50 

47 

44 

49 

5? 

52 

55 

56 

56 

51 

48 

50 

50 

48 

49 

46 

42 

38 

48 

6 

IHIN  LBKES 

MBX 

73 

72 

73 

73 

71 

71 

69 

69 

71 

72 

70 

66 

63 

66 

70 

73 

74 

75 

76 

73 

72 

70 

67 

66 

71 

0 

MIN 

39 

42 

45 

40 

46 

42 

42 

46 

43 

39 

39 

36 

37 

38 

39 

40 

44 

46 

46 

46 

SO 

45 

40 

45 

41 

39 

36 

36 

37 

36 

41 

3 

VBCBVILLE 

MBX 

91 

93 

94 

94 

99 

100 

100 

96 

95 

99 

97 

94 

86 

88 

90 

9 1 

95 

94 

91 

92 

92 

88 

91 

92 

80 

87 

86 

90 

91 

8 

MIN 

53 

53 

49 

51 

54 

49 

57 

52 

51 

51 

65 

56 

51 

50 

50 

59 

51 

51 

50 

50 

51 

51 

49 

52 

53 

50 

48 

48 

40 

49 

51 

5 

VOLTfl  POHER  HOUSE 

MBX 

90 

91 

93 

92 

95 

95 

94 

93 

93 

92 

92 

90 

89 

88 

9 1 

92 

98 

MIN 

58 

62 

61 

60 

62 

64 

63 

59 

61 

62 

65 

59 

57 

64 

55 

59 

62 

MHISKEYTOHN  RES 

MBX 

91 

94 

96 

94 

96 

98 

96 

96 

94 

94 

93 

89 

90 

89 

93 

96 

1 00 

103 

105 

104 

104 

86 

95 

2 

MIN 

59 

60 

61 

63 

64 

64 

65 

62 

65 

66 

61 

62 

60 

56 

56 

56 

63 

65 

62 

68 

67 

61 

61 

63 

67 

56 

57 

56 

56 

56 

61 

3 

HlLLlBnS 

MAX 

86 

91 

93 

90 

93 

95 

96 

97 

89 

93 

94 

89 

90 

89 

84 

89 

90 

92 

94 

92 

94 

92 

90 

90 

95 

84 

82 

88 

84 

83 

90 

3 

58 

59 

54 

55 

58 

61 

61 

56 

58 

63 

65 

62 

53 

53 

54 

54 

56 

56 

56 

57 

55 

57 

56 

56 

58 

52 

52 

SO 

51 

55 

56 

4 

HILLOHS 

MAX 

88 

91 

92 

91 

94 

97 

96 

96 

90 

95 

101 

95 

95 

95 

87 

91 

91 

95 

98 

94 

101 

92 

91 

94 

97 

87 

84 

93 

85 

84 

92 

7 

MIN 

58 

59 

57 

56 

59 

60 

61 

57 

59 

63 

64 

71 

S3 

53 

54 

56 

56 

57 

57 

58 

53 

58 

58 

57 

57 

54 

54 

SO 

52 

54 

57 

2 

HINTERS 

MAX 

91 

94 

95 

93 

95 

99 

100 

101 

94 

95 

100 

95 

95 

90 

90 

91 

92 

98 

96 

94 

100 

94 

94 

93 

98 

89 

84 

88 

86 

86 

93 

7 

MIN 

56 

57 

53 

55 

56 

60 

62 

67 

59 

64 

71 

63 

55 

56 

55 

55 

55 

55 

53 

S3 

52 

54 

52 

57 

57 

50 

52 

48 

51 

52 

56 

2 

HOODLBNO   1  HNM 

MAX 

93 

96 

98 

94 

96 

100 

102 

101 

93 

98 

99 

92 

96 

90 

89 

94 

95 

98 

95 

94 

99 

94 

94 

94 

100 

86 

85 

87 

87 

86 

94 

2 

MIN 

52 

54 

51 

54 

56 

59 

57 

53 

64 

59 

62 

63 

51 

51 

51 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

49 

52 

51 

47 

48 

47 

46 

51 

62 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


CRLIFORNin 

SEPIEMBfR  1974 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a          ■  ■ 

NORTHESST  INTERIOR 
SnSINS  03 

80cn 

nBx 
niN 

32 

37 

38 

33 

83 
31 

83 

33 

83 

j6 

81 

37 

80 
33 

82 
32 

85 
35 

72 
23 

78 
31 

71 
24 

76 
27 

78 

23 

82 
28 

83 

29 

84 

25 

85 

27 

85 

29 

86 

30 

86 

31 

85 
30 

86 
29 

83 
31 

84 

30 

69 
22 

79 
30 

78 

26 

81  .4 

30.1 

eooiE 

nBx 
niN 

30 

34 

33 

33 

78 

31 

75 
33 

32 

79 
33 

79 
32 

70 
34 

70 
19 

60 
27 

65 
20 

70 
IS 

72 
22 

73 
31 

73 
36 

73 
32 

74 

28 

79 
28 

77 
28 

76 
28 

74 
28 

72 
24 

24 

62 
36 

72 
19 

69 
21 

70 
27 

73  .3 
28.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

niN 

33 

33 

34 

36 

36 

35 

80 

37 

82 

37 

85 

35 

85 
35 

77 
32 

77 
23 

73 
23 

7  1 
21 

74 

19 

77 
21 

78 
23 

80 
24 

80 
21 

80 
20 

83 

23 

83 
26 

83 
26 

82 
27 

80 
26 

76 
26 

69 
27 

7S 
20 

76 
22 

76 
23 

79.4 
27.4 

CEDRRVILLE 

HRX 

niN 

SI 

55 

56 

53 

50 

46 

55 

86 
57 

85 
51 

84 

SS 

78 
43 

70 
39 

7 1 
37 

75 
37 

80 
40 

62 
39 

86 
44 

87 
43 

88 
44 

89 
45 

89 
48 

89 
46 

88 
44 

89 
44 

89 
43 

68 
46 

82 

3S 

78 
32 

79 
39 

80 

32 

84  .4 

4S  .0 

DONNER  HEnORIBL  ST  PK 

MBX 

niN 

26 

26 

31 

83 

25 

62 
23 

82 
27 

82 
29 

80 
31 

80 
28 

81 
26 

83 
28 

70 
18 

77 
20 

70 
18 

7S 
18 

78 
18 

80 
20 

83 

22 

84 

21 

65 

21 

84 

23 

87 
26 

84 

25 

84 

25 

84 

24 

83 
24 

79 
22 

70 
16 

78 
20 

78 

19 

80.4 

23.3 

DOTLE  5  SSE 

nBx 
niN 

4S 

49 

92 
49 

90 
43 

90 
45 

90 
48 

88 
52 

88 

S3 

89 
40 

85 
47 

41 

80 

35 

83 
36 

85 
38 

88 
40 

89 
40 

90 
41 

89 
42 

90 
42 

92 
44 

90 
42 

88 
44 

89 
41 

87 
48 

79 
38 

77 
31 

62 
39 

80 
38 

87.1 
42  .5 

fLEniNC  FISH  BND  cnnE 

nflx 
niN 

87 
39 

9 1 
43 

90 
47 

88 
42 

89 
41 

88 
41 

87 
43 

87 
41 

87 
43 

86 
43 

85 
46 

77 
31 

76 
37 

80 
31 

83 
29 

65 
30 

87 
32 

88 

35 

90 
31 

89 
34 

89 
34 

90 
38 

89 

3S 

87 
39 

89 
36 

87 
42 

82 

37 

78 
25 

60 
31 

80 

31 

88.7 
36.9 

FORT  eiDHELL 

nBx 
niN 

93 
49 

90 
49 

90 
48 

86 
44 

88 
42 

88 
42 

88 

S3 

87 
48 

87 
43 

82 
42 

79 
42 

7  1 
35 

73 
33 

79 
33 

84 
34 

80 
38 

87 
40 

90 
41 

89 
40 

89 
42 

89 
4  1 

89 
43 

87 
42 

88 
42 

86 

39 

65 
41 

72 
30 

80 
35 

81 

36 

81 
40 

84.7 
40.9 

nONO  LRUE 

MAX 
MIN 

84 

46 

83 
47 

88 
48 

86 
48 

85 
48 

86 
49 

84 
48 

85 
46 

84 
48 

87 
48 

84 
46 

80 
39 

77 
41 

76 
37 

75 
38 

80 
40 

80 
40 

81 
42 

80 
41 

62 
39 

83 
41 

85 
43 

82 
43 

81 
42 

80 
43 

79 
42 

75 
43 

77 
37 

77 
40 

76 
38 

81  .4 
43.0 

SOUBH  VBILET 

MAX 
MIN 

78 
36 

8 1 

37 

84 
42 

6 1 
39 

80 
34 

81 
35 

82 
40 

80 
42 

78 
38 

80 
37 

63 
37 

66 
29 

75 
30 

66 
29 

73 
29 

75 
30 

77 
31 

78 
34 

83 

32 

83 

33 

83 
34 

83 
36 

84 

31 

60 
32 

80 
35 

81 

30 

78 
32 

69 
29 

77 
30 

71 
31 

78.3 
33.8 

SUSBKVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
41 

90 
46 

90 
49 

83 
43 

90 
44 

89 
45 

47 

74 
42 

76 
34 

36 

81 
32 

83 
36 

87 
40 

88 
40 

89 
38 

89 
40 

86 
44 

87 
43 

87 
42 

87 
4S 

89 
40 

88 
46 

72 
35 

73 
30 

73 
36 

80 
33 

84.2 
40.3 

TBMOE  CITY 

MAX 
MIN 

75 
45 

74 
44 

72 
41 

79 
40 

79 
39 

78 
44 

78 
45 

77 
46 

76 
43 

78 
41 

78 
44 

65 
35 

66 
34 

65 
31 

70 
35 

7 1 
36 

75 
37 

76 
41 

78 
37 

77 
39 

77 
39 

79 
41 

75 
38 

76 
40 

74 

39 

71 
40 

72 
40 

64 
34 

69 

37 

71 
36 

73.8 
39.4 

TBMOE   VOULET  Ffifl  BP 

MAX 
MIN 

76 
33 

79 
39 

81 
39 

81 
32 

80 
33 

00 
39 

78 
41 

78 
44 

80 
36 

81 
34 

69 
35 

75 
27 

66 
29 

70 
27 

72 
27 

74 
28 

78 
28 

79 
32 

80 
30 

81 

31 

79 
32 

79 
33 

79 
32 

78 

34 

78 
31 

7S 
33 

6S 
29 

72 
28 

71 
30 

71 
29 

76.2 
32. S 

TERtIO 

MAX 
MIN 

90 
45 

89 
38 

88 
40 

85 

37 

86 
41 

87 
40 

85 
41 

85 
38 

86 
41 

80 
40 

71 
34 

75 
31 

70 
41 

75 
32 

80 
27 

83 
28 

86 
30 

89 
34 

90 
32 

90 
35 

88 

36 

89 

35 

87 
35 

87 
36 

85 
33 

82 
42 

70 
24 

79 
26 

78 
29 

79 

25 

83.1 

TRUCKEE  RBNGER  STATION 

MAX 
MIN 

82 
33 

85 
37 

85 
39 

84 

31 

83 
30 

83 

35 

83 
37 

80 
40 

81 
36 

84 

33 

84 
34 

76 
24 

75 
29 

74 

25 

78 
25 

79 
26 

82 
26 

84 

30 

84 

27 

86 
29 

85 
32 

86 
34 

85 
32 

84 

33 

85 
33 

83 
32 

79 
30 

78 
23 

78 
28 

76 
26 

81  .7 
31  .0 

HOODFORDS 

MAX 
MIN 

88 
48 

82 

88 

52 

88 
49 

88 
49 

88 
49 

88 

51 

85 

88 
49 

86 
49 

79 
44 

73 
35 

68 
34 

77 
35 

80 
38 

81 
43 

84 
43 

85 
43 

84 
44 

84 
44 

87 
47 

82 
46 

82 
45 

83 
44 

80 
46 

74 

37 

74 
34 

74 

32 

78 

39 

82.0 
43.3 

CENTRAL  COAST 
DRBINACE  04 

8EN  LOflONO  4 

MAX 
MIN 

88 
49 

87 
SO 

92 
45 

92 
49 

94 
47 

94 

53 

90 
53 

94 
48 

91 
49 

97 
53 

86 
S3 

74 

56 

75 
58 

82 
46 

82 
48 

85 
49 

93 
48 

79 
46 

83 
SS 

85 
50 

85 
46 

85 
45 

81 
46 

85 
47 

75 
S3 

76 
S3 

70 
S3 

71 
S3 

92 
46 

96 
47 

85-3 
49.8 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

66 
54 

65 
53 

70 
54 

70 
56 

83 
55 

78 
58 

70 
54 

74 

55 

76 
57 

78 
57 

83 
59 

76 
55 

66 
59 

68 
58 

64 
54 

65 
54 

70 
54 

66 
54 

64 

55 

66 
55 

63 
54 

62 
52 

65 
53 

64 

53 

61 
54 

60 
54 

66 
54 

62 
55 

73 
54 

82 
58 

69.3 
55. 0 

BURLINCBHE 

MAX 
MIN 

68 
52 

68 
48 

72 
53 

73 
51 

82 
52 

82 
55 

73 
51 

86 
52 

92 

55 

82 
55 

76 
54 

75 
S3 

74 

55 

65 
51 

69 
49 

66 
51 

66 
SO 

65 
49 

72 
50 

70 
66 

66 
SO 

72 
54 

69 
SO 

83 
51 

73.7 
52  .0 

CBRHEL  VBLLEY 

MAX 

niN 

75 
45 

74 
47 

79 
46 

82 
49 

82 
50 

85 
54 

82 
52 

83 
50 

82 
46 

87 
49 

87 
SO 

82 
S3 

75 
S5 

74 
47 

72 
49 

48 

94 
46 

72 
45 

76 
44 

79 
47 

78 
45 

42 

72 
41 

73 
42 

68 
54 

69 
S3 

72 
51 

73 
50 

92 
47 

9S 
57 

78.8 
48. S 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

81 
52 

82 
55 

83 

55 

94 

59 

95 

57 

89 

5S 

84 

55 

90 
55 

94 

55 

94 

58 

76 
57 

78 
58 

77 
56 

84 

55 

83 

56 

78 
55 

84 
54 

6 1 
54 

77 
54 

77 
53 

81 
54 

70 
56 

7  1 
56 

75 
50 

82.4 

55.2 

GILROY 

MAX 
MIN 

86 
55 

91 
53 

90 
54 

89 
53 

96 
54 

102 
59 

1 02 
56 

98 
54 

90 
52 

94 

56 

99 
59 

98 
56 

82 
58 

76 
52 

85 
S4 

85 
S3 

88 
54 

95 
49 

85 
55 

88 

53 

89 

51 

89 
54 

88 

55 

84 

50 

90 
55 

78 
SS 

76 
SS 

S3 

76 
47 

89 

SO 

88.5 
53. 8 

MBLF   nOON  BAY 

MAX 
MIN 

65 
54 

64 
54 

67 
57 

65 
54 

62 
47 

64 
48 

66 
53 

63 
51 

65 
53 

68 
55 

67 
50 

67 
SS 

68 
58 

70 
52 

68 
49 

62 
54 

63 
53 

66 
52 

66 
SS 

64 

56 

63 
55 

63 
S3 

61 
S3 

60 
51 

64 

S3 

63 
66 

65 
55 

66 
56 

68 

53 

83 

50 

65. S 
53.2 

MOLLISTER   1  SH 

MAX 
MIN 

K ING  CITY 

MAX 

nIN 

86 
44 

85 
43 

85 
49 

89 
45 

101 
48 

98 

51 

91 
SI 

89 

51 

88 
48 

97 
48 

95 
SO 

89 
54 

8? 

55 

84 
43 

84 
43 

62 
SO 

93 
48 

89 
47 

82 
49 

85 
50 

84 
49 

86 
48 

86 
48 

85 
47 

79 
47 

76 
S3 

74 
49 

77 
47 

89 
41 

96 
41 

86.9 
47  .9 

L IVERnORE  COUNTY  F  D 

MBX 
MIN 

LOS  CATOS 

MAX 
MIN 

81 
54 

83 
53 

81 
52 

90 
SO 

99 
51 

95 
57 

90 
56 

85 
56 

90 
SO 

95 
55 

92 
54 

96 
54 

96 
57 

80 

50 

79 

57 

81 

53 

89 
53 

82 

52 

82 
57 

83 
54 

82 
51 

78 
54 

82 

52 

82 

SO 

60 
53 

75 
57 

60 
49 

76 
48 

83 
47 

90 
47 

84.9 

52. 8 

nBRTINE2  HBTCR  PLBNT 

MAX 
MIN 

83 
48 

86 
52 

88 
47 

88 
54 

98 
54 

99 
59 

98 
57 

92 
49 

95 
54 

97 
SB 

97 
57 

95 
53 

82 
57 

83 

55 

84 

52 

84 

SO 

65 
51 

86 
SI 

87 

53 

86 

SI 

88 

52 

88 
46 

80 
49 

83 

SO 

84 

52 

77 
54 

79 
49 

79 
53 

77 
51 

90 
48 

87.3 
52.2 

nONTEREY 

MAX 
MIN 

68 

51 

68 
52 

70 
61 

69 
S3 

77 
49 

85 
52 

73 
55 

71 
53 

69 
54 

81 
53 

82 
52 

70 
S5 

68 

56 

73 
51 

63 
54 

67 

52 

73 
S3 

56 
51 

67 
S3 

67 
54 

65 
63 

62 
52 

64 

52 

65 
52 

60 
52 

64 

S6 

65 
54 

66 
53 

74 
49 

92 

56 

70. 1 
52.7 

nONTEREY  FBB  BP 

MBX 

niN 

66 
S6 

86 
54 

70 
53 

68 

57 

74 

SO 

73 
59 

70 
56 

70 
56 

72 
57 

79 
55 

74 

57 

70 
61 

72 
52 

70 
55 

64 

55 

66 
53 

69 
54 

66 
57 

65 
57 

64 

56 

62 
65 

64 

53 

64 
54 

64 

53 

64 

60 

68 

66 

66 
54 

82 
46 

68.7 
55.0 

nORRO  BBr  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

65 
52 

61 
54 

82 
S3 

67 
53 

64 

53 

67 
52 

65 
52 

65 
S3 

66 
55 

63 
S3 

66 
52 

69 
53 

66 
59 

69 
49 

70 
SO 

65 
55 

65 
55 

63 
54 

65 
S3 

66 
SO 

64 

52 

64 

52 

64 

52 

60 
51 

60 
52 

65 
SO 

65 
50 

64 

56 

66 
46 

68 
48 

65.0 
52.  3 

nOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

57 

61 

62 

62 

62 

96 
69 

93 
64 

67 
58 

93 
63 

95 
67 

85 
49 

83 
49 

60 
48 

85 

57 

87 

57 

90 
58 

94 

60 

93 
61 

92 
62 

92 
66 

92 
66 

91 
66 

90 
66 

91 
60 

93 
56 

90 
47 

90 
48 

90 
49 

89 
47 

90.1 
68.5 

nOUNT  MBniLTON 

MAX 
MIN 

77 
64 

79 
64 

81 

65 

84 

65 

82 

65 

84 

69 

85 
69 

86 
72 

86 

73 

85 

70 

86 

73 

82 

70 

SO 
66 

77 
65 

72 
54 

76 
59 

77 
62 

NBClnlCNTO  OAR 

MAX 
MIN 

94 
49 

96 
49 

97 
48 

97 
52 

99 
55 

98 
57 

102 
56 

102 
53 

98 
54 

100 

52 

86 

SO 

77 
47 

86 
47 

93 
52 

95 
48 

101 
47 

101 
51 

99 

60 

97 
47 

100 
46 

101 
46 

101 
47 

101 
SO 

83 

62 

85 

50 

86 
49 

88 
45 

96 
45 

«4  .9 
49.8 

NEHRRK 

MAI 
MIN 

68 

57 

70 
56 

72 

55 

72 

57 

80 

56 

90 
61 

86 

69 

72 
56 

86 

56 

80 

60 

85 
62 

79 
57 

73 
54 

75 
57 

71 
57 

75 
55 

71 
SS 

76 
55 

73 
56 

70 
58 

69 

SS 

71 
61 

71 
56 

72 
52 

71 
55 

70 
57 

67 
57 

74 

56 

74 

56 

75 
64 

74  .6 

56.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOMINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

a 
cr 

2 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

]  \ 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OflKLflND  WSO  flP 

MRX 

67 

66 

68 

71 

80 

80 

69 

69 

75 

80 

94 

72 

71 

71 

65 

65 

70 

68 

66 

69 

68 

66 

70 

69 

72 

57 

71 

70 

74 

MIN 

56 

54 

56 

56 

53 

58 

55 

56 

58 

57 

57 

55 

56 

58 

55 

55 

54 

55 

57 

56 

58 

57 

57 

56 

58 

61 

60 

57 

57 

57 

56 

6 

ORKLflNO  MUSEUM 

MAX 

73 

70 

73 

75 

89 

82 

74 

75 

83 

87 

93 

70 

73 

73 

68 

70 

7S 

70 

68 

69 

67 

65 

69 

70 

68 

63 

72 

67 

79 

MIN 

56 

54 

57 

58 

57 

60 

55 

56 

59 

59 

6 1 

57 

50 

60 

66 

54 

55 

55 

57 

55 

55 

53 

54 

64 

64 

66 

66 

66 

55 

54 

66 

3 

PALO  RLTO  JR-  MUSEUM 

MAX 

71 

73 

71 

75 

78 

89 

87 

77 

81 

85 

86 

92 

74 

75 

74 

70 

70 

76 

72 

71 

71 

68 

65 

71 

70 

70 

68 

72 

70 

MIN 

5 1 

52 

5 1 

S 1 

52 

57 

58 

53 

S3 

56 

56 

58 

6 1 

53 

55 

52 

53 

54 

56 

51 

49 

53 

52 

53 

53 

58 

55 

56 

S3 

49 

53 

9 

PflSO  ROBLES 

MAX 

9S 

94 

95 

94 

95 

101 

100 

99 

98 

99 

96 

82 

75 

82 

91 

94 

96 

96 

96 

95 

98 

100 

100 

99 

92 

79 

76 

81 

94 

MIN 

46 

46 

47 

52 

52 

50 

53 

53 

54 

52 

5 1 

50 

53 

42 

*^ 

45 

44 

49 

45 

42 

40 

49 

45 

45 

40 

42 

47 

1 

PHSO  ROBLES  Fflfl  flP 

MfiX 

95 

94 

95 

99 

98 

100 

100 

97 

99 

99 

90 

74 

74 

84 

90 

92 

98 

94 

96 

95 

98 

99 

98 

97 

77 

78 

73 

82 

93 

MIN 

49 

49 

5 1 

53 

55 

57 

58 

58 

55 

54 

53 

50 

52 

44 

43 

5 1 

48 

47 

50 

53 

46 

49 

49 

49 

50 

52 

45 

42 

47 

50 

2 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MPX 

94 

97 

95 

95 

99 

102 

105 

101 

96 

100 

99 

97 

100 

82 

84 

91 

96 

101 

100 

100 

100 

99 

100 

100 

95 

85 

83 

86 

85 

MIN 

50 

5 1 

46 

52 

57 

59 

57 

57 

53 

53 

57 

49 

53 

46 

49 

48 

51 

52 

54 

48 

51 

50 

49 

49 

48 

41 

44 

49 

9 

PISMO  BEflCH 

MfiX 

68 

70 

74 

78 

71 

68 

64 

66 

69 

69 

68 

69 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

69 

70 

69 

55 

80 

75 

65 

69 

70 

MIN 

49 

52 

53 

53 

53 

49 

5 1 

54 

53 

5 1 

53 

54 

59 

49 

48 

55 

54 

52 

55 

53 

48 

51 

55 

51 

54 

55 

55 

54 

55 

46 

52 

5 

POINT  PIE OR OS  BLflNCflS 

MRX 

61 

61 

65 

61 

59 

50 

63 

67 

67 

64 

65 

54 

66 

71 

65 

67 

60 

62 

63 

63 

58 

61 

64 

65 

62 

55 

66 

MIN 

5 1 

52 

52 

45 

4  9 

48 

47 

52 

5 1 

5 1 

50 

50 

59 

51 

52 

52 

54 

52 

52 

52 

50 

52 

52 

55 

55 

55 

51 

55 

51 

7 

POR T  CHI CRGO  NO VOL  OEP 

MRX 

64 

84 

86 

91 

98 

96 

96 

91 

93 

97 

96 

95 

81 

81 

82 

81 

88 

85 

85 

85 

86 

83 

80 

81 

83 

77 

80 

75 

78 

MIN 

55 

5 1 

52 

53 

52 

56 

57 

55 

57 

56 

58 

50 

58 

58 

5 1 

58 

47 

48 

52 

54 

53 

51 

49 

58 

50 

56 

SI 

52 

48 

48 

S3 

1 

PRIEST  VOLLEY 

MRX 

95 

95 

94 

98 

100 

100 

100 

94 

96 

97 

97 

90 

84 

85 

90 

94 

97 

96 

96 

97 

97 

98 

98 

97 

89 

88 

86 

87 

90 

MIN 

45 

4b 

48 

48 

5 1 

53 

55 

55 

5  1 

47 

5 1 

50 

45 

4  3 

4  3 

** 

44 

45 

45 

" 

45 

45 

45 

48 

49 

41 

38 

40 

4  1 

46 

3 

REDHOOD  CITY 

76 

80 

83 

80 

95 

94 

90 

83 

89 

94 

95 

93 

80 

79 

77 

74 

79 

75 

76 

78 

77 

72 

75 

73 

77 

74 

77 

73 

78 

MIN 

5 1 

50 

48 

50 

50 

55 

50 

5  1 

5  1 

55 

55 

55 

54 

50 

52 

52 

49 

SO 

55 

52 

48 

50 

51 

49 

51 

54 

55 

54 

48 

51 

5 

R  I  CHMOND 

70 

67 

68 

71 

85 

76 

68 

75 

74 

81 

90 

71 

71 

74 

72 

58 

72 

70 

69 

66 

64 

62 

69 

67 

65 

65 

70 

65 

71 

MIN 

55 

54 

56 

57 

55 

57 

54 

55 

57 

58 

57 

57 

59 

59 

55 

54 

54 

54 

56 

55 

54 

52 

53 

S3 

54 

56 

55 

57 

55 

52 

55 

.3 

SflINT   MARYS  COLLEGE 

80 

83 

84 

87 

94 

93 

85 

86 

88 

93 

90 

88 

73 

74 

77 

82 

90 

84 

83 

85 

85 

83 

84 

83 

77 

64 

76 

66 

75 

MIN 

53 

54 

53 

55 

50 

55 

54 

56 

55 

57 

55 

55 

55 

54 

55 

55 

5 1 

52 

52 

51 

52 

52 

53 

52 

53 

54 

54 

53 

50 

46 

53 

.2 

SRL I NRS   3  E 

67 

67 

69 

74 

76 

78 

71 

72 

68 

81 

80 

71 

70 

70 

66 

67 

79 

68 

69 

72 

68 

66 

66 

69 

65 

67 

67 

55 

76 

MIN 

47 

59 

50 

50 

52 

S3 

53 

52 

5 1 

54 

53 

55 

59 

48 

50 

52 

53 

52 

55 

55 

52 

50 

5 1 

S3 

54 

57 

55 

53 

52 

49 

52 

.6 

SAL INflS  ERA  RP 

72 

71 

74 

74 

79 

78 

74 

77 

73 

82 

81 

72 

72 

75 

59 

70 

80 

69 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

67 

68 

68 

68 

81 

MIN 

51 

53 

54 

S3 

54 

56 

SB 

56 

55 

55 

55 

58 

58 

50 

54 

56 

54 

55 

57 

57 

56 

54 

54 

55 

57 

59 

57 

57 

55 

54 

55 

.3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

55 

65 

63 

63 

64 

72 

67 

71 

71 

70 

67 

64 

68 

68 

67 

58 

60 

61 

60 

59 

58 

57 

59 

57 

61 

59 

60 

65 

66 

64 

MIN 

55 

53 

52 

5 1 

54 

52 

5 1 

5 1 

52 

52 

52 

56 

58 

58 

54 

52 

S3 

53 

53 

53 

53 

5 1 

52 

56 

53 

55 

56 

56 

56 

52 

S3 

•  5 

SAN  FRANC ISCO  WSO  RP 

MRX 

66 

67 

69 

72 

88 

81 

68 

70 

79 

85 

89 

74 

75 

72 

65 

65 

70 

68 

65 

55 

64 

62 

66 

63 

70 

65 

71 

67 

71 

84 

-  2 

MIN 

54 

52 

57 

54 

54 

56 

54 

55 

55 

57 

56 

53 

56 

55 

54 

S3 

S3 

51 

53 

53 

54 

53 

S3 

52 

50 

55 

5 1 

54 

49 

53 

53 

.7 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

64 

60 

64 

64 

82 

73 

52 

67 

73 

80 

86 

65 

69 

67 

59 

59 

69 

62 

61 

59 

57 

57 

64 

59 

63 

59 

69 

64 

71 

MIN 

53 

52 

55 

55 

55 

55 

53 

54 

55 

56 

56 

55 

58 

55 

53 

52 

52 

5  3 

55 

54 

52 

52 

52 

52 

53 

55 

55 

56 

55 

56 

54 

.  I 

SAN  GREGORIO  2  SE 

67 

66 

68 

66 

77 

76 

69 

69 

72 

78 

79 

74 

74 

73 

66 

66 

58 

68 

56 

55 

54 

60 

65 

68 

59 

63 

71 

70 

72 

MIN 

49 

48 

52 

47 

42 

46 

46 

53 

55 

S3 

54 

47 

55 

47 

46 

5 1 

5  1 

4  9 

53 

52 

5 1 

52 

50 

50 

5 1 

55 

53 

49 

48 

44 

50 

•  0 

SRN  JOSE 

MRX 

78 

78 

76 

83 

92 

92 

90 

82 

83 

88 

94 

92 

77 

80 

77 

74 

81 

80 

75 

74 

77 

78 

75 

75 

74 

71 

71 

75 

79 

85 

80 

-  3 

MIN 

56 

56 

54 

5  3 

54 

6 1 

60 

56 

53 

58 

59 

55 

59 

54 

59 

55 

56 

56 

56 

55 

53 

54 

55 

55 

56 

59 

54 

55 

SO 

50 

55 

.5 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

80 

77 

77 

78 

81 

87 

81 

85 

84 

81 

85 

76 

70 

75 

76 

73 

84 

77 

73 

73 

72 

74 

78 

71 

77 

70 

67 

68 

73 

80 

76 

6 

MIN 

50 

5 1 

49 

52 

5 1 

5 1 

50 

46 

52 

50 

46 

5  1 

58 

47 

4  3 

45 

45 

4  1 

52 

53 

50 

50 

52 

50 

48 

54 

54 

54 

47 

45 

49 

•  6 

SRN  MATEO 

MRX 

74 

75 

80 

81 

97 

92 

85 

79 

87 

91 

95 

74 

75 

74 

75 

68 

75 

74 

57 

69 

72 

72 

72 

71 

70 

66 

75 

75 

78 

90 

77 

■  6 

MIN 

56 

5 1 

5  1 

57 

52 

5 1 

57 

59 

58 

58 

55 

56 

57 

54 

57 

54 

56 

54 

52 

55 

52 

57 

53 

55 

56 

60 

55 

56 

57 

51 

55 

.4 

SANTR  CLRRA  UNIVERSITY 

75 

76 

76 

82 

92 

92 

85 

79 

83 

88 

93 

91 

77 

76 

72 

74 

81 

80 

75 

74 

74 

71 

75 

74 

74 

70 

75 

72 

76 

86 

78 

-  9 

MIN 

55 

53 

52 

50 

5 1 

58 

58 

54 

5 1 

55 

57 

53 

56 

52 

55 

53 

54 

54 

54 

53 

50 

S3 

53 

51 

53 

56 

5 1 

52 

48 

49 

53 

.  1 

SANTA  CRUZ 

MRX 

78 

75 

78 

78 

74 

75 

77 

78 

78 

81 

72 

69 

72 

76 

75 

73 

80 

71 

72 

75 

72 

73 

67 

71 

6; 

70 

63 

69 

79 

90 

74 

•  3 

MIN 

49 

48 

49 

49 

50 

54 

50 

52 

50 

56 

54 

47 

5 1 

4  9 

48 

54 

52 

48 

49 

S3 

S  1 

54 

52 

5 1 

50 

48 

48 

SO 

2 

UPR  SRN  LERNDRO  F  ILTER 

MAX 

69 

73 

73 

73 

79 

92 

86 

78 

73 

82 

85 

92 

70 

72 

72 

70 

72 

78 

73 

69 

71 

70 

67 

71 

73 

67 

63 

70 

66 

78 

74 

2 

MIN 

54 

53 

52 

55 

55 

55 

56 

54 

55 

56 

55 

52 

5 1 

56 

53 

52 

52 

52 

53 

54 

S3 

5 1 

S 1 

49 

52 

54 

54 

5 1 

52 

53 

53 

.2 

HRLNUT   CREEK  2  ESE 

MRX 

MIN 

HRTSONVILLE  WATERWORKS 

MRX 

70 

70 

68 

71 

72 

74 

73 

70 

77 

72 

77 

74 

69 

68 

70 

69 

57 

75 

66 

66 

69 

68 

66 

64 

65 

65 

65 

63 

66 

72 

69 

4 

MIN 

52 

S3 

S3 

SO 

52 

53 

54 

55 

50 

52 

54 

56 

57 

50 

52 

53 

52 

52 

53 

53 

51 

50 

52 

52 

54 

55 

55 

55 

49 

50 

52 

6 

HOOOSIOE  FIRE   STR  I 

83 

83 

87 

88 

99 

96 

93 

87 

92 

97 

94 

85 

81 

83 

82 

79 

86 

83 

80 

82 

80 

75 

80 

78 

70 

77 

79 

78 

83 

92 

84 

4 

MIN 

45 

48 

47 

47 

4  7 

46 

54 

49 

48 

52 

59 

54 

49 

48 

48 

50 

48 

48 

54 

52 

47 

49 

SO 

62 

50 

57 

50 

50 

43 

45 

49 

.5 

SAN  JOAQUIN 

^ 

DRRINOGE  OS 

flNTIOCH  FiBREBOflRD  ML 

MAX 
MIN 

ONTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

83 

86 

88 

90 

93 

99 

97 

94 

90 

96 

99 

96 

87 

85 

84 

88 

89 

95 

90 

87 

83 

86 

85 

87 

90 

81 

80 

84 

77 

84 

88 

4 

MIN 

53 

54 

50 

54 

56 

60 

60 

53 

52 

SB 

64 

59 

54 

52 

50 

50 

50 

50 

5 1 

52 

51 

49 

48 

54 

S3 

51 

49 

48 

53 

50 

52 

9 

fiSH  MOUNTfilN 

MAX 

95 

97 

99 

95 

96 

99 

100 

101 

98 

96 

96 

97 

95 

89 

89 

90 

94 

94 

97 

96 

99 

100 

100 

98 

95 

94 

87 

89 

93 

91 

95 

3 

niN 

65 

67 

69 

67 

68 

69 

70 

7  1 

67 

67 

67 

68 

62 

59 

6 1 

60 

63 

64 

66 

64 

65 

66 

66 

67 

67 

65 

59 

59 

60 

60 

64 

9 

flUBERRY   I  NH 

MAX 

92 

93 

92 

93 

95 

96 

96 

95 

92 

92 

92 

89 

83 

85 

85 

89 

90 

92 

92 

92 

94 

95 

95 

93 

91 

85 

84 

87 

86 

88 

90 

8 

MIN 

65 

68 

68 

65 

68 

70 

73 

72 

68 

66 

68 

67 

62 

58 

61 

64 

65 

64 

66 

55 

64 

67 

69 

69 

67 

66 

59 

60 

63 

62 

65 

6 

BRKERSFIELD  MSO  flP 

MRX 

97 

98 

96 

96 

100 

104 

102 

97 

97 

99 

99 

96 

90 

90 

91 

95 

96 

100 

99 

97 

100 

100 

100 

97 

98 

89 

93 

96 

93 

9  1 

5 

niN 

7' 

7  1 

7  1 

7  1 

72 

76 

76 

75 

72 

72 

72 

75 

67 

54 

54 

69 

70 

67 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

64 

64 

65 

60 

55 

69 

5 

BHLCH  POMER  HOUSE 

MAX 

92 

94 

94 

91 

95 

94 

94 

92 

91 

91 

90 

89 

88 

84 

85 

89 

88 

91 

91 

91 

95 

94 

94 

94 

92 

91 

B3 

86 

86 

Be 

90 

6 

niN 

65 

67 

68 

67 

61 

70 

71 

57 

67 

67 

67 

67 

65 

61 

61 

63 

65 

59 

66 

64 

63 

63 

63 

67 

67 

67 

60 

61 

52 

61 

54 

BLflCKMELLS  CORNER  2HNH 

MRX 

93 

95 

92 

92 

97 

99 

100 

96 

93 

94 

96 

92 

86 

86 

87 

91 

93 

98 

94 

92 

96 

95 

96 

95 

91 

86 

89 

93 

88 

89 

92 

8 

MIN 

59 

53 

63 

59 

64 

68 

70 

66 

62 

62 

66 

65 

58 

56 

56 

59 

59 

65 

62 

60 

63 

63 

63 

62 

69 

59 

57 

56 

55 

57 

61 

6 

BUTTONMILLOH 

MRX 

93 

95 

97 

96 

95 

98 

101 

99 

99 

96 

97 

98 

96 

89 

90 

90 

94 

97 

97 

95 

95 

96 

97 

96 

95 

95 

87 

90 

92 

89 

94 

8 

MIN 

58 

63 

62 

62 

64 

66 

67 

66 

63 

60 

61 

61 

57 

56 

58 

59 

58 

58 

60 

SB 

58 

58 

59 

60 

61 

59 

SB 

55 

57 

55 

59 

8 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

MRX 

82 

85 

86 

85 

86 

87 

87 

87 

84 

86 

82 

80 

76 

77 

80 

83 

85 

85 

86 

88 

88 

66 

86 

86 

85 

80 

77 

79 

76 

83 

6 

MIN 

47 

50 

50 

48 

49 

51 

54 

51 

49 

50 

50 

46 

44 

42 

44 

45 

49 

60 

60 

51 

51 

50 

51 

51 

50 

44 

45 

43 

42 

48 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERflTURES 


CHLIFORNIR 

SEPTEMBER  1974 


DRY  OF  MONTH 


STRTION 

a 

2 

3 

4 

s 

5 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ec 

(C 

CBMP  PBROEE 

MBX 
MIN 

90 
57 

93 
62 

94 

60 

90 
60 

93 
63 

99 
68 

1  0? 
67 

97 
62 

92 
56 

95 
59 

97 
66 

93 
63 

90 
SS 

86 

55 

85 
56 

88 
58 

90 
60 

93 
62 

93 
69 

91 
SB 

92 
SB 

93 
59 

91 
58 

93 
SB 

96 
60 

88 

53 

80 
52 

84 

52 

BS 
52 

84 

SS 

91 
SB 

CBTMETS  Vr  BULL  RUN  RM 

MAX 

93 

94 

96 

95 

60 

66 

64 

'ei 

62 

68 

95 
60 

94 

60 

94 

67 

86 

55 

86 

56 

90 
58 

92 
67 

93 
60 

95 
69 

94 

SB 

94 

60 

96 
60 

97 
67 

96 
6B 

96 
62 

93 
66 

86 
64 

86 
64 

90 
64 

69 

63 

93 
SB 

CHERRY  VBLLET  DBM 

MBX 

84 

86 

89 
57 

88 
56 

57 

58 

38 

89 

56 

89 
57 

88 

56 

89 
54 

85 
55 

8? 

51 

79 
48 

79 
50 

83 
SI 

86 
S4 

90 
50 

90 
54 

91 

57 

92 
S7 

89 

66 

90 
65 

88 

56 

91 
57 

87 
54 

83 
61 

79 
51 

80 
49 

77 
49 

86 
54 

COBLINCn 

MAX 

niN 

CORCORBN   IRRIC  OlST 

MBX 

97 

98 

97 

97 
56 

58 

65 

62 

SB 

56 

99 
57 

99 
59 

96 
59 

91 
55 

91 
52 

92 
52 

96 
53 

97 
54 

1  00 
56 

98 
57 

96 
SS 

99 
54 

97 
54 

99 
65 

97 
56 

97 
59 

92 
53 

91 
51 

93 
51 

94 

52 

90 
47 

96 

55 

OENBIR  3  NNE 

MAX 

B8 

91 

88 

91 

54 

58 

96 
68 

90 
52 

83 

55 

84 

53 

87 
52 

66 
50 

91 
50 

91 
SI 

93 
50 

90 
49 

91 
50 

90 
52 

88 
49 

90 
S2 

62 
54 

82 
SI 

84 
49 

86 
48 

86 
48 

86 
48 

69 

51 

OUOLETS 

MAX 

ELECTRB  POHER  MOUSE 

MAX 

94 

53 

95 
55 

95 
53 

95 
52 

'ss 

'se 

's8 

55 

97 
51 

97 
S5 

97 
58 

95 
54 

91 
47 

87 
47 

89 

50 

93 
56 

96 
52 

96 
54 

95 
51 

95 
51 

95 
59 

95 
S3 

96 
SI 

98 
51 

98 
S3 

86 
49 

85 
49 

88 
49 

86 
46 

90 
45 

94 

52 

F IVE  POINTS  S  SSH 

MAX 

93 
64 

94 

63 

90 
64 

92 
6 1 

64 

64 

69 

68 

9 1 
63 

62 

90 
64 

89 

60 

82 
56 

86 

60 

89 
59 

90 
61 

93 
61 

95 
60 

9 1 
60 

94 

59 

94 

61 

94 

63 

94 

60 

92 
60 

89 
64 

81 
SB 

82 
56 

90 
S7 

88 

58 

86 

56 

91 
61 

FRESNO  HSO  BP 

MAX 
H I N 

95 
60 

96 
62 

95 
61 

97 
60 

'si 

1 0 1 
64 

1 02 
66 

98 

66 

96 
62 

97 
61 

97 
64 

96 
62 

87 
58 

89 

57 

92 
59 

94 

59 

95 
59 

96 
62 

97 
59 

96 
59 

97 
63 

97 
61 

97 
60 

95 
SB 

95 
64 

86 
59 

88 

55 

91 
66 

92 
64 

91 
51 

94 

60 

FRIBNT  COVERNHENT  CBMP 

MBX 
M  1  N 

97 
56 

97 
59 

99 
58 

97 
57 

99 
58 

1 0 1 
60 

1 03 
62 

1  03 
60 

1  00 
59 

98 

58 

98 
59 

97 
60 

97 
54 

90 
52 

90 
53 

93 
52 

94 

57 

96 
56 

98 
60 

97 
57 

97 
62 

99 
62 

99 
61 

98 
58 

97 
59 

97 
65 

87 
53 

89 
54 

92 
52 

92 
50 

96 
57 

GLENNVILLE 

MBX 

92 

91 
48 

90 
5 1 

89 

53 

51 

S8 

56 

90 
52 

90 
SO 

89 
50 

89 
44 

87 
49 

86 
44 

86 
42 

85 
42 

88 
41 

88 
44 

91 
47 

91 
46 

90 
45 

93 
45 

92 
46 

92 
48 

90 
49 

88 

50 

84 
48 

84 
44 

6S 
42 

63 
41 

84 

43 

88 
47 

GRBNT  GROVE 

MAX 
MIN 

75 
49 

75 
52 

76 
55 

76 
54 

55 

60 

ss 

79 
54 

78 
54 

76 
S3 

75 
53 

75 
51 

72 
49 

7 1 
47 

68 
45 

69 
46 

71 
49 

72 
51 

75 
52 

75 
52 

76 
52 

78 
55 

80 
54 

77 
54 

78 
54 

77 
54 

73 
SO 

7  1 
49 

70 
48 

70 
45 

67 
46 

74 

51 

HBNFORO 

MAX 
MIN 

HETCM  METCMT 

MAX 
MIN 

83 

S3 

85 
54 

87 
56 

87 
54 

88 
55 

88 
56 

88 
55 

88 
56 

86 
56 

86 
55 

83 
S5 

84 

55 

81 
S3 

78 
SO 

78 
50 

B 1 

50 

84 

so 

87 
50 

86 

53 

88 
55 

88 
53 

88 
54 

87 
55 

87 
54 

87 
55 

85 
54 

82 
SI 

60 
49 

80 
49 

78 
49 

84. 

53- 

HUNTINGTON  LBKE 

MAX 
MIN 

73 
45 

76 
50 

75 
49 

77 
49 

79 
50 

79 
50 

49 

48 

75 
49 

73 
48 

72 
46 

69 
45 

66 
43 

66 
41 

69 
44 

73 
42 

73 
45 

73 
47 

76 
48 

77 
48 

79 
49 

78 
47 

76 
46 

73 
48 

70 
47 

67 
4S 

68 
44 

69 
43 

66 
41 

67 
43 

72. 
46 . 

lORIR 

MAX 
MIN 

89 
65 

91 
65 

91 
85 

91 
65 

93 
67 

95 
70 

95 
70 

96 
68 

89 
67 

92 
65 

92 
67 

89 
65 

89 
62 

83 
58 

84 

58 

89 
65 

93 
67 

95 
66 

94 

57 

93 
67 

94 

67 

94 

68 

95 
68 

95 
68 

91 
63 

84 

60 

83 
54 

85 
61 

85 
60 

90 . 
64  . 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

94 

73 

95 
73 

94 

72 

97 
76 

99 
77 

1  04 

77 

1 03 
76 

97 
74 

96 
73 

98 
73 

99 
74 

94 

66 

89 
69 

87 
70 

9 1 
71 

94 

71 

97 
74 

97 
75 

96 
73 

98 
75 

1 00 
77 

98 

77 

98 

75 

95 
77 

94 

60 

88 
68 

92 
70 

96 
67 

90 
70 

95. 
72  . 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

98 
64 

98 
65 

95 
63 

98 
62 

99 
62 

99 

67 

99 
62 

98 

61 

95 
60 

96 
61 

95 
57 

91 
57 

91 
61 

89 
58 

91 
51 

94 

58 

95 
53 

94 

SB 

98 
66 

96 
54 

98 
63 

97 
68 

95 
68 

93 
66 

94 
64 

90 
62 

91 
52 

92 
60 

89 
61 

90 
61 

94  . 

60. 

KETTLEMRN  CITr 

MAX 
MIN 

102 

102 

102 

1  12 

1  04 

1 02 

1  02 

1  1 1 

I  1  I 

1  1  1 

98 

96 

91 

96 

98 

98 

9 1 

1 00 

101 

101 

95 

91 

92 

96 

95 

86 

89 

92 

93 

98. 

KETTLEMBN  STATION 

MAX 
MIN 

93 
65 

95 
63 

94 
68 

95 
66 

98 
72 

1 00 
74 

1 00 
72 

96 
74 

94 

67 

96 
67 

95 
73 

94 

71 

88 
61 

88 
61 

90 
62 

94 

65 

96 
68 

98 
69 

96 
66 

94 

66 

97 
68 

98 
68 

97 
67 

96 
67 

94 

70 

84 

58 

66 
60 

9 1 
58 

90 
58 

90 
62 

93. 
66  . 

KNIGHTS  FERRr  2  SE 

MAX 
MIN 

LE  GRBNO 

MAX 
MIN 

LEMON  COVE 

MBX 
MIN 

93 
59 

95 
63 

96 
62 

93 
60 

94 
64 

98 
66 

1  00 
67 

99 
64 

96 
60 

94 

61 

94 

63 

96 
60 

94 

56 

87 
57 

86 
SB 

89 
62 

93 
60 

95 
60 

97 
62 

95 
62 

94 
64 

98 
60 

96 
60 

97 
60 

92 
60 

95 
59 

86 
58 

88 

57 

92 
56 

89 

SS 

93. 
60 . 

I INOSBT 

MBX 
MIN 

97 
50 

98 
54 

95 
55 

96 
53 

100 
64 

1 02 
55 

101 

57 

97 
58 

95 
52 

97 
54 

97 
54 

96 
54 

89 
52 

9 1 
47 

9 1 
49 

94 

50 

95 
49 

97 
S3 

97 
51 

95 
SO 

99 
SI 

99 
50 

99 
SO 

98 
52 

96 
54 

90 
51 

90 
48 

93 
48 

91 
S3 

91 
44 

95. 
51  . 

LITTLE  PBNOCHE  DET  OBM 

MBX 
MIN 

88 
67 

91 
62 

96 
57 

93 
62 

93 
66 

96 
70 

98 
71 

98 
65 

96 
64 

93 
61 

93 
66 

92 
61 

90 

67 

84 

54 

85 
58 

88 

57 

9 1 
59 

97 
60 

95 
57 

92 
55 

92 
62 

93 
SB 

92 
57 

92 
60 

95 
62 

88 

52 

79 
S3 

81 
52 

84 

50 

85 

57 

91  . 
59 . 

LODGEPOLE 

MBX 
MIN 

74 
40 

77 
45 

76 
45 

75 
44 

79 
45 

79 
45 

77 
44 

77 
42 

75 
44 

75 
43 

74 
40 

73 
4] 

70 
39 

68 
36 

67 
37 

7 1 
37 

72 
38 

75 
39 

73 
39 

76 
39 

78 
41 

78 
41 

42 

7S 
41 

75 
42 

40 

69 
38 

69 
37 

68 
34 

66 

35 

73. 
40 . 

LOO  I 

MAX 
MIN 

94 

52 

94 

55 

94 

51 

95 
54 

100 
55 

100 
61 

98 
61 

91 
55 

96 
56 

99 
60 

99 
60 

92 
53 

86 
53 

86 

52 

90 
52 

93 
SO 

96 
SO 

95 
52 

94 

S2 

94 

52 

94 

52 

93 
SO 

90 
48 

95 
52 

94 

52 

B 1 
50 

82 
46 

85 
49 

87 
48 

91 
45 

92. 
52  . 

LOS  BBNOS 

MAX 
MIN 

93 
55 

94 

61 

92 
57 

93 
60 

97 
61 

99 
64 

99 
67 

95 
61 

93 
58 

95 
62 

92 
64 

93 
64 

65 
55 

88 

SS 

89 
56 

90 
59 

94 

57 

93 
SB 

91 
SB 

92 
57 

94 

60 

93 
57 

92 

57 

94 

SB 

85 
63 

80 
53 

83 
52 

65 

55 

86 

S3 

69 
51 

91  . 
58 . 

LOS  BBNOS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

89 
62 

92 
63 

94 

61 

94 

65 

94 

69 

96 
72 

97 
72 

99 
67 

95 
63 

93 
64 

94 

71 

92 
65 

91 
59 

84 

57 

86 
58 

87 
59 

89 
63 

93 
65 

95 
61 

91 
62 

91 
63 

93 
62 

92 
61 

92 
63 

93 
64 

85 
55 

80 
54 

82 

60 

82 
54 

84 
49 

90. 
62  . 

MBOERB 

MBX 
MIN 

95 
57 

96 
60 

98 

59 

95 
60 

97 
62 

101 
64 

102 
65 

101 
64 

98 
61 

96 
60 

98 
63 

98 
61 

98 
57 

88 

56 

88 

55 

92 
S8 

93 
57 

95 
52 

98 
59 

98 
56 

96 
61 

98 
59 

96 
66 

98 

57 

97 
59 

94 
54 

66 

S3 

87 
52 

91 
52 

92 
50 

95. 
SB  . 

MBNTECB 

MBX 

niN 

88 

57 

92 
57 

94 

56 

92 
58 

94 

59 

98 

60 

100 
64 

99 
60 

93 
58 

95 
60 

97 
64 

94 

63 

91 
55 

86 
57 

87 
55 

89 
S3 

90 
55 

95 
57 

94 

55 

9 1 
54 

94 

55 

92 
54 

9 1 
51 

9 1 
52 

94 

57 

89 
52 

63 
SI 

84 

51 

85 
52 

86 
52 

91  . 
56 . 

MBRICOPB 

MBX 

niN 

92 
68 

95 
70 

95 
71 

93 
69 

94 

72 

98 
73 

100 
76 

100 
73 

96 
71 

94 

72 

97 
73 

97 
72 

93 
61 

88 

60 

88 
62 

86 
66 

9 1 
69 

95 
68 

99 
68 

95 
68 

96 
68 

98 

71 

97 
67 

97 
67 

95 
70 

93 
61 

66 
63 

89 
64 

93 
59 

89 
59 

94  . 

67 . 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

MBX 
MIN 

94 

57 

95 
SO 

93 
57 

96 
55 

100 
57 

101 
60 

101 
64 

99 
63 

94 

58 

97 
62 

95 
57 

93 
58 

89 
52 

88 

55 

89 

55 

9 1 
60 

95 
54 

98 

57 

96 
54 

94 
54 

97 
57 

96 
57 

95 
53 

96 
63 

93 
58 

89 
S3 

86 
SI 

88 

SO 

92 
52 

88 
48 

93. 
55  . 

NOOESTO 

MAX 
MIN 

92 
59 

94 

59 

91 
57 

93 
56 

97 
59 

99 
61 

99 
65 

94 

61 

94 

60 

96 
60 

92 
64 

92 
60 

86 
56 

86 
56 

89 

55 

89 

55 

94 

55 

94 

55 

90 
57 

92 
54 

92 
57 

9 1 
55 

90 
53 

94 

55 

85 

59 

8 1 
54 

83 

52 

86 

52 

85 
S3 

89 

SI 

SI  . 
56  . 

NEHMRN 

MBX 
MIN 

94 

58 

96 
60 

94 

56 

95 
55 

99 
60 

101 
62 

I  0 1 
65 

61 

55 

59 

63 

58 

55 

55 

55 

92 
55 

97 
54 

97 
55 

94 

66 

95 
54 

95 
58 

94 

56 

94 

S6 

96 
55 

94 

60 

84 

53 

87 
53 

88 

52 

88 

51 

92 
52 

94  . 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MBX 
MIN 

90 

52 

9? 
55 

96 
59 

92 
54 

96 

57 

96 
58 

96 
55 

95 
58 

93 
56 

91 
55 

91 
56 

91 
55 

89 

51 
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59 

60 

58 

60 

60 

62 

65 

61 

56 

SS 

55 

61 

2 

BEAUMONT   1  E 

MRX 

96 

92 

97 

95 

96 

97 

97 

95 

100 

97 

92 

88 

88 

87 

89 

94 

95 

93 

96 

93 

93 

92 

92 

91 

88 

83 

77 

90 

90 

3 

MIN 

64 

64 

64 

68 

67 

64 

63 

64 

64 

60 

60 

55 

52 

54 

5 1 

55 

57 

60 

57 

60 

62 

65 

62 

59 

59 

58 

54 

50 

59 

S8 

59 

6 

BISHOP  WSO  ftp 

MAX 

95 

96 

100 

98 

98 

99 

97 

100 

98 

99 

86 

86 

85 

86 

87 

89 

91 

94 

96 

97 

96 

94 

94 

95 

92 

91 

87 

84 

84 

6 

MIN 

47 

50 

54 

55 

54 

54 

55 

53 

55 

54 

60 

48 

S 1 

44 

44 

40 

44 

46 

45 

44 

46 

46 

45 

48 

46 

52 

39 

42 

42 

48 

4 

BLYTHE 

MAX 

107 

102 

107 

107 

104 

106 

109 

I  1  1 

1  12 

1  10 

105 

103 

103 

103 

100 

101 

109 

99 

98 

98 

101 

97 

97 

lOI 

98 

99 

97 

98 

102 

1  02 

1  02 

9 

MIN 

78 

78 

80 

78 

79 

77 

78 

77 

78 

76 

73 

68 

68 

73 

64 

64 

68 

69 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

75 

76 

69 

68 

67 

64 

72 

0 

BLTTHE  FAR  RIRPORT 

MAX 

102 

102 

106 

102 

104 

107 

109 

1  1  1 

1  1  1 

1  12 

107 

103 

103 

101 

99 

lOI 

100 

99 

97 

99 

102 

98 

98 

99 

98 

100 

97 

95 

100 

1  0 1 

I  02 

1 

M  1  N 

8 1 

82 

83 

83 

84 

8 1 

82 

83 

83 

82 

75 

72 

70 

72 

75 

75 

72 

^' 

76 

76 

76 

75 

79 

75 

72 

74 

73 

76 

8 

BORREGO  DESERT  PRRK 

MAX 

108 

99 

101 

105 

101 

98 

105 

1  12 

1  1  1 

1  12 

I  1  1 

103 

102 

103 

101 

101 

103 

102 

99 

99 

96 

103 

98 

98 

100 

98 

100 

97 

95 

1  00 

I  02 

0 

MIN 

75 

79 

80 

80 

78 

78 

80 

79 

75 

73 

69 

58 

72 

67 

75 

76 

69 

72 

^* 

^' 

75 

7S 

74 

66 

65 

74 

74 

73 

8 

BRRHLET  2  SH 

MAX 

109 

100 

101 

105 

100 

102 

104 

106 

109 

1  10 

109 

106 

102 

102 

101 

101 

102 

103 

99 

99 

98 

104 

101 

96 

98 

96 

99 

95 

97 

101 

IDl 

8 

MIN 

77 

79 

80 

79 

77 

77 

74 

77 

'''' 

68 

7  1 

68 

65 

75 

63 

68 

64 

57 

66 

70 

70 

72 

70 

68 

75 

73 

67 

68 

58 

68 

71 

4 

C  RNT 1 L 

MIN 

ORGGETT  FRR  RIRPORT 

MAX 

104 

106 

105 

102 

102 

lOS 

106 

107 

108 

106 

102 

99 

97 

96 

96 

98 

99 

97 

99 

98 

99 

97 

98 

100 

96 

98 

98 

93 

97 

95 

I  00 

I 

MIN 

76 

78 

79 

80 

80 

79 

79 

78 

78 

75 

76 

72 

69 

67 

65 

69 

68 

70 

70 

68 

69 

69 

68 

74 

75 

74 

70 

56 

69 

69 

72 

6 

DERTH  VRLLET 

1  13 

1  14 

1  15 

1  IS 

1  IS 

1  IS 

1  16 

1  16 

1  16 

1  14 

1  13 

1  I  I 

104 

104 

105 

106 

109 

109 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

110 

1  10 

108 

108 

107 

106 

105 

103 

1  03 

1  1 0 

1 

MIN 

6 1 

87 

92 

95 

93 

94 

9 1 

9 1 

93 

90 

89 

82 

72 

75 

78 

72 

7 1 

80 

76 

7 1 

72 

75 

78 

80 

78 

73 

^* 

65 

72 

80 

6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MIN 

ERGLE  nOUNTflIN 

106 

100 

99 

106 

100 

100 

103 

106 

108 

109 

108 

103 

100 

102 

98 

98 

100 

99 

99 

97 

96 

98 

97 

96 

98 

95 

97 

95 

94 

97 

I  00 

1 

MIN 

8 1 

6 1 

83 

83 

84 

84 

84 

86 

85 

83 

80 

79 

75 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

78 

76 

7S 

76 

''^ 

75 

76 

74 

75 

76 

78 

S 

EL  CENTRO  2  SSH 

MRX 

106 

100 

106 

107 

103 

105 

108 

1  10 

1  12 

1  10 

1  10 

105 

104 

103 

106 

104 

103 

102 

100 

99 

103 

101 

100 

100 

99 

100 

100 

97 

94 

1  02 

1 03 

3 

MIN 

79 

78 

79 

78 

'''' 

74 

76 

78 

73 

75 

7  1 

66 

76 

77 

70 

69 

70 

58 

7  1 

70 

70 

70 

70 

75 

72 

69 

57 

57 

55 

72 

6 

EL  MIRRGE  FIELD 

MAX 

94 

91 

95 

95 

97 

97 

96 

100 

99 

97 

98 

95 

91 

90 

88 

86 

87 

87 

88 

88 

89 

89 

88 

89 

92 

85 

88 

88 

88 

85 

9 1 

4 

MIN 

52 

60 

56 

6 1 

6 1 

62 

59 

60 

59 

52 

58 

49 

46 

'.6 

45 

46 

46 

52 

55 

56 

57 

55 

56 

54 

56 

55 

49 

49 

48 

53 

6 

Ffl I RMONT 

MRX 

91 

92 

93 

99 

95 

93 

94 

96 

94 

94 

91 

85 

82 

80 

83 

88 

90 

93 

92 

91 

91 

91 

89 

90 

93 

87 

88 

87 

89 

88 

90 

3 

MIN 

64 

66 

^* 

70 

70 

73 

73 

75 

75 

7 1 

68 

66 

62 

62 

62 

62 

63 

66 

65 

71 

68 

67 

68 

67 

67 

67 

57 

55 

63 

61 

66 

6 

GOLD  ROCK  RRNCH 

MRX 

101 

99 

106 

102 

102 

104 

107 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

106 

104 

102 

101 

99 

100 

101 

99 

102 

102 

100 

100 

99 

100 

96 

97 

97 

98 

99 

1  03 

1  02 

0 

MIN 

76 

80 

82 

81 

80 

80 

79 

82 

8 1 

82 

79 

72 

73 

77 

67 

7  1 

74 

76 

75 

74 

74 

73 

74 

79 

77 

78 

77 

72 

74 

72 

76 

4 

HR I  WEE 

92 

93 

94 

96 

95 

95 

96 

97 

97 

95 

94 

93 

86 

86 

84 

86 

85 

89 

89 

91 

92 

92 

94 

92 

92 

92 

88 

86 

84 

85 

91 

1 

MIN 

64 

64 

64 

64 

66 

64 

64 

64 

64 

62 

59 

62 

59 

59 

58 

56 

57 

58 

52 

58 

59 

57 

58 

60 

60 

59 

57 

54 

54 

53 

59 

6 

HRYFIELD  PUMPING  PLANT 

104 

98 

99 

104 

99 

99 

102 

106 

107 

108 

108 

101 

99 

98 

96 

97 

97 

97 

96 

97 

93 

96 

94 

94 

98 

94 

95 

95 

95 

95 

98 

7 

MIN 

76 

78 

78 

80 

71 

78 

77 

75 

71 

73 

68 

68 

62 

74 

72 

67 

53 

67 

67 

7  1 

68 

67 

68 

66 

77 

69 

70 

65 

57 

56 

70 

6 

I MPER I AL 

103 

101 

105 

101 

102 

104 

107 

109 

109 

110 

108 

104 

103 

102 

101 

101 

103 

100 

99 

98 

100 

100 

IDD 

100 

97 

100 

95 

97 

101 

101 

1  02 

0 

MIN 

79 

8 1 

80 

82 

80 

80 

81 

82 

75 

83 

75 

70 

78 

67 

71 

72 

7  1 

7  1 

74 

74 

73 

73 

73 

77 

75 

70 

70 

71 

71 

75 

2 

IMPERIAL   FRR  AP 

101 

101 

106 

101 

103 

105 

106 

108 

1  10 

1  10 

1  09 

105 

103 

101 

100 

101 

101 

98 

97 

98 

101 

98 

97 

99 

97 

99 

95 

96 

100 

1  02 

IDl 

6 

MIN 

78 

80 

8 1 

82 

79 

79 

79 

8 1 

''* 

80 

73 

69 

^* 

68 

69 

69 

7  I 

69 

73 

73 

74 

72 

72 

76 

75 

70 

71 

69 

71 

74 

3 

I NOEPENDENCE 

91 

95 

97 

98 

98 

97 

98 

98 

97 

98 

98 

95 

87 

87 

85 

89 

91 

94 

93 

95 

97 

95 

93 

9S 

95 

93 

93 

88 

84 

84 

93 

3 

MIN 

56 

60 

63 

63 

63 

62 

63 

63 

62 

62 

53 

57 

57 

56 

55 

54 

55 

56 

54 

58 

56 

65 

56 

57 

59 

56 

55 

51 

49 

51 

57 

6 

I  NO  1 0  U  S  ORTE  GRRDEN 

MRX 

105 

IDD 

1D2 

106 

100 

101 

104 

106 

1  12 

1  12 

no 

108 

104 

102 

100 

104 

104 

106 

101 

100 

1D2 

104 

104 

102 

101 

96 

101 

96 

96 

1D3 

1 

MIN 

79 

8D 

82 

82 

79 

77 

77 

'  84 

84 

8 1 

76 

75 

67 

66 

74 

72 

72 

67 

64 

67 

69 

68 

71 

73 

74 

75 

68 

64 

68 

73 

6 

I NYOKERN 

101 

102 

103 

103 

1D3 

103 

103 

103 

103 

103 

102 

99 

94 

92 

95 

95 

98 

97 

99 

lOD 

99 

98 

98 

100 

99 

92 

95 

93 

92 

92 

98 

5 

MIN 

60 

65 

67 

65 

68 

67 

66 

65 

64 

6 1 

6 1 

60 

59 

56 

S7 

53 

54 

58 

59 

58 

58 

61 

61 

60 

60 

58 

55 

55 

53 

54 

59 

9 

I  RON  MOUNTA I N 

109 

104 

103 

108 

104 

104 

107 

1  10 

110 

1  I  1 

I  1  1 

107 

101 

102 

100 

100 

101 

98 

99 

99 

98 

99 

99 

99 

100 

98 

100 

97 

97 

100 

1  02 

5 

MIN 

^' 

80 

81 

82 

8 1 

82 

83 

84 

84 

83 

63 

80 

70 

7  1 

71 

74 

71 

73 

73 

75 

75 

73 

73 

75 

78 

73 

73 

73 

72 

72 

76 

3 

LRKE  RRROWHERD 

86 

82 

84 

84 

83 

83 

85 

83 

84 

81 

79 

73 

75 

75 

85 

80 

82 

81 

83 

82 

81 

81 

80 

78 

74 

74 

80 

78 

75 

78 

80 

3 

MIN 

58 

58 

59 

60 

64 

59 

58 

56 

57 

59 

59 

51 

54 

53 

47 

48 

49 

5 1 

51 

51 

53 

51 

51 

52 

55 

SI 

49 

49 

52 

49 

53 

9 

LRNCflSTER  FSS/FRR 

97 

99 

101 

101 

100 

100 

101 

IDO 

99 

96 

91 

88 

87 

89 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

95 

97 

93 

93 

94 

90 

92 

91 

94 

9 

MIN 

56 

6 1 

67 

65 

75 

65 

63 

68 

69 

63 

70 

58 

62 

53 

SO 

50 

53 

55 

56 

57 

57 

58 

56 

60 

60 

58 

60 

51 

49 

55 

59 

4 

MECCR  FIRE  STATION 

MAX 

103 

102 

106 

102 

102 

104 

107 

115 

1  ID 

107 

105 

101 

102 

104 

107 

102 

99 

102 

IDS 

IDS 

102 

100 

96 

99 

99 

95 

95 

103 

102 

9 

MIN 

76 

60 

77 

83 

60 

72 

72 

76 

75 

7  1 

70 

68 

62 

73 

64 

66 

65 

64 

64 

65 

68 

69 

71 

68 

71 

70 

67 

54 

67 

56 

70 

2 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

91 

89 

91 

90 

97 

92 

92 

95 

93 

95 

93 

91 

88 

83 

82 

8S 

82 

84 

85 

87 

86 

85 

86 

82 

82 

84 

85 

84 

86 

87 

Q 

MIN 

73 

J  9 

73 

7  I 

58 

69 

72 

78 

73 

73 

67 

62 

54 

54 

65 

64 

64 

66 

64 

64 

66 

66 

65 

61 

63 

64 

65 

67 

4 

MOJHVE 

MAX 

97 

98 

99 

97 

100 

100 

100 

100 

96 

97 

98 

92 

91 

90 

89 

89 

90 

92 

92 

93 

93 

94 

92 

92 

94 

94 

94 

92 

9D 

90 

94 

2 

MIN 

63 

63 

68 

65 

67 

73 

72 

75 

76 

73 

74 

62 

64 

56 

54 

57 

64 

58 

57 

51 

60 

61 

63 

61 

62 

63 

59 

55 

57 

59 

63 

1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

92 

94 

93 

87 

88 

92 

91 

92 

93 

94 

91 

87 

83 

83 

82 

82 

84 

83 

84 

86 

87 

86 

87 

85 

89 

86 

82 

85 

84 

85 

87 

2 

MIN 

60 

65 

65 

64 

66 

70 

64 

65 

65 

67 

67 

56 

59 

57 

56 

54 

56 

58 

56 

57 

57 

56 

56 

58 

64 

60 

59 

52 

53 

49 

59 

7 

MT   SAN  JRCINTO  N  S  PK 

MAX 

71 

68 

70 

69 

72 

76 

78 

72 

68 

68 

66 

67 

69 

65 

66 

65 

66 

64 

65 

68 

66 

66 

66 

65 

67 

68 

1 

MIN 

52 

48 

48 

49 

45 

46 

47 

40 

40 

48 

38 

38 

41 

44 

42 

50 

49 

44 

44 

42 

43 

39 

45 

38 

37 

43 

9 

NEEDLES  FAA  RIRPORT 

MAX 

104 

106 

107 

105 

102 

106 

109 

1  1  I 

1  1  I 

1  I  1 

106 

100 

101 

98 

96 

98 

97 

98 

98 

98 

100 

98 

98 

102 

98 

98 

95 

93 

97 

99 

101 

3 

MIN 

82 

84 

82 

85 

86 

87 

8S 

85 

85 

82 

80 

78 

76 

75 

73 

69 

72 

71 

71 

74 

76 

71 

73 

75 

76 

72 

74 

72 

63 

66 

75 

7 
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DAILY  TEMPERniURES 


cnLiFORNin 

SEPienBER  l9Tt 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10 


11  12 


16    17  18 


19  20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


29    30  31 


PBLtlDBLE 
PBLM  SPRINGS 
PBRKER  RESERVOIR 
RBNOSeURC 
THERHBL  FBR  BP 
TRONB 

THENTTNINE  PBLNS 
VBLTERMO  f IRE  SIB  79 
VICIORVILLE   PunP  PLBNI 
HHITE  MOUNTAIN  1 
MMIIE  nOUNTBIN  2 
HILOROSE  RBNCER  SIB 


98  98 
S9  71 


106  104 

79  80 


108  102 
81  81 


96  98 
64  67 


100  99 
73  80 


103  I  OS 
67  70 


103  102 
71  74 


96  9S 
5S  62 


96  98 
62  65 


64  66 

32  3S 


52  55 
35  35 


100 
66 


104  106 
80  82 


104  103 
83  83 


99  100 
63  68 


100  103 
76  76 


106  107 
73  74 


102  106 
74  72 


92     93  93 


100  100 
65  65 


too 

68 


98  99 
65  64 


111  111 
81  79 


109  110 
84  86 


99  98 
75  69 


III  I  10 
82  83 


94  90 

69  60 


105  104 
74  72 


110  105 
80  79 


89  90  93 
57     54  54 


103  101  104 
66     66  68 


101  101  100 
77     76  76 


108  106  106 
74     71  74 


107  106 
72  75 


96  97 
60  59 


98  too 
63  61 


68  68 
38  38 


55  55 
38  38 


95  93 
63  65 


95  90 
69  62 


106  101 
70  68 


101  98 
70  66 


106  102 
66  71 


93  90 
SO  56 


98  93 
65  58 


68  63 
35  30 


57  50 
36  34 


90  89 

60  58 


92  87 
61  57 


99  98  102 
63     67  67 


97  98  98 
65     63  62 


98  96  95 
62     66  65 


90  88  90 
47     44  50 


53     52  53 


60  58 
26  25 


48  45 

31  26 


84  83 

55  S3 


94  95  95 
55     58  57 


105  107  103 
73     70  74 


99  101  98 
74     70  76 


105  105 
67  65 


97  98  99 
59    60  64 


96  97  96 
62    62  65 


90  91  92 
SO     51  SI 


92     91  94 


46  49 

31  34 


97  96 
SO  59 


102  102 
72  71 


99  101 
75  74 


93  93 
64  67 


99  101 
65  60 


102  102 
65  62 


96  95 
63  65 


92  93 
55  55 


93  95 
56  57 


90  91 
58  61 


96  96 
60  62 


102  102 
73  74 


102  106 
74  75 


102  100 
66  68 


100  105 
66  68 


96  94 

67  65 


89  91 
54  57 


96  93 
59  59 


53  52 
33  33 


89  89 
60  60 


93 

93 

90 

92 

92 

91 

95.2 

66 

64 

58 

5C 

54 

58 

61  -8 

97 

104 

93 

97 

102 

1  04 

104  .0 

76 

73 

68 

64 

62 

74 

74.0 

101 

I  04 

99 

95 

98 

100 

102  .9 

77 

76 

74 

75 

72 

73 

78.0 

92 

91 

89 

89 

88 

87 

93  .2 

63 

63 

63 

62 

59 

59 

64  .7 

95 

97 

95 

94 

lOI 

102 

lOI  6 

72 

71 

67 

64 

66 

66 

70.3 

I  03 

100 

98 

97 

96 

98 

lOI  .6 

68 

68 

64 

62 

5S 

61 

66.8 

98 

98 

96 

96 

94 

97 

99  S 

70 

64 

66 

61 

62 

65 

67.8 

85 

88 

90 

88 

88 

89 

92  .0 

57 

56 

54 

SI 

SI 

51 

55.1 

96 

93 

92 

92 

93 

91 

94  .8 

60 

60 

52 

52 

54 

52 

58.5 

61 

59 

61 

58 

59 

57 

62.7 

31 

33 

30 

25 

26 

25 

32.2 

49 

SI 

49 

45 

47 

46 

51  .4 

32 

31 

30 

29 

27 

26 

33.4 

87 

86 

85 

84 

83 

82 

88.9 

60 

59 

57 

S2 

52 

53 

58.7 
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8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 
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GLEN 

23 

39 
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40 

5000 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

NUKIH  DLUUnrltLU 

6232 

02 
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N t  V  HUH 

39 
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22 

120 

54 

3280 

c 

MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 
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6252 

05 

M  n  n  F  D  n 
PIHUt  KH 

27 

37 

1  4 

1  1  9 

30 

2630 

8R 

8A 

H 

U  5  FOREST  SERVICE 

NUVH 1 U     O  HNW 

6290 

0 1 

M  P  D  T  KI 

nHK  1  N 

1  7 

38 

08 

1  22 

43 

370 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

UHrv   r\NULL   K   b  Z 

6329 

0 1 

C  T  C  1/  T  V  P  1  1 

b  1  bn 1  T  UU 

1  2 

4  1 

5 1 

1  22 

53 
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II     c     r"PPf~CT  ci~P»(TPr~ 

U   b  FORES  T  SERVICE 
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6335 

04 

n  1  n  M  F  n  n 
HL  Hnt UN 

4 

37 

44 

1  22 

1  2 

6 

M  1  0 

MID 

c 

J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

rtOL^i  nKin  mmcciim 
UHKLrlNU  nuoLun 

6336 

04 

PI  p  M  c  n  p 

HL  Hnt UH 

4 

37 

48 

1  22 

1  6 

30 

M  I  D 

M  I  D 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

nQLf\/II    1    C      1  IIKIll 

UHr\  V  1  LLt    1  WNW 

635  1 

0  1 

NRPR 

1  7 

38 

27 

1  22 

25 

1  60 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONOIO 

6356 

0  1 

Nfl  PR 

1  7 

38 

24 

1  22 

28 

1  685 

c 

1^1    piic     ijiiPiyrrr"!  pt 

KLHUb  HUCKFELDT 

OCCIOENTRL 

6370 

0  1 

SONOMA 

17 

38 

25 

1  22 

58 

960 

7R 

ANDREW  J  BLRNEY 

OCEflNSIOE 

6377 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  2 

1  17 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

6379 

06 

CQKi  nrcpn 
bHN    U I t  UU 

3  3 

33 

1  3 

1  17 

21 

30 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

uLU I ILLU  WLLLb 

6383 

07 

GQKI  nicpp 
bHN    U I t  UU 

6 

33 

09 

1  1  5 

08 

1  80 

8R 

ERRL  G  .   CART  I ER 

n  p  n  T  T  1  I  n  o 
ULU 1 1 LLU  c 

6390 

07 

1  M  D  C  D  T  PI 

1 nr t  K  1  HL 

6 

32 

45 

1  1  6 

00 

4  1  0 

7fl 

BYRON  H  MILLER 

n  IQ  T 
U  JH  1 

6399 

06 

\/  F  M  T  1  1  D  n 

V  t  N 1 UKH 

3  3 

34 

27 

1  1  9 

1  5 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

nMTnkl     \/QI    1  FY 

UNlUiN  VHLLCT 

6452 

02 

O  1    1  t  M  □  C 

r L  Un  H  b 

8 

39 

48 

1  20 

53 

6530 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

n  M  n 

6455 

02 

C  U  Q  C  TO 

bnHb  1  H 

2  3 

40 

29 

1  22 

37 

980 

7fl 

MRS  SHERRY  WICKS 

nOQMPF     PnilMTY  DPQV/D 
UKHlNUt    LUUINI  T  KLbVK 

6473 

06 

n  D  Q  M  P  F 

UKHNUt 

26 

33 

56 

1  1  7 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UKniNUC  L.UVC 

6476 

05 

F  D  F  C  M  n 

r  K  t  b  N  U 

G 

36 

37 

1  1  9 

1  8 

431 

1  OR 

1  OR 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

4  1 

22 
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o; 

1  6  1 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  «  PARKS 

ORLflND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

1  2 

254 

8fl 

8fl 

ORLHND  UNIT  WU  ASSN 

no  1  p  QKjc; 

6508 

01 

u  1 1 M  D  m  n  T 
nU  nDUL  U 1 

1  2 

4  I 

18 

123 

32 

403 

6P 

6P 

JACK  G.  CLARK 

nOI POMC  DC 

UKLLHiNO  Ko 

65  1  3 

0  1 

U  1  1  M  O  P  1    n  T 

HUMdUL  U 1 

1  2 

4  I 

1  8 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

n  D  n  \/  T  1  1  c 
UK  U  V 1 LLt 

6521 

02 

BUT  'E 

8 

39 

30 

1  2  1 

34 

171 

1  1  A 

1  1  A 

CITY  OF  OROVILLE 

UKUVlLLt  DKlUbt 

6525 

02 

BUT  TE 

8 

39 

31 

1  2  1 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

UKUVlLLt    KHNUtK  olH 

6528 

02 

BUT  T  E 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

UO  i  KHNUtK  LHf\t 

5552 

05 

MOP  I pnco 
"HK I r Ub  H 

1  4 

37 

38 

1  1  9 

33 
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5 

DWR  4  NRTL  PARK  SERVICE 

n  V  M  □  I?  n 
U  A  NHKU 
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\/  F  M  T  1  1  P  P 

V  t  N 1  UKH 
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1  1 
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8A 

8A 

CITY  OF  OXNRRO 

UttNH    UUHKU    blHI  1  UN 

6577 

06 

i;  F  KI  T  1  1  D  Q 
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30 
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c 

U  S  FOREST  SERVICE 
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05 

MERCEO 
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1  I 
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CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 
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38 

45 

120 

30 
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7A 
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DDU^ 

Uo 

LUb   HNLyt  L  t  b 
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24 

1  500 

8A 

CRRL  K  ROYSTON-LRCFCD 
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PALMDALE   IRRIG  OIST 
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07 
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30 
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PRSAOENR  WATER  DEPT 
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OBSERVER 


PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PRSO  ROBLES  5  NW 
PRSO  ROBLES  FRR  AP 
PATTERSON  MEADOW 
PRTTIWAY 
PAYNES  CREEK 
PEPPEROINES  CAMP 
PETRLUMA  FIRE  STR  2 
PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

PINE  FLAT  ORM 

PINE   MOUNTAIN  INN 

PINNRCLES  NRT  MONUMENT 

PIRU  2  ESE 

PIRU  TELEMETERING 

PISMO  BEflCH 

PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  P  H  5 

PLRCERVILLE 

PLRCERVILLE  IPG 
PLRCERVILLE  DISP  PLANT 
PLASKETT 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

POINT  RRENR 

PT  RRGUELLO  LIGHT  STR 

POINT  PIEDRRS  BLRNCRS 

POMONR  CAL  POLY 

PORT  CHICAGO  NRVAL  DEP 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VRLLEY  3  SE 
POTTER  VRLLEY  PH 
POHRY  VRLLEY 
PRRDO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY 

RAMONA  CHAPMAN 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF  WSO  RP  R 

REDDING  5  SSE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REDLRNDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESR 

RICHRRDSON  GROVE  ST  PK 
■RICHMOND 

RIO  VISTfl 

RIVERSIDE  FIRE  STR.  «3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

ROBBS  PERK  PH 

ROBERTSON  FLRT 

ROCK  CREEK 

ROCKL IN 

ROGERS  CRMP 

ROSE  MARIE  MEADOW 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

RUNNING  SPRINGS   1  E 
RUTH  0AM  TELEMETERING 
SRCRRMENTO  WSO  RP  R 
.SRCRRMENTO  WSO  CI  R 
SADDLE  CRMP  RRNGER  STR 
SRGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SRINT  HELENR  4  WSW 
SflINT  HELENR  6  NE 


U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PRSO  ROBLES 

C  J  WEYRICK 

FED  RVIRTION  AGENCY 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HUDSON  RRNCH 

NELLIE  THOMPSON 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMfl  FIRE  STR  »  2 

VENTURR  COUNTY  FCD 

USPS.   DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 
U  S  NRT  PRRK  SERVICE 
CRMULOS  RRNCH 
VENTURR  CO  FL  CON  DIST . 
POLICE  DEPRRTMENT 
PRCIFIC  CRS  «  ELECTRIC 
P  G  4  E  COMPANY 
P  G  «  E  COMPRNY 

INST  FORESTRY  GENETICS 
CITY  OF  PLRCERVILLE 
U  S  F  S&  CRL  DEPT  WTR 
PLUMAS  EUREKA  ST .  PK . 
JACK  W  ROOFENER 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
CALIF  POLYTECHNIC  UN  I  V 
NAVAL  WEAPONS  STATION 
JOHN  H  DRYBELL 

W  C  BOWERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PRNORRMR  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  4  E  COMPRNY 
POWRY  FIRE  DEPT 
DEPT  OF   THE  RRMY 
NELSON  H  PRLMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  EDGRR  R  CHRPMRN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  DEPT 
REDLRNDS  DRILY  FRCTS 
CITY  FIRE  DEPT  STR  2 
FOLSOM  STRTE  PRISON 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
CITY  OF  RICHMOND 

U  S  RRMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
STATEWIDE  A  POL  RES  CEN 
SRC  MUNIC  UTL  DIST 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
PRCIFIC  GRS  RNO  ELEC  CO 

CRLIF  DIV  OF  HICHWRYS 
RUSSELL  FRRSIER 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CRLIF 
EDWIN  L  PRULSON 
EDWIN  H  LERRNED 
JRCK  VOORHIES 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
cr 

cr 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

z: 

Q. 

Q_ 
CX 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

SflINT  MHRYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRfl  COSTfl 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SflLINRS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG.l  ARS 

SRLINRS  Fflfl  flP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

75 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SflLINRS  DflM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

3D 

1  375 

8fl 

SALINAS  DflM  OPERflTORS 

SflLSIPUEDES  GAGING  STfl 

7681 

06 

SNTfl  BflRBflRA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8fl 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

1  20 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

PG&E  COMPANY 

SflN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7fl 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  DflM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  17 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SflN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8fl 

MRS  JEAN  BRINAN 

SflN  BENITO 

7719 

04 

SflN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SflN  BERNflRDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SflN  CLEMENTE  0AM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

7fl 

CALIF  WTR  S  TEL  CO 

SANOBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SflNOBERG  USD  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SflN  DIEGO  NSO  flP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  17 

10 

13 

MID 

MID 

C 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

4  8 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STflR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SflN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SflN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  flP  R 

7769 

04 

SflN  MflTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

oSAN  FRflNCIGCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRflNCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  flNGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SflN  GflBRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

lOS  ANGELES 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

8A 

c 

TONY  H  GEORGE 

SflN  GflBRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SflN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SflN  MATEO 

4 

37 

1 8 

1  99 

99 

9  7  ^ 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SflN  JflCINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  JOHANSEN 

SflN  JflCINTO  RflNGER  STfl 

781  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

781  7 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  19 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

4B 

121 

31 

550 

c 

MRS  GAY  D  CARMAN 

SflN  LUIS  DflM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

Bfl 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SflN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

CflL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SflNTA  BARBARA 

oSRN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SflN  MIGUEL  WOLF  RflNCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

1  9n 

A  1 

"7  9  0 

r 
L 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SflN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

oSAN  RflFAEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

1  15 

4P 

4P 

SflNTA  ANA  FIRE  DEPT 

SflNTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SflN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SflNTfl  BflRBflRA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

4  1 

5 

8A 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  Fflfl  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  CLflRfl  UNIVERSITY 

7912 

04 

SflNTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SflNTA  CLARA 

SflNTfl  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SflNTfl  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

1  17 

58 

427 

c 

rnopc    np    FN  P,  INFERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

Jo 

9  9 

1  9  n 

Ou 

1  9  n  n 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

8fl 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTfl  BARBARfl 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

sSANTfl  MONICA  PIER 

7953 

06 

LdS  flNGELES 

33 

34 

00 

1  18 

30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SflNTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

120 

35 

4300 

7fl 

flTLAS  ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

4P 

4P 

MRS  OCIE   K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARfl  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

1  17 

43 

855 

c 

WILLIAM  D  SflPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  17 

32 

5638 

c 

nRQwr.F  rn  fi    rnw  nisT 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

6A 

L  fl  WTR  4  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STfl 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"■SCOT  I  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

8fl 

8fl 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BflRBflRA  HOWE 

SEPULVEDA  DflM 

8092 

06 

LOS  flNGELES 

13 

34 

10 

1  18 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DflM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

8fl 

8A 

8A 

: 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

1  10 

5P 

5P 

CLOSED  5/01/74 

SHELTER  COVE  flVIflTION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

410 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

I  NYO 

6 

35 

58 

1  16 

16 

1570 

7A 

R  M  MC  GINTY 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRfl 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.   JEANNE  W.  MCMflHflN 

SIERRAVILLE  RflNGER  STR 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8fl 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNflL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 
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a 

UJ 

SPECIAL 
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SILVERADO  RANGER  SIR 

8243 

06 

DRRNGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKRGCS  SPGS  LPS  LOMfiS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

C 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

SODA  SPRINGS  I  t 

O  J 

\JC. 

NEVADA 

39 

jy 

1 9 

1 20 

22 

6885 

z 

ROBERT  MAUGHAN 

SOLEOAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

RLDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

03 

500 

8A 

WAYLANO  0.  WATSON 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  4  REC 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8fl 

H 

STATE  OIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

1  19 

38 

SI20 

8A 

8R 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

1  18 

34 

9580 

s 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

1  OS   ANGFI  FS 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

1      F      *^  T  1 II  1 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

n  A 
U  4 

MONTEREY 

24 

36 

36 

1  2 1 

4  1 

60 

8A 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

7A 

ELMER  R  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE   TULE  HOWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

39 

12 

120 

1  4 

6235 

8A 

8A 

H 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

STANDISH  1  E 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

24 

4030 

BA 

CLOSED  5/1/73 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CA  DEPT-PARKS  4  REC 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

0"^ 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  4  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  18 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRI  ING   CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

3 

39 

54 

121 

32 

3518 

c 

STRTF   niV   OF  F'^TRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JORQUIN 

27 

37 

56 

1  2  1 

20 

1  1 

z 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JORQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

DO 

121 

19 

12 

8A 

BR 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8R 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

BR 

c 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

ID 

121 

SB 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SI iMM  T  T  MFonnui 

8648 

05 

FRFSNfl 

1    l\  l_  »J  U 

1  1 

?7 

05 

119 

13 

6240 

s 

CAI    DFPT    WTR  RFSnuRCFS 

SUN  CITY 

865S 

06 

RIVERSIDE 

2o 

3  J 

4  3 

117 

1  2 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

cQ 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

4  1 

120 

34 

110 

c 

U  S  RIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4148 

MID 

MID 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

RMRDOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

1  PI  n  uc   Li  1  1 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

7A 

7A 

7A 

H 

nORIS   1  RCKFRMRN 

TAHOE  VALLEY  FRA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

1  20 

UU 

6254 

4P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHRCHRPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

ID 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RRNCHO 

8839 

05 

KERN 

ID 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

ID 

1  12 

MID 

MID 

FED  flVIRTION  RGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

1  15 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THnii<^Qwn  noK^? 

inuuonriu  UMrvo 

8905 

06 

vF  Ki  T 1  tpn 

33 

34 

1  1 

1  18 

51 

8 1  0 

BA 

VENTURR  CO  FIRE  OEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CRL  DEPT  HTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  5  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

51 

1900 

c 

PAUL  CHRMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  18 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

RMRDOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

TOPANGA  PATROL  STR  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  17 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PRRK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JORQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRRCY  CARBONA 

8999 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

1  40 

8A 

8A 

J.   ALLEN  HALL 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

RLRMEDR 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

122 

46 

2500 

8A 

8A 

BR 

CLOSED  12/1/73 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8A 

8A 

80 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONR 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

1  17 

23 

1695 

8fl 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 
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UJ 

o 
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Q. 

0. 
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q: 
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TRUCKEE  RANGER  STRTION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

o  H 

RQ 
OH 

r 
L 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGfi 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  0.  PARRA 

TUJUNGfl  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  18 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULELflKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL  RRNGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

1  18 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  UKL  U  L  r\ 

9073 

05 

37 

29 

120 

51 

1  15 

8A 

PQPI      Q  PFDRc;nM 
LnrvL    n  rt_rtr\oUiN 

TUSTIN    IRVINE  RHNCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

3  3 

4  4 

1  1  7 

4  7 

1  1  8 

7R 

7A 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.   MON . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

RLPINE 

I 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  «  ELECTRIC 

TWITCHELL  0AM 

9111 

06 

SNTA  BARBRRR 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SRNTR  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  18 

39 

3695 

r 
L 

USES  C/0  DIST  RANGER 

bUKIAH 

9122 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

6P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

«U  C  L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

IIPPFP     IQKP     1  U 

9167 

02 

1  Q  K  F 

L  n  n  L 

c.  J 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

UPPER  MATTOLE 

9177 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  5 

1 24 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LERNDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

6R 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FRNCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3150 

c 

WILLIRM  P  HYDER 

VRCAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VRCRVILLE  FIRE  DIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  17 

01 

1390 

4P 

VRLLEY  CNT  MUN  WRTER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUTS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.   WTR.   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

\/  F  M  T  1  1 P  Q 
V  C  IN  1  u  r\  H 

9285 

06 

\/  F  M  T  1  1  P  Q 
V  L  IN  1  U  r\  n 

D  J 

34 

17 

1  19 

17 

105 

8A 

rn      Finnn   rn  mtphi  dtct 
LU»    iLUUU    LUiNlKUL  Ulol 

VERMILION  VALLEY 

930  1 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  1  8 

59 

7520 

S 

so  CALIF   EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8R 

8fl 

c 

VICTOR  CO  WRTER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

25 

9500 

S 
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VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V  I NTON 

9351 

02 

PLUMRS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4  P 

FRANK  DOTTA 

VISALIR 

9367 

05 

TULRRE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

8A 

VISRLIR  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

14 

510 

5P 

5P 

VISTR  FIRE  DEPT 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

8A 

c 

URBAN  M  TUCKER 

VOLTR  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  i  E  COMPANY 

IJ  Q 1   1   Q  r  F      1     M  M  F 

94  1  8 

05 

PQI  Q\/FPDQ 
LnLMvilixnO 

9 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

LHLlr    Utrl    rlbH   &  LrHnt 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

53 

1  22 

02 

245 

6P 

6P 

OWEN  B  LAWS 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9R 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STA  FC1Q2C 

9431 

06 

LOS  RNGELES 

25 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8R 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8R 

8  A 

8A 

c 

U  S  ARMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

1  16 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

OS 

KERN 

10 

35 

36 

1  19 

20 

333 

8R 

8A 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8A 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WAWONA  RRNGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

UFQWFRVII  1  F    PQMP.FP  Q 
WunVLnvlLLL     rvnlNU[lf\  OIM 

9490 

01 

T  P  I  W  I  T  Y 

1  r\  1  IN  1  1  1 

^  Q 
JO 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U   a   rUKtbi  otKVlLt 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

26 

1  22 

23 

3593 

8A 

8fl 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   I  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

1  18 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENOEL   ID  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

42 

1  1  9 

40 

6280 

S 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

13 

1  19 

59 

285 

7  A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8R 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULRRE 

10 

36 

21 

1  18 

34 

8950 

5 
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WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBR 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE   I  OKANO 

9621 

02 

c  HQ  «^  T  P 
O  n  n  o  1  n 

*:  J 

40 

37 

122 

32 

1295 

8A 

8fl 

8R 

NHIIuNHL   rHRK  SERVICE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

8 

37 

30 

1  18 

1  1 

10150 

8A 

8fl 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  18 

14 

12470 

8A 

8R 

H 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  RNGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCD 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

01 

1  18 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RANGER  STR 

9671 

07 

INYO 

6 

36 

15 

1  1  7 

1  4 

4  100 

5P 

5P 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

7A 

7A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

25 

123 

20 

1  348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

BR 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

135 

8A 

8R 

HOWRRO  R  ALLARD 

W  I  NTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

8A 

8R 

J  NEWTON  WRLLRCE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

!  18 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

1  19 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMR  C  BRRR 
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STflT I  ON 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


WOOOLRND   1  WNW 
WOODSIDE  FIRE  STR  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBfl  LINDfl 
YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HERDQTRS 
YREKR 

ZENIR-KETTENPOh  STORE 
CLOSED  STATIONS 

LAKE  ELEANOR 
SHELTER  COVE 
STANOISH  1  E 
TRINITY  ORM  VISTR  PT 

NEW  STRTIONS 

SHELTER  COVE  RVIATION 
TRINITY  RIVER  HATCH 


9781 
9792 
9814 
9816 
9847 
9851 
9885 
9866 
9953 


4679 
8162 
8487 
9024 


8163 
9026 


YOLO 

SAN  MRTEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


TUOLUMNE 
HUMBOLDT 
LASSEN 
TRINITY 


HUMBOLDT 
TRINITY 


38  41 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 

36  54 

37  45 
41  43 
40  10 


37  58 

40  02 

40  22 

40  48 


40  02 
40  43 


121  48 

122  15 

121  57 
120  14 
117  49 

123  14 
1  19  35 

122  38 

123  27 


1  19  53 

124  04 

120  24 

122  46 


124  04 
122  48 


69 
380 
1600 
6950 
350 
11 00 
3970 
2625 
3600 


4662 
110 
4030 
2500 


410 
1860 


6P 


C  H 
H 

|C 


8fl 


en 


U  C  RGR  EXTEN  SERV 
WOODSIDE  FIRE  DEPT 
MRRVIN  E  WARE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
KENNETH  C  FOSTER 
MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  8  FUGATE 


CLOSED  2/14/73 

CLOSED  5/01/74 

CLOSED  5/1/73 

CLOSED  12/1/73 


STANLEY  B  OLSEN 

US  BUREAU-RECLAMATION 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME*     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  davlieht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
KSO    which  are  taken  at  6  a  m      P  s.t.,   and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  . 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record .  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp   :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,   4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  tabl.?. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-K4WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations     elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National   Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  "  /  , 

Director,  National  Climatic  Center 
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0 

2 

0 

FORT  B I  OWE LL 

68 

.9 

31 

.0 

50 

0 

-  .3 

84 

17 

20 

21 

461 

0 

0 

17 

0 

.49 

-  .72 

.27 

28 

.0 

0 

2 

0 

MONO  LAKE 

65 

.2 

34 

.6 

49 

9 

78 

1  7 

25 

22 

459 

0 

0 

6 

0 

.93 

■  6  1 

28 

1  .0 

0 

3 

0 

SQUAW  VALLEY 

63 

.0 

27 

.  1 

45 

1 

77 

2 

16 

23 

613 

0 

0 

28 

0 

2.21 

1  .85 

28 

T 

0 

4 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

66 

.  7M 

30 

.9M 

48 

8M 

-   1  .6 

80 

2» 

1  9 

21 

506 

0 

0 

0 

.89 

-  .26 

.43 

27 

.0 

0 

3 

0 

TAHOE  CITY 

59 

.9 

33 

.5 

46 

7 

1  .5 

70 

18. 

29 

29. 

560 

0 

0 

13 

0 

1.14 

-  .83 

■  96 

28 

T 

T 

28 

1 

? 

0 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

60 

.6 

27 

.8 

44 

2 

72 

1 

17 

22 

637 

0 

0 

25 

0 

TERMO 

65 

.7 

26 

.4 

46 

1 

8  1 

1  6 

1  1 

2  1 

58  1 

0 

0 

25 

0 

.  82 

.  J  7 

3  1 

T 

0 

Q 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

66 

.7 

26 

.4 

46 

6 

.8 

81 

17 

17 

22 

565 

0 

0 

25 

0 

1  .03 

-  .81 

.85 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

WOOOFORDS 

65 

.7M 

33 

.2M 

49 

5M 

-  2.4 

77 

20* 

1  4 

22 

464 

0 

0 

1  6 

0 

1  .73 

.45 

.82 

28 

1  .0 

T 

29 

4 

1 

0 

U 1 V 1 b 1  UN 

46 

7 

-  1.4 

1.10 

-  .26 

.7 

CENTRAL  COAST 

DRBINRGE  04 

BEN  LOMOND  4 

78 

.  1 

46 

•  3 

62 

2 

102 

1  7 

36 

21 

1  19 

7 

0 

0 

0 

2.78 

1  .96 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

BERKELEY 

70 

.0 

54 

.9 

62 

5 

1  .3 

90 

1  7 

47 

3  1 

I  22 

1 

0 

0 

0 

1  . 25 

.04 

.89 

27 

.0 

0 

1 

Q 

BURL  I NGflHE 

74 

■  DM 

49 

.9M 

62 

OM 

88 

17. 

45 

22. 

1  10 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.82 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

CflRMEL  VALLEY 

75 

-6 

49 

.2 

62 

4 

98 

1  7 

38 

22 

I  35 

4 

0 

0 

0 

1  .43 

.67 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

CROCKETT 

76 

.OM 

5  1 

.2M 

63 

6M 

90 

1  7 

45 

21 

84 

1 

0 

0 

0 

.79 

-  .33 

.66 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

G I LRO Y 

79 

■  2 

49 

•  2 

64 

2 

98 

18. 

42 

12 

78 

9 

0 

0 

0 

1  .44 

.54 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

HALF  MOON  BAY 

66 

.7 

49 

.9 

58 

3 

1  .2 

85 

12 

44 

29 

200 

0 

0 

0 

0 

1  .36 

-  .08 

.60 

28 

■  0 

0 

4 

1 

0 

HOLLISTER   1  SW 

79 

.  1 

47 

.7 

63 

4 

1  .3 

99 

17 

37 

21 

94 

6 

0 

0 

0 

.0 

0 

KINO  CITY 

80 

.5M 

45 

.5M 

63 

OM 

1  . 1 

100 

17. 

38 

30 

90 

9 

0 

0 

0 

.91 

.59 

.43 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

81 

.2 

46 

.  1 

63 

7 

1  .4 

95 

16 

38 

22 

82 

9 

0 

0 

0 

.50 

-      .  14 

.45 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATOS 

77 

.7 

47 

.8 

62 

8 

1  .0 

94 

17 

39 

22 

98 

3 

0 

0 

0 

1  .08 

-  .28 

.68 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

79 

.9 

48 

.7 

64 

3 

92 

1 

42 

22. 

66 

3 

0 

0 

0 

.89 

.72 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONTEREY 

70 

.7 

51 

.7 

61 

2 

94 

17 

46 

21 

1  44 

2 

0 

0 

0 

1  .54 

-90 

28 

.0 

0 

3 

I 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

70 

.2M 

53 

.7M 

62 

OM 

92 

n 

47 

21. 

1  15 

1 

Q 

Q 

Q 

.63 

.19 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

67 

.5 

50 

.0 

58 

8 

89 

18 

46 

6. 

198 

0 

0 

0 

0 

1  .15 

.77 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIRilON  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«LifoRNi« 


TEMPERPTURE 

PREC IPITRT ION 
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SHOW. 
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niN. 
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c 

S  g 

o 

z 

s 

o 

s 

o  '■ 

£  — 

o 

z 

v> 

*: 

S  . 

a 

s 

% 

o 

BE 

I 

5 

s 

ut 

'  1 

a 

a  c 

£ 

o 

a 

- 

3 

— — 

— ^— ^ — 

» 

° 

is 

as 

o 

s 

g 

c 

s 

o 

MOUNT  DIRBLO  N  ORTE 

77.1 

62.6 

 —  

64. B 

— ~ 

— 

92 

17 

39 

— — — 
124 

5 

0 

0 

0 

1 . 

01 

.62 

?8 

.0 

0 

2 

I 

0 

MOUNT  HAMILTON 

66  .B 

S0.8M 

58  .BH 

1 . 

4 

84 

17 

30 

28 

2S2 

0 

0 

3 

0 

3 . 

21 

2. 10 

1  .98 

26 

T 

0 

4 

2 

1 

NfiCIMIENTO  ORM 

81.9 

47.5 

64  .7 

96 

18 

42 

21 

68 

7 

0 

0 

0 

55 

.24 

29 

.0 

0 

3 

0 

D 

NEWARK 

73. D 

52  .0 

62  .5 

88 

18 

44 

29 

94 

0 

0 

0 

0 

89 

.23 

.0 

0 

0 

ORKLRND  HSO  flP 

R 

73-1 

56  .8 

65  .0 

3 . 

g 

87 

16 

48 

2  1 

4  1 

D 

0 

0 

0 

74 

.34 

.36 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

ORKLRND  MUSEUM 

73.9 

5S.D 

64  .5 

94 

17 

47 

31 

67 

4 

0 

0 

0 

1 . 

16 

.0 

0 

0 

PRLO  RLTO  JR -  MUSEUM 

73.8 

49.5 

61  .7 

1 . 

4 

86 

1 

42 

22 

1  18 

0 

0 

0 

0 

I . 

09 

.46 

.45 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

PHSO  ROBLES 

80.5 

43.5 

62  .0 

7 

98 

1  7 

36 

16 

108 

8 

0 

0 

0 

64 

.22 

.30 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

PfiSO  ROBLES  Fflfl  flP 

78.0 

46  6 

62  .3 

95 

17. 

4  1 

27. 

1  10 

5 

0 

0 

0 

70 

.44 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

80.7 

45  .4 

63 . 1 

5 

99 

1  8 

35 

22 

1  24 

9 

0 

0 

0 

2 

18 

1  .61 

1 .00 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

PISMO  BEACH 

70.4 

50.3 

60.4 

83 

1 1 

43 

7 

141 

0 

0 

0 

0 

1 

76 

1  .39 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

POINT  PIEORAS  BLANCRS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

79  .2 

47  .9 

63.6 

93 

1 

42 

22- 

69 

3 

D 

D 

0 

81 

.61 

28 

.0 

0 

2 

1 

D 

PRIEST  VALLEY 

76.3 

4  1.5 

58  .9 

2 

2 

91 

1  5 

32 

22 

193 

S 

0 

1 

0 

2 

16 

1  .56 

.77 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

REOHOOD  CITY 

77 . 3 

48  -0 

62  .7 

I 

I 

90 

17 

4  1 

22 

90 

1 

0 

0 

0 

1 

20 

.26 

.96 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

RICHMOND 

73.0 

53.4 

63.2 

92 

18 

46 

21 

91 

2 

0 

0 

0 

1 

1  1 

.84 

28 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SflINT  MARYS  COLLEGE 

74  .0 

47.5 

60.8 

86 

1 

38 

22 

1  35 

0 

D 

0 

0 

1 

21 

•  46 

.73 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

SflLIf'AS  3  E 

74  .  I H 

5  I  .6M 

62  .9M 

98 

I  7 

45 

30 

1  1  4 

D 

0 

0 

1 

53 

.78 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SALINAS  FAA  AP 

73.6 

53.4 

63  .5 

2 

4 

97 

17 

46 

21 

87 

4 

0 

D 

0 

1 

29 

.76 

.48 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

68  .2 

53  .3 

60  .8 

86 

1  7 

47 

6 

1  47 

0 

0 

0 

0 

65 

.36 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  USD  AP 

R 

72.1 

SI  .9 

62  .0 

1 

0 

88 

17 

47 

29. 

117 

0 

0 

0 

D 

93 

-  .05 

.33 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

R 

69  .5 

54  .9 

62  .2 

8 

89 

1  7 

49 

3  1 

1  19 

D 

0 

0 

D 

85 

.  2  1 

.34 

27 

3 

0 

SAN  CREGORIO  2  SE 

70  .0 

45.1 

57  .6 

90 

1  7 

38 

22' 

228 

1 

D 

0 

0 

1 

91 

•  95 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAN  JOSE 

75.8 

51  .0 

63.4 

7 

88 

17 

46 

21 

76 

1 

1  1 

.47 

.74 

28 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

74.2 

48.1 

61  .2 

2 

2 

98 

17 

37 

30 

1  32 

3 

0 

0 

0 

1 

96 

I  .27 

1  .05 

28 

.0 

0 

3 

2 

I 

SAN  MATEO 

76.1 

S2.1M 

64  .  IM 

2 

2 

92 

17 

45 

29 

77 

2 

0 

0 

0 

99 

-  .09 

.63 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

73.6 

46. 6 

61  . 1 

- 

1 

0 

88 

17 

43 

29 

130 

0 

0 

0 

0 

34 

-  .30 

.21 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

72.8 

46.7 

59.8 

2 

97 

n 

40 

31 

171 

2 

0 

0 

0 

1 

94 

.67 

1  .22 

28 

.0 

3 

1 

1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

73.6 

50.5 

62.1 

91 

18 

43 

30 

129 

1 

0 

0 

0 

90 

.60 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

71.5 

49.5 

50  .5 

1 

2 

97 

1  8 

42 

29 

161 

3 

0 

0 

0 

1 

70 

.80 

1  .03 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

WOOOSIOE  FIRE  STA  1 

78  .7 

44.6 

61.8 

95 

1  7 

38 

23. 

1  18 

4 

0 

0 

0 

1 

51 

.96 

28 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DIV ISION 

62.1 

I 

3 

1 

25 

.29 

T 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

78.7M 

53. 5M 

66. IM 

2 

4 

94 

2 

42 

30 

52 

2 

0 

0 

0 

76 

.02 

.50 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

80. 4 

51  .4 

65. 9 

94 

2 

43 

30 

53 

5 

0 

0 

0 

68 

1  .20 

.  37 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

79  .9 

54  .3 

67  ■  1 

9 

96 

2 

39 

30. 

67 

0 

0 

0 

1 

99 

1  .12 

29 

.0 

D 

2 

2 

1 

AUBERRY   I  NW 

75 . 7 

54.1 

64  .9 

3 

3 

93 

1 

39 

30. 

1  04 

2 

0 

D 

0 

3 

31 

2.32 

2.25 

28 

.0 

D 

5 

1 

1 

BAKERSFIELD  WSO  AP 

R 

81.1 

59  .9 

70  .5 

3 

6 

95 

1  7 

48 

30 

26 

7 

0 

0 

0 

I 

82 

1  .56 

1.19 

2 

.0 

D 

2 

2 

1 

6ALCH  POWER  HOUSE 

76.9 

54.3 

66.6 

92 

1 

41 

30. 

82 

2 

3 

■  22 

•  0 

0 

BLACKWELLS  CORNER  2HNH 

77  .0 

53.6 

6S  .3 

90 

1 6 

28* 

1 

0 

0 

0 

.59 

.34 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONHILLOH 

80.6 

50.7 

65.7 

.9 

92 

18 

40 

27 

52 

0 

0 

0 

82 

.0 

0 

29 

4 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

67.7 

38.8 

53.3 

.6 

83 

2 

3D 

30. 

356 

0 

0 

2 

0 

4 

.77 

1  .99 

2.46 

28 

1  .0 

1 

6 

3 

1 

CAMP  PARDEE 

79 . 2 

54  .5 

66  .9 

2 

.  3 

94 

2 

47 

29 

57 

3 

0 

0 

0 

1 

.66 

.51 

1  .10 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

79.3 

50. 2 

64  .8 

97 

2 

40 

29 

82 

5 

D 

0 

0 

2 

.09 

.84 

28 

.0 

0 

29 

5 

2 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

69. 2M 

43  .7M 

56. 5M 

85 

20- 

31 

29 

276 

0 

0 

2 

0 

3 

.70 

•  15 

2  .09 

26 

1  . 0 

1 

6 

2 

COALINGA 

52-3 

66  . 4 

I 

■  8 

94 

1  7 

45 

23 

44 

.41 

.14 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

81.3 

48  .2 

64  .8 

95 

1 

4  1 

24 

62 

5 

D 

0 

0 

.65 

.92 

.32 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

78  •  1 

47.6 

62  -9 

.  4 

90 

1 

36 

22 

95 

1 

0 

0 

0 

1 

.50 

.80 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

81  .6 

48.5 

65.1 

1 

.8 

97 

1 

39 

23 

76 

8 

0 

0 

0 

2 

.48 

■  84 

1  .96 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

FIVE  POINTS  S  SSW 

56  ■  DM 

67  .BM 

90 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

.67 

1  .02 

.32 

8 
28 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRESNO  WSO  AP 

R 

79-2 

52  -8 

66  .0 

I 

.8 

94 

I 

45 

23 

59 

4 

0 

0 

0 

1 

.44 

99 

T 

0 

3 

1 

0 

FRIRNT  GOVERNMENT  CAMP 

82.3 

51  .6 

67  .0 

1 

.9 

98 

2 

43 

24 

44 

7 

D 

D 

0 

1 

.44 

.81 

.81 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

OLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

72.9 

41  .2 

57.1 

89 

17. 

31 

30 

249 

0 

0 

1 

0 

3 

.22 

1  .30 

29 

.0 

0 

29 

6 

2 

2 

58.0 

39.0 

48.5 

.6 

74 

2 

2  1 

29 

505 

0 

0 

3 

0 

3 

.  1 9 

1.73 

1  .44 

28 

11.0 

1 1 

HHNFORD 

79.9 

48.6 

64.3 

.7 

92 

2- 

43 

31. 

65 

2 

0 

0 

0 

.65 

.35 

.37 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

tfi  *q 

57  .3 

.5 

85 

2 

35 

29 

244 

0 

0 

0 

0 

3 

.09 

1  .33 

1  .59 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

5  /  .5 

47  .2 

.0 

72 

1 

24 

29 

545 

0 

0 

6 

0 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

74.5 

52.8 

63.7 

.5 

89 

19- 

41 

29 

121 

0 

0 

0 

0 

1 

.05 

.57 

.39 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

80. 5M 

62. 7M 

71  .6M 

1 

.5 

94 

18 

49 

29 

22 

5 

0 

0 

c 

2 

.  28 

1  .83 

.89 
.14 

28 
8 

.  0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 

78.3 

M 

51.3 

M 

64  .8 

M 

92 

17- 

36 
48 

30. 
29. 

105 

3 

0 
0 

0 
D 

0 
0 

1 

.82 
.34 

.0 
.0 

0 

0 

4 

1 

1 
D 

0 
0 

KETTLEMAN  STATION 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  OET  DAM 

81  .3 
79.3 

50.9 
50.7 

66.1 
65.0 

1 

.  1 

95 
94 

2 
1 

4  1 
42 

22 
23 

53 
60 

5 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

.59 
.48 

.91 

.78 
.96 

28 
28 

.0 
-0 

0 
0 

2 
3 

2 
1 

0 
0 

78.8 

52.5 

65.7 

.5 

93 

2 

43 

30- 
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SLEEI  1 

NO. 

OF 

ORrS 

STATtON 

u,  i 

nnx . 

niN. 

a 

0 

g 

g 

1 

—  0 

K 

UJ  E 

O  => 

3  0 

a 

5 

1 

2 

a  0 

K 

S 

<x  c 

cx  c 

S- 

a 

-  5 

0 

0 

»  s 

»  - 

a  E 

r 

0 

2 

0  1 

a 

a 

UJ 

a 

0 

0 

a  t 

a  t 

a 

° 

0 

il 

=  i 

&  i 

° 

« 

0 

a 
a 

c  0 

0 

" 

SUN  CITY 

60.  1 

49.0 

64  .6 

98 

17 

40 

31 

73 

6 

0 

0 

0 

.SS 

■  21 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

TQRRRNCE 

73. S 

56. 4 

65.0 

-0 

96 

16 

48 

31. 

39 

2 

0 

0 

0 

.60 

.42 

.33 

28 

.0 

2 

0 

0 

TUJUNGfl 

72. S 

51  .9 

62  .2 

91 

17. 

41 

30 

140 

3 

0 

0 

0 

1  .21 

.65 

7 

.0 

0 

3 

1 

0  . 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

4  5 

46 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

Q 

Q 

THITCHELL  ORM 

76i8M 

47  .4M 

62. IM 

99 

16 

34 

28 

134 

4 

0 

0 

0 

I  .80 

1  .06 

28 

.0 

0 

2 

1 

U  C  L  fl 

70.7 

S6.6 

63.7 

-  2.8 

94 

IS 

49 

29 

76 

2 

0 

0 

0 

.51 

■  18 

.44 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPLPNO  3  N 

74.1 

50.8 

62  .5 

94 

16 

41 

29 

132 

3 

0 

0 

0 

1  .12 

.51 

1  .07 

28 

.0 

0 

1 

1 

1 

VISTfl  2  NNE 

74  . 1 

'  ^ 

3 

0 

0 

0 

1 

.  9  3 

Z9 

.  0 

0 

2 

2 

0 

UflRNER  SPRINGS 

76  . 1 

c.a  'ft 

n 

Q9 

9nfi 
2Ub 

2 

0 

2 

Q 

__ 

■ 

1  -08 

29 

.  0 

Q 

3 

2 

1 

YORBfl  LINDP 

77  . 9 

1  "1 
1.1 

A  A 

53 

3 

0 

0 

0 

.6b 

.36 

?6 

.  0 

0 

2 

Q 

0 

01 V [S ION 

63.4 

-  .s 

1  .28 

.77 

.  1 

■       n  ■ 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

88.  S 

60.9 

74  .7 

104 

1 

48 

29 

16 

18 

0 

0 

0 

2.28 

1  .01 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

BPRSTOM 

81.7 

48.2 

65.0 

-  .7 

93 

2' 

36 

29 

66 

4 

0 

0 

0 

.  12 

- 

.14 

.12 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEnunONT   1  E 

4 

0 

0 

0 

1.31 

.  7  1 

.58 

30 

.  0 

0 

3 

I 

0 

BISHOP  WSO  flP  R 

72.9 

38.5 

SS  .  7 

-   I  •  5 

87 

I  7  • 

32 

27 

277 

0 

0 

I 

0 

-  80 

.54 

.  30 

28 

.  0 

0 

3 

0 

0 

BL  YTHE 

89  .8 

58 . 1 

74  .0 

104 

45 

'  * 

21 

0 

0 

0 

.  37 

■  07 

.  37 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLYTHE  FRA  AIRPORT 

68.9 

63.1 

76  .0 

.3 

106 

1 

47 

31 

12 

20 

0 

0 

0 

.89 

.63 

.89 

22 

.0 

Q 

1 

1 

0 

BORREDO  DESERT  PARK 

88.9 

51  .9 

75.4 

101 

2 

49 

29 

16 

17 

0 

0 

0 

.91 

.36 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

BRAMLEY  2  SU 

7^  '7 

j 

20 

0 

0 

0 

•  02 

2  3 

.  0 

0 

I 

0 

Q 

DAGGETT  ERA  AIRPORT 

fl4  'e 

'ft 

4fi 

29 

19 

1 2 

0 

0 

0 

.  32 

.04 

.24 

28 

.0 

0 

] 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

Q9  1 
9^  . 

CA  B 

7ft  "t; 

I  1 

■ 

n7 

in 

1  n 
u 

20 

0 

0 

0 

.82 

.  7S 

.  36 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

67.6 

65. 7 

76.8 

1  .0 

100 

3 

51 

31 

8 

16 

0 

0 

0 

.05 

.16 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

EL   MIRAGE  FIELD 

*  1 

_ 

t 

0 

1 

0 

.  65 

.  39 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAIRMONT 

73.5 

'1 

88 

in 

in 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.  79 

.87 

g 

.0 

0 

2 

1 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

89.6 

63.8 

76.7 

106 

2 

SO 

31. 

13 

18 

0 

0 

0 

.46 

.33 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

HA [HEE 

73.  1 

47.1 

60.1 

-  1  .5 

87 

2 

35 

29 

168 

0 

0 

0 

0 

1  .05 

.70 

.78 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

HRYFIELD  PUMPING  PLANT 

on  '  1 

■? 

"l^  "0 

^ ! 

^R 

13 

0 

0 

0 

.  30 

•  02 

.  1  5 

22 

.  0 

Q 

[ 

0 

IMPERIAL 

89 . 4 

62.3 

•  no 
I 

J 

IQ 

2 1 

0 

0 

0 

.  1 2 

•  07 

.04 

29. 

.  0 

0 

0 

0 

I HPER I AL  F AA  RP 

68.1 

50.7 

0 

18 

0 

0 

0 

.  1  9 

.09 

2 

.  0 

0 

0 

Q 

74. S 

44  .6 

59  .6 

89 

2 

34 

31. 

181 

0 

0 

0 

0 

.82 

.60 

.33 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

INUIU    U    O    Unit  UHnUCIN 

91  .0 

61  .6 

76  .3 

-6 

105 

2 

45 

31 

8 

21 

0 

0 

0 

.34 

.13 

.34 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

INYOKERN 

CO  e.^ 

62 

5 

0 

0 

0 

■  70 

.70 

7 

.0 

0 

I 

1 

0 

IRON  MOUNTAIN 

89  . 2 

62  .6 

75  .9 

_ 

!  n  1 

17 

?q 

1 S 

20 

0 

0 

0 

1-19 

.64 

.  77 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAKE  ARROHHEAO 

LANCASTER  FSS/FAA 

76  .8 

47.5 

62.2 

95 

1 

35 

30 

113 

1 

0 

0 

0 

1  .09 

.95 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

91  .6 

58.3 

75 .0 

.7 

105 

1 

45 

31 

9 

22 

0 

0 

0 

.50 

.25 

.46 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CBVERNS 

76  ■  1 M 

30* 

87 

1 

0 

0 

0 

.  97 

.48 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOJflVE 

76  .6 

5  1  .  2M 

63 .  9M 

93 

2 

39 

30 

88 

I 

0 

0 

0 

1  .74 

1  .54 

1.43 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

HnilMTfilM  PQQ^ 
nuuniniri  rn^O 

72-2 

45  .4 

58 . 8 

87 

2 

29 

29 

2  1  4 

0 

0 

2 

0 

3-46 

2.07 

26 

3  .0 

0 

3 

2 

1 

MT  SAN  JACINTO  M  S  PK 

55. 3M 

32. 6M 

44  .OM 

66 

;7- 

20 

31 

648 

0 

0 

0 

1  .59 

1  .41 

28 

4.5 

s 

29 

2 

1 

1 

UPPni PQ    POD  QFRPORT 

87.2 

62.6 

74  .9 

.6 

101 

2- 

49 

30 

18 

18 

0 

0 

0 

.09 

.25 

.04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

PSLMORLE 

rtn  '  ^ 

jo  *o 

2  9 

3  1 

1  05 

2 

0 

1 

0 

1  . 20 

■  88 

.64 

.0 

0 

3 

] 

0 

PALM  SPRINGS 

90  . 1 

62  .2 

1  '9 

I  9* 

4  7 

3  1 

1 2 

19 

0 

0 

0 

.  1  7 

■  03 

.  1  3 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

PQPWPD  PPQPPvnfR 

89.7 

65.3 

77  '5 

' 

104 

3 

52 

3  1  * 

1  3 

20 

0 

0 

0 

.  35 

.05 

.24 

1  2 

.0 

0 

0 

0 

DQKin^RMPr. 
nrfrfUSuUnl/ 

75.1 

SI  .6H 

63. 4M 

-  1  .8 

90 

1 

35 

29 

1  16 

1 

0 

0 

0 

1.10 

.87 

.99 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

THERflSL  Fflfl  RP 

89.4 

S9.5 

74  .5 

103 

1 

44 

31 

1  1 

20 

0 

0 

0 

.34 

.13 

.34 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONfl 

.40 

THENTTNINE  PHLHS 

85.0 

55.5 

70.3 

1  .1 

98 

2. 

42 

31. 

33 

1  1 

0 

0 

0 

.44 

.02 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

VflLYERMO  F IRE  STfl  79 

75. SM 

44  .OM 

59. 8M 

88 

1 

32 

31 

172 

0 

0 

1 

0 

.65 

.40 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

79.4 

45. 7 

62  .6 

.8 

95 

2 

36 

30 

1  1 1 

4 

0 

0 

0 

.16 

.09 

.06 

28 

.0 

0 

30 

0 

0 

0 

MHITE  MOUNTAIN  I 

46.8 

23.1 

35  .0 

59 

17 

6 

29 

924 

0 

2 

30 

0 

1  .41 

.37 

3 

10.0 

e 

5 

0 

0 

MHITE  HOUNTflIN  2 

36.6 

21  .6 

29.1 

49 

18 

4 

29 

1 102 

0 

12 

31 

0 

2.08 

.51 

29 

25.5 

14 

30 

S 

1 

0 

HILDROSE  RANGER  STR 

71  .9 

48.0 

60.0 

86 

1 

32 

30 

176 

0 

0 

1 

0 

1  .91 

.82 

8 

.0 

0 

s 

1 

0 

DIVISION 

66.6 

.2 

.86 

.49 

1 . 1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  SIRTION  INOEI 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STRT ION 


flLDEflPOIMT 
ftNGUIM  P«C  UNIOM  COL 
6IG  BAR  RAMGed  STATIOn 
600NVILLE   MNTMC  STfi 

BRIOGEVILLe  ^  NHU 
6U»MT  RANCH    1  S 
BUTLER  VftLLET  RANCH 
CAL ISTOGA 
CALLAHAN 

CAZADERO  3  M 
CECILVILLE  5  5E 
CLEAR  CHEEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
CBPCO  NO  1  OAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMIHGS 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  USO  CI 
FOREST  GLEN 
FQRT  BRAGG 
FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GAR6ERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRATON 

GREENVIEU 
GUERNEVILLE  2 
HAPPY  CAMP  HANGER  STA 
HAYFORK    RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALOSBURG  NO  2 

HILTS 

HOOPA 

lOLEwruO  HWr  MMTMC  STA 
kCNTFIElD 


LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  R5 
MUIR  UOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL    R  S  2 
OAKVILLC    1  UNU 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYCHS  bar  BANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOMA 

5TAHDI5H-HICKEY  ST  PR 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELAKE  y. 


UPPER  MATTOLE 
WARM  SPRINGS  DAM 
UEAVERVILLE  HANGER  STi 
WEED  FIRE  OEPARTfCNT 


WILLOW  CHEEK 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTUHAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PROJECT 
Blue  canton  mSO  AP  y 

BOWriAN  OAM 
6RANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

bucks  creek  PH 
BURNEY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POiCR  HOUSE 


lEH  STi 


CHALLENGE 
CHESTEH 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  nJOD  RCH 
CLEAClAKE  HIGHLANDS 
COHASSET  1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 


COLGATE  POlCH  HOUSE 

COLUSA  2  SSU 

COOL 


DRY   OF  MONTH 


1     2  3 


10 


1  1 


12 


13 


1  4 


15 


16 


17 


see  «£F£ft£Nct;  notes  fol'Omino  siflrioN  inotx 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28  29 
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STflT  IGN 


LORniNG  HOUGHTON  RANCH 

DAVIS  2  USW  CXP  TARn 
DEER  CREEK  FOREBAr 
f^e  5A6LA 


LE  HANGER  5TA 


UrtST 

FAIRFIELD  fIBE  STATION 
rOLSOM  0AM 

rORESTMUL  SANGER  STA 
'BENCH  GULCH 
^E0RGET0U*(  RANGER  STA 


NTNCE  STA 


,RASS   VALLEY  NO.  2 
jfiECNVIiLE  RANGER  STA 
GHI2JLI.V  ISLAND  BEruGC 

M«HRISON  QULfH  RS 
HABBr  CNGLEBblGKT  OAM 
MAT  CREE»  PH  NO  1 
MIOOEN   VALLEY  RANCH 


•  JLARC  POKR  HOUSE 

I AHEP0R1 
I.  AitE  SPAULOING 
■.eesville  reegan  ranch 
.  I  ttle  valley 
lOI^kOUT  3  WSU 

nAOEL INE 
(-WN2ANITA  LARE 
HARTLEY  COVE 
r«RYSVILLE 
nc  CLOUD 

niDOLETOun 

MINERAL 

nOUNT  OANAHER 

WUNT  SHASTA  USO  CI  yyti 

NEVAOft  CITY 

NfCOLAUS  2 
ONO 

ORLANO 
OROVRLE 

oRoviLLE  eniDce 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEH 
PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  P  H  S 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

PORTQLA 

OUINCY 

RED  BLUFF  use  AP  0 

BEDDING  riRC  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCRLIN 

ROUND  m  P  G  AND  E 
SACRArCNTO  WSO  AP  R 
SACHAMnTO  U^O  CI  B 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOt*<  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA^^ 
STONYTORD  COOLEY  RANCH 
STONrrORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STBAl«ERRY  VALLEY 
TWIN  LA«tS 
UPPER  LAKE    7  M 
VACAVILLE 
VINTON 

vOLLtCRS 

VOLTA  POlCn  HOUSE 
(*IS«CVTOl*i  RES 
UILL lAMS 
WILLOmS 


60CA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEOABvlLLE 
DONNER  rCrVBIAL  ST 


PK 


DOYLE 

OOYLC  *  5SE 

CLLCRY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GArC 

roRT  SIDiCLL 

CCn  LAKE 
r«tt«  LAKE 
SAGCMCN  CREEK 
SCCRCT  VALLEY 
SOUAW  ALLEY 

SVSANVILLE  AJRPSRT 
TAHOC  CITY 

-rtaro 

TttUCKEE  RANGER  STATION 
tCNDCL    10  S£ 

MBSOrORDS 


DniLY  PRECIPITRTION 


DRY  OF  MONTH 


10  11 


12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


2.6a 

1  .&3 
2.20 


5tE  SEFEWEHtC  NOTES  FOllOmINO  5IBU0N  INO€« 
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DniLY  PRECIPITflTIO 


STATION 


ALAMO    I  rt 
■ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOMD  ^ 
BERKCCET 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  5U 
BUHL INGAfC 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  Rf.ERvQJR 
CAflrCL  VALLEY 


PASS 


CMITTEMOE^ 
CCNCORD  3  e 
CROCKETT 
DAVENPORT 
rORT  ORO 

GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROV  14  FNE 
HALr  MOON  BAY 
HERNANDEZ  2  NU 

HOLLISTER  1  SW 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

L IVERMORE  COUNTY  F 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SU 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  WATER  PLA 

MOMTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORGAN  HILL    2  E 
MOHPO  BAY  FIRE  DEP 


MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMIL  TON 
NACIMJENTO  DAM 
NEUASK 

OAKLAND  USO  AP 

OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO   JB.  MUSEUM 
PALOMA 
PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUrCNT 

PISMO  BEACH 

POINT  PieORAS  6LANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS   3  E 
SAL INAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLErCNTE  DAM 

S  r  HlCMf«ND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  USO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GHEGORIO  Z  5E 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEOAD 

SPHECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDOO  FILTER 
1*»LNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT    CREEK    4  E 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WOOOSlOE   FIRE   STA  I 
1«IGHTS 


AUBERRY    1  NW 

6A«ERSF1ELD  USO  AP 
6ALCH  POtCR  HOUSE 
6LACKKLL5  CORNER  2WNW 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CArf>  PARDEE 
CASTLE  nOCK  RAD  LAB 
CATHEYS  VY  BULL    RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL IHGA 

CORCOBAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIH  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POICR  HOUSE 
ELL lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
riOOLETOi*!  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  6  S5W 


DRY   OF  MONTH 


5  6 


.06     .03  .05 


10 


15 


16 


17 


SEC  fiEfE»ENCE  NOTES  FOLLOmINO  STATION  INDEX 
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22  23  24 


25  26  27 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


rocSNO  USD  AP 

TRiANT  covcRnrcriT  CAr«> 

GRANT  QQOve 
GflOVCLANO  RANGER  STA 

HAMFORD 
HCTCm  HCTCMr 
HUNTERS  DAH 
lOQIA 
lOhC 

JOHNSONDALE 

KCRL  INGCR 

KCan  QIvCR  PH  NO  1 

KERN  RlvER  PH  NO  3 

*ETTLEr*tH  CITY 

RCTTlEmH  STATION 
KNIGHTS  rEHRY  2  SE 
LE8EC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 
L  INOSAY 

LITTLE  PANOCHE  DET  OAtt 
LODGE POLE 
LOO  I 

LOS  6AN0S 

LOS  AANOS  ARfiURUA  RCH 
LOS  BANOS  DET  HESv 
rwDCRA 
nftNTECA 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
rCADOU  LAKE 
rCNDOTA  DAM 


riRE  STI 


KRCEO  I 
MODESTO 
NEWMAN 

NORTH    FORK    RANGER  STi 

ORANGE  cove 
PACHECO  PASS 


POSEY  3  C 

SALT  SPRINGS  Pi*  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAK 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE 
SPRINGvILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POKR  HOUSE 
STOCKTON  WSD  AP 

STOCKTON    riRE    ST«   NO  ^ 

SUTTER  MILL    RANGER  STA 

TEH AC MAPI 

TEjON  RANCHO 

THREE  RvQS  EOISON  PM  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBON A 
TRACY  PUf*>ING  PLANT 
TURLOCK 
VISAL lA 


NNE 


MAI  LACE 
UASCO 
kCSTMAvEN 
fcCST  POINT 

l«rrORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  PARK  HEAOOTRS 


ALTADENA 


AVALON  PLEASURE  PIER 
OARRCTT  DAM 
BEAUMONT  Pur«ING  PLA 
BEL  AIR  rc-lOA 
BIG  BEAR  LAKE 


BIG  DAL  TON  0AM  rC2236E 
BIG  TUJUNGA  0AM  rC460E 
BOUOUCT  CANYON 
BURBANK  VALLEY  Pr«>  PL  T 
CACHUMA  LAKE 


OPIDS  S7C 


CAr«>  Mi 
CArPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

chatsuorth  rc24r 

CHULA  VISTA 

CtAREWNT  POKSNA  COL 
C0L6YS  rc  53  0 
CORONA 

COVINA  TEr*)LE  rc  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2a3C 

CIAVCR  CITY 
CUYAMICA 

0C&CANSO  RANGER  STA 
OOlMCT  FO  rCi07C 

oar  cAHYOn  ftCsCRvois 

CL  CAPITAn  OAM 
ELSINORC 

Esconofoo 
riLLfWic  1  bffiu 

rONTANA   5  N 

rONTAMA  KAISER 
rULLEHTON  HILLCHEST  Rv 
OIBSALTAR  DAM  NO  2 


3.04 
.87 
1  .46 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


.03     .02  .02 


.52  .01 
.06 

.02  .09 


.06  1.43  .01 


10  11  12    13  14  15    16  17  18 


SCE  OEfERCNCE  NOTES  fqllOmINO  SIRMON  I*iOE> 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


1 . S 1    I . BO 

.67 

.03  1 . 10 


.09  .04 
.40  .11 


1  1 


DniLY  PRECIPITRTIO 


STflT ION 


GILLESPIE  FIELD 
GLENOORW  fcCST  FC  185 
HfllMCS  CVM  UPPER  FC367 
HEMET 

HEMSHftW  DftPI 

HOCGEES  FC  60  A 
lOYLLWILO  FIRE  OEPT 
JULIAN  UYTIOLA 
JUMCflL  DflM 

Lft  CHESCEhTB  FC  251  B 

LACUNA  CEACH 
LAKESIDE  2  E 
LA  hCSA 

LECHL'ZA  PT  STfl  FC  3526 
LOrW'OC 

LONG  OEACH  USD  AP 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGKLES  WSO  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTB 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STft 

nOORPARK 

m  BALOV  FC  S5G 

WT  WILSON  2 

NEW  CUYAm  FIRE  STft 

NEUHALL   SOLEOAO  rC32Ce 
MEMPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOnO  2  NU 
OCEANS IDC 
OJAI 

OXNARO 

PACOIMA  0AM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVftlORT 
PALOS  VEHDES  EST  FC43D 
PASADENA 

PIEORA  6LANCA  GHO  STA 
PIRU  2  ESE 

pt  arguello  light  sta 
pomona  cal  poly 
pquay  valley 

ramona  chapman 
reolands 

RIVERSIDE  FIRE  STfl .  «J 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEOES  GAGING  STR 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  PTL  FCISOB 

SAND6ERG  USO 

SAN  OIEGG  WSO  AP 

SAN  DIMAS   FIRE   WO  FC95 

SAN  GABRIEL   CANVON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425eC 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 


TION 


SANTA  ANA  FIRE  STi 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA 
SANTA  MARIA  USO  Al 
SANTA  MONICA  PIER 


SAUCUS  PUR  PL  1 
SOMIS  3  NW 
5UEY  RANCH 
SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL 
TORRANCE 
TUJUNGA 


VAN  NUTS  FC  15A 
VENTURA 

VIMCENT    FIRE    STA    FC  120 

VISTA  2  NME 

WALNUT  PTL    STA  rCI02C 

WARNER  SPRINGS 
tWITTIEH  CTr  M  FC  I06C 
YORBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  , 
BISHOP  WSO  AP 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAULEr  2  SW 
CALEXICO  2  NE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANTON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  muNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRrONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

G3LDST0NE  ECHO  2 


DRY   OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


.01  .03 

.09  .09 


10  11  12 


3  14  15 


16  17 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLQMINO  srfillON  INOEX 


9  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


12 


DRILY  PRECIPITATION 


OCTOUB  1974 


STFIT  I  ON 


HA  f  ICE 

MATTIELO  Puf*»IMC  PLftfi 
HCSPCRIA 

'WCRIAL    TAA  AP 

INOCPCnOCnCE 

INOIO  U  S  DATE  GAROEM 

INYOKCRN 

inrOKERM  AOniTACE 

IRON  rQUNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  % 
KCE  RANCH 
LAKE  ABROhMEAO 
LANCASTER  r^%/TM 
KCCA  riBE  STATION 


nvERns 


MITCHELL 
r«jAVE 

FQUNTAIN  PASS 

KT  SAN  JACINTO        S  PH 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIL AND 

OCOTILLO  bCL^S 
OCOTILLO  2 
PALf^ALE 
PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RAN0S6URG 

SHOSHONE 

SNOU  CREEH  UPPER 
THERMAL    FAA  AP 

TRONA 

TKHTTNINE  PALMS 
VALYERMO  FIRE  STA  79 
vICTOBvULC  PUI*  PLANT 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


10  11  12    13  14  15 


16  17  IB    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


13 


DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY   OF  MONTH 

a 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<i 

■        ■  ■ 

NORTH  COnST 

ORHINflGE  01 

BLDERPOINT 

MAX 
MIN 

88 
44 

96 
49 

81 
46 

79 
42 

75 
36 

82 
34 

86 
37 

89 
43 

44 

79 
40 

80 
42 

86 
39 

89 
39 

91 
39 

95 

39 

61 
43 

69 
32 

79 
34 

83 
33 

70 
36 

64 

39 

73 
37 

73 
40 

56 
48 

55 
40 

63 
42 

56 
46 

77.6 
40.1 

BNGWIN  PflC  UNION  COL 

HRX 
HIN 

BIG  6RR  RRNGER  STRTION 

MAX 
MIN 

92 
44 

94 
44 

84 
44 

85 
40 

81 
35 

81 
34 

84 

35 

88 
36 

68 
36 

81 

36 

81 

37 

85 
37 

89 

37 

89 
39 

88 

39 

65 
39 

65 
37 

88 
38 

90 
38 

79 
38 

76 
31 

61 
32 

62 
31 

78 
3  1 

76 
32 

70 
32 

70 
43 

56 
48 

56 
38 

64 

36 

56 
35 

79.5 
37  .2 

BUTLER  VRLlET  RANCH 

MRX 
HIN 

76 
4  1 

87 
36 

71 
40 

72 
34 

73 
29 

76 
29 

84 

3 1 

87 
32 

71 
35 

72 
38 

73 
37 

78 
32 

83 
33 

86 
33 

85 
33 

89 
34 

90 
32 

89 
33 

66 
35 

65 
37 

66 
27 

75 
28 

60 
30 

65 
33 

68 
33 

73 
33 

69 
34 

62 
50 

52 
37 

61 
38 

57 
4  1 

74  .9 
34  .5 

CRLLSHRN 

flHX 
HIN 

80 
40 

79 
42 

70 
37 

68 
32 

68 
29 

73 
3 1 

73 
42 

68 
3  1 

71 
34 

70 
34 

71 
35 

72 
34 

75 
34 

75 
35 

76 
35 

76 
34 

75 
34 

77 
36 

76 
37 

76 
33 

60 
27 

62 
27 

68 

30 

64 

31 

53 
34 

63 
42 

50 
42 

51 
39 

46 

36 

50 
30 

48 
40 

68  .0 
34  .8 

CECILVILLE  5  SE 

HRX 
HIN 

CLOVEROHL:  3  SSE 

HRX 
HIN 

94 
54 

99 
56 

84 

52 

78 
48 

82 
45 

89 
44 

85 
49 

91 
53 

65 
51 

75 
47 

83 
51 

92 
54 

94 
48 

89 
46 

90 
49 

93 
54 

96 
57 

99 
56 

95 
57 

86 
47 

82 
45 

87 
4  1 

75 
44 

67 
46 

69 
44 

73 
40 

64 
44 

63 
48 

56 
48 

66 
43 

62 
46 

81  .4 
48  .5 

COVELO 

HRX 
HIN 

90 
39 

91 
45 

83 
42 

80 
36 

79 
32 

79 
29 

83 
33 

63 
44 

76 
4  1 

79 
40 

85 
33 

86 
32 

87 
34 

86 
34 

88 
35 

85 
34 

84 

35 

83 

35 

84 
34 

85 
34 

70 
28 

77 
27 

73 
28 

65 
33 

69 
36 

69 
34 

33 

56 
45 

51 
33 

61 
35 

58 
46 

76.9 
35  ■  5 

CRESCENT  CITY   1  N 

HAX 
HIN 

72 
46 

68 
50 

66 
47 

64 
46 

80 

40 

74 
44 

64 
49 

64 

42 

72 
43 

70 
40 

72 
4  1 

78 
47 

76 
44 

63 
44 

67 
42 

77 
43 

60 
45 

63 
40 

67 
42 

64 
40 

55 
38 

56 
38 

67  .9 
43  .2 

DUTTONS  LRNDING 

HAX 
HIN 

86 
5  1 

80 
52 

70 
50 

69 
50 

71 
45 

78 
46 

84 
49 

69 
51 

68 
51 

70 
46 

74 
47 

87 
48 

90 
49 

85 
49 

82 
49 

90 
50 

88 

52 

93 
53 

84 

42 

77 
46 

69 
45 

65 
53 

71 
48 

70 
46 

67 
51 

53 
54 

60 
42 

67 
43 

56 
46 

75.3 
48  .6 

ELK  VALLEY 

HAX 
HIN 

87 
34 

79 
35 

77 
36 

65 
32 

66 
3 1 

74 
26 

80 
25 

72 
29 

72 
40 

71 
30 

74 

29 

78 
29 

79 
30 

77 
31 

80 
31 

83 
32 

80 
29 

82 
30 

79 
32 

51 
39 

71 
34 

71 
29 

70 
32 

69 
26 

65 
26 

66 
30 

65 
43 

52 
4  I 

51 
35 

52 
29 

54 
40 

71  .0 
32  .  1 

EUREKA  HSO  CI 

HAX 
HIN 

56 
46 

60 
5 1 

59 
45 

58 
44 

58 
42 

67 
44 

70 
48 

60 
48 

61 
48 

59 
46 

S7 
49 

57 
44 

58 
44 

55 
45 

69 
46 

75 
52 

50 
47 

51 
44 

55 
46 

57 
46 

57 
45 

63 
43 

59 
47 

58 
44 

63 
47 

64 
48 

63 
52 

54 

51 

55 
48 

57 
47 

54 
48 

59  .6 
46.7 

FOREST  GLEN 

HAX 
HIN 

88 

37 

91 
40 

84 

38 

82 
33 

77 
28 

76 
28 

79 
30 

82 
37 

66 
33 

78 
33 

78 
31 

80 
32 

83 

3  ] 

83 
32 

83 
33 

64 

33 

83 
3 1 

62 
34 

65 
34 

63 
30 

68 
25 

72 
27 

76 
26 

74 

29 

73 
3 1 

70 
33 

68 
42 

59 
43 

46 

32 

56 
37 

56 
4  1 

75  .6 
33.1 

FORT  BRAGG 

HAX 
HIN 

61 
45 

69 
46 

67 
45 

64 
43 

66 
43 

65 
43 

66 
45 

62 
46 

65 
52 

65 
44 

62 
42 

65 
4  3 

63 
43 

69 
44 

61 
40 

73 
43 

72 
49 

69 
43 

59 
43 

56 
4  1 

62 
42 

64 
40 

60 
4  I 

55 
47 

66 
46 

56 
46 

63 
46 

59 
52 

57 
50 

59 
42 

56 
46 

63.9 
44  .7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

HAX 
HIN 

85 

32 

86 

35 

76 
3 1 

75 
29 

68 

25 

67 
25 

75 
25 

81 
33 

71 
36 

74 
30 

74 

29 

74 
28 

73 
28 

83 
30 

83 
29 

84 

29 

82 
27 

81 
29 

82 
29 

80 
29 

62 
21 

65 
2 1 

68 
24 

70 
24 

70 
24 

79 
33 

65 
42 

62 
40 

49 

36 

S3 
29 

50 
40 

72.5 
29  -8 

FORT  ROSS 

HAX 
HIN 

68 
45 

68 
S3 

61 
^8 

64 

46 

63 
47 

71 
42 

71 
42 

62 
46 

63 
51 

63 
46 

72 
47 

80 
51 

72 
47 

61 
45 

70 
43 

77 
49 

82 
54 

80 
5! 

65 
52 

65 
45 

67 
46 

66 
45 

67 
47 

67 
50 

63 
49 

59 
47 

59 

51 

62 
45 

57 
44 

66 
49 

57.0 
47  .4 

GRRTON 

MAX 
MIN 

93 
42 

90 
43 

76 
51 

74 
44 

77 
38 

82 
36 

88 
38 

77 
40 

70 
47 

70 
42 

86 

37 

90 
37 

93 
39 

93 
37 

89 
38 

94 
40 

96 
4  1 

98 
42 

92 
42 

81 
43 

82 
35 

85 

35 

70 
36 

66 
43 

70 
42 

74 
4  1 

70 
4  I 

63 
44 

61 
40 

71 
40 

59 
43 

80.0 
40.5 

HRPPY  CRHP  RANGER  STR 

HRX 
HIN 

92 
37 

93 
35 

82 
32 

83 
31 

73 
34 

77 
32 

84 

25 

86 
35 

78 
38 

82 
29 

81 
37 

83 
35 

87 
35 

87 
31 

87 
31 

86 
36 

86 
35 

80 
37 

85 
35 

83 
35 

80 
23 

73 
26 

78 
20 

76 
22 

76 
19 

76 
1  8 

69 
39 

68 
46 

54 

38 

63 
36 

63 

29 

79  .  1 
32  ■  0 

HEALOSBURG 

HAX 
HIN 

97 
50 

82 
57 

80 
55 

82 
49 

88 
49 

90 
43 

83 
46 

66 
54 

76 
52 

86 
44 

90 
44 

95 
53 

95 
47 

92 
44 

94 
49 

96 
50 

100 
53 

93 
50 

87 

50 

83 
43 

88 
4  1 

76 
40 

67 
46 

71 
47 

72 
45 

75 
45 

64 

SI 

60 
51 

70 
46 

63 
42 

61 
49 

61  .4 
48  -0 

HILTS 

HAX 
MIN 

88 
42 

35 

72 
34 

61 
44 

74 

30 

80 
35 

43 

72 
32 

74 

35 

75 
4  1 

82 
32 

75 
40 

34 

32 

68 

68 
28 

68 

68 
34 

68 
32 

34 

66 

35 

62 
32 

52 
27 

HOOPH 

MAX 
HIN 

88 
44 

90 
45 

85 
46 

83 
40 

79 
38 

81 
37 

83 
37 

84 

38 

74 

39 

79 
40 

79 
40 

B2 
40 

84 

39 

65 
39 

66 
40 

65 
40 

84 

39 

79 
39 

64 
40 

62 
4  ] 

71 
34 

74 

33 

77 
33 

71 
36 

71 
38 

68 
40 

71 
4  ] 

61 
50 

53 
39 

63 
39 

55 
46 

77.1 
39  ■  7 

KENTFIELD 

HAX 
HIN 

85 
55 

80 
60 

67 
50 

75 
47 

78 
45 

82 
42 

80 
46 

72 
54 

73 
50 

79 
47 

84 
46 

88 

62 

85 
49 

84 
48 

84 

50 

89 
52 

90 

55 

87 
55 

85 
52 

75 
5 1 

76 
44 

75 
42 

67 
49 

67 
5 1 

70 
48 

59 
43 

66 
49 

60 
52 

69 
46 

63 
44 

61 
49 

76  .3 
49  .6 

KLRtlATM 

HAX 
HIN 

60 
43 

66 
42 

68 
42 

70 
38 

69 
38 

78 
38 

83 
4  1 

63 
39 

64 

42 

63 
40 

70 
42 

69 
42 

73 
4  1 

63 
4  1 

73 
43 

84 
44 

79 
42 

59 
39 

62 
44 

65 
39 

66 
35 

75 
36 

59 
43 

60 
37 

69 
39 

66 
42 

58 
48 

56 
47 

60 
36 

55 
37 

60 
45 

66  .6 
40.6 

LAVA  BEDS  NAT  HONUMENT 

HAX 
M  1  N 

80 
39 

78 
34 

67 
31 

60 
26 

59 
28 

67 
35 

73 
42 

65 
42 

65 
36 

67 
34 

71 
34 

74 
40 

74 
40 

76 
4  I 

76 
39 

75 
36 

76 
36 

74 
40 

77 
23 

57 
27 

59 
28 

59 
33 

62 
36 

59 
40 

54 
34 

45 

32 

54 

3  ] 

66  .8 
34  .9 

tlOUNT  HEBRON  RS 

MRX 
HIN 

79 
23 

83 
29 

74 

20 

67 
1 9 

61 
1 6 

63 
1 6 

68 
1  7 

72 
24 

58 
29 

66 
20 

69 
20 

68 
1 8 

73 
20 

75 
1  9 

75 
22 

77 
22 

77 
2 1 

78 
22 

77 
23 

76 
22 

52 
9 

59 
I  4 

62 
1 5 

61 
1 6 

60 
1 8 

63 
26 

60 
33 

54 
34 

45 

35 

47 

27 

57 
27 

66.4 
21.9 

NRPR  STATE  MOSPITHL 

MRX 
HIN 

88 

50 

81 
61 

70 
55 

75 
51 

80 
44 

84 

4  J 

87 
45 

71 
46 

72 

50 

76 
46 

88 
46 

92 
60 

91 
46 

87 
17 

93 
49 

92 
49 

93 
5 1 

'J6 
5 1 

86 
52 

74 
46 

79 
42 

78 
42 

58 
50 

72 
54 

73 
46 

74 
45 

68 
49 

60 
53 

72 

63 
42 

61 
49 

78.8 
48.7 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MRX 
HIN 

70 
39 

71 
4  1 

68 
39 

76 
38 

79 
3 1 

84 

32 

83 
36 

78 
35 

66 
37 

64 

39 

63 
4  1 

77 
35 

76 
36 

73 
35 

81 

37 

82 
42 

80 
38 

67 
38 

57 
37 

63 
35 

70 
29 

76 
36 

62 
44 

66 
34 

62 
35 

67 
40 

61 
40 

58 
47 

6C 
35 

64 
48 

57 
45 

69.7 
37  .9 

ORLEANS 

HAX 
HIN 

94 
44 

89 
44 

85 
45 

80 
40 

83 
42 

86 
37 

86 
37 

80 

40 

81 
40 

81 

39 

85 
40 

85 
38 

88 
38 

88 
40 

88 
40 

86 
40 

81 
37 

87 
39 

83 
40 

79 
35 

79 
34 

75 
35 

74 

35 

72 
37 

73 
39 

72 
50 

56 
47 

66 
42 

56 
40 

65 
45 

79.4 
40  .0 

PETRLUHR  FIRE  STR  2 

MRX 
MIN 

90 
46 

78 
59 

77 
55 

79 
49 

91 
42 

85 
43 

80 
46 

69 
55 

68 
53 

76 
47 

87 
42 

92 
57 

90 
44 

91 
47 

91 
44 

93 
46 

96 
49 

91 
49 

82 
5 1 

80 
46 

82 
40 

77 
39 

66 
53 

70 
49 

72 
47 

71 
47 

6S 
47 

60 
54 

66 
42 

62 
43 

S9 
48 

78.6 
47  .7 

POINT  RRENR 

MRX 
HIN 

63 
48 

72 
50 

71 
39 

65 
39 

65 
39 

66 
36 

71 
36 

61 
34 

63 
40 

66 
39 

65 
40 

70 
39 

78 
40 

79 
39 

68 
36 

75 
39 

81 
40 

83 
42 

67 
42 

61 
48 

62 
36 

70 
33 

58 
36 

65 
36 

67 
42 

68 
39 

64 
4  3 

59 
4  3 

55 
47 

60 

61 
48 

67  .  1 
40.5 

POTTER  VALLEY  PH 

HRX 
HIN 

99 
46 

88 
53 

86 
48 

84 
46 

85 
42 

87 
4  ] 

90 
40 

70 
4  3 

77 
50 

85 

90 
39 

94 
47 

94 

95 

96 

96 

96 

94 

90 

80 

85 

84 

72 

70 

69 

72 

70 

52 

66 

65 

55 

81  .8 
42  .5 

RICMRRDSON  GROVE  ST  PK 

MRX 
HIN 

97 
45 

95 
45 

78 
47 

79 
48 

72 
40 

80 
38 

83 
38 

75 
40 

76 
44 

78 
43 

82 
43 

86 
42 

87 
4  I 

86 
4  1 

88 

66 

84 

88 

82 

66 
39 

74 

36 

76 
36 

65 
36 

65 
40 

66 
40 

69 

56 
47 

51 

59 
42 

76  .5 
41  .4 

SAINT  HELENA 

HRX 
HIN 

96 
49 

80 
59 

75 
54 

81 
48 

84 

42 

87 
40 

83 
44 

70 
56 

74 

46 

82 
4  1 

87 
40 

89 
52 

92 
44 

90 
42 

93 
45 

96 
45 

98 
49 

96 
4  7 

64 
48 

79 
42 

83 

77 
4  3 

66 
47 

68 
4  7 

71 
4  3 

72 
45 

62 
45 

59 
53 

71 
4  3 

59 

56 
46 

79.4 
46.  1 

SRN  RAFAEL 

HAX 
HIN 

SHNTA  ROSA 

HAX 
HIN 

91 
47 

79 
57 

77 
54 

79 
48 

82 
42 

88 
41 

84 
43 

70 
56 

72 
49 

82 
43 

89 
42 

93 

50 

93 
43 

90 
42 

94 
44 

94 
45 

97 
48 

90 
46 

as 

•19 

83 
42 

85 
39 

73 
39 

70 
51 

70 
48 

73 
45 

72 
44 

64 
49 

62 
50 

70 
40 

66 
41 

60 
48 

79.9 
46  .0 

SAHYERS  BAR  RANGER  SIA 

HRX 
HIN 

90 
44 

91 
45 

84 
41 

82 
37 

75 
36 

79 
38 

85 
37 

86 
42 

73 
40 

81 
39 

79 
37 

83 
39 

86 
38 

91 
41 

90 
41 

92 
40 

91 
39 

68 
40 

92 
42 

82 
35 

74 

31 

79 
35 

80 
35 

78 
34 

76 
34 

72 
36 

69 
41 

57 
45 

50 
38 

63 
33 

60 
38 

79.4 
38.4 

SCOTIfl 

MAX 
MIN 

68 
47 

70 
48 

65 
45 

64 
45 

62 
40 

64 
40 

78 
43 

81 
44 

69 
46 

68 
45 

67 
46 

71 
44 

74 
45 

78 
44 

75 
4  J 

81 
49 

84 
46 

80 
45 

67 
45 

56 
47 

62 
41 

64 
41 

73 
44 

64 
41 

65 
42 

70 
45 

71 
47 

60 
SI 

55 
£0 

57 
44 

57 
46 

68. 4 
44.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


1  4 


DAILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNIR 
OCIOBEIt 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 

(Z 

SMELTER  COVE  BVIRTION 

nRx 
niN 

74 
48 

74 

S2 

72 
54 

76 
S3 

78 
SS 

74 

57 

73 
57 

67 
49 

64 

53 

65 
SO 

77 
S6 

78 
61 

72 
54 

72 
SI 

81 
45 

79 
59 

78 
62 

70 
51 

60 
46 

67 
50 

77 
S3 

72 
SO 

60 
47 

66 
51 

65 
53 

64 
54 

57 
49 

60 
47 

61 
51 

59 
47 

60 
48 

69  -4 

52. 0 

SONOHR 

nAx 

tllN 

96 
45 

90 
60 

8S 
50 

81 
46 

87 
40 

91 
39 

90 
42 

60 
55 

75 
46 

87 
40 

95 
40 

98 
42 

97 
42 

93 
40 

96 
42 

97 
43 

99 
46 

96 
43 

91 
46 

86 
40 

88 

37 

85 
38 

79 
44 

74 

50 

75 
43 

76 
44 

70 
44 

63 
52 

75 
44 

68 
40 

68 
46 

84  .5 
44.2 

TRINITY  RIVER  MfllCM 

nflx 
niN 

as 

39 

91 
43 

65 
42 

82 
38 

78 
33 

76 
32 

61 
33 

84 

33 

69 
36 

77 
37 

79 
34 

80 
35 

87 
34 

66 

3S 

87 
36 

67 
34 

83 
33 

80 
36 

86 
36 

82 
34 

73 
30 

74 

31 

77 
32 

67 
32 

70 
32 

69 
39 

66 
45 

54 
45 

52 
34 

62 
35 

61 
41 

76 . 3 
35.8 

TULELHKE 

MAX 

niN 

63 
30 

80 

35 

68 
34 

68 
30 

63 
24 

69 
22 

76 
23 

75 
30 

69 
31 

70 
25 

79 
26 

73 
23 

77 
24 

78 
28 

81 
26 

60 

27 

82 
2S 

61 
26 

80 
26 

75 
30 

65 
16 

63 
24 

53 
21 

62 
16 

67 
25 

64 

27 

60 
34 

51 
38 

53 
33 

58 
36 

SO 
34 

69  .8 

27.6 

UKIRH 

MAX 
MIN 

96 
47 

87 
54 

86 
49 

85 
47 

85 
45 

66 
41 

92 
43 

82 
50 

77 
51 

84 
43 

89 
42 

91 
43 

93 
43 

94 
44 

93 
44 

95 
45 

97 
48 

95 
46 

94 
45 

80 
47 

66 

39 

82 
39 

69 
47 

67 
45 

70 
44 

72 
42 

63 
48 

57 
SO 

67 
39 

65 
40 

58 
48 

81  -9 
45.  1 

HRRn  sPRihCS  onn 

MAX 

niN 

98 
36 

66 
48 

73 
42 

66 
44 

95 
42 

94 
48 

89 
4S 

93 
49 

94 
42 

96 
SI 

97 
49 

93 
44 

81 
42 

86 
42 

87 

35 

74 
42 

67 
42 

68 
40 

71 
44 

73 
45 

63 
41 

58 
38 

68 

37 

60 
45 

60 .6 
43.0 

HERVERVILLE  RRNCER  STS 

nflx 
niN 

88 
36 

96 
40 

84 

38 

83 
33 

76 
28 

76 

27 

81 
29 

65 
36 

68 
34 

78 
32 

78 
30 

83 
30 

63 
29 

88 

30 

89 
31 

69 
29 

88 

30 

67 
32 

92 
33 

77 
33 

71 
25 

75 
26 

77 
27 

71 
28 

73 
29 

71 
34 

67 
40 

53 
42 

55 
29 

64 

30 

SO 
42 

77  .4 

32.1 

HEED  FIRE  OEPRRTtlENT 

riHx 
niN 

77 
39 

80 
41 

74 
34 

66 
32 

61 
26 

63 
28 

66 
28 

71 
32 

65 
41 

69 
33 

69 
33 

66 
33 

70 
33 

75 
34 

76 
36 

76 
36 

75 
34 

75 
36 

77 
35 

78 
34 

55 
25 

58 
24 

61 
28 

66 
29 

62 
30 

63 
41 

61 
49 

54 

32 

46 

35 

46 

30 

51 
34 

66  .2 
33  .5 

HILLITS  .  NE 

nRx 
niN 

93 
49 

88 
47 

78 
40 

79 
37 

82 
36 

63 
31 

87 
33 

63 
44 

72 
44 

79 
39 

65 
31 

87 
33 

89 
34 

90 
34 

89 
34 

92 
35 

93 
35 

92 
35 

90 
36 

64 

31 

84 

30 

82 
29 

73 
30 

66 
38 

67 
36 

69 
33 

67 
42 

55 
47 

63 
35 

58 
35 

57 
47 

79.2 
36. 8 

HILLOH  CREEK   I  NH 

nRx 
niN 

91 
39 

93 
39 

80 
39 

6S 
34 

63 
31 

80 
35 

86 
31 

66 
32 

75 
37 

62 
33 

82 
39 

85 
33 

87 
33 

61 

33 

62 
34 

67 
34 

82 
32 

60 
33 

86 
33 

65 
35 

75 
27 

76 
27 

79 
27 

75 
29 

73 
31 

69 
32 

72 
36 

59 
43 

52 
36 

66 

36 

66 
41 

78. 7 
34  .0 

TREKR 

■          ■  ■ 

nRx 

niN 

85 
40 

87 
43 

77 
39 

73 
36 

68 
32 

70 
33 

75 
33 

79 
34 

68 
42 

72 
35 

74 

36 

73 
35 

78 
35 

81 
35 

81 
37 

82 
36 

83 
35 

61 
35 

82 

37 

79 
36 

60 
26 

65 
28 

68 
31 

67 
31 

67 
33 

71 
35 

64 
40 

61 
42 

48 

39 

55 
31 

51 
34 

71  .8 

35  .  3 

SRCRRnENTO 

ORRINRGE  02 

flOIN  RRNCER  STRTION 

nRx 

MIN 

84 

36 

81 
40 

72 
36 

69 
24 

65 
21 

70 
24 

76 
25 

75 
41 

67 
37 

70 
31 

67 
26 

77 
34 

79 
31 

79 
3S 

82 
35 

63 
35 

85 
36 

64 

37 

83 
38 

75 
16 

75 
22 

64 

25 

64 

2S 

68 
39 

64 

29 

49 
34 

45 
34 

43 

31 

71  .3 
31  .4 

BLTURfiS  RANGER  STATION 

MRX 
MIN 

RUBURN 

MRX 
MIN 

86 
58 

96 
65 

89 
SS 

77 
55 

80 
49 

80 
55 

85 
59 

88 
59 

79 
54 

76 
50 

79 
50 

89 
52 

66 
55 

66 
53 

67 
54 

90 
60 

90 
60 

88 
59 

91 
60 

82 
56 

63 
S2 

80 
49 

77 
45 

68 
46 

70 
47 

69 
SI 

70 
46 

67 
51 

57 

64 
42 

6S 
45 

79  .6 

52.7 

RUBURN  Ofln  PROJECT 

MRX 
MIN 

85 
57 

90 
60 

67 
51 

75 
St 

78 
48 

79 
50 

83 
57 

87 
S3 

77 
49 

73 
44 

77 
47 

67 
SS 

82 
SS 

83 
S4 

84 
49 

89 

55 

88 
54 

88 

S3 

90 
54 

80 
51 

80 
47 

77 
44 

75 
41 

68 
42 

69 
45 

73 
48 

70 
45 

67 
47 

56 
37 

63 
38 

61 
41 

78  ■  1 
49.1 

OLUE  CRNYON  HSO  RP 

MRX 
MIN 

81 
59 

74 

53 

67 
49 

6S 
47 

68 
44 

70 
46 

74 

51 

61 
44 

58 
42 

65 
48 

66 
48 

74 
46 

74 
54 

75 
56 

76 
S6 

80 
59 

79 
61 

60 
62 

77 
S9 

73 
49 

68 
45 

64 
42 

59 
41 

60 
42 

61 
44 

57 
41 

51 
39 

42 

31 

43 

31 

42 

32 

39 
34 

65.3 
47  .  1 

BOHtlRN  Ofln 

MRX 
MIN 

80 
48 

77 
56 

69 
50 

66 
SO 

65 
43 

66 
46 

69 
48 

69 

72 
46 

75 
48 

76 
55 

77 
46 

60 
SO 

81 

52 

80 
SO 

81 
SO 

77 
48 

69 
40 

68 
40 

67 
38 

58 
40 

62 
42 

58 
40 

57 
40 

43 

36 

42 
34 

66  6 
45. 4 

BRRNNRN  ISLRNO 

MRX 
MIN 

90 
52 

93 
55 

78 
54 

76 
54 

79 
54 

82 
47 

6S 
47 

84 
54 

74 
54 

73 
53 

76 
50 

64 

SO 

87 
49 

86 
50 

82 
48 

90 
50 

90 
48 

87 
SO 

81 
54 

60 
55 

79 
SS 

76 
45 

79 
45 

70 
49 

72 
47 

74 

51 

70 
53 

70 
51 

62 
45 

65 
46 

64 
47 

78  .8 
SO.  4 

BROOKS  FRRNHRn  RRNCH 

MAX 

niN 

92 
49 

99 
71 

90 
53 

65 
55 

85 
48 

84 

50 

86 

44 

90 
62 

78 
52 

80 
46 

86 
45 

88 
43 

91 
43 

91 
42 

95 
45 

94 
43 

93 
47 

90 
44 

65 
57 

81 
59 

81 
46 

72 
50 

72 
46 

75 
52 

75 
S3 

68 

52 

63 
39 

69 
40 

62 
50 

82  .8 
49.2 

BURNE  T 

MRX 
MIN 

83 
27 

84 

29 

76 
33 

75 
26 

68 
17 

69 
18 

76 
21 

79 
36 

67 
29 

71 
27 

75 
25 

74 
24 

77 
24 

80 
2S 

83 
24 

79 
26 

84 

26 

82 
24 

85 
25 

82 
25 

71 
20 

64 

21 

69 
21 

69 
21 

67 
22 

67 
26 

63 
34 

55 
42 

SI 
33 

S3 
27 

46 
40 

71  .7 
26.4 

CRNYON  DRfl 

MAX 
MIN 

79 
38 

73 
43 

76 
44 

72 
35 

67 
30 

69 
33 

73 
47 

66 
40 

64 

36 

68 
36 

70 
36 

71 
32 

72 
32 

72 
35 

73 
35 

70 
36 

75 
36 

73 
36 

68 

26 

62 
29 

61 
29 

62 
29 

64 

35 

63 
34 

57 
39 

48 

36 

52 
36 

49 

31 

48 

37 

66.1 
35. 2 

C  HESTER 

MIN 

64 

32 

83 
37 

74 
42 

72 
30 

65 
26 

71 
28 

75 
28 

66 
44 

64 

37 

71 
29 

69 
29 

75 
34 

76 
26 

81 
26 

82 
28 

81 
29 

86 
29 

84 

29 

74 

30 

75 
31 

68 
21 

65 
37 

66 
26 

65 
25 

67 
32 

64 

31 

54 

37 

48 

36 

53 
30 

53 
27 

4S 

36 

69  .5 
31  .2 

CHICO  UNIVERSITY  FRRK 

MRX 
MIN 

88 

56 

97 
54 

81 
51 

86 

S3 

84 
49 

84 

46 

88 
43 

88 

55 

81 
51 

79 
45 

85 
45 

65 
49 

89 
49 

90 
46 

86 
45 

68 
43 

91 
44 

89 
44 

94 

50 

85 
50 

86 
44 

60 
44 

80 
41 

70 
40 

67 
45 

74 

52 

72 
54 

65 
S4 

63 
42 

69 
48 

63 
50 

81  .S 
47.9 

CLRRKSBURG 

MRX 
MIN 

CLERRLRKE  hICHLRNOS 

MRX 
MIN 

87 
41 

94 
45 

87 
46 

65 
46 

64 

37 

80 
39 

83 
37 

85 
36 

72 
46 

77 
42 

80 
38 

65 
40 

87 
36 

89 
36 

90 
37 

90 
3S 

87 
36 

89 
36 

66 
37 

86 
40 

81 
35 

60 
35 

77 
37 

69 

37 

66 
36 

70 
40 

70 
4S 

65 
48 

54 
40 

67 
35 

65 
39 

79  .6 
39.3 

C  OLFRX 

MIN 

94 

63 

94 

62 

83 
54 

78 
54 

78 
48 

82 
56 

64 

55 

83 
55 

75 
SO 

77 
48 

62 
49 

87 
53 

82 
52 

85 
52 

67 
57 

89 

55 

89 
56 

90 
60 

89 
57 

82 
54 

78 
SI 

76 
51 

74 
44 

67 
42 

72 
46 

72 
49 

65 
46 

57 
43 

62 
33 

61 
40 

SS 
43 

78  .4 

51  .  1 

COLUSR  2  SSH 

MIN 

95 
52 

94 

58 

89 
S2 

82 
51 

62 
52 

83 
4S 

87 
45 

68 
58 

79 
51 

83 
45 

64 
46 

85 
55 

89 
48 

88 
45 

68 
48 

90 
47 

90 
48 

89 
49 

87 
48 

85 
45 

82 

SS 

79 
51 

78 
46 

71 
43 

76 
47 

75 
SO 

74 
54 

65 
53 

F8 
41 

66 
45 

S7 
49 

81  .5 
49.2 

ORVIS  2  USH  EXP  FRRft 

MIN 

92 
54 

97 
66 

90 
54 

77 
53 

64 

S3 

63 
53 

87 
53 

69 
59 

81 
51 

80 
48 

85 
46 

87 
58 

68 
46 

87 
4S 

86 
49 

69 
47 

92 
48 

90 
49 

91 
52 

83 
46 

81 
48 

61 
56 

79 
47 

70 
51 

71 

49 

74 
45 

73 
44 

69 
53 

62 
44 

67 
46 

62 
48 

81  .5 
SO.  4 

OEER  CREEK  FOREBRY 

MIN 

78 
S9 

86 
S3 

73 
50 

68 
47 

68 
46 

69 
46 

70 
52 

74 
46 

65 
45 

61 
45 

68 
44 

69 
48 

75 
SO 

74 

SS 

75 
55 

78 

57 

80 
S9 

81 
59 

79 
SS 

75 
47 

70 
43 

66 
43 

62 
41 

60 
45 

65 
45 

65 
40 

55 
35 

44 

35 

SI 
34 

45 

38 

68.3 
47.2 

nF    SQRI  Q 

MIN 

91 
52 

90 
54 

76 
SO 

76 
46 

78 
45 

79 
S3 

81 
54 

80 
51 

69 
47 

77 
43 

79 
44 

84 

50 

62 
46 

87 
48 

84 
47 

66 
48 

85 
SO 

87 
54 

8S 

50 

75 
47 

76 
43 

74 
47 

73 
42 

64 

38 

66 
42 

SS 
44 

62 
45 

61 
34 

68 

36 

49 
41 

76.4 
46.4 

UUDD 1 1  d 

MIN 

95 
SO 

86 

55 

60 
51 

79 
SO 

60 
46 

85 
61 

86 
49 

80 
55 

74 
49 

76 
46 

89 
44 

6S 
42 

63 
56 

85 
42 

88 
45 

90 
45 

88 
44 

90 
45 

84 
45 

83 
44 

79 
43 

78 
40 

77 
38 

69 
38 

73 
43 

69 
44 

64 
45 

57 
45 

64 

37 

59 
38 

52 
45 

78  .4 

45. 9 

UUHNItVILLt    KMNOtn  olH 

MIN 

82 
39 

69 
34 

60 
40 

78 
34 

73 
34 

78 
37 

79 
38 

72 
41 

69 
39 

75 
38 

74 

38 

82 
35 

83 

36 

83 
36 

83 
38 

82 
36 

6S 
34 

66 
34 

82 

39 

78 
34 

75 
35 

72 
32 

65 
33 

63 
33 

69 

37 

64 

38 

59 
37 

51 
35 

50 
38 

74  .5 
36.3 

LH3I    rHKK  nt^LKVUlK 

MIN 

90 
SO 

96 
57 

86 
SO 

81 

52 

82 
47 

80 
44 

81 
42 

87 
47 

75 
46 

77 
44 

83 
41 

82 
46 

65 
43 

89 
46 

87 
45 

89 
46 

91 
48 

90 
45 

91 
47 

89 
42 

81 
41 

78 
44 

77 
38 

68 
42 

66 
40 

71 
44 

70 
48 

63 

51 

61 
35 

66 
39 

57 
46 

79.6 
45. 0 

rHlKfltLU  rlKt  oIHIlUN 

MIN 

88 

S2 

93 
54 

79 
SS 

7S 
S3 

79 
47 

83 
4S 

85 
46 

77 
55 

75 
S4 

73 
50 

60 
48 

86 
49 

86 
49 

87 
49 

86 
48 

87 
49 

88 
49 

6T 
50 

95 
52 

88 

55 

78 

82 
43 

75 

69 
53 

70 
48 

73 
43 

71 
5? 

66 
54 

61 
46 

69 
46 

60 
48 

79.0 
49.4 

FOLSOn  Dfln 

MRX 

niN 

90 
63 

97 
66 

90 
SS 

79 
56 

60 
54 

81 
55 

87 
56 

90 

57 

80 

S4 

78 

51 

80 

SO 

90 
58 

91 
60 

87 
63 

87 
61 

90 
61 

92 
63 

86 
64 

92 
64 

82 
S3 

81 

51 

80 
48 

78 
50 

70 
49 

71 
SI 

75 
52 

73 
53 

67 
51 

64 
44 

64 
46 

65 
48 

81  .2 

ss.t 

CEORCETONN  RRNCER  STR 

MRX 
MIN 

84 

60 

92 
60 

64 
54 

74 

52 

76 
42 

74 

59 

79 
S9 

82 
S3 

71 
48 

70 
46 

74 
48 

73 
50 

8S 
S2 

81 
54 

82 
58 

85 
59 

87 
60 

86 
61 

88 

61 

79 
56 

76 
47 

76 
47 

71 
44 

6S 
40 

65 
47 

69 
47 

64 
44 

6? 
43 

61 
36 

54 

39 

51 
44 

74  .8 

SO. 6 

GRASS  VALlEY  no.  2 

MAX 
MIN 

86 
4S 

94 
54 

63 
SI 

76 
S2 

76 
46 

78 
56 

81 
50 

85 
51 

74 
48 

71 
44 

72 
44 

82 
47 

87 
44 

82 
4S 

83 
17 

87 
48 

90 
48 

87 
48 

90 
48 

83 
47 

81 
43 

79 
41 

75 
40 

66 
40 

66 
40 

72 
46 

68 
44 

62 
45 

SO 
37 

62 
38 

55 
43 

76. B 
45. 8 
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DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DHr   OF  MONTH 

o 
cr 

£ 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRIZZLY   ISLBNO  REFUCE 

nRX 

90 

93 

79 

80 

62 

85 

79 

78 

75 

- 

67 

64 

79 

9 

fllN 

46 

52 

51 

47 

46 

48 

54 

52 

S2 

45 

48 

49 

50 

48 

44 

49 

45 

49 

46 

45 

48 

47 

49 

51 

51 

43 

42 

42 

47 

e 

HSRRISON  GULCH  RS 

nRx 

65 

90 

80 

78 

75 

62 

72 

62 

so 

60 

75 

7 

MIN 

37 

35 

33 

39 

29 

29 

31 

33 

27 

30 

32 

26 

22 

36 

34 

22 

34 

35 

36 

31 

22 

24 

28 

26 

24 

38 

41 

33 

30 

30 

9 

HHT  CREEK  PM  NO  1 

fIRX 

65 

87 

80 

7  I 

72 

78 

6 1 

70 

69 

62 

56 

56 

SS 

48 

73 

6 

niN 

29 

34 

37 

29 

24 

24 

26 

39 

32 

30 

29 

28 

26 

28 

28 

29 

29 

26 

30 

29 

24 

28 

32 

28 

30 

31 

39 

41 

36 

28 

36 

30 

3 

JESS  VHLLET 

MRX 

60 

75 

63 

63 

62 

7  I 

7 1 

7  I 

69 

68 

50 

66 

9 

niN 

39 

42 

45 

28 

30 

28 

33 

33 

37 

30 

28 

30 

30 

33 

35 

35 

36 

37 

47 

45 

Z\ 

23 

23 

25 

37 

32 

37 

37 

32 

34 

32 

33 

4 

LBKEPORT 

HRX 

94 

90 

85 

80 

79 

85 

84 

75 

8 1 

77 

9 

MIN 

41 

52 

45 

42 

37 

34 

37 

51 

40 

37 

36 

39 

37 

37 

37 

36 

40 

39 

39 

38 

32 

32 

32 

32 

35 

36 

36 

42 

30 

33 

42 

37 

9 

LUKE  SPRULJING 

MAX 

78 

83 

66 

67 

70 

73 

66 

60 

69 

68 

3? 

68 

1 

niN 

39 

44 

45 

43 

34 

45 

44 

47 

37 

40 

38 

43 

36 

43 

39 

40 

46 

43 

40 

38 

33 

42 

30 

37 

35 

36 

32 

30 

37 

38 

9 

MBNZHNITfi  LBKE 

tIBX 

77 

77 

55 

60 

56 

58 

57 

48 

46 

4  ] 

39 

40 

62 

8 

MIN 

37 

42 

39 

36 

32 

32 

32 

39 

37 

34 

35 

34 

36 

37 

37 

39 

40 

40 

38 

38 

33 

33 

30 

30 

31 

34 

37 

34 

28 

29 

32 

35 

0 

nnRKLET  COVE 

MAX 

88 

95 

84 

80 

83 

72 

67 

69 

60 

79 

8 

niN 

50 

52 

51 

51 

50 

49 

47 

51 

46 

47 

48 

53 

46 

46 

46 

45 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

47 

47 

46 

48 

51 

52 

42 

42 

46 

48 

0 

tlflRYSVlLLE 

MRX 

90 

94 

86 

83 

83 

83 

70 

70 

67 

82 

0 

MIN 

55 

64 

57 

55 

53 

54 

52 

60 

57 

50 

50 

58 

52 

SI 

51 

52 

53 

52 

52 

SO 

54 

56 

52 

47 

50 

53 

54 

54 

45 

47 

48 

52 

8 

nC  CLOUD 

MAX 

MIN 

n INERBL 

MRX 

76 

80 

73 

68 

66 

0 

MIN 

32 

37 

38 

30 

27 

34 

30 

35 

41 

29 

27 

37 

30 

30 

32 

33 

36 

33 

32 

29 

27 

32 

25 

26 

30 

32 

39 

34 

29 

25 

32 

31 

7 

nOUNT  SHRSTfl  HSO  CI 

MRX 

64 

76 

66 

4 

MIN 

41 

46 

43 

39 

34 

31 

35 

40 

36 

36 

41 

35 

39 

40 

40 

39 

40 

40 

42 

38 

29 

28 

30 

30 

42 

40 

42 

36 

37 

30 

39 

37 

4 

NEVBDB  CITY 

MBX 

76 

86 

78 

71 

2 

MIN 

36 

37 

47 

47 

41 

42 

41 

41 

42 

37 

38 

38 

36 

36 

37 

40 

38 

40 

40 

40 

30 

35 

34 

34 

34 

37 

40 

46 

35 

34 

41 

38 

5 

ORLBND 

MBX 

93 

82 

3 

MIN 

53 

SB 

54 

55 

52 

60 

54 

57 

50 

51 

52 

62 

48 

46 

47 

47 

48 

48 

49 

48 

56 

57 

41 

42 

45 

50 

52 

48 

45 

4  1 

46 

SO 

4 

OROVILLE 

MAX 

93 

86 

82 

8 

MIN 

57 

64 

58 

56 

49 

49 

53 

61 

56 

52 

51 

55 

51 

51 

54 

52 

55 

53 

54 

51 

61 

47 

48 

48 

52 

55 

54 

54 

44 

48 

50 

52 

7 

PRRflDISE 

MRX 

85 

92 

83 

75 

80 

80 

83 

72 

7  1 

79 

82 

65 

8 1 

85 

83 

86 

80 

65 

76 

•  1 

MIN 

60 

64 

56 

54 

55 

62 

63 

57 

53 

52 

54 

59 

58 

56 

58 

60 

61 

61 

60 

55 

52 

52 

SO 

46 

46 

51 

49 

40 

44 

45 

54 

.4 

PLflCERVILLE 

MRX 

86 

92 

85 

75 

80 

83 

75 

7 1 

75 

82 

84 

8 1 

83 

87 

87 

89 

82 

80 

80 

73 

63 

73 

63 

77 

0 

MIN 

53 

59 

52 

54 

45 

47 

50 

54 

49 

45 

46 

47 

46 

45 

47 

47 

49 

48 

50 

48 

48 

42 

39 

39 

41 

46 

45 

41 

40 

39 

44 

46 

.6 

PLHCERVILLE  IPG 

MRX 

75 

8 

MIN 

66 

64 

57 

55 

52 

54 

58 

55 

51 

50 

52 

58 

56 

58 

54 

65 

65 

63 

67 

61 

54 

53 

45 

44 

51 

49 

47 

42 

39 

42 

44 

53 

9 

PORTOLfl 

MBX 

MIN 

QUINCY 

MRX 

74 

2 

MIN 

30 

32 

41 

34 

22 

21 

25 

37 

42 

35 

26 

28 

25 

24 

26 

26 

27 

26 

29 

27 

19 

22 

21 

21 

30 

29 

35 

40 

36 

<2 

33 

29 

1 

RED  BLUFF  HSO  RP 

MRX 

80 

.5 

MIN 

55 

56 

58 

60 

54 

55 

54 

57 

52 

53 

57 

56 

51 

50 

51 

51 

55 

52 

52 

50 

56 

51 

45 

44 

48 

54 

53 

50 

45 

45 

51 

52 

.4 

REDOING  FIRE  STR  NO  2 

MBX 

65 

81 

.3 

MIN 

60 

59 

63 

62 

61 

58 

58 

62 

54 

58 

60 

61 

58 

57 

57 

51 

66 

57 

60 

49 

57 

SI 

46 

46 

49 

55 

56 

51 

43 

46 

51 

56 

.2 

ROCKL IN 

MAX 

82 

66 

81 

9 

MIN 

45 

52 

53 

51 

41 

41 

42 

45 

53 

47 

43 

43 

45 

47 

45 

45 

47 

44 

46 

44 

45 

37 

39 

43 

43 

48 

SI 

50 

39 

41 

43 

45 

1 

SRCRflflENIO  HSO  RP 

MAX 

90 

82 

82 

82 

70 

72 

66 

68 

65 

56 

80 

.5 

MIN 

54 

58 

54 

53 

50 

48 

SO 

56 

52 

53 

50 

52 

52 

50 

53 

51 

54 

53 

54 

52 

56 

45 

51 

50 

52 

SS 

S5 

52 

48 

49 

50 

52 

.0 

SBCRflflENTO  HSO  CI 

MBX 

8 1 

60 

8 1 

7  1 

75 

64 

70 

67 

58 

81 

.  1 

MIN 

60 

62 

57 

57 

54 

53 

56 

60 

57 

54 

55 

58 

57 

56 

56 

56 

61 

59 

SB 

56 

55 

54 

54 

S3 

S3 

56 

S6 

52 

48 

51 

SO 

55 

■  6 

SHflSTfl  DBM 

MAX 

6? 

75 

80 

78 

83 

86 

86 

8 1 

86 

90 

86 

80 

76 

72 

73 

67 

7 1 

7  1 

65 

55 

59 

65 

65 

76 

.5 

MIN 

60 

62 

63 

60 

59 

60 

52 

53 

55 

61 

62 

61 

60 

59 

61 

62 

59 

61 

SO 

54 

54 

52 

50 

SI 

51 

54 

49 

47 

50 

49 

56 

5 

SIERRB  CITY 

MRX 

76 

80 

83 

83 

86 

87 

85 

78 

78 

73 

7  I 

65 

63 

68 

63 

56 

49 

45 

70 

.5 

MIN 

46 

50 

49 

46 

38 

42 

44 

46 

39 

42 

42 

53 

45 

46 

44 

47 

49 

47 

47 

43 

40 

43 

32 

36 

37 

38 

40 

39 

33 

32 

38 

42 

.4 

SlERRflVILLE  RANGER  STB 

MRX 

75 

73 

75 

78 

80 

U  1 

79 

76 

75 

63 

60 

53 

62 

67 

62 

58 

46 

45 

54 

68 

3 

MIN 

30 

38 

40 

34 

22 

;o 

24 

34 

26 

23 

25 

27 

22 

24 

26 

26 

25 

26 

30 

28 

18 

IB 

19 

19 

26 

24 

28 

33 

28 

29 

33 

26 

6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

85 

88 

90 

89 

90 

92 

93 

93 

89 

84 

79 

78 

6B 

69 

73 

73 

63 

64 

69 

57 

81 

.2 

MIN 

52 

55 

S3 

53 

46 

43 

45 

48 

47 

46 

46 

47 

48 

48 

48 

48 

49 

51 

52 

43 

39 

41 

39 

39 

43 

44 

50 

S2 

33 

40 

42 

46 

.2 

STRBHBERRY  VBLLEY 

MBX 

80 

8 1 

84 

84 

85 

8  1 

75 

75 

70 

63 

6 1 

67 

64 

55 

49 

56 

50 

45 

71 

.0 

MIN 

48 

53 

46 

44 

42 

42 

44 

50 

43 

40 

39 

45 

44 

48 

43 

43 

47 

46 

45 

43 

40 

43 

34 

34 

38 

39 

40 

38 

36 

34 

40 

42 

3 

THIN  LBKES 

MBX 

66 

58 

52 

60 

66 

66 

69 

7  1 

70 

70 

67 

63 

60 

56 

5 1 

5 1 

53 

51 

48 

39 

33 

44 

35 

56 

3 

MIN 

42 

36 

32 

30 

30 

33 

38 

30 

34 

30 

39 

31 

39 

34 

36 

38 

37 

36 

35 

32 

26 

35 

26 

32 

28 

30 

25 

21 

25 

28 

32 

3 

VHCavILLE 

MAX 

87 

88 

87 

89 

90 

90 

90 

86 

8 1 

8  1 

8 1 

75 

73 

75 

75 

69 

67 

69 

64 

57 

81 

3 

MIN 

52 

52 

54 

51 

52 

43 

48 

60 

55 

47 

46 

54 

44 

44 

48 

48 

45 

52 

45 

55 

45 

51 

55 

49 

55 

54 

54 

42 

42 

48 

49 

7 

HHISKEYTOHN  RES 

MAX 

80 

84 

83 

9 1 

92 

9 1 

95 

89 

93 

90 

76 

75 

78 

70 

72 

73 

66 

54 

57 

67 

52 

79 

4 

MIN 

57 

61 

59 

56 

54 

51 

51 

55 

49 

SO 

55 

54 

54 

56 

S3 

53 

58 

58 

58 

55 

46 

47 

43 

44 

45 

48 

51 

47 

46 

45 

46 

51 

8 

HILLIBHS 

MAX 

5? 

66 

85 

85 

87 

90 

87 

88 

68 

85 

85 

8 1 

79 

77 

70 

70 

73 

73 

67 

63 

67 

57 

80 

1 

MIN 

55 

55 

56 

55 

SO 

54 

SO 

50 

SO 

48 

48 

48 

50 

48 

52 

52 

52 

47 

46 

48 

56 

43 

43 

44 

50 

52 

54 

42 

44 

47 

49 

7 

HILLOHS 

MAX 

93 

96 

89 

80 

85 

84 

87 

91 

79 

79 

78 

88 

90 

89 

86 

91 

93 

92 

92 

82 

85 

81 

81 

71 

69 

75 

74 

65 

67 

70 

59 

82 

0 

MIN 

55 

55 

58 

54 

58 

60 

S3 

S2 

53 

51 

50 

54 

48 

49 

48 

48 

47 

51 

49 

49 

SI 

57 

43 

43 

46 

50 

52 

50 

44 

44 

47 

SO 

6 

HINTERS 

MBX 

92 

9A 

90 

61 

67 

85 

87 

89 

79 

80 

86 

88 

90 

90 

89 

90 

94 

93 

31 

B6 

84 

82 

81 

74 

73 

75 

76 

71 

70 

70 

63 

B3 

4 

MIN 

54 

b3 

53 

54 

52 

54 

52 

58 

51 

50 

49 

49 

47 

48 

48 

51 

50 

53 

50 

SB 

SB 

S3 

54 

49 

5S 

SB 

54 

44 

42 

46 

51 

7 

HOODLBNO  I  MNH 

MBX 

91 

97 

89 

80 

85 

84 

86 

89 

80 

80 

85 

87 

88 

89 

86 

89 

92 

90 

90 

85 

81 

81 

78 

74 

72 

73 

75 

75 

64 

59 

65 

82 

2 

MIN 

54 

62 

SI 

51 

52 

53 

53 

S6 

SO 

46 

47 

51 

45 

45 

47 

46 

48 

46 

49 

53 

55 

53 

42 

44 

47 

50 

52 

50 

42 

45 

46 

49 
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DAILY  TEMPERATURES 


CRLirORNin 

OCTOBER  1974 


a  1  n 1  I un 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

g 

10 

\  \ 

1  2 

1  3 

I  4 

I  s 

I  6 

1  7 

1 6 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

^  1 

K 

a 

a            ■  ■ 

NORTMEflST  INTERIOR 
BASINS  03 

socn 

MAS 
M I N 

78 
27 

79 
35 

71 
39 

70 

64 

60 

64 

70 

61 

60 

67 
29 

63 
27 

70 
1 9 

71 
20 

75 
22 

79 
22 

80 

20 

80 
22 

79 
24 

77 
26 

73 
I  7 

64 

16 

60 
18 

61 
22 

63 
25 

65 
25 

65 
29 

55 
33 

45 

27 

41 

35 

54 

35 

66. 6 
25  .9 

eooiE 

MAX 

niN 

70 
22 

58 
30 

61 
22 

47 

35 

16 

67 
1  3 

54 

56 

60 

SB 

51 

61 

6S 

69 

72 

72 
1 8 

71 
1 8 

72 
1 8 

69 
20 

62 
26 

60 
25 

57 
6 

66 
1 0 

56 
1 1 

SS 
23 

58 
1 2 

58 
12 

45 

25 

33 
IS 

49 

28 

42 

29 

58. 5 
19.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

niN 

76 
23 

74 

32 

70 
27 

63 
29 

SB 
22 

62 

63 

64 

65 

66 

65 

63 

66 
1 6 

74 

1 6 

77 
1 8 

76 
1 9 

75 
1  7 

78 
16 

75 
20 

72 
25 

63 
20 

55 
I  1 

63 
1 5 

64 
1  4 

63 
20 

64 

IB 

63 
23 

SI 
32 

3B 

21 

57 
29 

48 

31 

65.0 
21  .8 

CEDHRvaUE 

nnx 

M  IN 

79 
39 

82 
42 

78 
43 

67 
36 

60 
3 1 

60 
26 

66 

73 

64 

66 

69 

65 

70 

75 

78 
35 

79 
34 

80 

35 

79 
35 

79 
34 

60 
45 

60 
22 

53 
24 

57 
25 

59 
23 

52 
25 

63 
31 

64 
43 

52 
39 

52 
36 

45 

38 

52 
37 

66. 4 

33  .8 

OONNER  MEnORIBL  ST  PK 

MAX 
M  IN 

7S 
1 9 

78 
22 

67 
30 

66 

62 

60 

63 

67 

67 

57 

65 

62 

69 

70 
1 5 

76 
1 S 

78 
1 6 

79 
15 

77 
1 5 

79 
1  7 

74 

1  7 

70 
1 2 

63 
1 0 

59 
1  1 

60 
1 2 

60 
1  4 

63 
1 7 

62 
20 

51 
20 

SO 
t  7 

38 

21 

49 

23 

65.0 
17  .2 

OOTLE  5  SSE 

MAX 
M  I N 

B3 
39 

78 
43 

72 

65 

62 

67 

73 

65 

63 

69 

66 

71 

73 

76 
32 

77 
33 

79 
34 

79 
34 

77 
35 

75 
35 

78 
4  I 

67 
25 

58 

27 

63 
26 

60 
25 

64 

30 

68 

30 

60 
34 

S3 
38 

48 

36 

58 
36 

50 
35 

67.6 
34  .5 

FLEMING  FIjM  AND  GAME 

MAX 

83 

82 

76 

69 

65 

68 

73 

71 

66 

71 
26 

70 
34 

71 
29 

74 

26 

76 
25 

76 
26 

77 
26 

79 
26 

78 
26 

74 

29 

78 
30 

65 
1 8 

60 
23 

64 

2 1 

61 

63 
25 

67 
24 

63 
34 

SS 
35 

64 

32 

SS 
25 

52 
33 

68. 9 
28  .6 

FORT  BIDHELL 

MAX 
M  I  N 

83 
38 

81 
35 

74 

3 1 

61 
27 

60 
22 

70 

75 

68 

64 

73 

64 

74 

78 

79 

80 

81 

84 

63 

81 

75 

68 

20 

62 

59 
23 

55 
2 1 

65 
25 

70 

60 

51 

52 

57 
40 

48 

68  .9 

nONO  LAKE 

MAX 

7S 
38 

71 

70 

61 

56 

62 

61 

62 

63 

66 

65 

64 

69 

73 

76 

77 

78 
35 

75 
35 

73 
37 

67 
39 

68 

36 

60 
25 

67 
30 

63 
30 

63 
36 

64 

33 

67 
36 

55 
33 

43 

28 

56 
33 

50 
35 

65.2 
34  . 6 

SOUAH  VALLET 

MAX 

75 

77 

69 

68 

56 

59 

64 

55 

60 

62 

60 

63 

65 

68 
25 

71 

75 
26 

75 
29 

73 
29 

7S 
29 

66 
22 

70 
23 

62 
22 

62 
1 6 

58 
24 

60 
24 

63 
27 

62 
29 

SO 
32 

38 

27 

38 
32 

SI 
33 

63.0 
27  . 1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

BO 

80 

75 

07 

61 

64 

70 

68 

67 

68 

70 

73 

74 

75 

76 

75 

74 

63 

55 
20 

65 
24 

64 

25 

60 

62 
29 

65 
34 

46 

36 

38 

57 
30 

44 

34 

66.7 
30 . 9 

TAMOE  CITY 

MAX 

70 

69 

65 

65 

59 

56 

SB 

64 

56 

56 

60 

57 
39 

61 
32 

65 
32 

66 
32 

67 
32 

65 
33 

70 
34 

68 

36 

62 
35 

68 

30 

63 
29 

S3 
30 

57 
30 

SS 
3 1 

57 
33 

59 
34 

S3 
33 

39 
29 

46 

30 

48 

35 

59.9 
33.5 

TAHOE   VALLEY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
31 

65 
39 

65 
36 

59 
35 

58 
24 

SI 
22 

64 

25 

57 
37 

54 

31 

61 
27 

60 
29 

65 
28 

65 
24 

67 
25 

70 
25 

71 
26 

70 
26 

70 
26 

71 
27 

68 
28 

61 
23 

55 
17 

SB 
23 

56 
22 

63 
26 

58 
25 

53 
29 

50 
30 

39 
30 

49 

33 

43 
34 

60.6 
27.6 

TERnO 

MAX 
MIN 

80 
28 

78 
32 

68 
35 

65 
22 

60 
16 

64 
24 

70 
24 

65 
37 

65 
35 

64 

30 

68 
23 

68 
25 

75 
21 

75 
25 

76 
22 

81 
24 

80 
22 

79 
23 

80 
26 

73 
34 

58 
1  1 

57 
26 

60 
19 

60 
16 

63 
26 

65 
24 

60 
35 

45 

38 

41 

32 

SI 
30 

40 

32 

65. 7 
26.4 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

78 

78 

70 

68 

62 

63 

67 

67 
43 

58 
30 

61 
26 

72 
26 

70 
25 

71 
2 1 

79 
2 1 

77 
24 

77 
24 

81 
23 

78 
23 

79 
27 

76 
26 

71 
I  9 

62 

1  7 

60 
1 8 

61 
2 1 

65 
24 

65 
25 

63 
28 

51 
32 

40 

27 

47 

33 

SO 
33 

66.7 
26 . 4 

HOOOFOROS 

MAX 

76 

73 

72 

65 

S9 

62 

63 

59 

65 

66 

62 

66 

70 

73 
34 

75 

77 
36 

75 
38 

76 

76 
39 

77 
40 

70 
22 

1  4 

65 

66 
27 

63 
30 

61 
35 

53 
25 

38 
24 

S4 

29 

47 

29 

66. 7 
33.2 

CENTRAL  COAST 

UKH 1  NHl/t  U4 

BEN  LOnONO  4 

MAX 

87 

73 
58 

69 
56 

72 
49 

78 
48 

79 
40 

68 
53 

73 
50 

79 

80 

86 
39 

92 

94 
4  3 

92 
42 

97 

100 

102 

90 

80 

76 

83 

72 
46 

67 
46 

71 

75 
4  3 

72 

69 
45 

62 
50 

67 
45 

S9 
42 

58 

78.1 
46  . 3 

BERKELEY 

MAX 

75 
57 

66 
58 

64 

66 
54 

68 
52 

75 
57 

62 
S3 

64 

63 

72 

75 

86 

62 

75 

87 

86 

90 

81 

70 

71 

76 

62 

62 

67 

67 

65 

61 

SB 

64 

54 

52 

56 

70.0 

BURLINOANE 

MAX 

80 
5 1 

73 
5 1 

75 
S 1 

75 

80 
49 

75 
56 

73 
49 

75 
48 

68 

87 

88 

75 

77 

78 

72 

71 

69 

70 

70 
52 

69 

66 
5 1 

64 

64 

62 
48 

74  .0 
49.9 

CARREL  VALLEY 

MAX 
M  I N 

87 
S3 

72 
56 

69 
55 

66 
51 

72 
43 

79 
48 

71 
46 

71 
SS 

72 
48 

71 

83 
4  I 

87 
50 

90 
54 

86 
53 

88 

5 1 

94 

57 

96 

90 

62 

71 
SO 

73 
39 

70 
36 

70 
49 

68 
45 

70 

71 
49 

72 
46 

62 
52 

67 
46 

59 
40 

62 

75.6 
49.2 

CROCKETT 

MAX 
M  I  N 

83 
51 

87 
56 

74 

55 

73 
52 

77 
SO 

80 
48 

89 

74 

55 

72 
56 

71 

78 

89 

85 

88 

90 

89 

65 

74 

78 

75 

71 

65 

69 

69 

69 

66 

56 

69 

56 

76.0 

GILROY 

MAX 
M  I N 

92 
53 

91 
59 

69 
58 

69 
52 

75 
49 

80 
43 

85 
5 1 

6S 
52 

75 
SO 

77 
50 

80 
45 

85 
42 

90 

91 

91 

98 

96 

98 

90 

76 

76 

81 

74 

70 

69 

75 

78 

72 
S3 

61 
43 

65 
45 

60 

79.2 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
M  I  N 

65 
49 

66 
57 

64 

55 

65 
55 

65 
46 

72 
45 

63 
52 

67 
54 

67 
5 1 

67 
5 1 

65 
5 1 

85 
SO 

70 

66 

59 

65 

74 

76 

69 

65 

76 

66 

63 

69 

66 

66 

65 

60 

61 

60 

59 
SO 

66.7 

MOLLISTER  1  SM 

MAX 
M  I  N 

89 
47 

75 
49 

75 
56 

76 
55 

72 
49 

79 

ss 

80 
48 

77 
49 

75 
46 

77 

84 
46 

90 
S3 

91 
62 

92 
50 

96 

97 

99 

86 

84 

75 

82 

72 

72 

72 
54 

74 

71 
SO 

71 
45 

70 
S3 

70 
46 

64 

39 

64 

39 

79.1 

KING  CITY 

MAX 
M  1  N 

94 
46 

73 
54 

72 
54 

72 
50 

77 
47 

80 
45 

81 
44 

78 
52 

75 
46 

78 
49 

95 
4  1 

94 
40 

95 
39 

100 

97 
40 

100 

95 

67 

76 

80 

70 

75 

76 

80 

79 

77 

65 
SO 

65 
46 

65 
38 

63 
45 

80. S 
45  .5 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

94 
48 

80 
58 

78 
55 

84 
49 

85 
45 

68 
4  1 

87 
46 

73 
46 

73 
48 

80 
45 

87 
4  1 

90 
49 

91 

91 
4  3 

91 

95 

94 

93 

90 

79 

82 

61 

76 

72 

75 

71 

70 

65 
49 

66 
42 

64 

39 

73 
45 

81  .2 
46-1 

LOS  CATOS 

MAX 
MIN 

87 
49 

78 
57 

7S 
53 

78 
52 

80 
46 

83 
43 

80 
48 

73 
53 

72 
47 

78 
47 

62 
42 

87 

89 

88 
45 

90 

91 

94 

69 

77 

80 

79 

74 

69 

68 

75 

71 

70 

64 

66 

62 
42 

60 
46 

77  .7 
47.6 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
49 

89 
61 

78 
51 

79 
48 

82 
45 

B5 

8S 
48 

74 

51 

74 

SI 

80 

46 

86 
45 

90 
55 

88 

88 

87 

90 

69 

69 

86 

80 

61 

65 

75 

70 

71 

71 

70 

64 

69 

69 

60 

79.9 

MONTEREY 

MAX 

niN 

72 
S6 

68 

57 

64 

55 

65 
52 

6S 

48 

70 
47 

61 
54 

69 
51 

69 
50 

68 
5 1 

72 
51 

85 
55 

82 
SS 

83 
52 

86 
48 

90 
50 

94 

81 

71 

67 

67 

66 

66 

65 

70 

69 

70 

60 
5 1 

62 
50 

59 
49 

57 
48 

70.7 
51.7 

nONTEREY  FAR  AP 

MAX 
MIN 

79 

57 

68 

60 

65 
60 

66 

52 

70 

so 

68 

56 

66 

SS 

66 
52 

66 
56 

66 
52 

8S 

57 

76 
SS 

79 

79 

81 
5 1 

92 
60 

76 

76 

66 

66 

66 

68 

64 

69 

69 

66 

66 

62 
54 

60 
54 

59 

70.2 
53.7 

nORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

67 
SO 

68 

53 

69 
53 

64 

55 

64 
45 

65 
45 

67 
48 

66 
48 

67 
49 

62 
SO 

67 
49 

69 
52 

63 

70 

63 
49 

65 

88 

89 

66 

65 

64 

65 

70 

67 

68 

70 

67 

67 

64 

64 

63 

67.5 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

90 
58 

91 
S9 

78 
46 

73 
47 

76 
47 

75 
45 

BO 
47 

81 

53 

80 
51 

71 
50 

78 
46 

8S 
62 

83 

59 

87 
58 

87 
58 

90 
69 

92 

71 

91 
74 

89 
75 

68 

53 

74 
54 

74 

55 

75 
47 

74 
45 

65 
45 

67 
45 

71 
44 

SB 
39 

48 

39 

62 
42 

S7 
42 

77.1 
52.5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

82 
64 

70 

68 

55 

68 
54 

68 

SO 

73 
53 

69 
S9 

63 
49 

60 
45 

65 
45 

67 
46 

74 

53 

75 
52 

77 
59 

81 
65 

83 
65 

84 

69 

83 
69 

80 
68 

73 
62 

68 
SO 

64 

SO 

57 
41 

54 
42 

SB 
45 

56 
43 

56 
43 

49 

30 

44 

32 

55 
32 

47 

35 

66.8 
SO. 8 

NACIMIENTO  0AM 

MAX 
MIN 

95 
56 

88 

55 

78 
54 

75 
47 

72 
44 

81 
44 

86 
44 

79 
52 

71 
SO 

77 
47 

83 
43 

86 
43 

89 
4S 

91 
46 

92 
46 

95 
49 

94 

SI 

96 

51 

94 
49 

89 
49 

83 
42 

83 
47 

75 
48 

78 
45 

71 
45 

73 
46 

74 
47 

73 
48 

74 
46 

74 
44 

69 
46 

81  .9 
47.5 

NEHARK 

MAX 

riN 

83 

56 

79 
56 

74 

60 

71 
S6 

71 
S3 

7S 
52 

78 
S4 

67 

se 

SEE 

70 
55 

REF 

66     71  77 
S3    51  47 

ERENCE  NOTES 

84     04  82 

SS     55  51 

FOLLOMINO  ! 

83    84  88 
4S     46  45 

TATION  INOE> 

79 
56 

69 
S4 

70 
S3 

75 
50 

68 
47 

67 
47 

68 

53 

62 
SS 

65 
54 

59 
54 

70 
44 

6] 

50 

61 
48 

73.0 
52-0 

DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
(r 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ORKLHNO  HSO  HP 

MAX 

77 

75 

72 

71 

73 

78 

68 

72 

68 

70 

75 

81 

82 

79 

81 

87 

84 

83 

70 

70 

77 

70 

67 

70 

70 

70 

69 

65 

66 

63 

63 

73 

1 

MIN 

57 

63 

60 

58 

54 

S3 

54 

61 

61 

59 

56 

62 

54 

55 

55 

56 

61 

57 

58 

56 

48 

50 

61 

61 

56 

58 

60 

58 

51 

55 

53 

56 

8 

OfiKLBND  nuSEUM 

MAX 

77 

71 

70 

71 

73 

79 

68 

69 

66 

73 

79 

91 

87 

80 

90 

90 

94 

84 

73 

70 

80 

68 

67 

70 

70 

67 

67 

61 

66 

60 

61 

73 

9 

MIN 

55 

59 

57 

55 

53 

52 

54 

58 

57 

54 

53 

59 

56 

53 

54 

55 

65 

58 

56 

55 

49 

50 

58 

59 

53 

55 

57 

66 

50 

62 

47 

55 

0 

Pni.O  RLTO  JR.  MUSEUM 

MAX 

es 

77 

73 

70 

71 

79 

81 

66 

70 

68 

74 

80 

85 

84 

79 

85 

85 

85 

80 

71 

73 

76 

67 

67 

67 

69 

67 

67 

60 

65 

60 

73 

8 

MIN 

51 

50 

54 

54 

48 

45 

49 

56 

49 

46 

46 

48 

46 

48 

48 

50 

52 

50 

52 

50 

45 

42 

47 

54 

48 

50 

SO 

55 

46 

44 

49 

49 

5 

PnSO  ROBLES 

MAX 

92 

78 

77 

70 

74 

85 

85 

72 

77 

81 

85 

90 

91 

90 

95 

96 

98 

97 

89 

85 

80 

75 

71 

73 

76 

72 

73 

67 

65 

70 

65 

80 

5 

MIN 

47 

57 

52 

49 

40 

41 

38 

53 

46 

50 

39 

40 

40 

38 

38 

36 

42 

41 

43 

44 

38 

41 

47 

39 

40 

45 

40 

52 

45 

43 

46 

43 

5 

PPSO  ROBLES  FBR  HP 

MAX 

85 

75 

72 

66 

79 

83 

74 

70 

75 

80 

83 

89 

89 

91 

95 

95 

95 

93 

86 

80 

80 

75 

67 

72 

73 

72 

72 

62 

63 

66 

61 

78 

0 

MIN 

51 

57 

53 

47 

42 

43 

46 

52 

47 

48 

42 

44 

45 

44 

43 

44 

49 

45 

49 

49 

41 

45 

SO 

43 

43 

47 

41 

50 

47 

47 

50 

46 

6 

PINNACLES    IflT  MONUMENT 

MAX 

94 

93 

74 

74 

72 

79 

87 

86 

69 

75 

81 

84 

90 

91 

96 

95 

97 

99 

94 

87 

84 

84 

75 

70 

69 

75 

72 

72 

54 

62 

67 

80 

7 

MIN 

53 

55 

53 

46 

41 

43 

42 

45 

45 

45 

41 

44 

52 

46 

48 

51 

53 

50 

49 

42 

39 

35 

42 

44 

44 

48 

42 

46 

45 

38 

4  1 

45 

PISMO  BEflCH 

MAX 

69 

71 

70 

66 

68 

68 

70 

71 

74 

73 

83 

73 

71 

65 

65 

81 

79 

78 

58 

68 

66 

72 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

64 

66 

62 

70 

4 

MIN 

52 

53 

57 

54 

53 

54 

43 

44 

44 

47 

50 

50 

46 

45 

44 

48 

56 

51 

52 

54 

54 

54 

55 

48 

49 

54 

56 

46 

SO 

45 

51 

50 

3 

POINT  PIEDRBS  BLBNCBS 

MAX 
MIN 

PORT  CH1C1G0  NflVBL  DEP 

MRX 

93 

76 

77 

78 

77 

85 

83 

84 

73 

79 

86 

89 

88 

85 

84 

90 

88 

91 

81 

86 

81 

79 

72 

73 

71 

76 

69 

62 

69 

62 

68 

79 

2 

MIN 

52 

53 

55 

53 

54 

42 

44 

49 

53 

50 

47 

48 

45 

45 

45 

46 

47 

48 

42 

48 

45 

42 

51 

SO 

46 

47 

51 

54 

44 

44 

43 

47 

9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

90 

69 

70 

71 

76 

80 

77 

70 

72 

76 

80 

84 

87 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

84 

78 

75 

67 

70 

72 

66 

70 

63 

58 

63 

58 

76 

3 

MIN 

47 

56 

47 

39 

40 

40 

44 

52 

47 

40 

37 

38 

40 

38 

38 

40 

41 

48 

42 

40 

38 

32 

37 

34 

39 

42 

35 

45 

42 

4  1 

45 

4  1 

5 

REDWOOD  CITT 

MAX 

87 

78 

75 

76 

80 

84 

81 

74 

74 

77 

83 

88 

86 

84 

87 

87 

90 

87 

83 

74 

79 

76 

69 

69 

72 

73 

69 

64 

59 

62 

58 

77 

3 

MIN 

49 

59 

48 

47 

47 

45 

48 

55 

48 

45 

45 

48 

45 

45 

45 

49 

50 

48 

51 

48 

47 

41 

48 

54 

46 

49 

48 

55 

44 

43 

48 

48 

0 

R ICMMONO 

MAX 

75 

68 

65 

70 

74 

80 

67 

69 

67 

70 

75 

88 

84 

77 

87 

88 

91 

92 

75 

69 

79 

68 

65 

68 

71 

67 

66 

60 

68 

50 

59 

73 

0 

MIN 

52 

59 

55 

55 

S4 

56 

S3 

57 

54 

55 

51 

58 

52 

50 

52 

52 

57 

55 

55 

55 

46 

53 

55 

55 

50 

52 

55 

54 

48 

52 

48 

53 

4 

SAINT  MARTS  COLLEOE 

MAX 

8B 

72 

68 

74 

78 

80 

76 

76 

68 

73 

80 

83 

83 

81 

83 

85 

85 

75 

77 

77 

75 

70 

68 

68 

64 

63 

63 

65 

65 

66 

66 

74 

0 

MIN 

48 

60 

56 

52 

50 

42 

46 

48 

52 

52 

45 

54 

45 

44 

45 

46 

46 

47 

50 

49 

46 

38 

40 

48 

42 

48 

49 

51 

48 

43 

44 

47 

5 

SALINAS  3  E 

MAX 

82 

71 

69 

68 

69 

68 

69 

68 

74 

87 

96 

85 

90 

95 

98 

83 

78 

68 

70 

68 

70 

67 

72 

69 

70 

61 

63 

60 

60 

74 

1 

MIN 

53 

57 

57 

54 

47 

51 

51 

52 

S3 

50 

50 

49 

48 

5  1 

56 

57 

56 

55 

47 

52 

55 

51 

48 

51 

SO 

S3 

47 

45 

50 

51 

5 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

72 

72 

67 

70 

70 

70 

64 

70 

70 

71 

74 

90 

89 

86 

91 

96 

97 

64 

71 

69 

71 

68 

70 

68 

72 

70 

72 

62 

64 

60 

62 

73 

6 

MIN 

56 

59 

58 

56 

54 

SO 

57 

55 

54 

54 

55 

52 

SI 

51 

49 

51 

57 

58 

57 

52 

46 

54 

57 

53 

49 

53 

52 

55 

SO 

47 

52 

S3 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

65 

65 

55 

61 

63 

71 

63 

67 

63 

65 

67 

84 

72 

67 

80 

84 

86 

81 

71 

65 

73 

56 

64 

67 

64 

66 

64 

59 

63 

62 

60 

68 

2 

MIN 

50 

58 

54 

54 

51 

47 

54 

57 

54 

53 

52 

52 

50 

52 

57 

56 

56 

57 

54 

54 

58 

53 

56 

53 

50 

53 

53 

53 

50 

51 

49 

53 

3 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

MAX 

75 

72 

70 

70 

71 

80 

69 

70 

56 

68 

76 

86 

85 

77 

86 

86 

88 

83 

70 

69 

77 

67 

65 

67 

69 

67 

66 

61 

61 

50 

57 

72 

1 

MIN 

52 

57 

53 

52 

50 

48 

52 

57 

54 

50 

48 

55 

53 

51 

50 

52 

58 

56 

52 

50 

47 

48 

55 

57 

51 

53 

52 

52 

47 

49 

48 

5  1 

9 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 

MAX 

76 

66 

65 

66 

65 

76 

62 

64 

62 

67 

72 

87 

83 

71 

84 

86 

89 

80 

70 

68 

75 

62 

53 

68 

67 

64 

63 

59 

62 

56 

57 

69 

5 

MIN 

55 

57 

54 

54 

54 

53 

53 

57 

55 

54 

54 

60 

58 

53 

54 

56 

63 

57 

54 

55 

55 

52 

56 

58 

56 

56 

55 

53 

51 

52 

49 

54 

9 

SAN  GREBORIO  2  SE 

MAX 

72 

71 

65 

68 

68 

69 

68 

70 

66 

69 

70 

85 

81 

71 

79 

78 

90 

84 

68 

68 

74 

66 

65 

68 

69 

68 

66 

59 

SO 

59 

55 

70 

0 

MIN 

42 

56 

54 

49 

41 

38 

45 

49 

44 

48 

43 

47 

42 

40 

39 

41 

46 

48 

45 

43 

40 

38 

52 

46 

44 

47 

47 

51 

40 

43 

49 

45 

1 

SAN  JOSE 

MAX 

84 

75 

74 

73 

79 

81 

80 

75 

69 

71 

79 

85 

84 

84 

86 

86 

88 

86 

82 

76 

76 

76 

69 

69 

70 

75 

68 

65 

63 

61 

60 

75 

8 

MIN 

52 

59 

56 

54 

51 

47 

47 

55 

50 

49 

47 

49 

51 

49 

50 

52 

55 

52 

53 

53 

46 

47 

52 

56 

49 

51 

S3 

52 

48 

>7 

48 

51 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 

83 

72 

73 

65 

64 

72 

70 

70 

69 

68 

77 

74 

83 

90 

84 

89 

98 

94 

82 

75 

71 

65 

71 

68 

70 

75 

67 

73 

62 

63 

62 

74 

2 

MIN 

45 

54 

54 

54 

46 

46 

48 

49 

45 

49 

50 

53 

49 

47 

44 

44 

44 

43 

52 

54 

49 

50 

47 

49 

48 

47 

46 

52 

50 

37 

45 

48 

1 

SAN  MATEO 

MAX 

82 

72 

72 

70 

79 

84 

72 

72 

72 

73 

80 

89 

89 

89 

88 

88 

92 

90 

60 

72 

80 

80 

71 

71 

71 

70 

68 

60 

65 

62 

55 

76 

1 

MIN 

Si 

61 

55 

54 

49 

48 

50 

57 

52 

54 

54 

52 

51 

49 

50 

52 

55 

54 

59 

SO 

48 

53 

62 

S3 

51 

51 

45 

51 

49 

52 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

nflx 

82 

75 

72 

73 

75 

80 

77 

71 

59 

73 

79 

85 

84 

82 

85 

84 

88 

84 

72 

72 

75 

73 

6S 

67 

67 

68 

67 

61 

6  1 

59 

58 

73 

6 

MIN 

SO 

57 

54 

52 

48 

45 

49 

52 

47 

46 

44 

46 

49 

47 

48 

49 

54 

50 

51 

50 

45 

44 

49 

S3 

47 

48 

SO 

49 

43 

44 

46 

48 

6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

84 

69 

63 

68 

67 

68 

64 

72 

72 

70 

74 

87 

85 

84 

86 

96 

97 

82 

70 

67 

69 

67 

68 

70 

72 

70 

69 

6  1 

66 

62 

59 

72 

8 

MIN 

SO 

59 

56 

51 

48 

41 

54 

49 

47 

45 

44 

46 

47 

44 

44 

45 

45 

49 

47 

42 

42 

43 

46 

50 

46 

4  ■ 

48 

46 

42 

45 

40 

46 

7 

UPR  SAN  LEBNDRO  FILTER 

MAX 

85 

78 

70 

59 

68 

73 

83 

68 

69 

66 

69 

77 

88 

85 

82 

88 

88 

91 

81 

73 

70 

78 

68 

66 

68 

69 

67 

66 

57 

64 

57 

73 

6 

MIN 

53 

55 

55 

51 

48 

48 

49 

49 

54 

51 

50 

49 

54 

54 

53 

53 

55 

59 

53 

49 

47 

45 

46 

50 

49 

49 

50 

S3 

44 

43 

46 

50 

5 

HALNUT  CREEK  2  ESE 

MBX 

MIN 

HBTSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

90 

73 

66 

63 

65 

65 

56 

60 

67 

68 

68 

73 

88 

84 

82 

88 

95 

97 

80 

67 

65 

68 

65 

66 

67 

69 

56 

67 

60 

63 

57 

71 

5 

MIN 

54 

56 

57 

54 

51 

45 

47 

52 

52 

51 

SI 

47 

47 

45 

45 

47 

50 

51 

53 

49 

44 

46 

50 

52 

48 

50 

50 

53 

42 

49 

48 

49 

5 

WOOOSIDE  FIRE  STB  1 

MAX 

82 

80 

76 

80 

83 

86 

80 

74 

77 

80 

81 

89 

91 

88 

92 

93 

95 

F;9 

82 

80 

82 

77 

69 

69 

71 

72 

74 

61 

67 

63 

58 

78 

7 

MIN 

44 

58 

46 

44 

44 

4  1 

44 

54 

45 

42 

42 

42 

45 

42 

44 

43 

50 

47 

47 

47 

39 

38 

38 

51 

42 

48 

47 

45 

40 

40 

48 

44 

8 

SAN  JOBQUIN 

DRBINBCE  05 

BNT lOCM  F ISREBORRO  ML 

MBX 

86 

94 

78 

77 

76 

84 

87 

77 

74 

73 

80 

89 

88 

85 

88 

91 

89 

88 

77 

76 

86 

74 

70 

72 

72 

7  1 

67 

62 

67 

63 

78 

7 

MIN 

55 

64 

54 

54 

58 

56 

58 

58 

56 

51 

52 

62 

50 

52 

52 

54 

53 

53 

50 

56 

52 

49 

56 

49 

56 

55 

53 

49 

42 

47 

S3 

5 

BNTiocH  Pumping  pl  3 

MRX 

90 

94 

84 

80 

82 

82 

66 

60 

76 

74 

81 

86 

89 

88 

86 

90 

92 

90 

88 

80 

79 

8  1 

79 

70 

72 

73 

71 

70 

64 

68 

68 

80 

4 

MIN 

52 

62 

52 

52 

54 

54 

54 

60 

52 

48 

54 

60 

46 

54 

49 

50 

50 

52 

52 

46 

50 

47 

49 

54 

47 

49 

51 

54 

48 

43 

46 

51 

■* 

BSH  MOUNTAIN 

MBX 

95 

96 

79 

31 

80 

80 

84 

76 

77 

76 

78 

80 

85 

86 

91 

93 

92 

95 

91 

89 

86 

78 

79 

73 

74 

75 

66 

7  1 

5C 

50 

65 

79 

9 

MIN 

60 

59 

57 

58 

54 

57 

59 

55 

55 

55 

54 

54 

57 

53 

58 

62 

60 

63 

63 

59 

55 

52 

52 

48 

49 

51 

53 

51 

39 

39 

4  1 

54 

3 

flUBERRY   I  NH 

MAX 

93 

90 

77 

74 

74 

79 

79 

72 

72 

74 

76 

80 

82 

85 

88 

87 

69 

88 

87 

62 

73 

75 

70 

71 

73 

67 

66 

64 

47 

61 

53 

75 

7 

MIN 

64 

59 

55 

56 

60 

55 

62 

54 

54 

55 

53 

55 

59 

57 

62 

62 

63 

63 

65 

57 

55 

50 

SO 

45 

49 

48 

46 

42 

39 

39 

45 

54 

1 

BBKERSFIELD  HSO  BP 

MRX 

94 

85 

85 

82 

83 

85 

82 

.  79 

77 

81 

82 

88 

90 

92 

94 

92 

95 

90 

84 

88 

78 

79 

77 

73 

76 

67 

74 

68 

60 

69 

66 

81 

1 

MIN 

67 

67 

64 

63 

64 

61 

64 

64 

62 

52 

60 

59 

61 

62 

61 

60 

62 

60 

65 

62 

57 

56 

59 

53 

56 

58 

57 

55 

53 

48 

54 

59 

9 

BBl  CM  POWER  HOUSE 

MRX 

92 

91 

76 

77 

76 

80 

80 

75 

73 

73 

75 

80 

82 

88 

88 

89 

89 

88 

8 1 

82 

76 

75 

72 

72 

70 

64 

63 

50 

6 1 

60 

76 

9 

MIN 

62 

58 

61 

58 

55 

60 

54 

55 

56 

S3 

54 

56 

56 

59 

60 

61 

61 

63 

59 

58 

52 

48 

45 

46 

51 

53 

46 

41 

41 

47 

54 

3 

BLBCKHELLS  CORNER  2WNW 

MAX 

88 

79 

81 

76 

78 

82 

79 

72 

75 

77 

79 

85 

86 

89 

89 

90 

86 

84 

85 

7G 

77 

73 

71 

75 

69 

72 

65 

58 

68 

62 

62 

77 

0 

MIN 

57 

56 

55 

55 

55 

52 

57 

54 

57 

56 

55 

53 

S5 

55 

58 

59 

58 

59 

57 

53 

48 

54 

47 

50 

SO 

48 

49 

47 

51 

49 

52 

53 

6 

BUTTONHILLOH 

MRX 

89 

90 

83 

85 

82 

80 

83 

81 

74 

77 

79 

82 

88 

89 

89 

90 

90 

92 

85 

84 

87 

78 

80 

74 

73 

75 

66 

75 

68 

62 

70 

80 

6 

MIN 

56 

61 

56 

55 

52 

52 

52 

54 

57 

SO 

48 

49 

47 

48 

51 

51 

51 

52 

49 

53 

44 

46 

47 

'9 

49 

40 

55 

47 

47 

48 

50 

7 

CBLBVERBS  TREES 

MRX 

79 

83 

71 

72 

66 

65 

70 

74 

62 

60 

66 

70 

74 

73 

76 

80 

81 

78 

80 

77 

75 

71 

67 

62 

62 

64 

60 

56 

40 

42 

44 

67 

7 

MIN 

43 

49 

35 

44 

36 

38 

40 

46 

42 

37 

37 

38 

39 

38 

47 

4: 

45 

45 

45 

44 

40 

36 

34 

33 

35 

36 

36 

35 

30 

30 

35 

38 

e 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


cnLlFORNin 

OCTOBER 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 
tr 

a 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

90 

94 

85 

77 

80 

81 

85 

79 

75 

75 

77 

85 

85 

85 

86 

89 

90 

89 

89 

84 

80 

77 

76 

68 

71 

78 

72 

70 

67 

59 

66 

79 

.2 

se 

67 

56 

56 

56 

55 

58 

57 

S3 

51 

SI 

53 

S6 

58 

60 

60 

60 

62 

GO 

56 

49 

49 

48 

50 

51 

52 

51 

52 

47 

48 

49 

54 

•  5 

89 

97 

80 

80 

77 

79 

85 

83 

77 

75 

78 

78 

83 

85 

88 

90 

90 

93 

90 

85 

83 

78 

76 

72 

72 

76 

69 

71 

57 

56 

67 

79 

•  3 

59 

60 

57 

55 

47 

SO 

64 

54 

62 

47 

49 

42 

49 

51 

50 

50 

52 

54 

55 

58 

49 

45 

43 

43 

46 

48 

GO 

52 

40 

4G 

49 

SO 

2 

80 

85 

73 

69 

58 

68 

72 

76 

65 

64 

67 

72 

76 

77 

82 

84 

81 

85 

8S 

72 

72 

68 

64 

62 

66 

62 

58 

40 

45 

47 

69 

.2 

S2 

S3 

45 

47 

42 

44 

47 

47 

45 

41 

43 

43 

44 

45 

49 

51 

51 

52 

SI 

43 

41 

39 

38 

42 

40 

41 

33 

31 

32 

38 

43 

.7 

92 

84 

87 

86 

83 

82 

83 

82 

75 

78 

83 

85 

87 

89 

92 

91 

94 

91 

83 

80 

77 

75 

74 

72 

76 

71 

76 

70 

61 

72 

66 

80 

.5 

S4 

52 

58 

60 

59 

SO 

55 

56 

57 

S3 

49 

SI 

50 

51 

SI 

51 

53 

S3 

S3 

51 

50 

48 

45 

49 

49 

55 

47 

54 

48 

49 

49 

9S 

88 

85 

81 

82 

84 

83 

78 

79 

80 

83 

85 

88 

90 

93 

90 

93 

88 

83 

88 

82 

80 

75 

74 

77 

77 

75 

71 

60 

70 

63 

81 

.3 

52 

60 

54 

51 

49 

47 

50 

52 

52 

49 

49 

47 

48 

46 

45 

48 

49 

47 

51 

51 

47 

42 

42 

4  1 

46 

48 

44 

51 

42 

46 

47 

48 

90 

83 

77 

78 

79 

83 

82 

7S 

76 

78 

82 

84 

84 

8G 

88 

88 

89 

84 

84 

79 

75 

77 

70 

72 

74 

72 

72 

65 

63 

65 

68 

78 

.  1 

51 

62 

53 

S3 

46 

48 

50 

57 

SO 

45 

43 

44 

48 

43 

43 

45 

43 

47 

SO 

53 

47 

36 

42 

42 

46 

52 

46 

52 

48 

46 

45 

97 

95 

85 

80 

80 

86 

91 

85 

76 

77 

85 

85 

86 

89 

92 

93 

91 

94 

91 

85 

81 

79 

76 

74 

77 

75 

70 

GG 

GO 

65 

63 

81 

.6 

52 

61 

54 

SS 

47 

45 

51 

57 

50 

46 

46 

47 

50 

53 

49 

47 

52 

47 

SO 

47 

44 

44 

39 

42 

45 

47 

46 

53 

43 

43 

53 

48 

90 

80 

80 

74 

80 

83 

80 

74 

76 

78 

80 

82 

86 

87 

88 

88 

88 

84 

81 

82 

74 

72 

70 

72 

60 

79 

.6 

GO 

56 

57 

54 

56 

56 

59 

56 

57 

54 

56 

54 

54 

55 

54 

54 

57 

56 

58 

56 

GO 

57 

51 

56 

■  0 

94 

62 

82 

79 

79 

85 

81 

77 

79 

80 

81 

85 

87 

89 

92 

90 

91 

89 

81 

84 

76 

80 

74 

74 

77 

72 

73 

63 

55 

67 

57 

79 

.2 

55 

64 

60 

57 

53 

S3 

55 

58 

58 

S6 

54 

52 

S3 

S3 

51 

50 

52 

St 

55 

57 

52 

47 

45 

46 

50 

50 

53 

50 

50 

49 

47 

52 

92 

98 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cr 
a: 

] 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

Q 

g 

1  0 

\  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

POSEr  3  E 

MRX 

niN 

SBLT  SPRINCS  PHR  HOUSE 

MAX 
MIN 

86 
62 

84 

57 

78 
5 1 

72 

72 
42 

75 
55 

79 
57 

78 
52 

63 
49 

72 
43 

73 
45 

79 

79 
48 

79 
53 

83 
59 

85 

85 

86 

85 

79 

79 

74 

71 

67 

69 

67 

64 

56 

47 

49 

48 

73  .0 
49  .4 

SBN  LUIS  ann 

MAX 
MIN 

87 
56 

90 
63 

72 
59 

70 
55 

80 

56 

SO 
53 

83 
52 

75 
5 1 

75 
58 

77 
56 

79 
55 

85 
54 

83 
57 

85 
59 

85 
57 

67 
59 

87 
60 

88 

84 

81 

80 

78 

77 

73 

70 

74 

71 

73 

61 

65 

62 

78.0 
55.3 

SONORn  RS 

MBX 
MIN 

86 
49 

94 

49 

84 

S3 
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53 

76 
4  1 

78 
4  1 

83 
45 

65 

55 

73 
49 
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75 
45 

78 
45 

81 
46 

63 
46 

85 
48 

89 

91 

88 

92 

83 

77 

78 

75 

69 

69 

73 

65 

67 

51 

49 

60 

77.0 
45  .6 

so  ENTRRNCE  rOSEnllE 

MAX 
MIN 

75 

82 

67 

62 

60 
36 

62 

69 

63 

63 

58 

60 

66 

60 

72 

78 

79 

80 

79 

74 

75 

71 

68 

65 

59 

61 

58 

64 

56 

42 

35 

45 

64  .8 
39  .3 

STOCKTON  HSO  np 

MAX 
MIN 

94 

57 

86 
62 

80 
58 

83 
59 

83 
54 
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87 

87 

86 

68 

90 

90 

89 

87 

83 
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81 

78 

71 
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60 
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56 
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77 

76 
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90 

92 

91 

89 
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81 
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72 

72 
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57 
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45 
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74 
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79 

81 

82 

84 

83 
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50 

72 
49 

71 
56 

62 
55 

67 
47 

63 
46 

58 

50 

79.4 
53  8 

VISBLIB 

MAX 
MIN 

89 
56 

94 

62 

83 
60 

84 

57 

76 
53 

79 
52 

83 
56 

79 
57 

80 
57 

78 
54 

79 
54 

81 
55 

85 
35 

81 
54 

68 
54 

90 
52 

88 
56 

91 
55 

88 
58 

80 
57 

85 
51 

77 
51 

79 
50 

73 
47 

73 
48 

81 
52 

74 

53 

62 
45 

58 
47 

67 
52 

80  .2 
53  .7 

HBSCO 

MAX 
MIN 

90 
5 1 

90 
60 

86 
55 

86 
55 

81 

53 

83 
50 

85 
55 

83 

55 

81 
55 

79 
54 

62 
50 

82 
49 

87 
50 

89 
49 

90 
50 

92 
50 

90 
52 

92 
5 1 

86 
5 1 

82 
5 1 

81 
52 

78 
46 

80 
47 

75 
4  4 

74 
45 

76 
49 

61 
49 

75 
5 1 

67 
45 

60 
4  3 

71 
4  7 

81  .  1 
50  .5 

TOSEfllTE  PBRK  KEBDQTRS 
. 

MAX 
MIN 

90 
42 

89 
48 

73 
42 

72 
4  3 

59 
35 

75 
35 

80 
38 

74 
4  I 

72 
4  1 

75 
38 

77 
39 

79 
34 

85 
35 

85 
36 

86 
36 

89 
39 

92 
37 

85 
38 

91 

87 

83 
4  2 

83 

37 

78 
4  1 

73 
33 

74 

35 

76 
34 

72 
35 

69 
4  3 

48 

32 

45 

30 

60 
32 

76  .6 
33.1 

SOUTH  COAST 

DRBINBGE  C6 

BLP INE 

MAX 
MIN 

86 

80 

79 
52 

75 
55 

77 

80 

77 

66 
57 

77 

76 
48 

84 
45 

84 

53 

91 
58 

94 

6 1 

98 
64 

99 
64 

98 
58 

87 
63 

80 
5 1 

71 
5 1 

71 

71 

73 
4  3 

71 
50 

58 
4  1 

60 

59 
50 

58 

64 
46 

64 

37 

77  .4 
51  .4 

RVBLON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

71 
59 

70 
52 

73 
50 

68 
59 

68 
57 

69 
56 

68 
57 

67 
55 

69 
53 

69 
53 

70 
55 

70 
58 

69 
58 

71 
56 

76 
53 

85 
63 

85 
60 

75 
53 

68 
58 

68 
55 

69 
58 

67 
50 

71 
54 

69 
50 

68 
52 

68 
52 

69 
55 

62 
57 

62 
54 

68 
49 

65 
51 

69.9 
54  .9 

BARRETT  Ofln 

MAX 
MIN 

94 

85 

81 

5 1 

79 

74 

77 

78 

72 
55 

71 

76 
42 

76 
4  1 

77 
4  1 

85 
42 

86 

92 

88 

52 

94 

96 

94 

38 
45 

73 

76 
43 

71 

70 
45 

76 
45 

71 
45 

60 
52 

61 
49 

57 
45 

53 

62 
4  1 

77.2 
47  .0 

BEflUHONT  PUMPING  PLBNT 

MAX 

niN 

96 

90 

92 
46 

73 

67 
4  3 

75 
42 

76 
4  3 

80 

78 
37 

76 
39 

79 
4  1 

75 
40 

81 
52 

84 

55 

90 
56 

91 
57 

91 
58 

89 
58 

92 
58 

32 
54 

30 
43 

82 
43 

74 
42 

75 
4  1 

73 
40 

75 
45 

51 
45 

55 
47 

54 

38 

53 
38 

59 
37 

77.0 
46  .7 

BIG  BEBR  LAKE 

MAX 
MIN 

BURBBNK   VBLLET   PflP  PL  T 

MAX 
MIN 

89 

82 

78 

72 

77 

80 

75 

69 

78 

77 

77 
49 

91 
52 

87 
57 

95 
54 

98 
50 

100 
53 

99 
53 

95 
52 

86 
60 

76 
55 

73 
52 

74 

67 
53 

78 
52 

75 
S3 

70 
54 

69 
49 

67 
4  7 

65 
40 

70 
49 

63 
44 

79.1 
52  .2 

CACHUnA  LAKE 

MAX 
MIN 

93 
52 

81 

5 1 

77 
54 

74 

55 

71 
54 

77 

75 
48 

54 
54 

67 
4  5 

76 
45 

80 
46 

82 
45 

90 
56 

92 
45 

95 
58 

97 
58 

98 
60 

99 
56 

91 
49 

84 

5  1 

78 

5 1 

70 
50 

75 
50 

67 
54 

74 
46 

74 

SO 

71 
46 

75 
54 

60 
46 

64 
45 

66 
48 

73  .6 
50  .6 

CAMPO 

MAX 
MIN 

90 
51 

84 

51 

78 
41 

74 

39 

76 
46 

81 
35 

74 
58 

70 
52 

77 
42 

75 
31 

77 
32 

80 
39 

85 
42 

85 
39 

85 
43 

87 
54 

89 
47 

90 
44 

89 
46 

88 
43 

80 
37 

30 
39 

73 
43 

73 
37 

72 
4  1 

51 
49 

58 
48 

55 
46 

50 
40 

62 
42 

63 
35 

76  .2 
43.1 

CRNOGB  PBRK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

93 

82 

83 

78 

81 

85 
50 

80 
54 

71 
58 

80 
5 1 

79 
46 

77 
50 

90 
50 

96 
49 

102 
46 

104 

56 

107 
50 

102 
49 

98 
49 

90 
56 

85 

50 

76 
55 

75 
50 

67 
59 

80 
50 

82 
SO 

72 
S 1 

68 
46 

68 
52 

69 
4? 

70 
39 

63 
40 

82  .4 

50.8 

CHULB  VISTB 

MAX 
MIN 

68 

68 

69 

69 

67 

69 

70 

67 
63 

67 
62 

67 
6 1 

68 

6 1 

67 
59 

68 
6 1 

68 
58 

70 
55 

87 
60 

86 
59 

80 
53 

71 
56 

68 

56 

67 
6 1 

69 
53 

67 
53 

67 
54 

67 
54 

68 

56 

67 
58 

67 
58 

64 

54 

63 
54 

65 
57 

69  .2 
58  2 

CLBREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

CORONB 

MAX 
MIN 

86 

81 

77 

73 

78 

79 

76 

67 

76 

75 

74 

91 

89 

5 1 

91 
45 

100 
49 

101 
48 

97 
50 

87 
50 

82 

50 

78 
50 

72 
54 

73 
47 

71 
43 

79 
48 

78 
50 

70 
5 1 

68 
50 

65 
50 

54 
45 

68 
4  1 

65 
4  1 

78  .4 

SO. 6 

CULVER  CITr 

MAX 
MIN 

76 

75 

75 

79 

75 

77 
62 

75 
5 1 

74 

75 
56 

75 
55 

75 
55 

74 

58 

75 
60 

75 
60 

92 
55 

98 
50 

97 
5 1 

73 
52 

71 
6 1 

71 
60 

69 
6 1 

71 
57 

74 

62 

74 

59 

75 
55 

69 
59 

72 
56 

66 
58 

57 
53 

70 
50 

64 

51 

75  . 1 
57  . 1 

CUTBMRCB 

MAX 
MIN 

82 

79 

67 

65 

70 

72 

62 

73 
42 

67 

67 
34 

69 
36 

70 
39 

74 

38 

76 
39 

73 
59 

76 
49 

78 
40 

77 

77 
40 

74 

38 

77 
38 

70 
40 

63 
4  1 

63 
4  4 

67 
4  3 

46 

43 

49 
43 

47 

33 

40 

33 

SO 
34 

67.2 
42  .4 

DRT  CANTON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

96 

87 

80 

79 

66 

81 

80 

62 

62 

74 

78 

78 
45 

85 
4  9 

90 

91 
46 

93 
46 

95 
5 1 

97 
48 

95 
49 

87 
40 

82 
42 

72 
42 

74 
4  1 

65 
45 

76 
45 

77 
45 

62 
42 

68 
46 

63 
40 

62 
36 

66 
37 

73.2 
45.0 

EL   CflPI TBN  OBM 

MAX 
MIN 

90 

84 

82 

82 

76 
56 

80 
5 1 

81 
50 

76 
59 

68 
58 

79 
49 

78 

79 
4  9 

87 
52 

86 

50 

94 
54 

96 
62 

102 
58 

99 
59 

95 
55 

87 
5  1 

76 
52 

79 
45 

73 
45 

74 

51 

79 
50 

73 
50 

65 
53 

63 
50 

59 
46 

58 
46 

68 
44 

79.6 
52.3 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

91 

55 

82 
5 1 

61 

53 

72 
55 

79 
S3 

81 
54 

78 
54 

70 
5  3 

77 
42 

77 
42 

88 
45 

89 
47 

97 
47 

97 
47 

97 
47 

97 
47 

86 
46 

74 

52 

72 
45 

70 

79 
46 

66 

52 

68 

50 

63 
53 

61 
SO 

65 
40 

61 
4  1 

78.5 
48.7 

ESCONDIOO 

MAX 
MIN 

79 
60 

60 

77 
58 

69 
61 

75 
57 

78 
51 

69 
59 

65 
61 

73 
54 

72 
49 

74 
49 

60 
55 

81 
57 

85 
49 

95 
50 

98 

55 

91 
52 

89 
52 

78 
51 

74 

57 

73 
56 

70 
52 

68 
59 

74 

SO 

72 
49 

66 
57 

65 
56 

63 
55 

59 
46 

66 
46 

63 
44 

74.8 
54.2 

FONTHNA  KAISER 

MAX 
MIN 

92 
60 

78 

59 

77 
59 

73 
58 

75 
56 

79 
57 

76 
59 

68 

63 

74 

55 

73 
52 

72 
54 

88 
59 

87 
60 

91 
60 

98 
62 

100 
69 

97 
64 

92 
62 

87 
62 

79 
57 

72 
59 

69 
56 

68 
55 

79 
56 

75 
56 

71 
56 

64 

58 

71 

57 

61 
SO 

64 

50 

62 
52 

77.8 
57  .8 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

77 
62 

79 
62 

77 
57 

71 
60 

75 
60 

75 
57 

70 
51 

67 
52 

75 
60 

73 
53 

75 
55 

81 

57 

82 

61 

87 
54 

93 
51 

97 
53 

94 

SO 

91 
52 

82 
52 

76 
57 

74 

60 

70 
52 

70 
57 

77 
51 

71 
50 

70 
SB 

67 
57 

66 
55 

61 
49 

67 
54 

66 
46 

76.2 
55.6 

HENSHAH  DAM 

MAX 
MIN 

93 
48 

95 
49 

84 

45 

77 
44 

74 

39 

76 
38 

82 
39 

77 
55 

78 
41 

76 
32 

74 

30 

60 
34 

82 
38 

85 
36 

90 

3e 

85 
37 

89 
37 

91 
36 

90 
38 

88 
37 

82 
40 

78 
38 

75 
40 

67 
40 

73 
39 

76 
36 

58 
46 

56 
47 

54 
41 

50 
37 

61 
28 

77.3 
39.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


CRL iroRNjn 
OCTOBER 


Q  T  D  T  I  n  Kt 

□PY   OF  MONTH 

u 
a 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  \ 

lOTLLHiLO  FIRE  OEPI 

HRX 

82 

76 

69 

71 

70 

72 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

74 

79 

79 

82 

83 

82 

77 

75 

73 

69 

66 

67 

69 

63 

49 

58 

42 

47 

49 

69 

38 

4  1 

39 

45 

52 

47 

35 

42 

45 

53 

46 

6 1 

4  3 

4  3 

42 

39 

36 

36 

40 

4  1 

37 

31 

3 1 

29 

41 

.6 

JUL IRN  MTNOLn 

MRX 

88 

79 

74 

69 

74 

78 

74 

72 

73 

72 

73 

74 

82 

62 

60 

82 

86 

84 

84 

78 

75 

71 

67 

66 

72 

61 

50 

50 

46 

55 

56 

7 1 

•  8 

50 

53 

42 

44 

37 

46 

SO 

34 

34 

36 

39 

51 

SO 

52 

48 

42 

4  1 

46 

46 

42 

36 

34 

43 

.2 

inCUNR  BERCH 

HflX 

74 

74 

73 

71 

72 

74 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

74 

72 

84 

98 

97 

95 

78 

70 

68 

69 

66 

72 

71 

70 

70 

67 

67 

68 

66 

73 

■  9 

54 

55 

52 

60 

56 

59 

58 

57 

47 

47 

56 

57 

59 

58 

51 

51 

SI 

5 1 

56 

55 

52 

5 1 

SI 

SI 

S 1 

49 

*^ 

*^ 

52 

.9 

LR  ttESR 

nflx 

74 

77 

79 

73 

76 

76 

77 

66 

75 

76 

75 

60 

78 

98 

95 

92 

88 

80 

72 

73 

73 

70 

75 

69 

68 

69 

66 

63 

69 

69 

75 

niN 

62 

6Z 

59 

60 

59 

58 

61 

61 

59 

SB 

57 

63 

63 

57 

55 

58 

59 

54 

S9 

54 

53 

SB 

56 

57 

48 

5 1 

48 

57 

•  3 

LOMPOC 

nRx 

74 

73 

66 

69 

70 

73 

67 

73 

69 

72 

69 

73 

69 

72 

74 

90 

84 

78 

70 

66 

68 

69 

71 

71 

74 

70 

72 

72 

64 

65 

65 

7  1 

niN 

SI 

49 

55 

53 

42 

50 

44 

SO 

46 

49 

45 

46 

45 

51 

53 

52 

51 

50 

49 

52 

48 

48 

47 

.6 

LONG  BEHCrl  WSO  flP 

HHX 

77 

78 

74 

73 

74 

7S 

70 

72 

73 

72 

72 

60 

78 

82 

99 

100 

89 

82 

74 

70 

69 

69 

67 

75 

7S 

69 

70 

66 

64 

66 

65 

74 

•  9 

64 

63 

59 

61 

60 

60 

61 

63 

57 

53 

57 

60 

62 

60 

58 

60 

57 

60 

60 

61 

59 

61 

63 

SS 

55 

60 

57 

SB 

51 

49 

SO 

58 

.5 

LOS  RNCELES  HSO  BP 

MAX 

72 

74 

72 

70 

72 

74 

66 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

73 

91 

100 

82 

72 

70 

70 

68 

70 

67 

75 

72 

68 

70 

68 

65 

67 

62 

niN 

65 

62 

61 

61 

61 

61 

6 1 

62 

59 

57 

61 

58 

63 

61 

59 

61 

61 

60 

60 

62 

59 

59 

60 

57 

58 

52 

5  3 

52 

59 

6 

LOS  RNGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

76 

76 

72 

68 

72 

77 

68 

70 

73 

72 

73 

60 

78 

83 

97 

99 

94 

84 

73 

71 

70 

72 

66 

7S 

74 

67 

69 

66 

65 

67 

63 

MIN 

66 

65 

63 

63 

62 

61 

62 

63 

62 

57 

65 

62 

62 

61 

61 

61 

63 

61 

59 

60 

56 

56 

52 

52 

52 

60 

'6 

HT  HILSOJ  2 

MAX 

77 

72 

69 

71 

67 

66 

66 

SS 

65 

66 

70 

68 

76 

78 

77 

79 

80 

82 

74 

71 

70 

66 

64 

60 

61 

60 

54 

45 

42 

46 

42 

MIN 

61 

49 

** 

50 

40 

SO 

50 

55 

63 

SO 

60 

62 

61 

61 

54 

55 

5 1 

4S 

46 

39 

39 

36 

26 

3 1 

33 

48 

.5 

NEH  CUTflnfl  FIRE  STR 

MAX 

niN 

NEHPORT  BEHCM  HBRBOR 

MAX 

69 

69 

68 

70 

69 

71 

67 

66 

67 

68 

67 

70 

69 

67 

76 

83 

83 

70 

67 

66 

65 

68 

65 

67 

67 

66 

69 

6S 

63 

67 

64 

t1 1 N 

63 

61 

58 

63 

6 1 

62 

60 

62 

57 

60 

59 

63 

56 

el 

60 

61 

60 

59 

SS 

56 

61 

60 

59 

51 

52 

51 

SB 

.8 

OCEflNSIDE 

MAX 

70 

77 

76 

73 

74 

74 

72 

67 

75 

70 

73 

72 

74 

72 

62 

88 

85 

80 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

66 

66 

70 

69 

M I N 

63 

60 

57 

63 

47 

56 

60 

62 

6 1 

5 1 

55 

57 

50 

56 

SO 

S3 

S2 

SC 

52 

50 

49 

54 

.5 

OJRI 

MAX 

84 

77 

71 

66 

74 

77 

69 

70 

76 

78 

76 

91 

86 

92 

99 

99 

97 

92 

74 

66 

73 

64 

74 

75 

70 

72 

66 

61 

68 

63 

niN 

54 

59 

49 

49 

53 

47 

SO 

51 

54 

50 

55 

*^ 

52 

56 

49 

51 

54 

36 

40 

45 

46 

.9 

OXNRRD 

NRX 

76 

73 

78 

71 

72 

72 

76 

62 

74 

75 

76 

74 

75 

76 

74 

76 

92 

89 

76 

72 

66 

68 

74 

70 

75 

74 

72 

72 

66 

66 

71 

73 

M  1  N 

55 

56 

56 

SB 

S3 

51 

52 

58 

54 

54 

57 

56 

52 

55 

57 

54 

S4 

50 

S3 

45 

48 

53 

.7 

PRLOnRR  AT  OBSERVRTORY 

MRX 

80 

60 

75 

67 

71 

70 

68 

60 

69 

68 

72 

70 

78 

74 

76 

75 

78 

80 

79 

74 

76 

73 

73 

65 

64 

62 

47 

47 

45 

45 

44 

MIN 

57 

55 

44 

4b 

50 

52 

53 

56 

56 

55 

55 

52 

50 

46 

*' 

*' 

" 

39 

38 

3 1 

32 

46 

.7 

PRSROENR 

MRX 

89 

76 

77 

73 

76 

79 

78 

68 

75 

75 

75 

64 

81 

91 

98 

99 

96 

92 

82 

78 

73 

72 

70 

77 

77 

68 

71 

68 

65 

68 

62 

MIN 

59 

60 

56 

S3 

57 

62 

61 

59 

61 

56 

58 

SS 

57 

54 

56 

54 

52 

52 

46 

4S 

46 

55 

.2 

POnONfl  CRL  POLT 

MRX 

90 

79 

81 

77 

72 

76 

77 

69 

70 

75 

74 

71 

84 

84 

89 

98 

98 

98 

91 

81 

72 

69 

70 

66 

60 

75 

66 

66 

64 

64 

68 

MIN 

58 

57 

55 

52 

SO 

56 

51 

57 

60 

59 

59 

SS 

52 

55 

SO 

SO 

52 

52 

^' 

53 

S4 

48 

45 

46 

53 

.6 

RflnONH  CMflPfIRN 

MRX 

90 

81 

76 

79 

80 

BO 

74 

65 

79 

79 

80 

88 

85 

94 

102 

96 

96 

94 

89 

85 

76 

73 

67 

77 

72 

73 

63 

61 

SB 

65 

63 

M  IN 

5 1 

^6 

5 1 

40 

35 

39 

32 

36 

46 

57 

53 

51 

SO 

42 

46 

45 

45 

S3 

^* 

51 

46 

51 

45 

9 

REDLRNOS 

MRX 

85 

80 

78 

72 

76 

79 

78 

70 

76 

73 

75 

88 

90 

94 

97 

99 

99 

90 

61 

76 

70 

68 

65 

80 

78 

66 

64 

64 

62 

65 

63 

MIN 

57 

57 

57 

51 

49 

52 

55 

45 

*' 

45 

52 

5 

RIVERSIDE  FIRE  SIR.  '3 

MRX 

90 

81 

79 

74 

78 

79 

77 

69 

75 

75 

72 

89 

88 

94 

97 

99 

99 

90 

85 

78 

70 

69 

67 

78 

78 

69 

69 

68 

65 

68 

65 

MIN 

58 

57 

56 

56 

SI 

53 

52 

56 

50 

SO 

53 

SO 

52 

57 

55 

49 

52 

.9 

RIVERSIDE  CII  EXP  STR 

MRX 

98 

83 

82 

79 

73 

76 

81 

76 

69 

76 

76 

74 

89 

91 

96 

98 

101 

101 

92 

84 

73 

71 

70 

67 

80 

79 

64 

69 

66 

66 

68 

MIN 

58 

57 

58 

58 

57 

57 

56 

63 

53 

48 

53 

52 

55 

S3 

57 

54 

55 

^' 

55 

SO 

SO 

51 

51 

52 

57 

57 

48 

46 

46 

53 

6 

SHN  BERNRROINO  CO  MOSP 

MAX 

88 

82 

80 

73 

79 

82 

79 

69 

77 

75 

76 

88 

90 

96 

98 

100 

tOI 

92 

83 

75 

72 

68 

66 

61 

80 

67 

64 

65 

67 

69 

65 

MIN 

59 

55 

59 

61 

57 

58 

56 

62 

53 

SO 

54 

56 

SS 

48 

46 

48 

53 

8 

SRNOSERG  MSO 

MAX 

80 

66 

72 

56 

66 

72 

58 

59 

61 

65 

65 

70 

73 

76 

77 

78 

80 

79 

77 

75 

73 

68 

58 

66 

67 

S3 

60 

47 

41 

54 

44 

MIN 

65 

50 

46 

45 

S3 

49 

45 

42 

35 

36 

49 

•  2 

SRN  DIEGO  HSO  flP 

MRX 

70 

74 

74 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

87 

92 

66 

74 

72 

70 

70 

68 

70 

72 

71 

70 

70 

66 

65 

68 

68 

MIN 

66 

65 

63 

64 

63 

63 

62 

58 

59 

54 

57 

^' 

sf 

.0 

5RN  GABRIEL  F IRE  OEPT 

MRX 

86 

80 

79 

72 

77 

79 

73 

73 

77 

77 

76 

90 

88 

91 

98 

100 

96 

94 

82 

78 

73 

73 

71 

78 

77 

70 

70 

68 

66 

70 

67 

MIN 

61 

60 

55 

57 

57 

55 

57 

60 

60 

56 

52 

54 

46 

*^ 

45 

54 

.6 

SRN  JRCINTO 

MRX 

94 

86 

82 

76 

82 

61 

80 

69 

80 

78 

82 

90 

91 

96 

98 

99 

101 

98 

89 

84 

78 

76 

67 

82 

78 

63 

63 

63 

61 

66 

63 

MIN 

52 

S3 

S3 

50 

51 

52 

S3 

58 

52 

53 

53 

" 

49 

•  5 

5RN  NICOLRS  ISLAND 

MAX 

71 

73 

SS 

66 

68 

69 

68 

72 

70 

68 

69 

76 

81 

71 

89 

95 

83 

69 

66 

65 

62 

62 

68 

68 

70 

69 

70 

65 

63 

65 

64 

MIN 

55 

59 

58 

58 

53 

53 

SI 

52 

56 

55 

55 

S7 

SB 

52 

53 

55 

50 

55 

.1 

SRNTH  HNR  FIRE  STRTION 

MAX 

BI 

77 

77 

75 

76 

76 

70 

74 

74 

76 

79 

97 

98 

96 

90 

77 

73 

69 

77 

75 

70 

71 

69 

67 

68 

69 

•  0 

MIN 

63 

60 

57 

60 

61 

60 

62 

53 

58 

56 

58 

58 

50 

49 

57 

3 

SRNTR  6RRBRRR 

MRX 

76 

72 

70 

67 

71 

73 

71 

63 

71 

70 

69 

71 

8S 

76 

73 

76 

93 

82 

70 

70 

65 

66 

68 

70 

72 

72 

72 

68 

67 

67 

68 

MIN 

60 

59 

58 

61 

56 

56 

53 

55 

51 

54 

56 

56 

57 

57 

59 

60 

63 

56 

SS 

57 

54 

SS 

.9 

SRNTR  BRRBRRR  FAR  RP 

MRX 

71 

73 

68 

69 

70 

71 

63 

70 

72 

69 

69 

81 

70 

69 

73 

92 

85 

70 

71 

67 

65 

70 

68 

72 

71 

72 

69 

69 

71 

67 

65 

MIN 

60 

S3 

54 

54 

52 

5 1 

52 

52 

48 

SO 

55 

52 

54 

54 

49 

^' 

50 

46 

49 

53 

.6 

SRNTR  MRRIR  HSO  RP 

MAX 

72 

73 

6S 

64 

70 

70 

66 

68 

69 

71 

72 

73 

84 

80 

77 

95 

89 

73 

69 

68 

69 

70 

68 

69 

72 

68 

71 

62 

62 

62 

63 

MIN 

52 

SI 

56 

42 

49 

49 

49 

45 

45 

45 

^' 

48 

51 

46 

■  5 

SRNTR  nONIcn  PIER 

MAX 

69 

68 

69 

67 

66 

75 

81 

84 

76 

66 

66 

66 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

MIN 

57 

57 

59 

63 

62 

57 

63 

63 

57 

60 

61 

60 

59 

53 

61 

59 

58 

S3 

SRNTR  PRULR 

MRX 

73 

76 

73 

66 

72 

75 

66 

75 

75 

72 

89 

77 

75 

90 

98 

88 

80 

77 

70 

70 

71 

66 

73 

74 

74 

67 

69 

62 

68 

.1 

niN 

57 

55 

51 

54 

59 

45 

58 

SB 

50 

50 

SB 

56 

56 

SO 

53 

SO 

SB 

50 

5 1 

59 

50 

5 1 

48 

46 

45 

51 

SUN  CITT 

MRX 

95 

85 

82 

78 

79 

82 

80 

67 

79 

76 

BO 

67 

88 

93 

95 

97 

98 

97 

68 

88 

76 

71 

70 

82 

78 

74 

67 

62 

62 

62 

64 

niN 

56 

54 

S4 

54 

48 

50 

48 

59 

57 

49 

51 

46 

45 

40 

49 

0 

TORRRNCE 

MRX 

72 

73 

75 

69 

69 

75 

72 

70 

71 

76 

73 

75 

74 

73 

89 

96 

93 

79 

70 

71 

70 

71 

68 

70 

73 

71 

70 

66 

67 

68 

66 

73 

.5 

MIN 

61 

60 

57 

55 

57 

5 ' 

SB 

62 

56 

52 

56 

.4 

TUJUNCn 

MRX 

80 

76 

74 

64 

72 

75 

65 

60 

70 

70 

7 1 

83 

86 

87 

90 

9 1 

9 1 

63 

82 

67 

67 

6 1 

73 

62 

64 

58 

56 

63 

SB 

72 

•  5 

MIN 

57 

57 

50 

S3 

53 

48 

50 

57 

SO 

48 

48 

54 

54 

55 

57 

58 

60 

59 

SS 

52 

55 

46 

52 

SO 

52 

SI 

47 

52 

43 

41 

43 

51 

.9 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MRX 

82 

76 

78 

78 

73 

76 

78 

75 

67 

74 

74 

74 

77 

81 

83 

98 

99 

92 

84 

■"9 

73 

71 

73 

67 

78 

75 

70 

70 

67 

65 

69 

76 

.6 

MIN 

60 

S3 

54 

55 

61 

60 

57 

SB 

57 

49 

51 

55 

58 

56 

49 

49 

53 

52 

55 

56 

60 

57 

60 

SI 

50 

52 

S2 

57 

49 

47 

45 

54 

■  1 

TMITCMELL  DHH 

MRX 

89 

79 

77 

75 

72 

68 

67 

72 

BO 

82 

87 

90 

85 

90 

99 

95 

88 

80 

72 

69 

72 

70 

71 

73 

71 

72 

67 

62 

64 

65 

76 

8 

MIN 

43 

47 

46 

42 

41 

45 

56 

46 

48 

49 

SO 

49 

42 

50 

56 

63 

55 

48 

40 

51 

49 

48 

44 

44 

45 

44 

34 

45 

46 

45 

47 

.4 

U  C  L  R 

MRX 

70 

70 

69 

66 

69 

73 

68 

69 

66 

66 

68 

72 

70 

76 

94 

93 

88 

83 

71 

67 

66 

66 

64 

70 

69 

64 

69 

64 

62 

64 

61 

70 

.7 

MIN 

61 

61 

58 

58 

56 

SS 

58 

60 

56 

54 

SS 

55 

58 

57 

56 

65 

60 

56 

57 

57 

S9 

SS 

59 

SS 

S7 

S6 

S4 

57 

49 

so 

SI 

56 

6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIB 
OCT06ER 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

UPLRND  3  N 

MAX 
MIN 

88 
S5 

76 
54 

74 

53 

70 
52 

73 
50 

76 
49 

70 
54 

68 
58 

72 
49 

70 
44 

70 
46 

85 
51 

84 
49 

89 

52 

92 
55 

94 

58 

93 
55 

89 
58 

81 
57 

75 
49 

67 
55 

67 
47 

65 
48 

76 
49 

69 
49 

60 
49 

62 
52 

60 
52 

60 
41 

62 
42 

61 
43 

74  . 1 

50.8 

VISTfl  2  NNE 

MAX 

72 
E9 

75 
54 

75 
52 

72 
60 

73 
55 

75 
57 

70 
56 

66 
59 

73 
65 

74 
47 

73 
51 

77 
62 

76 
57 

79 
52 

98 
62 

95 
60 

92 
50 

81 
50 

76 
SO 

73 
56 

72 
57 

70 
60 

69 
57 

75 
61 

69 
50 

68 
57 

68 
53 

64 
54 

52 
47 

58 
45 

67 
45 

74.1 
53.5 

MflRNER  SPRINGS 

MAX 

92 
SO 

90 
51 

77 
41 

76 
40 

"•6 
40 

80 

37 

79 
58 

71 
51 

76 
30 

75 
31 

81 

35 

80 
40 

84 
42 

84 
40 

86 
42 

88 
43 

88 

38 

87 
46 

84 
46 

84 
42 

77 
40 

78 
4  1 

69 
41 

70 
41 

75 
45 

69 
48 

62 
41 

55 
43 

50 
36 

58 
34 

57 
35 

76.1 
41  .5 

TCR8B  LINDB 

■          ■  ■ 

MBX 

78 
60 

79 
56 

77 
52 

72 
60 

78 
57 

80 
53 

74 

55 

70 
60 

77 
53 

76 
48 

75 

50 

83 
53 

85 
57 

88 
51 

102 
53 

103 
54 

94 

56 

88 

50 

80 
51 

80 
52 

71 
59 

72 
57 

74 

50 

79 
49 

75 
49 

67 
51 

70 
54 

65 
49 

67 
46 

69 
46 

67 
44 

77  .9 
52  8 

SOUTHEAST  UESERT 
BRSINS  07 

BRKER 

MAX 

104 
65 

ID3 
69 

90 
66 

92 
64 

90 
64 

92 
66 

9D 
67 

91 
66 

89 
65 

87 
58 

91 
60 

86 
65 

90 
63 

94 

61 

95 
64 

96 
64 

97 
58 

96 
60 

99 
60 

97 
60 

95 
61 

88 
65 

85 
57 

85 
58 

84 

57 

83 

57 

82 
53 

72 
57 

64 
48 

66 

50 

70 
60 

88. 5 

60.9 

BBRSTOH 

MBX 

93 
S6 

93 
55 

86 
S3 

86 
53 

81 
49 

83 
47 

80 
62 

81 

52 

80 
45 

81 
47 

85 
47 

83 
56 

86 
48 

82 
46 

87 
46 

90 
46 

90 
45 

88 
47 

88 
51 

89 

50 

89 
47 

88 
49 

78 
48 

78 
46 

78 
47 

77 
50 

74 
43 

65 
43 

60 
36 

65 
40 

58 
45 

81  .7 
48  .2 

BEBUnONT   1  E 

MBX 

91 
59 

83 
54 

77 
54 

75 
53 

77 
53 

82 
51 

79 
60 

69 
56 

76 
45 

74 
44 

78 
45 

82 
45 

88 

50 

89 
51 

89 
55 

92 
60 

92 
57 

92 
SS 

86 
57 

82 

52 

75 
50 

74 
45 

59 
49 

73 
44 

78 
47 

70 
50 

58 

50 

58 
SO 

56 
40 

62 
4  1 

SB 
43 

76  .9 
50.5 

BISHOP  WSO  BP 

MAX 

86 
43 

66 
49 

76 
43 

57 
45 

71 
34 

74 

37 

67 
44 

70 
37 

73 
37 

76 
39 

75 
39 

75 
37 

81 
38 

82 
35 

87 
37 

67 
39 

87 
38 

86 
40 

84 
41 

79 
46 

81 
36 

70 
34 

71 
34 

70 
37 

71 
44 

66 
35 

66 
32 

57 
39 

43 
36 

58 
33 

54 

37 

72  .9 
38.5 

BLTTHE 

MAX 

104 
64 

103 
65 

93 
68 

95 
59 

92 
58 

92 
59 

92 
64 

96 
66 

95 
68 

94 

50 

92 
54 

93 
58 

92 
59 

93 
53 

93 
53 

94 
54 

97 
14 

98 
54 

99 
60 

95 
58 

94 

61 

78 
64 

81 
61 

85 
58 

86 

57 

87 
50 

80 

57 

75 
58 

68 
52 

72 
49 

74 
45 

89  .8 
58.1 

BLTTHE  FBB  flIRPCRT 

MAX 

105 
70 

103 
72 

94 

71 

94 

53 

90 
64 

89 

65 

90 

67 

94 

69 

95 

69 

92 
64 

92 
61 

90 
68 

93 
64 

93 
53 

93 
59 

96 
52 

98 
50 

99 
61 

98 
67 

94 

63 

92 
65 

78 
64 

78 
64 

83 
62 

86 
63 

81 
61 

78 
61 

77 
59 

67 
54 

69 
53 

74 
47 

88  .9 
63.  1 

BORREOO  DESERT  PARK 

MAX 
M  I N 

100 
75 

101 
74 

99 
64 

95 
52 

95 
58 

69 
61 

89 

67 

83 
68 

89 
58 

91 
55 

90 
60 

94 

65 

90 
68 

96 
66 

96 
64 

93 
65 

96 
54 

98 
64 

97 
68 

95 
63 

92 
54 

8S 
63 

83 
58 

87 
57 

82 
59 

85 
62 

75 
58 

79 
59 

75 
49 

54 

50 

70 
50 

88  .9 

61  .9 

BRflWLET  2  SW 

MAX 

103 
66 

102 
68 

101 
70 

93 
61 

94 
55 

90 

57 

89 
58 

90 
66 

93 
58 

92 
58 

92 
56 

93 
58 

92 
57 

94 
58 

96 
54 

97 
57 

96 
55 

99 
58 

99 
59 

95 
57 

91 
60 

89 
66 

84 

58 

81 

59 

84 

59 

87 
61 

80 
56 

80 
56 

78 
50 

57 
50 

73 
46 

90  ■  I 
58.6 

DBGGETT  FBB  BIRPOKT 

MAX 

98 

55 

90 
69 

90 
62 

90 
63 

81 

57 

88 

57 

82 
65 

86 
61 

81 
56 

84 

57 

88 
58 

85 
61 

89 

60 

90 
61 

91 
59 

93 
59 

94 

61 

94 

51 

93 
61 

92 
63 

91 
63 

80 
50 

80 
57 

81 

57 

82 
SS 

73 
69 

78 
56 

76 
53 

66 
46 

68 

SO 

71 
SI 

84  . 6 

58  .8 

DEBTH  VBLLET 

MAX 

105 
70 

107 
75 

98 
74 

97 
58 

95 
67 

94 
71 

93 
59 

86 
63 

89 
63 

92 
64 

95 
63 

94 

75 

96 
70 

99 
65 

98 
62 

99 
62 

99 
61 

98 
62 

95 
60 

98 
66 

97 
63 

94 

68 

89 
71 

88 
65 

88 

63 

88 
64 

84 

59 

82 
73 

75 
51 

70 
51 

69 
52 

92  .  I 
64  .8 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

EflCLE  MOUNTBIN 

MAX 

99 
75 

99 

77 

100 
72 

90 
69 

91 

69 

87 
66 

86 
66 

88 

70 

90 
68 

89 

66 

88 

67 

92 
67 

88 
68 

92 
68 

94 
68 

92 
67 

95 
66 

97 
69 

96 
59 

93 
68 

90 
57 

91 

58 

78 
63 

78 

60 

81 
61 

83 
63 

84 

61 

78 
61 

73 
54 

73 
52 

68 

51 

87  .8 
65  .7 

EL   CENTRO  2  SSH 

MAX 

EL  MIRBGE  FIELD 

MAX 

86 
52 

90 
62 

81 
47 

81 
41 

76 
42 

72 
44 

79 
52 

70 
53 

75 
40 

72 
41 

74 
41 

79 
41 

76 
43 

78 
4  1 

80 
42 

82 
42 

84 
42 

85 
42 

82 
45 

80 
43 

82 
44 

83 
39 

77 
40 

72 
42 

72 
42 

75 
41 

67 
45 

70 
45 

63 
32 

56 
33 

61 
35 

76  . 1 
43.1 

FBIRHONT 

MBX 

86 

61 

88 
60 

73 
53 

76 
51 

71 
48 

73 
51 

79 
53 

59 
54 

69 
49 

70 
49 

72 
53 

77 
55 

7-; 

52 

81 
58 

80 
56 

82 
58 

83 
61 

84 

62 

84 

61 

84 

62 

81 
51 

77 
55 

76 
51 

70 
47 

59 
46 

72 
48 

61 
48 

64 

48 

54 

40 

49 
40 

61 
41 

73  .5 
52  .7 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

103 
73 

106 
74 

94 

72 

93 
66 

92 
64 

87 

67 

90 
66 

93 
66 

93 
68 

94 

60 

89 
60 

88 

62 

91 
68 

94 

68 

96 
67 

97 
68 

98 

67 

98 
66 

98 

71 

96 
67 

93 
62 

84 

52 

82 
63 

84 

64 

64 

62 

82 

60 

86 
56 

80 
56 

72 
50 

68 

50 

73 
50 

69  .6 
63.8 

HfllHEE 

MAX 

85 
55 

87 
55 

80 
52 

76 
50 

75 
45 

70 
47 

73 
52 

61 
49 

69 
46 

70 
45 

74 
47 

74 
42 

73 
50 

77 
47 

78 
49 

78 
48 

83 
52 

82 
51 

84 
49 

83 
52 

83 
49 

79 
49 

71 
48 

69 
45 

70 
45 

71 
48 

60 
43 

65 
42 

60 
35 

47 

36 

57 
37 

73.1 
47  .  1 

HBTFIELD  PUMPING  PLANT 

MBX 

98 
64 

I  DO 
65 

97 
59 

91 
58 

89 

60 

86 
58 

87 
58 

87 
65 

96 
57 

90 

55 

88 
68 

90 
66 

86 

71 

89 
58 

88 
54 

92 
56 

94 

53 

95 

55 

95 

57 

93 
55 

91 
55 

86 
61 

76 
58 

78 

53 

79 
54 

83 
57 

74 

55 

76 
53 

70 
5D 

63 
51 

70 
44 

86  ■  4 

57  .9 

IHPER lAL 

MAX 

102 

71 

101 

71 

92 
70 

95 
67 

91 
60 

90 
62 

90 
70 

93 

70 

92 
64 

92 

57 

92 
51 

90 
62 

92 
62 

96 
62 

95 
61 

97 
62 

98 
61 

98 
65 

95 
64 

92 
62 

90 
62 

85 

65 

82 
59 

84 

50 

89 
61 

79 
65 

81 

59 

79 
59 

69 
56 

73 
51 

75 
49 

89 . 4 
62  .3 

IMPERIBL   FBB  BP 

MAX 

103 
69 

102 
70 

92 
71 

95 
63 

90 
59 

90 
62 

88 

70 

94 

68 

92 
63 

90 
57 

91 
57 

89 

50 

93 
59 

93 
58 

95 
59 

94 

50 

97 
60 

98 

62 

94 

62 

91 
60 

88 
60 

82 
64 

80 
58 

83 
58 

85 
59 

79 
62 

78 
59 

76 
58 

65 
55 

71 
50 

74 

49 

88  . 1 

60.7 

INDEPENDENCE 

MBX 
M  I  N 

86 
52 

89 
52 

73 
50 

78 
50 

75 
45 

73 
45 

76 
49 

64 
42 

68 
43 

72 
44 

77 
44 

75 
47 

83 
46 

85 
44 

83 
45 

85 
48 

87 
47 

84 
48 

86 
49 

84 

51 

80 
46 

79 
45 

70 
42 

71 
42 

71 
4  1 

72 
45 

61 
38 

67 
42 

57 
34 

42 
34 

56 
34 

74  .5 
44.6 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MBX 

103 
69 

IDS 
71 

98 

67 

94 

67 

93 
65 

92 
61 

91 
62 

88 
66 

90 
61 

93 
66 

92 
66 

94 
65 

93 
60 

95 
65 

101 
65 

98 
55 

99 
57 

101 
60 

101 
64 

96 
62 

92 
63 

91 
61 

87 
59 

82 
58 

84 

58 

89 
51 

79 
63 

79 
62 

76 
54 

71 
52 

75 
45 

91  .0 
61  .6 

INYOKERN 

MBX 

95 
58 

90 
60 

86 

52 

85 

51 

84 

52 

83 

57 

80 
51 

78 
55 

77 
48 

80 
47 

83 
47 

81 
62 

85 
49 

67 
49 

86 

50 

91 
51 

92 
50 

92 
53 

89 
52 

87 

55 

85 

52 

82 
54 

78 
55 

75 
44 

79 
47 

76 
49 

75 
43 

69 

61 

37 

52 
39 

66 
39 

50  .3 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

101 
72 

103 
74 

100 
73 

91 
64 

94 
64 

90 
67 

89 
68 

89 
66 

92 

67 

91 
61 

90 
60 

92 
59 

90 
59 

92 
69 

95 
63 

94 

61 

95 
61 

97 
62 

98 
64 

97 
67 

94 

67 

92 
68 

76 
62 

81 
60 

84 

60 

84 

50 

81 

60 

79 
58 

75 
47 

69 
48 

69 
51 

89  . 2 
62.6 

LAKE  BRROHHEBD 

MAX 

LANCASTER  FSS/FAA 

MAX 

95 
53 

79 
60 

84 

57 

74 

54 

77 
46 

83 
45 

62 
SO 

73 
55 

74 

45 

76 
47 

82 
45 

79 
51 

85 
47 

85 
45 

86 
44 

88 
45 

89 
47 

85 
45 

83 

51 

84 
48 

85 
46 

78 
45 

71 
48 

73 
42 

77 
45 

66 
52 

68 

50 

60 
44 

56 
40 

64 

35 

SB 
46 

76  .8 
47.5 

MECCA  FIRE  STATION 

MBX 

105 
65 

98 
67 

93 
62 

96 
61 

93 
62 

94 

60 

90 
66 

93 
67 

93 
58 

95 
57 

91 
57 

97 
64 

97 
57 

102 
58 

98 
56 

99 
55 

100 
51 

100 
SO 

100 
74 

90 
50 

90 
60 

89 
58 

82 

57 

88 

57 

90 
56 

85 
63 

83 
58 

78 
56 

74 

52 

76 
49 

75 
45 

91  .6 
58. 3 

MITCHELL  CBVERNS 

MBX 

86 
66 

87 
67 

78 
56 

77 
57 

76 
54 

79 
55 

71 
55 

75 
59 

78 
59 

75 
56 

79 
59 

74 

55 

77 
63 

85 
65 

90 
61 

87 

65 

88 

65 

89 
62 

84 

65 

81 
62 

78 
54 

68 
49 

70 
50 

72 
54 

68 
57 

72 
47 

69 
43 

48 

37 

60 
37 

61 
39 

76  - 1 
55.8 

MOJBVE 

MAX 
MIN 

87 
59 

93 
61 

80 
60 

83 
58 

80 
50 

75 
51 

80 
56 

63 
51 

73 
46 

74 
45 

74 
46 

78 
52 

77 
58 

82 
51 

82 
51 

83 

50 

85 
52 

85 

53 

84 

55 

83 
49 

85 
62 

85 
48 

76 
46 

73 
44 

70 
45 

74 

51 

64 

52 

69 
50 

62 

54 

39 

63 
44 

76  .6 
51  .2 

MOUNTAIN  PBSS 

MBX 
MIN 

84 

54 

87 

55 

84 
48 

84 
48 

77 
46 

76 
43 

76 
42 

75 
52 

75 
5 1 

76 
45 

76 
45 

75 
42 

73 
42 

78 
45 

78 
5 1 

61 
49 

82 
53 

83 
56 

82 
55 

83 
S I 

84 

56 

73 
44 

68 
43 

62 
39 

65 
40 

60 
44 

56 
35 

58 
39 

42 

29 

39 
3 1 

47 

33 

72  .2 
45.4 

m  SBN  JBCINTO  H  S  PK 

MAX 
MIN 

65 
37 

63 
43 

66 
31 

60 
32 

50 
32 

48 
42 

62 
28 

53 
31 

58 
36 

60 
36 

56 
31 

65 
35 

59 
39 

62 
36 

57 
32 

52 
36 

52 
27 

54 
34 

46 

33 

50 
27 

45 

30 

33 
21 

45 

20 

55.3 
32.6 

NEEDLES  FBA  BIRPOPT 

MAX 
MIN 

101 
69 

101 
70 

92 
74 

92 
65 

66 
69 

88 
69 

91 
64 

9t 
71 

92 
68 

91 
60 

92 
59 

86 
68 

90 
62 

91 
62 

92 
60 

95 
61 

93 
59 

95 
61 

98 
66 

95 
67 

92 
67 

76 
64 

79 
62 

84 

59 

86 
59 

80 
63 

79 
57 

72 
55 

66 
52 

58 
49 

69 
50 

87  .2 
62.6 

PBLMOBLE 

MAX 

KIN 

92 
58 

89 

60 

85 
56 

78 
50 

77 
47 

83 
48 

80 
53 

74 

55 

74 
46 

76 
48 

81 
46 

79 
50 

62 
50 

86 
48 

87 
49 

90 
49 

89 

52 

89 
51 

86 

55 

84 

52 

86 
49 

79 
49 

77 
48 

74 
45 

76 
47 

73 
47 

68 
45 

60 
40 

56 
36 

64 

37 

61 
29 

78  .5 
48  .2 
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DRILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNIR 
OCTOBER 


STRTION 

a 
q: 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PHLM  SPRINGS 

MRX 

1 03 

99 

90 

87 

92 

93 

87 

92 

92 

93 

96 

96 

97 

99 

99 

99 

101 

101 

103 

95 

93 

87 

so 

84 

87 

87 

76 

72 

69 

73 

72 

90 

1 

MIN 

72 

69 

65 

62 

63 

64 

69 

68 

S3 

S6 

66 

65 

66 

65 

64 

6 1 

60 

66 

69 

66 

6 1 

62 

64 

57 

SB 

65 

SB 

59 

50 

52 

47 

62 

2 

PBRKER  RESERVOIR 

MAX 

103 

103 

104 

92 

94 

91 

88 

92 

95 

93 

92 

92 

89 

89 

84 

94 

95 

98 

9B 

99 

97 

94 

71 

81 

85 

91 

91 

79 

73 

65 

6B 

89 

7 

MIN 

74 

75 

71 

67 

69 

68 

62 

67 

72 

64 

64 

66 

6S 

65 

65 

67 

65 

65 

68 

75 

70 

69 

64 

64 

63 

63 

60 

61 

S3 

52 

62 

65 

3 

RRNOSeURG 

MRX 

90 

84 

82 

79 

70 

78 

72 

72 

70 

75 

76 

75 

79 

61 

82 

85 

85 

84 

85 

79 

81 

75 

71 

71 

73 

68 

70 

68 

54 

59 

55 

75 

1 

niN 

60 

SI 

50 

50 

54 

50 

49 

44 

46 

48 

54 

56 

56 

57 

60 

61 

61 

62 

56 

60 

SO 

52 

45 

59 

47 

51 

42 

35 

36 

47 

SI 

TMERHflL  FBP  HP 

MAX 

1  03 

99 

94 

91 

91 

90 

87 

91 

91 

93 

92 

93 

97 

100 

97 

98 

99 

100 

94 

90 

90 

86 

81 

84 

BB 

80 

t)0 

77 

70 

73 

73 

89 

4 

niN 

65 

67 

67 

67 

6S 

59 

67 

67 

60 

64 

59 

66 

59 

59 

S3 

54 

52 

S3 

60 

55 

SB 

61 

57 

SB 

SC 

65 

63 

SB 

53 

52 

44 

59 

5 

TROND 

nRx 

niN 

THENlrNINE  fauMS 

HRX 

98 

98 

95 

91 

89 

86 

61 

87 

86 

84 

88 

87 

85 

91 

89 

92 

93 

93 

92 

90 

90 

83 

77 

79 

79 

78 

76 

75 

64 

64 

69 

85 

.0 

niN 

61 

65 

60 

57 

61 

S3 

61 

59 

54 

57 

56 

63 

63 

68 

SI 

54 

54 

53 

56 

54 

55 

se 

55 

51 

51 

56 

55 

50 

»2 

46 

42 

55 

.5 

VBLTERMO  FIRE  STH  79 

nRx 

88 

82 

82 

79 

75 

80 

72 

71 

70 

78 

75 

79 

63 

84 

86 

86 

65 

61 

82 

81 

7S 

70 

71 

71 

66 

66 

54 

60 

61 

75 

.6 

niN 

52 

60 

48 

41 

40 

41 

48 

52 

42 

41 

45 

46 

42 

47 

SO 

46 

47 

46 

46 

46 

43 

4  I 

4  1 

41 

4  1 

40 

37 

33 

32 

44 

■  0 

VICTORVILLE   PUnP  PUfiNT 

MAX 

91 

95 

81 

84 

75 

78 

83 

72 

76 

75 

78 

81 

80 

82 

86 

89 

91 

91 

88 

86 

85 

86 

80 

76 

77 

78 

64 

68 

66 

56 

63 

79 

.4 

MIN 

SS 

59 

52 

48 

44 

45 

57 

SI 

38 

40 

42 

38 

46 

45 

45 

44 

44 

46 

49 

47 

45 

44 

45 

43 

43 

45 

48 

SO 

40 

36 

44 

45 

.7 

HHITE  nOUN'RIN  1 

MRX 

56 

56 

SO 

SO 

40 

41 

42 

36 

43 

48 

48 

40 

48 

52 

57 

SB 

59 

58 

58 

56 

50 

52 

46 

45 

41 

41 

40 

46 

26 

28 

37 

46 

.8 

MIN 

24 

32 

26 

27 

21 

20 

24 

24 

21 

22 

21 

23 

21 

23 

25 

23 

25 

26 

27 

33 

30 

23 

20 

20 

29 

26 

19 

24 

6 

7 

23 

23 

■  1 

WHITE  tlOUNTRlN  2 

MRX 

45 

45 

37 

37 

30 

30 

30 

26 

32 

35 

40 

31 

40 

45 

48 

47 

48 

49 

47 

45 

36 

38 

35 

32 

37 

36 

31 

32 

18 

21 

31 

36 

6 

(1IN 

26 

28 

22 

25 

IS 

17 

21 

19 

19 

18 

23 

18 

26 

28 

30 

29 

29 

31 

31 

29 

25 

23 

20 

21 

19 

19 

n 

IS 

4 

6 

16 

21 

.6 

HILOROSe  RANGER  SIR 

MRX 

86 

85 

77 

74 

72 

75 

73 

67 

68 

72 

74 

72 

75 

79 

79 

83 

82 

82 

61 

78 

76 

70 

68 

67 

69 

67 

61 

61 

SS 

50 

SO 

71 

9 

MIN 

S7 

59 

49 

47 

SO 

52 

SO 

48 

45 

48 

50 

55 

SO 

52 

49 

S3 

54 

53 

53 

54 

49 

45 

45 

45 

14 

45 

42 

43 

33 

32 

37 

48 

0 

DRY  OF  MONTH 
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OniLY  SOIL  TEMPERATURES 

CBL IFORNIfl 
OCTOBER  1974 


r 

DBY 

OF  MONTH 

STfl  T ION 

3  DEPT 

TIMf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

(X 
(T 

BRfiHLEr  2  SH 

50 

gnn 

82 

82 

81 

81 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

73 

77  .7 

100 

9fiM 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

,9 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

79-8 

DflVlS  2  HSH  EXP  FSRM 

1  INI 

4 

MAX 

niN 

86 
71 

87 
75 

89 
72 

84 

72 

84 

70 

82 
68 

84 

68 

82 
72 

84 

69 

84 

68 

83 
67 

80 
58 

82 
66 

82 
66 

82 
56 

81 
66 

82 
67 

82 
67 

81 
68 

78 
65 

78 
65 

76 
66 

78 
63 

74 

65 

75 
63 

75 
65 

76 
65 

72 
60 

54 
54 

66 
54 

65 
56 

79.3 
66.0 

FRESNO  WSO 

2 

riiN 

102 
68 

91 
72 

97 
67 

91 
66 

95 
64 

96 
64 

82 
66 

85 
64 

91 
63 

93 
64 

93 
64 

95 
64 

96 
64 

98 
64 

99 
64 

97 

96 

91 
64 

81 

65 

90 
64 

90 
61 

89 

59 

85 
58 

84 

58 

85 
59 

75 
60 

82 
59 

67 
55 

57 
52 

72 
50 

59 
50 

87.2 
61  .9 

4 

nRx 
n  IN 

97 
75 

90 
78 

93 
73 

90 
73 

91 
70 

92 
71 

82 
73 

83 

69 

88 

69 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

92 
70 

93 
71 

94 

71 

93 
71 

92 
71 

88 

71 

81 

72 

87 

70 

86 

68 

85 
65 

82 
64 

82 
64 

82 
64 

76 
66 

80 

65 

72 
60 

60 
57 

70 
55 

62 
55 

85  .0 
68-1 

8 

tifix 
niN 

91 
77 

86 
79 

88 

75 

84 

75 

86 

72 

67 
73 

81 
74 

80 
70 

83 

70 

84 

71 

84 

71 

86 
72 

86 
72 

87 
73 

88 
73 

86 
73 

86 
73 

83 

73 

81 
72 

82 

71 

81 
70 

80 
68 

78 

67 

77 
66 

78 
66 

73 
67 

76 
66 

72 
62 

62 
59 

66 

57 

62 

57 

80.8 
69.8 

20 

8Rn 

81 

80 

80 

79 

78 

77 

77 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

66 

65 

74.2 

40 

8sn 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

76.3 

5EE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

24 


EVRPORflTION  AND  WIND 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

5  o:  o 

o  o  » 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

1 0 

1  \ 

1 2 

1  3 

1  5 

1 6 

1 6 

1 9 

20 

9  1 
<  1 

CC 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

26 

25 

30 

3 1 

2 

■          •  ■ 

rlUn  1  n    L  tJHO  1 

DRniNRGE  Ql 

BUTLER  VHLLEr  RHNCM 

EVRP 

.09 

.10 

.05 

.07 

.oe 

.07 

.10 

.09 

.05 

.OS 

.07 

.06 

.oa 

.10 

.07 

.09 

.10 

.07 

.07 

.OS 

.08 

.OS 

■  OS 

.05 

.06 

.05 

.03 

.00 

.02 

■  04 

■  00 

1  .95 

NINO 

71 

5 

: 

* 

2 

2 

3 

4 

3 

5 

B 

4 

3 

3 

1 

2 

2 

20 

4 

1 

0 

116 

7C 

s; 

i; 

63 

6; 

64 

6E 

58 

64 

6E 

64 

6S 

65 

6S 

6G 

66 

63 

64 

61 

60 

SG 

S7 

60 

57 

59 

52 

54 

51 

5G 

49 

61  .4 

MIN 

38 

36 

37 

39 

42 

43 

4  1 

38 

3S 

40 

40 

40 

38 

38 

45 

36 

3S 

43 

40 

38 

39 

39 

46 

4  1 

40 

42 

40.6 

ourroNS  lrnding 

EVRP 

.21 

.26 

.10 

.16 

.17 

.'9 

.20 

.14 

.13 

.17 

.17 

.26 

.26 

.3; 

.17 

.20 

.24 

.2S 

a 

a 

.45 

.18 

■  IG 

.14 

.10 

.IS 

.14 

.08 

.IS 

■  12 

■  04 

S.36 

HI  NO 

13 

69 

55 

105 

64 

47 

44 

108 

147 

89 

58 

63 

4C 

38 

31 

17 

26 

2S 

a 

a 

130 

37 

1  18 

51 

24 

SS 

113 

ISO 

177 
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GREGORY  L.  ROYRT 

OONNER  MEMORIfiL  ST  PK 

2467 

03 

NEVRDfl 

36 

39 

19 

120 

1  4 

5937 
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8A 
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CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 
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LOS  ANGELES 
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33 
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05 
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DUDLEYS 
OUNNIGflN 

DUNSNUIR  RRNGER  STR 
OUTTONS  LANDING 
ERGLE  CREEK 
EAGLE  MOUNTRIN 
ERST  PARK  RESERVOIR 
EL  CfiPITAN  DRM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRfl  POWER  HOUSE 

ELK  VRLLEY 
ELLERY  LAKE 
ELL lOTT 

EL  MIRAGE  FIELD 

EL  MOOENA 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

ESCONOIDO  NO  2 

ETIWRNOA 

ETNR 

"EUREKA  WSO  CI  fi 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FRUVER  RRNCH 
FRIRFIELO  FIRE  STRTION 
FAIRFIELD  3  NNE 
FAIRMONT 
FALLBROOK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RRNCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

FIGUEROR  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LRKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANR  5  N 
FONTRNA  KRISER 
FOREST  GLEN 
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FORT  DICK 
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FORT  ORD 

FORT  ROSS 
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FRENCH  GULCH 
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FULLERTON  DAM 
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GRSQUET  RRNGER  STRTION 
GEM  LAKE 
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GERBER  RRNCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
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GILLESPIE  FIELD 
tILROY 
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GLENNVILLE  FULTON  RS 


•ON  X30NI 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
ct 
o 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 

PRECIP. 

SPECIAL 

2539 

05 

1  irtr\  1  r  u O n 

1  A 

37 

45 

120  06 

3000 

6P 

6P 

2568 

02 

YOLO 

9  ^ 

38 

53 

121  58 

60 

7R 

2572 

02 

s  r     I  Y ni  t 

O  Q 

41 

13 

122  16 

2420 

BR 

2580 

01 

NRPfl 

%  - 

I  / 

38 

12 

122  18 

20 

8R 

BR 

BF 

2591 

05 

TULRRE 

10 

35 

59 

1  18  39 

6650 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

^ 

A  R 

lib  27 

973 

7R 

7R 

2640 

02 

^  u  u  u  o  n 

9  "5 

39 

22 

122  31 

1205 

8R 

8R 

2709 

05 

SRN  niFPrll 

9c: 

32 

53 

1  16  49 

600 

7R 

7R 

C 

2713 

07 

T  M  P  F  P  T  Ql 

6 

32 

46 

1  15  34 

30 

5P 

5P 

C 

2728 

05 

n  1 1  n  u  u  r\ 

1  c 
i  o 

38 

20 

120  40 

715 

5P 

5P 

2749 

01 

HFI     KJ  HR  T  F 
u  u  i_    IN  u  r>  1  c 

42 

00 

123  43 

1705 

5P 

MID 

c 

2756 

03 

MONO 

O  O 

37 

56 

119  14 

9645 

MID 

2760 

05 

QQM       inQDl  1  T  M 

1  6 

38 

14 

121  12 

92 

7R 

2771 

07 

1  5 

34 

36 

1  17  36 

2910 

8A 

BR 

2775 

06 

ORRNGE 

28 

33 

48 

1  17  47 

464 

c 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

Jo 

4  U 

117  20 

1 285 

6P 

6P 

c 

2862 

06 

O  n  IN    U  I  C  LrU 

J  J 

33 

07 

1  17  05 

660 

6P 

6P 

2863 

06 

c QM  n I F r n 

on  IN  UlcuU 

O  O 

33 

07 

1  17  05 

600 

c 

2895 

06 

On  IN  DCrUilNU 

iL  O 

34 

08 

117  31 

1  390 

c 

2899 

01 

c  r  CK  I  Y nil 

O  I  On  1  1  UU 

1  O 

41 

28 

122  54 

2950 

c 

2910 

01 

HI  iMRnt  n T 

n  U 1  1 D  U  L  U  1 

40 

48 

124  10 

43 

M  I  D 

MID 

c 

2920 

05 

linn  i  r  U  0  H 

1  4 

37 

35 

120  16 

442 

8R 

2922 

05 

TULRRE 

Q 

36 

21 

1  19  04 

439 

c 

2934 

02 

O  U  L  n  IN  U 

O  Q 
d  3 

38 

16 

122  02 

38 

8R 

8R 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

17 

122  02 

1  10 

c 

294  1 

07 

LOS  RNGELES 

15 

O  *\ 

42 

118  26 

3060 

7fl 

7R 

2958 

06 

OH  IN    U  1  t  uU 

33 

33 

21 

117  15 

660 

c 

2994 

02 

Rll  T  T  F 

DU  1  1  C 

8 

39 

36 

121  16 

2965 

c 

3020 

02 

T  F  HDMD 
1  C  n  n  i  1  n 

C  J 

40 

21 

122  27 

800 

c 

3038 

OS 

n  1  1  n  U  U 

1  R 

38 

32 

120  42 

2140 

8A 

c 

3048 

06 

OiNin  DrliADrlnn 

o^ 

34 

44 

120  00 

3200 

c 

3050 

06 

U  F  M  T  i  IRQ 
V  C  IN  1  U  IN  n 

9Q 

34 

24 

118  56 

435 

8R 

3083 

05 

FRF  <^Kfn 
r  r\  L  0  In  U 

I  1 

36 

22 

120  09 

285 

5P 

5P 

3087 

03 

L  n  O  O  C  In 

1  R 

40 

22 

120  19 

4000 

SP 

5P 

5P 

3093 

05 

FRcSNO 

27 

37 

16 

1  18  58 

7325 

c 

SRCRRMENTO 

1 

do 

4^ 

121  10 

350 

8R 

8fi 

BR 

3118 

06 

COM  RFPniwn 

on  IN  uLr\Lili"iu 

9  R 

34 

1  1 

1  17  27 

1972 

6P 

3120 

06 

^QM  RFPnTKin 
on  IN  DLnUllNU 

CO 

34 

05 

1  17  30 

1090 

4P 

4P 

3130 

01 

T  P  I  W  T  T  Y 
1  r\  1  IN  1  I  I 

35 

40 

23 

123  20 

2340 

8R 

BR 

H 

3134 

02 

PI  Q  r  F  R 
r  L  n  L  t  K 

1 

39 

01 

120  51 

3015 

BR 

3157 

03 

ri  u  u  u  L 

1  o 

4  1 

51 

120  08 

4498 

5P 

5P 

H 

3161 

01 

MFMnnr  i  Kin 
nciNuUL  1  inU 

i  1 

39 

27 

123  48 

80 

8R 

BR 

c 

3173 

01 

n  F 1     M  n  p  T  r 
U  t  L    In  U  K  1  L 

1  7 

41 

52 

124  09 

46 

8R 

3176 

01 

Q  T  Q  k  T  V  n  1  1 

O  t  O r\  1  T  UU 

1  o 

41 

35 

122  43 

3324 

c 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122  51 

2725 

8R 

BR 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

121   4  6 

1  34 

M  I  0 

5191 

01 

n  M  n  M  Q 
o  u  rs  u  ri  H 

I  / 

38 

31 

123  15 

120 

5P 

5P 

3194 

01 

m  1 M  R  n  1  n  T 

n  Un  DUL  U  1 

/ 

40 

13 

123  38 

217 

c 

3232 

04 

OHInIH  LKUi 

20 

37 

03 

121  49 

1495 

c 

3242 

02 

onHo 1 H 

£.  O 

40 

42 

122  38 

1  100 

7R 

3257 

05 

C  D  C  C  M  n 

r  K t  oInU 

C  1 

36 

46 

119  43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

3261 

05 

C  D  c  c  M  n 
r  KL oNU 

c.  1 

36 

59 

119  43 

410 

BP 

BR 

BR 

3285 

06 

n  {?  Q  M  P  c 

UKH  inUl 

CO 

33 

54 

1  17  53 

340 

- 

3288 

06 

UK  HNUL 

26 

33 

53 

1  17  55 

330 

5P 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123  48 

340 

BR 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123  58 

384 

8A 

3369 

03 

M  n  M  n 
nuiNU 

Jo 

37 

45 

1  19  08 

8970 

MID 

3384 

02 

CT  i     n  n  D  o  n  n 
LL  UUKHUU 

1 

38 

55 

120  47 

3001 

8fl 

8R 

3387 

04 

CDMTQ     ri  QDO 

0  HIn  1  H    L  L  HKH 

4 

37 

22 

121  29 

2140 

BR 

3388 

02 

CI     n  n  D  ^  n  n 
tL  UUKhuU 

1 

38 

59 

120  23 

5400 

3402 

06 

oN 1 H  dHKOHKH 

32 

34 

31 

119  4  1 

1550 

8fl 

3405 

02 

SHRS  ^  R 

c  5 

41 

01 

122  24 

1650 

8R 

3410 

06 

COM    r  1  I c  p  n 
oHN    Lit  UU 

33 

32 

49 

1  16  58 

385 

5P 

5P 

3417 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

00 

121  34 

194 

9R 

9R 

3419 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

02 

121  27 

1050 

3422 

04 

c;dkj tq  n  qrq 

On  IN  In  LLnnn 

20 

37 

06 

121  20 

1  350 

8R 

3452 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

08 

1  17  52 

822 

5P 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118  42 

3140 

5P 

BR 

H 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118  40 

3500 

( 

CRLIFORNIR 
OCTOBER  1974 


OBSERVER 


W  0  MC  LERN 

MRS.   MRRY  fl.  HUNT 

WRLLRCE  £.  MRRSHRLL 

ORN  STEELE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

METRO  WATER  DISTRICT 

FRRNKLIN   I  HOLOEN 

SRN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  WRTER  OEPT 

P  G  4  E  COMPRNY 

GERRLD  H  EDWARDS 
SO.  CflLIF.  EDISON  CO. 
C  NORMRN  RDRMS 
WILLIRM  G  BRIEGLEB 
HOMER  F  WRNNRMRKER 
STRTE  DIV  OF  FSTRY 
DRRWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  V  HENDRICKS 

NRTL  WERTHER  SERVICE 
MERCED   IRRIC  OIST 
CHRRLES  0  COULTER 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
SOLRNO  COUNTY  SURVEYOR 
L  R  WTR  4  PWR  DEPT 
DEPT  SPECIRL  DIST  SERVS 
SRNDRR  BOWLES 
BUREAU  OF  RECLAMATION 
WENTWORTH  LYNCH 

U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
FIVE  STAR  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  4  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLRMRTION 
ROLRNO  W  GETCHELL 
KRISER  STEEL  CORP 
MRS  BLANCHE  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 

J  FEE 

CflLIF  4  WESTERN  R  R 
BENNY  L  .  BERSLEY 
CRRL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 
CRLIF  OEPT  PRRKS  4  REC . 
DONNIE  E  MILLER 
WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  PRTRICR  R  CLARY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT  ION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 
CARROLL  A  PANCORST 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO.   CRLIF .   EDISON  CO. 
U  3  FOREST  SERVICE 
MRS  HILOR  DRRGHI 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SRNTR  BARBRRR  WTR  OEP 
STRTE  DIV  OF  HIGHWAYS 
SAN  OIEGO  COUNTY 
CILROY  RURAL  F IRE  DEPT . 
HENRY  MANTELLI 
PHILIP  J  GONZALES 
MRS  L  M  WEST 
KERN   CO   FSTRY   4   F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
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COUNTY 

LU 
O 

cr 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

Q- 

0. 
(Z 

SPECIAL 
ISEE  NOTES! 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

I  MPER I AL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN   F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7A 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BEN  I  TO 

24 

35 

32 

121 

17 

2350 

C 

E  .   F  .   CHIT  TENDEN 

GRAN"  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8A 

8A 

C 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  3 

1  2  1 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENV  I EW 

3614 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

33 

122 

54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

55 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

SA 

8A 

8R 

STATE  DEPT  FISH  4  GAME 

GROVELAND  2 

3659 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2875 

c 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELflND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8A 

SHER I FFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

1  17 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

37  1  4 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

1  22 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT   OF  PRRKS  4  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

3747 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

20 

119 

40 

242 

5P 

5P 

K  I  NGS  CO .   FIRE  DEPT . 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

24 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  SIR 

3761 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

48 

123 

22 

1  150 

8A 

8R 

C 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

8R 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

7fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8R 

P  G  4  £  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9fl 

9fl 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

33 

1  23 

1  0 

2340 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYNARO  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HE ALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HERLDSBURG  FIRE  DEPT 

HtALDSBURG  NO  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8fl 

ROY  W-  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

! 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

57 

1655 

8R 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  16 

46 

2700 

8R 

8R 

c 

V  I STR   ! RR I G  D I  ST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER I  A 

3935 

07 

SF.^I  BERDINO 

15 

34 

25 

1  17 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  1  9 

47 

3870 

8  A 

8A 

BA 

H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8R 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

1  6 

38 

30 

1  19 

48 

8650 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

1  2 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

8fl 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS  M   I  U 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

8A 

STEPHEN  J  PAVON 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  80  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

1  18 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER   1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

1  4 

2600 

c 

FLORENCE  H  CARRILLO 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  4 

1 24 

08 

370 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOP  A 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

360 

8R 

8A 

BURTON  HOLT 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF    INDIAN  RFFfllR 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYRRD 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

1  1 

118 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HU ASNA 

4  144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JORNNA  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  4 

1  19 

13 

7020 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

R I  VERS  I DE 

33 

33 

41 

1  16 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STR 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

54 

123 

46 

1250 

BA 

STATE   OIV   OF  HWYS 

I  OR  I  A 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8A 

NEW   IDRIA  MINE  4  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

421  1 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

I MPER I AL 

4223 

07 

1 MPER I AL 

6 

32 

51 

1  15 

34 

54 

BP 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

IMPERIAL  FAA  flP 

4224 

07 

I MPER I AL 

6 

32 

50 

1  1  5 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

I NOEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

1  9 

36 

48 

1  18 

12 

3950 

7A 

7A 

c 

H 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

S I ERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

1  16 

•  5 

1  1 

8A 

BA 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

iNVOKERN 

4278 

07 

KERN 

5 

35 

39 

1  17 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

1  17 

4  1 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

4283 

05 

HnHUUK 

I  6 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3055 

BA 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BE'^DINO 

5 

34 

08 

115 

08 

922 

7R 

7R 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

4  1 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RRNDY  CHRISTENSEN 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

\^  W  w  111  1 

a. 

° 

LATITUDE 

UJ 

o 

13 

o 
z 
o 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

- 

a. 
u 

cc 

0. 

a 

JOHNSONOHLE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

lie 

32 

4680 

8A 

JOSHUA  TREE  3  S 

4407 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

06 

116 

19 

3490 

5P 

JULIAN  WYNOLfl 

4418 

06 

SAN  OIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

ss 

55 

JUNCRL  DRM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

6A 

K.TISER  MERDOWS 

4442 

05 

r     C.  O  IN  U 

37 

18 

119 

06 

9110 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

1 0 

1  1 6 

32 

4325 

8A 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9A 

KENTFIELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

KERL  INGER 

4508 

05 

SAN  JORQUIN 

27 

37 

4  1 

121 

26 

177 

BA 

■KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

KETTIEMPN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

1  1 

36 

00 

1  19 

58 

250 

8A 

8fl 

8A 

KETTLEMFIN  STATION 

4538 

05 

K  INGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

40 

4  1 

121 

52 

2648 

IDA 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  2 

1  2 1 

08 

320 

4P 

4P 

C 

KLAMATH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

KNEELAND   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8A 

8A 

BA 

KORBEL 

4502 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

LA  CRESCENTA  FC  251  8 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  3 

118 

14 

1565 

5P 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRR  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

■LACUNA  BEACH 

4647 

05 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

47 

35 

4P 

4P 

LRGUNR  BEACH  2 

4650 

06 

n  D  Q  M  c 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

c 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1  9 

1 22 

1 6 

750 

6P 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

1  4 

123 

1  1 

670 

c 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1  345 

5P 

5P 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

1  3 

1  18 

37 

9065 

LRKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

c 

LAKE  SPAULOING 

4713 

02 

M  c  \/  o  n  o 

IN t  V  HUH 

jy 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  0 

1  1  7 

DO 

1  500 

c 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LANCASTER  FSS/FAA 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

44 

118 

13 

- 

MID 

MID 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

LA  PORTE 

4773 

02 

PL  UMRS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

LAYTONVILLE 

485  1 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

1  18 

52 

3585 

8A 

LECHUZA  PT  STA  FC 

352B 

4867 

06 

L  Uo   HNLrt  L  u  0 

34 

05 

118 

53 

1600 

4P 

c 

LEESVILLE  KEEGRN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

1  22 

26 

1  330 

7R 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

c 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

500 

7A 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8R 

8A 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  4 

120 

43 

5320 

L INDSAY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

119 

03 

420 

7P 

7P 

LITTLE  PANOCHE  OET 

DRM 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

IDA 

lOA 

lOfi 

c 

LIITLE  VALLEY 

4988 

02 

LRSSEN 

21 

40 

53 

121 

1  1 

4170 

BA 

LIVERMORE  COUNTY  F 

0 

4997 

04 

(-11  n  M  c  n  Q 
HL  HntUH 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LOCKWOOD  2  N 

50 1  7 

U4 

MONTEREY 

24 

35 

58 

1  2  1 

05 

1104 

8fl 

c 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

5735 

8A 

BA 

5P 

c 

LODI 

5032 

05 

SRN  JORQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHRMR 

23 

39 

50 

122 

47 

505C 

5P 

5P 

LOMPOC 

5054 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

^QNE  PINE  CTNWOOD 

PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

MID 

MIO 

c 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

49 

118 

09 

34 

lONG  BELL  STATION 

5085 

01 

MOCOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

9R 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4  180 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

1  0 

35 

18 

118 

26 

2720 

eA 

c 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBRRR 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

MID 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

5114 

06 

LOS  RNGELES 

13 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

c 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CTR  R 

5115 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MIO 

c 

LOS  BANDS 

5118 

05 

MERCEO 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

8A 

OBSERVER 


MT.  WHITNEY  LUMBER  CO 
ROY  W  WAGNER 
CHARLES  VILINEK 
MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 
ROBERT  C  KYLE 
CO  FARM  4  HOME  RDV 
RAYMOND  J.  MULLEN 
LONE  STAR  INDUSTRIES 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

P  G  4  E  COMPANY 

PC  4  E  KILARC  PWR  HOUSE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 

MRS  .   EDRA  L .  MOORE 

RAYMOND  WILLMS 

DENNIS  L  EMMONS 

HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
MRS  GLADYS  W  CLARE 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
COYOTE  DRM  PROJ  OFFICE 
GEORGE  R  TURNBULL 

SOUTHERN  CRL IF .  EDISON 
USBR-SHRSTR  FIELD  DIV 
HELIX   IRRIORTION  DIST 
BUREAU  OF  RECLRMRTION 
P  G  4  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LR  MESR  FIRE  DEPT 
DEPT  OF   TRANSPORTRT ION 
MRS  SHRWNA  CARR 
T  L  GOULD 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MRTTHEW  J  KEEGRN 
JEANNE  0  HAND 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
L INOSAY-STRATmMORE    IR  0 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.  CLOVERINE  COROER 
LIVERMORE  RLMDR  CTY  F  0 
ARCHIE  M  WEFERLING 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  LODI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMPOC  WATER  TREAT  .  PL . 

L   R  WTR  4  PWR  DEPT 
NATL  WERTHER  SERVICE 
CAL  DEPT  WTR  fttSOURCES 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
5  BARBRRR  CO  F  STR  24 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 
CENTRAL  CRUF    IRR  OIST 
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SAN  BERDINO 

28 

0  ^ 

n  ^ 

U  O 

1  1  R 
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y  4  D 

C 

Rn    PDt   TF    PDTRnM  m 
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MILL   CREEK   SUMMIT   R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

^  A 

J 

9  ^ 

1  1  R 

n  R 

U  O 

/I  Q  Q  n 

4  y  a  u 

c 
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U    o    rUKtoi  oLKVlLt 

MILD  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

g 

J  D 

1  R 
1  D 

1  1  O 

A  C 

3  1  00 

c 

MRR       PinRPKirP    R  UQITPR 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

A  n 

"I  u 

9  1 

1  9  1 
1  Z  1 

^  C 
otD 

4  875 

8R 

8h 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

571  1 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1 1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

571  3 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PMYI 1    TR     QMM  RORTOM 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

A 

R 

1  1  Q 
1  1  o 

^  9 

4  330 

5P 

5P 

H 

PQl      DTV/     RRQrw     Jt  PKC 
LHL    UIV     DLnLn    d  ,r\iJ 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

J  D 

4  D 

1  1  Q 

4  3 

9700 

s 

LUKro    Ur  tNuliNttKo 

MODESTO 

5738 

05 

STAN  I SL AUS 

37 

7 

1  9  1 
I  ^  1 

nn 
uu 

9  1 

M  I  0 

M  1  D 

nuutoiu    IKKIU  Ulol 

MODESTO  2 

574  1 

05 

STANISLAUS 

37 

7 

R 

1  9  1 
t  C  \ 

n  n 
UU 

89 

c 

L  1  1  T    Ur    nuut  o 1 U 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

B 

J  D 

U  J 

1  1  Q 
I  I  0 

1  U 

27  35 

8R 

8  A 

8R 

c 

KRRM   rn   riPF  ncDx 
r\tr\i>i    LU    rlKL  ULrl 

MONO  LAKE 

5779 

0  3 

MONO 

38 

JO 

n  n 
U  U 

1  1  9 

09 

64  50 

5P 

5P 

H 

JHLr\  rKtolUN 

MONTAGUE  SISK  CO  AP 

5785 

0 1 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  7 

i  tie 

28 

2635 

c 

rLlunl     otKVlLt  bIHIlUN 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

35 

36 

121 

54 

385 

5P 

6P 

ROBERT   J  RENRRO 

MONTEREY  ERA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

5P 

6P 

FEDERRL  RVIRTION  RDMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

I  7 

I  1  8 

53 

580 

OA 

v;FMTiiDQ    rniiMTv    cipc  ncp 
VLNIUKH    LUUNIT    rlKt  Utr 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

;  1 

35 

43 

1  18 

34 

8840 

s 

LUKro    Ur  tNbiNttKb 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

31 

3075 

c 

RQM    niFon    iiDTFP  rn 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8fl 

MPC     TUFI    Mn     C  ririMKICD 

nKo    inLLnH   r  UUWNtK 

MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

04 

Sflt^Xfl  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

540 

c 

uKLuUKT  KUbnlNLj 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U   b   bUlL    LUN  brKVlLt 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

I  15 

8R 
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nUKKU    oHY    h  JKt    Utr 1  . 

MORRO  BAY   3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 
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MID 

STRNDRRD  OIL  OF  CRLIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

1  18 

43 

5360 

s 

U  S  RRMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

1  15 

32 

4730 

8fl 

8A 

CRLIF  DIVISION  OF  hWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

14 
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39 

4275 

8A 

c 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 
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8A 

c 

STATE   DIV   OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

52 
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56 
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7R 

7A 

CRL  DIV  BERCH  4  PARK 
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CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writinK  to  the  National  Climatic  Cantor    rAri»r^i  r„<ihi„„    ..k.  ..i 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.    Additional  precipitation  Lta  are'containeS  in  ?he  "oraLi  pM«MTA?!SrSiT?"  Joi  ?hls  State!   '  " 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     TemnBraturs  In  °p 

movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averagr5an5  ?emiera?ires"iSi  r5'r  "In  'InltllliT, J?" 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  .ind  is  the  vector  sum  of  wind  dfrectioL  aTspe^SrdiwS.f by  thfnu^SS?  "  oSlirvJu;;™^ 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  tine.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Heather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4.00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  SandberK 
WSO,  which  are   taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Preclpi tat  ion" ' table  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaooration  and 
TTHd-tabTeT    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hourrending  at 
[ichof  ibo^e''Ihe'°an  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground-  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  Bl«et,  or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabllltv 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  inriurt*. 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19'V1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin .  ' 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :  Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :  Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :  Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 

Friant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Hoitville  silty  clay,   level,  Brass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  evei y  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  arc  published  In  "Cliraatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Pi-ocipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i  DRAINAGE  CODE:      l-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     U-KI NGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PlT  22-RUSSIAN 
23-SACRAJIENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
AURGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35- TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  arc  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Cliroatological  Data,   prl  ce  15  cents.     These  publ Icati ons  m.iy  be  obta  1  ned  from  the  Na tloniil  CI imat i c  Cen ter  at  the  addres s  shown  a bove . 

Subscription  Price:     S2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  lor  foreign  mailing;   20^  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  fro*  records  on  flic  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  /  / 
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a  E 

a 

S  z 

M 

s 

0 

8 

g 

8 

ui  X 

a  E 

X 

5 

S- 

!*  * 

a  c 

a 

a 

■ 

5 

° 

g 

a  E 

a  c 

o  f 

- 

a 

o 

« 

a 

,^  z 

&  s 

e 

1 : 

5 

3 

« 

1 

nOUNT  0[nBLO  N  CHTE 

63 

S 

42 

0 

52 

8 

76 

15 

33 

23 

361 

0 

0 

0 

0 

1 

24 

.50 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOUNT  HBMILTON 

SS 

2M 

40 

8M 

48 

OM 

.  4 

7 1 

1  3 

503 

0 

0 

0 

1 

36 

-  1 

89 

.53 

7 

.0 

0 

1 

0 

NBClnlENIO  DSN 

6B 

8 

40 

1 

S4 

5 

84 

13 

34 

23 

311 

0 

0 

0 

0 

33 

.29 

22 

.0 

D 

1 

D 

0 

NC  MBRK 

62 

5 

46 

6 

54 

6 

72 

14 

40 

29 

306 

0 

0 

0 

0 

61 

-  1 

29 

.33 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORKLRNO  USO  HP 

R 

64 

5 

49 

6 

57 

1 

1  .B 

73 

13 

42 

28 

232 

0 

0 

0 

0 

64 

-  1 

73 

.38 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORKLRNO  nuSEun 

63 

9 

47 

8 

55 

9 

72 

13 

40 

29 

266 

0 

0 

0 

0 

78 

.35 

7 

0 

0 

3 

0 

0 

PRLO  ALIO  JR.  MUSEUM 

62 

6 

41 

9 

52 

3 

-   1  -3 

70 

1  4* 

34 

29 

376 

0 

0 

0 

0 

37 

-  1 

58 

.  I  6 

2  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRSO  ROBLES 

68 

9 

34 

6 

51 

8 

-  1  .0 

85 

12 

25 

29- 

391 

0 

0 

1 1 

0 

43 

-  1 

18 

.26 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

67 

1 

36 

5 

51 

8 

82 

13. 

27 

29 

391 

0 

0 

8 

0 

27 

.24 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PINNRCLES  NRT  MONUMENT 

67 

9 

37 

5 

S2 

7 

-1.3 

85 

13 

30 

29 

364 

0 

0 

7 

0 

70 

-  1 

07 

.41 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

PISMO  BERCH 

69 

2 

46 

7 

58 

0 

80 

1  1 

40 

25 

207 

0 

0 

0 

0 

50 

.50 

21 

.0 

D 

1 

1 

0 

POINT  PIEORRS  eiHNCflS 

61 

0 

50 

9 

56 

0 

•  2 

65 

24» 

45 

29* 

263 

0 

0 

0 

0 

88 

-  1 

36 

.66 

2  1 

.0 

0 

1 

1 

0 

PORT  CHlCnCO  NHVRL  DEP 

6S 

0 

41 

7 

53 

4 

73 

13 

32 

23 

343 

0 

0 

1 

0 

52 

.32 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

rMltDI  VHLLCT 

64 

3 

29 

7 

47 

0 

-  .8 

83 

12 

22 

29 

532 

0 

0 

24 

0 

65 

-  1 

71 

.46 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

REOMOOD  :iTT 

66 

0 

41 

8 

S3 

9 

-  .9 

75 

13 

33 

29 

326 

0 

0 

0 

0 

69 

-  1 

65 

.48 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

RICHMOND 

64 

5 

46 

1 

55 

3 

74 

13 

38 

28 

286 

0 

0 

0 

0 

67 

.35 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

SRINT  MARYS  COLLEGE 

63 

3 

39 

6 

S 1 

5 

70 

1  3 

30 

28 

398 

0 

0 

5 

0 

97 

-  2 

61 

.4  1 

.0 

0 

0 

0 

SRLINRS  3  E 

67 

4 

43 

5 

55 

5 

83 

12 

34 

27 

283 

0 

0 

0 

0 

29 

.13 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

cai  I  uQc    coo  OD 
oHLlNHo    rHH  Hr 

66 

IM 

45 

4 

56 

8M 

•  8 

82 

12 

38 

27. 

240 

0 

0 

0 

0 

26 

-  1 

32 

.12 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

61 

6 

47 

7 

54 

B 

71 

12 

41 

29. 

299 

0 

0 

0 

0 

35 

.16 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

SRN  FRRNCISCO  HSO  HP 

R 

62 

a 

45 

5 

53 

8 

-   1  .5 

70 

13- 

39 

29. 

329 

0 

0 

0 

0 

50 

-  1 

79 

.26 

21 

.0 

D 

2 

0 

0 

SHN  FRRNCISCO  HSO  CI 

R 

62 

3 

50 

9 

56 

6 

■  8 

72 

1  3 

48 

29. 

243 

0 

0 

0 

0 

40 

-  2 

20 

.21 

SRN  ORECORIO  2  SE 

6 1 

9 

4  1 

6 

51 

8 

75 

12 

34 

23 

392 

0 

0 

0 

0 

1 

30 

.66 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

^Hn  JUbt 

63 

7 

42 

7 

53 

2 

-  26 

74 

24 

31 

28 

345 

0 

0 

1 

0 

39 

1 

.27 

.20 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SflN  LUIS  OBISPO  POLY 

68 

4 

44 

7 

56 

6 

-   1  -9 

83 

1 2 

3  1 

28 

248 

0 

0 

1 

0 

75 

-  1 

81 

22 

.  0 

0 

oHPi    nH  1  t  U 

65 

4 

46 

9 

56 

2 

.S 

75 

13- 

39 

29. 

256 

0 

0 

0 

0 

29 

-  2 

.22 

.27 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHNTH  CLHRH  UNIVERSI Ty 

61 

4M 

41 

9M 

51 

7M 

-  3.2 

68 

24- 

34 

29 

392 

0 

0 

0 

0 

43 

-  1 

.30 

.22 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  CRU2 

66 

7 

40 

9 

53 

8 

-  .7 

80 

12. 

34 

29. 

328 

0 

0 

0 

0 

1 

07 

-  2 

.74 

.61 

21 

.0 

" 

2 

1 

0 

UPR  SHN  LEHNDRO  FILTER 

HRLNUT  CREEK  2  ESE 

uQTcnuuii  1  c  uoTcOunDwc 
HHIbUNVlLLc  HHltKMUnRb 

64 

S 

42 

9 

S3 

7 

-  .7 

77 

14 

32 

27 

333 

0 

0 

1 

0 

89 

-  1 

.78 

.33 

21 

■  0 

0 

3 

0 

0 

MOOOSIDE  FIRE  STR  I 

66 

1 

39 

2 

52 

7 

77 

13 

30 

29 

362 

0 

0 

4 

0 

1 

33 

.90 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

53 

9 

.4 

69 

-  1 

.75 

.0 

■ 

SflN  JOAQUIN 

DRRINHCE  OS 

HNTIOCM  FIBREBOARD  ML 

64 

on 

42 

OM 

53 

OM 

-  .9 

72 

1  4 

29 

23 

353 

0 

0 

1 

D 

26 

-  1 

.41 

.10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

HNTIOCH  PUMPING  PL  3 

64 

8 

40 

1 

52 

5 

72 

1  4  . 

30 

29 

376 

0 

0 

2 

0 

25 

.  1  0 

8 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ASH  MOUNTHIN 

6S 

2 

42 

7 

54 

0 

-   1  .2 

80 

13 

37 

29. 

325 

0 

0 

0 

0 

1 

35 

-  1 

.67 

.90 

22 

.0 

0 

1 

0 

AUBERRY   I  NH 

61 

B 

42 

3 

52 

1 

•  9 

75 

12 

35 

28- 

380 

0 

0 

0 

0 

1 

79 

-  1 

.24 

1  .10 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

BAKERSF lELD  HSO  HP 

R 

67 

1 

46 

2 

56 

7 

.7 

79 

20- 

36 

30 

244 

0 

0 

0 

0 

SI 

- 

.18 

.35 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

BALCH  POHER  HOUSE 

S9 

4 

43 

8 

SI 

6 

69 

7 

36 

28 

396 

0 

0 

0 

0 

1 

26 

.76 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

BLACKHELLS  CORNER  2HNH 

63 

BM 

40 

1  M 

52 

OM 

77 

7 

33 

30. 

381 

0 

0 

0 

0 

51 

.46 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BUTIONHILLOH 

66 

1 

38 

0 

52 

1 

-  1.3 

74 

21. 

28 

24 

381 

0 

0 

5 

0 

49 

.09 

.28 

1 

•  D 

0 

2 

0 

0 

CHLAVERRS  BIG  TREES 

S2 

1 

29 

6 

40 

9 

-  2.9 

66 

14 

2S 

23 

717 

0 

0 

25 

0 

3 

04 

-  3 

.75 

1  .96 

22 

1  .0 

1 

8 

4 

2 

1 

CAMP  PRROEE 

61 

6 

43 

B 

52 

7 

•   1  .6 

71 

14 

37 

30 

361 

0 

0 

0 

0 

1 

42 

-  1 

.38 

.47 

8 

0 

0 

s 

0 

0 

CHTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

62 

7 

38 

B 

SO 

8 

75 

14 

32 

29. 

422 

0 

0 

2 

0 

1 

68 

1  .13 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHERRY  VALLEY  OHM 

S6 

7M 

34 

9n 

45 

BM 

72 

1  4 

29 

23. 

564 

0 

0 

12 

0 

2 

1  3 

0 

3 

CORL INGR 

66 

6 

38 

2 

52 

4 

-   1  .5 

78 

24 

28 

28 

372 

0 

0 

6 

0 

10 

- 

.77 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

66 

5 

35 

I 

SO 

8 

78 

7 

26 

30 

421 

0 

0 

1 0 

0 

02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

OENHIR  3  NNE 

62 

5 

37 

8 

SO 

2 

-  2.2 

63 

14. 

29 

23 

4  38 

0 

0 

4 

0 

47 

-  I 

.  1 1 

.36 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

ELECTRR  POHER  HOUSE 

6S 

B 

39 

6 

52 

7 

.9 

78 

1  3 

3  1 

29. 

362 

0 

0 

2 

0 

1 

-  2 

.13 

.  0 

0 

1 

0 

F  IVE  POINTS  S  SSH 

M 

M 

n 

74 

14 

26 

29 

0 

0 

7 

0 

26 

.20 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRESNO  HSO  HP 

R 

6S 

0 

4  1 

.2 

S3 

1 

.4 

76 

20. 

33 

29 

350 

0 

0 

0 

0 

34 

.88 

.33 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRIRNT  GOVERNMENT  CAMP 

6S 

■  6 

40 

.0 

52 

.8 

-   1  .6 

77 

13 

30 

23 

358 

0 

0 

1 

0 

1 

17 

- 

.52 

.79 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLENNVILLE 

62 

.1 

33 

.0 

47 

.9 

79 

12 

25 

28 

509 

0 

0 

IS 

0 

55 

.22 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRANT  GROVE 

50 

,  3 

3 1 

-5 

40 

.9 

.  4 

67 

1  3 

22 

1 

7  1 6 

0 

0 

19 

0 

66 

-  3 

.48 

6 

3. 

HHNFORD 

64 

.9 

37 

-5 

51 

.2 

-    1  .4 

73 

14. 

30 

24 

407 

0 

0 

7 

0 

24 

.72 

.  1  4 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

56 

.2M 

33 

.7M 

45 

.DM 

-  1  .3 

66 

16. 

29 

30- 

593 

0 

0 

0 

1 

95 

■  2 

.72 

1  .22 

22 

3 

2 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

S4 

.0 

32 

.0 

43 

•  0 

4  .0 

67 

13. 

24 

22 

649 

0 

0 

19 

0 

6 

1 

IDRIA 

63 

.DM 

4  I 

.  1  M 

52 

.  IM 

-  1  .0 

77 

15. 

35 

28. 

383 

0 

0 

0 

0 

.38 

-  1 

.38 

.18 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

66 

.  8M 

49 

.6n 

59 

•  2M 

.  3 

83 

20 

42 

29 

1  76 

0 

0 

0 

0 

60 

.61 

.29 

22 

.  D 

0 

3 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

67 

.0 

37 

.7 

52 

.4 

81 

12 

27 

23 

376 

0 

0 

5 

0 

.06 

.06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMHN  CITY 

67 

.en 

37 

.2M 

52 

.5M 

78 

8 

24 

29 

369 

0 

0 

5 

0 

.03 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

KE  T  TLEMHN  STRT ION 

66 

.  4 

44 

.8H 

55 

.6M 

-  1.1 

78 

7 

37 

29 

271 

0 

0 

0 

0 

.18 

.50 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

63 

.7 

38 

.6 

51 

.2 

72 

14 

3D 

29. 

405 

0 

0 

6 

0 

1 

.  1  1 

.57 

6 

.0 

0 

0 

LE  CRRNO 

64 

.OM 

39 

.6M 

51 

-BM 

-  1  -2 

72 

1  3 

30 

28 

389 

0 

0 

5 

0 

-  1 

.30 

.20 

22 

.  0 

0 

2 

0 

0 

LEMON  COVE 

64 

.8 

4  1 

.8 

S3 

.3 

-  1.1 

77 

8 

33 

29 

345 

0 

0 

0 

0 

1 

.43 

.18 

1  .10 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

L INOSAY 

M 

n 

M 

30 

30 

0 

0 

3 

0 

.80 

.64 

.44 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

LITTLE  PRNOCHE  OE T  DAM 

63 

.8 

40 

.3 

52 

.  1 

72 

21. 

32 

29. 

381 

0 

0 

2 

0 

.15 

.07 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOOCEPOLE 

45 

.2 

23 

.3 

34 

.3 

55 

IS. 

17 

2 

9lS 

D 

0 

3D 

0 

1 

.21 

.75 

22 

12.0 

6 

1 

3 

1 

0 

LOOI 

65 

.2 

40 

.9 

S3 

■  1 

.9 

72 

14. 

32 

28 

3SI 

0 

0 

1 

D 

1 

.14 

.98 

.68 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

LOS  BANDS 

64 

.  4 

40 

.  4 

52 

.4 

-   1  .0 

73 

14- 

30 

28 

372 

0 

0 

4 

0 

.45 

.  7 1 

.23 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  BANDS  OET  RESV 

62 

.8 

45 

.1 

54 

.0 

74 

1  4 

36 

25 

326 

0 

0 

0 

0 

.17 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

MROERR 

HflNTECA 

63 

.9 

41 

.4 

52 

.7 

73 

14 

32 

28 

365 

0 

D 

1 

0 

.51 

.27 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

MBRICOPfl 

63 

.9 

44 

.3 

54 

.1 

-  22 

74 

21 

36 

29 

318 

0 

0 

0 

0 

1 

.30 

.59 

1  .02 

2 

•  0 

0 

2 

1 

1 

MERCED  FIRE  SIHTION  2 

6S 

.6M 

39 

.IM 

5? 

.4M 

.4 

73 

20. 

26 

29 

372 

0 

0 

3 

0 

.66 

.95 

.30 

21 

•  0 

2 

0 

0 

SEC  ■eroENCC  notes  roiLOitiito  siaiion  inoei 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONAL  DATA  californib 

NOVEMBER  1974 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  OF  DAYS 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

srniiON 

MAX  . 

MIN. 

° 

S 

^  z 

s 

1 

s 

g 

S 

S  1 

J; 

2  1 

a  a 

g 

s„ 

s . 

*  s 

^  5 

~ 

— 

r 

S  1 

a 

a  x: 

tt 

° 

o 

s 

a 

— 

- 

a 

o 

o 

si 

hi 

hi 

hi 

o 

^  ? 

a 

o 

c  o 

1 

nODESTO 

63 

•  6 

41 

.5 

52.6 

.0 

73 

13 

33 

28 

368 

0 

0 

0 

0 

.82 

-  .70 

.41 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEunnN 

66 

.8 

38 

.8 

52  .8 

.9 

75 

14. 

28 

29 

357 

0 

0 

5 

0 

.27 

-  1.10 

.  1  4 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STfl 

65 

.6M 

34 

.4M 

50  .DM 

78 

1  3» 

28 

29 

440 

0 

0 

0 

2.  17 

-  2  .05 

1  .75 

22 

■  0 

0 

3 

1 

1 

ORPNGE  COVE 

64 

.2 

39 

.8 

52  -0 

-21 

77 

1  3« 

30 

29 

382 

0 

0 

3 

0 

.24 

-   1  .22 

.20 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTERVILLE 

67 

.  1 

40 

.6 

53  -9 

.7 

79 

8 

32 

30 

327 

0 

0 

1 

0 

.65 

.70 

.34 

22 

.  0 

0 

2 

0 

0 

POSET  3  E 

M 

M 

M 

27 

23 

0 

0 

0 

1  .36 

1  .36 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

61 

.3 

39 

•  2 

50  .3 

75 

I  3 

33 

23. 

436 

0 

0 

0 

0 

3.13 

-  2  .66 

1  .26 

21 

.0 

0 

4 

3 

1 

SflN  LUIS  DfiH 

64 

.0 

43 

.8 

53.9 

75 

1  4 

34 

28 

325 

0 

0 

0 

0 

.  10 

.07 

22 

.0 

0 

D 

0 

0 

SONORP  RS 

60 

.7 

36 

■  8 

48  .8 

-  2.7 

75 

14* 

29 

28 

480 

0 

0 

6 

D 

1  .85 

-  2  . 36 

1  .02 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 
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Lor«>ec 

LONG  BEACH  US8  AP 
LOS  ALAHDS 

LOS  ANGELES  WSO  AP 
LOS  ANGELES  CIvIC  CTR 
LOS  PRICTOS  RANGER  STA 
LTTLE   CREEK   RANGER  STA 
nOORPARK 

m  BALOY  FC  eSG 

m  WILSON  2 

NEU  CUYAf**  FIRE  STA 

NEUHALL  SQlCDAD  FC32CE 

NEUPORT  BEACH  HARBOR 


PACOim  OAM  rc  33  A  E 

PALOmR  m  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  rc^3D 
PASADENA 

PICORA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 


L  IGH 


PT  ARGUCLLO 
POMONA  CAL    POL  Y 
POWAY  VALLEY 
RAMONA  CHAPhWN 
REOLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  5'A . 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARD INO  CO  MOSP 
SAmDBEHG  PTL  FCI30B 

SANDEERG  USO 

SAN  OIEGO  WSO  AP 

SAN  DIMAS  riBE  WO  rC95 

SAN  GABRIEL   CANrON  PH 

SAN  GABRIEL    OM  FC'«26BE 

SAN  GABRIEL    FIRE  OEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 


SANTi 


BARBA 


SANTi 


BARBARA  FAl 
SANTA  MARIA  USO  < 
SANTA  njNICA  PIEI 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PUR  PL  NO 


TOPANGA  PATROL  STA 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRvINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 


UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  hUYS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
UALNUT  PTL    STfl  FCI02C 
UARNER  SPRINGS 
kWITTIER   CTT  H    FC  106C 


rORBA  L INDA 


aoelanto 
apple  valley 

BAKER 
BARSTOU 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  fC  e3B 
BISHOP  CREEK   INTBKE  2  , 
BISHOP  USO  AP 
BLTTMC 

bltthe  faa  airport 
borrego  desert  park 
boulevard  no.  2 

6RAk4.ET  2  Sm 
CAiEXICO  2  NE 


AIRPORT 


OAGGET 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 


HAIkCE 

haytield  pui^ihg  pla 
hespcria 


SEE  f»EF£RENCe  NOTES  fOuLOMiNC  STATION  INOE 
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DRILY  PRECIPITATION 


sinr [ON 

DAY  OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

iNOCPCnocNct 

INOIO   U    S    CATC  CAROCN 

ihTOftcan  ARniTAGC 

IQQH  mUNTAln 
JOSHUA   TBEC   3  ^ 
REE  RAMCM 
LAKE  ARflmMEAO 

LANCASTER  fSixTAA 
►CCCA   FIRE  STAXrOH 

litTCHCLl  cAvcan^ 

MSjAVt 

^Wuhtaik  pass 

fTT    SAM    JAC  IMTO    1-1  S  P« 
NCCOlCS  FAA  AIRPORT 
NKAHO 

OCOTILLO  iCLLS 
OCOTlLLO  2 

PALPVALC 
PACn  SPRINGS 

PARKER  Rcseavois 

RAnOSfiUflG 
SHOSHONE 

SnOu  CREEK  UPPCR 
THEOnAl    FftA  AP 
TBONA 

TfcCNTTHINC  PALftS 

wALTtRrtj  riac  ST«  79 
vICTOBvlLlE  t>urp  PIAHT 

l*in    muMTAIN  1 

tttJt  fBUPITAIN  2 
UUOROSE  RANGER  STA 

-00 
.00 
.  19 
.00 
.  19 

.  14 

.02 
.30 
.  35 
1.07 

.00 
.03 
.00 
.  44 

.00 
.36 
.00 

.00 

.00 
.00 
.00 
.03 
.  14 

.00 
.00 

.  13 
.24 

□0 
.  44 
.  44 
.  I  4 

.04  .IS 
.  19 

.  14 

.02 

.30 

.  3S 

.09  .71 

.03 

.03     .02  .32 
.23  .13 

T  .08 

.03 

.06  .00 

.12  .01 
.22  .02 

.07      .20  T 
.02     .10  .03 

.07 

.06 
.  12 

T 

.31 

.n 

.09 

S([  •I'ftHU  •lO'Eb  rOLL3Hl*iO  &IAt|04  lliOCi 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
cr 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

■        ■  ■ 

NORTH  COBSI 

□RfllNRGE  01 

HLDERPOINT 

MAX 

niN 

SB 
39 

64 

35 

61 
35 

69 
35 

64 

39 

7  1 
39 

7 1 
46 

56 
40 

59 
35 

54 
48 

69 
39 

68 
39 

66 
39 

70 
44 

66 
44 

57 
38 

56 
40 

57 
47 

57 
45 

60 
41 

65 
44 

SB 
38 

52 
36 

56 
39 

67 
42 

59 
36 

56 
40 

59 
40 

59 
33 

39. B 

RNGHIN  PRC  UNION  COL 

MAX 

niN 

5 1 
41 

60 
43 

62 
47 

6 1 
43 

63 
43 

64 
43 

57 
44 

50 
41 

60 
36 

63 
45 

65 
45 

68 
54 

72 
65 

65 
47 

60 
41 

56 
42 

53 
45 

55 
41 

56 
39 

SB 
40 

50 
40 

51 
31 

56 
38 

59 
40 

56 
37 

58 
38 

54 

36 

59 
45 

54 

42 

64 

37 

58  •  3 
42  .  1 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

nAx 

MIN 

57 
31 

59 
33 

65 
41 

66 
45 

66 
38 

6 1 
36 

63 
36 

61 
37 

66 

37 

59 
36 

56 
40 

58 
40 

58 
41 

58 
41 

61 
34 

55 
35 

55 
30 

BUTLER  VALLEr  RANCH 

MAX 
MIN 

58 
36 

59 
32 

65 
28 

68 
31 

65 
33 

66 
37 

69 
42 

54 

40 

59 
34 

59 
42 

67 
36 

73 
38 

71 
35 

68 
38 

64 
43 

55 
47 

52 
35 

59 
42 

58 
38 

65 
39 

68 
44 

60 
35 

66 
35 

63 
35 

69 
36 

59 
33 

55 
33 

54 

35 

58 
31 

60 
30 

61  -9 
36.4 

CALLAHAN 

MAX 
MIN 

48 

36 

50 
27 

52 
26 

52 
26 

57 
45 

60 
32 

54 
42 

48 
28 

50 
31 

SO 
29 

52 
28 

58 
28 

58 
30 

53 
36 

57 
29 

51 
28 

52 
25 

50 
40 

SO 
29 

59 
32 

55 
43 

45 
24 

49 

29 

59 
28 

49 

31 

4  1 

25 

47 

28 

41 

26 

42 

22 

55 
24 

SI  .5 
30.3 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
niN 

6 1 
30 

50 
24 

56 
25 

54 

25 

58 
28 

62 
34 

62 
40 

50 
35 

47 
32 

52 
32 

62 
32 

60 
31 

65 
35 

65 
35 

52 
29 

57 
27 

52 
29 

54 

32 

46 

33 

50 
33 

6  1 
36 

49 

28 

50 
28 

52 
30 

60 

30 

50 
25 

SS  .  7 
30.7 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

60 
44 

63 
40 

64 

40 

68 
38 

65 
39 

69 
40 

70 
43 

60 
41 

58 
42 

63 
44 

7  1 
42 

73 
45 

77 
48 

75 
46 

69 
44 

63 
44 

63 
43 

65 
44 

61 
4  1 

62 
40 

60 
42 

57 
37 

57 
39 

53 
36 

56 
38 

62 
38 

64 

38 

60 
37 

63 
35 

SB 
39 

64  .0 
40  .9 

COVELO 

MAX 
MIN 

59 
35 

55 
28 

65 
28 

6 1 
30 

66 
31 

70 
31 

63 
39 

52 
30 

52 
30 

6 1 
40 

63 
34 

63 
32 

65 
30 

60 
34 

52 
32 

56 
34 

55 
36 

57 
4  1 

54 

31 

60 
30 

56 
41 

49 

27 

S3 
28 

64 

27 

56 
36 

51 
30 

56 
32 

51 
30 

54 

26 

56 
24 

56  .5 
31  .9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

58 
39 

64 

39 

61 
46 

59 
50 

56 
SO 

57 
40 

60 
43 

74 
44 

70 
44 

5S 
46 

54 
47 

55 
38 

55 
44 

59 
41 

58 
46 

64 

38 

58 
44 

53 
39 

56 
48 

DUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

59 
44 

6 1 
43 

67 

39 

66 
39 

64 

39 

66 
41 

69 
45 

SB 
41 

61 
36 

64 

52 

66 
45 

71 
47 

73 
45 

72 
48 

62 
49 

56 
49 

58 
50 

61 
49 

63 
39 

60 
41 

65 
52 

50 
37 

62 
36 

60 
44 

65 
37 

62 
34 

59 
34 

61 
38 

61 
38 

63.2 
42. 4 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

52 
29 

55 
25 

58 
24 

67 
25 

63 
31 

65 
32 

66 
40 

45 
34 

46 

36 

55 
39 

50 
36 

57 
33 

52 
32 

60 
35 

54 

35 

46 

31 

55 
34 

52 
39 

53 
31 

62 
39 

61 
36 

49 

28 

56 
38 

61 
28 

52 
34 

51 
26 

50 
34 

49 

31 

48 

20 

52 
21 

54  .8 
31  .9 

EUREKA  HSO  CI 

MAX 
MIN 

53 
43 

54 
40 

59 
42 

58 
4  ] 

60 
46 

66 
47 

66 
49 

53 
41 

61 
43 

54 
49 

57 
44 

71 
48 

60 
45 

S3 
47 

53 
48 

54 
44 

61 
42 

57 
46 

SB 
44 

67 
45 

64 
43 

57 
39 

59 
47 

67 
45 

54 
44 

54 

40 

54 

45 

54 

39 

55 
40 

59 
41 

58  ■  4 
44  .0 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

5 1 
34 

53 
25 

58 
26 

60 
28 

50 
32 

62 
33 

64 

38 

50 
34 

5 1 
30 

55 
30 

59 
31 

6 1 

32 

59 
30 

6 1 
34 

62 
35 

55 
32 

52 
32 

54 
40 

48 

35 

52 
35 

60 
36 

52 
33 

46 

31 

52 
32 

60 

27 

52 
32 

50 
32 

50 
29 

50 
25 

49 

25 

54.9 

31  .6 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

58 
46 

SB 
43 

58 
40 

59 
39 

55 
41 

60 
43 

60 
45 

58 
42 

58 
39 

6  1 
42 

54 
43 

65 
47 

69 
42 

60 
45 

58 
47 

57 
46 

57 
41 

58 
43 

59 
39 

58 
40 

55 
50 

56 
36 

56 
37 

59 
39 

57 
43 

57 
39 

57 
39 

60 
39 

60 
40 

59.2 
41  .9 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

5 1 
27 

5 1 

22 

58 
20 

S 1 
28 

6 1 
33 

61 
22 

46 

28 

55 

30 

62 
32 

6 1 
29 

6  1 
34 

55 
29 

28 

57 

52 
31 

29 

59 

56 
24 

62 
25 

SO 
24 

5 1 
28 

5 1 
21 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

60 
45 

62 
40 

59 
41 

58 
40 

59 
40 

62 
45 

59 
53 

59 
42 

63 
48 

57 
48 

64 
45 

72 
54 

6? 
47 

59 
45 

55 
42 

59 
46 

57 
42 

63 
49 

6 1 
39 

39 

58 

64 
49 

60 
45 

58 
39 

60 
42 

58 
42 

66 
48 

62 
50 

60  .6 
44.6 

GRATON 

MAX 
MIN 

60 
39 

67 
33 

69 
34 

69 
34 

66 
35 

67 
36 

72 
41 

62 
34 

52 
33 

71 
34 

71 

37 

70 
37 

73 
40 

73 
42 

63 
45 

55 
46 

60 
44 

60 
44 

66 
34 

63 
34 

64 
42 

60 
34 

62 
31 

64 

31 

64 

31 

63 
32 

64 

31 

64 

31 

66 
30 

62 
30 

65  .  1 
36  .0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STB 

MAX 
MIN 

63 
34 

58 
30 

67 
30 

57 
30 

56 
35 

63 
42 

68 
46 

67 
38 

66 
37 

66 
37 

6 1 
38 

60 
42 

60 
41 

64 
42 

40 

50 
40 

50 
40 

57 
39 

57 
40 

56 
40 

5 1 
46 

55 
37 

55 
37 

55 
40 

54 

38 

54 

35 

49 

36 

64 
36 

6 1 
31 

59 
30 

59 .  1 
37.6 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

68 
41 

72 
40 

73 
40 

65 
37 

73 
38 

74 
40 

63 
51 

63 
40 

7  1 
37 

75 
53 

74 

43 

75 
43 

76 
44 

66 
45 

6 1 
47 

62 
43 

62 
48 

65 
48 

65 
41 

63 
42 

6 1 
52 

62 
39 

66 
36 

67 
36 

66 
42 

67 
37 

64 
34 

67 
38 

62 
35 

60 
39 

66  .9 
41  .6 

HILTS 

MAX 
MIN 

48 

33 

56 
22 

60 
34 

62 
37 

55 
40 

53 
29 

29 

56 

SB 
34 

64 

30 

65 
28 

59 
35 

60 
34 

57 
25 

50 
25 

49 

37 

5 1 

30 

56 
29 

56 
25 

46 

25 

50 
31 

58 
28 

50 
33 

48 
24 

5 1 
29 

48 

25 

52 
22 

55 
24 

54  .6 
29  .5 

HOOPR 

MAX 
MIN 

63 
41 

62 
33 

60 
35 

60 
38 

58 
41 

63 
44 

65 
47 

56 
39 

62 
43 

62 
44 

63 
44 

62 
45 

6  1 
47 

63 
43 

63 
43 

54 
47 

55 
45 

55 
4  1 

55 
43 

64 
40 

54 

38 

55 
37 

63 
40 

58 
4  1 

53 
41 

66 
40 

56 
36 

53 
37 

59.4 
41.3 

KENTF lELO 

MAX 
MIN 

65 
44 

64 
42 

65 
39 

62 
39 

63 
39 

65 
44 

62 
51 

64 
40 

63 
40 

63 
53 

64 
45 

69 
50 

7  1 
48 

57 
4B 

6 1 
48 

59 
50 

60 
49 

65 
SO 

60 
42 

6S 
44 

GO 
54 

60 
42 

59 
37 

58 
41 

62 
45 

38 

40 

37 

38 

59 
4  1 

62  .  3 
43.9 

KLAHATH 

MAX 
MIN 

62 
35 

62 
31 

6 1 
35 

64 

36 

6 1 
42 

63 
43 

57 
49 

57 
36 

53 
40 

57 
44 

68 
40 

74 
44 

76 
45 

69 
43 

65 
40 

57 
47 

56 
38 

56 
45 

6 1 
40 

64 
40 

42 

3: 

45 

37 

44 

34 

43 

35 

34 

58 
34 

61.1 
39.9 

LAVA   BEOS   NAT  MONUHENT 

MAX 
MIN 

54 

27 

4  1 

29 

4  1 

23 

40 

27 

52 
27 

60 

20 

43 

31 

48 

31 

55 
29 

60 
36 

57 
32 

56 
34 

60 
29 

56 
27 

59 
28 

53 
31 

4  2 

26 

5  1 
31 

52 
38 

42 

19 

39 
26 

46 
34 

25 

27 

4  7 

20 

23 

19 

50 
21 

49  .9 

27  .5 

nOUNT   HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

4  1 
24 

43 

21 

45 

IB 

50 
IS 

53 
24 

56 
29 

62 
41 

48 

20 

S 1 

22 

53 
22 

55 
22 

56 
24 

60 
21 

60 
27 

58 
24 

56 
22 

56 
20 

55 
IB 

48 

25 

52 
26 

38 

20 

25 

19 

17 

24 

12 

1  3 

51  .2 
22  .6 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

68 
42 

69 
41 

68 
38 

56 
40 

68 
38 

73 
40 

65 
52 

64 

39 

69 
36 

69 
49 

73 
43 

77 
43 

74 
45 

72 
4  1 

64 

50 

SB 
49 

52 

57 
49 

38 

42 

S3 

32 

34 

42 

44 

35 

36 

34 

3S 

63 
36 

66.3 
41  .6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

62 
32 

64 

29 

63 
34 

61 
33 

62 
41 

60 
40 

62 
42 

66 
33 

55 
36 

59 
45 

65 
42 

64 
45 

59 
38 

61 
44 

54 
43 

54 
46 

55 
37 

57 
46 

54 
40 

S3 
39 

54 

38 

62 
39 

44 

36 

44 

37 

43 

36 

37 

57 
32 

58  .5 
39  .0 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

64 

39 

68 
31 

65 
34 

57 
38 

63 
40 

60 
47 

60 
48 

58 
4  1 

49 

4  1 

64 
44 

60 
46 

63 
45 

63 
46 

57 
47 

65 
47 

65 
44 

56 
44 

57 
46 

57 
45 

5 1 
46 

44 

39 

43 

43 

44 

38 

4  1 

35 

39 

47 

38 

58.8 
42.1 

PETAL UHA  F I  RE    STA  2 

MAX 
MIN 

66 
45 

69 
38 

70 
36 

66 
38 

69 
42 

71 
44 

67 
51 

62 
40 

69 
37 

70 
55 

70 
40 

74 
47 

74 
44 

70 
45 

56 
50 

SB 
49 

6 1 
46 

65 
51 

38 

41 

46 

38 

33 

43 

40 

34 

35 

34 

31 

59 
38 

65.4 
41  .7 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

SB 
41 

59 
36 

61 
32 

61 
35 

59 
35 

62 
38 

63 
46 

57 
41 

58 

41 

67 
45 

59 
37 

69 
40 

74 
43 

65 
45 

59 
47 

60 
46 

64 
40 

43 

33 

37 

62 

31 

33 

32 

40 

32 

36 

31 

3? 

57 
34 

61  -0 
38.4 

POTTER    VALLEY  Ph 

MAX 
MIN 

62 
37 

70 
31 

71 
33 

65 
34 

90 
34 

72 
38 

63 
40 

59 
33 

62 
33 

70 
42 

72 
36 

78 
36 

78 
40 

75 
40 

65 
40 

65 
40 

43 

45 

33 

38 

40 

29 

29 

30 

" 

30 

36 

29 

27 

59 
31 

66.0 
35.6 

RICHAROSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

56 
42 

57 
35 

58 
34 

60 
38 

57 
35 

6 1 
38 

65 
38 

55 
38 

55 
36 

52 
36 

58 
43 

59 
43 

42 

42 

42 

41 

40 

42 

41 

40 

40 

38 

38 

37 

38 

38 

40 

S3 
40 

SO 
37 

50 
30 

55  .5 
38.7 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

65 
<3 

68 
40 

70 
35 

6B 
35 

71 
36 

7  1 
37 

59 
4S 

60 
36 

69 
34 

72 
44 

73 
37 

78 
40 

74 
43 

69 
45 

SB 
43 

48 

49 

47 

36 

38 

52 

34 

32 

34 

39 

32 

33 

34 

30 

62 
33 

65  .8 
38  .8 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

64 
47 

67 
44 

68 
43 

64 
42 

65 
42 

68 
46 

66 
54 

61 
45 

64 
42 

65 
58 

66 
49 

70 
51 

73 
51 

68 

50 

58 
53 

58 
36 

60 
51 

62 
52 

62 
44 

64 
48 

59 
55 

60 
44 

63 
40 

61 
45 

64 
44 

63 
42 

67 
42 

60 
40 

62 
42 

59 
30 

63.7 
45  .7 

SANIA  ROSA 

MAX 

MIN 

68 
39 

72 
35 

70 
35 

65 
34 

70 
36 

73 
39 

68 

50 

63 
37 

71 
35 

72 
53 

72 
38 

75 

40 

74 
42 

70 
44 

57 
49 

59 
45 

64 
49 

65 
49 

62 
37 

66 
42 

60 
52 

60 
35 

65 
33 

67 
34 

66 
41 

66 
32 

64 
34 

6S 
33 

64 

31 

60 
37 

66  .4 

SAMYERS   BAR   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

55 
37 

60 
2B 

55 
29 

64 

29 

64 

31 

67 
40 

69 
44 

48 

33 

55 
34 

S3 
40 

62 
33 

64 

35 

67 
33 

67 
34 

66 
32 

62 
31 

59 
34 

52 
41 

52 
39 

62 
36 

60 
36 

SS 
32 

49 

32 

50 
32 

59 
38 

53 
29 

so 

34 

54 

30 

S3 
27 

52 
28 

58.3 
33. 7 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

55 
45 

56 
39 

59 
3B 

66 
40 

61 
41 

65 
45 

67 
49 

54  56 
44  39 

SEE  REF 

58     67  70 
47     46  47 

ERENCE  note; 

69     66  61 
43     44  46 

FOLLOMING  ; 

55     56  59 
47      41  44 

TATION  1NDE> 

56 
44 

62 
44 

65 
53 

SB 
40 

50 
39 

58 
40 

66 
44 

56 
39 

55 
42 

54 
42 

55 
39 

59 
40 

59.8 
43.0 

14 


DRILY  TEMPERATURES 


CNLironNin 

NOVCneCR  1974 


DRY  OF  MONTH 


STflT ION 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

Q 

7 

g 

g 

1 0 

1  2 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

SMfLTER  COVE  nvlRTlON 

HAS 

60 

62 

65 

62 

60 

58 

SB 

SB 

55 

S6 

64 

73 

67 

58 

60 

59 

59 

59 

60 

59 

SB 

57 

59 

63 

SB 

65 

57 

62 

60 

57 

59 

.9 

niN 

47 

*'' 

46 

46 

4S 

49 

49 

48 

43 

56 

45 

46 

45 

47 

46 

46 

46 

49 

4S 

42 

46 

49 

46 

46 

46 

50 

54 

SO 

46 

.9 

soNOno 

MAX 

71 

75 

72 

68 

73 

74 

70 

65 

75 

73 

75 

79 

77 

70 

66 

60 

64 

64 

64 

65 

61 

65 

68 

67 

70 

68 

65 

66 

66 

63 

66 

•  6 

niN 

39 

35 

33 

33 

33 

35 

4S 

35 

32 

SO 

35 

36 

40 

42 

4  1 

47 

47 

47 

34 

39 

51 

37 

30 

32 

3B 

30 

31 

29 

28 

33 

37 

•  3 

TRINI IT  RIVER  MBICM 

nRx 

SI 

56 

60 

63 

62 

61 

60 

51 

50 

51 

62 

59 

60 

62 

63 

61 

56 

51 

64 

54 

54 

54 

50 

49 

55 

SI 

50 

55 

54 

54 

55 

•  8 

niN 

38 

28 

30 

33 

37 

39 

4  I 

37 

3S 

42 

40 

40 

39 

42 

4  1 

40 

39 

40 

33 

35 

38 

29 

32 

36 

39 

36 

34 

30 

31 

29 

36 

.  1 

rULELRRE 

MAX 

46 

49 

52 

54 

56 

60 

52 

46 

48 

54 

60 

60 

61 

58 

58 

SB 

SI 

46 

50 

53 

56 

46 

51 

54 

62 

51 

46 

51 

52 

54 

52 

•  8 

niN 

28 

31 

21 

1 8 

22 

30 

39 

24 

30 

30 

25 

28 

19 

28 

26 

20 

20 

33 

32 

30 

42 

20 

27 

28 

32 

15 

27 

16 

1  4 

21 

25 

.9 

UKIRH 

nRx 

64 

66 

69 

67 

70 

70 

63 

SB 

66 

69 

71 

72 

77 

73 

64 

62 

59 

61 

63 

60 

57 

58 

62 

64 

62 

61 

61 

62 

64 

56 

64 

,  4 

niN 

37 

33 

35 

34 

36 

38 

52 

3S 

35 

5 1 

39 

39 

38 

41 

44 

40 

42 

45 

34 

43 

47 

31 

32 

35 

40 

34 

34 

32 

31 

30 

37 

.9 

MBRM  SPRINGS  OBfi 

nRx 

61 

65 

70 

69 

63 

69 

69 

62 

59 

63 

73 

74 

77 

78 

66 

63 

62 

62 

63 

62 

61 

61 

64 

62 

60 

67 

65 

64 

64 

56 

65 

.2 

niN 

40 

38 

40 

36 

33 

35 

47 

37 

39 

42 

35 

42 

43 

43 

4  1 

43 

43 

42 

37 

39 

47 

34 

37 

36 

34 

34 

42 

36 

36 

36 

38 

.9 

MEHVERVILLE  RBNOER  SIB 

nRx 

52 

56 

59 

65 

61 

63 

62 

51 

48 

62 

63 

60 

63 

66 

62 

54 

48 

62 

SS 

54 

55 

52 

49 

55 

56 

52 

48 

52 

52 

56 

56 

,  4 

niN 

37 

24 

25 

27 

30 

32 

36 

30 

37 

36 

30 

35 

34 

31 

34 

34 

42 

32 

32 

32 

34 

24 

28 

36 

27 

30 

30 

28 

27 

26 

31 

•  3 

HEED  FIRE  OEPBRTMENT 

MAX 

43 

44 

50 

51 

52 

56 

56 

45 

45 

49 

54 

54 

60 

SB 

54 

55 

52 

48 

50 

52 

50 

46 

42 

51 

62 

46 

61 

47 

46 

49 

50 

.  3 

niN 

36 

30 

25 

26 

28 

36 

45 

30 

30 

33 

31 

33 

29 

30 

29 

28 

30 

30 

29 

31 

43 

23 

26 

27 

27 

24 

27 

24 

22 

23 

29 

5 

HILLITS   1  NE 

MRX 

60 

63 

66 

63 

68 

67 

63 

56 

60 

67 

69 

74 

70 

69 

59 

61 

55 

SS 

60 

58 

56 

54 

69 

61 

68 

55 

57 

56 

62 

SB 

61 

.  3 

niN 

31 

28 

30 

30 

33 

35 

47 

29 

29 

36 

37 

35 

37 

39 

42 

42 

37 

44 

37 

35 

35 

30 

30 

30 

38 

33 

36 

30 

28 

28 

34 

.4 

HILLOH   creek    1  NH 

MAX 

66 

64 

S9 

66 

65 

53 

63 

66 

66 

66 

61 

64 

54 

57 

63 

63 

67 

SB 

54 

58 

niN 

35 

27 

34 

37 

40 

36 

34 

36 

36 

37 

40 

36 

39 

34 

37 

34 

29 

35 

35 

28 

YREKB 

MAX 

49 

51 

55 

SS 

S6 

60 

63 

47 

52 

53 

SB 

57 

62 

59 

59 

58 

56 

51 

52 

53 

57 

58 

49 

59 

58 

52 

46 

51 

48 

48 

54 

.5 

niN 

32 

27 

28 

2S 

29 

SB 

38 

29 

34 

35 

31 

32 

30 

34 

30 

27 

28 

32 

31 

31 

33 

25 

27 

29 

29 

25 

26 

24 

21 

23 

29 

.4 

SBCRBnENIO 

ORBINDCE  02 

BOIN  RRNCER  STBIION 

nRx 

42 

47 

54 

55 

56 

58 

53 

47 

59 

57 

66 

64 

66 

63 

64 

59 

55 

46 

52 

SS 

SS 

47 

54 

60 

54 

S7 

48 

47 

55 

56 

55 

•  0 

niN 

33 

26 

21 

26 

25 

30 

30 

24 

28 

27 

30 

29 

31 

33 

31 

32 

30 

35 

29 

30 

33 

19 

22 

30 

23 

23 

25 

21 

22 

28 

27 

.5 

BLIURBS  RANGER  SIBTION 

nAx 

52 

55 

55 

60 

51 

42 

45 

54 

67 

66 

68 

65 

64 

64 

50 

45 

52 

59 

54 

46 

52 

62 

45 

54 

45 

47 

52 

54 

•  5 

niN 

16 

19 

24 

31 

23 

25 

24 

20 

25 

20 

26 

26 

32 

1  7 

30 

28 

25 

42 

1  3 

28 

33 

34 

14 

22 

1  1 

1  3 

1  7 

23 

.6 

AUBURN 

nAx 

53 

61 

61 

63 

65 

65 

68 

57 

59 

63 

66 

71 

75 

78 

71 

64 

55 

68 

60 

62 

68 

54 

57 

60 

64 

60 

63 

59 

59 

64 

63 

.  1 

niN 

43 

39 

39 

40 

42 

43 

44 

40 

39 

4  1 

44 

44 

49 

52 

44 

42 

43 

43 

40 

40 

43 

39 

37 

36 

40 

40 

39 

36 

36 

39 

41 

2 

BUBURN  DBn  PROJECT 

nAx 

54 

60 

59 

61 

82 

63 

60 

SB 

58 

61 

64 

68 

74 

76 

76 

61 

55 

55 

SB 

60 

58 

48 

61 

58 

59 

59 

61 

56 

57 

63 

60 

■  6 

niN 

40 

35 

35 

38 

38 

37 

41 

38 

34 

38 

38 

42 

47 

46 

4  1 

39 

39 

38 

36 

35 

39 

34 

39 

40 

39 

33 

34 

31 

33 

34 

37 

.7 

BLUE  CBNrON  HSO  BP 

nRx 

44 

49 

51 

53 

55 

58 

47 

4B 

53 

57 

67 

68 

70 

66 

63 

58 

54 

42 

55 

53 

47 

43 

55 

56 

49 

56 

SI 

55 

52 

51 

54 

.2 

HIN 

34 

34 

35 

34 

36 

40 

31 

31 

34 

38 

48 

51 

53 

50 

48 

40 

33 

33 

33 

43 

32 

25 

35 

32 

32 

38 

33 

35 

37 

37 

37 

2 

BOHUBN  DBn 

nRx 

43 

53 

S2 

SO 

57 

SO 

49 

55 

58 

57 

65 

67 

63 

57 

55 

54 

48 

51 

54 

48 

40 

54 

57 

50 

56 

52 

53 

52 

SI 

S3 

.5 

niN 

36 

32 

30 

30 

34 

32 

32 

28 

36 

40 

40 

43 

42 

40 

42 

33 

36 

28 

38 

36 

25 

30 

30 

28 

30 

27 

36 

28 

30 

33 

.5 

BRBNNBN  ISLBNO 

nAx 

67 

64 

62 

65 

65 

66 

69 

57 

63 

68 

65 

67 

68 

71 

71 

64 

59 

61 

66 

61 

64 

66 

60 

60 

62 

61 

62 

61 

58 

63 

.g 

niN 

41 

46 

39 

38 

43 

39 

42 

43 

42 

42 

37 

37 

4  1 

44 

45 

44 

49 

45 

42 

39 

42 

40 

32 

32 

40 

33 

35 

27 

32 

39 

.7 

BROOKS  FBRNHBn  RBNCH 

nAx 

63 

67 

67 

68 

70 

67 

64 

71 

72 

76 

78 

65 

58 

63 

67 

63 

64 

60 

62 

64 

60 

61 

64 

62 

67 

65 

65 

.  7 

niN 

43 

44 

37 

37 

38 

36 

31 

35 

37 

40 

40 

39 

49 

46 

33 

35 

51 

31 

30 

29 

40 

31 

31 

37 

28 

28 

36 

•  8 

BURNE  T 

nRx 

46 

48 

55 

58 

59 

61 

59 

SS 

49 

56 

60 

62 

58 

65 

64 

64 

57 

49 

SO 

54 

57 

50 

42 

51 

61 

51 

53 

S3 

S3 

S2 

55 

.  1 

niN 

32 

27 

21 

21 

23 

26 

29 

23 

22 

26 

25 

25 

23 

24 

27 

22 

25 

32- 

23 

22 

43 

25 

20 

24 

32 

29 

22 

25 

16 

28 

25 

.  4 

CBNTON  OBFI 

nRx 

43 

52 

51 

53 

55 

S3 

44 

49 

50 

50 

52 

52 

60 

56 

54 

49 

50 

44 

52 

48 

40 

41 

48 

42 

43 

45 

44 

44 

44 

48 

.6 

niN 

36 

27 

28 

28 

27 

3S 

30 

25 

31 

29 

30 

30 

32 

34 

29 

29 

36 

26 

27 

38 

25 

24 

28 

31 

24 

27 

24 

22 

23 

28 

■  8 

CHESTER 

nRx 

43 

52 

57 

55 

60 

60 

51 

51 

54 

57 

57 

55 

63 

64 

63 

57 

50 

49 

51 

55 

49 

45 

SI 

57 

49 

52 

52 

52 

49 

55 

S3 

•  8 

niN 

35 

27 

26 

23 

25 

25 

37 

26 

22 

28 

23 

25 

26 

28 

32 

28 

22 

36 

21 

23 

36 

22 

21 

22 

29 

21 

22 

21 

19 

19 

25 

.7 

Cmico  university  fbrfi 

nRx 

66 

67 

67 

64 

66 

66 

59 

61 

64 

68 

65 

69 

71 

70 

56 

59 

62 

60 

61 

58 

59 

60 

60 

62 

61 

64 

58 

62 

•  8 

niN 

49 

45 

42 

40 

39 

40 

44 

40 

38 

42 

40 

4  1 

42 

46 

44 

48 

52 

36 

39 

44 

34 

36 

34 

36 

34 

36 

36 

31 

36 

40 

.  1 

ClBRKSBURG 

nAx 

58 

64 

68 

66 

64 

65 

68 

SO 

68 

66 

67 

67 

70 

72 

69 

63 

62 

64 

64 

61 

60 

68 

60 

63 

60 

67 

62 

58 

62 

SB 

63 

•  8 

niN 

45 

35 

34 

36 

36 

40 

44 

40 

36 

36 

35 

41 

43 

46 

43 

40 

36 

39 

39 

39 

45 

32 

35 

34 

40 

33 

32 

33 

29 

34 

37 

.7 

CLEBRLBKE  hICHLBNDS 

nAx 

52 

61 

64 

66 

64 

67 

68 

54 

56 

65 

65 

68 

69 

75 

70 

57 

57 

60 

59 

60 

60 

56 

54 

61 

60 

58 

SB 

57 

62 

59 

6 1 

.  7 

niN 

37 

32 

30 

30 

31 

34 

37 

30 

29 

32 

30 

33 

34 

35 

34 

35 

39 

36 

28 

30 

40 

29 

27 

28 

31 

28 

30 

27 

26 

26 

31 

.6 

COLFBX 

nRx 

58 

59 

59 

61 

63 

65 

62 

58 

61 

65 

72 

77 

77 

71 

69 

59 

55 

5S 

62 

64 

60 

53 

59 

63 

61 

62 

57 

60 

63 

61 

62 

.  4 

niN 

40 

37 

36 

37 

39 

39 

42 

36 

35 

41 

40 

49 

50 

49 

44 

42 

41 

42 

3S 

39 

46 

36 

35 

39 

40 

36 

35 

37 

36 

39 

39 

.7 

COLUSB  2  SSH 

66 

65 

65 

65 

65 

63 

60 

6S 

67 

65 

71 

74 

70 

66 

58 

60 

62 

62 

61 

64 

62 

60 

59 

59 

59 

62 

64 

61 

60 

63 

niN 

48 

43 

40 

39 

38 

41 

49 

39 

35 

38 

37 

40 

42 

43 

47 

45 

48 

44 

36 

37 

48 

32 

32 

31 

4  1 

32 

35 

40 

31 

32 

39 

.  4 

OBVIS  2  hSH  EXP  FBRfl 

57 

62 

63 

65 

66 

67 

67 

57 

60 

66 

67 

68 

72 

74 

69 

56 

52 

60 

66 

62 

63 

61 

57 

59 

60 

61 

62 

59 

61 

60 

62 

•  6 

niN 

SO 

46 

38 

39 

39 

39 

SO 

42 

36 

42 

38 

40 

45 

45 

40 

39 

45 

46 

40 

39 

SO 

36 

33 

34 

43 

33 

33 

33 

31 

33 

39 

9 

DEER  CREEK  F0RE6BT 

nAx 

niN 

Ut    3Ht3L  H 

61 

57 

58 

60 

60 

56 

55 

58 

62 

67 

70 

71 

68 

64 

58 

50 

48 

56 

56 

52 

49 

56 

57 

56 

57 

64 

60 

56 

niN 

40 

33 

39 

33 

34 

35 

43 

33 

31 

36 

37 

42 

4  1 

43 

42 

39 

38 

42 

32 

36 

44 

29 

32 

33 

39 

32 

34 

34 

36 

■  6 

64 

62 

63 

63 

65 

61 

SB 

62 

65 

70 

77 

76 

64 

56 

57 

S7 

59 

63 

57 

55 

60 

64 

60 

62 

57 

60 

63 

61 

62 

niN 

45 

38 

36 

34 

35 

35 

44 

33 

32 

36 

36 

39 

43 

42 

44 

37 

43 

33 

34 

48 

33 

31 

32 

40 

31 

32 

36 

30 

31 

36 

.7 

oomnieville  rbncer  sib 

52 

58 

59 

59 

60 

46 

57 

61 

56 

61 

64 

61 

50 

49 

61 

49 

61 

47 

49 

niN 

31 

30 

28 

29 

29 

32 

32 

29 

31 

33 

34 

35 

30 

29 

28 

30 

28 

23 

28 

27 

£BST  PARK  RESERVOIR 

60 

63 

68 

65 

68 

64 

56 

59 

66 

68 

68 

75 

78 

73 

66 

60 

57 

63 

61 

57 

59 

58 

64 

SB 

57 

63 

58 

64 

62 

63 

•  0 

niN 

36 

43 

34 

35 

33 

'6 

42 

31 

31 

34 

33 

36 

40 

43 

39 

37 

40 

41 

30 

34 

37 

30 

28 

27 

35 

27 

27 

30 

25 

27 

34 

.0 

FBIRFICLO  FIRE  STATION 

66 

65 

67 

67 

68 

66 

59 

65 

69 

68 

69 

72 

73 

68 

61 

59 

61 

68 

62 

63 

62 

61 

61 

60 

65 

63 

59 

62 

53 

64 

•  0 

niN 

47 

40 

39 

40 

40 

4  1 

45 

40 

35 

36 

35 

35 

35 

41 

.3 

fOLSOn  DAM 

HAX 

55 

63 

63 

64 

66 

67 

69 

58 

58 

64 

67 

70 

72 

75 

71 

61 

60 

58 

62 

61 

66 

58 

S3 

60 

60 

61 

61 

59 

59 

62 

62 

.a 

niN 

45 

37 

43 

49 

49 

48 

51 

42 

40 

46 

48 

47 

49 

50 

47 

46 

49 

47 

45 

45 

51 

38 

36 

36 

42 

39 

38 

36 

36 

39 

43 

.8 

ccorceiohn  ranger  sta 

nAi 

46 

53 

55 

55 

57 

59 

60 

49 

54 

61 

61 

69 

71 

65 

64 

55 

55 

61 

66 

61 

54 

57 

55 

58 

4 

niN 

37 

35 

35 

37 

39 

39 

41 

34 

36 

41 

45 

52 

51 

41 

38 

36 

39 

40 

32 

34 

38 

35 

37 

38 

.8 

CRASS  VALLf  NO-  2 

nfix 

48 

56 

59 

59 

62 

64 

6S 

53 

59 

61 

66 

72 

77 

78 

72 

69 

58 

54 

54 

61 

63 

48 

S2 

61 

62 

67 

62 

57 

61 

62 

61 

.  1 

niN 

43 

33 

33 

35 

35 

36 

39 

34 

33 

96 

38 

40 

43 

44 

40 

39 

40 

41 

34 

35 

37 

33 

31 

33 

37 

33 

32 

31 

32 

32 

3« 

.  1 

SEE  reference  notes  FOLlOnINC  S'BTION  INDEX 

15 


DRILY  TEMPERATURES 

DRY  OF  nONTH 


b  1  H  1  I  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  ^ 

1  o 

4 

1  5 

1  6 

1  8 

1 9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

en 

CRIJZLT   ISLBND  REFUM 

nRx 

65 

67 

66 

67 

67 

50 

68 

68 

70 

71 

70 

64 

67 

63 

55 

62 

41 

37 

46 

39 

43 

38 

40 

4  1 

44 

44 

47 

46 

38 

37 

32 

35 

HRRRISON  CULCH  RS 

nflx 

48 

61 

58 

61 

56 

50 

61 

65 

67 

75 

65 

64 

50 

56 

52 

57 

54 

54 

f1 1 N 

36 

24 

29 

31 

35 

30 

29 

30 

30 

34 

31 

27 

30 

26 

27 

25 

25 

26 

HHT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

44 

51 

55 

60 

59 

61 

60 

56 

54 

59 

62 

61 

61 

65 

66 

66 

56 

50 

52 

55 

59 

58 

49 

54 

63 

52 

53 

54 

56 

S3 

56.6 

niN 

3S 

28 

24 

22 

24 

28 

35 

26 

24 

27 

25 

26 

25 

30 

30 

24 

25 

37 

23 

23 

36 

29 

22 

22 

3 1 

20 

25 

23 

1  6 

19 

26  .2 

JESS  VULLET 

MRX 

42 

46 

50 

52 

53 

56 

52 

46 

51 

54 

64 

65 

70 

65 

64 

64 

58 

48 

49 

55 

49 

46 

51 

60 

52 

52 

46 

51 

52 

52 

63.9 

n  I N 

26 

22 

19 

19 

24 

29 

40 

27 

21 

36 

30 

32 

32 

35 

32 

27 

28 

34 

26 

33 

40 

1  7 

22 

32 

32 

1 9 

30 

22 

24 

22 

27  .9 

LBKEPORT 

MAX 

62 

65 

63 

62 

66 

65 

65 

57 

64 

61 

63 

69 

69 

71 

63 

64 

62 

60 

62 

60 

54 

57 

56 

64 

59 

56 

56 

59 

59 

66 

61  .7 

MIN 

30 

25 

28 

29 

29 

32 

42 

26 

26 

43 

30 

32 

33 

33 

31 

32 

38 

39 

27 

38 

40 

24 

24 

28 

32 

24 

26 

23 

24 

27 

30  ■  6 

LBKE  SPfiULDlNG 

nAx 

44 

47 

53 

50 

55 

57 

48 

48 

S3 

56 

63 

64 

53 

53 

55 

43 

50 

53 

43 

53 

56 

56 

49 

53 

52 

52.7 

niN 

3S 

3D 

30 

26 

25 

25 

34 

29 

25 

28 

30 

32 

34 

38 

26 

33 

24 

29 

24 

24 

27 

25 

25 

24 

24 

28 . 2 

nflNZflNITB  LBKE 

nnx 

3S 

32 

41 

48 

49 

51 

50 

40 

38 

49 

50 

58 

61 

58 

61 

58 

55 

48 

37 

46 

52 

40 

40 

49 

51 

40 

49 

38 

46 

45 

47.6 

niN 

29 

25 

28 

27 

26 

28 

32 

25 

24 

27 

28 

30 

32 

32 

31 

31 

26 

3  I 

23 

28 

34 

20 

23 

26 

21 

23 

27 

24 

21 

22 

26  .8 

tIBRKLET  COVE 

nBx 

SS 

63 

65 

66 

64 

68 

66 

59 

63 

68 

67 

68 

72 

73 

70 

63 

56 

61 

54 

61 

54 

57 

56 

60 

58 

61 

61 

60 

65 

59 

63. 2 

n  I N 

45 

42 

40 

39 

39 

40 

43 

40 

36 

38 

40 

39 

42 

43 

4  1 

43 

43 

46 

37 

38 

48 

34 

33 

37 

40 

33 

34 

36 

33 

34 

39  .2 

HBRT5V1LLE 

nRX 

56 

65 

69 

68 

67 

69 

69 

58 

62 

67 

66 

69 

73 

73 

71 

63 

58 

60 

54 

62 

67 

64 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

64  .4 

n[N 

50 

43 

4  1 

37 

43 

39 

S3 

44 

39 

44 

46 

45 

48 

50 

46 

45 

49 

50 

4  1 

4  1 

40 

36 

35 

37 

37 

36 

37 

37 

35 

36 

42.1 

nC  CLOUD 

MAX 

45 

48 

55 

59 

57 

60 

54 

48 

50 

56 

59 

67 

68 

73 

65 

65 

63 

52 

47 

62 

48 

47 

47 

54 

54 

50 

53 

54 

53 

55 

55.3 

n  I N 

28 

27 

27 

24 

26 

32 

34 

26 

27 

32 

28 

30 

29 

30 

29 

29 

27 

33 

28 

27 

28 

25 

21 

27 

29 

25 

26 

26 

22 

23 

27  .5 

n INERBL 

MAX 

41 

44 

47 

50 

51 

53 

56 

41 

40 

47 

51 

59 

62 

65 

59 

59 

60 

47 

39 

48 

50 

41 

37 

46 

51 

42 

48 

45 

46 

49 

49.2 

n  I N 

30 

26 

26 

23 

22 

25 

32 

22 

20 

25 

26 

27 

27 

26 

26 

27 

23 

28 

25 

28 

36 

20 

22 

26 

31 

25 

22 

25 

24 

23 

25  .7 

nOUNI  SHBSTB  HSO  CI 

MAX 

44 

49 

54 

57 

59 

54 

46 

46 

53 

56 

66 

68 

62 

59 

60 

60 

43 

48 

49 

44 

45 

45 

54 

50 

49 

53 

48 

47 

53 

52 

52. 4 

M  I  N 

35 

30 

27 

28 

31 

40 

36 

3 1 

35 

30 

33 

35 

33 

36 

3 1 

32 

29 

33 

26 

34 

35 

27 

28 

36 

28 

25 

28 

24 

23 

26 

30  .8 

NEVBDB  CITY 

MAX 

49 

54 

58 

54 

55 

57 

58 

50 

52 

54 

58 

65 

69 

66 

65 

62 

64 

53 

52 

55 

60 

48 

47 

52 

60 

52 

54 

50 

54 

56 

56.2 

niN 

43 

35 

30 

30 

31 

32 

40 

3  1 

30 

31 

30 

35 

36 

40 

37 

35 

39 

39 

30 

30 

34 

31 

28 

30 

34 

29 

29 

27 

27 

28 

32  .7 

ORLBNO 

MAX 

56 

63 

68 

68 

65 

68 

66 

55 

62 

55 

69 

68 

67 

73 

71 

61 

54 

61 

60 

63 

58 

64 

58 

60 

59 

59 

63 

63 

65 

62 

53. 1 

fllN 

44 

47 

41 

37 

38 

39 

43 

40 

37 

39 

37 

4  I 

43 

44 

43 

46 

48 

48 

36 

38 

42 

31 

33 

33 

44 

33 

35 

38 

32 

3  ] 

39  .4 

OROVILLE 

MAX 

59 

68 

65 

65 

67 

66 

56 

62 

64 

68 

67 

71 

71 

72 

61 

56 

58 

63 

50 

62 

60 

58 

60 

64 

61 

61 

62 

60 

63 

63.1 

M  [  N 

51 

40 

42 

42 

45 

52 

40 

38 

43 

44 

42 

44 

49 

48 

42 

46 

51 

40 

43 

52 

39 

35 

37 

46 

37 

36 

37 

35 

42  .6 

PBRBDISE 

nflx 

55 

59 

63 

60 

58 

60 

62 

53 

57 

59 

62 

66 

70 

73 

70 

60 

60 

51 

50 

57 

59 

52 

52 

57 

61 

55 

59 

56 

62 

60 

59.3 

f1 1  N 

45 

45 

45 

41 

41 

43 

48 

38 

38 

43 

44 

47 

54 

51 

48 

43 

45 

46 

39 

41 

46 

34 

35 

35 

42 

4  1 

40 

41 

41 

42  .7 

PLflCERVILLE 

MAX 

51 

55 

56 

58 

60 

61 

63 

58 

56 

58 

63 

69 

74 

74 

67 

64 

56 

55 

56 

58 

67 

55 

51 

54 

62 

56 

59 

52 

55 

61 

59-9 

n  I N 

39 

34 

35 

36 

36 

36 

39 

36 

34 

37 

37 

40 

43 

42 

40 

40 

43 

45 

33 

33 

40 

34 

31 

33 

39 

33 

33 

34 

31 

33 

36.6 

PLflCERVILLE  IPG 

nBx 

52 

56 

56 

60 

80 

64 

58 

56 

60 

63 

72 

73 

78 

59 

66 

56 

55 

65 

58 

67 

59 

48 

54 

66 

55 

62 

57 

56 

62 

62 

60  .8 

niN 

40 

39 

40 

4  1 

43 

44 

42 

38 

38 

45 

48 

53 

53 

54 

49 

42 

44 

40 

38 

44 

45 

35 

39 

43 

40 

42 

38 

42 

40 

42  .7 

PORTOLfl 

MBX 

niN 

OUlNCr 

nflx 

49 

51 

60 

60 

60 

62 

49 

55 

57 

53 

58 

60 

62 

54 

49 

61 

49 

60 

50 

46 

53 

5S.I 

n  I N 

37 

29 

2 1 

25 

24 

27 

32 

26 

26 

29 

30 

30 

22 

25 

24 

24 

25 

23 

25 

21 

I  I 

25  .5 

RED  BLUFF   HSO  BP 

nflx 

64 

71 

69 

63 

67 

62 

55 

63 

62 

67 

66 

67 

74 

69 

63 

51 

55 

58 

63 

54 

60 

59 

59 

56 

59 

59 

63 

65 

60 

58 

62  .0 

n  I N 

4 1 

49 

42 

39 

40 

42 

45 

4  1 

40 

4  1 

38 

44 

46 

44 

44 

45 

47 

42 

39 

37 

46 

35 

35 

36 

42 

33 

38 

37 

35 

40.7 

REDDING  F IRE  STB  NO  2 

nflx 

63 

67 

71 

64 

70 

62 

58 

62 

66 

70 

68 

75 

80 

71 

71 

57 

56 

62 

64 

57 

57 

59 

62 

58 

61 

60 

64 

66 

63 

61 

64  .2 

n  I N 

43 

47 

45 

4  1 

45 

44 

51 

40 

45 

42 

44 

50 

54 

48 

46 

41 

46 

48 

41 

40 

42 

36 

41 

37 

44 

38 

38 

49 

35 

43.2 

ROCKL IN 

nflx 

58 

63 

64 

66 

65 

66 

70 

60 

59 

64 

66 

68 

69 

74 

70 

63 

57 

58 

63 

59 

67 

50 

57 

60 

62 

60 

62 

57 

59 

59 

62.8 

niN 

39 

34 

37 

39 

38 

39 

47 

38 

34 

37 

38 

36 

4  1 

46 

46 

4  1 

47 

47 

32 

36 

45 

33 

30 

32 

34 

33 

34 

28 

29 

37.5 

SBCRflnENTO  HSO  BP 

nflx 

66 

65 

67 

65 

67 

70 

57 

65 

65 

67 

69 

71 

72 

70 

59 

56 

60 

65 

61 

66 

62 

59 

60 

63 

62 

61 

58 

59 

59 

61 

63.6 

n  I N 

50 

40 

42 

44 

42 

44 

50 

45 

37 

46 

43 

46 

48 

50 

47 

45 

51 

48 

43 

43 

46 

35 

34 

37 

45 

37 

37 

34 

36 

42  .6 

SBCRnnENTO  HSO  CI 

MBX 

64 

66 

67 

65 

67 

71 

58 

51 

65 

68 

69 

72 

73 

70 

58 

56 

62 

65 

62 

68 

63 

58 

63 

64 

62 

64 

58 

61 

60 

63 

64  .  I 

niN 

50 

46 

46 

48 

48 

50 

51 

47 

43 

49 

47 

48 

52 

51 

49 

46 

52 

50 

43 

45 

46 

44 

41 

41 

49 

43 

36 

36 

35 

46  .  1 

SHBSTB  Dfln 

MBX 

54 

58 

63 

64 

63 

63 

61 

58 

58 

63 

66 

64 

66 

1  > 

66 

67 

53 

52 

55 

60 

52 

53 

54 

60 

59 

57 

58 

58 

60 

60 

59  .9 

niN 

46 

48 

5 1 

4  4 

45 

46 

48 

48 

45 

46 

47 

48 

52 

52 

50 

4  1 

42 

47 

43 

45 

43 

40 

41 

42 

45 

46 

48 

42 

43 

45.6 

S lERRB  C I TY 

MBX 

44 

50 

56 

50 

59 

62 

49 

50 

57 

59 

65 

65 

69 

69 

67 

59 

58 

51 

54 

61 

52 

45 

52 

62 

50 

57 

54 

54 

57 

58 

56  .5 

niN 

36 

35 

33 

29 

30 

3 1 

33 

32 

32 

32 

35 

38 

42 

38 

37 

42 

26 

34 

30 

30 

35 

33 

30 

29 

32 

34 

26 

33 

29 

28 

32  .8 

SIERRBVILLE  RANGER  STB 

MBX 

49 

39 

50 

61 

52 

53 

62 

49 

45 

58 

61 

62 

65 

65 

64 

48 

50 

59 

49 

62 

46 

49 

50 

45 

46 

53.6 

MIN 

29 

29 

22 

1 6 

1 8 

I  8 

19 

29 

I  5 

19 

20 

24 

27 

30 

15 

15 

19 

25 

19 

18 

1  7 

22 

16 

12 

16 

20.4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

54 

51 

65 

69 

65 

68 

62 

54 

51 

65 

68 

58 

72 

78 

71 

67 

54 

56 

61 

62 

56 

64 

58 

61 

61 

57 

62 

61 

64 

62 

63.0 

MIN 

40 

43 

37 

37 

38 

38 

42 

33 

35 

36 

38 

39 

4  I 

44 

4  1 

38 

39 

44 

34 

35 

4  I 

31 

32 

30 

32 

31 

31 

30 

28 

30 

36.3 

STRflHBERRY  VALLEY 

MAX 

52 

56 

57 

57 

61 

60 

50 

54 

57 

62 

66 

71 

72 

66 

64 

55 

52 

46 

55 

56 

49 

47 

58 

57 

53 

59 

54 

56 

56 

57.2 

MIN 

34 

32 

35 

34 

30 

3 1 

37 

30 

29 

33 

34 

35 

39 

40 

38 

36 

31 

38 

28 

31 

40 

30 

28 

32 

37 

30 

28 

27 

29 

33.0 

Thin  LAKES 

MAX 

34 

36 

41 

45 

44 

56 

49 

41 

48 

54 

61 

65 

64 

60 

52 

50 

48 

44 

48 

47 

44 

37 

54 

51 

46 

57 

52 

43 

46 

47 

48.8 

MIN 

25 

22 

22 

1 5 

1  7 

2 1 

28 

20 

I  4 

20 

27 

30 

32 

33 

28 

29 

30 

30 

20 

26 

28 

14 

1  4 

20 

23 

21 

34 

20 

16 

20 

23  .4 

VBCAV ILLE 

MAX 

65 

64 

67 

65 

58 

67 

62 

65 

68 

68 

70 

73 

75 

70 

70 

55 

60 

66 

62 

62 

58 

60 

61 

60 

63 

63 

60 

62 

60 

62 

64  .4 

MIN 

*■ 

50 

39 

38 

40 

38 

49 

4  1 

35 

42 

37 

4  1 

43 

44 

41 

44 

43 

46 

39 

40 

40 

33 

34 

34 

42 

33 

31 

35 

32 

32 

39.5 

HHI5KEYT0HN  RES 

MAX 

52 

58 

64 

67 

61 

67 

58 

52 

55 

63 

67 

68 

72 

79 

66 

72 

53 

53 

59 

61 

52 

53 

56 

59 

56 

56 

57 

61 

62 

59 

60.7 

MIN 

" 

40 

'* 

40 

42 

42 

4  4 

40 

42 

4  1 

46 

46 

50 

46 

47 

39 

42 

45 

39 

39 

42 

37 

38 

36 

38 

39 

38 

41 

35 

36 

41.3 

HILL Iflns 

MBX 

53 

62 

66 

67 

64 

66 

64 

59 

59 

65 

67 

65 

71 

73 

68 

60 

54 

56 

63 

62 

59 

63 

57 

60 

59 

59 

59 

65 

60 

60 

62.2 

MIN 

46 

47 

43 

4  1 

41 

39 

44 

39 

38 

40 

36 

42 

44 

46 

45 

44 

45 

45 

36 

38 

45 

36 

36 

34 

34 

34 

34 

32 

32 

30 

39.7 

HILLOHS 

MAX 

56 

65 

69 

69 

66 

69 

65 

56 

62 

66 

69 

68 

71 

76 

71 

62 

53 

50 

62 

64 

58 

65 

60 

61 

59 

60 

61 

65 

67 

64 

64  .0 

MIN 

44 

45 

44 

39 

40 

40 

48 

40 

37 

40 

39 

41 

43 

47 

45 

45 

46 

48 

36 

39 

47 

32 

36 

33 

4  1 

35 

36 

45 

32 

32 

40  .6 

HINTERS 

MBX 

57 

55 

67 

68 

67 

69 

67 

58 

55 

69 

70 

70 

75 

77 

71 

61 

52 

61 

68 

64 

63 

61 

61 

63 

60 

64 

64 

62 

66 

62 

64  .9 

MIN 

49 

50 

4  1 

40 

4  1 

40 

48 

4  1 

39 

i4 

39 

38 

34 

34 

42 

35 

36 

4  1 

33 

35 

4  1.2 

HOOOLBNO    I  MNH 

MBX 

58 

63 

65 

64 

64 

67 

67 

56 

61 

65 

68 

67 

72 

74 

70 

58 

53 

60 

64 

62 

63 

62 

59 

60 

59 

61 

61 

59 

60 

61 

62.8 

MIN 

47 

44 

37 

44 

39 

39 

42 

41 

35 

39 

37 

40 

45 

44 

42 

41 

45 

45 

38 

36 

42 

34 

31 

33 

40 

31 

33 

36 

31 

32 

38-9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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CRLIFORNIR 

NOVEMBER  1974 


DRILY  TEMPERniURES 


COLIFORNtn 

NOVEHBCR  1974 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHEHSI  INTERIOR 
BRSINS  03 

BOCfi 

HBX 

niN 

42 

32 

37 
30 

42 

23 

48 

23 

51 

23 

S3 
22 

63 
24 

49 

32 

43 
24 

54 

25 

59 
23 

64 
24 

66 
25 

69 
27 

66 
28 

64 

21 

52 
23 

60 
27 

47 

21 

51 
2 1 

60 
22 

41 

23 

41 

)v) 

46 

1 9 

60 
2S 

47 

2 1 

51 
20 

SO 
16 

41 

1 5 

50 
16 

52 
23 

BOOI£ 

nAx 
niN 

30 
25 

33 
25 

41 

25 

45 

5 

44 

3 

49 

7 

47 
4 

43 

29 

51 
8 

60 
27 

60 
15 

64 
IB 

64 
24 

54 
24 

S4 

33 

46 

19 

51 

n 

45 

26 

50 
21 

SO 
22 

40 

25 

30 
9 

SO 

-  2 

SI 
9 

47 

27 

61 
10 

46 

27 

44 

6 

47 

2 

43 

3 

47 

16 

BRIOCEPORT 

MAX 

niN 

38 

30 

35 
30 

38 

22 

47 

16 

48 
24 

46 

12 

46 

19 

49 

16 

56 
21 

59 
22 

67 
12 

68 
IS 

68 

22 

66 
22 

65 
13 

53 
1  7 

61 
15 

56 
28 

SS 
1  1 

61 
18 

SI 
32 

38 
20 

54 
8 

64 

10 

S2 
30 

61 
g 

54 

1 2 

50 
1 6 

52 
1 8 

51 
17 

63 
18 

CEDSRVILLE 

HAX 

niN 

44 

34 

36 
32 

50 
28 

51 
22 

53 
21 

55 
26 

60 

37 

50 
26 

45 

22 

52 
31 

S3 
24 

60 
29 

63 
26 

66 
32 

65 
35 

60 
24 

58 
26 

51 
37 

46 

33 

SI 
30 

SB 
34 

52 
22 

41 

21 

50 
27 

62 
33 

43 

18 

48 
24 

45 

IB 

40 

1  5 

45 

21 

51 
26 

CONNER  HEflORIfiL  5T  PK 

MAX 

niN 

40 

20 

34 

21 

39 
14 

48 
1  4 

52 
15 

50 
13 

60 
14 

42 

20 

41 

15 

52 
IS 

57 
15 

6S 
13 

61 
1  3 

65 
15 

64 

18 

60 
1  4 

50 
1  3 

57 
1  3 

56 
20 

60 
22 

54 
24 

45 

20 

43 

20 

47 

20 

57 
24 

47 

22 

49 

22 

50 
1  5 

41 

1 6 

51 

17 

51 
1  7 

DOTLE  5  S5E 

MAX 

niN 

43 

35 

47 

33 

52 
32 

54 

22 

53 
25 

62 
26 

55 
41 

46 

33 

S3 
22 

55 
27 

55 
26 

56 
27 

61 
28 

62 
34 

61 
38 

54 

26 

61 
28 

53 
42 

SI 
22 

63 
27 

58 
38 

SO 
29 

46 

21 

66 
26 

60 
34 

46 

22 

46 

28 

42 

20 

43 

16 

45 

21 

53 
28 

FLEniNC  f ISH  BNO  GBnE 

MAX 

niN 

45 

33 

52 
28 

54 

23 

55 
17 

57 
17 

58 
17 

53 
29 

50 
25 

SI 
19 

57 
24 

54 

20 

55 
20 

60 
22 

61 
25 

63 

32 

5S 
19 

60 
17 

53 
31 

50 
16 

58 
IB 

60 
3S 

46 
24 

46 

1 5 

SB 
IB 

S3 
31 

47 

1  7 

50 
1 9 

43 

1 8 

45 

1  3 

46 

IB 

53 
22 

FORT  BIOHELL 

MAX 

niN 

42 

32 

49 

30 

56 
28 

57 
20 

58 
21 

61 
24 

55 
37 

48 

21 

56 
21 

59 
35 

61 
25 

SB 
27 

67 
25 

66 
30 

66 
32 

62 
19 

60 
21 

SO 
37 

51 
35 

60 
26 

57 
4  1 

52 
24 

43 

13 

63 
23 

54 
34 

50 
16 

48 

25 

46 

16 

49 
1  4 

SI 
13 

SS 
25 

nONO  LAKE 

nAx 
niN 

46 

32 

41 

31 

42 

32 

47 

27 

48 

25 

54 

25 

62 
28 

47 

25 

S3 
2B 

55 
29 

58 
28 

56 
27 

60 
33 

60 
34 

64 

33 

56 
30 

S4 

27 

S7 
35 

47 
24 

S6 
30 

54 

36 

44 

23 

47 

20 

56 
23 

54 

27 

53 
23 

SB 
26 

46 

20 

46 

1  3 

44 

24 

52 
27 

SOUBH  VOLLEY 

MAX 

niN 

40 

31 

35 
30 

39 
28 

45 

21 

52 
20 

50 
22 

60 
25 

40 

23 

42 

23 

51 
23 

58 
23 

65 
25 

64 

27 

65 
27 

63 
29 

63 
25 

55 
22 

55 
15 

44 

20 

52 
21 

54 

35 

35 
17 

36 
10 

42 

1 1 

55 
29 

43 

12 

48 

1  3 

47 
1  4 

45 

I  3 

50 
14 

49 

21 

SU5BNV1LLE  AIRPORT 

MAX 

niN 

44 

34 

59 
29 

50 
23 

50 
22 

52 
23 

56 
23 

48 

22 

46 
34 

52 
22 

54 

22 

54 
24 

26 

66 
25 

61 
36 

50 

51 
34 

47 

20 

57 
22 

56 
34 

45 

27 

45 

17 

50 
24 

56 
30 

45 

21 

48 

1  9 

SI 
25 

TBMOE  CITT 

MBX 

niN 

48 

32 

34 

26 

38 
24 

44 

26 

45 

25 

48 

27 

55 
32 

42 

29 

42 

26 

50 
25 

52 
26 

52 
27 

52 
29 

S3 
31 

60 
33 

55 
29 

47 

27 

52 
29 

46 
24 

47 

28 

S3 
31 

37 
19 

41 

20 

42 

27 

51 
29 

42 

13 

44 

22 

47 

19 

45 

20 

48 

21 

47 

26 

TBHOE    VOLLET   FBB  BP 

HBX 

niN 

35 
31 

37 
27 

41 

23 

45 

21 

46 
24 

57 
22 

49 

30 

41 

20 

50 
20 

55 
23 

56 
23 

58 
24 

59 
26 

63 
23 

61 
28 

49 

25 

56 
21 

49 
24 

49 

20 

57 
21 

49 

30 

37 
13 

42 

13 

S3 
12 

SI 
25 

47 

19 

47 

23 

41 

16 

45 

IS 

50 
13 

49 

22 

T  ERMO 

flAX 

niN 

38 
31 

4? 

20 

51 
16 

51 
13 

55 
14 

60 
20 

50 
35 

44 

24 

SI 
19 

55 
28 

62 
21 

63 
23 

68 
19 

66 
24 

62 
27 

60 
14 

SB 
15 

44 

32 

49 

15 

56 
24 

47 

40 

12 

51 
1  1 

59 
23 

48 

29 

47 

13 

44 

21 

42 

17 

46 

16 

43 

16 

52 
20. 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

tlAX 

niN 

41 

31 

37 
31 

40 

25 

47 

21 

49 

23 

47 

20 

51 
23 

42 

31 

39 
23 

48 
24 

S3 
22 

61 
22 

60 
26 

62 
27 

60 
31 

58 
24 

51 
21 

52 
24 

42 

1 B 

46 

21 

53 
22 

37 
20 

SO 
16 

53 
20 

48 

25 

40 

1  7 

46 

20 

45 

1 5 

37 
I  1 

46 

13 

48. 

22 . 

HOOOFORDS 

■          •  ■ 

tlAX 

niN 

39 
24 

37 
23 

33 
23 

47 

20 

51 
20 

59 
27 

57 
22 

47 
24 

46 

20 

59 
29 

52 
28 

62 
32 

66 
31 

69 
33 

53 
35 

60 
24 

62 
24 

56 
37 

48 

I  B 

62 
IB 

53 
26 

45 

1  9 

54 

15 

62 
18 

SO 
26 

43 

13 

S6 
25 

42 

15 

38 
1  4 

40 

18 

52 
23 

CENTRAL  COAST 
ORAINACE  0« 

BEN  LOMONO  4 

nAx 
niN 

65 
43 

65 
33 

70 
33 

73 
36 

70 
35 

76 
37 

58 
4  1 

67 
4  1 

71 
33 

75 
42 

81 

37 

81 
4  1 

79 
4  1 

74 
46 

66 
45 

57 
47 

64 
49 

67 
48 

66 
36 

66 
42 

58 
46 

62 
37 

66 
31 

66 
3  J 

66 
43 

68 
34 

66 
35 

69 
33 

69 
31 

64 

38 

68. 
38  ■ 

BERKELEY 

nAx 

tllN 

61 
47 

63 
47 

62 
46 

60 
47 

62 
46 

67 
47 

61 
50 

59 
45 

62 
46 

65 
54 

66 
50 

69 
54 

72 
56 

61 
53 

56 
53 

60 
50 

61 
50 

62 

51, 

61 
46 

66 
51 

60 
52 

60 
45 

64 
44 

67 
46 

62 
46 

64 
46 

60 
45 

63 
46 

62 
47 

59 
47 

62. 
48  • 

BURLlNGfltlE 

HAX 

tllN 

62 
49 

62 
4  I 

65 
42 

67 
4  1 

64 
45 

65 
42 

67 
54 

69 
46 

66 
49 

68 

51 

S7 
S2 

56 
52 

60 
52 

62 
49 

62 
42 

65 
46 

63 
55 

58 
46 

35 

61 

63 
47 

62 
39 

59 
42 

60 
38 

63 
38 

58 
42 

62. 
45 . 

CBRnEL  VBLLE' 

nAx 
n  I N 

CROCKETT 

HAX 

niN 

59 
46 

65 
44 

67 
42 

68 
43 

62 
42 

63 
42 

67 
42 

62 
43 

61 
4  1 

66 
45 

66 
49 

69 

52 

72 
49 

63 
52 

56 
SO 

58 
51 

61 
52 

63 
42 

63 
44 

61 
49 

61 
40 

59 
33 

60 
42 

65 
39 

61 
42 

61 
34 

57 
39 

62. 
4  4  . 

OIL  ROT 

MAX 
rtiN 

60 
SO 

63 
37 

65 
37 

69 
39 

69 
4  1 

70 
39 

75 
44 

64 
44 

65 
36 

67 
40 

64 
43 

75 
43 

76 
46 

78 
48 

73 
48 

66 
52 

58 
52 

62 
47 

66 
39 

64 

39 

74 
49 

62 
38 

60 
33 

64 

33 

70 
47 

63 
35 

67 
39 

60 
32 

65 
32 

70 
35 

66. 
4  1  ■ 

HALF  nOON  BAT 

HAX 

niN 

60 
45 

65 
40 

63 
4  1 

60 
4  1 

62 
40 

64 
42 

61 
49 

59 
42 

61 
40 

66 
52 

70 
52 

76 
56 

73 
54 

58 

SO 

57 
51 

55 
50 

60 
45 

SB 
SO 

58 
44 

62 
50 

60 
53 

SB 
47 

64 
40 

66 
48 

59 
44 

63 
45 

60 
40 

64 
4  1 

64 
46 

61 
4B 

62. 
46 . 

MOLLISTER  1  SH 

nAx 
niN 

KING  CITr 

MAX 

niN 

64 

33 

70 
38 

70 
40 

75 
38 

76 
45 

65 
38 

86 
38 

84 

39 

76 
42 

63 
46 

66 
37 

67 
30 

73 
41 

63 
50 

60 
36 

61 
4  1 

66 
28 

68 

35 

66 
32 

74 

26 

L  1VERH0RE  COUNTY  F  D 

HAX 
MIN 

65 
46 

66 
39 

69 
34 

67 
34 

71 
35 

74 

36 

69 
46 

64 
4  1 

67 
32 

69 
43 

68 
39 

72 
39 

78 
43 

74 
45 

68 
46 

57 
46 

62 
47 

65 
47 

62 
34 

71 
40 

62 
48 

59 
35 

63 
29 

71 
29 

67 
33 

66 
40 

64 

30 

67 
34 

64 

27 

63 
30 

66. 
36  . 

LOS  GBTOS 

MAX 

rt  [  N 

62 
43 

64 

36 

6B 
36 

65 
36 

68 
38 

74 

38 

66 
47 

61 
45 

65 
36 

65 
37 

71 
40 

73 

4  1 

75 
45 

68 
48 

65 
44 

58 
48 

62 
50 

64 
49 

62 
38 

67 
42 

60 
56 

58 
36 

64 

33 

72 
34 

62 
43 

63 
34 

60 
34 

64 

36 

62 
32 

64 

39 

65. 
40  . 

HBRTINEZ   MATER  PLANT 

MAX 
niN 

6S 
47 

66 
40 

66 
37 

66 
37 

67 

40 

66 
39 

65 
49 

63 
39 

68 

37 

66 
49 

67 
48 

66 

44 

70 
4S 

70 
47 

62 
45 

61 
49 

6? 
50 

65 
40 

64 
40 

63 
44 

62 
53 

59 
44 

60 
36 

59 
42 

62 
42 

61 
37 

60 
39 

61 
37 

61 
37 

59 
37 

63. 
42 . 

nONIEREY 

HAX 

n  [  N 

60 
51 

63 
44 

66 
44 

63 
45 

67 

44 

72 
47 

63 
50 

62 
44 

64 
43 

68 
48 

78 
46 

75 
58 

12 
50 

58 
49 

57 
51 

57 
SO 

60 
49 

62 
46 

65 
42 

65 
49 

63 
S3 

SB 
43 

63 
41 

66 
46 

61 
47 

62 
39 

59 
4  I 

64 
43 

66 
44 

62 
46 

64  . 
46  . 

nONTCRCY  FAA  AP 

riAx 
n  1 N 

59 

55 

63 
46 

66 
45 

61 
47 

67 
45 

73 
48 

70 
50 

61 
46 

62 
42 

64 
44 

78 
44 

77 
55 

70 
50 

60 
50 

S3 
52 

58 
54 

61 
54 

62 
53 

67 
45 

6S 
51 

64 

S8 

58 
43 

64 
40 

65 
44 

64 
48 

62 
39 

66 
44 

64 
45 

66 
44 

64 
45 

64  . 
47  . 

nORRO  BAY  F IRE  OEPT 

nAx 

62 
47 

61 
4  I 

63 

63 
42 

61 
42 

72 

49 

72 
44 

67 
45 

67 
45 

70 
SO 

75 
52 

82 

51 

73 
48 

68 

SI 

54 
48 

64 
47 

60 
47 

64 
48 

65 
49 

70 
47 

65 
50 

60 
45 

62 
46 

69 
40 

70 
40 

70 
48 

65 
40 

66 
4  1 

62 

40 

63 
40 

66. 
4S  . 

nOuNT  OIBBLO  N  GATE 

HAX 
niN 

51 
39 

50 
34 

56 
45 

65 
40 

67 
38 

68 
51 

70 
50 

56 
42 

62 
4  1 

68 
47 

68 
46 

69 
45 

72 
48 

75 
49 

76 
46 

66 
47 

68 
40 

59 
40 

S8 
40 

59 
39 

61 
39 

68 
38 

55 
33 

63 
40 

66 
40 

61 
42 

63 
37 

62 
41 

61 
40 

62 
43 

63  . 
42. 

HOONT  nANlLlON 

ra* 

n\H 

41 

36 

48 

32 

53 
37 

52 
41 

56 
31 

61 
44 

53 
36 

44 

35 

S3 
38 

59 
44 

70 
54 

70 
58 

71 
SB 

65 
56 

66 
48 

56 
37 

S3 
36 

45 
38 

S3 
37 

56 
39 

50 
39 

40 

36 

56 
34 

S8 
42 

53 
35 

55 
)B 

SI 
39 

57 
43 

SS. 
40. 

NACiniENro  DBn 

KAX 

niN 

63 
45 

65 
40 

65 
39 

68 

39 

70 
41 

70 
40 

75 
38 

70 
39 

65 
39 

69 
37 

73 
38 

79 
42 

84 
44 

82 
46 

SI 
46 

70 
44 

57 
42 

66 
40 

68 

39 

68 
42 

66 
48 

S7 
40 

60 
34 

66 
36 

73 
35 

67 
39 

68 
38 

65 
39 

66 
36 

69 

37 

SB. 
40. 

NEmBRK 

RAX 

niN 

59 
50 

62 
44 

63 
44 

63 
45 

62 
45 

64 
46 

68 
49 

63 
46 

60 
42 

64 
48 

64 
47 

68 
49 

69 
52 

72 
SO 

62 
S3 

58 
54 

56 
S2 

61 
S2 

62 
4S 

60 
48 

66 
&4 

60 
44 

57 
4| 

60 
41 

69 
44 

62 
43 

62 
44 

SB 
42 

62 
40 

60 
44 

62. 
46. 

SEE  REFERENCE  NOUS  FOILOmINC  S'O'ION  INDEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 1 

I  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

OHKLBNO  HSO  BP 

HBX 

66 
SI 

67 
48 

67 
48 

63 
49 

66 
49 

70 
48 

63 
S4 

64 

49 

64 
45 

64 
54 

70 
49 

70 
56 

73 
S6 

61 
56 

59 
56 

59 
55 

62 
56 

63 
55 

63 
47 

67 
51 

63 
55 

61 
46 

61 
45 

65 
43 

67 
48 

63 
43 

61 
45 

66 
42 

65 
44 

61 
44 

64  .5 
49.6 

ORKLflNO  nusEun 

MAX 

65 
50 

65 
45 

67 
45 

62 
46 

65 
47 

69 
47 

59 
54 

63 
46 

66 
42 

68 

56 

71 
SO 

71 
53 

72 
54 

60 
55 

S5 
54 

58 
53 

61 
53 

64 

52 

61 
45 

67 
48 

61 
54 

59 
45 

64 
41 

67 
43 

64 
47 

63 
43 

61 
42 

64 
41 

63 
40 

62 
43 

63  .9 
47.8 

PBLO  BLTO  JR.  nuSEUn 

MAX 

58 
<S 

62 
38 

62 
38 

6S 
39 

62 
40 

65 
40 

67 
46 

63 
42 

61 
37 

64 

42 

64 

42 

67 
45 

70 
46 

70 
50 

61 
47 

60 
52 

58 
52 

61 
50 

64 
41 

60 
45 

65 
49 

63 
40 

57 
35 

61 

35 

69 
44 

60 
37 

62 
35 

57 
35 

62 
34 

59 

37 

62.6 
41  .9 

PfiSO  R08LES 

Max 

66 
A3 

61 
33 

70 
30 

68 
31 

70 
31 

73 
31 

74 

32 

6S 
38 

68 
32 

67 
33 

80 
33 

85 
33 

84 

38 

80 
33 

78 
4  1 

55 
45 

66 
39 

68 
33 

66 
34 

68 
39 

59 
51 

61 
40 

60 
34 

62 
31 

66 
25 

70 
30 

68 
33 

66 
31 

71 
25 

61 
35 

68  .9 
34  .6 

ppsa  ROBLES  Fsn  bp 

MBX 

63 
45 

63 
37 

66 
33 

66 
35 

68 
38 

74 
36 

71 
37 

66 
40 

68 
32 

69 
37 

78 
36 

82 
36 

82 
40 

79 
45 

67 
47 

5F 
44 

64 
40 

66 
34 

65 
32 

65 
41 

58 
47 

58 
36 

62 
31 

72 
29 

65 
30 

67 
32 

62 
34 

64 

30 

68 

27 

59 
35 

67  ,  1 
36  .5 

P1SNBCLE5  NBI  flONUMENT 

MBX 

60 
45 

58 
32 

64 

33 

69 
35 

68 

35 

70 
36 

74 

40 

72 
45 

62 
34 

62 
35 

74 

36 

81 
40 

85 
43 

81 
51 

79 
45 

68 
40 

58 
44 

64 

39 

60 
35 

67 
40 

69 
49 

57 
37 

54 

31 

69 
31 

73 
38 

63 

31 

69 
33 

65 
31 

68 
30 

73 
32 

67.9 
37  .5 

PISnO  BEBCH 

MBX 

64 

50 

64 

42 

6S 
44 

64 
42 

72 
44 

72 
47 

67 
46 

68 
49 

72 
48 

76 
52 

80 
50 

7S 
S3 

72 
52 

62 
54 

68 
48 

63 
43 

70 
45 

69 
46 

75 
52 

70 
46 

71 
51 

62 
48 

75 
45 

76 
45 

72 
40 

67 
47 

65 
42 

68 
45 

68 
42 

64 
42 

69  .2 
46  .7 

POINT  PIE0RB5  BLBNCBS 

MBX 

60 
52 

61 
54 

62 
52 

60 
55 

61 
52 

64 

57 

58 
52 

60 
56 

60 
52 

61 
52 

65 
53 

64 

60 

60 
55 

56 
54 

60 
47 

57 
48 

59 
52 

62 
46 

64 
48 

60 
51 

60 
53 

58 
45 

60 
47 

65 
47 

64 
49 

63 
50 

61 
46 

61 
49 

62 
45 

62 
48 

61  .0 
SO  .9 

PORT  CHICBCO  NflvBL  DEP 

MBX 

65 
45 

65 
38 

67 
37 

65 
37 

64 
41 

65 
40 

69 
39 

70 
38 

67 
36 

59 
45 

67 
41 

70 
55 

73 
46 

59 
46 

62 
56 

62 
S5 

63 
50 

6S 
51 

63 
40 

64 

46 

64 

53 

S9 
38 

62 
32 

60 
34 

65 
39 

62 
33 

69 
34 

61 
38 

63 
33 

60 
34 

65  -0 
41  .7 

PRIEST  VBLLET 

MBX 

58 
40 

57 
29 

64 

27 

62 
29 

62 
28 

71 
28 

61 
31 

60 
31 

65 
25 

64 

29 

72 
29 

83 
32 

75 
35 

77 
38 

70 
30 

69 
33 

61 
40 

60 
30 

56 
25 

70 
32 

56 
48 

55 
32 

57 
23 

72 
23 

61 
28 

70 
24 

61 
24 

59 
23 

61 
22 

60 
24 

64  .3 

29.7 

REDHOOD  CITY 

MBX 
M  I  N 

55 
42 

66 
38 

69 
38 

66 
38 

68 
38 

70 
40 

65 
49 

65 
40 

66 
36 

65 
50 

70 
48 

72 
45 

75 
45 

69 
48 

63 
47 

58 
50 

65 
51 

68 

51 

62 
39 

67 
40 

65 
52 

63 
40 

65 
35 

70 
34 

64 
43 

66 
36 

62 
36 

66 
35 

63 
33 

62 
37 

66  .0 
41  .8 

RICMMONO 

MAX 

65 
47 

68 
44 

68 
43 

66 
41 

68 
44 

68 
46 

62 
52 

65 
46 

66 
42 

67 
55 

68 
48 

71 
57 

74 

52 

65 
51 

58 
52 

60 
50 

62 
51 

64 

50 

63 
44 

68 
46 

61 
52 

59 
43 

62 
39 

68 
44 

62 
46 

63 
39 

60 
41 

64 

38 

59 
41 

62 
40 

64  .5 
46  .  1 

SBINT   HBRrS  COLLEGE 

MBX 
M  I  N 

69 
38 

68 
40 

68 
33 

69 
41 

67 
40 

65 
37 

59 
48 

60 
39 

60 
38 

63 
42 

63 
37 

66 
45 

70 
45 

68 
46 

69 
45 

66 
45 

64 
45 

63 
46 

58 
35 

61 
39 

57 
49 

58 
45 

60 
43 

64 

32 

65 
36 

59 
32 

59 
33 

59 
30 

65 
31 

57 
32 

63  ■  3 
39.6 

SBL  INflS  3  E 

MBX 

62 
40 

66 
41 

68 
41 

64 
42 

70 
39 

77 
46 

67 
45 

52 
43 

65 
48 

73 
47 

81 
49 

83 
53 

78 
46 

63 
50 

61 
50 

58 
51 

62 
52 

65 
47 

70 
39 

73 
50 

59 
39 

69 
35 

70 
43 

65 
44 

67 
35 

60 
36 

68 
34 

72 
4  1 

64 

38 

60 

67  . 4 
43.5 

SBLINflS  FBB  BP 

MBX 
M  1  N 

62 
52 

66 
42 

68 
43 

66 
43 

70 
40 

76 
47 

66 
47 

62 
47 

66 
39 

74 
45 

81 
SO 

82 
54 

79 
49 

62 
52 

61 
52 

59 
53 

62 
47 

65 
47 

69 
40 

75 
52 

63 
47 

60 
41 

68 
38 

70 
45 

65 
43 

67 
41 

38 

69 
39 

72 
45 

70 

68  ■  1 
4S  .4 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

MBX 

63 
52 

63 
SI 

62 
52 

65 
50 

65 
47 

67 
47 

61 
51 

59 
43 

61 
47 

67 
54 

70 
49 

71 
54 

65 
52 

57 
SI 

55 
51 

58 
51 

58 
49 

59 
48 

60 
42 

62 
47 

60 
53 

56 
43 

53 
4  1 

68 
46 

60 
45 

57 
41 

64 
4  1 

64 
48 

65 
4  1 

60 

61  .8 
47  .7 

SBN   FRBNCISCO   HSO  BP 

MBX 
M  I  N 

62 
49 

64 
46 

65 
43 

60 
44 

65 
43 

67 
44 

62 
51 

61 
43 

54 
4  1 

64 

50 

67 
47 

70 
47 

70 
51 

58 
52 

55 
52 

56 
52 

60 
51 

61 

50 

60 
43 

64 

46 

60 
SO 

57 
44 

61 
40 

64 

39 

62 
46 

61 
41 

58 
4  1 

62 
39 

59 
39 

60 

62  -0 
45  .5 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

MAX 
M  I  N 

62 
51 

63 
51 

65 
50 

60 
49 

65 
50 

70 
51 

60 
53 

61 
52 

64 
49 

65 
55 

70 
54 

71 
56 

72 
54 

57 
52 

54 

52 

57 
52 

60 
52 

59 
S3 

60 
50 

65 
52 

60 
SO 

59 
48 

62 
48 

65 
50 

62 
52 

62 
49 

59 
48 

62 
48 

60 
48 

59 

62  . 3 

50  .9 

SBN  CREGORIO  2  SE 

MAX 
M  I N 

59 
44 

61 
35 

61 
3S 

60 
38 

62 
38 

66 
38 

50 
46 

58 
38 

61 
35 

68 
45 

74 

51 

75 
49 

72 
48 

56 
48 

55 
51 

55 
50 

60 
45 

60 
46 

60 
37 

65 
44 

59 
48 

56 
37 

62 
34 

68 
38 

58 
41 

62 
38 

SS 
35 

62 
36 

66 
38 

61 

61  .9 
41  .6 

SBN  JOSE 

MAX 

62 
49 

66 
39 

63 
40 

63 
40 

64 
41 

69 
41 

65 
52 

60 
47 

64 
40 

62 
39 

69 
38 

70 
44 

71 
46 

68 
51 

60 
51 

50 
51 

59 
52 

62 
50 

61 
40 

69 
45 

60 
52 

58 
40 

60 
35 

74 

36 

68 
46 

61 
37 

59 
37 

55 
31 

61 
3S 

59 

63.7 
42  .7 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

MBX 
MIN 

61 
48 

60 
4  I 

65 
40 

70 
42 

65 
41 

69 
36 

78 
43 

72 
43 

65 
43 

68 
51 

75 
46 

83 
SO 

81 
49 

80 
48 

66 
47 

64 
47 

66 
50 

66 
50 

68 

50 

67 
49 

69 
50 

58 
48 

59 
46 

68 
40 

75 
40 

67 
SO 

71 
43 

67 
31 

67 
39 

63 
39 

68  . 4 
44  .7 

SBN  riBTEO 

MBX 
MIN 

47 

46 

42 

43 

46 

4  1 

53 

47 

40 

54 

57 

48 

51 

55 

53 

52 

54 

55 

44 

66 
46 

68 

50 

59 
48 

64 
41 

66 

39 

69 
48 

64 

39 

60 
43 

67 
45 

65 
39 

60 
42 

65  ■  4 
46  .9 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSITY 

MBX 
M  1  N 

45 

37 

38 

40 

39 

39 

49 

43 

37 

49 

40 

41 

44 

48 

48 

49 

49 

47 

38 

43 

60 
49 

55 
38 

68 
35 

64 
44 

56 
37 

55 
35 

57 
34 

60 
37 

61  .4 
4  1  .9 

SBNTB  CRUZ 

MBX 
MIN 

64 

42 

64 

35 

65 
37 

68 
38 

65 
38 

74 

39 

68 
43 

63 
43 

65 
35 

70 
43 

80 
42 

80 
44 

77 
45 

64 
48 

64 

46 

64 
49 

63 

50 

66 
48 

63 
39 

65 
44 

63 
52 

64 

37 

65 
34 

57 
34 

53 
41 

64 

35 

59 
37 

66 
3S 

69 
34 

68 
4  1 

66  .7 
40.9 

UPR  SBN  LEBNDRO  FILTER 

MBX 
MIN 

HBLNUT  CREEr<  2  ESE 

MAX 

HBTSONVILLE  HBTERHORKS 

MBX 
M  I  N 

60 
46 

64 

39 

63 
40 

62 
41 

63 
4  1 

67 
41 

74 

45 

61 
43 

62 
38 

53 
43 

70 
47 

72 
48 

73 
47 

77 
50 

59 
51 

60 
52 

56 
51 

62 
47 

65 
40 

64 
44 

66 
52 

61 
38 

58 
37 

65 
37 

67 
43 

63 
40 

64 

32 

59 
37 

65 
36 

59 
4  1 

64  .S 
42  .9 

HOOOSIOE  FIRE  SIB  1 

MBX 
M  1  N 

63 
41 

66 
35 

70 
35 

67 
36 

lO 
35 

74 

38 

62 
46 

63 
37 

69 
34 

67 
45 

72 
39 

74 

4  1 

77 
43 

70 
48 

65 
42 

57 
45 

63 

50 

69 
49 

60 
36 

66 
4  1 

59 
52 

60 
38 

66 
33 

71 
32 

63 
4  1 

66 
34 

61 
32 

66 
31 

69 
30 

59 
36 

66  .  1 
39  .2 

SBN  JOBQUIN 

DRBINBGE  05 

BNTIOCH  F IBREBOBRO  ML 

MAX 
M  I  N 

60 
42 

68 
50 

66 
47 

67 
4  1 

67 
42 

66 
42 

69 
46 

63 
49 

62 
38 

66 
47 

65 
40 

69 
43 

72 
48 

66 
45 

66 
42 

60 
50 

61 
47 

64 
46 

62 
4  1 

62 
4  1 

62 
43 

60 
29 

62 
33 

62 
38 

67 
37 

64 

39 

60 
39 

62 
35 

56 
37 

42  .0 

BNTioCM  Pumping  pl  3 

MBX 
M  I  N 

66 
44 

64 
46 

72 
40 

58 
38 

68 
38 

68 
37 

68 
44 

64 
43 

64 
40 

68 
44 

68 
42 

66 
42 

70 
44 

72 
46 

70 
44 

66 
42 

60 
48 

62 
46 

66 
40 

62 
38 

62 
44 

64 
42 

60 
32 

61 
34 

60 
38 

62 
34 

64 
34 

58 
34 

62 
30 

58 
34 

40  .  1 

ASM  MOUNTAIN 

MAX 
M  I  N 

53 
45 

56 
39 

57 
39 

64 
40 

64 

33 

64 
40 

69 
46 

77 
46 

62 
42 

62 
42 

65 
43 

73 
45 

80 
49 

77 
50 

79 
46 

70 
45 

63 
51 

57 
46 

60 
46 

61 

44 

60 
49 

63 
43 

56 
37 

62 
38 

78 
41 

65 
37 

66 
39 

64 

37 

61 
37 

67 
4  1 

42.7 

AUBERRT    I  NH 

MBX 
M  I  N 

54 
43 

55 
42 

60 
38 

60 
41 

62 
40 

63 
42 

69 
48 

58 
40 

54 
41 

61 
39 

69 
44 

75 
SI 

74 

52 

71 
50 

64 
47 

60 
45 

53 
46 

56 
40 

57 
39 

72 
43 

62 
45 

53 
36 

57 
35 

66 
42 

62 
42 

63 
39 

61 
41 

60 
35 

62 
40 

62 
43 

42.3 

BBKERSF IELO  mSO  AP 

MAX 
MIN 

58 
53 

65 
50 

67 
47 

67 
46 

65 
46 

71 
48 

79 
47 

51 
S3 

55 
46 

69 
47 

73 
46 

79 
49 

73 
49 

7S 
51 

68 
46 

62 
50 

58 
S3 

64 
48 

65 
44 

79 
47 

68 
57 

58 
47 

62 
40 

76 
40 

65 
38 

64 
42 

62 
40 

58 
41 

71 
39 

66 

36 

46.2 

BRlCM  power  MOUSE 

MAX 
MIN 

53 
46 

55 
39 

59 
40 

61 
41 

60 
42 

63 
43 

69 
46 

62 
46 

56 
43 

58 
42 

64 
45 

66 
SO 

66 
SO 

65 
51 

64 
46 

60 
46 

58 
47 

56 
46 

57 
46 

64 
45 

64 

51 

51 
42 

52 
39 

62 
44 

61 
42 

55 
38 

55 
4  1 

54 

36 

55 
39 

56 
41 

43.8 

BLACKmELLS  corner  2HNH 

MAX 
MIN 

59 

38 

63 
37 

63 
40 

62 
40 

67 
40 

77 
42 

60 
44 

62 
39 

65 
38 

66 
40 

70 
45 

69 
46 

71 
50 

68 
44 

61 
43 

58 
47 

64 

40 

61 
38 

74 
42 

63 

55 

57 
40 

57 
33 

68 
34 

65 
38 

61 
35 

58 
35 

55 
33 

59 
33 

66 
33 

63  8 
40  .  1 

BuTTONHlLLOH 

MAX 
MIN 

64 
47 

62 
40 

64 

35 

67 
35 

68 
37 

65 
37 

■  70 
36 

72 
38 

69 
41 

65 
36 

69 
36 

70 
36 

73 
41 

73 
41 

74 
41 

68 
43 

60 
48 

59 
39 

63 
41 

65 
40 

74 
47 

66 
44 

60 
33 

62 
28 

73 
32 

65 
36 

64 

32 

61 
40 

56 
29 

61 
31 

66.1 
38.0 

cblbverrs  big  trees 

MAX 
MIN 

41 

29 

43 

28 

49 

28 

49 

27 

51 
28 

56 
29 

56 
30 

45 

29 

SEE 

48 

27 

REF 

50     57  62 
29     32  32 

ERENCE  NOTES 

61     66  58 
36     38  33 

fOLLONINC  ! 

61     53  53 
35     29  30 

TBTIQN  INDE) 

47 

26 

49 

27 

57 
35 

46 

27 

42 

25 

52 
27 

56 
30 

50 
28 

53 
27 

50 
30 

52 
29 

50 
27 

52. 1 
29. 6 

18 


DRILY  TEMPERflTURES 


CRLIFOKNIR 

NOVCHBCR  1974 


DRY   OF  MONTH 


STflT  ION 

UJ 

> 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

10 

1  1 

1 2 

1  3 

]  4 

1 5 

1 6 

I  7 

I  8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CBMP  POROte 

HAK 

55 

SB 

61 

64 

63 

65 

68 

60 

56 

62 

65 

68 

69 

71 

67 

60 

56 

56 

66 

SB 

68 

57 

56 

59 

65 

60 

61 

56 

57 

62 

61  .6 

niN 

«8 

42 

43 

42 

45 

43 

48 

52 

48 

46 

48 

47 

43 

42 

46 

40 

39 

40 

43 

42 

4  1 

39 

38 

37 

43.8 

CUTMETS   ¥Y   BULL   RUN  RM 

MAX 

53 

57 

61 

63 

63 

62 

66 

66 

55 

60 

62 

72 

71 

75 

72 

67 

60 

SB 

56 

63 

73 

58 

54 

58 

71 

61 

64 

58 

S7 

64 

62  .7 

HIN 

42 

40 

37 

37 

37 

36 

38 

*  ' 

45 

40 

42 

48 

39 

35 

40 

55 

34 

34 

32 

37 

37 

34 

33 

32 

35 

38. 8 

CHERRY  VSLLET  Dfiti 

MAX 

40 

48 

49 

52 

54 

55 

60 

SI 

50 

54 

62 

68 

71 

72 

65 

66 

60 

58 

56 

60 

44 

47 

57 

62 

55 

60 

66 

56  .7 

niN 

33 

30 

30 

31 

31 

38 

30 

35 

39 

43 

" 

** 

39 

4  1 

35 

35 

36 

43 

29 

29 

34 

33 

34 

34 

30 

34  .9 

COSLINCn 

HAX 

SB 

61 

66 

68 

67 

69 

74 

71 

65 

67 

69 

73 

75 

72 

69 

63 

62 

59 

63 

67 

67 

63 

62 

78 

68 

es 

63 

62 

65 

66 

66  •& 

niN 

45 

37 

36 

39 

38 

39 

40 

38 

34 

37 

36 

37 

43 

49 

44 

43 

SO 

39 

35 

45 

52 

3S 

30 

31 

40 

31 

30 

28 

31 

35 

38.2 

CORCORAN  IRRIC  OIST 

MAX 

62 

65 

6B 

67 

67 

71 

78 

63 

64 

68 

72 

72 

74 

74 

69 

ol 

62 

64 

65 

74 

66 

60 

60 

68 

6S 

64 

62 

59 

64 

67 

66  .5 

HIN 

45 

38 

34 

35 

34 

36 

40 

30 

32 

36 

36 

39 

42 

36 

39 

36 

39 

37 

40 

47 

37 

28 

30 

27 

29 

28 

31 

30 

26 

35  1 

OENHIR  3  NNE 

nnx 

62 

62 

63 

65 

64 

67 

SB 

60 

63 

65 

68 

66 

69 

69 

64 

56 

59 

64 

60 

68 

61 

58 

61 

67 

62 

61 

57 

59 

55 

63 

62.5 

niN 

4B 

35 

36 

37 

37 

39 

38 

40 

45 

39 

42 

42 

4  1 

37 

38 

46 

35 

29 

3 1 

4  1 

35 

35 

33 

31 

32 

37.8 

OUDLETS 

nAx 

niN 

ELECTRO  POHER  HOUSE 

nAx 

61 

63 

64 

66 

67 

70 

63 

60 

64 

67 

73 

76 

78 

76 

66 

63 

61 

62 

63 

75 

66 

57 

61 

70 

64 

60 

63 

60 

66 

66 

65.8 

niN 

45 

38 

39 

40 

38 

40 

39 

38 

38 

39 

40 

4  3 

45 

40 

42 

49 

46 

36 

39 

50 

4  1 

34 

33 

4  1 

37 

33 

31 

3 1 

3S 

39.6 

FIVE  POINTS  5  SSH 

nfix 

66 

70 

72 

62 

68 

70 

71 

74 

69 

64 

62 

73 

66 

60 

70 

64 

60 

62 

niN 

54 

38 

*' 

43 

38 

36 

42 

42 

42 

39 

35 

42 

55 

38 

30 

33 

3 1 

26 

FRESNO  HSO  HP 

nRx 

60 

61 

65 

66 

66 

68 

73 

62 

64 

66 

72 

76 

72 

73 

68 

57 

60 

63 

60 

76 

60 

59 

60 

68 

65 

64 

SB 

58 

65 

64 

65  .0 

niN 

48 

45 

40 

42 

37 

42 

43 

46 

40 

42 

*  ' 

*^ 

4S 

48 

'* 

4  1 

38 

45 

5 1 

40 

35 

35 

43 

37 

36 

35 

33 

34 

41  .2 

FRIHNI    COVERNHENT  CHHP 

HRX 

62 

6S 

63 

65 

65 

66 

68 

68 

62 

64 

66 

72 

77 

73 

73 

68 

61 

61 

63 

62 

76 

62 

62 

62 

68 

64 

65 

62 

59 

65 

65.6 

niN 

45 

40 

41 

44 

41 

39 

38 

36 

46 

46 

4S 

4  1 

40 

42 

37 

35 

40 

30 

35 

37 

36 

37 

35 

34 

33 

40  .0 

CLENNVILLE 

HRX 

48 

52 

58 

57 

57 

64 

69 

62 

53 

64 

75 

79 

77 

72 

65 

62 

52 

51 

58 

66 

65 

56 

62 

73 

68 

67 

61 

60 

65 

62.7 

HIN 

41 

38 

29 

28 

29 

3D 

32 

42 

33 

30 

3 1 

35 

37 

36 

32 

36 

43 

36 

36 

40 

37 

38 

26 

30 

28 

26 

27 

25 

33 

27 

33.0 

GRONI  GROVE 

HRX 

36 

35 

35 

43 

44 

44 

50 

50 

40 

50 

58 

61 

67 

66 

62 

59 

54 

54 

47 

53 

55 

45 

36 

50 

SB 

50 

55 

51 

49 

50.3 

niN 

22 

23 

24 

27 

27 

29 

30 

26 

26 

3 1 

39 

4  3 

45 

43 

39 

40 

34 

33 

29 

36 

40 

23 

24 

27 

30 

32 

33 

30 

30 

30 

31  .5 

HflNFORO 

MAX 

60 

62 

66 

65 

6S 

66 

66 

65 

62 

61 

67 

73 

71 

73 

71 

68 

63 

63 

62 

70 

59 

59 

62 

70 

66 

66 

S9 

S7 

6S 

64  .9 

niN 

39 

35 

36 

35 

37 

40 

36 

36 

34 

36 

40 

42 

40 

42 

49 

4  3 

37 

39 

48 

43 

37 

3 1 

30 

34 

32 

3 1 

32 

32 

32 

37.5 

HETCM  METCMT 

nnx 

44 

48 

51 

55 

59 

62 

51 

51 

61 

64 

64 

66 

66 

61 

S3 

S7 

59 

62 

52 

46 

52 

56 

52 

59 

57 

S3 

56. 2 

niN 

38 

32 

31 

32 

32 

33 

32 

32 

35 

42 

4  1 

40 

39 

34 

36 

37 

33 

36 

30 

29 

32 

3 1 

3 1 

30 

30 

29 

33.7 

HUNTINGTON  LR«E 

MAX 

37 

41 

49 

47 

47 

S4 

S3 

45 

53 

61 

64 

67 

67 

63 

61 

60 

56 

52 

57 

56 

50 

45 

54 

SB 

55 

57 

53 

53 

54 

52 

54  .0 

HIN 

32 

26 

26 

28 

28 

29 

36 

27 

30 

34 

36 

40 

40 

42 

37 

40 

35 

35 

31 

37 

32 

24 

26 

30 

3 1 

32 

31 

28 

29 

29 

32.0 

lORin 

MAX 

S5 

S9 

59 

64 

65 

66 

56 

59 

63 

73 

77 

74 

77 

70 

63 

57 

54 

65 

70 

52 

52 

61 

72 

57 

60 

60 

58 

66 

63. 0 

HIN 

38 

38 

40 

4  3 

39 

38 

4  1 

4  3 

50 

57 

SB 

48 

35 

42 

39 

37 

36 

35 

35 

39 

43 

38 

37 

35 

38 

42 

41.1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

HAX 

6D 

62 

64 

64 

62 

69 

78 

74 

62 

70 

72 

79 

75 

73 

70 

66 

58 

83 

78 

65 

60 

80 

75 

63 

60 

67 

68.8 

HIN 

51 

49 

50 

50 

49 

5 1 

56 

50 

50 

49 

49 

5 1 

53 

57 

53 

50 

5 1 

49 

59 

49 

4  3 

45 

49 

4  3 

46 

42 

45 

49.6 

KERN  RIVER  PM  NO  3 

HAX 

59 

55 

64 

64 

64 

69 

71 

62 

61 

69 

79 

81 

"■8 

76 

70 

67 

64 

64 

64 

73 

65 

60 

67 

64 

64 

72 

68 

66 

66 

67.0 

HIN 

36 

34 

32 

34 

33 

39 

36 

33 

^' 

5 1 

40 

40 

36 

40 

36 

48 

48 

27 

42 

34 

38 

28 

29 

37 

37 

37.7 

KETILEHHN  CITT 

HRX 

68 

67 

63 

67 

6B 

68 

69 

78 

63 

66 

68 

72 

75 

72 

74 

70 

64 

SB 

74 

60 

66 

70 

75 

66 

63 

62 

59 

63 

67  .8 

niN 

50 

40 

35 

38 

40 

38 

38 

36 

42 

38 

38 

39 

38 

40 

39 

38 

38 

32 

29 

^* 

^* 

28 

^' 

31 

37.2 

KETTLEHRN  STATION 

HRX 

57 

62 

66 

66 

66 

70 

78 

63 

64 

68 

73 

74 

73 

75 

69 

63 

63 

64 

64 

76 

67 

60 

61 

76 

69 

64 

61 

58 

62 

66  .4 

HIN 

49 

42 

44 

42 

46 

45 

*^ 

45 

42 

45 

48 

50 

53 

42 

48 

50 

45 

56 

38 

39 

** 

43 

38 

37 

40 

44  .8 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

HRX 

60 

62 

63 

es 

66 

67 

69 

62 

58 

64 

65 

69 

70 

72 

71 

65 

58 

61 

65 

64 

69 

59 

57 

60 

70 

62 

60 

56 

SB 

64 

63.7 

HIN 

48 

39 

40 

38 

39 

40 

48 

4  3 

36 

39 

37 

38 

4  1 

" 

4  1 

40 

46 

4  1 

32 

4  1 

50 

34 

30 

32 

*' 

35 

33 

32 

30 

31 

38  .6 

LE  GRAND 

HRX 

60 

63 

66 

62 

66 

69 

61 

61 

63 

62 

70 

69 

72 

68 

60 

60 

62 

62 

70 

68 

56 

61 

71 

63 

65 

57 

58 

65 

66 

64  .0 

niN 

48 

41 

40 

40 

38 

4  1 

47 

45 

35 

39 

39 

40 

43 

4  3 

4  3 

46 

4  1 

36 

43 

4  1 

42 

32 

35 

42 

" 

32 

30 

31 

31 

39. 6 

LEHON  COVE 

HRX 

59 

60 

61 

65 

64 

66 

69 

77 

60 

63 

67 

70 

75 

73 

7S 

69 

59 

57 

57 

62 

73 

66 

56 

61 

69 

62 

64 

62 

58 

65 

64  .8 

niN 

43 

47 

41 

43 

41 

'  4  1 

4  1 

48 

45 

4  3 

4  1 

4  1 

'* 

45 

45 

49 

45 

46 

*^ 

4  3 

38 

35 

36 

37 

34 

36 

33 

37 

41  .8 

L INDSAY 

HAX 

63 

62 

66 

66 

66 

70 

SB 

63 

72 

64 

66 

64 

58 

68 

68 

HIN 

37 

38 

40 

42 

32 

38 

4  3 

34 

34 

37 

34 

34 

36 

32 

30 

LITTLE  PANOCHE  DE T  DRH 

HAX 

59 

S9 

61 

65 

64 

6S 

69 

65 

62 

64 

6S 

66 

70 

72 

72 

67 

65 

SB 

62 

61 

72 

65 

60 

60 

69 

63 

61 

60 

58 

56 

63  .8 

HIN 

SO 

40 

40 

41 

41 

4  1 

45 

46 

38 

42 

4  3 

4  1 

45 

*^ 

43 

42 

38 

42 

3B 

4  1 

S2 

40 

34 

32 

38 

35 

35 

34 

32 

33 

40.3 

LOOCEPOLE 

HAX 

40 

36 

39 

39 

40 

43 

45 

50 

40 

49 

49 

50 

55 

54 

55 

52 

52 

47 

45 

48 

52 

52 

34 

36 

39 

42 

45 

44 

42 

42 

45  .2 

HIN 

26 

17 

19 

19 

20 

22 

23 

1 9 

23 

24 

26 

28 

29 

30 

26 

32 

27 

29 

25 

26 

26 

20 

1 9 

2 1 

20 

2 1 

2 1 

1 9 

1 9 

19 

23.3 

LOO  I 

HAX 

64 

65 

66 

66 

67 

70 

69 

62 

66 

68 

70 

70 

72 

72 

71 

60 

60 

60 

64 

71 

65 

61 

62 

64 

65 

63 

57 

60 

64 

63 

65.2 

HIN 

47 

37 

41 

40 

41 

42 

49 

4  1 

36 

43 

42 

4  1 

45 

49 

43 

45 

SO 

40 

40 

42 

SO 

37 

33 

39 

43 

36 

33 

32 

36 

35 

40.9 

LOS  BANOS 

HRX 

62 

63 

67 

66 

67 

68 

60 

64 

66 

66 

67 

70 

73 

73 

66 

58 

62 

66 

63 

68 

67 

60 

61 

67 

64 

63 

60 

58 

55 

61 

64  .4 

HIN 

SO 

40 

40 

40 

41 

39 

43 

38 

40 

40 

40 

45 

45 

45 

4  3 

** 

40 

4  1 

SO 

38 

33 

31 

42 

40 

30 

32 

31 

40.4 

LOS  BANDS  DET  RESV 

HRX 

SB 

61 

61 

64 

6S 

65 

61 

64 

63 

64 

65 

65 

66 

74 

71 

66 

58 

59 

62 

61 

70 

63 

60 

59 

67 

63 

60 

SB 

56 

54 

62  .8 

HIN 

51 

49 

45 

46 

47 

46 

48 

48 

45 

45 

45 

46 

49 

52 

49 

46 

45 

45 

5 1 

" 

40 

39 

36 

42 

4  1 

40 

38 

40 

45.1 

KADERA 

HAX 

HIN 

HANTECA 

HRX 

60 

62 

63 

65 

66 

67 

69 

59 

61 

6S 

64 

67 

69 

73 

70 

56 

59 

SB 

65 

62 

68 

63 

60 

63 

64 

63 

64 

65 

60 

56 

63-9 

HIN 

50 

41 

41 

41 

40 

44 

49 

46 

37 

4  I 

4  3 

42 

43 

46 

43 

4  3 

48 

4  3 

46 

SO 

38 

34 

35 

42 

37 

34 

32 

33 

33 

41  .4 

HARICOPA 

HAX 

62 

60 

62 

64 

65 

63 

68 

73 

59 

62 

66 

68 

71 

73 

72 

67 

60 

54 

64 

62 

74 

6S 

56 

59 

70 

62 

61 

58 

SS 

62 

63.9 

niN 

49 

45 

42 

43 

44 

45 

44 

50 

43 

45 

48 

48 

52 

46 

46 

48 

43 

45 

52 

39 

39 

40 

4  1 

40 

4  1 

36 

37 

44.3 

nERCED  FIRE  STATION  2 

HAX 

62 

64 

68 

67 

68 

69 

65 

61 

66 

67 

70 

69 

73 

72 

68 

63 

62 

64 

63 

73 

63 

59 

61 

72 

67 

62 

69 

60 

6S 

65.6 

HIN 

46 

38 

39 

39 

36 

4  1 

44 

42 

35 

39 

38 

39 

39 

45 

39 

45 

4  1 

38 

40 

S3 

38 

31 

34 

4  1 

35 

33 

36 

26 

39.1 

HOOESTO 

HAX 

61 

64 

66 

66 

66 

68 

61 

62 

65 

64 

69 

69 

73 

71 

65 

SB 

59 

65 

61 

69 

63 

59 

61 

65 

63 

63 

57 

60 

55 

6}. 6 

HIN 

49 

40 

4  1 

40 

40 

t  4 

49 

43 

37 

45 

43 

4  3 

4  3 

49 

4  3 

45 

46 

43 

" 

39 

34 

39 

4  I 

37 

36 

33 

36 

34 

41  .5 

NEmHAN 

HRX 

6S 

67 

69 

70 

70 

70 

68 

65 

69 

68 

69 

72 

75 

75 

68 

59 

63 

67 

65 

69 

66 

62 

65 

67 

66 

67 

63 

62 

59 

63 

66.8 

HIN 

SI 

42 

39 

39 

39 

36 

45 

40 

4? 

46 

4  3 

36 

40 

4g 

33 

30 

32 

40 

33 

33 

30 

38.8 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

HRX 

53 

50 

SB 

60 

62 

65 

67 

62 

76 

78 

78 

74 

71 

67 

SB 

71 

72 

54 

74 

65 

64 

65 

65. 6 

HIN 

41 

33 

32 

33 

32 

34 

36 

3S 

33 

32 

43 

42 

38 

34 

34 

36 

40 

31 

29 

31 

30 

28 

34  .4 

ORANGE  COVE 

HRX 

59 

59 

61 

64 

65 

66 

68 

77 

61 

62 

65 

70 

77 

73 

73 

SB 

58 

SB 

SB 

62 

73 

63 

55 

59 

68 

62 

64 

59 

56 

64 

64  .7 

niN 

42 

47 

42 

38 

37 

41 

41 

44 

40 

4  1 

48 

40 

44 

44 

41 

42 

48 

40 

42 

43 

47 

39 

32 

33 

35 

3S 

33 

33 

30 

31 

39.8 

PORTERVIllE 

HRX 

61 

62 

64 

67 

65 

67 

71 

79 

63 

65 

68 

73 

77 

77 

78 

70 

60 

59 

60 

65 

76 

70 

60 

63 

72 

65 

65 

63 

60 

67 

67.1 

tllN 

46 

4S 

37 

38 

3B 

40 

40 

46 

45 

43 

40 

41 

43 

45 

43 

44 

46 

4S 

43 

43 

45 

44 

35 

38 

35 

35 

3S 

3S 

33 

32 

40.6 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOmINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


ST9TI0N 

Dflr  OF  MONTH 

CD 

(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POSEr  3  E 

nax 

MIN 

34 

33 

51 
34 

57 
33 

61 
40 

55 
42 

45 

32 

57 
27 

64 

30 

57 
30 

61 
30 

58 
29 

54 

31 

53 
31 

52 

SHLI  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MBX 

n  I N 

S3 
37 

55 
35 

58 
33 

59 
41 

61 

37 

63 
37 

62 
43 

56 
33 

S9 
33 

62 
37 

67 
50 

71 
46 

75 
51 

69 

50 

69 
45 

66 
49 

61 

37 

53 
37 

SB 
34 

64 
41 

61 
40 

49 

35 

58 
33 

64 
43 

57 
37 

63 
37 

60 
34 

63 
39 

62 
36 

60 

61  .3 
39.2 

SHN  LUIS  onn 

MAX 
MIN 

61 

52 

62 
51 

62 
48 

64 
44 

65 
45 

66 
43 

68 
46 

70 
45 

65 
48 

66 
44 

64 
43 

6S 
46 

68 
46 

75 
SO 

72 
49 

66 
47 

SB 
47 

59 
46 

64 
46 

62 
44 

68 
47 

66 
48 

62 
35 

59 
37 

65 
37 

65 
37 

61 
38 

59 
34 

58 

35 

55 

64  -0 
43.8 

SONORn  RS 

MAX 

n  1 N 

50 
40 

55 
40 

56 
37 

58 
36 

62 
37 

62 
36 

63 
39 

53 
36 

58 
36 

59 
36 

62 
38 

69 
39 

75 
42 

75 
43 

68 
40 

63 
41 

SB 
44 

56 
45 

55 
34 

58 
35 

70 
43 

58 
36 

54 

30 

55 
31 

69 
34 

68 
34 

60 
32 

56 
29 

55 
32 

61 

50  .7 
36. B 

SO  ENTRANCE  rOSEMlTE 

flAX 

n  1 N 

43 

31 

41 

30 

41 

29 

39 
28 

47 

29 

52 
30 

56 
32 

50 
28 

47 

30 

53 
30 

58 
32 

64 
34 

69 
35 

69 
38 

61 
33 

64 
34 

59 
32 

68 
32 

52 
30 

51 
31 

59 
32 

57 
28 

40 

28 

52 
28 

51 
28 

54 

30 

59 
30 

55 
27 

55 
27 

56 

63  . 7 
30.5 

STOCKTON  HSO  RP 

HBX 
M  1  N 

62 
48 

61 
41 

63 
39 

64 
40 

65 
38 

67 
42 

57 
49 

60 
45 

65 
36 

65 
43 

65 
42 

68 
41 

71 
44 

71 
48 

66 
44 

57 
45 

58 
47 

65 
48 

61 
41 

66 
42 

62 
44 

58 
39 

59 
34 

63 
36 

62 
40 

61 
34 

53 
33 

57 
29 

55 
34 

60 

62  .2 
40  .6 

STOCKTON  FIRE  SIB  NO  4 

HfiX 
M  1  N 

67 
46 

64 

43 

63 
39 

67 
40 

67 
45 

67 
44 

69 
50 

56 
48 

62 
37 

61 
44 

66 
41 

68 
41 

70 
44 

73 
48 

70 
43 

68 
43 

66 
SO 

59 
47 

67 
4  1 

63 
47 

68 
51 

61 
37 

60 
39 

62 
35 

65 
39 

63 
42 

63 
34 

51 
28 

60 
34 

58 

64  .  1 
41  .8 

TEHBCHRPI 

HRX 
M  1  N 

46 

37 

46 
38 

55 
29 

59 
28 

58 
29 

60 
30 

62 
40 

60 
38 

51 
39 

66 
29 

66 
35 

69 
44 

76 
42 

72 
37 

64 

41 

69 
36 

61 
41 

49 

35 

62 
37 

61 
45 

64 
45 

50 
36 

55 
25 

59 
30 

56 
40 

60 
31 

61 
28 

53 
30 

56 
38 

52 

59  ■  3 
35  .6 

TEJON  RSNCHO 

MAX 
M  I  N 

60 
42 

63 
41 

65 
46 

63 
37 

60 
41 

67 
39 

78 
40 

67 
42 

69 
41 

70 
43 

68 
38 

74 
41 

74 
43 

75 
42 

67 
42 

59 
39 

56 
38 

61 
36 

SB 
40 

82 
42 

73 
SO 

62 
40 

59 
37 

70 
40 

65 
39 

63 
36 

68 
37 

69 
36 

70 
34 

64 

66  .6 
40.1 

THREE  RVRS  EOlSON  PM  1 

riBx 

M  I  N 

65 
46 

60 
38 

65 
36 

66 
36 

65 
36 

71 
38 

76 
38 

71 
49 

63 
41 

67 
41 

71 
38 

77 
43 

77 
43 

77 
45 

72 
41 

69 
43 

60 
50 

63 
46 

61 
48 

76 
43 

74 

46 

64 
45 

62 
38 

77 
36 

71 
37 

65 
33 

65 
33 

62 
35 

67 
33 

64 

66  .  1 
40.3 

T ICER  CREEK  PH 

MAX 
M  1  N 

S3 
39 

58 
32 

59 
32 

61 
34 

63 
36 

65 
34 

54 

42 

58 
34 

60 
34 

65 
37 

65 
37 

67 
41 

66 
42 

68 
43 

68 
40 

65 
37 

58 
36 

53 
42 

SB 
32 

67 
37 

62 
45 

51 
33 

57 
31 

59 
35 

55 
36 

55 
32 

52 
31 

56 
31 

56 
32 

57 
30 

59.7 
35.9 

TRSCr  CBRBONfl 

NAX 
MIN 

62 
48 

63 
4S 

66 
40 

68 
41 

69 
41 

69 
39 

69 
39 

59 
46 

65 
37 

70 
42 

67 
38 

67 
38 

72 
44 

76 
47 

74 
41 

69 
41 

59 
47 

63 
46 

69 
43 

66 
41 

70 
43 

68 
40 

63 
37 

67 
31 

67 
39 

65 
38 

67 
37 

61 
35 

64 

30 

SB 

35 

66  . 4 
40.3 

TRACT  PunPING  PLANT 

MAX 
MIN 

64 

51 

63 
41 

67 
40 

65 
40 

67 
40 

69 
39 

54 
49 

63 
46 

68 
47 

65 
45 

65 
39 

68 
41 

73 
47 

72 
49 

65 
42 

60 
48 

68 
48 

63 
45 

65 
41 

68 
51 

61 
44 

61 
33 

62 
34 

62 
33 

63 
44 

62 
37 

58 
41 

60 
41 

55 
32 

60 
34 

64.2 
42  .  1 

VlSBLIfl 

MAX 
M  I  N 

60 
48 

61 
42 

62 
42 

65 
41 

65 
40 

66 
43 

69 
43 

77 
47 

61 
45 

63 
45 

65 
42 

77 
44 

75 
45 

72 
47 

73 
44 

68 
43 

55 
45 

59 
41 

59 
44 

64 

47 

73 
SO 

65 
42 

57 
38 

61 
34 

69 
35 

64 

39 

64 
36 

60 
34 

57 
32 

64 
35 

65  .0 
41  .8 

HfiSCO 

MBX 

n  1 N 

64 

41 

63 
42 

64 

37 

68 

37 

61 
37 

66 
39 

70 
38 

79 
43 

64 
40 

67 
38 

68 
37 

72 
39 

73 
40 

73 
44 

75 
41 

69 
43 

59 
46 

62 
38 

62 
40 

65 
40 

73 
47 

67 
40 

58 
32 

61 
30 

75 
33 

64 
34 

64 

32 

61 
33 

61 
32 

62 
30 

66.3 
36.1 

tOSEdlTE  PARK  MEAOQTRS 

MAX 

M  1  N 

47 

39 

52 
30 

58 
29 

63 
28 

62 
28 

65 
27 

67 
27 

53 
29 

58 
28 

62 
28 

67 
29 

70 
30 

70 
32 

75 
33 

68 

30 

70 
30 

65 
30 

66 
30 

65 
27 

59 
28 

66 
29 

49 

30 

49 

30 

59 
27 

59 
25 

57 
27 

59 
24 

57 
24 

57 
23 

55 
23 

2B.S 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
M  I N 

60 
51 

62 
42 

64 
4  1 

70 
42 

69 
46 

75 
43 

77 
49 

71 
44 

76 
40 

87 
50 

91 

50 

64 

59 

82 
57 

70 
43 

64 
44 

66 
45 

70 
46 

74 
48 

65 
46 

63 
39 

74 
41 

61 
51 

76 
45 

79 
47 

72 
48 

66 
34 

74 
42 

67 
46 

45.7 

AvflUON  PLEASURE  PIER 

MAX 

67 
53 

66 
SO 

64 
49 

65 
49 

66 
50 

74 
49 

73 
52 

64 

51 

68 
49 

68 
50 

78 
52 

80 
52 

73 
52 

75 
50 

62 
52 

62 
52 

65 
53 

67 
51 

61 
50 

63 
51 

67 
SO 

65 
52 

74 
48 

72 
52 

69 
50 

64 
46 

64 
44 

62 
47 

66 
45 

63 
46 

49  .9 

BARRETT  DAM 

MBX 

64 
41 

58 
41 

58 
39 

63 
38 

69 
40 

69 
37 

71 
35 

74 

35 

71 
35 

75 
37 

80 
39 

83 
42 

86 
4  1 

84 

40 

82 
38 

70 
39 

64 
40 

66 
40 

55 
42 

71 
44 

76 
4  1 

63 
48 

61 
36 

73 
37 

75 
35 

78 
30 

79 
30 

74 

28 

69 
32 

68 
32 

37  .7 

BEAUnONT   PunPINC  PLANT 

MBX 

61 
36 

58 
35 

48 
40 

57 
40 

66 
43 

62 
41 

65 
44 

71 
39 

74 
46 

78 
47 

81 
49 

83 
49 

76 
50 

77 
51 

75 
50 

79 
40 

62 
38 

66 
39 

72 
43 

70 
42 

56 
33 

60 
34 

69 
38 

73 
42 

78 
43 

80 
44 

75 
37 

73 
36 

41  .8 

BIG  BEBR  LAKE 

MBX 

24 

36 
27 

34 

26 

47 
24 

47 

22 

47 

26 

50 
22 

49 
24 

50 
30 

56 
26 

63 
29 

69 
28 

67 
28 

61 
27 

52 
35 

55 
27 

55 
27 

55 
26 

51 
21 

59 
23 

18 

50 
23 

49 

1  3 

45 

1  8 

24  .8 

BUR6ANK   VRLLE"   PHP   PL T 

MBX 
M  1  N 

68 
49 

68 
40 

70 
38 

73 
40 

75 
39 

79 
42 

81 
38 

76 
37 

80 
38 

84 
42 

90 
43 

93 
46 

91 
45 

89 
44 

70 
46 

66 
45 

70 
45 

67 
43 

71 
4  1 

79 
42 

67 
49 

66 
40 

78 
38 

83 

37 

78 
38 

83 
36 

73 
33 

70 
43 

75 
36 

69 
35 

76  .  1 
40  .9 

CACHUHB  LAKE 

MBX 
MIN 

63 
48 

63 
40 

67 
39 

71 
35 

70 
41 

73 
45 

78 
48 

78 
51 

71 
38 

77 
41 

82 
51 

86 
49 

90 
50 

87 
42 

75 
49 

69 
45 

60 
48 

67 
38 

71 
4  1 

74 
44 

73 
55 

60 

64 
34 

76 
42 

80 
34 

72 
38 

77 
37 

72 
35 

70 
36 

7  1 
41 

42  .6 

CAHPO 

MAX 

58 
35 

57 
35 

62 
37 

67 
34 

66 
36 

66 
32 

69 
37 

69 
29 

72 
32 

72 
34 

74 
47 

78 
59 

85 
38 

ill 
37 

75 
31 

75 
36 

67 
4  1 

68 
33 

67 
35 

70 
46 

72 

37 

60 
37 

64 

32 

69 
41 

76 
32 

71 
29 

76 
29 

65 
26 

60 
24 

60 
32 

59  -  0 
35  .5 

CRNOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

72 
43 

69 
37 

73 
37 

76 
38 

81 
36 

78 
42 

85 
38 

76 
37 

80 
38 

86 
42 

89 
42 

95 
44 

96 
4S 

82 
4  I 

75 
45 

69 
47 

74 

51 

71 
41 

77 
42 

81 
43 

68 

50 

70 
44 

80 
42 

86 
37 

79 
34 

81 
32 

80 
34 

75 
39 

78 
36 

69 
33 

78  .4 
40.3 

CHULA  VISTB 

MAX 

65 
57 

64 

51 

64 
48 

64 
48 

65 
50 

64 
47 

70 
48 

73 
47 

65 
47 

59 
50 

76 
53 

84 

55 

92 
54 

74 

52 

65 
55 

63 
55 

63 
56 

64 

52 

65 
53 

64 
49 

65 
55 

63 
56 

65 
45 

71 
46 

78 
47 

68 
42 

66 
40 

60 
42 

61 
41 

66 
44 

67.9 
49  .5 

ClAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

CORONA 

MAX 

68 
46 

67 
44 

66 
39 

73 
39 

76 
36 

79 
44 

81 
4  1 

76 
36 

81 
38 

86 
40 

89 
56 

94 

65 

92 
50 

81 
43 

70 
59 

63 
44 

6B 

52 

67 
4  1 

72 
48 

79 
42 

68 
45 

68 
49 

78 
40 

86 
47 

78 
36 

85 
37 

74 

35 

72 
40 

76 
38 

69 

39 

76  .  I 
43.6 

CULVER  Cllr 

MBX 

66 
51 

67 
52 

68 
48 

70 
S3 

70 
48 

74 

55 

82 
49 

72 
49 

75 
51 

74 

59 

80 

57 

95 
55 

88 

63 

69 

52 

71 
55 

69 
52 

70 
SB 

63 
52 

71 
50 

70 
51 

72 
50 

82 
54 

74 
54 

85 
46 

66 
45 

68 
47 

72 
44 

65 
46 

73  .2 
51  .6 

CUrfinACR 

MBX 

50 
41 

41 

33 

42 

32 

50 
29 

56 
30 

57 
33 

57 
44 

60 
34 

61 
33 

62 
32 

63 
43 

62 
52 

66 
34 

74 
4  1 

70 
41 

69 

37 

65 
45 

64 

33 

SB 
33 

55 
39 

61 
36 

58 
41 

48 
34 

54 
44 

57 
27 

64 

26 

50 
26 

63 
29 

54 

31 

51 
25 

SB  .4 

35.2 

DRr  CBNTON  RESERVOIR 

MBX 

62 
39 

61 
35 

64 

35 

68 
34 

69 
35 

71 
37 

73 
42 

76 
35 

71 
36 

73 
39 

77 
42 

80 
53 

82 
45 

89 

41 

81 

37 

75 
38 

70 
38 

68 
37 

70 
36 

69 
39 

77 

4  J 

62 
44 

59 
35 

70 
39 

74 

33 

77 
35 

74 

31 

76 
32 

69 
45 

67 
32 

71  .8 
38.1 

EL   CBPI TAN  OAH 

MBX 

68 
46 

64 
44 

63 
44 

69 
45 

73 
45 

72 
45 

79 
45 

81 
43 

75 
45 

80 
44 

85 
47 

91 

50 

94 
54 

87 
51 

84 
41 

45 

49 

46 

48 

45 

77 
44 

60 
49 

67 
44 

78 
45 

86 
48 

82 
41 

83 
44 

75 
40 

69 
35 

76 
34 

76-7 
44.9 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

63 
44 

72 
36 

72 
35 

75 
43 

78 
33 

77 
36 

81 

36 

86 
54 

80 
4  1 

89 
41 

72 
36 

66 
44 

73 
43 

77 
40 

66 
39 

66 
47 

80 
36 

80 
36 

79 
32 

80 
30 

77 
30 

73 
28 

75  .5 
38.2 

E5C0N0ID0 

MBX 
MIN 

64 

S3 

61 
44 

67 
42 

71 
42 

69 
44 

76 
41 

82 
41 

73 
39 

78 
40 

83 
42 

90 
44 

93 
46 

86 
48 

62 
47 

69 
50 

65 
53 

69 
56 

68 
44 

69 
54 

78 
45 

59 
51 

68 

51 

75 
39 

84 

38 

79 
38 

81 

35 

75 
36 

67 
44 

70 
35 

65 
36 

73  .9 
43.9 

fONTBNR  KBISER 

MBX 
MIN 

60 
54 

60 

51 

65 
49 

70 
48 

76 
48 

77 
61 

77 
51 

73 
47 

80 
51 

84 

53 

89 
58 

93 
57 

87 
57 

81 

56 

73 
48 

66 
54 

65 
56 

64 

53 

70 
55 

77 
53 

68 

51 

61 
49 

72 
47 

76 
52 

75 
48 

73 
46 

69 
44 

70 
56 

69 
SB 

64 
42 

72.8 
51  .8 

GILLESPIE  FIELD 

MBX 
MIN 

65 
55 

65 
45 

67 
45 

71 
45 

70 
46 

78 
42 

78 
40 

72 
40 

77 
42 

81 
42 

BB 
41 

90 
43 

82 
46 

80 
47 

68 
S2 

65 
54 

67 
57 

67 
49 

70 
54 

73 
45 

68 

53 

65 
55 

74 
40 

82 
37 

78 
36 

77 
35 

70 
37 

66 
45 

74 

36 

66 
36 

73.1 
44  .7 

HENShBM  DBH 

MBX 
MIN 

60 
38 

57 
37 

56 
38 

62 
34 

69 
36 

69 
31 

69 
31 

71 
29 

SEE 

70 
29 

R£F 

74      78  74 

30     33  50 

ERENCE  note: 

80     64  80 

37     37  30 

fOLLONING  ; 

78     67  66 
31     34  34 

TBIION  INDEI 

65 
36 

65 
38 

73 
36 

65 
36 

57 
32 

68 

33 

69 
28 

74 
24 

74 

23 

72 
25 

64 

23 

60 
22 

69.0 
32. S 

20 


DRILY  TEMPERATURES 


CnilFODNIR 

NOVCUBCK  1974 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


11  12 


16 


17  18 


25  27 


IDTLLMILO  flRE  DEPI 
JULIRN  HTNOLn 
inCUND  BCnCH 
LB  MESH 
LOtlPOC 

LONG  BERCM  MSO  flP 

LOS  BNCELES  HSO  BP 

LOS  BNCELES  CIVIC  CIR 

fit  N1L50N  2 

NEW  CUrnnB  EIRE  STB 

NEHPORT  BEBCn  HRRSOR 

OCERNSIOE 

OJRI 

OXNBRO 

PBLOMSR  nl  OBSERVBTORT 
PBSBOENB 
POnONB  CBL  POLT 
RBMONB  CMBPnBN 
REOLBNOS 

RIVERSIDE  EIRE  STB.  '3 

RIVERSIDE  ClI  EXP  SIB 

SBN  BERNBROINO  CO  HOSP 

SBNDBERG  HSO 

SBN  DIECO  HSO  BP 

SBN  CBBRIEL  FIRE  OEPT 

SBN  JBCINtO 

SBN  NICOlBS  ISLBNO 

SRNra  RNB  F IRE    STBT ION 

SBNIR  BBRBBRB 

SBNTB  BBRBBRB  FBB  BP 

SBNTB  HBRIB  hSO  BP 

SBNIR  HONlCa  PIER 

SRNTR  PHULR 

Sun  CUT 

roRRRNCE 

'ojuNOa 

TOSIIN    IRVINE  RBNCn 

thitcmell  OBn 

U  C  L  0 


40  52 

31  29 


48  52 

38  32 


6S  66 
45  44 


67  66 
47  4B 


63  69 
37  38 


64  68 
47  46 


67  67 
50  50 


66  67 
50  49 


43  S3 
29  34 


64  64 

SI  48 


68  68 
47  48 


66  70 
37  38 


68  69 
44  46 


40  42 

31  33 


61  66 
51  52 


66  64 
47  42 


61  67 
4  1  39 


59  64 
45  48 


64  68 
4B  42 


67  64 
48  45 


60  67 
47  47 


50  58 
34  37 


66  68 
53  54 


64  65 
44  42 


66  68 
49  47 


69  6S 
48  47 


65  66 
SO  46 


66  67 
48  4b 


SS  55  59 
2B     28  31 


61  62  62 
35     35  36 


69  67  79 
44     43  43 


72  70  78 
47     49  42 


66  70  79 
40     39  40 


74  77  62 
49      48  48 


67  70  77 
49     49  51 


71  71  79 
52     50  54 


54     54  58 

37     38  38 


64  64 
48  48 


68  67  72 
47      47  47 


70  75  78 
37     36  38 


70  69  71 
46     45  51 


SO  54  54 
35     34  38 


71  74  78 
44      44  49 


72  72 
44  45 


71  71  75 
44      40  45 


72  74  78 
4  1      40  42 


74  76  77 
42     39  39 


69  74  76 
42     42  44 


74  76  78 
4  1      42  48 


56  S6 
40  40 


69  68  73 
52     S3  SI 


73  7S 
47  42 


72  74  77 
38     37  35 


69 
43 


66  65 
49  54 


74  78 
43  46 


65  65 
48  49 


72  72 
35  37 


68  69 
48  47 


65  67 
41  41 


68  73 
42     4  1 


69  72 
35  37 


66  67 
SO  S2 


63  59 
30  28 


65  67 
42  30 


75  71 
45  45 


73 

49  45 


70  65 
42  43 


83  74 
49  49 


82  70 
54  53 


81  73 
56  52 


59  57 
44  38 


72  68 
46  51 


76  70 
46  46 


79  75 
39  38 


80  62 
51  45 


54  59 
41  37 


81  74 
47  45 


78  81 
45  42 


80  74 
42  42 


79  77 
41  41 


80  74 
39  40 


76  82 
42  41 


81  77 
41  41 


62  48 

38  36 


77  69 
51  S3 


82  75 
45  43 


80  74 
34  35 


77     77  62 


41      49  43 


67  76 
55  54 


78  76 
46  46 


68  72 
49  51 


83  84 
45  45 


90  92 
52  55 


83  87 
43  45 


94  95 

55  59 


91  94 

58  61 


91  93 
61  62 


71  75 
51  58 


70  80 
32  36 


79  83 
51  SI 


90  90 
56  58 


91  93 
43  44 


81  89 
55  60 


64  64 

38  52 


91  92 
50  53 


85  88 
49  60 


84  92 

57  58 


87  90 
46  47 


81  90 
44  52 


85  86 
46  52 


86  92 
45  48 


62  6S 
50  51 


86  91 
54  55 


90  94 
47  52 


88  92 
39  40 


75  83  83 
53     59  63 


85 
49 


82  86 
35  39 


80  88  92 
52     56  S8 


80  82  88 
4  1     45  49 


76  73 
40  40 


82  77 
SI  43 


80  70 
46  46 


82  82 

55 


78  62 
45  43 


89  74 

56  53 


83  68 
60  56 


86  75 
63  57 


75  72 
61  59 


83  84 

37  39 


76  69 
53  55 


79  71 
59  54 


89  78 
45  44 


90  84 
58  47 


67  72 
S3  56 


89  80 

55  52 


92  89 
53  52 


87  82 
49  52 


88  81 
49  SO 


88  80 
48  46 


89  90 
51  49 


89  84 

SO  50 


73  71 
S2  51 


81  69 
57  56 


89  83 
52  48 


91  86 
44  44 


89  75  67 
53     53  55 


63  63 
48  48 


78  61  62 
46     47  45 


76  72 
44  36 


91     87  76 


92  85  73 
49     47  50 


76  73 
49  44 


84      77  64 

69    56  53 


62  61 
42  33 


64  62 
42  33 


67  68 
SS  54 


68  67 
56  51 


64  68 
43  35 


71  67 
57  50 


69  65 
56  52 


67  66 
56  52 


61  60 
44  44 


70  64 
40  33 


65  64 

58  51 


68  72 
58  49 


68  66 
SI  38 


61  66 
52  45 


64  SB 
45  42 


68  67 
54  46 


65  68 
50  46 


70  65 
51  49 


65  64 
SI  49 


62     67  66 


62  68 
53  46 


67  66 
54  49 


61  53 
42  35 


67  66 
58  56 


70  68 
52  46 


64  69 
48  39 


65     76  66 


62  61  65 
55     52  47 


62  65 
54  46 


SB  64  66 
46     43  39 


64  58  66 
44      48  44 


66    66  66 


67  65 
58  49 


64  63 
33  34 


59  66 
42  47 


67  69 
55  45 


73  69 
45  46 


71  80 
50  51 


70  74 

51  51 


70  77 
S3  52 


62  60 
44  43 


SO  SB 
35  37 


65  66 
52  54 


69  70 
51  49 


72  80 
40     4  1 


70  72 
45  45 


58  55 
42  41 


72  80 
48  47 


65  71 
48  44 


74  74 
48  45 


75  78 
48  46 


70  80 
49  45 


67  73 
49  49 


78  80 
54  46 


58  63 
36  44 


68  71 
58  54 


72  80 
48  46 


75  80 
48  40 


65 
SB 


67  66 
51 


65 
S3 


74  67  62 
46     46  SO 


65  66 
54  55 


46     40  39 


75  75 
52  57 


63  69 
27  34 


S9  62 
34  52 


70  79 
41  41 


75  85 
47  47 


43     35  35 


81  87 
46  53 


77  86 
48  53 


78  83 
47  55 


63  65 
38  49 


SI  61 
27  27 


68  76 
41  46 


70  83 
45  45 


76  83 
33  35 


69  77 
45  50 


45  53 
34  44 


75  80 
SO  54 


67  78 
40  47 


74  7S 
34  S3 


77  80 
40  40 


79  82 
39  39 


63  68  76 
53     41  41 


76  82 
40  40 


51  56 
36 


72  81 
50  49 


79  84 
42  43 


77  83 
31  33 


67 

SO  45 


75 
29 


61 
46 


64  69 

55  39 


67  63 
29  29 


66  69 
34  36 


76  66 
36  37 


78  70 
47  43 


33     33  33 


B3  65 
43  SI 


80 

S2 

75 


80 

SO 


86 
3S 

68 


74  63 
44  SO 


83  70 
49  47 


62  61 
45  46 


57  69 
27  29 


66  63 
4S  48 


68  63 
50  42 


82  74 

32  33 


75  73 
39  42 


60  60 
41  40 


83  73 
45  44 


79  82 
42  43 


84  77 

3S  37 


81  76 
40  40 


82  77 
37  36 


81  81 
43  39 


82  79 
39  39 


56  63 
44  44 


.68  65 
46  50 


85  76 
39  40 


82  71 
31  37 


77  73 
43  48 


69 
42  45 


80  72 
30  47 


80  79 
30  34 


59  67 
30  27 


SB  56 
30  43 


66  70 
37  38 


67     76  66 


38     37  44 


67  75 
47  43 


66  74 
S2  44 


68  75 
S3  46 


SB  58 
40  39 


69  63 
29  28 


61  65 
46  45 


65  72 
46  48 


71  7S 
33  33 


71  68 
40  45 


62  62 
33  33 


68  76 
4S  40 


74  68 
45  38 


69  70 
42  39 


75  72 
37  37 


72  72 
42  36 


78  74 
4  1  38 


73  73 
38  37 


51  49 

39  37 


64  71 
52  47 


70  69 
46  43 


76  74 
28  30 


71  70  72 
45     45  45 


6S  70 
45  40 


6S 
49 


68 
38 
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DAILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNIR 
NOVEMBER 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

I  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UPLAND  3  N 

MAX 

59 

61 

62 

68 

69 

72 

74 

69 

73 

78 

84 

85 

84 

78 

68 

64 

63 

62 

67 

7S 

62 

62 

72 

78 

74 

77 

73 

66 

70 

65 

MIN 

45 

44 

40 

42 

4  1 

45 

40 

43 

50 

55 

S3 

39 

VI5TR  2  NNE 

65 

67 

67 

71 

68 

77 

79 

71 

78 

82 

91 

91 

84 

79 

67 

64 

68 

67 

69 

73 

62 

65 

77 

85 

79 

78 

70 

66 

75 

MIN 

57 

43 

43 

48 

*^ 

46 

54 

53 

55 

50 

52 

55 

45 

51 

53 

53 

45 

48 

46 

38 

39 

MRRNER  SPRINGS 

MAX 

S3 

52 

59 

65 

67 

66 

69 

69 

71 

73 

78 

81 

83 

78 

74 

72 

68 

77 

68 

71 

69 

58 

69 

72 

73 

71 

70 

64 

64 

MIN 

38 

33 

32 

32 

38 

3 1 

34 

42 

43 

39 

38 

35 

39 

42 

33 

34 

40 

36 

40 

33 

36 

33 

28 

28 

27 

33 

29 

Y0R8R  L I NDO 

MIN 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

68 

68 

72 

73 

72 

73 

76 

73 

73 

75 

78 

80 

78 

73 

78 

80 

82 

79 

74 

78 

77 

75 

68 

74 

72 

71 

70 

68 

67 

MIN 

55 

48 

48 

48 

46 

43 

42 

46 

48 

48 

48 

48 

45 

36 

38 

36 

38 

BARS  T  Oh 

62 

62 

67 

70 

70 

68 

68 

70 

71 

73 

72 

74 

77 

75 

78 

72 

75 

73 

67 

72 

69 

63 

70 

65 

72 

75 

68 

63 

59 

56 

MIN 

40 

34 

35 

34 

^* 

39 

35 

33 

35 

36 

37 

39 

39 

38 

39 

38 

37 

36 

42 

40 

^* 

25 

28 

28 

28 

28 

25 

25 

BEflUHONT    I  E 

57 

52 

61 

68 

68 

67 

72 

72 

71 

74 

76 

78 

85 

81 

75 

74 

69 

63 

67 

69 

66 

57 

69 

68 

75 

72 

74 

69 

61 

60 

MIN 

46 

40 

40 

43 

46 

39 

45 

40 

57 

62 

49 

49 

*' 

39 

53 

42 

48 

53 

52 

40 

38 

35 

49 

45 

B I  Shop  hso  rp 

47 

S3 

58 

59 

60 

64 

62 

59 

65 

67 

69 

68 

75 

71 

73 

63 

67 

70 

64 

63 

67 

57 

64 

62 

69 

63 

56 

57 

54 

50 

MIN 

38 

40 

29 

27 

25 

25 

28 

26 

27 

35 

3S 

32 

35 

30 

25 

40 

36 

23 

19 

27 

23 

26 

18 

20 

BLYTHE 

73 

73 

70 

75 

77 

78 

78 

77 

79 

81 

80 

83 

84 

77 

78 

78 

78 

80 

77 

79 

80 

76 

74 

75 

75 

75 

74 

73 

68 

65 

MIN 

58 

51 

52 

46 

46 

40 

40 

42 

45 

49 

46 

43 

*' 

42 

43 

49 

45 

50 

45 

38 

33 

36 

35 

36 

4  3 

37 

BL'^THE  FRfl  AIRPORT 

73 

71 

71 

73 

76 

78 

79 

78 

80 

81 

81 

85 

79 

77 

77 

79 

79 

80 

76 

78 

80 

74 

74 

74 

74 

75 

71 

73 

69 

65 

MIN 

60 

54 

S3 

49 

S2 

54 

50 

49 

53 

54 

55 

54 

48 

46 

56 

49 

54 

51 

50 

53 

52 

** 

4  1 

42 

39 

4  1 

4  5 

40 

74 

70 

67 

75 

73 

76 

80 

80 

78 

79 

81 

83 

86 

87 

85 

83 

82 

78 

78 

78 

83 

79 

73 

73 

76 

79 

79 

79 

74 

MIN 

54 

50 

49 

51 

50 

50 

S3 

53 

52 

SI 

52 

52 

52 

54 

55 

57 

54 

49 

50 

50 

58 

48 

48 

'* 

42 

BRflHLEY  2  SH 

75 

76 

73 

75 

77 

78 

81 

81 

78 

81 

83 

84 

87 

87 

85 

81 

82 

80 

81 

77 

77 

80 

76 

75 

77 

78 

79 

77 

76 

72 

MIN 

59 

48 

48 

45 

43 

43 

43 

48 

45 

45 

43 

46 

53 

48 

48 

49 

46 

55 

4  3 

38 

38 

37 

37 

36 

37 

36 

ORGGETT   FRR  AIRPORT 

66 

65 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

73 

74 

76 

77 

78 

79 

80 

75 

76 

78 

70 

76 

70 

66 

66 

68 

73 

69 

73 

66 

62 

59 

MIN 

49 

46 

' 

53 

52 

52 

52 

55 

50 

50 

48 

50 

47 

*' 

38 

40 

39 

40 

42 

34 

35 

DERTM  VRLLET 

70 

68 

78 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

80 

79 

79 

78 

74 

75 

76 

81 

79 

76 

72 

74 

75 

75 

71 

75 

74 

70 

72 

72 

69 

MIN 

52 

54 

53 

55 

51 

52 

48 

52 

54 

48 

50 

52 

50 

49 

S3 

50 

48 

52 

48 

56 

4  3 

43 

39 

45 

4  1 

48 

48 

4  I 

nccp   <:poiuf'C    mi  i  ere 

48 

47 

51 

51 

53 

55 

55 

51 

56 

59 

63 

64 

71 

63 

68 

61 

60 

59 

58 

50 

56 

50 

53 

56 

55 

54 

53 

52 

48 

48 

MIN 

34 

35 

29 

29 

^' 

26 

25 

25 

28 

27 

29 

^' 

34 

34 

28 

32 

29 

32 

32 

32 

28 

1  6 

20 

22 

22 

23 

2 1 

24 

1  9 

16 

EAGLE  MOUNTAIN 

70 

71 

67 

73 

72 

74 

75 

77 

76 

77 

79 

81 

84 

83 

78 

82 

78 

79 

77 

75 

77 

76 

71 

72 

75 

72 

75 

70 

70 

69 

M  i  N 

55 

50 

56 

55 

53 

55 

57 

57 

58 

58 

56 

53 

60 

55 

54 

54 

53 

5  3 

58 

53 

SO 

47 

50 

48 

5 1 

52 

42 

75 

72 

76 

76 

77 

75 

81 

79 

81 

80 

84 

86 

86 

87 

82 

82 

81 

82 

77 

77 

80 

79 

79 

78 

79 

79 

79 

74 

73 

59 

M  1  N 

42 

42 

42 

43 

48 

45 

49 

46 

SS 

40 

35 

40 

37 

39 

34 

35 

34 

ei     MiBore  riein 

61 

52 

58 

64 

63 

63 

64 

67 

62 

65 

69 

70 

71 

74 

77 

76 

70 

69 

68 

65 

69 

64 

55 

59 

62 

59 

64 

69 

60 

59 

MIN 

30 

26 

32 

30 

29 

32 

34 

35 

36 

38 

36 

38 

32 

32 

38 

38 

22 

2 1 

23 

23 

23 

26 

24 

19 

F  A  1 RnON T 

53 

S3 

57 

63 

64 

61 

61 

68 

61 

63 

65 

67 

69 

73 

78 

79 

72 

69 

60 

62 

63 

55 

47 

56 

59 

69 

61 

68 

57 

54 

MIN 

" 

43 

43 

42 

40 

40 

48 

50 

SO 

4  1 

48 

45 

45 

45 

45 

42 

29 

37 

42 

42 

4  1 

4  I 

38 

35 

GOLD  ROCK  RANCH 

71 

68 

72 

73 

75 

76 

79 

78 

78 

80 

80 

85 

86 

85 

84 

80 

80 

74 

78 

78 

80 

76 

74 

75 

79 

76 

79 

78 

76 

73 

MIN 

50 

51 

54 

54 

56 

S7 

52 

57 

56 

60 

64 

62 

56 

52 

55 

53 

59 

57 

58 

S3 

56 

54 

50 

53 

53 

49 

48 

46 

46 

59 

54 

55 

59 

59 

57 

60 

60 

59 

58 

63 

66 

63 

65 

69 

70 

65 

67 

65 

65 

63 

58 

57 

57 

61 

64 

61 

57 

S4 

56 

MIN 

38 

40 

39 

35 

35 

35 

40 

38 

36 

36 

37 

39 

42 

39 

40 

45 

40 

38 

38 

46 

4  1 

35 

30 

30 

33 

30 

32 

31 

28 

mrtfielo  Pumping  plant 

69 

68 

65 

73 

72 

73 

74 

77 

73 

76 

78 

79 

83 

85 

82 

80 

79 

78 

75 

73 

77 

77 

69 

7;, 

72 

76 

74 

75 

69 

67 

MIN 

53 

53 

41 

53 

55 

55 

4  3 

45 

53 

42 

45 

4  4 

4  1 

49 

54 

48 

36 

37 

32 

35 

31 

IMPERIAL 

75 

73 

76 

76 

78 

79 

81 

78 

81 

83 

84 

86 

88 

86 

82 

83 

80 

82 

77 

79 

80 

77 

75 

78 

78 

79 

78 

75 

73 

67 

MIN 

62 

51 

49 

53 

51 

48 

46 

S I 

55 

53 

52 

54 

5 1 

58 

46 

4  4 

4  4 

43 

4  I 

40 

42 

43 

IMPERIAL   FAA  RP 

71 

72 

75 

74 

76 

78 

80 

77 

79 

81 

82 

84 

8S 

84 

81 

81 

78 

81 

75 

76 

79 

74 

74 

76 

76 

77 

74 

74 

71 

65 

MIN 

45 

46 

48 

48 

*^ 

45 

4  9 

55 

SO 

48 

50 

48 

5  1 

43 

40 

40 

40 

40 

35 

37 

38 

52 

41 

52 

50 

59 

62 

63 

63 

63 

63 

65 

67 

68 

67 

70 

71 

55 

69 

69 

64 

65 

64 

60 

62 

60 

70 

61 

56 

58 

56 

MIN 

29 

36 

33 

36 

39 

35 

36 

36 

37 

34 

34 

40 

39 

32 

27 

38 

32 

27 

28 

24 

27 

I  hin  I  n  ij  e  noie  PQunFiu 

inuiu    U    J    UMJt  UHlTUtll 

74 

76 

74 

79 

77 

80 

81 

84 

83 

63 

89 

90 

91 

89 

80 

82 

81 

82 

80 

79 

81 

80 

74 

78 

81 

79 

82 

78 

79 

76 

MIN 

45 

46 

45 

49 

49 

50 

42 

49 

53 

48 

53 

50 

47 

60 

43 

38 

38 

39 

39 

39 

38 

36 

1 ntokern 

65 

61 

67 

66 

68 

68 

70 

69 

71 

73 

74 

76 

76 

72 

75 

72 

73 

73 

69 

71 

65 

57 

65 

67 

65 

67 

66 

66 

63 

60 

MIN 

35 

39 

38 

37 

38 

4  1 

40 

37 

40 

4  1 

40 

35 

39 

3  1 

28 

30 

29 

30 

30 

28 

35 

27 

26 

iron  mountain 

73 

70 

62 

70 

73 

76 

75 

79 

75 

77 

79 

82 

83 

81 

81 

80 

82 

81 

80 

76 

79 

81 

70 

71 

75 

75 

75 

73 

69 

67 

MIN 

63 

54 

53 

54 

48 

48 

56 

63 

55 

5 1 

47 

50 

54 

50 

52 

53 

50 

S  I 

51 

51 

44 

45 

42 

44 

49 

40 

LAKE  ARROHmERD 

39 

40 

48 

50 

SO 

51 

55 

52 

53 

56 

59 

62 

68 

65 

62 

61 

56 

56 

53 

56 

50 

45 

47 

53 

64 

53 

54 

49 

SO 

52 

MIN 

35 

29 

29 

29 

32 

36 

34 

40 

42 

38 

39 

4  1 

36 

33 

36 

4  1 

35 

29 

29 

34 

29 

31 

29 

28 

28 

lANCRSTER  F5S/FRR 

58 

62 

68 

66 

64 

67 

69 

65 

67 

70 

72 

73 

75 

81 

81 

72 

70 

64 

56 

68 

60 

53 

61 

63 

69 

65 

72 

62 

60 

55 

MIN 

32 

35 

36 

35 

39 

40 

40 

36 

43 

35 

42 

35 

23 

22 

23 

24 

22 

27 

24 

22 

MECCA   FIRE  STATION 

78 

76 

79 

77 

82 

84 

85 

86 

85 

89 

89 

90 

85 

81 

81 

82 

82 

78 

80 

81 

80 

79 

80 

79 

68 

79 

75 

79 

7S 

75 

MIN 

39 

52 

40 

'  ' 

' 

4  3 

43 

39 

45 

49 

45 

44 

46 

45 

53 

40 

35 

34 

34 

32 

35 

34 

32 

63 

50 

59 

57 

66 

64 

69 

60 

64 

74 

76 

83 

74 

74 

72 

69 

65 

65 

62 

64 

62 

56 

60 

62 

63 

64 

54 

58 

55 

55 

MIN 

40 

42 

45 

46 

49 

5 1 

54 

56 

5 1 

53 

50 

47 

43 

48 

47 

43 

4  1 

47 

48 

46 

42 

45 

38 

37 

nOjRVE 

MAX 

61 

55 

66 

59 

63 

63 

65 

59 

59 

68 

69 

73 

75 

79 

79 

71 

69 

68 

58 

65 

67 

64 

54 

58 

63 

68 

65 

70 

70 

70 

MIN 

4  1 

46 

46 

39 

37 

4  I 

45 

45 

28 

31 

37 

41 

37 

38 

33 

30 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

47 

42 

47 

50 

50 

51 

58 

61 

60 

59 

64 

69 

67 

66 

62 

52 

55 

59 

60 

63 

50 

55 

56 

57 

54 

56 

46 

44 

MIN 

35 

32 

33 

28 

29 

29 

31 

37 

30 

4  I 

37 

40 

36 

36 

41 

39 

33 

37 

36 

34 

26 

30 

39 

30 

27 

27 

24 

23 

MI    SRN   JfiClNTO  H   S  PK 

MAX 

36 

36 

40 

37 

41 

49 

50 

51 

53 

58 

63 

65 

55 

47 

51 

51 

55 

49 

45 

53 

55 

56 

54 

46 

46 

45 

MIN 

27 

20 

26 

17 

25 

24 

28 

24 

28 

28 

31 

30 

30 

35 

25 

32 

29 

35 

27 

26 

28 

26 

24 

29 

21 

21 

NEEDLES   FAR  AIRPORT 

MAX 

68 

62 

67 

70 

72 

73 

74 

75 

75 

77 

78 

79 

78 

74 

76 

78 

75 

78 

74 

75 

79 

72 

69 

72 

73 

72 

71 

66 

66 

63 

MIN 

57 

SI 

50 

47 

54 

55 

54 

48 

55 

49 

51 

56 

50 

49 

47 

50 

54 

50 

S4 

56 

48 

58 

54 

48 

42 

46 

40 

47 

45 

38 

PRLMORLE 

MAX 

57 

62 

67 

66 

6S 

67 

70 

65 

68 

70 

73 

73 
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STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

sncRnnENTO 

DRniNRCC  oz 

BLUE  CHNYON  MSO  OP 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 
HTR  EOUIV 

2.3 

1 

T 

.G 

.4 

1 

T 

.2 

1  .3 
1 

CRNTON  onn 

SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 
1 

T 

I 

T 

T 

T 

CHESTER 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

I 

JESS  VBLLET 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
I 

I 
T 

LRKE  SPBULOINC 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

2 

T 

T 

I 

2.0 
2 

I 

T 

T 

I 

T 

nnNZRNI TH  LAKE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

•  S 
I 

4.0 
4 

3 

1 

T 
I 

2.0 
2 

1 

1 

4  .0 

s 

4 

3 

2 

2 

1 

HINEROL 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

20 
2 

1 

T 

T 
I 

T 

T 
T 

OUINCT 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SIERRH  CITT 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

.S 
1 

SIERRnvlLLE  RBNCER  SIB 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

THIN  LBKES 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

6 

S 

4 

T 

3 

2 

2 

1  .0 
3 

4.0 
6 

.S 

10.0 

4.0 

.s 

12 

■           B  • 

nortmebst  interior 

BBSINS  03 

BOCB 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

I 
T 

.s 

1 

BRIDGEPORT 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

4 

•  0 
2 

T 
T 

T 

T 

QONNER  MEMORIBL  ST  PK 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

1 

.0 
1 

2.0 
2 

1 

1 

I 

2.0 
2 

1 

4.0 
4 

3 

2 

2 

1 

1 

OOTLE  S  SSE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

I 

nONO  LBKE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

I 

.0 

I 

SOUBH  VBLLET 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

1 

•  0 

I 

T 

5.0 
5 

1 

T 

T 

4.0 
4 

3 

2 

4.0 

G 

3 

2 

1 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

TBHOE  CITT 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

•  S 

I 

2.0 
2 

2.0 
2 

1 

3.0 
3 

2 

1 

MOOOf ORDS 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

2 

•  s 

2 

T 

T 

T 

■       ■  ■ 

SBN  JOBOUIN 

ORBINRCE  OS 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

SNOHFBLL 
SN   ON  GND 

1  .0 
1 

GRANT  GROVE 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

T 

7 

I  .0 
8 

8 

7 

6 

6 

5 

T 

S 

4 

4 

3 

3.0 
3 

3 

3 

2 

2 

1 

I 

HETCM  HETCHY 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOHFALL 
SN  ON  CND 

1 

•  0 
6 

2 

LODGEPOLE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

3 

.0 
6 

3.0 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

1  .0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

s.o 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 

UnlTE   MOUNTAIN  I 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

2 

.0 

7 

2.0 
9 

T 

9 

8 

7 

6 

S 

T 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1  .0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1  .0 
3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

UMITE    nOUNTBIN  2 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

•  2 
10 

3.0 
1  I 

.2 
10 

9 

a 

7 

6 

T 

6 

6 

6 

S 

S 

S 

S 

I 

4 

1  .0 
5 

4 

4 

3 

3 

3 

1  .s 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhING  STBTION  IN0E< 


27 


STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
NOVEMBER  1974 


INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  Y 

LiJ 
O 

tr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

HRSFRVFR 

TEMP. 

0- 
(J 
Ql 

UJ 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 
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30 
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16 
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C 
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15 

34 

35 
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25 
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21 
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TULRRE 

9 

35 

59 

1  1  9 

29 

205 

BR 
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07 
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6 
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G 
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05 
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27 

37 
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BRIDGEPORT 
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03 
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38 
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U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GURRD  STR 

1  133 

02 

PLRCER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1  142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

C 

ERNEST  A  WEFERLINC 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHRSTR 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  159 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 

C 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGRME 

1206 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNE  Y 

1214 

02 

SHRSTR 

2 1 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS   RUTH   r  F'iTF'? 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

0 1 

TRINITY 

35 

40 

4  8 

1 23 

28 

2150 

8R 

PAUL  F  KflUT 

BURTON  RRNCH 

1216 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

52 

122 

05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTLER  VALLEY  RRNCH 

1233 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

46 

123 

54 

420 

8A 

8A 

8A 

G.   L.   SPEIER  COMPANY 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LRSSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTR  BRRBARR 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9A 

C 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

23 

117 

34 

4780 

C 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4696 

8R 

8A 

H 

CRL  OIV  BEACH  4  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CRLRVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

TAI  AVFRAS  RFSFRVfllR 

1281 

04 

RL  RME  Dfl 

1  1 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S   F    WATER  nFPT 

CALEXICO  2  NE 

1  288 

U  / 

IMPERIAL 

6 

JC 

4  1 

1  1  c 

1  1  o 

12 

5F 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CAL ISTOGR 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1315 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HRYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  S7E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L  .B.  UNIFIED  SCH  DIST  . 

CAMPO 

1  424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

28 

2630 

5P 

5P 

RRCHIE  C  LEACH 

CRMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

BR 

8A 

8A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CRMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

1462 

02 

YUBR 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U   S   FOREST  SFRVIFF 

CRNBY  RANGER  STATION 

14  76 

02 

MODOC 

21 

4  1 

O  1 

£.  1 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNOGR  PARK  PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

118 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

: 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

151B 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  17 

47 

1  180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  MOUSE 

1522 

02 

PLUMRS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CRRMEL   VRLLEY  FIRE 

CRRPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SRNTR  BRRBAR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

1583 

05 

SAN     inADl  1  I  N 

27 

37 

38 

121 

30 

5 1  5 

BR 

LRWRENCE  RAD  LAB 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8R 

c 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO  3  W 

16D3 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  100 

5P 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS  .  RUBY  L .  ROSE 

CEORRVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8R 

8R 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBR 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2560 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  OIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

14 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  0AM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

8R 

8A 

HETCH  HETCH  HTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

NED  ERRL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

1  85 

BR 

8A 

8A 

c 

CHiCO  UNIVERSITY  FRRM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MRDERA 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CAL  OEPT  HTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1  739 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

BR 

VICTOR  L  HflSKIN 

CHOLAME    ALLEY  RRNCH 

174  3 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLASKETT 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINC  SIBTION  INDEX 
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PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

CHUCHUPfiTE  RRNGER  STfi 

I  754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  I  9 

01 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULfl  VISTfi 

I  758 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  1  7 

06 

9 

BR 

8A 

8R 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

42 

1  2  1 

1  8 

1  38 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLflREMONT  POtlONfl  COL 

1  779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

1  20  1 

8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

LLHKKotJUKG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

14 

8A 

8A 

HMtK   LKYSIHL    oUG  LU 

CLfiRKS  VOLLEY  MUOO  RCH 

I  785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

4  1  0 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1  799 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

123 

27 

975 

9fl 

JOHN  R  JRRDINE 

CLEflRLflKE  HIGHLRNOS 

I  806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

1  22 

38 

1  365 

8A 

8fl 

C 

CARL  A  POTTS 

CLOVERDRLE  3  SSE 

1838 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

46 

1  22 

59 

320 

8R 

8R 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDRLE   I  S 

1  839 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

120 

27 

5500 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CORLINGR 

1 864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

1  20 

2  1 

671 

6P 

6P 

CORLINGR  FIRE  DEPT 

CORLINGfl   1  SE 

1  867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

1  20 

2 1 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1  886 

0  1 

TRINITY 

35 

4  1 

05 

I  22 

42 

2500 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

LUMHootl     1  NNt 

1891 

02 

BUTTE 

2  3 

39 

57 

121 

43 

3180 

8R 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4P 

ROBERT   L.  CHANDLER 

COLEMRN  FISHERIES  STfl 

1  907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

1  22 

08 

420 

8fl 

BUR-SPORT  FISH  «  WLDLF 

COLFRX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

1  20 

57 

24  1  B 

4P 

4P 

H 

COLFRX  RECORD 

COLGRTE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

1  2  1 

1  1 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

COLUSR  2  SSW 

1  948 

02 

COLUSA 

23 

39 

I  2 

1  22 

0  1 

50 

4P 

4  P 

CITY  OF  COLUSA 

CONCORD  3  E 

1  962 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1  2  1 

59 

1  95 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1  985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

I  2  I 

0  1 

1  480 

8A 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   1  DRM 

1  990 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

59 

1  22 

20 

2703 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORRN   IRRIG  DIST 

20  1  2 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

1  1  9 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

LUKlNlNU    nUUunlUIN  KHNLti 

2027 

02 

T  c  i_i  n  M  n 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8fl 

TROY  DUNCAN 

CORONR 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

1  1  7 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRRL I TOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

1  2  1 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

I  9 

36 

29 

1  1  8 

1  1 

I  0  I  60 

s 

L   A  DEPT-WRTER  &  POWER 

COVELO 

208  1 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

1  23 

I  5 

1385 

8R 

8  A 

y\ 

GRANT   W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

0  1 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

1  23 

05 

1514 

c 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINfl  TEMPLE  FC   193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

1  1  7 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRRBTREE  MEODOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

1  1  8 

2  1 

10700 

s 

ST   OF   CALIF   SNOW  SURVEY 

CRRWFORD  RANCH 

2  1  39 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

1  1  6 

]  7 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY    1  N 

2  147 

0  1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

46 

1  24 

1  2 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  A  LIGHT  CO 

2148 

01 

n  F  1     M  n  D  T  r 
UtL    NUK 1 t 

1  7 

41 

48 

124 

05 

120 

8R 

DEPT  OF  PARKS  S  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2  1  50 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

46 

124 

12 

50 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STfl  2 

2  1  64 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

1  5 

1  1  7 

1  5 

4  900 

CRESTLINE   FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2  177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

1  22 

I  3 

g 

8R 

8  A 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2  1  84 

0  1 

MODOC 

12 

4  1 

53 

1  20 

4  4 

5175 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2  1  98 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  9 

1  1  7 

5  1 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

"CULVER  CITY 

22  1  4 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

0  1 

1  1  8 

24 

1  06 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMMINGS 

22  1  8 

0  I 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

i  23 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYRMRCR 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

I  1  6 

35 

4  64  0 

8A 

8R 

c 

H 

HEL IX    I RR I GRT ION  DIST 

DAGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

5  2 

1  !  6 

52 

1  970 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

nor.r.FTT  fqd  dippopt 

2257 

07 

COM  DCDniMn 
oHIN  DtKUlNU 

6 

34 

52 

1  16 

47 

1915 

M  I  D 

MID 

FED  RVIRTION  AGENCY 

DRNA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

06 

121 

31 

3320 

8R 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

0 1 

1  22 

I  2 

273 

1  2  M 

PRC  CEMENT  AGGREGATE 

DflVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

1  2  1 

4  6 

60 

8  A 

PQ 
O  M 

8  A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1  3 

1  2  1 

2  3 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

21 

4  1 

42 

1  20 

3  3 

o  u  o  / 

c 

o 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  1  6 

52 

1  9  4 

4P 

4  P 

4  P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

3  3 

39 

1  I  6 

2  3 

1  9  n  n 
1  ^  u  u 

HQ 
On 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

I  1  7 

59 

9  9  c: 

5P 

c;  P 

O  r 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9  A 

9R 

PRC  I F I C  GAS  4  ELEC  .   CO . 

DF  1  flNn 

U  L  l_      11  u 

2346 

05 

k  P  O  M 

r\  c  "  N 

9 

35 

47 

I  19 

15 

323 

BR 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USM  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL   PUERTO  ROAD  CRMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C  .  BRATTON 

DE  SRBLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STR 

2406 

06 

SAN  DiEGO 

33 

32 

51 

1  16 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L .  ROYAT 

DONNER  MEMORIRL   ST  Pn 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

1  4 

5937 

8A 

8R 

H 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FD  FCI07C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

I  18 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RRNGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8fl 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

I  8 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1  485 

7R 

7A 

L   A  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

120 

06 

3000 

6P 

6P 

W  0  MC  LEAN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVfiT ION 
TIME  RND 
TRBLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

SPECIPL 

ISCE  NOTESJ 

n  1 1  iki  iti  T  p  Q  ki 
UUNN I UHN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS  •   MARY  fi .  HUNT 

UUNbnU I K   KHNucK  oTH 

2572 

02 

S I SK I  YOU 

23 

4  1 

1  3 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE  E-  MARSHALL 

DUIIUN5  LHNUINO 

2580 

01 

NflPR 

1  7 

38 

12 

122 

i8 

20 

8A 

8A 

8R 

DAN  STEELE 

tHULt  LKttr\ 

259  1 

05 

TULRRE 

1  0 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EfiGLE  MOUNTRIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  15 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PPRK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSR 

23 

39 

22 

1  22 

3  1 

1  205 

8A 

8A 

FRANKLIN   I  HOLOEN 

EL   LHr 1 1 HN  UHn 

2709 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7A 

7R 

C 

SAN  OlEGO  WATER  OEPT 

Cl        PCklTDn      O  CCII 

2713 

07 

I MPER I HL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

C 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

Cl    CfTOn      DHliCD  Li/^llCC 

2728 

05 

r\  *jk  r\  r\  r\  cs 

RMhDOR 

I  6 

38 

20 

120 

40 

715 

5P 

5P 

P  G  4  E  COMPANY 

ELK  VHLLt" 

2749 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

00 

123 

43 

1  705 

5P 

MID 

C 

GERALD  H  EDWARDS 

ELLERi  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

1  4 

9645 

MID 

SO  .  CALIF.  EDI  SON  CO . 

ELLIOTT 

2760 

05 

SRN  JOAQUIN 

1  6 

38 

14 

121 

12 

92 

7R 

C  NORMAN  ADAMS 

tL   n 1 KHUt   r I tLU 

2771 

07 

SRN  BtRDINO 

1  5 

34 

36 

1  17 

36 

2910 

8A 

8R 

WILLIAM  G  BRIECLEB 

tL  nUUtNH 

2775 

06 

cn  rw.\ 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

464 

c 

HOMER  F  WRNNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1285 

6P 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONOIOO 

2862 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESLONuIUU   NO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ESCONOIOO  FIRE  DEPT 

E  T I WHNUR 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1  390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

«EUREt\R  WaO  LI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR  I POS A 

1  4 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FRUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FRIRFIELD  FIRE  STRTION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

38 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FR  I  RF I ELO  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

1  7 

122 

02 

1  1  0 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FRIRMONT 

294  1 

07 

LOS  ANGELES 

IS 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7A 

7A 

L  A  WTR  4  PWR  OEPT 

FRLLBROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

2  i 

1  1  7 

15 

660 

c 

DEPT  SPECIAL  DIST  SERVS 

FEATHER  FRLLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2965 

c 

SANDRA  BOWLES 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

tehrmr 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

RMADOR 

1 6 

38 

32 

120 

42 

21  40 

8A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FICUEROR  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

F  I LLMORE    1  HNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

1 8 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

SP 

CRL  DEPT  FISH  4  CRME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  6 

1  18 

58 

7325 

c 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  1  7 

27 

1  972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

OS 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

1 8 

4  1 

51 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

H 

L   J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENOOC I  NO 

1  7 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  OICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

52 

124 

09 

46 

8R 

BENNY  L .  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  HANGER  STR 

3182 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

36 

122 

51 

2725 

8A 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORG 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

121 

46 

1  34 

M  I  D 

FRITZSCH  ARMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

0  1 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

1  5 

1  20 

SP 

5P 

CAL IF  DEPT  PARKS  4  REC . 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121 

49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHRSTR 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7A 

MRS   PHIRILR   A  CLARY 

FRESNO  HSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  19 

43 

328 

MID 

MID 

CO  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORRNGE 

26 

33 

54 

1  1  7 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORRNGE 

26 

33 

53 

1  17 

55 

330 

SP 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GRRBERV ILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PRNCORST 

CRSQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  19 

08 

8970 

MID 

SO.  CRLIF.  EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

55 

1  20 

4  7 

300 1 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORROO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTRR  DAM  NO  2 

3402 

06 

SNTR  BRRBRRA 

32 

34 

31 

1  19 

41 

1550 

8R 

c 

5HNTR  BARBHRA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STR 

3405 

02 

SHASTA 

23 

4  1 

01 

122 

24 

1650 

8R 

STRTE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  16 

58 

385 

5P 

SP 

SRN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

1  94 

9A 

9A 

GILROY   RURAL   FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

34  1  9 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MRNTELLI 

GILROY    14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDOKR  WEoT   rL  IBS 

3452 

06 

L  UO    HNIjt  L  t  D 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

lino    L    II  nCOi 

GLENNV ILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8R 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RRNCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STBTION  INDEX 

31 


STnTION  INDEX 


CflL IFORNIR 
NOVEMBER  1974 


T"           "I"    T    <^  II  I 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

CE 
Z 

(X 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

COLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

1  0 

1  20 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WRLL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

1  7 

1  1  6 

47 

2950 

7A 

ALBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

1  2  1 

1  7 

2350 

C 

E  .   F  .   CHI  T  TENDEN 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

1  1  8 

58 

6600 

8A 

8A 

C 

H 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  3 

121 

04 

2400 

8A 

BA 

c 

CITY  OF  GRRSS  VALLEY 

GRRTON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7fl 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENV 1 EW 

3614 

01 

SISKIYOU 

1 2 

4  1 

33 

1  22 

54 

28  1  8 

1  2M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE   RANGER  STA 

362  1 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

I  20 

56 

3560 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

1  2  1 

58 

1 

8A 

8fl 

8A 

STATE  DEPT   FISH  4  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

1  20 

1  4 

2875 

c 

FRED  H  OSBORNE 

GKuVtLHNU   RANGER  blA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

1  20 

06 

3  145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNtVlLLt  d 

3684 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

DO 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HHINfcS   LYN   UrRER  rCoD/ 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  6 

1  1  8 

1  5 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

37  1  0 

07 

INYO 

19 

36 

08 

1  1  7 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

HALF   MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

1  22 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF   PARKS  4  RFC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

3747 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

20 

1  1  9 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

375  1 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

24 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HHrrY   LAMP   RANGER  SIH 

376  1 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

48 

123 

22 

1  1  50 

8A 

BR 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HHRRlbuN  GULLH  R5 

379  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

1  22 

58 

2750 

8A 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

nHKKY   tNliLtoKlunl  UHn 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  4 

121 

1  6 

580 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

uriT      f  D  C  C  DC 

HH  1    LKt t r\  Kb 

382  1 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

48 

1  2  1 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MHI    LKttn    rn    NU  1 

3824 

02 

C  l_l  ("^  C  T  O 

SHASTA 

2  1 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8A 

P  G  4  E  COMPANY 

HfiYFIELD  PUMPING  PLPNT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

1  1  5 

38 

1  370 

9A 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HfiYFORK  RANGER  STRTION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

1  23 

10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

nHYWHKU   b  tbt 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HEflLDSBURG 

3875 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

37 

1  22 

52 

1  02 

6P 

5P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

ntHLUbBUKb   NU  Z 

3878 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

1  02 

8fl 

ROY  W.  LOWE 

LJ  C  1     1          Ul  f>  1  C 

ntLL  nULh 

389  1 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEME  T 

3896 

06 

a  T  \/cr>c  r  rir~ 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

I  16 

57 

1  655 

8R 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

ntNoMHW  UHn 

391  4 

06 

COM  rticr>r> 

oAN  UlEGu 

33 

33 

1  4 

1  16 

46 

2700 

8A 

8R 

c 

VISTA   I RR I G  D I  ST 

UlPOMOMnC?     O  Kill 

3925 

04 

SAN  BEN  I  TO 

20 

36 

25 

1  20 

55 

21  60 

4P 

MAX  D  LEY 

ncKNHNUti     /  bt 

3928 

04 

SAN  BEN  I  TO 

20 

36 

1  8 

1  20 

42 

2755 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIfl 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

25 

1  1  7 

1  8 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  1  9 

47 

3870 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

HETCH   HETCHY   WTR  SUP 

niUULN    VHLLlT  KHNLM 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1  480 

8A 

CLARENCE   E  DASSOWRY 

nlljnLHNU  Lnr\Lo 

3954 

05 

ALPINE 

1  6 

38 

30 

1  19 

48 

8650 

S 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

U  T  1    T  C 

n  1  L  1  b 

3987 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

42 

DO 

122 

38 

2900 

BR 

8R 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

UnDPDPC     M      T  II 

nUDtKUb    n    1  U 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

BR 

STEPHEN  J  PRVON 

nULntI 1  nLHUUWO 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

I  18 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

wnFrFFQ    cr    en  Q 

4017 

06 

1   n  c     pmoci  cc 

LUb  ANGELES 

1  3 

34 

1  3 

1  18 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

wnil    IQTFD     1  CD 
nULLloICK     i  On 

4022 

04 

bHN   BEN  I  1 0 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

5P 

RRDIO  STATION  KMPG 

uni  1    I  C  T  p  p  9 

4025 

04 

bHN   DtN 1 1 u 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

1  4 

2500 

c 

FLORENCE  H  CRRRILLO 

HONEYOEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  4 

1  24 

08 

370 

Q 

BEVERLY  R  KOHLER 

nu  Ur  H 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

360 

8A 

8R 

BURTON  HOLT 

nUUrH    iKlNliT  KlvLK 

4089 

0  1 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

333 

c 

BURERU  OF    INDIRN  RFFRII 

409  / 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYRRO 

u  n  c  c  Q  p  1/ 
nUb DHL  n 

4  1  20 

05 

TULARE 

37 

36 

1  1 

1  18 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1-4 1  1 0  Q  M  O 
n  U  H  D  IN  H 

4144 

06 

bN  LUlb  UBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JOANNA  M  JONES 

nUNlcKo  UHn 

4  1  70 

05 

LHLHVERRS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

WIlMTTMPTriM     1  Qk'F 

nUiNlliNLjiUN  LHr\t 

4  1  76 

05 

C  P  C  C  kl  n 

r  KE bNO 

27 

37 

1  4 

1  19 

1  3 

7020 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

k^llPk^FV     rPFFU  OdOU 

nUKntT    LKtL"  rHKr\ 

4  181 

06 

R  1  VERS  I  DE 

33 

33 

41 

1  16 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYflMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GRIL  KLOPFER 

lOLEWlLD  HWY   MNTNC  STR 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

54 

123 

46 

1250 

8R 

STRTE   DIV   OF  HWYS 

I  np  I  Q 

4  204 

Ub 

bHN    Dt  N 1  10 

27 

36 

25 

1  20 

40 

2650 

8A 

BR 

NEW   IDRIA  MINE  4  CHEM 

iUTLLWlLU    rIKt  ULrl 

421  1 

06 

o  I  \/cpc  I  nc 
K I  V t  Kb  I Ut 

33 

33 

45 

I  16 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

T  M  P  r  D  T  Q 1 

1 nrtK 1 HL 

4223 

07 

T  M  O  C  D  I  1 

1 MPER 1 AL 

6 

32 

51 

1  15 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

inrtKlHL    rHH  Hr 

4224 

07 

f  M  D  C  D  I  n  1 

I MPER I AL 

6 

32 

50 

1  15 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

1  niULrtNULNLt 

4232 

07 

INYO 

1  9 

36 

48 

1  18 

12 

3950 

7fl 

7A 

c 

H 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

1  iMUL r  t  N U t  NL  t  LHnr 

4233 

03 

S I ERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

ilNUlU    U    D    UHlt  L'fKUtN 

4259 

07 

R 1  VERS  1 UE 

6 

33 

44 

1  16 

15 

1  1 

8A 

BR 

8R 

RGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

1  17 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

4  1 

1  1  7 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

4283 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  :iOUNTAIN 

4297 

07 

SF.N  BERDINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7fl 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1  6 

1  20 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONOALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

8A 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 
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CRL IFORNIfi 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

ORRINRGE  I 

LflTITUOE 

UJ 

o 

o 
z 
o 
_J 

ELEVATION 

OBSERVATION 
T  1  ME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

r 

O. 

u 

UJ 
K 

a. 

a. 
a 

UJ 

a 

o 
a. 

? 

4407 

07 

bHN  dEKDINO 

6 

34 

06 

116 

19 

3490 

5P 

ROY  H  WOCNER 

4418 

06 

oHN  UltGD 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHRRLES  VILINEK 

4422 

06 

oN 1 H  dHRdHRR 

32 

34 

29 

119 

3D 

2075 

BR 

MONTECITO  COUNTY  WTR  OP 

4442 

05 

27 

37 

18 

1  19 

06 

9110 

s 

SO  CflLlF  EOISON  CO 

4467 

07 

SflN  BEROINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

Bfl 

KEE  RRNCH 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

1  20 

49 

2000 

Bfl 

ROBERT  C  KYLE 

4488 

02 

LRKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1385 

9fl 

CO  FflRM  4  HOME  flDV 

4500 

01 

MflR  I  N 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RflYMONO   J.  MULLEN 

4508 

05 

bHN  JOHQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

BR 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4534 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

00 

1  19 

58 

250 

BR 

BR 

BR 

KINGS  COUNTY  FIRE  OEPT 

4536 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPANY 

4544 

02 

5nH5  T  H 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

lOR 

PG  4  E  KILflRC  PWR  HOUSE 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STflTE  DIV  OF  FSTRY 

4577 

0 1 

DEL  NORTE 

1 2 

4  1 

3 1 

1  24 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

: 

MRS  .  EDRfl  L .  MOORE 

4590 

05 

STRN I SLfiUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

8R 

8fl 

Bfl 

RflYMONO  WlLLMS 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

4616 

02 

EL  DORROO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

4628 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

5P 

CRESCENTfl  VLY  CO  H  0 

4633 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8R 

ROSS  R  SANBORN 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

48 

210 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

4660 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  CLflOYS  W  CLARE 

4664 

05 

RLPINE 

34 

38 

29 

1  20 

0 1 

75U0 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

4671 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

4689 

01 

MENOOC I  NO 

22 

39 

14 

123 

1  1 

670 

c 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

4701 

02 

LRKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

4705 

07 

I  NYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

4708 

02 

SHRSTR 

23 

40 

52 

122 

23 

1D75 

c 

USBR-5HASTA  FIELD  OIV 

4710 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

630 

Bfl 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

4712 

02 

SOLRNO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

c 

BUREAU  OF  RECLRMRTION 

4713 

02 

NEVRDR 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPflNY 

4726 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

10 

1  17 

00 

1500 

: 

ESCONOIDO  MTL  WTR  CO 

4735 

06 

SRN  DIEGO 

3  3 

32 

46 

1  1  7 

0 1 

530 

5P 

5P 

LR  MESR  FIRE  OEPT 

4749 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

44 

1  18 

13 

MID 

MID 

OEPT  OF   TRflNSPORTRT I  ON 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1  550 

c 

MRS  SHRWNfl  CflRR 

4773 

02 

PLUMRS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

4816 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

s 

CflL  OEPT  WTR  RESOURCES 

4838 

01 

S I SK I  YOU 

12 

4  1 

44 

121 

31 

4770 

9R 

9R 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

4851 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

1  18 

52 

3585 

Bfl 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

4867 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

1  18 

53 

1600 

4P 

c 

L   A  CO  FIRE  DEPT 

4880 

02 

COLUSR 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7fl 

MATTHEW  J  KEEGAN 

U  1 

MENDOC INO 

J  If 

o  ^ 

I  C  J 

c 

JEANNE  D  HAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERGED  CO  FIRE  DEPT 

4886 

05 

EL  DORRDO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7fl 

IVRN  R  LEHMflN 

4890 

05 

TULRRE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8fl 

Bfl 

KflWEAH  LEMON  CO 

4932 

02 

PLUMRS 

8 

40 

1  4 

120 

43 

5320 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4957 

05 

TULRRE 

9 

36 

12 

119 

03 

420 

7P 

7P 

L I NDSAY-STRATHMORE    IR  D 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

48 

677 

lOfl 

lOfl 

lOR 

c 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4988 

02 

LfiSSEN 

21 

40 

53 

121 

1  1 

4  170 

Bfl 

MRS.  CLOVERINE  CORDER 

4997 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVERMORE  flLMDfl  CTY  F  D 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

Bfl 

c 

flRCHIE  M  WEFERLING 

5026 

05 

TULRRE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

8fl 

Bfl 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

5032 

05 

SflN  JOfiOUlN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LOOI 

5043 

02 

TEHRMR 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5064 

06 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LOMPOC  water  treat.  PL. 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

118 

03 

3790 

c 

L   A  WTR  4  PWR  DEPT 

5085 

06 

LOS  RNGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5086 

01 

MOOOC 

7 

4  1 

28 

121 

25 

4375 

s 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

5093 

02 

MOOOC 

21 

4  1 

12 

121 

12 

4  180 

9fl 

CHARLES  SHEPHERD 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

5107 

06 

SNTR  BRRBRRR 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

Bfl 

S  BARBARA  CO  F  STA  24 

5114 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

33 

56 

1  18 

24 

105 

MID 

MID 

c 

J 

NRTl  WEATHER  SERVICE 

5115 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

: 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

5118 

05 

MERGED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8R 

Bfl 

CENTRAL   CALIF    |RR  DIST 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUn  RRNCH 

STATION 


JOSHUA  TREE  3  S 
JULIAN  WYNOLfl 
JUNCAL  DRM 
KfllSER  MERDOWS 
KEE  RANCH 
KELSEY   1  N 
KELSEYVILLE 
KENTF lELD 
KERL INGER 
"KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMRN  CITY 
KETTLEMRN  STRTION 
KILRRC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLRMRTH  f 
KNEELRND   10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 

LR  CRESCENTfl  FC  251  8 
LAFAYETTE  2  NNE 
■LRGUNA  BEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LR  HONOR 
LRKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  MENDOCINO  DAM 
LAKEPORT 
LAKE  SABRINR 

LRKESHORE  2 
LRKESIDE  2  E 
LRKE  SOLRNO 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESR 

LRNCRSTER  FSS/FOR 
LR  PRNZR  RRNCH 
LR  PORTE 

LRSSEN  CREFK  UPPER 

LRVfl  BEDS  NRT  MONUMENT 

LRYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZR  PT  STfl  FC  3528 

LEESVILLE  KEEGRN  RRNCH 

LEGGETT 

LE  GRflNO 

LEHMRN  RRNCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

L INDSRY 

LITTLE  PANOCHE  DET  ORM 
LITTLE  VRLLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  0 
LOCKWOOO  2  N 
LODGEPOLE 
LOOI 

LUG  SPRING 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

LONG  BEACH  WSO  AP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT   3  WSW 
LORfllNE 
LOS  flLflMOS 

LOS  flNCELES  WSO  OP  f 
LOS  ONGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  BONOS 

LOS  BONOS  ARBURUA  RCH 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

a 

t~ 
d 
> 

OBSERVRT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

x: 
•~ 

PRECIP. 

> 

SPECIRL 
(SEE  NOTES  1 

LOS  BONOS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

90 

9R 

9R 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GRTOS 

5123 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

1  4 

121 

58 

365 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GRTOS 

LOS  GRTOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

2415 

8R 

RLLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RRNGER  STR 

5147 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

LUb 1    n 1 LLo 

5151 

05 

KERN 

1  U 

35 

37 

1  19 

41 

r?  Q  Q 

C 

KFDM     rnilMTY     FTPF  HFPT 

LOWER  OTRY  RESERVOIR 

5  1  62 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

56 

540 

C 

SRN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIR  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYRRO  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

I  160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  CREEK  RRNGER  STR 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

117 

29 

2730 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MROELINE 

5231 

02 

LASSEN 

18 

4  1 

01 

120 

30 

5320 

1  2M 

MRS  LUANNE  MONTGOMERY 

MflDERR 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

58 

120 

04 

268 

8A 

8R 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MflD  RIVER  RRNGER  STR 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8R 

DIST   RANGER  US  FOR  SERV 

MRHNKE 

5258 

02 

LRKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

MQMMriTW  PQQQ 
riHnnUIn  rHOo 

5284 

07 

M  n  M  n 
nuNU 

1  Q 

37 

37 

I  19 

02 

Q  c  n  n 
y  bUU 

s 

LHL    Utrl     WIK  KtoUUKLtO 

MRMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

2  1 

I  1  9 

1  9 

3390 

s 

so.   CALIF.   EDISON  CO. 

MRNTECR 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

BR 

8R 

BR 

SPRECKELS  SUGRR  CO. 

HRNZflNITR  LRKE 

531  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5850 

BR 

BR 

H 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

MRRE  ISLRND 

5333 

01 

SOLANO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

9fl 

MRRE    IS  NRVRL  SHIPYARD 

riRRICOPR 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

1  19 

23 

675 

BR 

BR 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MRRIPOSR 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  1  9 

58 

201  1 

9fi 

MRS  ELLEN  P  RITTER 

MflRKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

1  1  9 

47 

5560 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

MflRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9R 

9R 

9R 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MRRTINEZ   3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MDRTTUF7  "^QP 

5372 

04 

rn MTDQ  rncTD 
LUNIKH  LUolH 

4 

37 

58 

122 

06 

255 

4P 

rKHNLlo   L.  MHLALVtY 

MRRTINEH  WATER  PLRNT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

1  22 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

liflRYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9R 

9R 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  19 

51 

4513 

8R 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MRTILIJR  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  19 

18 

1060 

c 

VENTURA  C  .   FLOOD  CONT . 

MC  CRRTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  1 

121 

4  1 

3800 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

4  1 

15 

122 

08 

3280 

BR 

8A 

c 

H 

CARL  L  MYERS 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  a.o      T„m„«.  , 

STTvement  In  miles.     Monthly  deeree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  deoarturca  of  iv.rJrS  ^  ^'   I"<":'Pl  «»t '»■>  and  evaporation  In  Inches  and  .lad 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  «lnd  l5  the  vec^orsim  of  JuHfr J?     ^  temperatures  fro.  65  F.     m    ■Supplemental  Data'  table 

vind  dUectlons  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
QBSEBVATION  TlMj:     The  station  Index  shows  observation   times  in  local  standard  time.     DurinK  the  summer  months  some  ohservr.r.;  i  .1,  k 
on  dayllKht  saving  time.     Snow  on  ground  In  the    •Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  obse.-vatlon  time  for  aU  excenrN^t.onal  i  ^.h  rT 
Oiriues  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  t-round  values  are  at  -1:00  a.m.,  p  s  t       exceprfor  Bishoi.  isQ    nin     ^''"°'"'i»>'"l''er  Service 
WSO,  which  arc  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.  .  and  Ml.   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      hllL  In  lhe'"E^Uemes°  taiu   '■■•to?iv  k^^^^  SandberK 
Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  Wind"  table,  .and  snowlall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  wh^n  pubHsht-r  Jre  fir"lhe"2i^'.„,,r- 
endini;  at   time  ot  observation.  '  ^"^  *^  nours 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-toot  dlametep  ■.ni„»«   t 

"ind  table.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wi^S  taSL  are  ex?iemes  orLmSe^aturl  orw^wr  ?*"    "  '<"'t"°"'  Evaporation  and 

time  of  Observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  threJapoLtion  pS^as  deteLrned  hi  /cLM„r  ""'"f"" 

inches  above  the  pan.  c.-i-u. « iion  pan  as  aoiermined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eouivalent  of  snow    «l..f  „       ,  - 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  tor  successive  observitlons    .•„n,en,.^2V;I^  .       ?  i  ?1  ?  '  °°         f""""  •     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  thrrecoirTlme  of  observatio'„'ro?oV  drifting  and  other  cause,  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  ".Seasonal  Snowf.li  -  ....  1       .     ■  ^ 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice.  '^"-e,   u..u         int     .->ea.sonal  Snowfall     table.  Include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  .and  direction  from  the  post  office 

||ASON|L_IAB|ES^    Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  win  be  carried  In  the  July  issue 

EyA^RAJ10N_MP^wmD  TABLE:  Camp  Pardee  :  Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

levi^rk  :  pan  painted  outside  with  Kray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :  Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  Inside  and  outside 

Friant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     HoltviUe  sllty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Crass  mowed  and 

irrlKated  to  maintain  growth.     Max  and  min  roadink's  from  thormoKraph  for  24  hours  ondinu  ul 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-ln-t;lass  thermometers 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil   ihermoKraph  for  24  hours 

endin^j  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermoKraph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Siiowlal)  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is   oartlally  estimated. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourlv 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IH  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station,     Pi-eci pi ta tlon  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  he  published  later  In  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations  '  Bulletin. 

This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

"    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermoaeters 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     -l-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KUMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     J7-N0RTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-Rl/SSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQL'IN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
.\!ARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SO!  TH  COAST     34-STANrSLAUS     35-TRINITY     36-TRl'CKEE     37-TUOLl'MNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  rondillons   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIWATOLOGICAL  DAT.^   NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  39S5  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     SI. 25.        Similar  information  for  regular  National  Woaiher  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  isaue 
•>f  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Natlnimi  climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;     S4 . 50  a  year  lor  each  section   Including;  annual  summary:  $-1 . 70  additional   lor   forolgn  nailing:  single  copy;    30V  annual 

summary.       Make  checks   payable   to  Department  of  Commerce  ,   NOAA :        send  payments  and  orders   l  u       '..i  -  i  'n  t  !   (  1  i  r.i  m  -    (  «  n  t .  i  ,    Federal  Bui  Idiu^  . 
Asheville.   N.   C.    28801.        Attn;  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  tht-  National  Oit 
riinatlc  Center.   Ashevlll<?,   North  Carolina  28801. 
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61  .1 
SB. 3 
S7.3 
61  .6 
54  .4M 

35.9 
44.5 
42.2 
37.8 
39. 4M 

48.5 
SO. 4 
49.8 
49.7 
46. 9H 

2 

69 
62 
64 
70 
63 

16. 
16 

7. 
16 
18 

23 
37 
32 
26 
23 

24 

25 

27. 

24 

24 

SOS 
445 
467 
466 
543 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
3 
8 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

7.26 
2  . 74 
2  .24 

2.76 
1  .97 

-  I  .83 

-  1  .75 

3.53 
1.28 

.65 
1  .03 

.91 

3 

3 
3 
28 

.0 

■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
6 

4 

4 

2 
2 

3 

0 
1 
0 

GILROY 

HALF  MOON  BAY 
HOLLISTER  I  SH 
KING  CITY 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

58.2 
57.4 

n 

35.9 
42.7 

M 

47.1 

SO.  I 

M 

1  .0 

66 
64 

66 

17 
16 

6 

23 
34 

17 

24 

26- 

24 

549 
456 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

9 
0 

0 
0 

0 

2.89 
3.64 

3.05 

-    1  .02 
1  .15 

1  .33 
1  .00 

2.11 

3 
3 

3 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 

3 
7 

4 

3 
3 

1 

1 
1 

1 

LOS  GATOS 

MARTINEZ  HATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  FBB  BP 
MORRO  BAY  F IRE  OEPT 

57.6 
55.5 
57.9 
60.1 
61  .8 

36.7 
40.4 
41  .9 
42. B 
41  .1 

47.2 
48. 0 

49.9 

51  .5 
SI  .5 

1  .5 

65 
63 
65 
6B 
70 

6 
17 
6 
6 
17 

26 
30 
34 
31 
32 

24 

26. 
29. 
24 
26. 

544 

521 
463 

412 

412 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
4 

0 

1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.67 
2.06 
2  .46 
1  .25 
3.46 

-   1  .70 

1  .53 
.52 
.84 
.43 

2.10 

27 
4. 

3 
28 
4 

.0 
■  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
3 
4 

2 
2 
1 

0 
2 

2 
0 
0 
0 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOllOHINO  STRTION  INOES 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SAN  FENNANOO 

SAN  GAiRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  H«E  STATION 

SANTA  SARBARA 

SANTA  tARBARA   FAA  AP 

SANTA  MARIA  MSO  AP 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUN  CITY 
TORRANCE 
TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELl  OA" 

UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNB 
WARNER  SPRINGS 
YQRBA  LINDA 

DIVISION 


BAKER 
BARSTOm 
BEAURONT   1  E 
BISHOP  HSO  AP 
BLYThE 

BLYThE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BRAHlEV  2  SM 
CANTIL 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRIN8S  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL   CENTRO  2  SS" 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRMONT 

GOLD  RACK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELO  pumping  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INyOkERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROH»<EAD 
LANCASTER  FSS/FAA 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PAlMDAlE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
THERMAL   FAA  AP 
TRDNA 

THENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  FIRE   STA  79 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WIlOROSE  ranger  STA 

DIVISION 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augiwl 

September 

October 

November 

December 

Annual 

J; 

u 

3 

e 

i 

G 

3 

3 

5 

3 

3 

e 

a 

5 
e 

□ 

E 

e 

3 

E 

3 

S 

1 

K 

a, 

s 

S. 

S. 

a. 

H 

S. 

a. 

n 

5 

& 

z 

r 

B 

Q 

G 

E 

Q 

E 

a 

Tern 

a 

1 

E 

a 

E 

Q 

Teiti 

E 

E 

1 

53.2 

58.9 

" 

■ 

_ 

■ 

■ 

" 

53. 3M 

* 

1 

.8 

62.4 

1 

71.4 

3.1 

75.7 

1  ' 

•* 

74. 7M 

2 .  ( 

•  .2 

61*2 

1.0 

53.7 

■ 

1 

6 

64.  5M 

.7 

51*7 

554 

1.7 

1 .0 

65  7 

1.3 

5.1 

79,1 

77*6 

.  ] 

76 . 9 

3  . 

65*0 

.  1 

56.7 

,1 

49,0 

1 

4 

63.5 

1.2 

52!^ 

55)3 

57, 5H 

57!2H 

60.6 

64.0 

63!6 

63.4 

62)7 

59.9 

56,2 

58. 9M 

55.5 

1.3 

58. 2M 

2 

.4 

5B,3M 

.9 

62. 3M 

2.0 

64.4 

.7 

70, OM 

3.1 

73. 2M 

1.5 

72,2M 

- 

.5 

72. 6M 

1.2 

67. 2M 

.7 

62. 2M 

1.9 

59, OM 

- 

4 

64. 3M 

1.3 

^3  '  5 

'  •? 

60.2 

67.4 

'■ 

ft?  5 

60.0 

1 

54,4 

• 

] 

" 

1  ft 

* 

54  ^ 

57.5 

•  ■ 

1  *  ? 

1  '  7 

67.6 

67*7 

56.8 

52.4 

■ 

59.1 

.3 

49  7 

'  fl 

50  9 

52  8 

"  'q 

54*8 

2  3 

60  2 

'  6 

63.9 

63*9 

1 '  ( 

62 '  4 

59  8 

55.2 

1 

56.4 

.5 

Si'.sn 

.0 

57.9 

1 

,4 

55. OH 

-  U7 

57!° 

56.8 

-  U9 

62!7 

*  .6 

65.8 

-  .; 

66,2 

_ 

lis 

M 

M 

62,2 

i!i 

58,6 

1 

51. 3M 

5'..3M 

53, IM 

59. 4H 

61. 4H 

M 

66, SH 

67. 8M 

63. IM 

56. 9M 

54, OM 

♦  e.7M 

51. OM 

55,2 

59. IH 

65.5 

75.1 

78   1  !■ 

77,5 

76.5 

64,6 

48, 4H 

63, OM 

54.1 

.1 

57.4 

X 

,9 

56,6 

.2 

59.9 

.9 

63.2 

1.4 

66.7 

2.1 

71.0 

2.6 

69,1 

.2 

68.9 

.7 

69,0 

.0 

62*3 

2.4 

55.0 

5 

62.4 

.9 

50.0 

54,4 

53,9 

60.2 

62,5 

71.5 

75.1 

72.9 

74.3 

62,2 

56!9 

51.8 

62.1 

52.5 

- 

.5 

54.1 

,5 

56. OM 

-  .1 

59.5 

.1 

63,3 

.4 

69,0 

2.7 

72,2 

1.5 

70.6 

- 

1,0 

71.9 

1.7 

65,4 

.2 

59.5 

.6 

53.4 

- 

6 

62. 3M 

54.3M 

56. 6M 

53,7 

56. 7H 

57,9 

65.3 

M 

65. 9M 

63. 7M 

62. IM 

56. 4M 

54, 7M 

5*.  .9 

* 

Z  .0 

58.7 

•  0 

56,7 

-  1.3 

59.7 

* 

■  * 

62 ,0 

•  0 

66,0 

1.7 

69,2 

75*3 

2,7 

7I*  ft 

21 '  Z 

.  5 

56.4 

2 

2 

62. 1 

^  .7 

49 .7 

53*3 

59.2 

62.0 

69, 6 

74. A 

57*2 

50  ■  6 

61,6 

53.6 

55 .  2M 

559 

58. 4M 

61.4 

66, 3 

70.1m 

68*5 

68  9 

638 

60.2 

53,3 

61 .  3M 

46.0 

.4 

49.4 

1.4 

52.6 

.1 

58.6 

.5 

69, OM 

4.2 

69.9 

_ 

2.9 

7U3 

3.0 

58.8 

-  1,0 

S2.1 

.7 

44.7 

1 

6 

53.5 

- 

55.4 

- 

,2 

56.4 

-  .5 

59.6 

- 

.6 

63.5 

-  .6 

69,5 

1.9 

73,3 

.1 

72.1 

- 

1.5 

73,0 

1.1 

65.4 

-  1.1 

61.2 

.5 

53.9 

- 

1 

6 

63.1 

-  .2 

50.4 

53  •  1 

54  .4 

57,9 

•  5 

61.6 

•  * 

68,8 

3,3 

72.3 

70 

• 

71  7 
71  ,  Z 

63  .  Z 

S7 

•  2 

50,8 

■ 

' 

7 

61.0 

.3 

aI'r 

70 

93,9 

01 

AO 

7q'I 

7 

74  ,7 

59 

51.6 

72  . 1 

so  ft 

7ft 'a 

.  8 

83 ,9 

Ri '1 

* 

1 ,  ^ 

2 .  < 

65.0 

52*1 

-  1.5 

43,7 

■ 

2 

4 

64.  OM 

-  .2 

473 

518 

•  J 

53*3 

23 

577 

H 

72  6 

47 

76.2 

2 

75*4 

76  0 

63 , 7 

-  ,*i 

57.0 

1.7 

48.0 

1 

7 

29!7 

I 

41.8 

!2 

49.0 

2!? 

52:7 

li? 

64.6 

2.4 

73!9 

4!2 

76.4 

-  '.z 

73)7 

I 

.4 

70!  5 

sio 

55,7 

-  1!: 

45,8 

.1 

36,9 

2 

0 

55.9 

.0 

- 

55. 9M 

-  I 

.9 

64.5 

i.a 

69.9 

- 

.4 

78. 6« 

1.0 

89. 7M 

4.9 

92  .0 

-  .1 

90,9 

- 

,3 

87.5 

2.2 

74,0 

60,0 

-  ,9 

48,8 

- 

4 

6 

- 

* 

■ 

^f*  ft 

1  •  8 

72.0 

80.7 

1 . 2 

93,4 

6.0 

94  0 

.7 

■ 

,8 

1.9 

76.0 

,  i 

51 .6 

■ 

2 

7 

74,0 

.5 

89, 7 

90*7 

Oft*  q 

07  Q 

75,4 

64*  1 

94,5 

72.9 

54  0 

56  0 

■ 

62  9 

.0 

68*8 

1.4 

75*7 

-  1,6 

86 . 9 

2  •  3 

89,2 

* 

88*3 

* 

86  6 

74.4 

■ 

61.9 

•  ,9 

51.3 

3 

7 

71,3 

■  1.2 

43.2 

48.4 

56.4 

59.5 

72i5 

82.7 

85.6 

I 

'_ 

48.7 

54.4 

2 

63,0 

6.3 

65.6 

1.3 

77.0 

4.7 

87.3 

7.2 

90. 2 

2.9 

38,3 

2.8 

86.4 

7.2 

71,7 

3.6 

• 

3.4 

50.0 

2 

0 

70.1 

3.7 

1.3 

■ 

2  •  8 

75.7 

68.4 

3.1 

98.5 

4,7 

101.4 

-  .2 

7ft*2 

1,2 

.  J 

52,2 

2 

77.  5 

1.1 

68 ,  9M 

73.5 

M 

53. 7M 

414 

32,0 

■ 

53  0 

58  6 

659 

3.3 

70*9 

60  7 

1.7 

93.2 

6.1 

93.? 

-  I'.l 

92*7 

89  3 

2.6 

76. 

64.4 

1.3 

54,4 

1.0 

74 . 4 

1.2 

55.3 

U7 

57. OH 

!b 

64. 2B 

1.8 

68.9 

.6 

77.3 

,4 

88,9 

4.5 

90, 3M 

89)7 

- 

1!; 

B8!o 

2.4 

61.5 

-  ,6 

50,6 

3 

6 

39.3 

44.5 

50.9 

52.5 

62.4 

73,2 

76.0 

74,1 

72.5 

59,6 

46.1 

40.6 

57.8 

3.9 

,1 

1.1 

51.9 

3.1 

1.5 

74 , 3 

5.0 

77,2 

•  ^ 

70 

5.2 

52  6 

.  2 

44 . 0 

■ 

1 

6 

60  *  0 

.2 

71.9 

91,6 

92  .4 

oil 

ftO  '  7 

7A  7 

65*9 

5''.  3 

33  9 

6  4 

44  3 

.1 

50  5 

1 , 7 

53.8 

3  1 

66*6 

1.7 

75,8 

2.6 

79.9 

77*1 

1  4 

75  4 

3  ] 

60  1 

48.8 

39 . 2 

2 

3 

58*8 

.5 

49)9 

1.7 

55. 5M 

2 

61. 2M 

1.9 

68.0 

.9 

74)7 

.4 

86,9 

5.1 

89,9 

-  .2 

87i4M 

I 

i!o 

84!  7 

2!) 

72.2 

,4 

60. IM 

-  la 

50. 4M 

I 

2 

6 

70. OH 

.4 

56.0 

1.2 

58,3 

7 

65.6 

2.3 

70.7 

.3 

76.7 

1.2 

89.4 

4.6 

91,2 

-  .4 

90.7 

- 

,3 

88,6 

2.5 

75.9 

.6 

64.2 

l.O 

53.7 

- 

2 

1 

73,6 

.9 

_  , 

77 

7a  ^ 

91.0 

51.1 

'2,1 

^9  SM 

■ 

5  5.2 

ftPflM 

78 ,  IM 

80  •  3M 

77*S 

5  .6 

47*9 

39.  5 

59 ,2M 

53  7 

■ 

58  2 

7 

66  1 

2 . 4 

71.6 

78  9 

** 

91,3 

5.5 

91.5 

.3 

91*3 

88  4M 

2.4 

76 , 3 

.6 

63.7 

.4 

53.5 

2 

0 

73, 7M 

.7 

41. 8M 

47. 9M 

55. 6M 

58. 4H 

71.6 

61 ,4M 

84.9 

61,8 

79!  2 

69, 9M 

52.0 

42. 9H 

63. 6M 

51.6 

- 

1.3 

57.7 

1 

65.6 

3.1 

70.5 

- 

.6 

61.0 

1.5 

93,2 

5.4 

93.9 

-  1.1 

92,8 

,0 

89.4 

2.4 

75,9 

.6 

63.2 

.8 

51.7 

- 

2 

6 

73.8 

.6 

,  a 
1 

_ 

-  1.3 

.4 

47.7 

.3 

^7  ^ 

2 . 0 

66,6 

5.9 

68.3 

.6 

i  ,4 

77  i 

- 

*:  .8 

52,5 

- 

-  1.1 

36. 

■ 

2 

6 

51 .7H 

-     .  I 

76,9 

49*7 

41.6 

" 

53*8 

■ 

57.2 

-  I 

0 

65*4 

2 . 4 

71*7 

1  •  0 

77*3 

89,2 

5 . 5 

89)5 

1 

86'9H 

86  6M 

75*0 

6l!3 

1,1 

42)2 

48, 4H 

52. 6H 

sbIsh 

70. 6M 

83,5 

62. 2H 

61.5 

77. 6H 

66. OM 

55.0 

44.1 

63. 5M 

41. 9M 

45.9 

52. 9N 

56. 2H 

69. 7M 

78. OM 

81 .4M 

80, SH 

78.7 

63, 9M 

52. 7H 

43. 6M 

62, IM 

to** 

75.7 

76.6 

75*5 

44. 5M 

34,5 

55  ,4M 

39  AM 

35  IM 

40 .  9M 

49. 6 

60, 6M 

59.1 

tAftM 

38. 2M 

28 .  9M 

44 .4M 

49  5 

2  I 

56  5 

0 

65  2 

3.6 

70 . 3 

.  1 

81.6 

2.0 

94, 1 

5.8 

94,1 

93  '0 

89  0 

2.1 

74  *9 

61,4 

.  7 

90,0 

2 

7 

73.3 

.7 

42. 1 

2.9 

47.0 

-  1 

6 

53!4 

1.3 

55.7 

2.6 

66.5 

1.3 

76,8 

4.1 

79.6 

-  l!6 

60.1 

.3 

7e!5 

4.2 

63)4 

-  i; 

51,8 

•  .7 

44,0 

1 

9 

61.6 

.0 

40.3 

45.7 

53.5 

■ 

- 

- 

- 

• 

• 

54.3 

.0 

59.6 

1.2 

64.9 

2.7 

71.2 

1.9 

78.2 

2.3 

90.0 

7.1 

91.1 

.3 

90.8 

1.3 

89.0 

4.8 

76,2 

1.9 

65,0 

2.5 

55,5 

5 

73.8 

2.2 

51.5 

1.3 

57.2 

6 

66. 1 

3.0 

71.0 

.6 

61.4 

1.2 

93.9 

5.5 

9A,0 

-  1.2 

93,9 

.0 

90.5 

2.1 

77,5 

.7 

63.3 

.6 

52.4 

1 

9 

74.4 

.6 

41.4 

3.0 

46.7 

e 

53.9 

2.6 

57. 7H 

1.4 

69. 7M 

2.2 

80, OM 

4,2 

81,7 

-  2.3 

80,4 

1.6 

79.0 

3.2 

63. 4M 

-  1,6 

52.6 

-  .3 

43.6 

2.1 

62. 7M 

.1 

53.7 

56.8 

64,7 

70.1 

77.1 

89,3 

90,4 

89,6 

66.0 

74,5 

61.9 

51.9 

72.2 

44.  a 

49.3 

-  1 

7 

58. 1 

1.4 

63.0 

1.6 

74.7 

1.6 

84,2 

3.1 

89.0 

.1 

66,1 

.9 

84.2 

4.2 

53,9 

.6 

54. 6H 

.2 

4S.2 

53.9 

6 

61,2 

3.9 

64.6 

.4 

75.5 

2.2 

86,6 

5,4 

87,9 

-  ,6 

86.1 

.7 

83.7 

3.3 

70,3 

1.1 

56. 7H 

.  .3 

48.3 

1 

3 

68. 6M 

1.1 

40. 5M 

44, 4M 

50, 7n 

52,7 

63.1 

72,5 

75.7 

74. IH 

73.6 

59, 8H 

48. BM 

41. OH 

58. IH 

41. B 

1.0 

45.7 

-  1.0 

52,2 

1.6 

54.6 

2.7 

65.0 

.8 

75,3 

3,9 

79.0 

.0 

76.9 

1.1 

76.7 

4.8 

62.6 

.6 

50.7 

.3 

42.4 

1 

3 

60.2 

.4 

16.1 

19.1 

23,3 

25.1 

39.2 

48.8 

51. 9M 

49.8 

47.5 

35,0 

28.0 

21.5 

33. 9M 

11. B 

12.7 

16,2 

16.2 

29.7 

41 .9 

44,9 

44.2 

42.4 

29,1 

21.9 

15.5 

27.2 

34.5 

41.7 

49.7 

55.2 

67.0 

76,6 

79,1 

74.9 

73.  8M 

60,0 

46.1 

39,9 

58. 4M 

43.7 

- 

2.4 

49.1 

e 

56.0 

1.9 

60.3 

\ 

l.l 

70.8 

1.8 

81,4 

4.5 

83,4 

-  1.1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  AND  DIVISIONfiL  DflTR  californip 
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TEMPERfiTURE 

PRECIPITRTION 
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z 
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a 

c 
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a-  o 
o  u. 
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a 

o 

5 
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o 
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°  i 
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SUN  CITr 

64 

.  2M 

32. 6M 

48 

.4M 

75 

2  1  + 

2  3 

24 

508 

0 

0 

17 

0 

2.43 

1.17 

■  0 

0 

^ 

2 

TORRRNCE 

65 

.5 

4  4 

.5 

55 

0 

-  .5 

78 

16 

34 

25 

301 

0 

0 

0 

0 

4  .86 

2.92 

2.82 

.0 

0 

3 

3 

2 

TUJUNGfl 

62 

.  1 

41 

.4 

51 

8 

75 

16 

33 

30 

401 

Q 

Q 

Q 

Q 

3.54 

2  .06 

.0 

0 

3 

2 

2 

ruSTIN   IRVINE  RANCH 

66 

.5 

40 

.2 

53 

4 

-  .6 

82 

17 

33 

26 

350 

0 

0 

0 

0 

3.85 

1  .86 

1  .94 

.0 

0 

4 

2 

2 

TWITCHELL  ORM 

68 

.8M 

40 

.  6M 

54 

7M 

75 

17 

32 

26 

3  1  2 

0 

0 

1 

0 

3.95 

2  .20 

.0 

Q 

3 

2 

2 

U  C  L  R 

64 

•  0 

48 

.  7 

55 

4 

-  2.2 

77 

1 6 

4  1 

3  I  * 

266 

0 

0 

0 

0 

5.21 

2.72 

3.77 

.  0 

0 

3 

3 

UPLRNO  3  N 

62 

.2 

39 

•  0 

50 

6 

76 

16 

30 

24 

437 

0 

0 

3 

0 

4  .02 

.78 

2.45 

4 

.0 

0 

4 

3 

1 

VISTR  2  NNE 

66 

.3 

40 

.3 

S3 

3 

79 

16 

27 

25 

356 

Q 

0 

2 

Q 

2  .35 

1  .45 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

WARNER  SPRINGS 

59 

.6 

29 

.8 

44 

7 

-   1  .6 

70 

16 

16 

26 

523 

0 

0 

24 

0 

2  .28 

.  1  I 

1  .55 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

YORBR  LINDfl 

67 

.5 

40 

.  3 

53 

g 

-  1  .6 

83 

16 

30 

23 

338 

0 

0 

4 

0 

4  .44 

2.13 

2.80 

4 

T 

Q 

3 

2 

2 
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SO 

7 

-  1.8 

3-60 

1.06 

1  . 0 
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65 

.8 

3? 

•  ^ 

51 

6 

69 

3 1  + 

33 

20  + 
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0 

0 

0 

0 

•  33 

.  24 

.  0 

0 

^ 

^ 
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58 

.4 

28 

.  9 

43 

7 

-  2.4 

58 

21  . 

17 

25 

652 

0 

0 

24 

0 

.63 

.06 

.56 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 
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59 

.3 

36 

.7 

48 

0 

-   1  .7 

69 
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26 

26. 

521 

Q 

Q 

g 

Q 

2  .36 

-     ■  1  3 

1  .47 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

BISHOP  WSO  BP  R 

51 

.3 

22 

.4 

36 

9 

-  2.0 

54 
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12 

30 
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0 

0 

28 

0 

.64 

-     .4  1 

.47 

T 

T 

31 

2 

0 

0 

Blythe 

64 

.0 

33 

■  6 

48 

Q 

-  4.6 

74 

16 

25 

24 
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0 

0 
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0 

.55 

.13 
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.0 
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0 

0 
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62 
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.2 
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.0 
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6 

68 

22 

13 

25 

750 

0 

0 
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0 

1  .00 
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1  .3 
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52 

.9 
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.  1 
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0 
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68 

22 

24 
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0 
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0 
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1.19 
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3 
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57 

9 
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0 
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14 
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1 
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5 
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.5 
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1 
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3 

28 

4 

42 

4 
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25 
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0 
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0 

.93 

.19 
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0 
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1 
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5 
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22 

8 
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49 

2 

30 

5 

39 

9 

62 

15 
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44 

8 
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fORT  JONES  RANGER  Sta 
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GUERNEvlLLE  2 

NAfPV  CArP  RANGER  STA 

KATTORK  RANOeS  STATION 

HCALOSBURC 

HCALOSBURG  NO  2 

HILTS 

HOOPA 

lOLCUILO  MHT  rWTNC  STA 
KENTFIELD 
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KORBEL 
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mo  flIvEB  BAMGER  STA 
mflE  ISLAND 
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OAK  KNOLL  R  S  2 
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PETALUnA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
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RICHARDSON  GROVE  ST  pk 
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SANTA  ROSA 

SAUYCRS  BAR  RANGER  STA 
SCeiJA 
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BUCK  HORN 

BUCKS  CREEK  PH 
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CAffST  RANGCa  STATION 
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CAAIMU  PO»<R  HOUSE 

Ct*ALLCNGC  RAACCR  STA 
C*<STEa 

CHfCO  UAIvERSITt  FARn 
CIT»US  HEIGHTS 
CiAAKSBuaC 

ClAQKl  VALLEY  rvOO  HCH 
CLCAAiAKE  HIGHLANDS 
COMAISCT    1  MNC 
CaiErWi  FISHERIES  STA 
COLfAX 

COlCATE  POtCR  HOUSE 

COLUSA  3  SSW 

COOL 
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CORNINQ  HOUGHTON  RANCH 

onnn  2  se 

DftVIS  2  I^W  EXP  r««H 
OEEQ  CBEEK  rOBEBflT 
DE  SABLA 

ooeeiNS  I  s 

OOUhlEVILLE  efiMGES  STA 
OUNMIGRM 

OUNSMUIft  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

rAIRFIELD  flSE  STATION 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETOUN  RANGER  STA 

GI6S0N  HWY  flMTIiCe  STA 
GOLD  RUN 

CRASS  VAtLEV  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REruGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRT  ENGLEBBIGHT  0AM 
HAT  CREEK  PM  MO  1 
HIOOEM  vALLEir  BfiNCH 
HOBERGS  M  I  U 

IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
RELSEY  1  H 
KELSETVILLE 
KILAHC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 

MAOEL INE 
MANZANITO  LAKE 
MARKLEY  COVE 
MARYSVILLE 
PC  CLOUD 

niDDLETOMN 
flinCRAL 
nOUNT  DANAHER 
MOUNT  SHASTA  WSQ  CI 
NEVADA  CITY 

NICBLAUS  2 
ONO 

ORLRND 
0R3VILLE 
OBOVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  BAMGEB  STA 
PAYNES  CHEEK 
PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  P  H  6 
PLACEHVILLE 
PLflCEBVILLE  irC 
POBTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF   USO  AP 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL  l» 

ROUND  ITT  P  G  AND  E 
SACRAMENTO  WSO  AP 
SACRAftNTO  WSO  CI 
SHASTA  0AM 
SHINGLETOUn  2  E 

SIERRA  CITY 

SICBRAVILLE   BANGER  STA^< 
5T0NYF08D  COOLEY  BANCH 
STONYFORO  RAMGEH  STA 
STORY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  u 
vflCRVILLE 
VINTON 

vOLLfCRS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
l*ISKEYTOWN  RES 
WILL  lAflS 
WILLOWS 


BOCA 
60DIE 

BRIDGEPORT 
CEDARvILLE 

OONNER  KTMORIAL   ST  Pk 
OOYtE 

DOYLE  6  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FI5H  AND  GAME 
rORT  BIDtCLL 

GEM  LAKE 
MOMO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 

SUSANVILLC  AIRPORT 
TAMOC  CITY 

THUCKEE  RANGER  STATION 
kCnDEL    10  SE 

l4}ODrOflDS 


DRY   OF  MONTH 


2     3      4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


52     .02  .01 


SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOwINO  SIRT|0N  IN0E« 
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STRT ION 


ALAMO  I  N 

BEN  LOMOMO  4 
BERKCLCr 

eiC  SUB  STATC  PARR 

et-ACK  rfJUNTAlN  2  SU 
eURL  INC Arc 
bUBTON  RANCH 
CALAVeSflS  BEi£SvOIfl 
CAfi^CL  VALLEY 

CHITTCNDCh  PASS 
CONCOBO  3  C 
CROCKETT 
DAVENPORT 
rORT  ORD 

QCRbEB  RANCH 
GILROr 

GJLROr  14  CNC 

HALT  MOON  enr 

HERNANDEZ  2  NU 

HOLLISTER  t  5U 
KING  CITY 
LATAYETTE  2  NfiE 
LA  HONDA 

L  IvERMORE  COUNTY  F  0 

LOCK MOOD  2  H 

LOS  GATSS 

LOS  GATOS  4  Su 

rtARTINEi  3  SSe 

MARTINEZ  UATCS  PLANT 

r«fiTEREY 
rONTCRCY  TAA  AP 
nORGAN  HILL  2  E 
nDRRO  ftAY  FIRE  DEPT 
rOBBO  SAY  3  n 


GATE 


MOUNT  0IA6L0  N 

nOUNT  HAMILTON 
HACIMIENTO  DAM 
nCMARK 

OAKLAND  U&O  AP 

OAKLAND  rVSEUM 
PAICINES  OHBMALL  BANCH 
PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 
PALOMA 
PARK FIELD 

PASO  H06LES 

PASO  R06LES  FAA  AP 

PINNACLES  HAT  rWNUrCNT 

PISnO  6EACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCA5 


NAVAL  DEP 


PORT 

PRIEST  VftLLEY 
REDUOOD  CITY 
B ICHMDNO 

SAiriT  MARYS  COLLEGE 

SALIhAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAH  ABOO 

SAN  CLErCNTC  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAM  FBANClSCe  USO  AP 
SAN  rBANCISCO  USO  CI 
SAN  CREOORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAH  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  ITATEO 

SANTA  CLARA  UHIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  rMGARITA  2  SU 

SANTA  mBGARITA  BOOST 
SOlEDAO 

SPRECKELS  HUT  BRIDGE 
UPft  SAN  LCANDRO  riLTER 
MAtNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  4  E 
UATSONVILLE  MATERUORKS 

taoDsioc  riRC  sta  i 

MIGHTS 


AflTieCH  FIBREBOARD  n. 
AUTIOCM  PLfVING  PL  3 
ASM  r«UNTAIN 
AuMBBt  I  nw 

eAAEBsriELO  use  AP 
•ALCH  POt«R  HOUSE 
BlACKtCLLS  CORNER  Zimu 
ButtonuillOw 
calaveras  big  tqees 

C««>  PARDEE 

castle  rock  rad  laa 
cat»cts  vy  bull  Run  rh 
CMCmr  vallEt  dam 
CML  INGA 

caoceRAA  leaic  dist 

OCLAAfl 

OCL  PUCBTS  QOAD  CAW 
OCnAlB  3  NNC 

OVOLEYS 

CLECTRa  POhCB  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCMCOUCB  RESERVOIR 
FtDOLETOi«i  LYNCH  RAACm 

^IVt    POINTS    »  SSW 


3.04 
2.54 
4.2$ 


1 .02 
2.  Oft 
3.22 


1  .04 
3.44 
2.22 


2.41 
2.31 
2.04 
3.39 


DHILY  PRECIPITRTION 


.01  1.33 
2.00 
.33  1.00 
.17  2.20 


DAY  OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


.04     .01  .02 


.02     .16  .02 


28 


29 


1.30 
.22 
2.93 

2.00 
.30 

.T» 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DHY   OF  MONTH 


2  3 


4     5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


FRESNO  WSO  AP 

FRIfiNT  GOVERNMENT  CAMP 

GLCHMVILLE 

GRftNT  GROVE 

GRQVELAMO  RANGER  STA 

HANFORO 
HETCH  HETCMT 
HUNTERS  OftM 
lOBIA 
lONE 

JOHNSOMOflLE 

KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEflftN  CITY 

KETTLEnftN  STATION 
KNIGHTS  FERHT  2  SE 
LEBEC 

le  grand 
lehman  ranch 

lemon  cove 

L  INOSAY 

LITTLE  PRNOCHE  DET  DAM 

LODGEPOLE 

LODI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANOS  DET  PESV 
MRDERA 
MfiNTECR 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
rCIADOU  LAKE 
MENDOTA  DAM 

l-CRCED  FIRE  STflTION  2 

MODESTO 

NEUMAN 

NORTH  FORK  RRNGEH  STA 
ORANGE  COVE 


PASS 


POCHECO  I 
PANOCHE 
PftTTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAK 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 
STANISLAUS  POtCR  HOUSE 
STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 


RANGER  STA 


SUTTER  HII 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THREE  RVRS  EDISON  Ph 

tiger  creek  ph 

tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 
turlock 

VISAL  lA 
WALLACE    1  NNE 

MASCO 

kCSTHAVEN 

WEST  POINT 

WOFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE  PAR".  HEADQTi 


fiCTON-eSDO  CYN  FC261F 

ALlSO  CN  OAT  MT  FC  ^46 

ALPINE 

AL  TAOEMA 

ANZA 

AVALON  PLEASURE  PIES 

BARRETT  0AM 

BEAUMONT  Pur«>ING  PLANT 

BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK  VALLEY  Pr*  PLT 
CACHUMA  LAKE 


OPIOS  57E 


CAr*>  H 
CAr«>0 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CMATSWORTH  FC24r 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
C0L6YS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193  6 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 
CUYAMBCA 

OESCANSO  RANGER  STA 
OOI^IEY  FO  FC  107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
ELS1N0RE 
ESCONDIOO 
FILLrwaC    1  t*iw 
FONTANA  6  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HlLlCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDOBA  iCST  FC  IBS 


2.26 
2.69 
3.  32 


SEE  R€FERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  IHOE 
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DniLY  PRECIPITnTIO 


STflT  ION 


-f'lMES  CYM  UPPER  FC367 

MCttSHAU  DAM 
HdCGCCS  PC  60  A 
lOVLLUILO  FIBE  DEPT 

JUL  IAN  MYNOLA 
JUhCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251  6 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  fCSA 
LECHUZA 

LONG  BEACH  WSO 
LOS  ALAMOS 


STA  FC  352B 


LOS  ANGELES  USO  AP 
LOS  ANGELES  CIvIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MQORPARK 

rrr  BALDY  FC  850 

m  WILSON  2 

NEU  CUYAm  FIRE  STA 

NEM4ALL  SOLEOAO  FC32CE 

NEUPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  nu 
OCEANS  IDE 
OJAI 
OXNARO 

PACOinA  DAM  FC  33  A  E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  vESOES  EST  FC^aO 
PASADENA 

PIEORA  BLANCA  GRO  STA 
PIRU  2  ESE 


IGHT  STA 


PT  ARCUELLO 
POnOHA  CAL  POLY 
POUAY  VALLEY 
RAnONA  CHAPMAN 
REOLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  «3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOBERC  PTV  FC130B 

SANDBERG  USO  ^. 
SAN  DIEGO  USO  AP 
SAN  DIMAS  FIRE   UO  FC9S 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
^ANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  r«RIA  WSO  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PUR  PL    NO  1 

SOMIS   3  NM 
5UEY  RANCH 
SUH  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIM    IRvlME  RANCH 
TUITCHELL  DAM 


UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

Vtm  HUTS  FC  ISA 

VtHTURA 

VIMCEHT  FIRE  STA  FCI20 
VISTA  2  NNC 
MA4.NUT  PTL    STA  FC102C 
MARNER  SPRINGS 
fcWITTlER  CTY  H  FC  I06C 


YSSBA  L INDA 


flOCLAMTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARS  TOW 
BEAUIVNT  1  E 

BCNTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  S36 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  '■/R 
eiSKOP  WSO  AP  R 
BL  YT« 

BLYTMC  FAA  AIRPORT 
BOmEGO  OeSEBT  PMK 
BOVLCvARO  NO.  2 
6flAi4.CY  2  SW 
CALEXICO  2  NE 

DAGGETT  FArt  fllHPORT 
OCATH  VALLEY 
OCCP  CANTON  LABORATORY 
KCP  SPRINGS  COLLCOC 
CACLC  MOUNTAIN 

CL  CCNTIIO  3  SSU 

EL  MIQAOC  riCLO 

FAfSr«**T 

O0LO  BflCK  RAfCH 

GamTsnc  CCHO  2 

MAltCC 

matticlO  pui^ing  Plant 
XSPCfllA 


3.04 
2.37 
2.44 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


.56  1.76 
3 . 40  .20 
1.22  .20 


10  11 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


1 .50 
5.01 
3.75 
1.73 


1  .03 

1 .30  1 . 
2.21 
2.71 
S.24 

2  .26 


sec  R£F£»E»»CC  NO'tS  'OllOhINO  S'AMOS  IXOC" 


1  I 


DAILY  PRECIPITnTION 


STRTION 


INriEPEflDENCC 

INOIO  U  5  DATE  GARDEN 

INYOHERM 

IMYOREBN  ftRMITflGE 
IROM  ^WUNTftI^1 
JOSHUA  THEE  3  S 
REE  RANCH 
LAKE  ARROUHEAD 

LANCASTER  rsS/FAfl 
PCCCA  riRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
rOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN   JACINTO  W  5  PR 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NILAND 

OCOTILLO  KLLS 
OCOTILLO  2 

PALMDALE 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSeuRG 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 
THERMAL    FAA  AP 
THONA 

TVCNTYNINE  PALMS 

valyermo  fire  sta  79 

victorville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 
wilorosc  ranger  sta 


DAY   OF  MONTH 


2  3 


4  5 


10  11  12 


3  14  15 


16  17  1 


SEE  fiEfEHENCt  NOIES  FOllOMINO  STATION  INOE 


9  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


0   .050  .30 


DAILY  TEMPERflTURES 


DRY  OF  MONTH 

STfiT ION 

(Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  5 

1 6 

1  7 

1 B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

QC 

a 

■               ■  ■ 

NORTH  COAST 

ORRlNflDE  01 

flLDERPOINT 

nnx 

61 

55 

57 

55 

55 

S3 

60 

62 

60 

56 

56 

54 

58 

60 

53 

61 

62 

56 

51 

59 

49 

55 

49 

49 

5  3 

56  -0 

MIN 

35 

39 

SI 

43 

39 

43 

44 

36 

36 

44 

46 

48 

44 

40 

46 

40 

40 

35 

37 

32 

27 

26 

36 

27 

39.4 

RNGHIN  PnC  UNION  COL 

MAX 

S3 

48 

49 

SO 

51 

52 

60 

55 

55 

57 

48 

5 1 

5 1 

58 

61 

61 

56 

52 

56 

57 

46 

46 

5 1 

so 

5 1 

44 

45 

49 

46 

49 

S  1  . 7 

HIN 

3B 

43 

46 

37 

36 

43 

41 

41 

40 

39 

40 

39 

33 

40 

45 

42 

40 

36 

37 

30 

38 

32 

34 

36 

30 

40 

39 

32 

36 

33 

37 

37.9 

B[G  BRR  RRNGER  STRTION 

MAX 

56 

57 

47 

SO 

56 

SO 

59 

57 

48 

55 

58 

52 

46 

SO 

45 

46 

KIN 

33 

34 

34 

34 

37 

34 

33 

35 

35 

36 

38 

38 

39 

27 

29 

28 

BUTLER  VRLLEt  RRNCM 

MAX 

62 

56 

56 

55 

56 

58 

61 

59 

53 

56 

52 

55 

57 

S3 

SS 

61 

60 

56 

5 1 

5 1 

58 

50 

^1 

4  4 

46 

50 

57 

49 

53 

45 

52 

54  .0 

niN 

31 

38 

49 

40 

37 

41 

42 

34 

36 

37 

40 

49 

40 

42 

49 

42 

40 

36 

40 

46 

31 

30 

22 

23 

28 

39 

27 

22 

25 

22 

35.8 

CRLLPHRN 

HAX 

52 

49 

49 

49 

44 

55 

so 

43 

45 

39 

45 

50 

45 

54 

56 

51 

51 

42 

40 

5 1 

36 

35 

35 

45 

46 

30 

22 

3 1 

26 

43.7 

niN 

28 

39 

39 

32 

27 

30 

26 

25 

27 

23 

32 

38 

25 

36 

30 

28 

26 

25 

31 

27 

23 

18 

14 

21 

24 

29 

17 

-  1 

9 

4 

25.5 

CECILV[LLE  S  SE 

MAX 

50 

49 

45 

42 

44 

55 

56 

55 

52 

52 

43 

48 

45 

40 

46 

SO 

49 

45 

42 

40 

S3 

45 

42 

40 

47.0 

niN 

30 

31 

40 

37 

30 

28 

26 

24 

25 

26 

28 

41 

31 

30 

36 

28 

^' 

26 

28 

32 

35 

14 

14 

IS 

28.7 

CLOVERORLE  3  SSE 

MAX 

57 

55 

S3 

54 

57 

56 

58 

62 

59 

60 

59 

57 

53 

54 

52 

67 

57 

69 

58 

64 

4  9 

47 

54 

54 

55 

SB 

54 

SO 

56 

52 

se 

56  .4 

MIN 

34 

36 

49 

41 

40 

43 

42 

36 

37 

35 

37 

43 

36 

39 

38 

40 

42 

38 

34 

37 

38 

34 

33 

30 

30 

31 

35 

40 

32 

33 

34 

37.0 

COVELO 

MAX 

46 

S3 

56 

52 

59 

54 

54 

56 

5 1 

52 

56 

S3 

49 

60 

55 

54 

56 

5 1 

56 

49 

46 

46 

46 

SO 

48 

49 

52 

50 

53 

53 

52  .4 

MIN 

30 

42 

46 

36 

39 

33 

31 

30 

28 

34 

40 

31 

33 

29 

25 

25 

33 

35 

19 

19 

17 

21 

21 

38 

35 

19 

21 

16 

29  .6 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

62 

60 

S3 

59 

56 

59 

53 

55 

57 

SS 

SS 

54 

52 

S 1 

54 

54 

5 1 

57 

54 

54 

56 

MIN 

37 

51 

44 

43 

52 

43 

48 

50 

51 

43 

40 

39 

39 

4S 

50 

33 

35 

34 

42 

35 

34 

BUTTONS  LRNOINC 

MAX 

60 

57 

52 

56 

59 

59 

6 1 

58 

54 

53 

47 

50 

55 

56 

65 

52 

53 

55 

53 

54 

59 

55 

55  . 7 

MIN 

37 

39 

47 

45 

40 

40 

37 

39 

40 

36 

36 

41 

40 

42 

35 

33 

34 

34 

33 

29 

34 

38 

37.6 

ELK  VRLLETT 

MAX 

48 

48 

46 

46 

53 

47 

49 

49 

52 

54 

50 

4  3 

52 

55 

55 

45 

46 

49 

54 

52 

37 

35 

32 

36 

5 1 

SO 

4  6 

46 

45 

40 

59 

47.7 

MIN 

31 

39 

37 

29 

39 

32 

31 

34 

36 

34 

36 

31 

40 

40 

40 

32 

26 

43 

30 

24 

21 

23 

24 

25 

31 

21 

21 

25 

25 

24 

30.9 

EUREKR  HSO  CI 

MAX 

58 

60 

S3 

56 

56 

61 

54 

53 

53 

55 

56 

58 

56 

57 

57 

56 

55 

56 

55 

57 

56 

45 

47 

48 

51 

SB 

57 

49 

48 

50 

53 

54  .6 

MIN 

43 

S2 

48 

45 

45 

52 

46 

46 

47 

41 

52 

46 

4S 

SO 

51 

46 

*^ 

40 

45 

SI 

4  1 

35 

31 

32 

33 

42 

41 

37 

31 

36 

32 

42.7 

FOREST  GLEN 

MAX 

49 

48 

42 

45 

46 

47 

56 

53 

49 

50 

47 

S3 

SO 

46 

58 

52 

50 

44 

44 

47 

55 

42 

42 

39 

40 

48 

39 

37 

39 

46  .8 

MIN 

27 

36 

37 

3S 

32 

36 

32 

30 

29 

31 

32 

40 

34 

35 

40 

38 

^* 

29 

30 

34 

37 

25 

24 

16 

20 

25 

25 

16 

20 

30.3 

FORT  BRRGC 

MAX 

56 

57 

S8 

56 

57 

58 

57 

54 

56 

57 

55 

56 

57 

55 

57 

63 

55 

57 

55 

55 

55 

52 

51 

52 

55 

55 

54 

53 

52 

S3 

55  .4 

MIN 

43 

44 

51 

42 

42 

45 

4S 

42 

42 

39 

40 

SO 

40 

40 

48 

42 

40 

38 

39 

40 

43 

39 

30 

30 

30 

41 

42 

30 

31 

30 

39.9 

FORT  JONES  RRNGER  STP 

MAX 

50 

50 

S3 

49 

54 

44 

35 

43 

52 

59 

52 

45 

40 

39 

45 

34 

MIN 

24 

40 

35 

27 

25 

25 

28 

35 

30 

30 

27 

25 

26 

29 

17 

12 

FORT  ROSS 

MAX 

56 

56 

57 

56 

56 

60 

53 

53 

55 

55 

54 

56 

55 

56 

62 

60 

62 

58 

56 

55 

56 

53 

56 

S3 

52 

54 

52 

54 

55 

60 

57 

56  .0 

MIN 

45 

52 

51 

45 

42 

49 

42 

41 

40 

42 

45 

47 

41 

48 

36 

40 

42 

44 

36 

34 

35 

3S 

30 

49 

42 

33 

40 

33 

41  .8 

GRR  TON 

MAX 

56 

56 

54 

55 

62 

56 

60 

67 

57 

SS 

47 

48 

5 1 

62 

53 

66 

48 

64 

56 

59 

47 

5^ 

56 

54 

57 

57 

55 

52 

55 

63 

62 

56  .5 

MIN 

34 

34 

49 

42 

36 

40 

36 

34 

34 

37 

38 

43 

33 

40 

39 

35 

30 

29 

31 

38 

34 

26 

24 

25 

27 

28 

41 

31 

33 

33 

34.5 

HRPPY  CRnP  RRNGER  5 TR 

MAX 

54 

54 

S3 

45 

SS 

SS 

55 

56 

62 

50 

44 

47 

47 

46 

49 

54 

59 

49 

45 

45 

50 

36 

38 

45 

4  3 

45 

40 

43 

39 

37 

42 

47.9 

MIN 

33 

40 

41 

38 

39 

42 

42 

42 

30 

36 

38 

44 

44 

40 

40 

36 

37 

36 

36 

26 

25 

25 

25 

29 

33 

29 

21 

22 

20 

34.7 

HERLOSBURC 

MAX 

56 

54 

56 

62 

59 

62 

69 

56 

56 

49 

52 

SI 

62 

55 

65 

55 

63 

59 

59 

5 1 

57 

56 

57 

SB 

80 

SS 

52 

57 

65 

62 

65 

57  .9 

MIN 

36 

49 

SI 

41 

40 

46 

43 

37 

39 

34 

44 

46 

38 

45 

42 

38 

35 

32 

38 

39 

36 

34 

29 

26 

30 

45 

43 

35 

36 

42 

39.2 

HILTS 

MAX 

49 

46 

SO 

5 1 

45 

49 

54 

52 

45 

4  1 

42 

49 

46 

47 

SI 

51 

46 

42 

45 

55 

49 

34 

36 

38 

43 

36 

42 

36 

33 

39 

36 

44  .6 

MIN 

26 

37 

35 

37 

31 

30 

29 

24 

27 

21 

33 

34 

28 

40 

32 

27 

31 

35 

31 

27 

1  1 

17 

20 

24 

28 

15 

5 

1  1 

5 

26.9 

MAX 

51 

52 

56 

52 

5 1 

52 

52 

57 

56 

53 

48 

5 1 

56 

49 

52 

58 

56 

52 

4  9 

49 

55 

46 

4  1 

44 

4  4 

54 

46 

45 

45 

4  3 

50.4 

MIN 

38 

41 

47 

41 

40 

39 

40 

39 

39 

41 

43 

iS 

42 

*^ 

46 

49 

41 

42 

45 

34 

30 

30 

31 

32 

36 

30 

26 

29 

29 

36.6 

MAX 

57 

55 

55 

60 

57 

60 

56 

56 

52 

50 

48 

52 

53 

59 

59 

59 

63 

58 

52 

52 

57 

55 

54 

52 

50 

56 

S3 

52 

56 

S3 

56 

55  . 3 

MIN 

40 

50 

52 

46 

43 

46 

40 

41 

41 

37 

43 

45 

39 

45 

46 

42 

36 

35 

42 

41 

38 

36 

30 

30 

32 

47 

40 

31 

35 

45 

40.6 

S4 

57 

57 

54 

55 

55 

6 1 

55 

55 

53 

55 

57 

52 

S3 

57 

54 

55 

50 

51 

55 

54 

42 

48 

SO 

54 

SO 

54 

5 1 

46 

54 

55 

53.3 

MIN 

39 

45 

43 

41 

40 

47 

40 

35 

44 

36 

45 

48 

39 

46 

49 

40 

35 

39 

46 

38 

32 

29 

27 

30 

37 

41 

28 

27 

35 

27 

38.2 

LAVA  beds  NAT  FIONUFIENT 

MAX 

52 

48 

42 

42 

39 

39 

43 

45 

43 

4  4 

46 

45 

42 

43 

SO 

45 

40 

43 

43 

53 

36 

31 

25 

30 

42 

40 

29 

27 

32 

40 . 7 

MIN 

24 

31 

32 

30 

22 

23 

27 

22 

28 

20 

29 

28 

27 

30 

30 

29 

27 

27 

29 

33 

le 

10 

7 

12 

19 

9 

7 

12 

7 

22.4 

S2 

42 

42 

5 1 

45 

^1 

42 

44 

44 

45 

48 

50 

52 

41 

42 

38 

45 

5 1 

36 

30 

29 

34 

^1 

^1 

33 

28 

32 

3 1 

4  1.6 

MIN 

16 

20 

21 

32 

21 

22 

19 

17 

15 

IS 

12 

31 

26 

29 

30 

26 

25 

23 

23 

32 

22 

16 

7 

4 

7 

10 

16 

6 

-10 

0 

-13 

16.9 

UOPQ  crorr  wncpi roi 

60 

SS 

56 

55 

56 

64 

6 1 

59 

59 

51 

SO 

53 

57 

54 

58 

59 

66 

60 

60 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

56 

S3 

S3 

61 

55 

58 

56  .9 

MIN 

36 

46 

51 

48 

47 

39 

38 

39 

38 

35 

43 

40 

36 

42 

40 

32 

31 

33 

32 

33 

32 

33 

29 

30 

46 

40 

30 

36 

43 

36.5 

54 

S2 

54 

54 

58 

56 

54 

54 

55 

57 

51 

58 

65 

57 

53 

49 

49 

55 

S3 

4  4 

44 

46 

47 

49 

52 

50 

52 

5 1 

46 

52.6 

MIN 

36 

46 

45 

41 

40 

40 

39 

39 

43 

36 

46 

48 

40 

50 

39 

39 

39 

47 

42 

31 

27 

29 

28 

39 

40 

29 

26 

36 

29 

36.6 

noi  c due 

SO 

62 

56 

S 1 

48 

5 1 

58 

48 

SO 

59 

60 

55 

49 

48 

57 

S3 

4  I 

46 

45 

S3 

53 

47 

50 

47 

47 

SO 

51.2 

MIN 

35 

37 

36 

35 

40 

42 

46 

42 

41 

42 

44 

46 

41 

42 

45 

48 

*^ 

39 

38 

44 

39 

35 

28 

28 

30 

33 

36 

30 

24 

31 

27 

37.7 

PETflLUMfl  FIRE  STfl  2 

61 

63 

60 

55 

49 

47 

5 1 

59 

SS 

64 

63 

64 

59 

56 

50 

57 

55 

55 

57 

56 

55 

53 

56 

60 

SB 

62 

56  9 

MIN 

34 

49 

SO 

44 

41 

46 

40 

38 

39 

38 

43 

45 

36 

40 

42 

32 

31 

39 

37 

34 

34 

25 

26 

28 

46 

42 

28 

36 

4  1 

3B.5 

rUIN'  HKtNH 

55 

56 

59 

57 

62 

59 

56 

59 

57 

55 

57 

56 

55 

59 

54 

57 

56 

55 

59 

55 

52 

52 

55 

55 

56 

SS 

46 

54 

54 

55.9 

MIN 

36 

45 

51 

37 

35 

47 

35 

42 

36 

33 

38 

49 

35 

36 

50 

40 

38 

44 

45 

49 

34 

30 

24 

26 

38 

44 

39 

26 

35 

25 

36.0 

POTTER  VALLET  PM 

SB 

64 

65 

64 

63 

62 

60 

57 

S3 

68 

65 

60 

63 

65 

64 

60 

50 

55 

54 

59 

54 

50 

59 

SB 

SB 

6 1 

59  •  2 

KIN 

32 

46 

36 

36 

45 

37 

30 

30 

29 

43 

49 

30 

40 

4  2 

30 

26 

34 

36 

25 

26 

22 

26 

30 

45 

38 

24 

34 

24 

34.0 

RIChARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

49 

53 

54 

54 

53 

54 

53 

54 

55 

49 

56 

58 

56 

52 

49 

52 

56 

SO 

4  3 

4  2 

42 

50 

47 

4S 

SI  3 

KIN 

35 

39 

4S 

42 

4  1 

41 

47 

41 

40 

40 

39 

47 

38 

39 

45 

40 

37 

40 

47 

31 

26 

28 

28 

34 

27 

28 

28 

37.9 

SAINT  HELENA 

58 

5 1 

70 

66 

SS 

47 

50 

50 

59 

52 

66 

se 

6S 

57 

58 

54 

53 

SS 

52 

59 

57 

55 

50 

52 

59 

SS 

60 

56  ■  5 

MIN 

31 

47 

SO 

44 

36 

4 

36 

40 

32 

30 

42 

45 

34 

*' 

40 

38 

29 

29 

33 

34 

32 

29 

27 

25 

27 

45 

40 

34 

33 

43 

36. S 

SAN  RAFAEL 

MAX 

59 

57 

57 

58 

62 

61 

54 

S3 

47 

53 

55 

57 

59 

S9 

63 

62 

54 

SO 

56 

SS 

54 

54 

56 

52 

S3 

57 

S6 

60 

56  •  4 

MIN 

41 

43 

S3 

48 

46 

48 

44 

42 

43 

41 

45 

46 

40 

48 

46 

45 

46 

39 

38 

42 

42 

41 

39 

34 

34 

46 

41 

36 

40 

46 

42. B 

SANTA  ROSA 

MAX 

60 

55 

SS 

60 

S9 

60 

66 

63 

55 

52 

48 

SO 

60 

56 

66 

63 

64 

SB 

60 

55 

57 

55 

55 

SB 

57 

56 

54 

55 

63 

57 

62 

57.9 

KIN 

33 

49 

49 

44 

39 

44 

37 

39 

36 

34 

42 

45 

3S 

43 

42 

41 

37 

32 

30 

37 

37 

32 

29 

28 

27 

30 

45 

30 

31 

34 

42 

37.2 

SANTERS  BAR  RANGER  STA 

KAX 

54 

SO 

46 

48 

49 

47 

50 

S6 

53 

SI 

45 

49 

50 

43 

48 

55 

55 

47 

43 

42 

SS 

42 

38 

42 

43 

45 

48 

35 

42 

41 

43 

47.0 

KIN 

30 

41 

40 

38 

33 

35 

34 

29 

33 

27 

29 

41 

36 

36 

41 

35 

34 

30 

30 

34 

40 

26 

22 

19 

20 

30 

31 

24 

19 

28 

n 

31.1 

SCOTIA 

MAI 

59 

58 

56 

56 

53 

57 

62 

63 

56 

54 

55 

54 

60 

52 

56 

se 

59 

SS 

52 

01 

se 

SO 

44 

48 

SO 

52 

57 

49 

49 

49 

SI 

54.3 

MIN 

44 

48 

53 

43 

43 

45 

48 

42 

43 

43 

44 

50 

43 

43 

49 

48 

43 

41 

41 

43 

47 

35 

31 

30 

31 

3S 

41 

40 

29 

30 

29 

41  .1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOE" 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

SHELTER  COVE  flVlfiTION 

MAX 
MIN 

55 
49 

56 
51 

58 
48 

57 
45 

55 
46 

56 
49 

57 
48 

57 
46 

58 
46 

56 
47 

55 
49 

58 

50 

56 
45 

56 
48 

63 
51 

62 
51 

58 
47 

56 
46 

55 
45 

57 
5D 

54 
48 

5  1 
40 

5 1 
38 

54 
43 

44 

46 

46 

43 

44 

43 

60 
46 

56.3 
46  .4 

hrx 

MIN 

60 
30 

54 
46 

54 
47 

63 
41 

61 
35 

62 
4D 

68 
33 

66 
34 

57 
35 

55 
31 

48 
40 

51 
42 

60 
32 

56 
40 

57 
46 

58 
40 

66 
39 

63 
28 

58 
27 

5  3 
34 

58 
35 

58 
35 

29 

27 

26 

25 

41 

36 

30 

32 

65 
37 

58  .8 
35.2 

TRINITY  RIVER  HRTCH 

riRx 

MIN 

57 
29 

55 
40 

48 

39 

50 
36 

52 
34 

47 
40 

51 
41 

56 
31 

51 
32 

52 
33 

42 
36 

46 
42 

53 
32 

52 
32 

45 
40 

53 
40 

5 1 
32 

53 
36 

4  7 
30 

52 
34 

57 
37 

48 
24 

24 

20 

22 

25 

33 

27 

24 

26 

47 

21 

49  .0 
32  .0 

ri II  Fi  nKP 

1  UL  CL  in  L 

MRX 
MIN 

52 
20 

44 

33 

48 

31 

47 
33 

41 

23 

49 

27 

48 

26 

50 
19 

45 

21 

4  I 

IS 

43 

32 

48 

29 

37 
25 

42 

31 

5 1 
35 

42 

23 

37 
25 

36 
24 

5 1 
32 

4  7 
28 

30 
17 

30 
12 

3 

37 

29 

14 

^2 

^3 

29 

-  6 

41  .5 
21  .6 

MAX 
MIN 

56 
34 

54 
48 

53 
5C 

59 
39 

55 
38 

57 
47 

64 

41 

63 
33 

59 
33 

60 
33 

54 
45 

55 
48 

58 
33 

52 
40 

67 
44 

65 
38 

6 1 
31 

58 
32 

64 
32 

65 
37 

57 
42 

52 
29 

55 
25 

54 
23 

55 
27 

27 

45 

39 

24 

36 

58 
24 

57  .6 
36.0 

HPRM  SPRINGS  DPH 

MAX 
MIN 

63 

34 

53 
46 

54 

39 

58 
4D 

57 
40 

60 
39 

65 
32 

56 
32 

58 
34 

50 
40 

50 
35 

5 1 

35 

68 
44 

60 
46 

57 
36 

60 
35 

56 
37 

29 

29 

34 

31 

HEflVERVlLLE  RANGER  STH 

MAX 
MIN 

54 
39 

59 
25 

47 
38 

49 

32 

51 
28 

44 
34 

57 
29 

52 
30 

59 
27 

53 
32 

4  I 

31 

46 

37 

54 

28 

43 

32 

54 
37 

56 
29 

52 
27 

46 
29 

46 
29 

52 
31 

23 

39 
22 

39 
18 

15 

4  8 
18 

22 

35 
25 

24 

23 

21 

47 

17 

47.7 
27.5 

HEED  FIRE  DEPflRTMENI 

MAX 
MIN 

52 
34 

51 
38 

42 

36 

43 

31 

45 

30 

45 
40 

50 
33 

45 
25 

48 

25 

44 

22 

44 

20 

43 

38 

49 

26 

41 

29 

49 

29 

54 
34 

51 
31 

43 
26 

4  1 

23 

42 

30 

53 
37 

42 

26 

33 
19 

31 
12 

32 
1  3 

38 
22 

37 
23 

44 

19 

28 
2 

29 
3 

32 
5 

42  .6 
25  .3 

HILLITS   1  NE 

MRX 
MIN 

54 

31 

51 
46 

50 
47 

53 
38 

52 
36 

57 
43 

62 
4  1 

60 
33 

59 
32 

55 
35 

53 
41 

56 
49 

52 
32 

51 
38 

64 
42 

60 
41 

57 
31 

54 
30 

50 
29 

62 
34 

56 
44 

48 

23 

51 
21 

52 
19 

56 
23 

55 
27 

51 
42 

53 
37 

54 
21 

53 
34 

56 
19 

55.1 
34  .2 

WILLOW  CREEK   1  NH 

MAX 
MIN 

55 
29 

5D 
40 

51 
35 

50 
35 

49 
34 

59 

3D 

54 

35 

47 
37 

50 
40 

54 

36 

57 
37 

55 
38 

5  3 
34 

48 

37 

50 
37 

27 

24 

25 

29 

24 

49 
23 

YREKR 

MRX 
MIN 

55 
25 

50 
28 

46 
34 

51 
35 

49 

29 

46 

31 

52 
31 

53 
24 

49 

27 

45 

22 

39 
23 

4  4 

37 

52 
26 

5 1 
33 

5 1 
38 

55 
39 

53 
30 

28 

43 

25 

4  1 

31 

55 
32 

42 

25 

32 
18 

15 

35 
16 

22 

28 

?8 

12 

13 

37 
5 

45  .5 
25  .8 

SPCRRMENTO 

ORfllNRGE  02 

ROIN  RRNGER  STATION 

MAX 
HIN 

57 
23 

43 
30 

50 
35 

46 

25 

46 

32 

53 
26 

47 
22 

42 

33 

42 

35 

38 

25 

37 
30 

47 

31 

47 

25 

45 
24 

39 
23 

36 
23 

53 
33 

49 

18 

3 1 
8 

33 
7 

4  4 

1  9 

45 

23 

4  1 
28 

32 
6 

27 
-  3 

34 
18 

34 
-  1 

42  . 1 
22  .  1 

RLTURRS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

53 
12 

55 
30 

44 

35 

50 
32 

4  1 

19 

42 

23 

42 
29 

48 

12 

48 

18 

49 
12 

43 

17 

40 
34 

42 

18 

36 
17 

40 

3D 

44 

28 

48 

23 

4  1 

21 

35 
21 

37 
28 

AUBURN 

MAX 
MIN 

63 
39 

63 
40 

53 
46 

55 
46 

57 
40 

58 
40 

61 
41 

61 
34 

62 
33 

57 
32 

4  1 
33 

47 
39 

48 

39 

54 
39 

52 
40 

54 
40 

60 
39 

60 
34 

52 
31 

5  1 
32 

46 

36 

48 

35 

49 
30 

50 
28 

48 

30 

55 
28 

52 
31 

53 
40 

55 
33 

57 
34 

51 
33 

54  .0 

36. D 

AUBURN  DAM  PROJECT 

MAX 
MIN 

6  1 
34 

6  1 
39 

55 
42 

56 
41 

58 
35 

56 
35 

58 
36 

58 
29 

59 
34 

56 
30 

42 
34 

46 

39 

48 

38 

52 
38 

53 
38 

52 
37 

58 
37 

57 
30 

50 
29 

50 
33 

45 

35 

48 

30 

49 

25 

48 
24 

48 

25 

48 

26 

52 
32 

52 
39 

52 
29 

55 
30 

50 
24 

52.7 
33.  1 

BLUE  CANYON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

50 
37 

43 
33 

4  I 

33 

4  1 

28 

4  1 
26 

49 
34 

52 
36 

52 
34 

53 
36 

54 
37 

43 

38 

4  3 

3D 

4  1 

25 

4  I 

32 

55 
37 

59 
36 

5 1 
34 

53 
36 

53 
40 

55 
40 

46 
24 

32 
20 

34 

18 

45 
24 

52 
33 

52 
32 

37 
28 

32 
22 

40 

21 

37 
22 

42 

21 

45. B 
30.6 

BOWMAN  DAn 

MRX 
MIN 

50 
30 

45 

36 

40 

32 

40 

30 

40 

26 

48 

3D 

46 
34 

52 
35 

52 
31 

53 
33 

46 

37 

42 
39 

4  1 
26 

38 
30 

51 
34 

56 
36 

52 
34 

48 

30 

52 
33 

52 
34 

40 

32 

35 
20 

27 
18 

46 

26 

46 

35 

48 

30 

38 
28 

32 
24 

37 
18 

36 
25 

31 

20 

43.9 
29  .9 

BRRNNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

62 
30 

59 
32 

52 
43 

56 
44 

60 
36 

58 
37 

56 
39 

64 
40 

49 
39 

46 

35 

45 

37 

46 

39 

5  I 
40 

53 
40 

53 
40 

59 
35 

47 
37 

6  1 
33 

44 

31 

45 

37 

47 
40 

56 
34 

52 
34 

50 
24 

52 
24 

49 

25 

53 
26 

52 
38 

48 
34 

52 
30 

51 
34 

52.5 
35.  1 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

63 
28 

60 

46 

56 
43 

62 
36 

57 
40 

61 
36 

65 
35 

57 
33 

57 
33 

45 

38 

47 
44 

53 
32 

55 
40 

56 
35 

67 

25 

55 
27 

5  1 
38 

55 
26 

52 
27 

52 
37 

59 
24 

55 
32 

50 
44 

54 

37 

51 
38 

55 
33 

54 
40 

55  .7 
35.1 

BURNE  Y 

MAX 

MIN 

54 

17 

51 
3D 

50 
35 

44 

39 

49 

17 

44 

29 

51 
29 

53 
20 

49 
19 

50 
19 

46 
26 

45 
34 

44 

20 

46 
29 

4  I 
34 

40 
33 

4  I 

31 

45 

2D 

4  I 

19 

39 
21 

53 
26 

45 

19 

39 
17 

36 
8 

38 
18 

49 

18 

4  4 

35 

40 

19 

34 

-  6 

34 
14 

40 

-  1 

44  .4 

22.2 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

46 

21 

42 

31 

41 

33 

42 
32 

39 

27 

45 

3D 

47 

30 

45 

28 

44 

24 

41 

23 

44 

32 

45 

36 

41 
23 

37 
27 

40 

31 

41 

31 

42 

26 

42 

23 

38 
22 

39 
22 

40 

29 

37 
21 

33 
21 

34 

12 

41 
19 

39 
29 

32 
21 

31 
5 

32 
1  I 

31 
9 

39.7 
24  .3 

CHESTER 

MAX 
MIN 

53 
20 

49 
3D 

44 

32 

43 
32 

40 
24 

5D 
3D 

51 
26 

46 

27 

5  I 
21 

45 

20 

43 

32 

44 

36 

4  1 

19 

43 

3D 

44 

28 

47 

25 

48 

23 

40 

20 

44 

20 

44 

28 

43 
24 

38 
16 

37 
19 

42 

8 

<6 
29 

4  1 
15 

36 
32 

35 
24 

34 
0 

35 
14 

33 
ID 

43.0 
23.0 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 
MIN 

58 
33 

58 
47 

52 
48 

56 
47 

60 
39 

54 
38 

62 
40 

66 
39 

46 

36 

55 
35 

42 

37 

46 
41 

48 

37 

53 
40 

55 
40 

66 
38 

49 
4  1 

59 
35 

49 
31 

43 

35 

44 

39 

48 
26 

5D 
30 

5D 
22 

50 
23 

50 
3D 

51 
39 

47 

30 

50 
32 

5  I 

31 

55 
26 

52.4 
35.7 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MRX 
MIN 

57 
25 

56 
28 

50 
46 

50 
38 

54 

3D 

55 
36 

56 
34 

55 
40 

61 
29 

57 
25 

57 
27 

50 
41 

52 
28 

54 

30 

50 
42 

63 
34 

58 
30 

57 
25 

54 
24 

6  1 
26 

60 
30 

55 
27 

48 

22 

47 

21 

52 
21 

52 
23 

57 
32 

47 
34 

48 
28 

54 

27 

52 
27 

54.2 

30. D 

COLFAX 

MRX 
HIN 

61 
36 

53 
37 

51 
4  I 

52 
40 

53 
35 

59 
36 

64 

36 

63 
31 

62 
36 

56 
33 

51 
39 

48 

39 

52 
35 

48 

37 

64 

36 

62 
36 

59 
34 

54 

30 

58 
32 

60 
35 

61 
36 

45 

29 

48 

28 

48 

25 

48 

26 

49 

28 

47 

35 

49 

33 

50 
28 

50 
29 

53 
30 

54. 1 
33.5 

COLUSA  2  SSH 

MR'' 
MIN 

58 
31 

54 

46 

55 
48 

58 
44 

58 
4  1 

60 
45 

63 
40 

61 
38 

53 
38 

52 
36 

45 
42 

SO 
40 

52 
4  1 

53 
42 

62 
38 

61 
39 

59 
41 

57 
37 

49 

31 

43 

38 

52 
38 

SI 
31 

50 
35 

53 
30 

49 

28 

49 

29 

48 
43 

50 
40 

5D 
35 

53 
35 

52 
37 

53.5 
38.0 

OAVIS  2  HSW  EXP  FARM 

MRX 
MIN 

62 
33 

59 
47 

53 
50 

56 
47 

61 
39 

57 
41 

6D 
41 

63 
42 

50 
40 

50 
39 

44 

40 

48 
43 

50 
41 

52 
42 

52 
39 

62 
36 

51 
41 

60 
36 

48 

30 

44 

39 

44 

42 

55 
35 

51 
35 

50 
27 

53 
26 

48 

28 

50 
44 

49 
40 

49 
34 

50 
32 

51 
37 

52.6 
38.3 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MAX 
MIN 

58 
35 

55 
35 

44 

35 

44 

31 

42 

29 

44 
34 

52 
35 

55 
35 

54 
35 

54 
35 

52 
38 

46 
40 

46 

2B 

44 

31 

43 
34 

56 
40 

61 
30 

53 
33 

53 
36 

55 
38 

54 

18 

35 
15 

35 
15 

35 

2D 

45 
24 

49 
31 

49 

32 

45 

27 

41 

17 

42 

25 

38 
21 

47.7 
30.1 

DE  SABLA 

MRX 
MIN 

54 

32 

47 

40 

47 

40 

48 

39 

47 

32 

54 

37 

59 
34 

54 
39 

56 
32 

55 
32 

46 
38 

45 

37 

46 

29 

42 
34 

60 
34 

57 
36 

56 
30 

50 
29 

53 
3D 

55 
35 

49 

33 

4  1 

25 

44 

25 

23 

S3 
23 

4  1 

31 

44 

31 

49 

20 

45 

29 

SO 
20 

49.9 
31  .6 

DOBBINS   1  5 

MRX 
HIN 

68 
30 

55 
38 

55 
46 

55 
44 

53 
33 

62 
34 

65 
32 

63 
32 

6  1 
3D 

57 
28 

50 
35 

47 
40 

53 
30 

49 

35 

66 
33 

57 
31 

60 
32 

57 
28 

54 

28 

54 

30 

46 

32 

46 

23 

44 

23 

48 

23 

47 

25 

52 
25 

48 

30 

48 
33 

55 
25 

50 
29 

53 
27 

54.1 

31.1 

DOWNIEVIllE  RANGER  STR 

MRX 
HIN 

51 
24 

42 

34 

49 

36 

45 

30 

46 

31 

55 

25 

45 

25 

54 
26 

42 
38 

48 

32 

58 
29 

49 

28 

52 
25 

47 

25 

45 

26 

50 
23 

39 
20 

52 
21 

48 

19 

41 

27 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MRX 
MIN 

61 

61 
34 

47 
44 

52 
39 

44 

36 

54 

35 

58 
32 

64 

33 

61 
3D 

60 
30 

60 
35 

46 

36 

47 
28 

56 
30 

49 

35 

66 
34 

62 
33 

58 
26 

53 
27 

60 
30 

55 
32 

47 

22 

48 

26 

47 

20 

57 
22 

54 
24 

55 
36 

46 

32 

48 

25 

51 
27 

SI 
33 

54.1 
30.7 

FRIRF IElD  F ire  STRT ION 

MAX 
MIN 

5  1 
34 

54 

46 

52 
47 

57 
45 

58 
40 

58 
43 

60 
39 

58 
39 

53 
39 

53 
38 

44 

38 

47 
42 

49 

37 

52 
37 

56 
43 

56 
39 

5 1 
42 

56 
30 

5C 
31 

44 
34 

45 

38 

54 

33 

55 
40 

52 
28 

54 

27 

5C 
27 

33 

4C 

4C 

36 

54 

39 

53.1 
37.5 

FOLSOM  Dfifl 

MAX 
MIN 

61 
37 

60 
40 

58 
48 

6D 
48 

61 
40 

58 
41 

60 
38 

63 
35 

46 

35 

46 

33 

43 

37 

48 
41 

50 
44 

44 

4  1 

52 
40 

51 
40 

59 
43 

59 
40 

54 
38 

50 
38 

47 
41 

52 
34 

52 
32 

51 
28 

50 
31 

50 
31 

54 

33 

56 
42 

54 

35 

56 
36 

52 
35 

53-5 
37.9 

GEORGETOWN  RRNGER  STR 

MAX 
MIN 

56 
39 

49 
41 

48 

39 

43 

33 

49 

37 

58 
36 

55 
36 

53 
39 

5D 
38 

46 

32 

58 
35 

58 

35 

54 

30 

52 
36 

57 
39 

56 
22 

40 

25 

48 

26 

46 

33 

45 

26 

42 

33 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

MAX 
MIN 

62 
32 

60 
34 

52 
43 

51 
42 

52 
33 

52 
35 

60 
34 

62 
3D 

62 
31 

54 

30 

48 

30 

51 
39 

45 

32 

50 
32 

47 

36 

62 
34 

61 
32 

56 
28 

57 
29 

59 
30 

61 
35 

45 

25 

44 

23 

45 

22 

51 
24 

49 

25 

50 
27 

46 
33 

45 

20 

50 
22 

46 

22 

52.8 
30.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

a 

CRIZiLT   ISLHND  REFUOE 

MBX 

MIN 

MRRRISQN  OULCM  RS 

HflX 

59 

42 

45 

50 

44 

60 

57 

SS 

52 

59 

56 

49 

57 

53 

59 

46 

58 

46 

MIN 

21 

37 

31 

27 

31 

26 

24 

26 

29 

29 

29 

27 

28 

32 

16 

14 

6 

9 

MBT  CREEK  PH  NO  1 

MBX 

SS 

S2 

42 

44 

SO 

45 

S4 

55 

54 

51 

44 

45 

44 

45 

4  1 

41 

39 

47 

40 

38 

53 

42 

39 

39 

40 

SO 

44 

34 

36 

36 

42 

44. S 

MIN 

19 

33 

35 

35 

25 

29 

27 

21 

23 

20 

24 

37 

21 

23 

33 

32 

26 

22 

20 

26 

27 

16 

18 

10 

19 

19 

33 

18 

2 

16 

S 

23.2 

JESS  VflLLEr 

MBX 

S4 

SO 

49 

43 

38 

41 

47 

49 

SO 

48 

44 

43 

43 

37 

43 

53 

50 

46 

37 

46 

41 

35 

31 

30 

40 

43 

41 

34 

29 

31 

42.3 

MIN 

24 

32 

32 

31 

18 

31 

31 

18 

22 

21 

32 

33 

25 

23 

32 

32 

22 

24 

20 

31 

23 

15 

10 

-  4 

10 

8 

27 

8 

-  4 

13 

21  .3 

LRREPORT 

MAX 

S6 

S2 

51 

56 

SS 

55 

S3 

59 

56 

56 

54 

56 

56 

55 

63 

62 

58 

S3 

63 

60 

56 

50 

<9 

52 

52 

53 

SI 

54 

51 

SS 

55 

55.0 

MIN 

2S 

41 

42 

31 

29 

37 

32 

25 

25 

25 

37 

41 

25 

35 

36 

26 

27 

23 

23 

32 

32 

21 

17 

16 

20 

23 

39 

31 

17 

29 

23 

28.6 

LBKE  SPfiULDINO 

MBX 

Sl 

40 

40 

41 

39 

47 

49 

SO 

50 

51 

44 

42 

39 

39 

51 

48 

46 

51 

SI 

42 

35 

31 

46 

46 

40 

32 

42 

39 

43.8 

MIN 

23 

27 

34 

33 

23 

28 

27 

33 

24 

23 

33 

37 

23 

27 

31 

26 

23 

23 

23 

28 

IS 

17 

IB 

23 

30 

26 

15 

20 

25.5 

HBN2fiNirB  LRKE 

MBX 

47 

48 

39 

41 

37 

35 

44 

45 

49 

46 

47 

38 

39 

3S 

36 

46 

48 

37 

45 

41 

45 

36 

27 

29 

41 

40 

44 

31 

22 

39 

22 

39.4 

MIN 

23 

21 

32 

26 

18 

24 

24 

22 

22 

22 

23 

34 

18 

20 

30 

25 

23 

21 

24 

28 

27 

13 

12 

13 

24 

21 

20 

13 

13 

19 

14 

21  .6 

MHRKLEr  COVE 

MBX 

60 

58 

54 

57 

59 

54 

59 

66 

56 

55 

46 

46 

54 

55 

53 

64 

56 

62 

53 

52 

47 

57 

53 

49 

53 

52 

52 

51 

SO 

54 

51 

54. S 

MIN 

36 

41 

47 

43 

37 

41 

39 

37 

33 

33 

35 

42 

35 

36 

39 

38 

37 

31 

31 

33 

34 

30 

32 

30 

26 

27 

35 

36 

32 

32 

32 

35. 2 

MRRtSV ILLE 

MAX 

62 

60 

53 

57 

64 

58 

63 

65 

45 

52 

44 

47 

50 

54 

54 

65 

S3 

60 

S3 

46 

46 

53 

52 

61 

53 

SO 

SI 

49 

54 

52 

53 

53-8 

MIN 

36 

41 

46 

43 

42 

43 

43 

43 

37 

37 

41 

44 

43 

44 

42 

39 

44 

39 

34 

4  1 

42 

33 

32 

29 

30 

29 

35 

40 

32 

37 

36 

38.6 

MC  CLOUO 

MBX 

S4 

50 

47 

43 

48 

40 

49 

S3 

SS 

54 

48 

40 

39 

38 

39 

53 

56 

48 

45 

4  1 

S3 

39 

39 

34 

46 

52 

46 

46 

42 

42 

40 

45.8 

MIN 

23 

25 

32 

34 

28 

30 

31 

28 

26 

24 

24 

36 

31 

31 

30 

30 

25 

25 

23 

29 

29 

21 

15 

16 

18 

24 

27 

12 

8 

10 

10 

24.4 

MINERBL 

MBX 

49 

50 

38 

39 

37 

37 

44 

46 

46 

48 

47 

43 

41 

36 

42 

50 

52 

43 

43 

43 

50 

37 

40 

31 

42 

44 

42 

32 

30 

34 

36 

41  .7 

HIN 

24 

26 

31 

31 

23 

27 

26 

26 

22 

22 

24 

36 

23 

24 

30 

28 

23 

21 

23 

26 

26 

15 

15 

14 

12 

22 

23 

16 

10 

9 

10 

22.3 

MOUNT  SHBSTfi  HSO  CI 

MBX 

49 

38 

43 

47 

42 

49 

50 

53 

51 

47 

40 

40 

37 

41 

55 

56 

45 

4S 

46 

52 

43 

35 

33 

36 

42 

46 

32 

31 

33 

32 

33 

42.6 

MIN 

30 

33 

35 

27 

27 

38 

30 

26 

27 

23 

34 

31 

26 

31 

35 

31 

26 

27 

26 

32 

29 

27 

23 

16 

25 

23 

28 

21 

1  4 

22 

12 

27.1 

NEVflDfl  CITT 

MBX 

SS 

54 

49 

50 

46 

SO 

53 

59 

55 

S3 

49 

SO 

45 

45 

53 

59 

56 

54 

49 

51 

54 

44 

44 

42 

43 

43 

45 

43 

40 

41 

43 

49.0 

MIN 

26 

27 

39 

35 

30 

32 

30 

27 

28 

26 

27 

38 

29 

29 

31 

30 

28 

25 

26 

26 

31 

22 

20 

IB 

18 

21 

21 

32 

17 

19 

20 

26.7 

ORLflND 

MBX 

61 

59 

51 

53 

59 

51 

61 

65 

51 

59 

42 

46 

46 

SS 

53 

62 

45 

60 

52 

41 

42 

47 

51 

50 

54 

54 

49 

46 

51 

53 

55 

52.4 

MIN 

32 

40 

45 

41 

3B 

37 

38 

33 

31 

32 

35 

40 

33 

34 

39 

39 

36 

34 

31 

33 

36 

29 

34 

33 

26 

29 

30 

39 

35 

36 

37 

35.1 

OROVILLE 

MBX 

60 

60 

58 

59 

60 

57 

61 

66 

4S 

53 

46 

47 

49 

53 

56 

65 

S3 

61 

53 

44 

46 

48 

51 

51 

49 

SO 

52 

52 

55 

54 

56 

53.9 

MIN 

33 

47 

48 

48 

42 

43 

38 

37 

35 

35 

37 

44 

37 

4  1 

37 

40 

42 

38 

34 

39 

41 

30 

27 

29 

32 

31 

44 

40 

27 

36 

34 

37.7 

PBRflD[SE 

MBX 

S9 

58 

52 

52 

49 

51 

57 

63 

62 

S3 

48 

44 

45 

51 

48 

65 

57 

60 

50 

50 

53 

45 

46 

46 

48 

SO 

45 

43 

48 

52 

SO 

51  .6 

MIN 

39 

46 

44 

44 

40 

42 

41 

43 

42 

36 

35 

37 

34 

36 

39 

38 

37 

36 

36 

36 

35 

32 

31 

32 

31 

32 

36 

35 

31 

33 

35 

36.9 

PLflCERVlLLE 

MBX 

S9 

59 

56 

56 

S3 

55 

57 

57 

59 

57 

49 

50 

50 

50 

52 

SI 

56 

51 

SI 

50 

SO 

50 

46 

47 

47 

46 

52 

53 

48 

52 

49 

52.3 

HIN 

31 

39 

43 

45 

33 

34 

32 

31 

32 

29 

30 

40 

34 

34 

33 

32 

32 

29 

29 

29 

32 

28 

25 

22 

21 

22 

25 

38 

31 

30 

28 

31  .4 

PLBCERVILLE  IFO 

MBX 

61 

52 

52 

SI 

SS 

56 

57 

60 

S7 

S3 

48 

47 

48 

47 

56 

64 

55 

52 

57 

57 

54 

42 

43 

45 

49 

SO 

SO 

SO 

49 

41 

53 

52.0 

(1IN 

31 

45 

42 

41 

37 

39 

41 

36 

42 

40 

4  1 

40 

36 

39 

41 

42 

40 

34 

39 

39 

33 

30 

28 

29 

37 

37 

36 

36 

32 

3B 

34 

37.3 

PORTOLB 

MBX 

40 

39 

35 

36 

38 

28 

23 

31 

27 

MIN 

28 

22 

18 

IS 

13 

18 

S 

18 

22 

-  4 

1 1 

5 

QUlNCr 

MBX 

SO 

44 

49 

SO 

50 

51 

47 

45 

47 

47 

44 

37 

44 

44 

47 

40 

47 

41 

40 

40 

MIN 

IS 

30 

33 

26 

28 

18 

19 

19 

32 

26 

25 

26 

17 

17 

15 

9 

9 

IS 

19 

4 

RED  BLUFF  HSO  BP 

MBX 

SS 

48 

S3 

59 

51 

59 

6S 

50 

60 

41 

47 

47 

51 

48 

63 

44 

60 

51 

39 

41 

45 

50 

50 

52 

53 

46 

45 

SO 

53 

54 

55 

51  .1 

MIN 

3S 

42 

48 

39 

39 

40 

41 

36 

34 

37 

39 

41 

36 

40 

38 

39 

38 

34 

34 

36 

37 

30 

30 

29 

30 

33 

39 

40 

33 

35 

36 

36. B 

REDOING  FIRE  SIB  NO  2 

MBX 

S9 

52 

52 

60 

52 

60 

66 

65 

60 

53 

49 

48 

51 

48 

64 

56 

60 

56 

51 

45 

46 

50 

51 

57 

62 

56 

45 

52 

54 

54 

56 

S4  .5 

MIN 

36 

45 

45 

43 

40 

44 

43 

43 

37 

33 

40 

44 

37 

42 

36 

43 

36 

35 

37 

34 

34 

29 

31 

34 

30 

39 

40 

36 

35 

36 

35 

37.9 

ROCKL IN 

MBX 

60 

60 

55 

60 

60 

59 

60 

62 

45 

4S 

43 

47 

50 

SO 

SO 

52 

57 

59 

51 

49 

45 

52 

51 

50 

50 

48 

S3 

55 

53 

53 

46 

52.6 

MIN 

26 

30 

45 

45 

36 

33 

32 

33 

29 

30 

36 

39 

42 

38 

36 

32 

35 

32 

33 

35 

39 

29 

25 

23 

26 

25 

27 

39 

30 

31 

29 

33.0 

SBCRBNENTO  HSO  BP 

MBX 

56 

55 

59 

62 

56 

59 

64 

48 

46 

46 

50 

51 

52 

55 

56 

54 

61 

49 

49 

47 

53 

53 

52 

SO 

49 

52 

51 

52 

52 

52 

SS 

53.2 

MIN 

33 

48 

52 

42 

40 

40 

43 

43 

40 

40 

44 

46 

45 

44 

42 

35 

42 

36 

39 

43 

44 

37 

34 

25 

31 

29 

44 

42 

36 

36 

32 

39.6 

SBCRRMENtO  HSO  CI 

MBX 

61 

56 

60 

61 

59 

62 

64 

49 

48 

46 

50 

S3 

53 

56 

56 

58 

62 

48 

SO 

47 

SS 

53 

52 

53 

50 

53 

S3 

S3 

52 

53 

56 

54  .3 

MIN 

39 

SO 

S2 

48 

45 

44 

45 

44 

41 

42 

45 

46 

46 

47 

44 

40 

45 

40 

40 

44 

44 

37 

34 

34 

34 

36 

48 

42 

37 

40 

40 

42.4 

SHRSTB  OBN 

MBX 

S6 

S6 

46 

51 

54 

SO 

57 

62 

60 

57 

47 

.47 

44 

SO 

SO 

SB 

57 

55 

51 

55 

47 

42 

49 

49 

53 

59 

46 

44 

48 

49 

51 

51  .7 

MIN 

42 

42 

42 

42 

42 

43 

46 

47 

43 

45 

38 

39 

38 

37 

42 

44 

40 

37 

37 

34 

33 

33 

33 

36 

34 

35 

33 

35 

36 

36 

34 

38.6 

SIERRA  CITY 

MAX 

S7 

44 

44 

45 

48 

54 

54 

53 

S3 

SS 

49 

45 

45 

45 

56 

61 

61 

50 

54 

56 

44 

39 

35 

52 

53 

52 

41 

34 

42 

39 

36 

48.3 

MIN 

27 

29 

36 

32 

28 

29 

32 

34 

28 

34 

36 

39 

27 

27 

32 

35 

33 

26 

31 

31 

29 

19 

23 

24 

29 

29 

31 

25 

21 

26 

28 

29.4 

SIERRBVILLE  RBNCER  STB 

MAX 

S2 

51 

47 

47 

45 

46 

50 

46 

48 

48 

47 

43 

50 

42 

49 

53 

57 

45 

43 

48 

50 

47 

32 

36 

40 

41 

39 

31 

32 

45.1 

MIN 

14 

18 

34 

30 

IB 

19 

21 

16 

15 

14 

16 

28 

18 

21 

27 

n 

1  1 

15 

14 

16 

18 

1  1 

5 

8 

8 

9 

19 

-  9 

1 

15.6 

STONY  OOROE  RESERVOIR 

MAX 

60 

SB 

47 

54 

56 

S3 

57 

65 

61 

60 

55 

45 

45 

54 

49 

64 

56 

60 

51 

54 

48 

44 

44 

49 

55 

56 

50 

45 

50 

S3 

53 

53.3 

niN 

31 

33 

45 

42 

38 

37 

34 

33 

32 

30 

30 

38 

29 

30 

36 

35 

36 

29 

29 

31 

32 

25 

25 

21 

23 

24 

34 

34 

27 

27 

31 

31  .6 

STRBMBERRY  VBLLEY 

MAX 

55 

44 

45 

46 

45 

52 

58 

56 

57 

55 

46 

46 

45 

40 

58 

58 

55 

51 

55 

56 

46 

39 

40 

49 

54 

47 

39 

36 

41 

40 

45 

48.4 

MIN 

27 

35 

34 

36 

28 

30 

30 

33 

28 

29 

37 

39 

27 

31 

31 

31 

30 

26 

28 

31 

34 

20 

23 

23 

28 

28 

31 

26 

17 

23 

23 

29.0 

THIN  LBKES 

MAX 

48 

43 

32 

2B 

34 

41 

42 

48 

46 

50 

44 

35 

38 

34 

47 

52 

49 

47 

43 

51 

47 

30 

20 

37 

37 

45 

40 

24 

29 

24 

20 

38.9 

MIN 

22 

28 

27 

24 

4 

12 

15 

16 

12 

13 

23 

30 

7 

16 

30 

25 

22 

15 

15 

20 

21 

7 

4 

5 

21 

16 

22 

16 

t 

4 

5 

16.1 

VBCAVILLE 

MAX 

S9 

55 

SS 

64 

36 

61 

6B 

62 

54 

46 

47 

51 

54 

52 

59 

SI 

64 

56 

51 

43 

55 

54 

52 

S3 

50 

54 

S3 

SO 

S3 

S3 

55 

54.5 

MIN 

31 

46 

SO 

45 

38 

42 

37 

31 

39 

37 

41 

44 

39 

40 

39 

38 

40 

29 

29 

36 

39 

32 

32 

30 

25 

26 

41 

37 

38 

32 

41 

37.0 

HHISKEYTOHN  RES 

MAX 

58 

SS 

46 

50 

54 

49 

54 

63 

63 

SB 

52 

46 

46 

44 

44 

61 

59 

S3 

52 

51 

53 

47 

48 

49 

54 

60 

46 

3B 

47 

SI 

52 

SI  .8 

MIN 

37 

38 

43 

40 

38 

41 

42 

40 

38 

39 

37 

39 

36 

36 

38 

43 

37 

37 

37 

37 

33 

30 

30 

30 

31 

39 

34 

33 

30 

32 

31 

36.4 

HILL iBns 

MAX 

60 

55 

50 

54 

53 

S3 

SB 

63 

52 

53 

54 

S4 

49 

51 

50 

62 

43 

58 

45 

42 

43 

51 

48 

48 

48 

50 

47 

45 

49 

50 

52 

SI  .3 

MIN 

33 

45 

47 

45 

41 

42 

40 

34 

38 

35 

36 

36 

34 

41 

38 

40 

39 

33 

30 

30 

38 

29 

34 

32 

30 

26 

30 

39 

35 

36 

34 

36.1 

HILLDHS 

MAX 

62 

SB 

56 

55 

60 

54 

61 

65 

50 

59 

44 

47 

46 

55 

51 

65 

46 

61 

52 

42 

42 

46 

53 

51 

53 

51 

47 

47 

SI 

S3 

SS 

S2.9 

niN 

33 

44 

46 

42 

40 

4  ! 

41 

32 

34 

35 

38 

41 

39 

40 

39 

38 

38 

34 

32 

33 

37 

30 

34 

32 

27 

27 

31 

39 

36 

36 

36 

36.3 

N 1 N  T  ERS 

63 

60 

S2 

55 

63 

59 

61 

66 

56 

54 

44 

46 

SO 

54 

SI 

66 

52 

63 

49 

43 

43 

57 

54 

51 

55 

51 

SO 

47 

51 

S3 

52 

54  .0 

MIN 

35 

42 

46 

45 

40 

41 

42 

39 

38 

38 

39 

43 

39 

42 

38 

40 

40 

29 

29 

38 

39 

33 

39 

30 

27 

29 

33 

39 

38 

34 

37 

37.5 

HOOOLBNO  I  HNH 

MAX 

61 

57 

52 

57 

60 

58 

60 

63 

50 

52 

44 

48 

SO 

51 

SO 

62 

51 

60 

46 

44 

44 

54 

52 

SO 

50 

4B 

50 

48 

SO 

50 

52 

52.4 

MIN 

32 

38 

45 

44 

37 

40 

40 

40 

37 

37 

38 

41 

40 

40 

37 

36 

39 

35 

29 

34 

37 

34 

32 

28 

27 

26 

31 

38 

33 

33 

35 

35.9 

SEE 

REf 

ERENCE  note; 

FOLLOHINO  ' 

TOTION  INOEl 

15 


DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
cz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

■        ■  ■ 

NORTHEBST  INTERIOR 
BRSINS  03 

80CR 

MAX 
MIN 

S3 

le 

55 
21 

42 

29 

45 
32 

40 
20 

43 
21 

47 
22 

44 

15 

44 

17 

49 

15 

48 

19 

44 

3D 

46 
18 

40 

18 

41 

3D 

51 
27 

S4 

8 

44 

IS 

43 
14 

43 

19 

48 

20 

44 

1  1 

29 
9 

26 
5 

40 
12 

38 
8 

44 

0 

4  1 

n 

26 

-  S 

30 

-  2 

27 

42.2 
16.1 

eooiE 

MAX 
MIN 

48 

G 

45 

10 

33 
26 

37 
19 

45 

-  5 

S3 
13 

33 
20 

43 

-15 

47 
-  8 

46 

5 

41 

22 

45 
17 

36 
1  1 

39 
8 

41 

25 

55 
5 

41 
4 

-  1 

43 

48 

1  7 

41 

12 

30 
8 

12 
3 

30 
-13 

35 
-  2 

41 
-  5 

36 
17 

26 
10 

22 
-  1  1 

29 
-  1  1 

14 

2 

37.8 
6.3 

BRIDGEPORT 

MAX 
M  I  N 

SB 
4 

55 
15 

40 

35 

41 

28 

45 
8 

49 

9 

41 

12 

44 

5 

45 
4 

46 

5 

47 

21 

54 

18 

42 

12 

45 
14 

52 
21 

58 
1  1 

55 
12 

47 
6 

54 

6 

51 
13 

52 
14 

39 
19 

24 

12 

32 
-  6 

35 
4 

48 
1 

45 

20 

36 
18 

27 
-  8 

30 
-  6 

25 
9 

43.9 

10.8 

CEORRVILLE 

MAX 
M  I  N 

SI 
20 

50 
32 

42 

31 

45 

35 

40 

21 

39 
23 

48 

33 

44 

19 

43 

20 

45 
18 

45 
25 

44 

32 

44 

29 

37 
30 

47 

36 

47 

27 

49 

26 

42 

21 

42 

23 

45 

32 

50 
33 

41 

20 

27 
1  1 

27 
5 

26 

7 

34 

7 

43 

25 

40 

5 

25 
2 

29 

12 

30 

5 

40  .7 
21  .5 

OONNER  MEMORIBL  ST  PK 

MBX 
M  I N 

SI 
16 

S3 
17 

4  1 
32 

41 

30 

39 
16 

40 

19 

46 
19 

43 

16 

44 

17 

SO 
IS 

47 

17 

43 

29 

43 
19 

38 
19 

39 
25 

49 

26 

54 
24 

43 

1  7 

48 

17 

49 
18 

48 

23 

41 

ID 

28 
12 

26 
4 

39 
5 

36 
1  1 

44 

14 

36 
21 

27 
-18 

24 

-  12 

28 

10 

41  .2 

15.7 

OOTLE  S  SSE 

MBX 
M  I  N 

45 

19 

43 

25 

SO 
32 

51 
33 

43 

22 

49 

26 

48 

27 

45 
22 

44 

20 

42 

20 

49 
32 

51 
35 

44 

20 

45 
29 

53 
37 

52 
25 

52 
25 

40 
21 

45 

21 

54 
28 

SO 
36 

37 
19 

30 
17 

35 
5 

34 
14 

40 

12 

46 

27 

36 
12 

28 

-  1 

30 
10 

30 
6 

43.3 
21  .8 

FLEtlING  FISH  SND  GBME 

MAX 
M  I  N 

4S 
13 

41 

20 

48 
31 

44 

32 

38 
21 

47 

19 

48 

25 

47 

17 

45 

17 

43 

15 

49 

29 

48 

32 

39 
18 

44 

25 

54 

35 

50 
21 

48 

22 

37 
19 

39 
18 

49 

23 

50 
20 

39 
14 

34 

1  1 

33 
S 

35 
12 

35 
9 

46 

22 

33 
20 

25 
-  2 

34 
8 

30 
2 

41  .8 

18.5 

FORT  BIOWELL 

MAX 
M I N 

S2 
18 

42 

22 

43 
32 

43 
34 

42 

20 

SO 
30 

45 

26 

47 
18 

47 

21 

41 

18 

42 

30 

43 

32 

42 

30 

40 

28 

47 

35 

47 

25 

47 
22 

45 

22 

45 

27 

49 

37 

45 

21 

33 
21 

29 

15 

27 
4 

37 
14 

33 
13 

42 
26 

30 
14 

26 
4 

32 
20 

34 

2 

40.9 
22.0 

nONO  LBKE 

MBX 
MIN 

SO 
20 

54 

25 

46 

31 

45 

32 

40 

17 

42 

20 

44 

23 

38 
20 

43 

19 

45 

21 

43 

25 

45 

26 

47 

21 

40 

23 

55 
30 

46 

25 

51 
1  4 

37 
18 

45 

20 

47 
24 

28 
3 

24 
4 

43.4 

21  .0 

SQUBH  VBLLEr 

MBX 

49 

17 

50 
18 

40 

32 

40 

31 

35 
14 

38 

17 

45 
18 

40 
17 

43 

17 

48 

15 

44 

IS 

45 

31 

42 

16 

37 

n 

42 

28 

47 

23 

54 

23 

42 

17 

48 

17 

49 

n 

48 
24 

40 

10 

26 
12 

24 

3 

36 
5 

36 
10 

45 
10 

35 
20 

23 
-  8 

24 

-  9 

26 
-  4 

40.  1 
15.3 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

MBX 
M  I N 

44 

18 

38 
22 

46 

32 

43 
35 

41 
22 

47 
22 

46 
24 

43 
18 

43 

19 

42 
18 

47 

30 

SI 
34 

21 

S3 

49 

25 

44 

24 

44 

18 

44 

20 

50 
25 

35 
18 

34 

6 

34 

16 

6 

26 

-  5 

36 
7 

27 

-  2 

42  .0 
18.9 

TBHOE  CITY 

MBX 
MIN 

47 
20 

49 

27 

41 

29 

39 
32 

40 

25 

41 

21 

42 

20 

4  1 

21 

41 

22 

43 

22 

42 
24 

44 

30 

43 

19 

37 
21 

42 
25 

48 

25 

47 
26 

41 
21 

43 
21 

47 
23 

46 
27 

40 
14 

27 
12 

27 
10 

35 
15 

40 
16 

37 
18 

35 
22 

28 
6 

28 
12 

26 
9 

39.6 
20.5 

TBHOE  VALLEY  FAR  BP 

MBX 
MIN 

SO 
IB 

4S 

32 

41 

33 

37 
28 

37 
13 

43 

IS 

43 

21 

41 
16 

44 

20 

44 

17 

43 

32 

43 

29 

37 
21 

41 
28 

49 

27 

55 
22 

43 

22 

49 

18 

49 

19 

49 

23 

47 

25 

30 
18 

22 
13 

35 
6 

38 
1  7 

42 

1  1 

40 
28 

29 
14 

28 

-  1 

30 
5 

24 

1 

40.3 
19.1 

TERnO 

MBX 

SO 
14 

40 
24 

42 

35 

40 

30 

39 
15 

45 

25 

43 

29 

41 
23 

49 

15 

45 

12 

50 
31 

46 

33 

35 
20 

37 
27 

54 

32 

49 

24 

42 

17 

37 
16 

45 

n 

48 

31 

40 

27 

36 
13 

27 
1  3 

37 

0 

40 
1  4 

34 

12 

37 
27 

32 
4 

23 
-18 

29 
1  1 

26 
-14 

39  .9 
18.0 

TRUCKEE  RANGER  STBTION 

MBX 

49 

15 

48 

17 

39 
33 

41 

31 

34 
14 

35 
17 

42 
20 

40 

17 

39 
16 

44 

14 

44 

14 

42 

29 

42 

17 

35 
19 

39 
20 

47 

25 

49 
16 

51 
16 

44 

1  1 

44 

1  3 

46 

23 

4  I 

1  1 

25 
1  1 

23 
4 

36 
7 

35 
6 

43 
14 

30 
20 

24 
-  4 

23 

-  S 

26 
-  5 

38.7 
14.7 

HOODFORDS 

■           a  ■ 

MAX 

47 
20 

48 
21 

45 

29 

43 
24 

46 

13 

S3 
21 

45 
21 

39 
13 

44 

18 

45 

21 

48 

26 

53 
26 

44 

18 

48 

20 

54 
25 

61 
25 

52 
21 

44 

17 

56 
20 

52 
25 

51 
33 

37 
1  1 

25 
6 

38 
2 

33 
10 

4  1 

10 

44 

24 

32 
13 

27 

-  5 

37 
7 

28 

-  5 

43.8 
17.1 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOdOND  4 

MAX 

62 
35 

53 
44 

56 
50 

62 
46 

62 
36 

67 
37 

69 
37 

64 
34 

66 
34 

66 
32 

65 
36 

61 
48 

63 
36 

54 
38 

66 
42 

69 
36 

66 
37 

60 
30 

68 
29 

68 
32 

63 
37 

55 
32 

54 

37 

59 
23 

60 
24 

60 
26 

SO 
41 

54 
41 

57 
35 

58 
28 

57 
41 

61  .1 
35.9 

BERKELEY 

MAX 

57 
46 

58 
53 

51 
54 

58 
48 

59 
47 

59 
49 

61 
48 

61 
49 

59 
43 

53 
40 

52 
46 

54 

47 

57 
44 

54 

50 

59 
48 

62 
48 

58 
46 

56 
46 

56 
42 

56 
4  1 

54 

40 

54 

38 

54 

39 

54 

39 

53 
37 

54 

40 

S3 
46 

52 
39 

56 
40 

53 
43 

58 
45 

56  .3 
44.5 

BURL INOAME 

MAX 

58 
39 

62 
49 

62 
54 

64 
48 

58 
48 

60 
42 

64 
44 

58 
42 

56 
38 

65 
40 

54 
38 

54 
48 

SS 
48 

58 
49 

59 
50 

60 
42 

62 
44 

61 
38 

55 
37 

S5 
42 

54 
42 

55 
42 

54 
40 

55 
36 

54 

32 

54 
32 

54 
32 

55 
40 

56 
44 

SB 
44 

58 
43 

57  . 3 
42.2 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

63 
36 

55 
45 

62 
52 

64 

47 

64 

38 

66 
40 

68 
42 

68 
40 

65 
36 

64 

38 

62 
37 

65 
47 

61 
41 

57 
38 

66 
43 

70 
43 

63 
39 

63 
35 

69 
36 

68 

39 

63 
40 

54 

32 

54 

29 

57 
26 

58 
30 

b ' 
32 

59 
36 

52 
42 

56 
31 

52 
31 

58 
30 

61  .6 
37.6 

CROCKETT 

MAX 

58 
40 

56 
45 

53 
47 

60 
49 

59 
42 

57 
46 

59 
40 

49 
38 

46 
38 

47 
36 

52 
43 

56 
44 

57 
45 

59 
41 

50 
41 

63 
36 

48 

35 

49 

38 

56 

23 

55 
30 

53 
36 

54 
42 

50 
33 

59 
35 

56 
40 

54  .4 
39.4 

GILROY 

MBX 
MIN 

65 
36 

62 
38 

57 
49 

60 
48 

61 
38 

61 
36 

64 

36 

63 

37 

64 

37 

SO 
34 

59 
34 

61 
35 

58 
44 

59 
40 

55 
44 

57 
38 

65 
42 

61 
32 

56 
31 

51 
37 

SS 
37 

54 

35 

54 

30 

53 
23 

26 

26 

32 

44 

29 

30 

34 

35.9 

HALF   MOON  BAY 

MBX 

S9 
42 

60 
52 

61 
54 

60 
47 

59 
43 

61 
46 

60 
SO 

59 
45 

56 
46 

57 
42 

56 
45 

57 
45 

58 
41 

55 
44 

60 
50 

64 
47 

59 
45 

57 
37 

60 
39 

57 
42 

56 
44 

54 

36 

53 
35 

56 
37 

56 
34 

56 
34 

53 
47 

53 
42 

55 
37 

55 
35 

57 
42 

57.4 
42.7 

HOLLISTER  1  SH 

MBX 

KING  CITY 

MBX 

58 
40 

57 
42 

61 
41 

63 
32 

66 
32 

65 
30 

63 
28 

59 
36 

63 
46 

63 
41 

62 
34 

65 
40 

59 
25 

63 
26 

65 
29 

S3 
29 

56 

n 

6 1 
21 

57 
33 

49 
24 

56 
29 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 

MBX 

LOS  GATOS 

MAX 

60 
3S 

55 
47 

62 
45 

60 
45 

62 
37 

65 
37 

64 

37 

60 
38 

54 

35 

59 
32 

60 
39 

60 
48 

59 
40 

55 
38 

63 
50 

64 
40 

59 
40 

55 
32 

60 
32 

55 
35 

59 
35 

53 
32 

51 
29 

53 
26 

53 
27 

60 
28 

5  3 
45 

52 
38 

54 

29 

52 
29 

55 
38 

57  .5 
36.7 

HARTINEZ  HBTER  PLANT 

MBX 

57 
36 

56 
47 

61 
49 

59 
47 

58 
41 

59 
46 

62 
40 

61 
42 

50 
42 

49 

37 

55 
42 

51 
44 

55 
43 

55 
46 

58 
46 

55 
42 

63 
40 

62 
34 

48 

34 

47 
41 

59 
41 

56 
38 

55 
39 

53 
30 

5 1 
30 

50 
30 

54 

46 

55 
43 

55 
32 

55 
35 

58 
48 

55  .5 
40.4 

nONTEREY 

MAX 

S9 
43 

56 
48 

62 
52 

59 
49 

60 
42 

65 
44 

63 
45 

61 
42 

61 
43 

56 
39 

60 
42 

59 
49 

58 
44 

57 
44 

60 
48 

64 
42 

60 
44 

56 
39 

60 
41 

60 
43 

62 
41 

54 

40 

53 
34 

52 
34 

53 
37 

57 
37 

59 
43 

SO 
42 

52 
34 

5 1 
37 

55 
37 

57  .9 
41  .9 

MONTEREY  FBB  BP 

MBX 
MIN 

61 
44 

59 
SO 

66 
54 

65 
51 

61 
43 

68 
45 

65 
44 

62 
44 

61 
42 

60 
40 

60 
44 

60 
51 

59 
46 

59 
46 

62 
49 

67 
44 

62 
46 

59 
40 

63 
39 

60 
42 

61 
4  1 

59 
4  1 

54 
35 

54 

31 

5  3 
37 

59 
36 

6  1 
44 

56 
45 

55 
36 

55 
37 

56 
39 

60 .  1 
42  .8 

tlORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

61 
36 

62 
37 

65 
47 

59 
51 

62 
42 

63 
43 

69 
48 

64 
40 

63 
39 

68 
39 

65 
39 

65 
49 

55 
47 

52 
42 

65 
48 

62 
45 

70 
45 

61 
47 

65 
46 

65 
48 

68 
44 

63 
42 

57 
35 

56 
32 

32 

32 

34 

38 

37 

35 

35 

41.1 

nOUNT  DIflSLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

65 
42 

63 
39 

50 
42 

SI 
43 

53 
45 

58 
48 

62 
39 

58 
40 

59 
45 

59 
43 

58 
42 

54 

40 

51 
39 

53 
38 

52 
40 

58 
45 

60 
40 

59 
4  1 

57 
43 

56 
42 

53 
30 

48 

30 

49 

30 

50 
31 

53 
29 

50 
34 

55 
29 

39 
31 

48 

31 

46 

30 

30 

54  .0 

37  .8 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

49 

37 

43 

38 

45 
41 

46 
34 

50 
31 

54 
41 

52 
40 

S3 
30 

S3 
41 

50 
40 

48 

39 

50 
41 

46 
34 

45 
36 

51 
40 

63 
44 

52 
28 

50 
34 

56 
41 

56 
46 

53 
34 

37 
24 

31 
22 

42 

30 

44 

33 

SO 
33 

44 

36 

38 

27 

37 
28 

39 
28 

37 

47.2 

3S  .0 

NfiCIHIENTO  DAM 

MBX 
MIN 

NEWARK 

MBX 
MIN 

60 
42 

60 
45 

62 
41 

61 
49 

58 
45 

59 
44 

62 
45 

62  62 
44     4 1 

SEE  RE 

SI  51 
37  37 

ERENCE 

55 
47 

NOTE 

57     55  55 
44     47  47 

i  FOLLOHINC 

58  59 
44  47 

iTATION 

58 
40 

INDE 

54 

37 

57 
37 

53 
38 

55 
37 

55 
37 

52 
39 

52 
34 

52 
35 

56 
27 

54 
44 

51 
40 

49 

38 

51 
40 

56.1 
40.9 

16 


DRILY  TEMPERATURES 


STfiTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
(r 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

a 

ODKLRNO  HSO  HP 

HBX 
niN 

60 

58 
S3 

62 
56 

62 
51 

61 
48 

62 
SO 

60 
47 

61 
48 

54 
46 

54 
43 

55 
SO 

59 
8 1 

60 
46 

87 
80 

SB 
48 

59 
48 

63 
46 

SB 

SB 
39 

85 

45 

59 
42 

88 
44 

SB 
36 

SS 
39 

66 
36 

57 
40 

56 
52 

57 
45 

SB 
43 

56 

43 

62 

44 

88.3 
46  .6 

onKLRNO  nuSEun 

HBX 
niN 

60 

56 
SO 

61 
54 

60 
51 

61 
46 

60 
49 

62 
46 

SB 
46 

86 
4  1 

St 
4  \ 

52 
46 

54 
47 

87 
44 

83 
47 

ss 

47 

SB 
46 

62 
45 

56 
4  1 

S3 
39 

ss 

40 

57 
4  I 

S3 
36 

53 
39 

84 

39 

52 
34 

66 
36 

S6 
48 

S2 
40 

56 
33 

52 
39 

SB 
46 

66.0 
43.3 

PBLO  BLIO  JR.  nuSEUM 

nflx 
niN 

S8 
35 

58 
45 

55 
SI 

62 
52 

59 
40 

58 
42 

59 
4  ] 

62 
39 

56 
38 

SO 
33 

52 
40 

57 
49 

88 
42 

88 
42 

57 
45 

60 
40 

69 
43 

59 
34 

84 

33 

57 
37 

84 

39 

57 
33 

87 
26 

53 
29 

56 
34 

61 
42 

SO 
32 

53 
34 

51 
40 

86.9 
39  .0 

PflSO  ROBLES 

nBx 

MIN 

66 
34 

60 
36 

60 
50 

63 
50 

64 

33 

67 
30 

64 

32 

66 
32 

66 
26 

68 
28 

63 
29 

66 
47 

60 
44 

62 
29 

88 

49 

66 
33 

63 
36 

89 
28 

60 
30 

68 
30 

64 

29 

68 
37 

54 

32 

84 

1  5 

56 
1 8 

59 
1 6 

60 
28 

54 
42 

54 

29 

SO 
28 

S3 
23 

60.6 
32  .2 

P«SO  ROBLES  FBB  BP 

HBX 
MIN 

62 
3 1 

60 
38 

58 
51 

60 
40 

61 
36 

63 
33 

SB 
34 

63 
33 

63 
32 

62 
30 

61 
30 

61 
46 

59 
37 

59 
32 

56 
44 

62 
35 

SI 
33 

86 
29 

87 
31 

62 
32 

62 
32 

52 
36 

S' 
26 

81 
20 

52 
22 

SB 
22 

55 
33 

47 

39 

80 
32 

47 

29 

SI 
27 

57.1 
33 . 1 

PINNACLES  NBT  MONUnENr 

HBX 

niN 

64 

30 

65 
33 

52 
48 

55 
45 

60 
32 

62 
33 

65 
35 

64 

33 

66 
32 

65 
29 

67 
3 1 

62 
38 

64 
34 

66 
35 

59 
47 

63 
34 

66 
35 

62 
29 

64 

30 

66 
35 

68 
33 

63 
3 1 

82 
25 

SO 
1 9 

88 
22 

51 
19 

SB 
22 

49 

38 

48 

26 

SI 
25 

51 
29 

S9.B 
31  .6 

PISnO  BEBCH 

MBX 

niN 

62 

65 
48 

60 
55 

65 
52 

65 
45 

72 
45 

70 
51 

71 
84 

73 
SO 

70 
43 

68 
42 

69 
80 

68 
50 

6S 
80 

67 
49 

71 
44 

66 
46 

72 
42 

70 
44 

70 
44 

66 
38 

66 
36 

62 
38 

62 
28 

86 
33 

61 
34 

59 
46 

54 
48 

89 
35 

58 
32 

SB 
37 

6S.2 
43.5 

POINT  PlEORflS  BLBNCflS 

MBX 
MIN 

60 

57 
54 

60 
44 

60 
SO 

61 
4  1 

60 
42 

63 
46 

62 
46 

62 
42 

60 
46 

62 
48 

61 
46 

60 
47 

60 
48 

61 
43 

61 
46 

59 
48 

63 
43 

61 
48 

60 
49 

61 
46 

86 
49 

89 
44 

S7 
40 

57 
40 

SB 
43 

55 
43 

50 
42 

86 
39 

58 
42 

SB 
44 

59. 3 
44  .9 

PORT  CHICBGO  NfiVBL  DEP 

MAX 
MIN 

S9 
35 

55 
46 

61 
51 

60 
46 

58 
38 

58 
40 

65 
38 

89 

40 

56 
44 

55 
33 

88 
33 

S2 
44 

86 
4  1 

85 
42 

60 
43 

S3 
39 

55 
42 

64 

29 

47 
43 

46 
42 

88 
38 

88 
30 

52 
28 

59 
3 1 

S3 
25 

52 
28 

SS 
48 

52 
32 

S6 
31 

57 
4  1 

SS 
32 

55.9 
37  .8 

PRIEST  VBLLEr 

MAX 
MIN 

61 
2 1 

52 
30 

52 
48 

56 
46 

59 
27 

63 
26 

54 

29 

68 
30 

61 
25 

63 
23 

60 
28 

63 
36 

86 
29 

88 
28 

81 
38 

70 
37 

54 

28 

87 
20 

SB 
27 

60 
28 

64 

29 

81 
30 

45 

29 

49 

1  3 

S3 
1  7 

56 
16 

46 

27 

44 

36 

SO 
25 

48 

22 

47 

31 

58.7 
28  .2 

REDHOOD  CITY 

MAX 
MIN 

67 
34 

56 
49 

62 
54 

62 
47 

61 
40 

65 
4  1 

67 
39 

61 
38 

53 
37 

55 
33 

SB 
40 

59 
46 

60 
40 

60 
42 

64 

5 1 

65 
39 

62 
40 

88 
33 

60 
33 

54 

38 

SB 
37 

S4 

33 

54 

32 

57 
28 

85 
28 

S9 
29 

56 
47 

51 
42 

57 
31 

57 
32 

SB 
42 

88.9 
38  .6 

RICMHOND 

MAX 
MIN 

61 
42 

58 
52 

62 
53 

59 
49 

62 
43 

63 
47 

63 
43 

88 

44 

54 
42 

55 
37 

51 
45 

57 
46 

56 
42 

56 
47 

59 
46 

56 

4  J 

63 
42 

SS 
37 

56 
36 

52 
40 

57 
39 

84 

39 

53 
38 

58 
35 

82 
34 

57 
35 

55 
40 

S3 
40 

59 
38 

55 
42 

87 
44 

86.9 
41.9 

SBINT  MRRrS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

55 
32 

54 

35 

59 
50 

55 

44 

55 
35 

SB 
40 

66 
40 

60 
35 

48 

37 

43 

30 

44 

38 

S3 
43 

52 
38 

55 
38 

57 
39 

49 
40 

SB 
36 

46 

29 

45 

29 

SO 
27 

49 

33 

82 
38 

48 

25 

80 
33 

81 
34 

47 
34 

47 

31 

49 

30 

SO 
24 

51 
29 

84 
34 

SI  .9 
34  .6 

SBLINflS  3  E 

MAX 
MIN 

61 
4  1 

57 
48 

60 
50 

61 
49 

64 
42 

66 
4  1 

68 
42 

67 
40 

64 
4  I 

58 
44 

62 
36 

62 
50 

60 
44 

59 
40 

66 
46 

68 

44 

64 

36 

63 
34 

65 
37 

68 
37 

64 
40 

84 

33 

S3 
3 1 

85 
26 

8S 
29 

60 
3  ] 

SB 
42 

SO 
45 

87 
31 

83 
32 

89 
38 

60.7 
39 . 3 

SBLINBS  FBB  BP 

MAX 
MIN 

66 
45 

59 
49 

61 
52 

60 
43 

61 
42 

64 
4  1 

66 
39 

64 

39 

61 
39 

60 
35 

61 
36 

60 
50 

88 
45 

88 
39 

63 
44 

63 
42 

61 
43 

59 
38 

63 
33 

66 
38 

61 
4  1 

S4 

35 

S3 
30 

54 

26 

SS 
30 

59 
30 

57 
40 

49 

38 

84 

31 

82 
32 

87 
32 

89.3 
36  .8 

S  f  RICHHONQ  SUNSET 

MAX 
MIN 

59 
4  4 

56 
43 

61 
5 1 

60 
49 

S8 

45 

61 
46 

57 
46 

57 
43 

55 
43 

53 
42 

52 
45 

55 
44 

58 
40 

87 
48 

59 
47 

60 
45 

89 
45 

86 

40 

86 
40 

S3 
42 

88 
4  1 

54 
49 

SS 
36 

S3 
43 

85 
43 

51 
40 

56 
42 

S3 
47 

86 
45 

8S 
44 

60 
43 

86.3 
43  .9 

SBN  FRBNCISCO  HSO  BP 

MAX 
MIN 

60 
4  I 

55 
50 

60 
52 

59 
46 

56 
44 

58 

47 

62 
43 

88 
42 

SO 
4  1 

82 
39 

SI 
48 

55 
48 

54 
40 

60 
45 

55 
47 

60 
42 

60 
43 

55 
39 

56 
4  J 

51 
4  ] 

59 
43 

55 
37 

53 
38 

84 

35 

51 
32 

55 
33 

54 
46 

SI 
42 

52 
37 

S3 
37 

86 
37 

88.4 
4  1  .6 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

MAX 
MIN 

57 
48 

56 
5 1 

59 
53 

57 
5 1 

57 
49 

61 
5 1 

65 

50 

59 
47 

53 
44 

SO 
44 

SO 
47 

54 
48 

86 
47 

84 

50 

60 
81 

86 
47 

63 
46 

56 
46 

85 
45 

49 
44 

88 
44 

54 
48 

53 
45 

88 
43 

81 

40 

58 
42 

54 
47 

52 
43 

57 
46 

54 
43 

57 
47 

55.6 
46  .6 

SBN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

59 
39 

57 
49 

60 
53 

56 
39 

58 
39 

62 
43 

61 
44 

60 
39 

61 
38 

SB 
34 

SB 
4  ] 

SB 
47 

56 
36 

55 
39 

59 
4  1 

66 
4  1 

59 
39 

57 
34 

59 
33 

60 
36 

60 
38 

52 
37 

50 
28 

S3 
28 

82 
30 

57 
29 

52 
47 

51 
4  1 

51 
32 

S3 
3 1 

54 

33 

86.9 
38  .0 

SBN  JOSE 

MAX 
MIN 

57 
38 

57 
37 

62 
5 1 

58 
47 

61 
4  I 

60 
40 

61 
38 

86 
39 

56 
38 

S3 
33 

60 
43 

60 
49 

60 
43 

56 
4  I 

89 
48 

60 
4  1 

SB 
44 

56 
34 

S7 
33 

S3 
37 

89 
39 

S3 
39 

56 
35 

53 
29 

52 
30 

SB 
32 

57 
46 

50 
42 

51 
36 

51 
33 

55 
42 

56.6 
39  .4 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 
MIN 

64 

35 

65 
37 

62 
45 

59 
52 

61 
47 

65 
45 

69 
48 

68 
42 

70 
40 

63 
37 

66 
35 

65 
49 

66 
40 

60 
45 

68 
4  ] 

60 
48 

67 
48 

89 
36 

68 
38 

65 
38 

69 
40 

67 
43 

56 
40 

SS 
40 

88 
42 

58 
34 

66 
33 

55 
37 

47 
40 

55 
39 

55 

40 

62.0 

4  1.0 

SBN  HBTEO 

MAX 
MIN 

60 
45 

56 
53 

60 
52 

61 
49 

60 
49 

61 
49 

65 
42 

68 
42 

65 
44 

55 
37 

86 
47 

SB 
46 

58 
42 

59 
49 

62 
SO 

62 
42 

62 
43 

62 
44 

62 
43 

60 
37 

86 
40 

55 
37 

53 
39 

87 
37 

54 

36 

86 
34 

83 
34 

53 
42 

57 
36 

54 

38 

SB 
40 

88.8 
42  .6 

SBNTB  CLBRR  UNIVERSITY 

MBX 
MIN 

58 
37 

S3 

59 

57 

69 

59 

59 

54 

52 

51 

57 

58 

58 

62 
40 

59 
42 

59 
39 

57 

S3 
33 

S2 
32 

SO 
35 

56 

50 

SO 
30 

SI 

87 

82 

47 

52 

48 

S3 

54  .7 

37 . 7 

SBNTB  CRUZ 

MBX 
MIN 

61 
37 

S3 
46 

57 
45 

62 
48 

62 
38 

69 
38 

69 
38 

68 
39 

64 

39 

59 
33 

SB 
38 

SB 
38 

68 
39 

56 
39 

66 
44 

62 
40 

62 
42 

86 
38 

60 
33 

61 
36 

68 
37 

61 
33 

56 
34 

54 

32 

55 
28 

SB 
29 

88 

40 

83 
42 

84 

33 

53 
30 

48 

40 

59.8 
37.8 

UPR  SBN  LEBNORO  FILTER 

MBX 
MIN 

60 
4  I 

58 
41 

56 
48 

59 
47 

58 
41 

60 
42 

62 
44 

61 
42 

84 

39 

54 

37 

88 
37 

S3 
40 

54 
42 

57 
42 

53 
45 

59 
43 

60 
42 

60 
38 

S3 
37 

89 
37 

86 
37 

53 
33 

83 
33 

52 
38 

53 
33 

52 
33 

56 
38 

SI 
38 

SO 
32 

55 
35 

SO 
43 

SS.7 
39.2 

HBLNur  CREEK  2  ESE 

MBX 
MIN 

HnrSONVILLE  HRTERHORKS 

MBX 
MIN 

62 
36 

60 
38 

S6 
49 

60 
48 

63 
39 

61 
39 

66 
39 

62 
4  1 

68 
37 

58 
34 

60 
37 

60 
4  I 

59 
40 

59 
40 

56 
42 

61 
42 

67 
4  1 

60 
35 

87 
38 

63 
37 

62 
39 

57 
35 

55 

40 

49 

27 

56 
29 

55 
30 

57 
32 

86 
44 

82 
32 

58 
32 

84 

30 

SB. 8 
37.4 

NOOOSIOE  FIRE  STB  1 
. 

MBX 
MIN 

SBN  JOBOUIN 

ORBINBGE  OS 

RNTIOCH  FIBRE60BR0  NL 

MAX 
MIN 

60 
37 

58 
34 

56 
36 

58 
46 

60 
3 1 

SB 
33 

S6 
42 

68 
42 

51 
32 

48 

35 

46 

38 

47 
4  1 

S3 
4  1 

52 
42 

53 
44 

60 
37 

82 
39 

62 
29 

84 

29 

59 
39 

62 
4  1 

BNIIOCH  PunPlNO  PL  3 

MBX 
MIN 

61 
32 

58 
34 

52 
45 

56 

44 

53 
37 

58 
39 

55 
39 

66 
37 

SO 

40 

46 
34 

44 

36 

44 

40 

48 

42 

52 
38 

52 
42 

56 
36 

48 

40 

SB 
30 

46 

30 

48 

38 

46 
42 

59 
39 

53 
37 

81 
29 

52 
28 

SO 
26 

52 
3 1 

51 
4  1 

48 
4  1 

54 

30 

SO 
38 

82.4 
36.7 

ASH  nOUNTflIN 

MBX 
MIN 

67 
40 

65 

59 

61 

52 
36 

59 
37 

59 
38 

88 
37 

64 

37 

61 
29 

83 
29 

84 

33 

57 
36 

81 
40 

52 

40 

56 
35 

64 

36 

46 

35 

58 
35 

S3 
33 

SB 
34 

56 
35 

40 

28 

48 

26 

49 

26 

51 
28 

SB 
30 

89 
39 

49 

29 

SO 
29 

45 

27 

S4.9 

34  .4 

flUBERRr   1  NH 

MBX 
MIN 

65 
38 

57 

54 

56 

56 

55 
36 

48 

37 

59 
36 

89 
42 

52 
28 

82 
30 

82 
34 

49 

38 

49 

35 

47 

38 

62 
36 

54 

38 

48 

35 

46 

36 

52 
33 

87 
33 

SO 
34 

40 

26 

4S 

24 

46 

27 

S3 
29 

55 
38 

54 

38 

47 

27 

42 

30 

41 

26 

SI  .7 
34  .4 

BRKERSFIELD  HSO  BP 

MBX 
MIN 

63 
37 

66 

69 
52 

61 
49 

62 
45 

62 
42 

54 

47 

36 

46 

3B 

46 
4  1 

43 
40 

52 
38 

55 
45 

SB 
48 

56 
48 

60 
44 

49 

42 

49 

40 

80 
40 

45 
34 

46 
42 

52 
36 

49 

32 

81 
29 

S3 
29 

57 
32 

66 
39 

60 

40 

53 
37 

52 
3 1 

48 

38 

84.2 
39.3 

BRLCh  POHER  HOUSE 

MBX 
MIN 

56 
38 

55 
42 

55 
46 

51 
45 

52 
39 

SI 
36 

50 
39 

52 
37 

82 
38 

48 

33 

80 
36 

81 
36 

81 
38 

49 

39 

4B 
43 

S4 

37 

S3 
38 

SO 
34 

SO 
38 

51 
38 

52 
37 

49 

38 

40 

26 

40 

27 

44 

29 

48 

30 

80 
37 

SI 
40 

48 

32 

48 

32 

40 

29 

49.6 
36  .3 

BLBCltHELLS  CORNER  2HNM 

MAX 
MIN 

60 
35 

63 

42 

S7 

57 
41 

SB 
37 

S3 
39 

54 

39 

48 

36 

42 

37 

44 

38 

SO 
39 

51 

86 
34 

83 
48 

88 
46 

84 
40 

49 

32 

48 
34 

43 

36 

82 
37 

48 

27 

22 

52 

62 

55 
42 

48 

31 

51 
27 

48 

23 

82.3 
38.7 

BUTTONHILLOH 

MAX 
MIN 

62 
29 

62 
33 

62 
35 

64 
49 

60 
39 

63 
33 

62 
37 

84 

31 

48 

36 

42 

36 

43 

37 

42 

37 

SO 
41 

53 
36 

SB 
39 

51 
46 

SB 
37 

47 

33 

50 
35 

49 

30 

44 

32 

44 

40 

84 

26 

SO 
22 

SO 
22 

50 
23 

S4 

27 

62 

41 

56 
29 

52 
22 

S3 
28 

83.2 
33.6 

CninvERBS  BIG  TREES 

MBX 
MIN 

SI 
27 

50 
29 

44 

34 

43 

33 

42 

27 

41 

28 

47 

2B 

82 
26 

SEE 

80 
27 

REF 

50    SO  49 
27    27  33 

ERENCE  note; 

47     41  42 

28    27  32 

follohino  • 

S7     S4  SI 
32    30  27 

TBTION  INOE 

4B 

28 

52 
27 

84 

32 

41 

23 

34 

16 

34 

22 

40 

23 

40 
24 

4S 
24 

40 

26 

3S 
18 

40 

IB 

32 
23 

4S.0 
26.6 

17 


DniLY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

LHnr  rHKUtt 

6  I 

62 

58 

57 

57 

SS 

60 

51 

52 

44 

42 

45 

48 

48 

53 

47 

66 

SB 

50 

50 

47 

53 

50 

49 

48 

47 

52 

55 

45 

45 

48 

51  .4 

NIN 

40 

42 

48 

49 

43 

41 

37 

35 

35 

36 

37 

40 

44 

4  1 

41 

4  I 

42 

41 

4  I 

41 

40 

31 

31 

31 

32 

33 

33 

35 

32 

34 

37 

38.2 

crtheys  vy  bull  run  rh 

MRX 

63 

64 

61 

54 

57 

59 

58 

51 

63 

54 

43 

44 

55 

52 

51 

50 

47 

49 

49 

49 

50 

51 

SO 

45 

47 

50 

53 

55 

61 

50 

43 

52-2 

niN 

32 

37 

43 

49 

35 

32 

33 

30 

32 

30 

33 

31 

38 

34 

39 

31 

32 

40 

40 

37 

32 

34 

24 

22 

22 

23 

34 

4  I 

27 

26 

21 

32.7 

CHERRY  VflLLE Y  OHM 

56 

55 

47 

43 

36 

45 

53 

55 

54 

51 

54 

52 

SO 

45 

45 

SB 

SO 

53 

50 

SB 

56 

46 

44 

47 

44 

37 

42 

37 

49.  1 

niN 

32 

35 

34 

34 

30 

30 

32 

30 

31 

31 

35 

34 

27 

28 

32 

34 

34 

32 

34 

36 

32 

32 

20 

32 

29 

22 

20 

23 

30.5 

rnoi  t  tjpo 
UUHL  1  rivjH 

niN 

CORCORPN   I RR I G  OlST 

64 

66 

60 

60 

60 

57 

54 

50 

43 

42 

43 

49 

51 

54 

54 

57 

62 

46 

47 

44 

45 

52 

48 

49 

48 

55 

62 

67 

57 

55 

46 

52.5 

riiN 

25 

37 

47 

49 

38 

31 

35 

33 

35 

36 

35 

37 

42 

32 

42 

40 

37 

39 

36 

30 

35 

36 

23 

21 

22 

24 

36 

43 

30 

28 

30 

34  .3 

OENfllR   3  NNE 

61 

55 

58 

60 

59 

57 

S3 

58 

47 

45 

47 

51 

54 

52 

51 

49 

59 

48 

S3 

48 

49 

53 

53 

52 

50 

54 

54 

53 

49 

48 

55 

52  .7 

MIN 

31 

42 

49 

42 

35 

35 

41 

36 

37 

40 

4  1 

43 

40 

36 

38 

34 

38 

34 

39 

37 

39 

37 

28 

22 

25 

27 

40 

38 

31 

28 

26 

35.8 

OUDL  E YS 

riiN 

electrr  poher  house 

66 

64 

59 

59 

60 

62 

57 

62 

55 

51 

60 

52 

55 

56 

55 

62 

63 

62 

54 

52 

51 

54 

52 

50 

52 

57 

56 

51 

52 

50 

55 

56  .0 

niN 

31 

40 

47 

48 

40 

34 

32 

31 

30 

31 

37 

41 

38 

38 

34 

34 

38 

33 

30 

34 

36 

31 

24 

23 

26 

25 

4  I 

41 

29 

30 

35 

34  .3 

FIVE  POINTS  5  SSH 

65 

60 

60 

50 

57 

54 

47 

46 

49 

S3 

SO 

52 

59 

52 

49 

49 

48 

46 

53 

S3 

49 

50 

50 

58 

55 

50 

57 

49 

52  .9 

niN 

31 

46 

51 

37 

35 

39 

4  I 

38 

41 

42 

39 

41 

34 

39 

31 

37 

34 

44 

44 

22 

29 

29 

25 

36 

34 

33 

26 

35 

36.3 

FRESNO  WSO  flP 

64 

65 

59 

61 

60 

60 

47 

60 

49 

44 

4S 

46 

52 

50 

54 

SB 

47 

50 

48 

SI 

46 

51 

47 

48 

50 

54 

54 

56 

50 

47 

45 

52  .2 

niN 

32 

40 

52 

43 

40 

36 

39 

36 

4  1 

4  1 

40 

35 

41 

36 

38 

35 

39 

43 

42 

40 

42 

33 

25 

25 

26 

27 

4  1 

38 

34 

30 

31 

36.6 

FRIflNT  GOVERNMENT  CRMP 

65 

65 

64 

69 

68 

61 

61 

64 

47 

50 

47 

48 

53 

56 

52 

61 

60 

51 

51 

48 

61 

50 

56 

47 

51 

51 

60 

60 

61 

50 

49 

56.0 

(11N 

33 

34 

4  I 

53 

38 

37 

36 

38 

36 

34 

39 

36 

37 

38 

36 

38 

35 

39 

40 

42 

38 

39 

30 

31 

26 

25 

25 

40 

32 

31 

30 

35.7 

GLENNV I LLE 

62 

58 

52 

54 

51 

55 

50 

62 

58 

57 

52 

52 

47 

48 

49 

61 

66 

56 

58 

60 

62 

SO 

38 

44 

50 

54 

SS 

50 

43 

43 

44 

S3  . 3 

MIN 

28 

28 

38 

33 

32 

26 

26 

34 

23 

23 

25 

26 

38 

22 

19 

27 

27 

25 

23 

26 

28 

23 

17 

14 

15 

19 

24 

33 

21 

19 

22 

25.3 

UrtrlM  1     LinU  V  C 

48 

48 

40 

37 

35 

40 

49 

SI 

48 

48 

48 

45 

46 

42 

42 

57 

53 

46 

46 

49 

52 

50 

28 

26 

32 

35 

4  1 

37 

27 

33 

30 

42  .4 

niN 

30 

31 

30 

30 

22 

20 

27 

26 

29 

29 

30 

32 

25 

26 

29 

33 

32 

30 

32 

34 

34 

24 

8 

I  I 

13 

22 

23 

23 

15 

IS 

1  4 

25.2 

nrlntr  Un  U 

63 

64 

SB 

59 

60 

57 

55 

49 

44 

43 

45 

46 

51 

50 

49 

58 

SS 

52 

49 

45 

46 

SI 

48 

49 

46 

54 

59 

57 

50 

47 

44 

51  .7 

MIN 

39 

31 

36 

49 

37 

34 

34 

34 

35 

38 

37 

37 

40 

33 

35 

37 

37 

37 

35 

31 

33 

37 

25 

25 

27 

23 

27 

39 

31 

26 

25 

33.8 

hetch  HETCHY 

56 

53 

51 

44 

44 

45 

46 

52 

52 

52 

55 

53 

46 

50 

50 

56 

50 

51 

56 

55 

46 

42 

44 

46 

49 

38 

45 

37 

48  .9 

niN 

30 

31 

40 

40 

29 

29 

30 

30 

29 

32 

33 

28 

29 

30 

32 

32 

30 

31 

33 

36 

31 

20 

22 

23 

32 

30 

24 

29 

30.1 

54 

47 

44 

39 

48 

51 

55 

50 

50 

52 

52 

50 

47 

47 

56 

56 

56 

52 

53 

55 

50 

43 

31 

36 

40 

44 

42 

35 

39 

35 

36 

46.7 

niN 

31 

33 

33 

32 

21 

25 

30 

24 

25 

26 

33 

32 

24 

27 

35 

33 

31 

27 

31 

32 

34 

18 

13 

1  3 

26 

25 

32 

26 

17 

18 

19 

26.7 

61 

60 

52 

53 

51 

55 

60 

55 

55 

60 

57 

68 

60 

51 

54 

54 

60 

53 

56 

69 

60 

S3 

44 

43 

45 

52 

55 

47 

42 

46 

45 

53.4 

niN 

36 

43 

42 

4  1 

37 

41 

4  1 

34 

37 

39 

40 

43 

36 

35 

4  1 

38 

40 

33 

37 

42 

36 

32 

29 

26 

30 

29 

29 

30 

30 

31 

29 

35.7 

KERN  R[VER  PH  NO  1 

fIBX 

62 

62 

66 

61 

60 

59 

60 

43 

44 

50 

50 

53 

S3 

56 

55 

49 

46 

47 

50 

54 

63 

62 

51 

50 

47 

54.1 

HIN 

35 

45 

51 

4S 

37 

40 

42 

35 

33 

35 

47 

41 

45 

43 

45 

40 

40 

37 

35 

34 

45 

44 

39 

39 

36 

40.3 

KERN  R[VER  PH  NO  3 

67 

66 

59 

55 

57 

59 

56 

65 

61 

61 

54 

60 

54 

52 

56 

66 

57 

60 

60 

58 

57 

56 

49 

46 

56 

SS 

SO 

49 

48 

46 

54 

56  .5 

niN 

39 

29 

41 

39 

33 

32 

27 

36 

35 

25 

30 

30 

32 

26 

30 

30 

35 

28 

27 

27 

26 

30 

24 

25 

26 

22 

26 

32 

24 

23 

30 

29.8 

T  Tl  FMQKJ    r  [  T  V 
n  C  1  1  L  Cnnrl    L  I  1  I 

63 

61 

56 

60 

60 

59 

58 

53 

53 

53 

44 

niN 

33 

37 

48 

51 

39 

34 

39 

4  1 

39 

39 

39 

40 

44 

35 

37 

46 

42 

32 

36 

32 

30 

37 

26 

23 

22 

25 

29 

43 

31 

25 

26 

35.5 

KETTUEMflN  STATION 

nnx 

61 

64 

58 

S8 

60 

59 

52 

56 

49 

45 

47 

50 

53 

52 

52 

SB 

47 

62 

48 

49 

45 

54 

49 

50 

48 

52 

62 

56 

51 

51 

46 

52 . 7 

MIN 

40 

45 

50 

51 

42 

42 

45 

41 

35 

39 

37 

39 

44 

35 

45 

46 

39 

32 

37 

33 

38 

40 

33 

28 

26 

30 

37 

43 

31 

33 

34 

38.4 

K N ( GH TS  FERRi   2  SE 

MRX 

62 

56 

61 

61 

60 

49 

58 

49 

44 

47 

52 

53 

53 

54 

52 

59 

49 

S3 

49 

50 

50 

53 

SO 

55 

55 

55 

50 

43 

48 

52  .8 

nlN 

40 

51 

35 

34 

35 

41 

33 

41 

37 

44 

43 

37 

40 

32 

43 

32 

41 

39 

43 

32 

29 

20 

21 

23 

23 

41 

24 

29 

29 

34  .9 

64 

59 

57 

61 

61 

60 

54 

60 

53 

47 

46 

56 

53 

54 

53 

SS 

52 

50 

50 

51 

47 

52 

49 

51 

46 

49 

55 

55 

52 

45 

4  9 

53.2 

MIN 

30 

41 

50 

36 

38 

35 

41 

35 

35 

43 

40 

41 

40 

41 

36 

33 

36 

34 

40 

40 

36 

35 

25 

24 

26 

25 

40 

46 

26 

30 

28 

35.7 

LEMON  COVE 

MAX 

65 

63 

62 

65 

57 

60 

60 

50 

60 

47 

50 

48 

52 

51 

53 

55 

60 

51 

53 

52 

51 

46 

44 

48 

50 

48 

55 

50 

58 

54 

47 

54.0 

MIN 

35 

37 

49 

51 

39 

40 

39 

34 

35 

37 

37 

36 

36 

42 

40 

37 

35 

4  1 

43 

34 

35 

39 

28 

29 

25 

25 

33 

42 

31 

29 

28 

36.2 

L  I  NOSP  Y 

MRX 

65 

65 

66 

63 

62 

61 

54 

59 

48 

47 

49 

53 

50 

55 

57 

61 

54 

53 

50 

52 

46 

47 

49 

52 

52 

58 

60 

62 

53 

51 

4  9 

54.9 

MIN 

30 

38 

50 

45 

38 

35 

35 

33 

38 

39 

39 

37 

42 

42 

43 

41 

36 

45 

44 

33 

40 

40 

27 

24 

24 

24 

30 

44 

35 

26 

27 

36.3 

LITTLE  PflNOCHE  GET  OflM 

MRX 

59 

60 

57 

50 

60 

58 

57 

55 

51 

46 

49 

49 

SC 

57 

52 

S3 

48 

55 

52 

48 

48 

50 

53 

49 

47 

48 

54 

56 

50 

49 

45 

52-5 

MIN 

35 

42 

49 

50 

4  1 

35 

35 

42 

37 

35 

37 

40 

45 

35 

45 

34 

36 

32 

30 

33 

40 

40 

41 

24 

25 

25 

37 

43 

27 

28 

39 

36.7 

L  OOGEPOLE 

MAX 

42 

4  1 

44 

39 

36 

36 

34 

33 

35 

37 

37 

42 

42 

35 

40 

42 

42 

39 

42 

43 

42 

45 

23 

20 

25 

32 

35 

37 

30 

29 

26 

36  4 

MIN 

19 

21 

23 

32 

15 

1  7 

18 

1  3 

13 

14 

16 

21 

14 

15 

19 

21 

17 

16 

18 

19 

19 

13 

-  1 

0 

2 

9 

I  1 

2S 

4 

5 

4 

14.6 

LOOI 

MAX 

57 

55 

58 

63 

62 

59 

60 

65 

48 

46 

49 

51 

54 

53 

53 

52 

63 

SB 

48 

49 

52 

53 

53 

52 

53 

52 

53 

50 

53 

51 

58 

54  0 

MIN 

31 

45 

49 

48 

38 

37 

37 

44 

40 

4  1 

39 

45 

44 

41 

42 

35 

43 

39 

38 

36 

43 

32 

30 

24 

28 

29 

43 

42 

33 

33 

38 

38.3 

MAX 

61 

52 

57 

62 

59 

55 

57 

SS 

46 

50 

49 

52 

58 

52 

54 

49 

56 

52 

47 

49 

SO 

54 

52 

51 

50 

56 

56 

52 

51 

45 

52  7 

MIN 

31 

40 

48 

49 

38 

35 

40 

45 

38 

40 

4  1 

44 

46 

37 

43 

36 

39 

32 

36 

34 

37 

35 

36 

27 

26 

25 

34 

38 

31 

26 

30 

36.7 

LUj    DMnuS    ULi  "CSV 

MRX 

56 

59 

53 

57 

60 

56 

54 

56 

50 

44 

47 

48 

51 

58 

62 

62 

49 

54 

50 

48 

46 

SO 

53 

50 

49 

47 

52 

52 

49 

46 

MIN 

40 

41 

46 

61 

44 

42 

41 

42 

41 

38 

39 

4  1 

44 

42 

42 

37 

40 

31 

36 

33 

36 

42 

39 

32 

32 

31 

36 

42 

37 

39 

35 

39.2 

64 

62 

63 

63 

63 

61 

61 

60 

60 

49 

45 

45 

53 

52 

SI 

56 

57 

47 

51 

49 

50 

51 

53 

49 

49 

SO 

55 

55 

56 

52 

MIN 

33 

45 

45 

4S 

37 

33 

36 

36 

36 

40 

38 

37 

39 

37 

39 

33 

32 

34 

38 

39 

30 

26 

23 

23 

26 

32 

31 

44 

27 

27 

29 

34.6 

nPN  TE  CP 

MAX 

60 

61 

S3 

57 

60 

56 

SB 

S7 

S6 

48 

48 

48 

50 

52 

SO 

55 

48 

61 

45 

53 

49 

49 

53 

50 

50 

52 

53 

50 

51 

55 

49 

52  9 

MIN 

33 

35 

47 

47 

39 

36 

39 

44 

40 

40 

39 

42 

45 

42 

45 

36 

40 

38 

37 

37 

4  1 

39 

30 

25 

26 

28 

32 

34 

35 

32 

36 

37.6 

npft [ copp 

MAX 

62 

59 

59 

68 

66 

60 

59 

51 

47 

44 

42 

46 

51 

52 

56 

53 

55 

47 

50 

50 

47 

46 

51 

48 

47 

48 

54 

63 

53 

50 

52 

63  1 

MIN 

38 

41 

47 

54 

42 

41 

40 

34 

32 

32 

32 

34 

44 

36 

41 

45 

4  I 

32 

34 

32 

36 

36 

28 

29 

28 

27 

33 

42 

32 

30 

32 

36.4 

MRX 

62 

58 

56 

61 

60 

61 

54 

60 

54 

46 

47 

51 

54 

SO 

53 

52 

50 

50 

51 

49 

48 

54 

50 

52 

52 

54 

55 

54 

51 

47 

MIN 

30 

38 

46 

48 

35 

33 

38 

38 

34 

37 

37 

39 

38 

36 

42 

44 

39 

44 

35 

35 

34 

34 

40 

23 

31 

24 

39 

42 

24 

26 

28 

35.8 

n  uuc  ^ 1 u 

MRX 

60 

57 

58 

61 

59 

58 

56 

SB 

46 

46 

49 

51 

53 

52 

54 

50 

61 

47 

54 

46 

5  1 

S3 

S3 

51 

50 

53 

55 

SI 

50 

48 

MIN 

34 

46 

49 

43 

38 

38 

40 

39 

39 

4  1 

42 

44 

45 

40 

43 

39 

4  1 

38 

40 

37 

40 

38 

30 

26 

29 

30 

43 

37 

33 

32 

35 

38.4 

ur  uMQU 

r»  t  HnMri 

62 

54 

56 

63 

62 

59 

60 

56 

50 

47 

49 

52 

58 

51 

55 

52 

61 

52 

53 

48 

50 

47 

49 

54 

52 

53 

56 

56 

52 

46 

MIN 

30 

41 

48 

48 

37 

36 

36 

36 

40 

40 

41 

43 

44 

37 

45 

39 

43 

35 

39 

34 

43 

39 

37 

24 

25 

25 

40 

43 

3B 

28 

38 

37.7 

NORTH  FORK  RHNCER  STfl 

MRX 

64 

53 

53 

54 

58 

60 

66 

55 

55 

55 

61 

59 

53 

51 

59 

58 

44 

55 

55 

54 

50 

MIN 

30 

40 

43 

30 

30 

27 

29 

31 

29 

29 

29 

31 

24 

26 

27 

22 

17 

21 

21 

29 

23 

ORRNCE  COVE 

MAX 

64 

64 

62 

62 

60 

59 

60 

60 

61 

47 

45 

46 

51 

53 

52 

54 

60 

47 

49 

4B 

53 

51 

46 

47 

49 

47 

55 

55 

56 

47 

53.7 

MIN 

29 

36 

46 

49 

36 

36 

40 

32 

36 

37 

36 

36 

37 

40 

42 

44 

34 

39 

42 

34 

39 

41 

27 

25 

24 

23 

31 

42 

35 

27 

35.9 

PORTERvlLLE 

MAX 

57 

65 

65 

66 

5B 

62 

61 

50 

57 

46 

47 

50 

54 

50 

55 

56 

61 

47 

52 

49 

S3 

46 

49 

49 

62 

53 

58 

63 

63 

52 

SI 

55.1 

MIN 

33 

39 

42 

44 

39 

36 

34 

33 

33 

34 

38 

35 

36 

39 

43 

47 

37 

40 

42 

31 

32 

40 

28 

25 

25 

27 

29 

41 

34 

27 

27 

35.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 

1  8 


DRILY  TEMPERATURES 


CRLIFOIINIA 

OtCEHBE*  1974 


1 

c 

3 

* 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

POSEr  3  E 

MRX 

57 

S3 

51 

45 

45 

49 

47 

53 

54 

48 

47 

49 

49 

50 

49 

59 

63 

SI 

52 

50 

51 

47 

48 

44 

45 

41 

4  7 

42 

40 

41 

40 

48. 3 

MIN 

33 

31 

31 

32 

29 

30 

29 

28 

27 

27 

28 

26 

25 

27 

28 

36 

37 

36 

38 

25 

29 

20 

18 

14 

19 

21 

25 

26 

27 

2B 

19 

27.4 

SflLI  SPRINOS  PHR  HOUSE 

MAX 

59 

55 

47 

47 

52 

56 

57 

57 

57 

58 

52 

51 

49 

40 

58 

62 

60 

SB 

56 

ST 

,  ■ 

,  , 

<» 

52 

51 

>f> 

V 

,5 

39 

SI  .5 

MIN 

33 

37 

39 

38 

31 

37 

40 

40 

39 

34 

39 

38 

33 

37 

33 

42 

36 

35 

36 

26 

34 

27 

34.3 

SRN  LUIS  onn 

MAX 

59 

60 

52 

58 

61 

58 

55 

56 

51 

45 

47 

48 

SI 

SB 

52 

53 

49 

58 

49 

48 

47 

5! 

I  - 

SO 

S?  3 

MIN 

35 

41 

45 

48 

41 

40 

38 

37 

37 

38 

39 

40 

42 

39 

43 

38 

38 

33 

33 

34 

'■^ 

JO 

28 

28 

29 

4  . 

I- 

SONORR  RS 

MRX 

SI 

60 

56 

52 

53 

54 

56 

51 

59 

57 

46 

49 

51 

52 

51 

50 

55 

49 

51 

53 

49 

48 

48 

46 

51 

SI 

46 

, 

MIN 

29 

30 

41 

45 

31 

31 

30 

30 

31 

28 

29 

38 

33 

34 

36 

32 

32 

33 

34 

36 

22 

22 

21 

23 

25 

SO  ENTRBNCE  TOSEMITE 

MAX 

54 

52 

56 

41 

41 

41 

50 

52 

52 

SO 

52 

54 

51 

45 

47 

53 

57 

54 

52 

52 

55 

47 

37 

35 

40 

40 

44 

46.7 

MIN 

26 

28 

33 

35 

25 

26 

28 

27 

29 

28 

28 

32 

25 

25 

30 

33 

32 

28 

28 

t 

18 

22 

24 

25.8 

STOCKTON  MSO  HP 

MRX 

55 

54 

57 

61 

56 

52 

55 

53 

47 

46 

48 

51 

54 

52 

51 

47 

60 

45 

50 

48 

51 

52 

47 

47 

47 

53 

51  .2 

MIN 

31 

45 

50 

44 

39 

36 

39 

43 

40 

39 

38 

45 

44 

40 

40 

36 

40 

37 

39 

'  ■ 

7S 

41 

37 

?e 

?9 

26 

37.1 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

MRX 

62 

56 

55 

59 

61 

60 

60 

61 

55 

48 

46 

51 

52 

53 

54 

52 

48 

62 

47 

SO 

46 

MIN 

33 

36 

46 

46 

37 

36 

36 

40 

39 

37 

39 

40 

45 

40 

41 

37 

39 

38 

36 

38 

37 

TEMRCHHPI 

MAX 

53 

56 

55 

56 

50 

54 

52 

52 

53 

56 

50 

49 

41 

46 

SO 

62 

58 

58 

57 

57 

56 

48 

MIN 

36 

32 

32 

33 

32 

26 

29 

37 

30 

22 

28 

35 

36 

24 

29 

35 

35 

25 

24 

25 

29 

29 

TEJON  RRNCHO 

MRX 

60 

65 

64 

60 

61 

50 

52 

50 

57 

50 

50 

53 

54 

55 

56 

57 

59 

49 

52 

.4.1 

MIN 

39 

47 

43 

41 

37 

36 

30 

29 

28 

26 

26 

34 

35 

36 

40 

40 

40 

32 

35 

33.6 

FMREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

65 

62 

62 

62 

58 

60 

63 

62 

61 

55 

55 

56 

57 

57 

56 

63 

58 

54 

54 

MIN 

34 

36 

47 

46 

38 

34 

35 

32 

32 

31 

31 

31 

34 

39 

40 

32 

34 

40 

38 

TIGER  CREEK  PM 

MRX 

64 

54 

53 

50 

53 

51 

50 

49 

49 

52 

53 

53 

49 

52 

53 

51 

50 

50 

53 

MIN 

31 

36 

41 

41 

31 

33 

32 

33 

33 

31 

35 

36 

32 

34 

34 

34 

34 

29 

30 

'  • 

TRRCr  CRRSONR 

MAX 

64 

62 

54 

56 

62 

59 

59 

64 

52 

48 

51 

49 

52 

54 

54 

59 

52 

62 

47 

i 

53 

54 

50 

54 

MIN 

36 

45 

44 

48 

41 

39 

40 

44 

40 

39 

38 

40 

44 

42 

46 

37 

42 

30 

35 

!<' 

-a 

3S 

30 

28 

27 

3? 

TRRCr  PUMPING  PLRNT 

MAX 

58 

51 

56 

61 

S6 

53 

64 

54 

46 

48 

47 

52 

52 

53 

56 

S3 

63 

58 

52 

48 

57 

53 

52 

55 

48 

54 

53 

MIN 

34 

44 

48 

45 

39 

39 

34 

41 

41 

35 

39 

45 

45 

42 

47 

39 

45 

30 

31 

42 

40 

36 

37 

33 

25 

25 

VISRLIR 

MAX 

65 

64 

64 

60 

59 

59 

56 

47 

52 

44 

44 

46 

43 

51 

52 

53 

58 

48 

51 

48 

46 

45 

51 

47 

49 

49 

6', 

MIN 

34 

36 

47 

47 

44 

39 

38 

33 

36 

36 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

36 

37 

42 

35 

35 

39 

30 

27 

27 

26 

3j 

HRSCO 

MRX 

62 

60 

63 

64 

59 

61 

60 

52 

46 

43 

43 

43 

51 

56 

57 

53 

56 

47 

47 

49 

46 

42 

52 

50 

49 

49 

38 

6? 

MIN 

30 

33 

37 

36 

37 

34 

35 

30 

33 

35 

34 

34 

39 

40 

40 

43 

36 

38 

39 

28 

30 

36 

23 

22 

23 

23 

28 

36 

fOSENITE  PARK  HERDQTRS 

MRX 

54 

55 

52 

41 

45 

49 

55 

53 

48 

53 

52 

53 

52 

52 

47 

51 

S3 

52 

50 

53 

56 

47 

46 

46 

48 

46 

50 

45 

a            ■  ■ 

MIN 

22 

22 

29 

38 

29 

27 

27 

22 

22 

25 

27 

28 

28 

25 

26 

27 

26 

26 

25 

28 

30 

25 

20 

14 

15 

20 

18 

32 

SOUTH  CORSI 

ORRINRGE  06 

RLPINE 

MRX 

69 

65 

62 

58 

66 

67 

72 

67 

63 

64 

66 

65 

68 

76 

72 

71 

66 

73 

71 

65 

53 

54 

54 

57 

61 

55 

SB 

f,  4  n 

MIN 

43 

40 

43 

45 

36 

41 

33 

45 

38 

39 

39 

38 

39 

44 

49 

42 

45 

40 

46 

37 

27 

29 

24 

29 

29 

30 

■' 

RVRLON  PlERSURE  PIER 

MRX 

58 

61 

66 

62 

65 

65 

67 

67 

68 

67 

68 

61 

68 

67 

66 

67 

73 

73 

70 

60 

59 

63 

56 

57 

59 

61 

62 

57 

s 

MIN 

52 

SO 

51 

51 

SO 

47 

47 

48 

47 

43 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

4  1 

' 

BRRRETT  ORM 

MRX 

66 

70 

66 

65 

56 

60 

68 

71 

63 

64 

63 

65 

67 

65 

67 

72 

74 

72 

70 

69 

74 

72 

55 

51 

50 

54 

56 

60 

48 

MIN 

32 

30 

31 

38 

42 

33 

32 

33 

37 

26 

27 

28 

28 

35 

32 

33 

34 

31 

31 

31 

31 

30 

27 

23 

18 

18 

22 

22 

'i' 

BERUHONI  PUMPING  PLANT 

MRX 

62 

66 

66 

62 

62 

54 

65 

66 

56 

60 

59 

62 

65 

64 

59 

61 

58 

70 

71 

70 

70 

68 

59 

49 

51 

53 

52 

48 

MIN 

40 

40 

39 

45 

38 

36 

40 

37 

33 

32 

34 

35 

35 

39 

38 

39 

37 

39 

40 

40 

39 

35 

24 

22 

20 

23 

28 

24 

BIG  BERR  LRKE 

MRX 

47 

49 

45 

41 

44 

51 

46 

45 

47 

48 

47 

46 

49 

53 

53 

SO 

50 

52 

51 

26 

24 

32 

35 

4  1 

36 

<2.6 

MIN 

24 

24 

35 

33 

22 

21 

23 

IS 

18 

24 

30 

22 

26 

22 

15 

23 

22 

20 

26 

12 

10 

14 

9 

14 

22 

:9.6 

BURBRNK  VBLLEr  PMP  PL T 

MRX 

71 

55 

62 

63 

66 

70 

74 

71 

68 

66 

66 

68 

71 

72 

72 

80 

75 

75 

72 

74 

75 

61 

55 

59 

62 

61 

60 

54 

60 

57 

55 

66.5 

MIN 

36 

34 

46 

48 

35 

37 

42 

37 

34 

37 

35 

39 

40 

41 

37 

34 

37 

39 

35 

40 

32 

33 

32 

30 

40 

37 

28 

36.9 

cncnunR  lake 

MRX 

69 

69 

65 

57 

61 

65 

71 

75 

70 

69 

66 

69 

70 

67 

71 

72 

76 

69 

70 

69 

71 

69 

57 

55 

57 

57 

54 

56 

45 

56 

55 

65.0 

MIN 

32 

34 

47 

50 

36 

36 

36 

39 

38 

34 

35 

45 

44 

42 

45 

45 

37 

40 

35 

40 

40 

39 

32 

27 

26 

29 

41 

40 

33 

30 

32 

37.4 

CBMPO 

MRX 

71 

72 

69 

55 

60 

64 

72 

56 

56 

63 

67 

66 

66 

59 

65 

57 

71 

64 

68 

70 

74 

55 

50 

43 

SO 

52 

59 

47 

44 

5: 

MIN 

29 

27 

34 

44 

36 

31 

27 

34 

37 

21 

24 

27 

26 

37 

30 

43 

30 

40 

27 

26 

30 

23 

20 

19 

34 

12 

21 

20 

31 

2, 

CRNOOH  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

72 

69 

60 

61 

69 

74 

75 

71 

70 

68 

69 

73 

70 

70 

80 

81 

80 

82 

81 

77 

BO 

65 

55 

56 

61 

64 

63 

53 

MIN 

36 

35 

46 

54 

57 

39 

43 

56 

44 

30 

35 

39 

45 

49 

48 

45 

39 

38 

34 

36 

37 

34 

28 

33 

44 

29 

30 

42 

chulr  vista 

MRX 

63 

64 

62 

63 

62 

63 

67 

66 

70 

66 

62 

60 

61 

61 

65 

67 

71 

72 

66 

63 

68 

64 

62 

56 

59 

57 

57 

58 

MIN 

42 

42 

47 

51 

50 

45 

45 

44 

46 

43 

40 

42 

42 

43 

44 

45 

50 

45 

43 

43 

41 

45 

39 

33 

31 

34 

35 

41 

4  b 

= 

4^.4 

CLHRENONI  POnONH  COL 

MAX 

C6 

65 

64 

51 

55 

60 

67 

69 

69 

65 

63 

63 

65 

65 

67 

69 

75 

72 

72 

67 

71 

70 

54 

54 

53 

56 

57 

58 

SI 

55 

65 

??.7 

MIN 

44 

39 

43 

47 

43 

39 

42 

42 

39 

37 

38 

40 

40 

41 

41 

47 

45 

40 

43 

42 

45 

39 

34 

29 

33 

32 

35 

38 

38 

33 

CORONR 

MAX 

70 

67 

64 

58 

64 

68 

76 

69 

71 

66 

66 

67 

69 

73 

74 

82 

75 

76 

69 

72 

71 

62 

56 

56 

63 

60 

61 

53 

58 

5- 

MIN 

40 

34 

46 

49 

43 

37 

33 

46 

43 

30 

32 

35 

34 

41 

37 

50 

40 

SO 

35 

36 

34 

34 

35 

32 

35 

29 

29 

36 

36 

3b 

CULVER  CITY 

MAX 

66 

70 

65 

63 

65 

67 

73 

74 

75 

69 

68 

66 

69 

75 

68 

80 

74 

78 

71 

70 

68 

68 

65 

59 

61 

64 

63 

56 

63 

SS 

57 

67.4 

MIN 

49 

47 

50 

SO 

47 

54 

45 

52 

42 

50 

47 

47 

47 

49 

50 

48 

54 

48 

49 

45 

48 

SB 

42 

35 

37 

40 

39 

4  1 

42 

42 

42 

46.3 

CUTRHRCR 

MAX 

49 

58 

59 

59 

46 

50 

55 

61 

46 

49 

51 

56 

55 

59 

51 

57 

56 

59 

57 

58 

60 

58 

55 

38 

34 

40 

43 

48 

33 

31 

36 

50.5 

MIN 

26 

27 

41 

43 

34 

30 

27 

40 

40 

21 

22 

28 

32 

36 

28 

41 

28 

35 

29 

27 

25 

35 

19 

26 

25 

12 

1  1 

25 

29 

12 

25 

28.4 

CRT  CRNION  RESERVOIR 

MAX 

62 

70 

66 

61 

58 

64 

69 

69 

64 

64 

67 

67 

72 

63 

65 

71 

73 

71 

72 

73 

73 

72 

53 

50 

50 

55 

61 

57 

58 

53 

52 

63.7 

MIN 

33 

30 

31 

49 

35 

37 

38 

39 

39 

28 

30 

31 

41 

40 

38 

45 

35 

38 

34 

35 

35 

34 

24 

28 

33 

?9 

25 

27 

36 

30 

30 

34 . 1 

EL  CRPIIHN  ORM 

MAX 

65 

73 

67 

65 

58 

66 

70 

74 

71 

71 

67 

69 

72 

69 

72 

75 

83 

77 

76 

72 

78 

76 

63 

57 

58 

59 

62 

65 

55 

Sfl 

MIN 

44 

41 

45 

50 

49 

44 

44 

39 

39 

37 

39 

40 

42 

42 

44 

45 

46 

42 

43 

44 

45 

35 

34 

33 

28 

3D 

35 

40 

46 

3 

ElSINORE 

MAX 

67 

67 

64 

58 

61 

71 

66 

64 

65 

68 

68 

66 

71 

77 

72 

73 

71 

73 

73 

57 

SO 

52 

58 

59 

58 

:  , 

MIN 

33 

30 

45 

48 

43 

34 

39 

27 

27 

33 

30 

33 

31 

37 

34 

33 

33 

32 

32 

30 

36 

25 

38 

24 

23 

• 

13  . 1 

ESCONDIOO 

MAX 

72 

65 

63 

63 

65 

68 

75 

72 

69 

69 

68 

69 

68 

71 

73 

82 

76 

76 

71 

75 

72 

65 

58 

59 

62 

61 

62 

67.2 

MIN 

38 

37 

43 

44 

43 

39 

38 

49 

44 

33 

33 

36 

37 

37 

37 

41 

41 

35 

37 

37 

36 

38 

32 

3S 

27 

2B 

29 

I, 

39 

37.5 

FONIRNR  KAISER 

MRX 

64 

63 

60 

58 

58 

61 

62 

61 

67 

69 

66 

64 

67 

68 

67 

65 

66 

69 

68 

65 

66 

57 

69 

68 

66 

64 

62 

59 

SB 

57 

58 

64.0 

MIN 

45 

42 

50 

44 

48 

44 

41 

52 

47 

40 

40 

43 

43 

47 

48 

47 

50 

52 

47 

46 

47 

48 

48 

47 

44 

42 

38 

39 

38 

3B 

47 

44  .9 

GILLESPIE  FIElO 

MRX 

71 

66 

64 

61 

65 

67 

72 

71 

70 

66 

67 

67 

67 

69 

73 

78 

74 

73 

69 

74 

73 

66 

59 

58 

57 

59 

63 

59 

60 

5B 

60 

66.) 

MIN 

38 

39 

43 

54 

49 

41 

39 

39 

38 

32 

34 

36 

38 

37 

36 

39 

39 

36 

37 

37 

36 

41 

31 

28 

23 

27 

27 

35 

43 

32 

41 

36.9 

nCNSMRN  ORM 

MRX 

60 

69 

67 

65 

53 

SB 

69 

69 

57 

62 

61 

63 

68 

66 

65 

70 

69 

69 

69 

67 

70 

68 

53 

49 

45 

53 

S3 

58 

41 

46 

4« 

BO.  7 

MIN 

22 

25 

28 

33 

36 

29 

27 

24 

45 

20 

20 

22 

24 

26 

26 

28 

27 

27 

26 

24 

24 

2) 

25 

20 

16 

1  4 

16 

15 

it 

21 

)4 

24.9 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOllOmINO  S'R'ION  INOt« 

1  9 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 
q: 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

e 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  B 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

lOTLLWILD  FIRE  OEPT 

MAX 

58 

58 

S3 

47 

49 

59 

60 

61 

53 

54 

SS 

57 

57 

55 

58 

62 

63 

59 

58 

61 

60 

57 

39 

36 

46 

45 

52 

46 

40 

40 

38 

52.8 

HIN 

29 

29 

35 

39 

32 

28 

30 

34 

25 

25 

26 

26 

32 

28 

30 

37 

31 

27 

28 

30 

26 

29 

16 

1  1 

16 

15 

18 

26 

23 

15 

26 

26.7 

JULIAN  WTNOLfl 

MAX 

65 

63 

61 

48 

55 

61 

66 

54 

54 

59 

61 

61 

66 

56 

64 

63 

67 

62 

64 

65 

67 

48 

43 

37 

47 

SI 

56 

41 

39 

46 

40 

SS.8 

HIN 

36 

32 

38 

43 

38 

33 

28 

35 

40 

26 

26 

33 

27 

36 

34 

41 

36 

43 

31 

36 

34 

27 

23 

26 

26 

20 

26 

23 

30 

23 

25 

31  .6 

LRGUNR  BERCH 

MAX 

66 

63 

63 

63 

65 

65 

67 

74 

71 

72 

66 

65 

68 

66 

74 

75 

73 

70 

68 

70 

62 

60 

62 

60 

63 

61 

61 

61 

59 

59 

65.8 

43 

41 

40 

41 

47 

43 

41 

36 

36 

36 

36 

42 

42 

42 

43 

44 

45 

43 

39 

36 

47 

45 

56 

34 

35 

35 

34 

35 

35 

38 

40.5 

LH  MESB 

MAX 

68 

68 

65 

62 

66 

69 

74 

73 

71 

67 

67 

68 

67 

72 

74 

60 

76 

74 

70 

74 

74 

65 

57 

60 

59 

61 

64 

58 

60 

60 

62 

67.3 

44 

48 

46 

47 

46 

46 

SI 

42 

42 

44 

44 

44 

49 

SO 

45 

44 

45 

47 

46 

36 

35 

31 

35 

37 

42 

39 

36 

43 

43.1 

LOMPOC 

MAX 

64 

64 

61 

63 

62 

71 

70 

69 

64 

63 

66 

68 

67 

67 

66 

77 

66 

66 

68 

72 

62 

60 

55 

59 

57 

64 

57 

52 

64.5 

35 

38 

SI 

49 

38 

36 

36 

37 

37 

37 

35 

46 

45 

43 

46 

39 

40 

35 

35 

40 

39 

41 

24 

25 

24 

29 

38 

42 

32 

30 

37 

37.5 

LONG  BEflCH  HSO  HP 

MAX 

67 

65 

64 

61 

65 

70 

71 

72 

70 

65 

64 

66 

70 

73 

74 

83 

69 

73 

67 

70 

67 

61 

57 

58 

61 

60 

61 

56 

61 

57 

60 

65.7 

47 

44 

S4 

SI 

49 

44 

42 

45 

42 

40 

40 

43 

44 

42 

42 

44 

45 

43 

43 

40 

44 

47 

38 

32 

31 

35 

38 

44 

42 

38 

43 

42.5 

LOS  ANGELES  HSO  BP 

MAX 

67 

63 

62 

62 

65 

69 

71 

74 

70 

67 

63 

64 

75 

75 

72 

76 

74 

76 

67 

64 

62 

65 

59 

57 

60 

61 

60 

56 

52 

58 

59 

65.7 

49 

46 

55 

55 

49 

48 

45 

46 

43 

43 

46 

47 

47 

47 

48 

47 

50 

49 

47 

46 

44 

48 

44 

37 

35 

39 

42 

46 

45 

40 

47 

45.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

66 

64 

62 

61 

65 

70 

74 

73 

70 

66 

66 

66 

71 

73 

73 

62 

73 

75 

70 

73 

59 

61 

57 

56 

59 

58 

59 

54 

50 

58 

58 

65.9 

50 

48 

54 

53 

48 

47 

46 

50 

43 

44 

46 

47 

50 

49 

SO 

51 

53 

50 

48 

48 

50 

46 

42 

35 

36 

40 

43 

44 

43 

41 

42 

46.4 

HT  HILSON  2 

MAX 

55 

51 

44 

43 

48 

59 

55 

52 

SS 

54 

58 

57 

51 

53 

61 

61 

59 

57 

56 

61 

61 

56 

32 

37 

43 

45 

43 

40 

34 

4  1 

33 

50.3 

41 

41 

37 

37 

33 

39 

46 

36 

37 

4  1 

4  1 

43 

41 

39 

39 

46 

46 

45 

45 

46 

47 

31 

19 

20 

27 

30 

30 

26 

23 

24 

21 

36.1 

NEW  CUTRMfl  FIRE  STfl 

MRX 

65 

6S 

65 

66 

62 

63 

65 

64 

65 

63 

62 

62 

56 

51 

56 

53 

71 

63 

55 

70 

56 

46 

49 

S3 

59 

60 

44 

42 

50 

59.0 

25 

27 

33 

27 

33 

30 

30 

29 

27 

27 

29 

33 

38 

25 

33 

32 

33 

29 

32 

32 

20 

13 

18 

20 

24 

22 

32 

23 

26 

27.7 

NEHPORT  BEflCH  HARBOR 

MRX 

62 

63 

62 

65 

65 

64 

65 

72 

70 

64 

62 

51 

64 

66 

66 

70 

68 

64 

63 

63 

61 

61 

60 

59 

62 

62 

58 

58 

61 

61 

58 

63.2 

SO 

45 

S3 

54 

SI 

46 

46 

56 

SO 

46 

41 

46 

52 

47 

46 

49 

48 

44 

45 

47 

48 

48 

40 

44 

48 

40 

41 

46 

45 

40 

47 

46.6 

OCEANS  IDE 

MRX 

68 

65 

66 

61 

66 

66 

77 

70 

68 

64 

64 

66 

65 

70 

66 

73 

72 

73 

67 

66 

61 

65 

61 

62 

62 

62 

63 

59 

63 

61 

64 

65.7 

45 

46 

43 

43 

52 

47 

45 

52 

43 

43 

44 

41 

43 

45 

44 

SS 

52 

49 

44 

45 

42 

45 

44 

39 

31 

39 

39 

37 

39 

38 

44 

43.8 

OJAI 

MRX 

69 

67 

57 

61 

64 

70 

72 

71 

70 

65 

65 

70 

68 

70 

74 

79 

71 

68 

71 

71 

71 

61 

SS 

SB 

59 

51 

59 

51 

56 

54 

55 

64  .9 

M I N 

36 

33 

43 

48 

37 

35 

32 

42 

41 

31 

36 

37 

41 

42 

41 

40 

39 

33 

32 

37 

38 

35 

31 

24 

26 

27 

30 

36 

32 

28 

39 

35. 6 

OXNRRD 

MRX 

67 

69 

67 

60 

67 

69 

72 

75 

70 

73 

66 

66 

69 

73 

71 

76 

61 

74 

76 

69 

70 

59 

66 

60 

50 

54 

65 

62 

53 

58 

56 

67.6 

44 

42 

44 

56 

46 

44 

47 

S3 

45 

43 

41 

41 

44 

45 

47 

51 

48 

49 

47 

42 

42 

40 

34 

36 

36 

38 

36 

39 

38 

38 

43 

43.3 

PRLOMRR  (IT  OBSERVRTORY 

MAX 

49 

57 

SO 

52 

SO 

49 

51 

56 

47 

46 

47 

52 

55 

51 

50 

57 

60 

58 

SS 

S3 

59 

56 

46 

32 

34 

43 

40 

47 

31 

32 

33 

46  .4 

39 

35 

42 

33 

32 

32 

40 

34 

32 

34 

34 

38 

37 

32 

35 

42 

42 

40 

36 

36 

40 

39 

18 

17 

19 

20 

24 

26 

IS 

21 

22 

31  .8 

PASADENA 

MAX 

71 

66 

59 

59 

64 

73 

76 

74 

71 

67 

67 

59 

66 

69 

71 

81 

74 

76 

72 

75 

73 

66 

S8 

57 

60 

61 

61 

56 

58 

60 

56 

66  .8 

M  I  N 

48 

40 

48 

51 

42 

42 

44 

43 

41 

40 

40 

42 

4S 

44 

49 

45 

48 

42 

43 

45 

46 

43 

40 

32 

34 

30 

36 

40 

46 

35 

45 

42.2 

POMONR  CAL  POLY 

MAX 

59 

71 

66 

62 

58 

65 

70 

74 

71 

69 

55 

56 

68 

69 

71 

75 

79 

77 

75 

70 

76 

73 

55 

56 

56 

59 

50 

62 

52 

60 

57 

66.3 

M I N 

43 

37 

42 

46 

45 

44 

43 

39 

36 

39 

40 

42 

41 

41 

42 

44 

46 

41 

42 

41 

43 

38 

40 

26 

27 

32 

36 

38 

4  1 

34 

36 

39.5 

RAflONA  CHAPMAN 

MRX 

74 

67 

65 

60 

65 

70 

75 

70 

71 

67 

SB 

69 

69 

70 

74 

76 

76 

75 

70 

77 

75 

69 

55 

52 

53 

56 

63 

60 

55 

SS 

54 

66.3 

M I N 

32 

31 

36 

40 

45 

33 

37 

49 

39 

31 

31 

34 

34 

34 

35 

35 

40 

35 

36 

36 

39 

34 

25 

26 

28 

24 

26 

28 

36 

33 

41 

34  .4 

REDLANOS 

MAX 

70 

66 

62 

56 

62 

73 

75 

69 

69 

64 

65 

67 

71 

71 

74 

78 

74 

72 

70 

74 

72 

65 

SI 

55 

60 

59 

59 

50 

55 

54 

54 

65.0 

M  I N 

42 

35 

46 

49 

43 

38 

40 

42 

35 

34 

35 

37 

40 

36 

40 

45 

43 

37 

40 

40 

42 

38 

36 

28 

28 

31 

29 

39 

39 

31 

37 

38.0 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  .3 

MRX 

70 

68 

63 

61 

64 

72 

74 

66 

69 

65 

66 

68 

68 

70 

75 

78 

75 

75 

70 

75 

73 

63 

S3 

54 

59 

59 

61 

SS 

55 

59 

S3 

65.7 

M  I N 

43 

36 

49 

48 

48 

36 

36 

55 

40 

33 

34 

37 

39 

42 

39 

49 

41 

37 

38 

37 

37 

36 

40 

33 

40 

32 

31 

41 

4  1 

41 

39 

39.7 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

MRX 

69 

72 

68 

68 

70 

75 

76 

74 

74 

70 

75 

74 

57 

51 

S3 

58 

59 

61 

51 

53 

56 

M  I  N 

42 

37 

47 

37 

40 

40 

48 

41 

39 

37 

37 

39 

35 

33 

31 

30 

29 

30 

37 

40 

36 

36 

37.3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

72 

69 

63 

61 

64 

77 

76 

67 

71 

66 

68 

69 

71 

74 

77 

80 

76 

77 

73 

76 

76 

75 

60 

54 

64 

61 

64 

S3 

SS 

56 

54 

67  .8 

42 

36 

47 

51 

42 

38 

39 

49 

41 

34 

34 

38 

39 

43 

41 

50 

42 

38 

39 

39 

41 

40 

39 

39 

35 

32 

32 

39 

39 

35 

42 

39.8 

SANOBERG  WSO 

MAX 

52 

54 

41 

43 

S3 

54 

52 

47 

49 

S3 

54 

49 

40 

44 

55 

57 

52 

54 

57 

61 

62 

39 

35 

34 

38 

47 

43 

30 

32 

39 

34 

46  .9 

MIN 

38 

38 

36 

34 

32 

36 

37 

33 

33 

38 

35 

37 

31 

29 

33 

45 

39 

34 

36 

43 

38 

21 

20 

19 

20 

30 

28 

24 

22 

23 

20 

31  .7 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

MRX 

66 

64 

64 

65 

65 

67 

70 

74 

70 

64 

63 

66 

65 

70 

71 

77 

70 

72 

67 

70 

67 

53 

59 

62 

60 

60 

62 

69 

63 

59 

63 

65  .7 

M  I N 

49 

SO 

52 

S9 

55 

49 

48 

48 

SO 

45 

44 

46 

47 

46 

46 

49 

52 

49 

48 

45 

44 

51 

43 

36 

36 

40 

40 

47 

46 

42 

47 

46.9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPI 

MRX 

70 

66 

64 

6S 

65 

72 

75 

73 

70 

67 

67 

56 

70 

73 

74 

84 

78 

77 

72 

75 

71 

66 

60 

59 

60 

62 

63 

57 

46 

40 

47 

43 

43 

40 

39 

42 

36 

36 

39 

40 

41 

40 

41 

44 

43 

40 

40 

40 

4  1 

46 

42 

30 

30 

36 

35 

36 

40 

33 

40 

39.5 

SAN  JACINTO 

MAX 

75 

59 

64 

58 

60 

71 

71 

64 

69 

67 

66 

70 

70 

69 

72 

79 

75 

71 

71 

76 

75 

55 

55 

56 

60 

59 

61 

51 

57 

SS 

SS 

66  . 4 

MIN 

33 

29 

40 

46 

45 

33 

32 

50 

38 

28 

26 

30 

32 

31 

32 

37 

36 

29 

32 

32 

33 

29 

25 

22 

19 

23 

24 

31 

36 

27 

42 

32.5 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

H  I  N 

SRNTR  RNR  FIRE  STATION 

MAX 

69 

65 

64 

62 

67 

71 

73 

72 

69 

67 

68 

70 

74 

74 

62 

75 

75 

73 

69 

60 

69 

60 

60 

62 

54 

62 

52 

6 1 

57 

67  . 4 

HIN 

47 

44 

52 

SO 

49 

45 

36 

35 

42 

40 

43 

SO 

46 

44 

46 

48 

42 

43 

4  1 

39 

41 

39 

40 

36 

39 

40 

44 

36 

34 

42.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

HIN 

SANTA  BARBARA  FAR  AP 

MAX 

65 

64 

61 

70 

63 

66 

66 

68 

64 

62 

61 

67 

73 

76 

68 

75 

67 

68 

65 

63 

63 

63 

56 

56 

57 

60 

61 

57 

56 

50 

63 

64  .  1 

H  I N 

40 

44 

S7 

48 

44 

41 

40 

41 

36 

39 

40 

43 

47 

49 

47 

43 

42 

36 

39 

4  1 

42 

36 

32 

29 

32 

33 

40 

45 

37 

35 

39 

40.7 

SANTA  flARlA  HSO  RP 

HAX 

62 

62 

60 

60 

62 

67 

69 

69 

64 

63 

66 

67 

60 

65 

67 

75 

66 

65 

67 

73 

63 

57 

54 

56 

56 

63 

59 

46 

56 

54 

57 

62  ■  4 

H  I  N 

33 

39 

56 

44 

38 

36 

44 

38 

34 

32 

34 

47 

45 

42 

43 

36 

37 

35 

40 

41 

39 

40 

27 

23 

25 

27 

34 

42 

32 

30 

41 

37.3 

SANTA  nONICA  PIER 

HAX 

65 

65 

51 

66 

66 

73 

75 

60 

77 

68 

64 

63 

74 

74 

73 

71 

73 

73 

67 

65 

63 

67 

67 

67 

61 

62 

53 

57 

65 

50 

56 

67  .2 

H  I  N 

53 

50 

56 

49 

52 

50 

50 

56 

52 

46 

49 

49 

54 

55 

S3 

53 

54 

SI 

51 

46 

54 

57 

49 

42 

43 

44 

47 

47 

45 

44 

47 

SO.O 

SANTA  PAULA 

MAX 

68 

67 

65 

64 

65 

75 

71 

73 

68 

66 

69 

68 

70 

77 

79 

74 

74 

75 

73 

71 

65 

56 

64 

62 

60 

56 

57 

59 

67  .5 

HIN 

38 

40 

52 

44 

46 

47 

46 

38 

40 

4  1 

39 

39 

45 

48 

51 

41 

40 

40 

34 

26 

35 

30 

34 

36 

42 

36 

36 

40.4 

SUN  CITY 

HAX 

70 

69 

52 

SB 

61 

70 

65 

66 

65 

68 

68 

66 

70 

75 

74 

75 

70 

74 

75 

66 

S3 

52 

57 

59 

60 

52 

55 

54 

54 

64  .2 

MIN 

33 

29 

43 

48 

43 

32 

36 

27 

27 

33 

30 

33 

33 

37 

35 

30 

31 

32 

32 

30 

32 

23 

32 

24 

24 

32 

38 

28 

36 

32.6 

TORRANCE 

MAX 

67 

64 

63 

61 

65 

70 

72 

72 

70 

65 

62 

64 

70 

73 

73 

76 

75 

74 

68 

65 

63 

63 

60 

58 

60 

60 

61 

58 

59 

59 

59 

65  .5 

HIN 

47 

45 

52 

54 

48 

47 

45 

49 

44 

41 

43 

45 

45 

47 

41 

46 

50 

46 

44 

44 

42 

47 

42 

38 

34 

37 

36 

44 

43 

49 

42 

44  .5 

TUJUNGR 

MAX 

65 

61 

57 

SB 

59 

68 

71 

63 

65 

62 

62 

66 

68 

67 

69 

75 

70 

70 

68 

68 

71 

SB 

SB 

56 

59 

57 

57 

47 

54 

52 

45 

62 . 1 

MIN 

4  3 

45 

45 

4  4 

52 

46 

42 

42 

4  4 

45 

3B 

35 

35 

36 

35 

35 

37 

35 

33 

40 

41  .4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

65 

70 

65 

65 

60 

66 

68 

71 

70 

72 

67 

66 

68 

68 

72 

75 

82 

72 

74 

69 

71 

66 

63 

59 

69 

62 

61 

64 

55 

59 

59 

66.5 

MIN 

44 

39 

43 

54 

47 

42 

39 

42 

48 

37 

36 

37 

41 

44 

40 

42 

43 

38 

37 

39 

37 

38 

34 

37 

48 

33 

35 

37 

44 

36 

36 

40.2 

TWITCHELL  DAH 

MAX 

70 

68 

69 

62 

63 

72 

64 

69 

71 

68 

72 

71 

73 

70 

75 

70 

73 

73 

70 

66 

69 

69 

70 

66 

67 

68 

69 

56 

68.8 

MIN 

34 

39 

48 

51 

41 

42 

39 

36 

35 

34 

50 

54 

50 

40 

43 

42 

40 

48 

45 

40 

35 

35 

34 

32 

36 

37 

44 

33 

40.6 

UCLA 

MRX 

69 

61 

59 

59 

63 

67 

71 

69 

70 

66 

62 

65 

65 

71 

7J 

77 

73 

73 

65 

70 

65 

62 

52 

57 

58 

56 

59 

54 

59 

56 

S3 

64  .0 

MIN 

S3 

48 

51 

53 

49 

48 

55 

S7 

SO 

50 

46 

46 

55 

53 

51 

55 

56 

55 

SI 

50 

51 

46 

42 

42 

42 

41 

43 

42 

42 

44 

41 

48.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


OECEHBEK 


STfiTION 

OflY  OF  MONTH 

u 
<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

UPLAND  3  N 

HflX 

66 

64 

61 

55 

59 

66 

69 

65 

64 

62 

63 

66 

65 

67 

7D 

76 

71 

70 

67 

71 

70 

60 

52 

SI 

56 

56 

57 

49 

56 

54 

52 

62.2 

MIN 

41 

37 

45 

49 

41 

38 

40 

40 

37 

37 

37 

38 

40 

41 

40 

49 

46 

4  1 

40 

<1 

43 

36 

35 

30 

31 

31 

36 

38 

37 

34 

41 

39.0 

VISTB  2  NNE 

HBX 

71 

65 

65 

60 

65 

68 

72 

73 

70 

66 

65 

69 

66 

70 

73 

79 

74 

75 

68 

74 

72 

62 

67 

SB 

59 

60 

62 

81 

60 

SB 

59 

86.3 

niN 

40 

40 

46 

51 

60 

42 

42 

43 

46 

36 

37 

39 

40 

44 

4  1 

47 

46 

46 

40 

40 

40 

42 

34 

29 

27 

33 

33 

41 

43 

39 

34 

40.3 

MflRNER  SPRINGS 

HBX 

66 

66 

63 

57 

57 

65 

67 

60 

60 

S8 

62 

64 

6S 

58 

66 

70 

67 

65 

67 

69 

68 

SB 

46 

45 

51 

53 

57 

S3 

SI 

46 

47 

59.6 

MIN 

26 

27 

36 

44 

36 

32 

29 

32 

32 

23 

24 

28 

30 

32 

29 

43 

31 

54 

28 

29 

28 

34 

26 

20 

19 

16 

19 

29 

32 

22 

33 

29.8 

T0R8R  LINOfl 

MBX 

64 

67 

64 

59 

66 

72 

74 

70 

73 

68 

69 

67 

68 

74 

75 

83 

74 

76 

70 

73 

72 

69 

59 

61 

63 

61 

64 

55 

69 

59 

63 

67. S 

MIN 

42 

38 

48 

50 

45 

40 

42 

48 

45 

38 

37 

36 

39 

45 

42 

44 

46 

49 

40 

42 

44 

43 

30 

31 

32 

32 

34 

39 

39 

33 

34 

40.3 

SOUTHEBSr  DESERT 

BBS  INS  07 

BRKER 

MAX 

66 

68 

67 

67 

62 

64 

66 

64 

62 

61 

60 

66 

66 

63 

64 

69 

67 

68 

66 

64 

63 

66 

66 

67 

6B 

66 

68 

67 

69 

68 

69 

65.8 

MIN 

35 

33 

35 

42 

48 

38 

39 

47 

34 

36 

33 

36 

39 

38 

35 

36 

35 

35 

34 

33 

36 

35 

37 

35 

34 

35 

38 

39 

43 

41 

43 

37.4 

BBRSTOH 

MAX 

59 

59 

59 

58 

6S 

60 

63 

60 

61 

58 

62 

65 

63 

S9 

60 

68 

64 

63 

63 

63 

68 

67 

48 

44 

48 

56 

54 

S4 

46 

47 

47 

58.4 

MIN 

31 

25 

42 

43 

36 

30 

29 

29 

24 

26 

25 

33 

36 

28 

32 

33 

32 

24 

26 

28 

29 

41 

24 

22 

17 

19 

23 

32 

32 

18 

26 

28.9 

BERUnONT   1  E 

MAX 

67 

62 

61 

58 

SS 

64 

65 

63 

60 

6D 

63 

62 

63 

60 

6S 

69 

68 

65 

67 

68 

69 

62 

50 

45 

49 

54 

52 

50 

47 

49 

46 

59.3 

MIN 

44 

34 

4D 

44 

4S 

36 

40 

48 

44 

30 

33 

35 

39 

37 

35 

47 

36 

47 

35 

37 

38 

36 

26 

30 

36 

26 

30 

34 

33 

29 

33 

36.7 

BISHOP  HSO  BP 

MAX 

53 

51 

56 

45 

SO 

S3 

54 

53 

54 

60 

56 

58 

55 

5 1 

64 

64 

67 

54 

63 

62 

61 

48 

34 

39 

SO 

55 

42 

36 

39 

38 

35 

51  .3 

MIN 

IS 

18 

35 

36 

24 

21 

23 

20 

16 

20 

25 

25 

26 

21 

41 

29 

22 

19 

18 

24 

22 

23 

17 

14 

IB 

22 

20 

30 

19 

12 

18 

22.4 

BLTTME 

MAX 

68 

69 

71 

54 

63 

68 

68 

66 

66 

62 

62 

65 

68 

68 

65 

74 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

52 

57 

57 

SB 

52 

56 

58 

59 

64  .0 

MIN 

30 

28 

26 

48 

48 

38 

37 

39 

38 

30 

27 

33 

35 

29 

35 

37 

36 

38 

34 

34 

36 

37 

32 

25 

29 

31 

28 

28 

28 

32 

37 

33.6 

BLTTME  FBB  alRPORI 

MBX 

68 

68 

71 

57 

63 

67 

69 

67 

66 

60 

60 

63 

69 

65 

64 

74 

72 

68 

66 

68 

67 

67 

S3 

52 

55 

55 

56 

51 

56 

56 

58 

62.9 

MIN 

41 

3S 

44 

49 

45 

45 

41 

54 

46 

36 

35 

40 

39 

47 

40 

43 

42 

49 

41 

38 

42 

40 

35 

34 

38 

34 

31 

30 

31 

38 

42 

40.2 

BORREGO  DESERT  PBRK 

MBX 

6S 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

67 

70 

76 

77 

76 

76 

74 

76 

69 

58 

54 

58 

59 

59 

55 

56 

62 

67.5 

MIN 

44 

40 

41 

50 

49 

46 

45 

53 

50 

38 

38 

39 

38 

38 

41 

48 

47 

46 

46 

45 

44 

45 

39 

32 

32 

32 

32 

36 

4  1 

34 

34 

41  .4 

BRRMLET  2  SH 

MAX 

67 

74 

72 

71 

60 

68 

69 

69 

69 

70 

65 

68 

69 

68 

67 

69 

78 

72 

71 

72 

73 

73 

68 

57 

56 

60 

60 

61 

52 

59 

62 

66.7 

MIN 

41 

35 

40 

50 

40 

40 

36 

44 

41 

31 

32 

34 

33 

34 

34 

40 

37 

35 

35 

34 

36 

36 

45 

28 

33 

25 

25 

28 

31 

36 

42 

35. 8 

OBGGETT  FBB  AIRPORT 

MAX 

62 

64 

63 

58 

62 

64 

67 

62 

63 

63 

64 

67 

65 

62 

SS 

72 

69 

63 

66 

6S 

72 

61 

SI 

49 

52 

57 

57 

49 

SO 

52 

SI 

60.9 

MIN 

40 

34 

47 

52 

45 

42 

41 

42 

37 

37 

39 

43 

43 

41 

42 

45 

42 

35 

41 

41 

43 

46 

36 

31 

24 

30 

30 

35 

37 

30 

39 

39.0 

DEBTM  VBLLEr 

MAX 

6S 

64 

64 

60 

69 

66 

70 

71 

70 

64 

62 

66 

71 

66 

64 

67 

75 

75 

65 

63 

57 

62 

57 

59 

61 

62 

59 

S3 

57 

SS 

se 

63.8 

MIN 

40 

37 

45 

52 

43 

39 

40 

51 

43 

36 

36 

38 

41 

44 

39 

40 

40 

45 

37 

36 

38 

34 

41 

44 

36 

40 

38 

42 

44 

33 

43 

40.5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MBX 

50 

47 

48 

44 

48 

51 

51 

48 

47 

52 

51 

S3 

49 

47 

57 

57 

50 

49 

55 

56 

63 

49 

30 

38 

42 

44 

38 

32 

31 

33 

35 

46.6 

MIN 

IS 

16 

25 

36 

21 

19 

1  1 

3 

-  4 

17 

18 

21 

13 

20 

23 

23 

13 

IB 

IB 

22 

21 

21 

19 

7 

ID 

ID 

25 

19 

20 

18 

20 

17.4 

EBOLE  MOUNTflIN 

MBX 

67 

68 

66 

69 

56 

65 

68 

71 

65 

65 

62 

61 

65 

69 

65 

71 

76 

73 

69 

74 

72 

70 

64 

52 

51 

55 

57 

56 

54 

49 

57 

63.9 

MIN 

49 

42 

47 

53 

50 

48 

47 

48 

51 

42 

41 

45 

45 

46 

49 

52 

49 

SO 

47 

48 

50 

45 

41 

39 

39 

37 

35 

38 

39 

35 

41 

44.8 

EL  CENTRO  2  SSH 

MBX 

75 

74 

70 

6S 

65 

70 

70 

68 

69 

66 

65 

69 

68 

67 

69 

7  I 

73 

74 

74 

72 

"1 

67 

65 

62 

61 

62 

56 

58 

62 

59 

67.5 

MIN 

39 

37 

40 

40 

41 

40 

37 

38 

36 

33 

32 

32 

36 

33 

33 

39 

40 

36 

35 

36 

35 

36 

23 

23 

24 

24 

24 

23 

29 

30 

41 

33.7 

EL  HIRflOE  FIELD 

MBX 

55 

58 

59 

59 

SB 

57 

57 

60 

54 

54 

SB 

62 

60 

56 

55 

62 

65 

63 

61 

62 

64 

68 

43 

41 

39 

41 

52 

57 

42 

43 

46 

SS.2 

MIN 

29 

22 

36 

43 

34 

27 

26 

29 

23 

21 

24 

32 

39 

23 

27 

31 

30 

21 

23 

26 

25 

33 

19 

20 

13 

17 

18 

26 

30 

17 

20 

26.0 

FHIRHONT 

MBX 

50 

54 

60 

56 

50 

59 

57 

54 

53 

53 

59 

62 

58 

47 

SS 

62 

6 1 

60 

63 

63 

63 

68 

38 

42 

40 

42 

52 

50 

35 

39 

46 

62.9 

MIN 

36 

37 

37 

44 

39 

38 

39 

35 

35 

32 

39 

39 

37 

37 

36 

38 

44 

38 

3B 

39 

43 

38 

29 

24 

24 

25 

33 

31 

30 

28 

26 

3S.I 

COLD  ROCK  RANCH 

MBX 

74 

72 

72 

68 

67 

68 

69 

66 

65 

65 

67 

67 

68 

70 

69 

7  1 

73 

74 

73 

75 

74 

69 

64 

52 

56 

SB 

60 

57 

56 

60 

60 

65.4 

MIN 

45 

45 

46 

47 

46 

48 

50 

48 

47 

42 

37 

42 

42 

41 

43 

43 

45 

46 

46 

48 

48 

46 

43 

35 

36 

33 

36 

33 

31 

29 

37 

42.1 

HRIHEE 

MAX 

SO 

55 

S3 

50 

48 

53 

50 

55 

50 

55 

50 

52 

se 

53 

53 

63 

63 

58 

49 

S3 

52 

60 

43 

37 

43 

46 

50 

42 

33 

39 

37 

50.  I 

MIN 

28 

28 

29 

40 

33 

31 

31 

28 

25 

25 

28 

29 

32 

30 

30 

36 

32 

29 

29 

30 

31 

30 

27 

24 

22 

24 

23 

29 

28 

19 

18 

28.3 

HBYFIELO  PUMPING  PLANT 

MAX 

67 

67 

69 

69 

69 

65 

67 

69 

62 

64 

62 

65 

67 

67 

63 

69 

72 

67 

70 

70 

72 

61 

SO 

48 

52 

57 

56 

52 

54 

SB 

63.7 

MIN 

31 

31 

44 

49 

43 

46 

40 

47 

48 

30 

32 

32 

36 

49 

40 

37 

39 

39 

39 

39 

37 

37 

25 

25 

28 

31 

27 

37.1 

inPERIBL 

MAX 

74 

72 

71 

64 

70 

72 

70 

69 

68 

68 

67 

71 

70 

68 

71 

79 

73 

74 

76 

75 

70 

61 

56 

59 

61 

62 

53 

59 

64 

62 

67.8 

MIN 

45 

40 

44 

53 

45 

43 

42 

47 

47 

37 

35 

37 

39 

39 

39 

43 

42 

42 

38 

38 

41 

39 

43 

31 

33 

31 

30 

32 

33 

35 

45 

39.6 

inPERIBL  FBB  BP 

MAX 

72 

69 

69 

60 

69 

69 

69 

69 

68 

65 

66 

70 

69 

66 

68 

7 1 

7! 

71 

72 

73 

69 

55 

52 

57 

60 

59 

50 

56 

60 

S7 

65. S 

MIN 

41 

37 

42 

50 

43 

41 

39 

44 

40 

33 

34 

35 

36 

35 

38 

40 

41 

38 

37 

36 

38 

39 

31 

27 

27 

27 

27 

30 

32 

33 

44 

36.6 

INDEPENDENCE 

MAX 

51 

51 

52 

55 

49 

52 

54 

60 

5S 

53 

S3 

57 

58 

SB 

53 

66 

62 

60 

54 

60 

58 

63 

42 

37 

45 

52 

55 

45 

37 

41 

41 

52.5 

MIN 

22 

24 

24 

40 

31 

26 

27 

29 

22 

22 

24 

26 

30 

28 

33 

40 

29 

25 

24 

26 

29 

30 

22 

20 

20 

30 

28 

30 

26 

15 

15 

26.4 

INDIO  U  S  OBTE  OBROEN 

HBX 

67 

77 

73 

70 

58 

71 

73 

75 

70 

73 

67 

68 

68 

75 

72 

72 

80 

76 

71 

75 

74 

68 

62 

56 

62 

61 

61 

57 

59 

63 

68.7 

MIN 

39 

37 

40 

48 

45 

49 

4  1 

43 

48 

41 

32 

34 

34 

35 

37 

40 

42 

42 

39 

38 

37 

35 

43 

34 

32 

29 

28 

33 

36 

3S 

41 

38-3 

1 NTOKERN 

MAX 

62 

62 

58 

60 

65 

59 

60 

62 

59 

59 

55 

62 

59 

58 

60 

69 

65 

60 

62 

59 

SB 

55 

49 

50 

55 

49 

51 

47 

47 

46 

48 

57.1 

MIN 

32 

25 

34 

36 

33 

30 

30 

28 

26 

26 

26 

30 

29 

28 

27 

35 

30 

27 

26 

27 

28 

39 

26 

23 

29 

25 

31 

28 

18 

28.7 

IRON  MOUNTRIN 

MBX 

65 

69 

67 

70 

56 

64 

64 

68 

65 

65 

62 

60 

64 

67 

62 

66 

72 

70 

68 

68 

68 

70 

63 

52 

49 

54 

SB 

56 

49 

54 

56 

62.6 

MIN 

40 

40 

41 

52 

43 

43 

44 

46 

49 

38 

36 

37 

40 

40 

42 

44 

47 

46 

43 

43 

42 

42 

40 

36 

36 

38 

32 

36 

32 

33 

42 

40.7 

LBKE  BRROHHEAO 

MBX 

51 

49 

45 

43 

42 

48 

48 

45 

42 

47 

50 

50 

51 

45 

52 

54 

54 

52 

50 

46 

55 

49 

30 

29 

28 

35 

39 

38 

31 

33 

44.4 

MIN 

30 

37 

40 

34 

29 

29 

28 

34 

26 

25 

27 

30 

27 

27 

39 

39 

32 

28 

29 

29 

31 

30 

IB 

21 

25 

23 

25 

26 

21 

12 

28.4 

LANCASTER  FSS/FAA 

MAX 

60 

60 

60 

57 

60 

60 

SB 

SB 

56 

58 

62 

61 

55 

58 

61 

65 

64 

60 

62 

59 

68 

SO 

45 

44 

48 

55 

55 

42 

46 

48 

48 

56.2 

MIN 

30 

23 

38 

45 

36 

31 

29 

32 

26 

25 

25 

32 

30 

26 

29 

28 

29 

25 

23 

19 

28 

31 

19 

16 

16 

18 

20 

31 

26 

21 

28 

26.9 

"ECCfl  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

CI TCHELL  CAVERNS 

MAX 

59 

56 

53 

51 

SO 

56 

56 

50 

55 

55 

55 

58 

S4 

54 

60 

62 

56 

56 

59 

59 

60 

57 

39 

35 

44 

44 

42 

37 

40 

41 

39 

SI  .4 

MIN 

41 

38 

43 

41 

43 

37 

46 

38 

40 

40 

37 

42 

40 

37 

40 

49 

43 

38 

40 

43 

39 

39 

24 

24 

26 

29 

28 

31 

25 

27 

31 

36.7 

MAX 

54 

58 

61 

55 

58 

59 

61 

59 

57 

S7 

58 

63 

63 

56 

58 

62 

67 

52 

60 

65 

59 

67 

44 

43 

44 

46 

54 

SS 

55 

45 

47 

56. S 

MIN 

30 

29 

32 

45 

42 

31 

32 

31 

29 

29 

30 

36 

40 

30 

33 

35 

28 

30 

38 

36 

32 

34 

22 

24 

23 

24 

23 

23 

22 

28 

30.7 

NOUNTAIN  PASS 

MAX 

48 

48 

54 

48 

44 

47 

54 

51 

53 

SO 

49 

48 

54 

S3 

62 

S3 

54 

53 

47 

52 

60 

53 

4  1 

31 

27 

29 

35 

38 

35 

41 

30 

46.2 

MIN 

27 

24 

27 

34 

35 

28 

26 

26 

24 

20 

21 

25 

28 

27 

25 

23 

30 

25 

25 

28 

28 

30 

15 

9 

1  1 

IS 

IS 

18 

14 

1  1 

12 

22.8 

RT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MAX 

45 

47 

36 

46 

49 

34 

38 

43 

46 

41 

41 

46 

48 

SI 

50 

52 

46 

39 

20 

29 

30 

42 

37 

20 

33 

29 

39.9 

MIN 

21 

26 

30 

18 

22 

15 

17 

16 

20 

22 

22 

21 

30 

22 

20 

22 

35 

5 

4 

e 

13 

IS 

IS 

12 

3 

12 

17.9 

NEEDLES  FAB  BIRPORT 

MAX 

66 

66 

65 

60 

63 

64 

65 

63 

62 

57 

59 

65 

66 

60 

63 

72 

68 

62 

65 

65 

64 

61 

49 

49 

52 

54 

54 

51 

53 

54 

SI 

60.3 

MIN 

44 

38 

40 

50 

47 

41 

39 

48 

41 

35 

36 

40 

39 

44 

37 

41 

41 

45 

40 

40 

41 

40 

38 

35 

36 

34 

29 

33 

34 

40 

41 

39.6 

pslhoble 

MAX 

61 

61 

60 

57 

S9 

59 

60 

57 

56 

59 

65 

63 

SB 

58 

60 

64 

65 

60 

60 

59 

71 

64 

63 

45 

45 

66 

57 

54 

4S 

50 

45 

57.9 

niN 

35 

27 

30 

45 

35 

31 

32 

33 

29 

28 

30 

37 

36 

28 

34 

34 

37 

28 

30 

29 

35 

31 

22 

14 

20 

2S 

27 

32 

31 

24 

20 

30.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOmINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIS 
DECEMBER 


STflT ION 
PfiLM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 
THERMRL  Ffifl  BP 
rRONfl 

TWENryNINE  PPLHS 
VRLYERMO  F IRE  Srs  79 
VICTORVILLE  PJMP  PLBNT 
WHITE  MOUNTBIN  1 
HHI TE  MOUNTHIN  2 
waOROSE  RANGER  SIB 


DRY  OF  MONTH 


75  72  69 
42     43  48 


65  69 
43  43 


56  56  52 
38     37  44 


76  71  70 
35     34  40 


65  65  68 
36     33  41 


55  SS 
32  29 


55  58  52 
22     26  42 


42  42  38 
12     IS  22 


28  32  26 
17     16  15 


51  53  51 
32     31  41 


66  60  62 
48     50  45 


63  62  53 
48     40  37 


54  56  55 
39     30  29 


21     20  23 


51  52  51 
33     34  32 


73  72 
SS  45 


64     66  65 


58     51  54 


25     28  24 


34     39  27 


64  61  62 
40     39  40 


S3  54  58 
36     37  39 


62  65 
29  31 


SS  59 

24  27 

42  37 

6  14 

34  31 

11  12 


75  70 
42  44 


65  66  61 
42     46  41 


55  52  59 
40     36  36 


71  70 
35  37 


65  61 
36  36 


52  54  62 
28     27  29 


22     18  26 


54  48  62 
32     32  34 


16    17  18 


82  78 
48  48 


63  71 
42  46 


60  56  55 
44     43  38 


77  75 
37  37 


70  68 
44  35 


63  62  57 
42     34  25 


26     29  26 


19    20  21 


72  75 
46  44 


65  65 
43  43 


57  57  64 
37     40  40 


69  73  72 
38     36  36 


67  69  69 
41     35  36 


58     63  70 


24     27  27 


22    23  24 


71  60  55 
42     43  36 


69  63 
46  42 


58  39 
38  26 


69  59 
34  36 


66  51 
37  30 


53  39  40 
29     14  24 


25   26  27 


62  61 
36  34 


49  53 
38  36 


44  46 

20  30 


62  60 
34     26  25 


49  54  54 
31     25  25 


28   29   30  31 


56  57 
33  38 


59  58  55  55 
37     38     39  42 


43     40     40  40 


60  62  59 
32     34  42 


52  51 
31  30 


43     39  45 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STBI ION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


cn(.  iroDNin 
OfCEHBtH  1974 


BRRMLEr  2  5W 


DBVIS  2  HSH  EXP  FRRH 


100 
(  IN  ) 


Dsr  OF  nONiM 


13      I'      15      16      n      ig      19     20     p,      2j     2,  ,5 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHlNO  SlflTIQN  INDEX 
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60  59 

66 


46  JOI 
ST  45 

49 

51 


61.3 
66-9 


52.4 
46.6 


5?.  3 
36.9 


52.9 
44.2 


52  .4 

59.0 


EVflPORflTION  RND  WIND 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

TOTAL 

OR 
RVG. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  1 

NORTH  COAST 

DRfllNROE  01 

DUTTONS  LANDtNO 

05 

07 

.00 

.  0 1 

.07 

.04 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.05 

.06 

.03 

.08 

.04 

.06 

.23 

.  1  4 

■ 

.  1 6 
287 

• 

.24 

.21 

1  .75 

H IND 

31 

19 

54 

109 

59 

14 

13 

35 

50 

16 

28 

■ 

47 

• 

• 

41 

34 

45 

22 

29 

• 

■ 

223 

103 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 9S 

161 

lets 

MAX 

60 

56 

51 

54 

61 

57 

61 

58 

57 

57 

S2 

5 1 

57 

57 

6 1 

SO 

53 

51 

50 

52 

52 

48 

54.6 

36 

40 

48 

47 

41 

41 

41 

40 

41 

40 

40 

- 

42 

42 

42 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

35 

39.5 

TRINITY  RIVER  HRTCH 

EVAP 

.06 

.04 

.02 

- 

.04 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

•  03 

.03 

.00 

.02 

.00 

HfiRM  SPRINGS  Ofin 

EVRP 

- 

- 

.01 

.13 

.08 

.05 

.07 

.02 

.06 

.05 

. 

. 

.05 

.  1  1 

.05 

.00 

.00 

■ 

• 

.14 

.00 

.00 

.06 

60 

48 

41 

38 

18 

* 

■ 

76 

24 

25 

1  7 

! 

54 

30 

- 

- 

10398 

63 

58 

52 

54 

46 

55 

50 

45 

47 

46 

62 

62 

40 

51 

41 

44 

46 

H  IN 

- 

37 

42 

42 

44 

42 

- 

- 

40 

38 

41 

45 

38 

- 

40 

33 

40 

40 

39 

- 

- 

36 

34 

- 

32 

32 

- 

- 

- 

HILLOM  CREEK  I  NH 

EVRP 

.03 

.00 

.00 

.OS 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.03 

.00 

.01 

.00 

.00 

.oc 

. 

.04 

.02 

.06 

.  306 

8 

3 

2 

■ 

■ 

2 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

* 

7 

12 

■ 

2 

• 

■ 

8 
43 

1 

578 

MAX 

47 

47 

47 

46 

45 

54 

48 

46 

47 

SO 

53 

52 

50 

46 

47 

S2 

40 

43 

- 

MIN 

- 

36 

44 

42 

39 

40 

- 

- 

40 

40 

41 

42 

42 

- 

- 

42 

44 

41 

41 

42 

- 

- 

33 

- 

33 

33 

32 

" 

SflCRflnENTO 

ft     Q  o 

huburn  ohh  project 

EVRP 

.05 

.04 

.03 

.02 

.05 

.03 

.04 

.03 

.07 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.04 

.06 

.04 

.03 

.04 

.25 

.04 

.02 

.19 

.08 

63 

1  .368 

HI  NO 

18 

14 

38 

eo 

26 

16 

32 

18 

7 

12 

9 

1  1 

23 

21 

12 

24 

29 

24 

1  7 

1  : 

47 

42 

44 

IS 

10 

34 

83 

68 

25 

904 

HRX 

55 

54 

49 

SO 

58 

52 

55 

55 

54 

52 

47 

46 

45 

53 

SI 

SI 

55 

54 

4? 

49 

45 

44 

45 

42 

40 

42 

45 

4  1 

SO 

45 

51 

49.1 

38 

38 

39 

45 

39 

42 

38 

38 

38 

37 

42 

39 

4  1 

41 

38 

39 

40 

31 

35 

35 

37 

35 

32 

32 

32 

32 

33 

39 

32 

32 

32 

36.6 

BRRNNflN  [SLflND 

EVRP 

.01 

.05 

.03 

.03 

.08 

a 

• 

.04 

• 

• 

.04 

.02 

.00 

.03 

.00 

.01 

.02 

.06 

■ 

• 

• 

.04 

.09 

.  1 1 

.04 

• 

.05 

.04 

.  t  2 

■ 

.  to 

1.01 

WIND 

IC 

0 

55 

65 

60 

5 

5 

20 

10 

10 

5 

5 

10 

15 

5 

10 

2C 

40 

1 0 

* 

1 0 

SC 

85 

90 

5 

10 

30 

90 

1  40 

40 

1  40 

lOSO 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

EVRP 

.06 

.02 

.07 

.16 

.06 

.00 

.00 

.  1 1 

.00 

.03 

.03 

.00 

.01 

.00 

.04 

.05 

.02 

.13 

.00 

.00 

.00 

.00 

.10 

.04 

.01 

.03 

.21 

.00 

.10 

.00 

.33 

I  .61 

Ml  NO 

15 

43 

72 

193 

26 

16 

37 

91 

28 

33 

27 

17 

47 

36 

76 

57 

65 

121 

36 

38 

65 

44 

94 

9S 

■ 

69 

173 

123 

76 

66 

1  1  1 

1994 

OPVIS  2  USU  EXP  FRRM 

EVRP 

.05 

.07 

.05 

.09 

.06 

.02 

.03 

.10 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.  1  3 

.01 

.01 

.05 

.09 

.  1  2 

.12 

.03 

.04 

.08 

.26 

.12 

.12 

.12 

1  .94 

HING 

I  7 

43 

174 

333 

46 

1 9 

52 

160 

48 

72 

35 

37 

133 

57 

99 

52 

99 

203 

49 

45 

68 

167 

273 

300 

3 

1  1 

104 

326 

417 

157 

406 

4005 

MRX 

58 

56 

47 

51 

60 

52 

60 

60 

48 

48 

41 

43 

44 

51 

46 

58 

48 

56 

43 

38 

41 

49 

48 

45 

48 

45 

44 

46 

44 

46 

47 

46.8 

32 

44 

46 

43 

37 

39 

39 

40 

38 

37 

36 

40 

39 

40 

36 

36 

38 

34 

30 

35 

37 

28 

26 

25 

27 

25 

36 

36 

26 

30 

27 

35.0 

FOLSOH  Dflfl 

EVRP 

.04 

.04 

.00 

.00 

■  04 

.03 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.04 

■  00 

.00 

.00 

.  1 1 

.00 

.00 

.00 

.00 

.10 

.03 

.00 

.04 

.09 

.00 

.08 

.00 

.19 

.66 

25 

23 

84 

156 

27 

25 

25 

1 1 

5 

20 

13 

2 

25 

14 

19 

20 

14 

36 

9 

7 

19 

43 

47 

55 

17 

10 

70 

181 

47 

21 

83 

1  153 

MHRKLET  cove 

EVRP 

.03 

.03 

.01 

.05 

■  03 

.02 

.04 

.05 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.02 

.07 

.02 

.03 

.03 

.03 

.07 

.  1  1 

.06 

.03 

.02 

- 

.07 

.07 

.15 

1  .266 

HINO 

26 

24 

76 

87 

25 

24 

33 

25 

38 

30 

32 

44 

41 

20 

32 

23 

32 

39 

31 

32 

29 

50 

7S 

64 

32 

32 

67 

69 

79 

40 

1  33 

1405 

MRX 

52 

52 

49 

50 

56 

50 

55 

55 

51 

50 

46 

45 

50 

50 

49 

56 

53 

52 

46 

48 

47 

SO 

45 

45 

44 

43 

45 

47 

45 

45 

47 

49.0 

MIN 

36 

40 

46 

43 

40 

40 

40 

37 

37 

36 

35 

4  1 

37 

36 

4  1 

39 

38 

33 

33 

33 

37 

34 

33 

32 

32 

32 

35 

38 

32 

32 

36 

36.6 

Pi  flr  F  Rtf  [  1  1  F     t  F  p. 

.10 

.02 

.01 

.04 

.04 

■ 

■ 

.  1  7 

.01 

.04 

.00 

.01 

■ 

.  IS 

.02 

.05 

.07 

.05 

. 

. 

. 

.21 

. 

. 

22 

.15 

1  .36 

IP 

■ 

44 

62 

61 

63 

28 

132 

29 

7 

12 

40 

I 

1  32 

48 

29 

56 

45 

^ 

139 

59 

1  29 

1  50 

I  36 

1401 

SHHsrs  Dfin 

EVAP 

.06 

.00 

- 

.03 

.02 

.05 

.11 

.06 

.06 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.02 

.10 

.02 

.03 

.03 

.GO 

.02 

.06 

.05 

.  1  4 

.00 

.  1  9 

.10 

.05 

1  .476 

HINO 

49 

31 

64 

81 

46 

29 

54 

66 

60 

60 

37 

14 

37 

12 

19 

66 

41 

74 

56 

24 

27 

44 

40 

76 

77 

95 

57 

87 

101 

100 

65 

171  I 

HHISKETTOHN  RES 

EVRP 

■  04 

.02 

.03 

.03 

.01 

.04 

.04 

■  04 

.03 

.01 

.01 

.00 

.06 

.00 

. 

.01 

.04 

.02 

.02 

.03 

.01 

■ 

.08 

.OS 

.01 

.01 

• 

.06 

•  05 

.766 

H  I  NO 

25 

34 

22 

33 

20 

13 

16 

27 

22 

19 

20 

6 

19 

9 

17 

24 

31 

21 

16 

21 

19 

26 

25 

21 

12 

24 

42 

18 

26 

16 

27 

675 

CENTRAL  COAST 

DRAINAOE  04 

BURLINOAME 

EVRP 

.04 

.02 

.09 

.  1  3 

.06 

.OE 

.  1 1 

■  10 

.04 

.01 

.03 

.02 

.04 

.08 

.19 

.00 

•  02 

.02 

.10 

.00 

.02 

.  1  2 

.14 

.19 

.10 

.02 

•  10 

.12 

.09 

2  .228 

4 

38 

91 

6E 

47 

1 

22 

22 

9 

1  1 

10 

24 

17 

28 

27 

16 

39 

15 

6 

14 

6 

103 

121 

15 

IS 

42 

30 

70 

78 

82 

29 

1  103 

MRX 

55 

55 

55 

6C 

62 

58 

56 

56 

55 

56 

54 

55 

54 

56 

57 

60 

56 

63 

52 

54 

S3 

52 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

54 

53 

53 

54  .9 

MIN 

44 

48 

54 

52 

54 

45 

4E 

47 

43 

40 

42 

52 

42 

46 

46 

45 

46 

39 

39 

44 

44 

42 

42 

4C 

39 

40 

40 

42 

4  1 

40 

40 

44.1 

NEMARK 

E  VRP 

.07 

.09 

.05 

.06 

.  1 2 

.05 

■  21 

.04 

.03 

.06 

.04 

.  12 

.07 

.07 

.06 

.04 

.25 

.  1 5 

.  1  4 

.  1 6 

.  1 9 

.  1 9 

2  .28 

61 

113 

250 

leE 

64 

52 

• 

• 

282 

66 

62 

66 

35 

• 

• 

176 

76 

82 

49 

83 

• 

• 

281 

116 

. 

121 

1  19 

. 

> 

355 

173 

2892 

SAN  JOAQUIN 

ORAINACE  05 

ANTIOCM  PUMPINO  PL  3 

EVRP 

.04 

.01 

.00 

.01 

.06 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

• 

.01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.04 

.03 

.04 

.01 

.03 

.06 

.14 

.08 

.04 

.09 

.03 

.08 

.03 

.06 

1.14 

CAMP  PARDEE 

EVRP 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.03 

.07 

.08 

.02 

.00 

.01 

.00 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.08 

.05 

.00 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.09 

.90 

HIND 

4 

5 

24 

47 

13 

7 

6 

4 

4 

5 

4 

3 

6 

9 

2 

4 

20 

17 

6 

9 

10 

12 

77 

27 

6 

1  1 

22 

67 

16 
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16 

12 

HAN2BNITR  LRKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

.5 
1 

6.0 
6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

.5 

1 

.5 

1 

1 

1 

1  .0 
1 

1 

1 

1 

T 

1  .0 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1  .0 
2 

10.0 
10 

e 

1  .5 
9 

9 

nC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

14 

1  1 

9 

n INERBL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 
T 

4  .0 
4 

15.0 
19 

.5 
1  7 

1  7 

nOUNT  SHRSTR  HSO  CI 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.5 

T 

1  .0 

1 

T 

T 

I  .  1 

10.7 
5 
.9 

1  1 
1  .  1 

1 1 

1  .0 

.2 
10 
1  .0 

10 
1  .0 

QU [NCY 

SNOWFRLL 
SN  ON  GND 

5 

4 

SIERRB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.7 
3 

1  .3 
4 

.8 
A 

3 

SIERRRVILLE  RRNGER  STH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 
6 

4 

4 

STRRHBERRY  VALLEY 

SNOWFRLL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

4.0 
12 

1  2 

1  .0 
1 1 

I  1 

THIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12 

T 

I  1 

1  I  .0 
22 

16. 0 
38 

33 

33 

T 

1  .D 

29 

T 

27 

26 

T 

25 

25 

6.0 
31 

7.0 

37 

3.0 
39 

2.0 

39 

NORTHEAST  INTERIOR 
BRSINS  03 

BOCR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

7  .0 

7 

5 

5 

5 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

T 
T 

4  .0 
4 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

1 

1  .0 

2 

2 

2 

.  3 

T 

•  5 
1 

T 
T 

T 
T 

16.0 
16 

1  4 

T 

12 

T 

1  1 

OOTLE  5  5SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

I 

T 

7  .  I 

S 

S 

I  .  ^ 

5 

4 

FORT  BIDHELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .0 
1 

4  .0 

1 

I  .5 

1 

1 

1 

T 

T 

1  .0 

1 

T 

T 

1  .C 
2 

2 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4  . 5 

5 

- 

4 

4 

SQURW  VRLLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

2.0 
3 

T 

3 

3 

1 

1 

T 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

1  .0 

1 

3.0 
3 

14.0 

n 

17 

15 

14 

SU5HNVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

6 

5 

4 

tahoe  city 

SNOWFRLL 
SN  ON  OND 

T 

*.a 

4 

1  .0 
3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

I 
T 

.5 
1 

1 

1  .0 
1 

12.0 
1  2 

1 2 

1  c 

2.0 
1 2 

HOOOFOROS 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

3.0 
3 

4  .0 

6 

5 

2.0 
6 

5 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9.0 
9 

9 

9 

9 
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SNOWFRLL  AND  SNON  ON  GROUND  c«liforn,b 

OECEMBEO  1974 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

- 

- 

GRBNT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  ONG 

T 

3  .G 

3 

I  .c 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

I  .  E 
4 

4 

4 

4 

4 

6  .( 
12 

I  .G 

13 

12 

1  .5 
13 

HETCH  METCHT 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

1  .3 

HUNTINOrON  LAKE 

SNOWFRLL 
SN  ON  CND 

12.0 
16 

'^2: 

- 

22 

- 

- 

- 

12. C 
29 

- 

3.0 
25 

LODGEPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

1  .0 

3 

12  .( 

15 

4  . 5 

le 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

1  S 

1  i 

I  4 

15 

1  5 

:^ 

1  s 

15 

9.0 
24 

1  .0 
25 

25 

3.0 
26 

NORTH  FORK  RRNGEF?  STB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

rEMBCHBPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.s 

TOSEMITE  PqRK  HEBDQTR5 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
2 

1 

SOUTH  COBST 

DRBINBGE  06 

CUTBUBCS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

■  3 
5 

lOTLLHILO  FIRE  OEPT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

nr  WILSON  2 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

PBLOHBR  MT  OBSERVnrORr 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

4 

1  Q 

•  5 
10 

SBNDBERG  MSG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

.4 

10.2 
7 

.  1 

8 

1  .6 
S 

2.5 
S 

SOUTHEAST  DESERT 
BBSINS  07 

BISHOP  HSO  BP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

HBIWEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.6 
1 

T 
T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFRLL 
SN  ON  GND 

I 

T 

1  .0 
1 

WHITE  nOUNTBIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1 

1 

T 

1 

2.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

1  .5 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

I 

3 

T 

3 

3 

T 

3 

3 

.S 
4 

3.0 
7 

S 

2.5 
6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

T 

1 

3.0 

3 

1  .0 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

.5 

3 

.5 

2 

T 

2 

6.0 
4 

T 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

I  .0 
3 

3 

3 

T 

3 

3 

1  .0 

4 

1  .0 

s 

T 

S 

s.o 

10 
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CRLIFORNIP 
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INDEX  ND. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a. 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

RCTON-ESDO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  18 

16 

2960 

5P 

C 

DOUGLAS  BOWMAN 

RDELRNTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

117 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

RDIN  RRNGER  STRTION 

0029 

02 

MODOC 

21 

4  1 

12 

120 

57 

4  195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RLRMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

4  10 

5P 

BERNRRD  R  CUZZILLO 

HLUtlKrUiNI 

0088 

01 

n  u  n  □  U  L  U  1 

1 

40 

1  1 

123 

37 

460 

8A 

8A 

uULtLINL    UHWoUN  WnLLLLK 

RLOER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

1  22 

4  2 

4  4  4  0 

s 

U  S  RRMY  ENGINEERS 

RLISO  CN  ORT  MT  PC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

1  18 

33 

2367 

5P 

C 

GETTY  OIL  CO. 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1  16 

46 

1  735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

RLTRDENR 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  L4W  RSN 

RLTURRS  RRNGER  STRTION 

0161 

02 

MODOC 

21 

4  1 

30 

120 

33 

4400 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

- 

CLOSED  11/13/74 

RMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34 

34 

1  15 

45 

635 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

RNGIOLR 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

119 

29 

205 

8A 

RNGIOLR  ELEV  4  WHSE 

RNGWIN  PRC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

8R 

8A 

c 

PHYSICS  DEP-PRC  UNION  C 

HiNllULn    rlDrTttjUHKU  nL 

0227 

05 

LUNIKH  LUOIH 

^  1 

38 

01 

121 

46 

28 

lOR 

lOA 

r IdKldUHKU    LUKrUKHI lUN 

RNTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

1  2  1 

44 

60 

8R 

8A 

8fl 

CONTRR  COSTA  WATER  DIST 

RNZR 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

3915 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VRLLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

117 

I  3 

2935 

4P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

RRROYO  GRRNDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  RORD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLARD 

flSH  MOUNTRIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8R 

8A 

H 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRfl 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1560 

c 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

35 

28 

118 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   I  m 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

0383 

02 

PI  Q r  c  p 
r  L  HL  t  K 

I 

38 

54 

121 

04 

1292 

7R 

7R 

KHYnUNU   U.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

1  2  1 

04 

1  272 

8A 

8fl 

8R 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

118 

19 

25 

Bfl 

8R 

HARBORMRSTER 

BRDGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

LURNfl  REED 

BADGER  PRSS 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

s 

U  S  NRT   PARK  SERVICE 

BRKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

116 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BRKERSFIELD  WSO  flP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

1  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  19 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7R 

SRN  DIEGO  WRTER  DEPT 

D  n  r\  o  1  u  ri 

0519 

07 

QQM  RFPniMn 
OHIN  tJUi\UilNU 

1  c 
I  O 

34 

54 

117 

02 

2160 

4P 

4P 

BRRSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

054  3 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1  1  9 

55 

5  1  65 

s 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

BATTLE  CREEK  RDR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULRRE 

9 

36 

41 

1  18 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

261  3 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLRNT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  16 

58 

3045 

7A 

7R 

7R 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BERUMONT    1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

1  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  RIR  FC-lOA 

0519 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

27 

540 

5P 

c 

LRCFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

RLBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

!  18 

29 

5461 

MID 

BUR. OF   PLT  .QUARANTINE 

op  PX  PI  p  Y 

D  n  '\  r\  [1  L  C  1 

0693 

04 

n  L  n  1  1 L.  U  n 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

07  31 

02 

LASSEN 

21 

4  1 

07 

1 2  1 

08 

4  1  25 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

1  5 

1260 

BR 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

oe 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  16 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DRM  FC223BE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

1  17 

49 

1  575 

8A 

L  R  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

1  18 

29 

10060 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PRRK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

5 

34 

23 

1  1  7 

4  1 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STRTE  PRRK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

0818 

06 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

1  18 

35 

8154 

MID 

SO.  CALIF  .  EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

1  18 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SRNTR  CLRRA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTRIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BLflCKWELLS  CORNER  2WNW 

0875 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

54 

710 

8P 

BP 

BERRENDR  MESA  WATER  D. 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSO  HP  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8A 

8R 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
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INDEX  NO. 
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COUNTY 

UJ 
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cr 
z 
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a: 
a 

LflTIIUOE 

UJ 

a 

3 
O 

z 

o 

ELEVfiTION 
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TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

a. 
cr 
> 

SPECIAL 

ISEC  NOTES  1 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

J  J 

1 6 

1  1  6 

25 

765 

8A 

9A 

C 

unL    uiv    otnun    <•  rrxj 

BOULDER  CREEK  C  S. 

I  u  u  ^ 

u  ^ 

PLUMAS 

8 

40 

1 2 

1  20 

37 

5020 

s 

rOI     riFPT    WTR  RFSnilRfFS 

BOULDER  C  LOCRTELLI  R 

1005 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

J  / 

09 

1  22 

1  2 

2 1  75 

C 

V I NfFNT  n  1  nrPTFi  i  i 

BOULEVARD  NO.  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

^  9 

4  0 

1  1 6 

1  8 

3600 

6P 

MFYFR'S    TRflll  FR  RPNfH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  RNGELES 

29 

■3  A 

J4 

35 

1  1  8 

22 

3055 

M  I  0 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

□UWnHN  UHn 

1018 

02 

NEVflOR 

39 

39 

27 

120 

39 

5347 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHRSTR 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

iiSRR  Shasta  fifio  niv 

BRANNRN  ISLAND 

104  3 

n9 

U  c. 

SACRAMEMTO 

23 

"3  Q 

Jo 

07 

1  2  1 

42 

30 

8A 

8A 

8R 

CALIF  DIV  BEACHES-PARKS 

BRRNSCOMB  3  NNW 

1046 

n  1 

U  1 

MENDOC INO 

7 

3  Q 

42 

1  2  3 

39 

1  455 

8A 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRRWLEY  2  3W 

I  U  H  O 

u  / 

IMPERIAL 

6 

3  O 

3£. 

57 

1  1  5 

33 

1  00 

9A 

9A 

) 

AP.R   RFSFARTH  'iFRVIFF 

BREA  DAM 

I  u  o  / 

u  o 

ORANGE 

26 

"3  O 
JO 

53 

1  1  7 

56 

275 

C 

rnRPS   OF  FNGINFFRS 

BRENTWOOD  6  SW 

I  u  o  u 

u  o 

CONTRA  COSTA 

27 

■3  T 

53 

1  2  I 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

i  U  '  ^ 

U  J 

MONO 

38 

"3  Q 
JO 

1  5 

1  1 9 

1  4 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W .  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STP 

1  mR 

1  U  '  D 

U  J 

MONO 

38 

"3  O 
JO 

1  7 

1  1  9 

1  7 

6560 

c 

U  S  FORFST  SFRVirF 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1  u  o  u 

n  1 

HUMBOLDT 

7 

4  0 

32 

1 2  3 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF  DEPT  PARKS  4  REC 

BROCKWRY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

rORPS   OF  FNGINFFRS 

BROOKS  FARNHRM  RANCH 

1119 

no 

YOLO 

23 

■3  Q 

46 

1  22 

09 

294 

8A 

8A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  1  "^n 

1  1  jU 

09 
Uc 

BUT  TE 

8 

"3  O 

oy 

4  1 

1  2  1 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FORFST  SFRVIFF 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STR 

n  9 
u  c 

PLACER 

1 

39 

DO 

1  20 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1  1  4  i 

u  *♦ 

MONTEREY 

24 

35 

48 

1  2  1 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

n  9 

SHASTA 

2  1 

4  0 

52 

1  2 1 

5 1 

3800 

3P 

MRS  .   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

110  9 

n9 

PLUMAS 

8 

39 

55 

1  2 1 

20 

1  760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1  1  Q  *4 

1  I  y  *♦ 

OR 

ud 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  1  8 

2  1 

655 

5P 

5P 

c 

BURBANK   PURL  If  SFRVIPF 

BURL INGRME 

1  9nc 

1  dUD 

n  A 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

1 22 

2 1 

1 0 

4P 

4  P 

4P 

8  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHRSTR 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL  F  KRUT 

BURTON  RANCH 

U  4 

CONTRfi  COSTA 

4 

37 

52 

1 22 

05 

560 

8  A 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTLER  VRLLEY  RANCH 

1  9  '3  "3 
1  ^  J  J 

n  1 
U  1 

HUMBOLDT 

1  7 

4  0 

46 

1  2  3 

54 

420 

8A 

8A 

8A 

G.    L  .    SPFIFR  rOMPRNY 

BUTTE  LAKE 

1  O  Q 1 

n  9 

LRSSEN 

23 

40 

34 

1  2  1 

1  8 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

124  4 

n  c 
Ub 

KERN 

1  D 

35 

2  4 

1  1 9 

28 

269 

8R 

8A 

BUENR  VISTR  W  S  DIST 

CACHUMA  LAKE 

1  O  C  Q 

Ub 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

35 

1  1 9 

59 

78  1 

9R 

9A 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

\  £.  1  C 

u  / 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  1  7 

34 

4  780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

]  Oil 

Ub 

CALAVERAS 

2 

38 

1  7 

1  20 

1  9 

4696 

8R 

8A 

H 

CRL  DIV  BERCH  4  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1  o  Q  n 
1  ^  o  U 

Ub 

CALRVERRS 

34 

38 

1  2 

1  20 

22 

3360 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

1  1 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

I  MPER  I  AL   IRRIG  DIST 

CAL ISTOGA 

I  J  1  ^ 

U  I 

NAPA 

1  7 

38 

35 

1 22 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CAL I S TOGA 

CALLRHRN 

1316 

0  1 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

1  9 

1 22 

48 

3  1  88 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HRYQEN 

CAMP  ANGELUS 

1  369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  1  6 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1 5 

1  1  8 

06 

4250 

5P 

I  .B.   UNIFIFn  SPH  niST 

CAMPO 

1  424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1 6 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCH  1 F   r   1  FRFH 

CAMP  PARDEE 

14  28 

05 

CALAVERAS 

1  6 

38 

1  5 

I  20 

5  1 

558 

8R 

8A 

8A 

c 

E  BRY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

14  33 

02 

S I ERRA 

39 

39 

38 

1 20 

34 

5500 

s 

U   S  FORFST  SFRVICF 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1  486 

0 1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

50 

1  23 

52 

3700 

s 

STRTE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MOOOC 

2  1 

41 

27 

120 

52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  1 8 

34 

790 

4P 

4  P 

L    A   PIFRFF  rnilF'^.F 

CANYON  DAM 

1  497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1 0 

1  2  1 

05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

50 

4  04 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1 7 

4  7 

1  625 

c 

CORPS   OF  FNP.INFFRS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

I  520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  1 7 

47 

1  1  80 

c 

CORPS   OF  FNCINFFRS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

I  522 

02 

PLUMRS 

8 

40 

05 

1  2  1 

09 

2986 

4  P 

P  G  4  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

1  2  1 

4  4 

425 

5P 

5P 

CARMEL  VRLLEY  F i RE 

CARPINTERIfl  RESERVOIR 

1540 

06 

SRNTA  BARBAR 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

CASTLE  ROCK  RflO  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

515 

8R 

LRWRENCE  RRD  LAB 

CATHEYS  VY   BULL   RUN  RH 

1  ooo 

nc. 
uo 

MAR  I POSA 

27 

J  1 

1  9n 

U  J 

1  d  9  ^ 
1  •*  t  O 

8A 

OH 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMfi 

22 

38 

32 

123 

08 

1  100 

5P 

OR.  Clifford  g.  fish 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6P 

6P 

MRS  ■   RUBY  L .  ROSE 

CEOARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

1  8 

41 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8R 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SFRVITF 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

1  8 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  -ANGELES 

1  3 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS  .   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

14 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4768 

8A 

8A 

hETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

8P 

5P 

H 

NED  EARL 

CHICO  UNIVERSI TY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8fi 

8A 

8A 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIQUI TO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HflSKlN 
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ChOLRME  RLLEY  RRNCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

1  5 

1753 

C 

GLENN  PLflSKETT 

CHUCHUPRTE  RRNGER  STR 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  1  9 

0  1 

5260 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULfl  VISTR 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  1  7 

06 

9 

8R 

BR 

Bfl 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

1  2  1 

18 

1  38 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLRREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

25 

34 

06 

1  1  7 

43 

1201 

8R 

BR 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLRRKSBURG 

1  784 

02 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

1  4 

8R 

BR 

RMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLRRKS  VRLLEY  MUOD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

4  1  0 

7fl 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9R 

JOHN  R  JARDINE 

CLERRLRKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

1  22 

38 

1365 

8R 

Bfl 

c 

CARL  R  POTTS 

CLOVEROALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMR 

22 

38 

46 

1  22 

59 

320 

8R 

8R 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEROALE   1  S 

1839 

01 

SONOMR 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

CLOVER  VRLLEY 

1845 

02 

PLUMRS 

8 

39 

57 

1  20 

27 

5500 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COAL INGR 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

5P 

BP 

CORLINGR  FIRE  DEPT 

COALINGA   I  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

653 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

4  1 

05 

1  22 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8  A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4P 

ROBERT  L.  CHANDLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

BUR-SPORT  FISH  S  WLDLF 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

24  18 

4P 

4P 

H 

COLFAX  RECORD 

COLGATE  PONER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  I 

595 

4P 

YUBA  CO.   WRTER  AGENCY 

COLUSR  2  SSW 

1948 

02 

COLUSR 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

CITY  OF  COLUSA 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

02 

EL  DORROO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

8R 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO   !  DRM 

1990 

01 

S ISK I  YOU 

12 

4  I 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORRN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

K  INGS 

9 

36 

06 

1  1  9 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORRN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RRNCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8R 

TROY  DUNCAN 

CORONR 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

1  17 

34 

710 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRRL I TOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

1  18 

1  1 

10160 

s 

L  A  DEPT-WATER  4  POWER 

COVELO 

2081 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

47 

123 

1  5 

1385 

8R 

8R 

H 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENOOC  I  NO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

MILO  C  CUMMINGS 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

I  1  7 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRRBTREE  MERDOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

I  1  8 

21 

10700 

s 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRRWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

1  16 

17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRRWFORD 

CRESCENT  CITY    1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

1  24 

1  2 

40 

4P 

4P 

PRC  POWER  S  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

0 1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

4  8 

124 

05 

1  20 

O  n 

DEPT   OF  PARKS  &  RECREAT 

CRESCENT  CITY  MTNC  STR 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

124 

12 

50 

c 

STRTE   DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STR  2 

2164 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  17 

1  5 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

1  22 

1  3 

9 

BR 

8R 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLRT 

2184 

01 

MODOC 

12 

4  1 

53 

1  20 

44 

5175 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTRL  LAKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

1  1  7 

51 

5370 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

"CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

1  18 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMM I NGS 

2218 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYAMRCR 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

I  16 

35 

4640 

8A 

8R 

c 

H 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

ORGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  1  6 

52 

1970 

c 

SO  ffli  IF  FA  I  SON  rn 

DRGGETT  FRR  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

5 

3  4 

52 

1  16 

47 

1  Q  1  ^ 

M  T  n 
n  1  u 

n  1  u 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

06 

1  2  1 

31 

3320 

8R 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

1  22 

12 

273 

12M 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

BR 

Bfl 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

1  3 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

2311 

02 

MODOC 

21 

4  1 

42 

1  20 

33 

5057 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DERTH  VRLLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  1  6 

52 

194 

4P 

4P 

4P 

US  NRT   PARK  SERVICE 

DEEP  CRNYON  LRBORRTORY 

2327 

07 

R  1  VERS  I  DE 

6 

33 

39 

1  16 

23 

1200 

8R 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBRY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

1  20 

50 

4455 

9R 

9fl 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

I  19 

15 

323 

8R 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CRMP 

2359 

05 

STAN  I SLHUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D- 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STRN I SLRUS 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

7P 

7P 

KEN  C .  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

1  2  1 

37 

271  3 

4P 

4P 

H 

P  G  S  E  COMPANY 

DE5CRNS0  RANGER  STA 

2406 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

51 

1  16 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BRR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  5 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L .  ROYAT 

DONNER  MEMORIRL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

BR 

8R 

H 

CALIF   DIV  BEACH  J  PKS 

DOWNEY  FO  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  18 

08 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

nnuMrP\/ii  i  c    DOMorD  ctq 
UUHiNlt-ViLLt    KHnlLjtK  olH 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

1  20 

50 

2895 

8R 

8R 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8R 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SS: 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CRNYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1455 

7A 

7R 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
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n  1  in  1  P  V  Q 
UUUL  t  T  0 

2539 

05 

rlHK  1  rUbn 

1  4 

37 

45 

1  20 

06 

3000 

6P 

6P 

W  0  MC  LEAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7R 

MRS  ■    MPRY   P .  HUNT 

2572 

02 

b 1 bK 1  YOU 

23 

4  1 

1  3 

1  22 

16 

2420 

BR 

iioi   1   of*c     r~        kjnocuoi  i 

WPLLRCE   E  •  MHRSHHLL 

2580 

0  1 

NRPR 

1  7 

38 

1  2 

1  22 

18 

20 

BR 

BR 

BR 

DPN  STEELE 

ERGLE  CREEK 

259  1 

05 

TULRRE 

10 

35 

59 

1  1  8 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EPGLE  flOUNTflIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  1  5 

27 

973 

7fl 

7R 

METRO  WPTER  DISTRICT 

2640 

02 

L  UL  UbH 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

BR 

BR 

cDOkii/i    Tki     r     11  n  1  ficki 

rKHNKLIN    1  HULUtN 

Fl      f'QPTTQW  nOM 
CL    LnrlintN  Unn 

2709 

06 

bHN    U  I  t  IjU 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7R 

7R 

c 

COkl     OICOO     llOTCD  ncDT 

bHN   UltUU   WHItK  Utrl 

27  1  3 

07 

I  M  D  C  D  T  n  1 

I nr t K 1 HL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

c 

Ci        PCklTDO      llOTCD  nCDT 

LL    LcNiKU   WHItK  Utrl 

Fl  FTTPQ    PnUFP  MnilQF 

2728 

05 

HnHUUK 

1 6 

38 

20 

1  20 

40 

715 

5P 

5P 

r    U   4    t  LUnrHNY 

Flu"     \/  Q  t  1   F  V 

2749 

01 

Ut  L    NUK  1  t 

1  7 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

M  I  D 

c 

PCDOl    O      LJ  CnilODOC 

(jlKHLU    H  tuWHKUb 

F  1  1   F  P  V     1   □  U  F 

2756 

03 

M  n  Ki  n 
n  UNU 

38 

37 

56 

1  1  9 

1  4 

9645 

MID 

CO         POl     IC          COTCOki  PO 

bU.    LHLIr*    tUIbUN  LU- 

F 1  1  r  n  T  T 

2760 

05 

bHN   JUHUU 1 N 

1 6 

38 

1  4 

121 

12 

92 

7R 

n      klODkilOkl  OOOMC 

L   NuKnHN  HUHnb 

Fl       MTPQPF  FTFin 

2771 

07 

COM  DCDnTKir> 

bHN  btKUlNU 

1  5 

34 

36 

1  1  7 

36 

2910 

BR 

BR 

llTl    1     lOM      P      DDICPl  CD 

WILLIAM   Li  DKlhuLtb 

EL  MOOENfl 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

464 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSENORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  1  7 

20 

1285 

6P 

5P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

coLUNU  L  UU 

2862 

06 

bHN  UltuU 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

r*.  ooiitki    kii  Tikio 

UHRWIN   M  IIND 

ccffiMnrnn   Kin  o 
toLUNUlUu   NU  £. 

2863 

06 

COM  OICOO 

bHN  UltbU 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

E5C0NU1DU   r  1  RE  DErl 

c  T  r  I.I  Q  M  n  Q 

2895 

06 

COM  DCDOTmO 

bHN  BtKUlNO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1  390 

c 

fOOOC       OC  Ckl^IklC"C"DC 

CORPS   Or  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

C  T  C  L/  f  V  O  I  1 

b 1 bn 1 YUU 

1  2 

4  1 

28 

1  22 

54 

2950 

c 

GEORGE   V  HENORlCKb 

"tUKtKH    WbU    L 1  K 

2910 

01 

LJ  1  1  M  D  O  1    O  T 

1  7 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

M  1  D 

C  J 

NHTL   WEHTHER  SERVICE 

tXLntUUtK  KtocKVUIK 

2920 

05 

MOD  I  DOCO 

nHK 1 r UbH 

1  4 

37 

35 

1  20 

1  6 

442 

BR 

MERGED    I  RR I G  0  I S  T 

tXt 1 tK    rHUVcK  KHNLH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2  1 

1  1  9 

04 

439 

c 

r'Liooi   CP     r\    ^Oiii  tcd 

LHHRLES  0  COULTER 

rHlKrltLU   rlKt  biHIluN 

2934 

02 

C  O  1    O  M  O 

bULHNU 

23 

38 

1  6 

1  22 

02 

38 

BR 

BR 

rHlRFIELO   r  I  RE  S'HTION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLRNO 

23 

38 

1  7 

1  22 

02 

1  1  0 

c 

SOLRNO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

294  1 

07 

LOS  PNGELES 

15 

34 

42 

I  1  8 

26 

3060 

7R 

7R 

L  P  WTR  4  PWR  DEPT 

r  HL LdKUUK 

2958 

06 

COM  OICOO 

bHN  UltuU 

33 

33 

21 

117 

15 

560 

c 

DEPT   5PECIHL   UlST  5ERV5 

r  tH 1 HtK   r  HLLb 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

1  2  1 

16 

2965 

c 

bHNORH  BOWLES 

rtKUUbUN  KHNLH 

3020 

02 

T  C  LJ  O  M  O 

1  t  HHrlH 

23 

40 

2  I 

1  22 

27 

800 

c 

BUREAU   OF  RtCLAMATIUN 

rlUULtlUWN   LYNLH  KHNLH 

3038 

05 

O  M  o  n  O  D 

HnHUUK 

1  6 

38 

32 

1  20 

42 

2  140 

8R 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

rlbUtKUH   rHJUN  1  H  1  N 

3048 

06 

CMXn  DODDODO 

bN 1 H  dHKdHKH 

32 

34 

44 

1  20 

00 

3200 

c 

II      C      CODCCT  CCDl/tPC 

U   b   r  URtb 1    SERV I LE 

r 1 LLnUKt    1  WNW 

3050 

06 

W  C  kl  T  1  1  D  n 

V  t  N 1 UKH 

29 

34 

24 

1  18 

56 

435 

BP 

V/CklTllDO      PO      CIDC  OCDT 

VtNIUKH   LU   FIRE  UtrT 

rlVt  rUlNlb  b  bbW 

3083 

05 

CDC  C  M  O 

r  Kt  bNU 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

CI\/C      CTOD  DOklPLJ 

r I Vt    b 1 HK  KANLH 

rLtnlNG  hlbn  HNU  uHnt 

3087 

03 

1    O  C  C  C  kl 

L  Hbbt  N 

1  8 

40 

22 

1  20 

1  9 

4000 

5P 

5P 

5P 

POl        OCDT      CTCl_l      t  POmC 

LHL   Dtrl    FISH   4  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  6 

1  1  8 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSON  DRM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8R 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

r  ON  1 HNH  b  N 

3118 

06 

coki  DCDnikin 
bHN  DCKUINU 

28 

34 

1  1 

117 

27 

1972 

6P 

DOt    OklO      11      OCTr'LlCl  1 

ROLHNU   W  GtTCHELL 

r  ON  I HNH  KR 1 btK 

3120 

06 

COkl  DCDniktO 

bHN    DL  KU 1 NU 

28 

34 

05 

1  1  7 

30 

1  090 

4P 

4P 

KHlbER   blEEL  CORP 

rUKtbl  GLEN 

3  1  30 

01 

T  D  I  kl  I  T  V 
1  K  I  N  1  IT 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8R 

BR 

H 

MDC      Dl    Okir'LjC       C      CC?I  IfL/ 

MRS  BLHNLHE   E  ESLICK 

rurtblnlLL   KHNGtK  biH 

31  34 

02 

D  1    O  O  C  D 

r LHL  t  K 

1 

39 

0  1 

1  20 

5  1 

3015 

8R 

ll      C      CODCCT  CCD*iTf"C 

U  b  r  OREb I    SERV 1 CE 

rURr  BIOWELL 

3157 

03 

M  o  n  o  p 
nUUUL 

1 8 

4  1 

5  1 

120 

08 

4498 

5P 

5P 

h 

L   J  FEE 

FORT  BRRGG 

3161 

01 

ME  NDOL 1  NO 

1  7 

39 

27 

123 

48 

80 

8R 

8R 

c 

^~oi    ir~      •      iifTCTrOki     o  n 

CHLIr    4   WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

o  f"  1      kt  f> D  T  rr 

□EL  NDRIE 

1  7 

4  1 

52 

1  24 

09 

46 

8R 

BENNY  L  .  BERSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

35 

1  22 

43 

3324 

c 

CHRL  C  CRHnER 

FORT  JONES  RRNGER  STH 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

36 

1  22 

51 

2725 

BR 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

1  2  1 

46 

1  34 

M  I  D 

FRITZSCH  PRMY  RIRFIELO 

FORT  ROSS 

3191 

01 

C  O  kl  O  fcil  o 

SuNOMH 

1  7 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

CHLIr    DEPT   PHRK5  4   REC • 

FORT  SEWPRD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  3 

1  23 

38 

217 

c 

ookikiir*     c     kJTi  1  fro 

OONN IE   E  MILLER 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

04 

5HN  FH  LRUi 

20 

37 

03 

1  2  1 

49 

1495 

c 

llCCTMIklPTCD      riOO    1  Ikl^ 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

C  i_i  O  C  TO 

bnHb 1 H 

2  3 

40 

42 

1  22 

38 

1  I  00 

7P 

MR5   PHTKICA   A  CLARY 

FRESNO  WSO  flP  R 

3257 

05 

C  D  C  C  kl  O 

r RE5N0 

27 

36 

46 

1  19 

43 

328 

M  I  D 

MID 

CG  J 

klOTi         IICOTljCD  CfTOiiTr'C 

NHIL   WEHTHER  SERVICE 

FRIHNT  GOVERNMENT  CPMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

4  1  0 

BR 

8R 

8R 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FULLERTON  DRM 

3285 

06 

r»  D    M  r>  c 

ORHNGt 

26 

33 

54 

1  1  7 

53 

340 

c 

nODDC       OC  CklCIkiCrDC" 

LUKrb  Or  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORRNGE 

26 

33 

53 

1  17 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GPRBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

BP 

CRRROLL  R  PPNCOPST 

GRSQUET  RRNGER  STRTION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LRKE 

3369 

U  J 

MONO 

38 

"5  "7 
J  / 

a  D 

1  1  Q 

RQTD 
O  3  /  U 

M I  n 

n  1  u 
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bU  •    LHLlr.   tDIbON  CO. 

GEORGETOWN  RRNGER  STR 

3384 

02 

r"  1      o  o  D  o  o  o 

EL  UOKHUU 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

BR 

BR 

c 

II      c      CODCCT  CCDi/Tr*C 

U  b  r  UKtb 1    btK V  I CE 

GERBER  RRNCH 

3387 

04 

COfciTO      r"!  ODO 

bHN  T  H   L  L  HKH 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

BR 

MDC      LJtl    OO  ODOPljT 

nKb    HILUH    UKHGH I 

GERLE  CREEK  CRMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRRLTRR  DRM  NO  2 

3402 

06 

SNTR  BHRBHRH 

32 

34 

31 

119 

4  1 

1550 

8fl 

c 

COklTO     DODOnDO     iiTO     r\c  d 

bHN 1 H   dARdHKA   WTR  UtP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STR 

3405 

02 

shrstr 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

BR 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SRN  0  1 1  GO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

5P 

5P 

COkl      OICOO  ^•rtiiliT*/ 

bHN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9R 

9R 

GILROY  RURRL  F IRE  DEPT  . 

GILROY  8  N£ 

3419 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MRNTELLI 

n  I  1  RflY     14  FNF 

3422 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

06 

121 

20 

1350 

BP 

PHILIP  J  GONZRLES 

GlENDORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GlENNV ILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

38 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

BP 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

GLENNVILLE   FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
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GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  14 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RRNCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLOSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7fl 

ALBERT  0  BURTON 

GONZRLES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

C 

E  .   F  .   CHI TTENDEN 

GRANT  GROVE 

3S51 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

1  1  8 

58 

6600 

8A 

BR 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  3 

1  2  I 

04 

2400 

8A 

8R 

c 

CITY  OF  CRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7R 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENV I EW 

3614 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

33 

1  22 

54 

2818 

I2M 

MRS  EMMA  R  PEREIRR 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

1  20 

56 

3560 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8A 

8A 

STHTE  DEPT  FISH  4  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2875 

c 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8A 

U  5  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

DO 

55 

8R 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

1  5 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

1  17 

57 

3825 

7fl 

7R 

H 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

1  22 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  4  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

3747 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

20 

1  19 

40 

242 

5P 

5P 

KINGS  CO.   FIRE  DEPT. 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

24 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

48 

123 

22 

1  150 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHRSTR 

2  1 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

3824 

02 

SHRST A 

2  1 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8R 

P  G  4  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

1  15 

38 

1370 

9A 

9R 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

0  1 

TRINI TY 

35 

40 

33 

1  23 

1  0 

2340 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWflRD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  0.  BETTENCOURT 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  NO  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8fl 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

I 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

R I  VERS  I DE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8R 

LAKE  HEMET   MUN  WATER 

HENSHRW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  16 

46 

2700 

8R 

8A 

c 

VISTA   I RR I G  D I  ST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

35 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  RKERS 

HESPERI A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  1  9 

47 

3870 

8R 

8A 

8R 

H 

HETCH   HETCHY   WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

1  6 

38 

30 

119 

48 

8650 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

42 

00 

122 

38 

2900 

8A 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS  M   I  U 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

8A 

STEPHEN  J  PRVON 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLL I STER   1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KMPG 

HOLL I STER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

1  2  1 

14 

2600 

c 

FLORENCE  H  CARRILLO 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  4 

1  24 

08 

370 

^ 

BEVERLY  R  KOHLER 

[_i  r»  r»  D 1^ 

HUOr  R 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

360 

8A 

8A 

BURTON  HOLT 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

4  1 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF    INDIAN  AFFAIR 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

c 

WINDSOR  VINEYARD 

HOSS ACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

1  I 

1  18 

37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

c 

MRS  JOANNA  M  JONES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  4 

1  19 

13 

7020 

4P 

c 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

4  1 

116 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STR 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

54 

123 

46 

1250 

8R 

STATE  DIV  OF  HWYS 

I  DR  I R 

4204 

05 

SRN  BENITO 

27 

36 

25 

1  20 

40 

2650 

8A 

8fl 

NEW   IDRIA  MINE  4  CHEM 

lUYLLWlLU  rlRE  DEPT 

421  1 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

43 

5397 

4P 

4P 

c 

H 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

T  M  o  tr  D  I  O  1 

I MPtR 1 HL 

4223 

07 

I MPER I RL 

6 

32 

51 

1  15 

34 

64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

I MPtR I RL   F RR  AP 

4224 

07 

I MPER I RL 

6 

32 

50 

1  15 

34 

58 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

I  NuEPENDENCE 

4232 

07 

I  NYO 

1  9 

36 

48 

1  18 

12 

3950 

7R 

7A 

c 

H 

L   A   WTR   4   PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CRMP 

4233 

03 

S I ERRR 

35 

39 

27 

120 

18 

7000 

s 

NATL  WERTHER  SERVICE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

R I  VERS  I DE 

5 

33 

44 

1  16 

15 

1  1 

8R 

8A 

8R 

PGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

5 

35 

39 

1  17 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  RRMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

4  1 

117 

41 

2220 

MID 

U  S  N  0  T  S 

4283 

05 

n  n  H  U  U  r\ 

1  6 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLRCER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

BA 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BE.vDINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7fl 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RRNDY  CHRISTENSEN 
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4389 

05 

TULFIRE 

10 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

BR 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

4407 

07 

SON  BEROINO 

6 

34 

06 

1  16 

19 

3490 

5P 

ROY  W  WRGNER 

4418 

06 

SON  DIEGO 

25 

33 

06 

1  16 

39 

3650 

ss 

SS 

CHARLES  VILINEK 

4422 

06 

SNTO  BFlRBRRn 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8R 

MONTEC I  TO  COUNTY  WTR  DP 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

1  19 

06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4467 

07 

OniN  □LnUilNU 

c 

□ 

34 

10 

116 

32 

4325 

BA 

ntt  KHNLH 

4484 

02 

EL  DORROO 

1 

38 

49 

1  20 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

4488 

02 

LRKE 

23 

38 

59 

1  22 

50 

1  385 

9A 

CO  FARM  4  HOME  ADV 

4500 

01 

MRRIN 

17 

37 

57 

122 

33 

1  28 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

4508 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

4  1 

121 

26 

1  77 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

1  18 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4534 

05 

KINGS 

1  1 

36 

00 

1  19 

58 

250 

6A 

BR 

8A 

KINGS  COUNTY  FIRE  DEPT 

4536 

05 

KINGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

4544 

02 

SHRSTR 

23 

40 

4  1 

121 

52 

2648 

I  OR 

PG  «  E  KILARC  PWR  HOUSE 

4555 

04 

M  U  IN  1  L.     C  T 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

bIHIt    UiV    Ur  rolni 

4577 

0  1 

DEL  NORTE 

12 

4  1 

3  1 

1  24 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

1  23 

54 

2356 

c 

MRS.   EDRR  L.  MOORE 

4590 

05 

STRNISLRUS 

34 

37 

48 

1  20 

39 

3  1  5 

8A 

BA 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

4616 

02 

EL  DORROO 

1 

38 

48 

1  20 

09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  3 

I  18 

1  4 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

I  22 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

4547 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  1  7 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  1  7 

48 

210 

c 

L  B  HATER  DISTRICT 

4660 

04 

D MIN     1  1 H  t  C  U 

A 
H 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MDC    r*!  onvc    ii  noc 
nKo    LfLHU'b    W  LLHKt 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4671 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

I  5 

1  1  7 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  RRROWHEflO  F  D 

4689 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

1  4 

123 

1  1 

670 

c 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

1  22 

55 

1  345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

1  3 

1  18 

37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF  .  EDISON 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

1  22 

23 

1  075 

c 

USBR-SHASTA  FIELD  OIV 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

1  16 

53 

690 

BA 

HELIX    IRRIGATION  OIST 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

1  22 

00 

180 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

4726 

06 

o  HiN    U  I  t  UU 

J  J 

33 

10 

1  17 

00 

1500 

c 

toLUNUlUU   MIL   WiR  LO 

4735 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

46 

1  1  7 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

4749 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

44 

1  18 

1  3 

M I  D 

MID 

DEPT  OF  TRANSPORTATION 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

1  20 

1  0 

1  550 

c 

MRS   SHAWNA  CARR 

4773 

02 

PLUMRS 

8 

39 

4  1 

1  20 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

4816 

03 

MODOC 

IB 

4  1 

45 

1  20 

1  5 

6775 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4838 

01 

SISK  lYOU 

12 

4  1 

44 

121 

31 

4770 

9R 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

485  1 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

1  23 

29 

1  650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

1  1  8 

52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

4867 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

1  1  8 

53 

1  600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

4880 

02 

L  UL  U  on 

9 

C  J 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

rlH  1  IntW   J  nttLjHN 

4883 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

52 

1  23 

43 

693 

c 

JEANNE  0  HAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

1  4 

1  20 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

1  2  1 

01 

600 

7A 

IVRN  R  LEHMAN 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

1  1  9 

02 

5  1  3 

BR 

8A 

KRWERH  LEMON  CO 

4932 

02 

PLUMRS 

8 

40 

1  4 

1  20 

43 

5320 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

1  2 

1  1  9 

03 

420 

7P 

7P 

L INDSAY-STRATHMORE    IR  0 

4979 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

1  20 

48 

677 

1  OR 

1  OA 

1  OR 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

4988 

02 

LASSEN 

21 

40 

53 

121 

1  1 

4  1  70 

8A 

MRS.  CLOVERINE  COROER 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

5P 

5P 

LIVERMORE  ALMDR  CTY  F  0 

5017 

04 

nuN 1  t  K t  T 

35 

58 

121 

05 

1  104 

BA 

c 

HKLHlt   M  WtrERLING 

5026 

05 

TULARE 

9 

36 

36 

118 

44 

6735 

BR 

8A 

c 

H 

U  S  NRTL  PARK  SERVICE 

5032 

05 

SRN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

5P 

5P 

LOMPQC   WATER   TREAT.  PL- 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

1  IB 

03 

3790 

c 

L   A  HTR   4   PHR  DEPT 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

1  18 

09 

34 

MIO 

MID 

J 

NRTL  HERTHER  SERVICE 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

5093 

02 

MOOOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

555 

8A 

S  BARBARA  CO  F  STR  24 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

24 

105 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

1  18 

1  4 

270 

MID 

MID 

c 

LR  CO  flIR  POL  CON  DI5T 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

BR 

8A 

CENTRAL  CfiLiF    IRR  OIST 

STATION 


JOHNSONDRLE 
JQSHUR  TREE  3  S 
JULIAN  WYNOLR 
JUNCRL  DRM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELSEY   1  N 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERLINGER 

•KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNEELAND   10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  S£ 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LR  CRESCENTA  FC  251  6 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LOGUNA  BEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  RLPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LRKE  MENDOCINO  DAM 
LflKEPORT 

LRKE  SABRINR 
LRKESHORE  2 
LAKESIDE  2  E 
LRKE  SOLRNO 
LAKE  SPflULDING 
LAKE  WOHLFORO 
LA  MESR 

LANCASTER  FSS/FRfl 
LA  PRNZR  RANCH 
LA  PORTE 

LASSEN  CREEK  UPPER 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
LAYTONV ILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LEGGETT 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE  PRNOCHE  DET  DAM 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWOOD  2  N 
LOOGEPOLE 
LODI 

LOG  SPRING 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNHOOD  PH 
LONG  BEACH  WSO  RP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT   3  HSH 
LORfilNE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  BANDS 
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LOS  BflNOS  RRBURUn  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BflNOS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9R 

9R 

9A 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GRTOS 

5123 

04 

SRNTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 
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PRCOIMR  DRM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8R 

LHKL    K   ROYS TQN-LHCFCD 

PRICINES  OHRWRLL  RRNCH 

6610 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8R 

FRANK   P  SAlANO 

PRLMDRLE 

6624 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

35 

1  18 

05 

2596 

5P 

5P 

c 

PRLMDRLE    IRRIG  DIST 

PRLM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

50 

1  16 

30 

425 

4P 

4P 

PRLM  SPCS  FIRE  DEPT 

PRLO  RLTO  JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLRRR 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

c 

PRLO  RLTO  JR.  MUSEUM 

PRLOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  16 

52 

5550 

7A 

7A 

c 

H 

PALOMRR  OBSERVRTORY 

PRLOS  VERGES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

216 

7A 

SUPT  .   OF  STREETS  4  PKS . 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1  750 

8A 

8fl 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  14 

10 

738 

7A 

7R 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

-HRKF lELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1  482 

7R 

ROBERT  H.  DURHAM 

■'5ADENR 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PRSflOENA  WATER  DEPT 

••SKENTR  RRNGER  STR 

6726 

02 

TEHflMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
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S  T  P  T  I  HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniJNT  Y 

UJ 

a 

(X 

a 
tr 
a 

LATITUDE 

u. 
c 

c 

2 

C 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 

nRSFR VFR 

TEMP. 

PRECIP. 

UJ 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

PRSO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PflSO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

120 

45 

1040 

c 

C  J  WEYRICK 

PflSO  ROBLES  Fflfl  flP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PRTTERSON  MEROOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

41 

1  1 

120 

12 

7000 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PFITT  IWFIY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

I  19 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMR 

23 

40 

20 

1  2  1 

54 

1840 

7R 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CRMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETFILUMfl  FIRE  STfl  2 

6826 

01 

SONOMR 

17 

38 

1  4 

1  22 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE  STA  «  2 

PIEDRR  BLflNCR  CRD  STR 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

2  1 

38 

15 

120 

00 

5500 

c 

USPS.   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLRT  DRM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  1  9 

20 

610 

7R 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURR 

29 

34 

36 

1  19 

2  1 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1307 

8A 

8R 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7R 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

c 

VENTURR  CO  FL  CON  DIST  . 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

1  20 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  ! 

6944 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

PIT  R I VER  P  H  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  S  E  COMPANY 

PLACERV ILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8R 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

PLACERVILLE  IPG 

6952 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLRCERVILLE  DISP  PLRNT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

1  20 

51 

1546 

c 

CITY  OF  PLRCERVILLE 

PLRSKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  54  CAL  DEPT  WTR 

PLUMAS  EUREKA  STRTE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMRS  EUREKR  ST.   PK . 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOC I  NO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

8fi 

c 

JACK  W  ROOFENER 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STR 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRRS  BLRNCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

40 

I  2 1 

1  7 

59 

1  IP 

IIP 

U  S  CORST  GURRD 

POMONA  CRL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

117 

49 

7  4  0 

8R 

8R 

CRLIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORT  CHICAGO  NRVRL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

01 

50 

5P 

5P 

NAVAL  WEAPONS  STATION 

PORTERV ILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

1  19 

01 

393 

8R 

8fl 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLR 

7035 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

6R 

5A 

c 

W  C  BOWERS 

PORTUGUESE  MERDOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  18 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  18 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VRLLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOC  I  NO 

22 

39 

18 

123 

04 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VRLLEY  PH 

7109 

01 

MENOOC INO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

POWRY  VRLLEY 

7111 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  0AM 

7123 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

53 

1  1  7 

38 

560 

c 

DFPT    OF    THF  ARMY 

lJl_l      1        U'          'M[_  ni\Mi 

PRIEST  VRLLEY 

7  1  50 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

^  J  u  u 

o  o 

NELSON  H  PALMER 

QU  INCY 

7195 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

BR 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RRMONR  CHRPMRN 

7228 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

02 

1  16 

53 

1410 

4P 

4P 

MRS  EDGAR  R  CHRPMRN 

RRNDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHRMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDOING 

KtUUlNG  rlRE   STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDL ANOS 

7306 

06 

SRN  BEROINO 

28 

34 

03 

1  17 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLANDS  DRILY  FRCTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

29 

1  22 

1  4 

31 

5P 

5P 

riTY    F  I  RF    riFPT    ^^TP  9 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

9  Q  c; 

M  T  n 
n  1  u 

FOLSOM  STRTE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

»R I CHMOND 

74  1  4 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

U  S  ARMY  DEPOT 

KlVtRSlUE   FIRE   STR.  i»3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

1  17 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8A 

8R 

8R 

c 

STATEWIDE   A  POL  RES  CEN 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLRT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

1  18 

44 

9670 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  IN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

1 2  1 

1  4 

242 

8fl 

8fl 

RDYMnMD    H  iriHWQnM 
nriillUiNU    n  JUni'ioUIN 

ROGERS  CAMP 

7533 

05 

TULRRE 

10 

36 

06 

1  18 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MERDOW 

/  DOU 

U  o 

FRESNO 

27 

37 

1  9 

118 

52 

I  GOOD 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  RNO  E 

7581 

02 

SHRSTR 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7500 

07 

SRN  BEROINO 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5965 

c 

CALIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DRM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

1  7 

40 

22 

123 

26 

2586 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SRCRRMENTO  WSO  RP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SRCRRMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SADDLE  CAMP  RRNGER  STP 

7637 

02 

TEHRMA 

23 

40 

10 

122 

48 

3850 

s 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

764  1 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

1  4 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NRPA 

1  7 

38 

30 

1  22 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PRULSON 

SRINT  HELENR  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

J  7 

38 

30 

32 

1780 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SRINT  HELENR  6  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

33 

1  22 

23 

1000 

c 

JACK  VOORHIES 

SHINT  MRRYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 
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SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 

36 


STnilON  INDEX 


CRLIFORNIfi 
DECEMBER  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
<x 

O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NOUl 

OBSERVOT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

nDcppwpp 

ELEVfl 

c 

PRECIP. 

0- 

a 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NCTESI 

SFILINRS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

1  2  1 

36 

85 

5P 

5P 

U  .5  .OEPT  .OF  AC. 1  ARS 

SALINAS  Fflfl  FIP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

1  2  1 

36 

75 

M  I  0 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

SflLINflS  QRM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

1  20 

30 

1  375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

OHLoirUCUt.O    uHIjIINIj  oIH 

7681 

06 

bN  1  H  dHKdHRR 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRRL  JR 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

7689 

05 

AMflDOR 

16 

38 

30 

120 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  1  E  COMPANf 

SflN  flNDRERS  2  S 

7702 

05 

CflLAVERAS 

2 

38 

1  0 

1  20 

40 

830 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SON  RNTONIO  DRH 

7712 

06 

SAN  BERNOINO 

28 

34 

1 0 

1  1  7 

40 

2  1  25 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SflN  flRDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

1 20 

54 

450 

8fl 

MRS  JERN  BRINAN 

SflN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

3  1 

1  2 1 

05 

1  355 

JOHN  M  SHIELDS 

SflN  BERNARDINO  CO  hOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

1  6 

1  1  25 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SflN  CLEMENTE  OflM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

1  2  1 

42 

600 

8A 

CALIF  RMERICAN  WATER  CO 

SflNDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  1 8 

43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SflNDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  1  8 

44 

4517 

M  I  0 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"oHN    UltUL)    WoU    Hr  K 

7740 

06 

oHN   U 1 tUU 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

M  I  D 

MID 

c 

J 

NATL   WEATHER  SERVILE 

SflN  DinflS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8A 

SAN  DiMAS  FIRE  STA 

SflN  DIMflS  TflNBflRK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1 2 

1  1  7 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SflN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

0 1 

1  2  1 

20 

365 

: 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 9 

1  1 8 

30 

1  250 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

1 22 

30 

32 

5P 

M  I  0 

: 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

1 22 

23 

8 

MID 

M  I  D 

: 

J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

■SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

1  22 

25 

52 

M  I  0 

M  I  D 

c 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SflN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1 7 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SflN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  1 7 

52 

1481 

5P 

c 

TONY  H  GEORGE 

SHN   GHtiKltL   rlKt  Ufcrl 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J.  RRRTR 

SAN  JACINTO 

78  1  0 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1  6 

58 

1  535 

6P 

6P 

BYRON  JOHRNSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STfl 

78  1  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1 6 

58 

1  560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SflN  JOAQUIN  EXP  RflNGE 

78  1  7 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

1  050 

; 

U  S  FOREST  SERVICE 

SflN  JOSE 

782  1 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2 1 

1 2 1 

54 

67 

4P 

4P 

: 

J 

CITY  OF   SflN  JOSE 

SflN  JUflN  BflUTISTfl  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

1 2 1 

3  1 

550 

; 

MRS  CRY  D  CRRMRN 

SflN  LUIS  DflM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

1  2  1 

04 

277 

8A 

8A 

8A 

c 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SflN  LUIS  OBISPO  POLY 

785  1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1 20 

40 

3  1  5 

7A 

7A 

; 

CRL  STATE  POLY  COL 

SflN  MflRCOS  PflSS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

3 1 

1  1  9 

49 

2300 

; 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

"SAN  MATEO 

7864 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

CITY   FIRE  DEPARTntNT 

SflN  MIGUEL  WOLF  RflNCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

C 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

1  4 

1  1  9 

27 

502 

M  I  0 

M 1 0 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  RAFAEL 

7880 

0  1 

MARIN 

17 

37 

58 

1  22 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1  1  5 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SflNTfl  flNfl  RIVER  PH  3 

789  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1  970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SflNTfl  BflRBflRfl 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

S 

8A 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SflNTfl  BflRBflRfl  Fflfl  flP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  1  9 

50 

9 

M  1  D 

M  I  0 

FED  AVIATION  AGENCY 

SflNTfl  CLflRfl  UNIVERSITY 

79 1 2 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2 1 

1  2  1 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SRNTR  CLRRfl 

SflNTfl  CRUZ 

79 1 6 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

0 1 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SflNTfl  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

117 

58 

427 

C 

CORPS  Or  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  1  00 

8A 

c 

THOMRS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

1  20 

27 

254 

M  I D 

M  I  D 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

I  1 8 

30 

1  5 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2 1 

1  1  9 

05 

260 

4P 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SflNTfl  RITfl  PEflK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

1 9 

1 20 

35 

4300 

7A 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

SflNTfl  ROSfl 

7965 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

27 

1  22 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SflNTfl  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BRRBARR 

32 

34 

37 

1  20 

05 

600 

c 

SRNTR  BRRBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORRNGE 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

C 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

R I  VERS  I OE 

28 

33 

43 

1  17 

32 

5638 

c 

ORRNGE   CO  FL   CON  DI5T. 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

80  1  4 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

6A 

L   A  WTR  4   PWR  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

18 

123 

08 

2169 

8A 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  I  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8A 

8fl 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBRSTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

MRS  BflRBflRfl  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHflSTfl  DflM 

81  35 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1075 

8A 

8A 

8fl 

c 

H 

U  S  BUR  RECLRMATION 

SHELTER  COVE  flVlflTION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

410 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHflSTfl 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  PQLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7fl 

R  M  MC  GINTY 

S lERRfl  CITY 

8207 

02 

SIERRR 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

6P 

6P 

H 

MRS.   JERNNE  W.  MCtlflHflN 

SIERRAVILLE  RflNGER  STfl 

8218 

02 

SIERRR 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8A 

BA 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  ViLLEGflS-LACFCO 

SILVERADO  RflNGER  STfl 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKflOGS  SPGS  LAS  LOMflS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEIThOLO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CfiL  IFORNlfi 
DECEMBER  1974 


STATION 


COUNTY 


91  QPK    POM  YflN 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1  730 

c 

SNflW   TRFFK  IIPPFR 

8317 

07 

R  1  VERS  I DE 

6 

33 

52 

1  1  6 

4  1 

1940 

7A 

SNnui    F 1  RT 

O  1 1  U  ri      t    l_  n  1 

8318 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

50 

1  1  9 

30 

8700 

SnnO   SPR  I  NHS    1  F 

8332 

02 

NEVRDR 

39 

39 

1  9 

1  20 

22 

6885 

c 

SOLEDflD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

8A 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

snM  f S   ^  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  1  9 

03 

500 

8A 

o u  1  "I u [  in 

835  1 

0 1 

SONOMA 

1  7 

38 

1  8 

1  22 

28 

97 

5P 

5P 

SONORR  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

1  20 

23 

1749 

8R 

8A 

8  355 

03 

MONO 

38 

38 

2  1 

1  1  9 

27 

6886 

c 

8  380 

05 

MAR  I  POSR 

1  4 

37 

30 

1  1  9 

38 

5  1  20 

8R 

8A 

SOUTH  LRKE 

8406 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  1 

1  1  8 

34 

9580 

SPfiflRfl   Pflf   FT    SSfi  r 

84  36 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

0  3 

1  1  7 

49 

676 

c 

SPRFTKFIS   HWY  RRinPiF 

84  4  6 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

1  2  1 

4  1 

60 

8fl 

SPRINGVILLE  RANGER  STR 

8460 

05 

TULRRE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULRRE 

9 

35 

12 

118 

39 

4070 

c 

SnilRW   VRI  1  FY 

84  7  4 

03 

PLRCER 

36 

39 

1 2 

1  20 

1  4 

62  35 

BR 

8A 

S TRNO I SH -H I C KE Y   ST  PK 

8490 

0  1 

MFNOnr I  NO 

7 

39 

53 

1  23 

4  4 

850 

8  A 

STRNISI  RMS   PnWFR  HDIISF 

8499 

05 

Turn  IIMNF 

34 

38 

08 

1  20 

22 

I  060 

1  P 

STRTF   1  RKFS 

8510 

05 

FRFSNO 

1    l\  l_  iJ  u 

1  1 

36 

56 

1  1  8 

35 

1  0300 

STIRI  INR  riTY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

Q 

39 

54 

I  2  1 

32 

3520 

STfirKTON  ntspnsfli  pi 

8554 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

56 

1  2  1 

20 

1  1 

Q 

STfirKTHN  wsn  fiP 

8558 

05 

SRN    inRGi  1  T  N 

27 

37 

54 

I  2  1 

1  5 

22 

M  I  D 

M  I  D 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

8560 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

38 

00 

1  2  1 

1  9 

1  2 

8  A 

8  A 

STONYFORD  COOLEY  RRNCH 

8578 

02 

COLUSR 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8R 

STONYFORD  RANGER  STR 

8580 

02 

COLUSfl 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8R 

STflNY   nnRGF  RFSFRvniR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

1  22 

32 

79  1 

8R 

8R 

859 1 

02 

SHASTA 

2  1 

4  1 

1  0 

1  2  1 

56 

5300 

STRRWRFRRY    VPl  1  FY 

8606 

02 

Y  UBR 

3 

39 

3  4 

1  2  1 

06 

3808 

5P 

5P 

Si  IF  Y  RONPH 
o  u  L.  1     1 V  n  IX  i„  1  1 

8627 

06 

SM    1  1 1  I S  RRPn 
■JIN    uuio  UDru 

30 

35 

00 

1  20 

2  3 

390 

5P 

SUMM I T  MEADOW 

8648 

05 

FRFSNH 

1    1  V  l_      fx  U 

]  J 

37 

05 

1  1  9 

1  3 

6240 

SUN  r I T  Y 

8655 

06 

R I VFRS I RF 

28 

3  3 

4  3 

1  1  7 

1  2 

14  20 

5P 

5P 

SlINSFT   STATF  RFRPH 

8680 

0  4 

SANTR  TRII? 

20 

36 

5  4 

1  2  1 

50 

85 

SllRF    9  FNF 

8697 

06 

SNTR  RRRRRRR 

32 

3  4 

4  1 

1  20 

3  4 

1  1  0 

r 

L 

SUSRNR  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURR 

33 

34 

16 

1  18 

40 

1085 

8R 

SUSRNVILLE  RIRPORT 

8702 

03 

LPSSEN 

18 

40 

23 

120 

34 

4  148 

MID 

MID 

SI  ISflNV  T  M  F    1  UlNlUl 

8703 

0  3 

1  QSSF  M 
L  rl  o  O  L.  IN 

1  8 

A  n 

9R 

1  9  n 

A  n 

4  R  R  R 
0  0  O 

r 
L 

SIITTFR   HII  1     RRNGFR  STR 

87  1  3 

05 

r1 1  1  r1  U  U  r\ 

0  o 

I  9  n 

A  P 

1  R  P  R 
I  o  0  D 

0  H 

SUlfl  r  N    Mm  IN  TO  I  M 

87  1  6 

02 

PI  1  1 M  0 
r  L  U 1  1  n  O 

A  n 

9  7 

1  9  1 

n  R 

U  o 

R  1  R  n 
u  1  o  U 

TRF  T 

8752 

05 

KERN 

1  0 

DQ 
U  J 

t  1  Q 

9P 

1  n9R 

r 
L 

TRHOF  TTTY 

8758 

0  3 

PLRCER 

O  D 

J  J 

1  n 

1  u 

1  9  n 

n  p 
u  o 

R  9  n 

"7  Q 
/  n 

1  Q 

TRHflF    VAI  1  FY   FRR  RP 

8762 

03 

Fi  nnRonn 

^  s 

-J  D 

^  R 
J  o 

S  A 

1  9  n 

n  n 
u  u 

R  9  R  A 
o  <l  o  ^ 

4  P 

TEHRCHRP I 

8826 

05 

KERN 

1  n 

i  u 

s 

3  O 

u  o 

1  1  R 
1  1  0 

9  7 

4  P 

P  Q 

0  H 

TFHflrHflPI  fllRPRRT 

8832 

05 

KERN 

I  n 

1  u 

q  c 
J  D 

n  R 

I  1  0 

9  R 

q  Q  R  n 

J  y  o  u 

r 
L 

TEJON  RRNCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1  425 

5P 

5P 

TEMECULR 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  1  7 

09 

1020 

c 

TERMO 

887  3 

0  3 

1    QQC p  M 
L  n  J  J  L.  IN 

1  R 
1  O 

S  9 

1  9  n 

1  U 

9  T 

R  ■q  n  n 
o  J  u  u 

R  P 
D  r 

R  P 

or 

r 
L 

THE  GEYSERS 

8885 

0  1 

•-J  u    u  1  in 

22 

38 

4  8 

1  9  9 

sn 
o  u 

)  RRR 

r 
L 

THERMAL  FAR  RP 

8892 

07 

D  I  i/p  DC  1  np 

-J  o 

1  1  R 
1  1  D 

1  n 

1  u 

1  1  9 

M  I  n 
n  1  u 

M  I  n 
n  i  u 

THFRMRI     FIRF  STR 

8893 

07 

R  T  VF  RS I np 

c 

D 

J  0 

1  !  R 
1  1  O 

1  n 
i  u 

1  1  R 

C 

8905 

06 

u  F  M  T 1  IRQ 
V  L  IN  1  u  i\  n 

3  J 

A 

J  H 

1  q 

i  J 

I  t  R 

R  9 

8  1  0 

8R 

THRFF    M 1 1  F    VAI  1  F  Y 

FllLU  vni_i_L.i 

8909 

02 

PI  1  IMAS 
r  L  u  N  n  o 

q 
o 

S  A 

1  9n 

'k  A 

R  Q  n  n 

oy  uu 

THRFF    RIVFRS   R  SF 

8912 

05 

T  UL  RRE 

Q 

J  O 

99 

1  1  p 

c:  1 
D  1 

1  Q  n  n 

1  y  uu 

c 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

8917 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  1  8 

52 

1140 

2P 

2P 

c 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

1  20 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

TOPANGA  PATROL  STR  FC8 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

5P 

TORRRNCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TRRBUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

I  17 

36 

970 

C 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

C 

TRRCY  CRRBONR 

8999 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

8R 

8A 

TRACY  PUMPING  PLRNT 

9001 

05 

RLAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

TRINITY  RIVER  HRTCH 

9026 

01 

TRINI  TY 

35 

40 

43 

122 

48 

1850 

8A 

8R 

8R 

TRONfl 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

1  17 

23 

1595 

8A 

8R 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8A 

8R 

c 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

17 

1820 

7P 

7P 

TUJUNGA  IIILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  P.NDELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4545 

c 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISK I  YOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

5P 

5P 

5P 

c 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULRRE 

10 

36 

22 

1  18 

17 

8950 

OSSERVflTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


STRTE  DIV  OF  FSTRY 
DESERT  WRTER  AGENCY 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
ROBERT  MRUGHAN 
ALDEN  N  ANDERSON 
JACK  A.  HASELEY 
WRYLRND  0.  WRTSON 
CRL  DEPT  PRRKS  4  REC 
STRTE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
SOUTHERN  CRLIF  EDISON  C 
J.   E.  STULL 
HRLTER  B.  HENNES 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  4  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  STRTE  PK 
CR  DEPT-PRRKS  &  REC 
POSE  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 
STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLRND  WRTER  USERS  ASSN 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MRGRUDER 
SUEY  RRNCH 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 
CALF  DEPT  OF  PKS  S  REC 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BRRR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
KERN  CO  FSTRY  &  FD 

DORIS  L.  flCKERMAN 
FED  AVIATION  AGENCY 
KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 
TEHACHAPI  CUMMINGS 
TEJON  RRNCH  COMPANY 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
SULO  E  LAKSO 
MRS  FRYE  DEWEY 
FED  RVIATION  AGENCY 
RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
PRUL  CHRMBERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  4  E  COMPANY 
L   A  CO  FIRE  DEPT 
TORRRNCE   MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
J.   RLLEN  HRLL 

U  S  BUR  RECLRMRTIQN 
US  BURERU-RECLRMRT ION 
KERR  MCGEE  CHEM  CORP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JAMES  0.  PARRA 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE    IRRIG  DIST 
NATL  WERTHER  SERVICE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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COL  IFORNIfi 
DECEMBtR  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  BNO 
TABLES 


OBSERVER 


TURLOCK 

TUSTIN   IRVINE  RRNCH 

TWENTYNINE  PRLMS 

TWIN  LAKES 

TWITCHELL  DflM 

UHL  RRNGER  STATION 
«UKIRH 

UKIRH  4  WSW 
-U  C  L  fl 

UPLAND  3  N 

UPPER  LRKE  7  W 

UPPER  MflTTOLE 

UPR  SRN  LERNORO  FILTER 

UPPER  TRES  PINOS 

USONR  2  N 

VRCRV ILLE 

VRLLEY  CENTER  2  NNE 
VRLYERMO  FIRE  STR  79 
VAN  NUYS  FC  ISA 
VENAOO 

VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VIDETTE  MEADOW 

VINCENT  FIRE  STR  FC120 

V INTON 

VISAL  IR 

VISTA  2  NNE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WRLLRCE   1  NNE 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARM  SPRINGS  DRM 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WRTSONVILLE  WRTERWORKS 
WRWONA  RANGER  STATION 

WERVERVILLE  RRNGER  STR 

WEED  FIRE  DEPRRTMENT 

WELOON   I  WSW 

WENDEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHflVEN 

WEST  POINT 

WESTVILLE 

WET  MEADOW 

WHERTLRND  2  N£ 

WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
WHITTIER  NRRROWS  DRM 
WILDROSE  RANGER  STA 
WILL  I  AMS 
WILLITS   1  NE 
WILLITS  HOWARD  FOR  RS 
WILLOW  CREEK   1  NW 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND   1  WNW 
WOQDSIDE  FIRE  STR  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LRKE 
YORBfl  LINDR 


9073 
9087 
9099 
9105 
9111 
9120 
9122 
9124 
9152 
9158 

9167 
9177 
9185 
9189 
9193 
9200 
9232 
9250 
9260 
9273 

9285 
9301 
9325 
9328 
9345 
9351 
9367 
9378 
9386 
9390 

9418 
9423 
9426 
9427 
9431 
9440 
9447 
9452 
9473 
9482 

9490 
9499 
9512 
9526 
9532 
9560 
9582 
9597 
9602 
9605 

9621 
9632 
9633 
9660 
9666 
9671 
9677 
9684 
9685 
9694 

9699 
9742 
9754 
9775 
9781 
9792 
9814 
9816 
9847 


05 
05 
07 
02 
06 
05 
01 
01 
06 
06 

02 
01 
04 
04 
05 
02 
06 
07 
06 
01 

06 
05 
07 
05 
06 
02 
05 
06 
02 
02 

05 
04 
04 
04 
06 
01 
06 
05 
04 
05 

01 
01 
05 
03 
06 
05 
05 
02 
05 
02 

02 
07 
07 
06 
06 
07 
02 
01 
01 
01 

02 
C2 
05 
03 
02 
04 
04 
02 
06 


STANISLRUS 

ORRNGE 

SAN  BEROINO 

ALPINE 

SNTR  BRR6RRR 
TULRRE 
MENDOCINO 
MENDOC INO 
LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 

LAKE 

HUMBOLDT 
ALAMEDA 
SAN  BENITO 
MARIPOSA 
SOLANO 
SRN  DIEGO 
LOS  RNGELES 
LOS  RNGELES 
SONOMR 

VENTURR 

FRESNO 

SAN  BEROINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

SAN  DIEGO 

SHRSTR 

SHRSTR 

CRLAVERRS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTR 
CONTRA  COSTR 
LOS  RNGELES 
SONOMA 
SAN  DIEGO 
KERN 

SRNTR  CRUZ 
MRRIPOSR 

TRINI TY 
SISKIYOU 
KERN 
LASSEN 

SNTR  BRRBRRR 

FRESNO 

CRLAVERAS 

PLACER 

TULRRE 

YUBR 

SHRSTR 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
COLUSA 
MENDOC INO 
MENDOCINO 
TRINI  TY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SRN  MRTEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 


14 
33 

6 

1 

30 
9 
22 
22 
33 
28 

23 
17 
4 
20 
27 
23 
33 
15 
1  3 
22 

33 
27 
15 
1  1 
29 
8 
9 
33 
23 
23 

2 
4 
4 
4 
26 
22 
33 
10 
20 
14 

35 
12 
10 
1 

32 
1 

16 
1 

ID 
39 

23 
6 
6 
26 
26 
6 
23 
17 
7 
35 

23 
23 
10 
3 
23 


26 


37  29 

33  44 

34  08 

38  42 

34  59 

35  53 

39  09 
39  08 
34  04 
34  08 

39  1  1 

40  15 

37  46 

36  38 

37  29 

38  22 

33  14 

34  27 
34   1  1 

38  37 

34  17 

37  22 
34  32 
36  45 
34  29 

39  49 

36  20 

33  14 

40  57 
40  28 

38  12 

37  53 
37  54 

37  54 

34  00 

38  43 

33  17 

35  36 

36  55 

37  33 

40  44 

4  1  26 

35  40 
40  16 

34  42 

36  13 

38  24 

39  1  1 

36  21 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  15 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  4  1 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 


120 
117 
116 
120 
120 
118 
123 
123 
118 
117 

123 
124 
122 
121 
119 
121 
117 
117 
1  18 
123 

119 
118 
117 
118 
118 
120 
119 
117 
122 
121 

120 
122 
122 
121 
117 
123 
116 
1  19 
121 
119 


51 
47 
02 
02 
19 
39 
12 
16 
27 
39 

02 
1  1 
10 
02 
49 
57 
01 
52 
27 
01 

17 
59 
18 
25 
08 
1  1 
18 
14 
27 
52 

58 
02 
01 
59 
52 
00 
38 
20 
46 
39 


122  56 

122  23 

118  18 
120  04 

119  40 
1  19  59 

120  32 

120  39 
118  34 

121  23 


122 
1  18 
1  18 
118 
118 
117 
122 
123 
123 
123 

122 
121 
118 
1  19 
121 
122 
121 
120 
1  17 


32 
10 
14 
02 
05 
14 
09 
20 
19 
38 

12 
58 
27 
49 
48 
15 
57 
14 
49 


1  15 

1  16 
1975 
7829 

582 
3695 

623 
1900 

430 
1605 

1524 
255 
394 

2050 
3150 

105 
1  390 
3600 

695 
1260 

105 
7520 
2858 
9500 
31  35 
4950 
325 
510 
1  335 
2200 

328 
245 
220 
400 
488 
224 

3180 
333 
95 

3985 

2050 
3593 
2680 
4035 
6280 

285 
2820 
5290 
8950 

105 

1295 
10150 
12470 
340 
239 
4  100 
85 
1  348 
1925 
461 

1  35 

135 
2730 
5671 
69 

380 
1600 
6950 

350 


6A 


5P 


5P 


8A 


6P 


BP 


8A 

8A 

5P 
4P 
8R 
SP 
8R 
4P 

8R 
6P 

9R 
BR 
8A 
4P 
8A 
BR 


8R 

BR 
8R 
SP 

5P 
7P 
4P 

8R 

8A 
8A 
4P 
SP 
9R 
SP 
5P 

6P 


4P 


8fiC 


8fl 


8A 


CRRL  A  PEARSON 
THE    IRVINE  COMPANY 
JOSHUfi  TREE  NAT .  MON . 
PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 
5ANTR  MARIA  VI.Y  WCD 
USFS  C/0  OIST  RANGER 
UKIRH  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MRRJORIE  S  DORY 
U  C  L  R 

LIBERTY  RP^'.r';  gp  .  CORP 
EDGAR  ^ 

WESLEY  C  KiJLj.jL 
E    BAY   MUN   UTl  OIST 
ELDON  FRNCHFR 
WILLIRM  P  HYDER 
VflCRVILLE  FIRE  OIST 
VRLLEY   CNT   MUN  WATER 
LOS  RNGELES  CO  FIRE  STO 
LA  DEPT  .  WTR .  AND  POWER 
SONOMR  CO  WATER  RGENCY 

CO.   FLOOD  CONTROL  OIST 
SO  CRLIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 

VISRLIA  FIRE  DEPARTMENT 
VISTA  FIRE  DEPT 
URBAN  M  TUCKER 
P  G  4  E  COMPANY 

CRLIF  DEPT  FISH  4  GAME 

OWEN  B  LAWS 

TOMRS  S  VANASEK 

MRS.   BETTY  FRIRCLOUGH 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

U  S  RRMY  COE 

WARNERS  RESORT  CO 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

CITY  OF  WRTSONVILLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPORTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
EO  FILIPELLI 
COUNTY  OF  SONTO  BORBORO 
BOSTON  RANCH  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
COL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE   I  OKONO 

NOTIONOL  PORK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  COLIF 
UNIVERSITY  OF  COLIF 
WHITTIER  WOTER  O-LOCFCO 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NOTIONOL  PORK  SERVICE 
CITY   OF  WILLIOMS 
HENRY  C.  WODE 
STOTE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 

HOWORD  R  OLLORO 
J  NEWTON  WALLACE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS  WILMO  C  BRRR 
U  C  OGR  EXTEN  SERV 
W0005IDE  FIRE  DEPT 
MORVIN  E  WORE 
NOTL  wEOThER  service 
KENNETH  C  FOSTER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CflLIFORNIR 
DECEMBER  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


YORKVILLE 

YOSEniTE  PARK  HEflOOTRS 
YREKfl 

ZENIR-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 


9851 
9855 
9866 
9953 


0176 


MENDOCINO 
MAR IPOSR 
SISKIYOU 
TRINTY 


38  54 

37  45 

41  43 

40  10 


123  14 

1  19  35 

122  38 

123  27 


1  100 
3970 
2625 
3600 


C 

C  H 
H 

C 


MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGATE 


CLOSED  11/13/74 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
40 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFOHMA 


Temperature 


Precipilalion 


Sutton 

?l 
•  "K 

it 

•  i 

<i 

• 

S 

> 
< 

1 

rrom  Noniul 

J 

01 

a 

• 

Q 

* 

3 

• 

a 

t 

s 

t 

i 

a 

No.  ol  D«y 

5 

H 

[ 

\ 

a 

1 

0 

s 

£ 

>• 

& 
\ 

3 

• 

I 

Snow.  Sl««l 

No.  ol  D.y 

Mu. 

Mln. 

0 

a 

s 

1 

E 
0 
c 

• 

1 

s 

• 

5 

s 

8 

0 

1  t 

.  I 
S< 

>  > 

•'1 

%'. 

*        »  » 

FEBRUARY  197* 

CEOROETQWN  RANGfR  STA 

52, 6M 

32. 6M 

*2.6M 

62 

27 

13 

619 

0 

0 

0 

8.22 

■ 

3 .  ^ 

13 

YREKA 

*B»* 

25 . 5 

37.0 

1.9 

37 

20 

23* 

780 

0 

0 

29 

0 

2.08 

•  01 

.63 

\1 

2 

22 

6 

_ 

*       •  « 

MARC^  197* 

CEQRCETaWN  RANGER  STA 

M 

M 

M 

68 

21* 

u 

0 

0 

15.90 

6.0 

4 

4 

•       *  • 

APRIL  1974 

C3VEL0 

47,9 

3* ,  5 

51.2 

64 

30 

29 

12* 

4U  ' 

0 

0 

11 

0 

3.85 

1.11 

,0 

0 

EL  CENTRQ  2  SSw 

36,3 

50,9 

68.9 

- 

.6 

96 

9 

41 

4 

7 

12 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

,0 

0 

0 

(] 

0 

KNIGHTS   FFRRy   2  SP 

66,* 

*1.3 

5*. 9 

81 

30 

35 

10* 

292 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.98 

2 

^0 

0 

9 

PORTDLA 

56, 7M 

2*.9H 

40. BM 

- 

2.3 

15 

29 

720 

0 

0 

28 

0 

.81 

.70 

.39 

« 

3 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

71, 6M 

*J.2 

SB.4M 

81 

4 

40 

li* 

189 

0 

0 

0 

0 

.33 

.33 

2 

,0 

0 

I 

0 

0 

YREKA 

59.0 

33. 1 

46.1 

2.7 

76 

30 

26 

12 

961 

0 

0 

16 

0 

2.19 

X  •  PC 

1  .  n* 

1 

,4 

7 

9 

6 

I 

•      •  • 

MAY  197* 

i 

COV/ELO 

77,  J 

39,5 

58  •  * 

94 

28 

1 1k 

211 

2 

0 

I 

0 

.27 

1  •  01 

.19 

18 

0 

2 

0 

0 

ELK  VALLEY 

69,1 

36.5 

J2.B 

r.6 

85 

26 

26 

2 

373 

0 

0 

9 

0 

2.07 

1.33 

.9* 

19 

,0 

c 

I 

0 

HILTS 

0 

0 

0 

.49 

- 

.62 

.26 

18 

0 

HOLLISTER  1  SW 

73,8 

*0.1 

57.0 

■ 

3.2 

102 

26 

33 

17* 

262 

3 

0 

0 

0 

.07 

- 

.29 

.07 

1» 

.0 

0 

0 

0 

LANCASTER  F5S/FAA 

80,9 

53.5 

67.2 

104 

26 

40 

19 

68 

7 

0 

0 

0 

.07 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

81,7 

*9.5 

65.6 

- 

.4 

96 

27 

40 

20* 

70 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.*5 

.00 

.0 

0 

G 

0 

0 

MC  CLOUO 

71,3 

34.1 

S2.7 

.4 

86 

27* 

1 6 

0 

0 

11 

0 

.02 

1  7 

T 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

95,2 

59.4 

77.3 

• 

,2 

111 

26* 

49 

20 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

!o3 

.00 

,0 

0 

0 

0 

NEW  CUYAMA   FIRE  STA 

80,: 

*1.B 

61.2 

97 

27 

28 

2n 

14R 

4 

0 

1 

0 

.09 

.09 

1» 

.0 

0 

0 

0 

ORANGF  COVE 

87  ,  OH 

50. 8M 

68. 9M 

2,0 

102 

28 

0 

0 

0 

•  38 

•  OC 

.0 

0 

c 

c 

0 

ORLANP 

83.2 

51.8 

67.5 

l.O 

101 

27+ 

38 

18 

57 

8 

0 

0 

0 

,17 

- 

.37i 

.17 

It 

,0 

0 

1 

0 

0 

POINT  PIEORiS  BLANCAS 

62.1 

45,9 

5*.0 

;.5 

72 

27 

40 

IB 

333 

0 

0 

0 

0 

,00 

.♦2i 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTDLA 

67,. 'JM 

30. OM 

*8.7M 

- 

r.5 

82 

25 

18 

IS 

495 

0 

0 

24 

0 

.00 

• 

1.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62.1 

55.5 

98.8 

■ 

l'.9 

67 

26* 

49 

l» 

188 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.04; 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

70.5 

52.2 

61 ,  * 

85 

23 

42 

20 

113 

0 

0 

0 

0 

.18 

i 

•  19 

19 

,0 

0 

1 

0 

0 

*       •  » 

JUNE  197* 

AUBERPY   1  NW 

8  6 .  6M 

6  1 ,  6M 

75 .  IM 

5.4 

loo 

29 

*9 

^7 

* 

17 

0 

0 

0 

.14 

OC 

.0 

0 

0 

0 

COVELO 

85,8 

46,6 

66.2 

102 

30 

39 

8 

28 

9 

0 

0 

0 

.'50 

.19; 

.31 

1« 

.0 

0 

2 

0 

0 

CULVER  CITY 

75, 5M 

58. 3M 

66. 9M 

2.6 

85 

28* 

53 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

83.3 

*7.3 

65.3 

.1 

100 

28 

-0 

27* 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER  FSS/FAA 

93.9 

59,9 

76.9 

10* 

27 

*9 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMQRE   CPUNTY  »  C 

86,3 

48,8 

67.6 

I'.  2 

100 

29* 

40 

26 

19 

10 

0 

0 

0 

.60 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOLJNT  HAMILTON 

7* ,  8 

57,3 

66. 1 

5.4 

86 

29* 

39 

16 

78 

0 

0 

0 

0 

.  22 

T 

19* 

,0 

0 

0 

0 

0 

ORLAND 

91.* 

58.9 

75.2 

r.* 

110 

30 

52 

16* 

3 

20 

0 

0 

0 

,09 

,30 

.07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLA^C^5 

65.3 

48,3 

36.8 

76 

9 

42 

13 

236 

0 

0 

0 

0 

.1* 

,10 

.  1* 

18 

.0 

0 

I 

0 

0 

PORTDLA 

79,3 

34.6 

57. 0 

.4 

96 

29 

26 

26 

241 

3 

0 

t 

0 

.  I* 

- 

,62 

.14 

16 

.0 

0 

I 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

67,2 

54.0 

60.6 

80 

28 

52 

9* 

129 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

TKQNA 

103,1 

65  2 

64  2 

3.1 

111 

56 

30 

0 

0 

0 

,  06 

,  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       *  * 

JULY  1974 

1 

J 
1 

86 ,  *M 

59 .  3M 

7  9  9m 

,5 

102 

26 

32 

1 1 

2 

0 

0 

0 

.27 

.26 

,23 

9 

,n 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

80, OM 

62!5M 

71.3- 

3.0 

89 

20 

54 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

92.2 

54.8 

73.5 

98 

6* 

*l 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

.*9 

.37 

29 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER  1  SW 

83,5 

49,5 

66.5 

.0 

96 

24 

42 

7 

42 

3 

0 

Q 

.38 

.36 

.37 

9 

!o 

0 

I 

0 

0 

KNIGHTS   FERRY   2  SF 

91,6 

60.* 

77.0 

105 

25 

48 

7 

2 

23 

0 

0 

0 

1 .50 

1.90 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

LIVERMORE   COUNTY   F  0 

B9,5 

52.1 

70.B 

- 

'.! 

106 

24 

36 

8 

20 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

75,1 

44.6 

59.9 

82 

30 

37 

I  \ 

161 

0 

0 

0 

0 

•  63 

.22 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

ORANGE  COVE 

M 

M 

M 

106 

IS 

90 

11 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

106,3 

73.8 

»l.l 

■  3 

115 

4 

64 

u 

0 

31 

0 

0 

0 

.09 

- 

.15 

.06 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCiS 

65. I 

50.6 

37.9 

I. J 

73 

2 

42 

24 

213 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

88.9 

60.1 

74.5 

.1 

99 

19 

54 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRDNA 

105  .* 

72.5 

89*0 

.1 

■  e 

11 

0 

0 

0 

.15 

.04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

«      •  • 

AUGUST  197* 

ANTIDCH  FIBREBOARD  ML 

86. BM 

58. 7M 

72. BM 

.5 

98 

24 

91 

19 

0 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COlLFCE 

88.9 

52.1 

70.5 

94 

IT* 

38 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFQF.D 

95. IM 

58, *M 

76. BM 

,5 

100 

25* 

91 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER  1  SM 

81.8 

50,9 

66.4 

'.1 

93 

22 

41 

19* 

16 

9 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

Me  CLOUS 

86. 7M 

*7.3M 

67. OM 

2.6 

97 

4* 

38 

20 

38 

11 

0 

0 

0 

.62 

.23 

.62 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.OC 

.03 

.00 

.0 

0 

J 

PISMO  BEACH 

71.5 

53.8 

62.7 

80 

19* 

47 

20* 

71 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CALIFORNIA 


Temperature 


Precipitation 


.1 


TRPUTY  RIVFR  HATCH 
WARNEk  SPRINGS 


56PTGM9EP  1974 

ANTIDCH  FIBPEBDARB  ML 
CLAPEHTNT  POMONA  COL 
COALIiJGA 

DFEP  SPRINGS  COLUPGF 
HANFORO 

HaiLISTER   I  SW 
KNir.HTS   FERPY   2  SF 
LE  GRIND 

LIVFR10RE  COUNTY  P  C 
MC  CLIUD 


OCTa^ER 


1974 


ANGWI  >l  PAC   UNION  COL 

BIG  BEAR  LAKE 

CLARE-IONT   POMONA  CQI. 

CLARKSBURG 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MC  CLOUD 

POINT   PIEDRAS  SlANCAS 
PCSEY  3  E 
SAN  RAFAEL 


93.1 
91,5 


84. 4M 

B7.5 

94,7 

M 

93,3 

B3,6 
91,9 
91.0 
90,6 
68.1 


74.4 
68, 2M 
74.5 
30,7 
69. 3M 

TZ.l 
64.6 
65.0 
76.4 


49.4 
48.2 


56. 9M 
59.3 
59.8 
49. 4M 
56.4 

46.8 
56.6 
56.3 
49,8 
42,4 


51.8 
33.  3H 
53.1 
4''. 6 
38. CM 

33.3 
53.9 
40.2 
49.4 


71. 
69. 


70. 7f 

73.4 

77.3 

74.9 

65.2 
74.3 
73.7 
70,2 
65.3 


63.1 

5U.8M 

63.8 

64.2 

53.7^' 

52.7 
59.3 
62.6 
62.9 


2.9 


■  0 
,9 
3.2 

2.2 

1.5 

1.2 

■,v 

5.5 


2,1 
2,2 


1,7 
2,<i 


104  4 
99  15 


41  29  + 
41  14 


.  24 
I  23 


143 
417 
99 
69 
341 

376 
175 
377 
108 


0  0 

01  0 
QI  0 

0  0 

0  0 


.07 
2.50 


.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


1,90 


,13 
,19 
,08 

,08 

,17 


0  1,80 

0  1  ,96 

0  1,17 

0  1.07 

0  1.33 

0  2.09 

0  1.08' 

0  3.74 

0'  1.54 


.76 
.05 


.53 
.27 


25* 


.00 
.00 

.09  .00 
.12  ,00 
,77  ,00 


1.47 
.95 

1.04 
.81 
.41 

1.55 
.96 
1.37 
1.50 


.0 
.0 
3.5 
,0 


See  Relerence  Notes  Following  Station 
A-2 


Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


JANUARY  1974 
EXCHEOUeo  RFSERVOIK 


Day  of  Month 

I  '3  I  14  '  15      16     17  .  18     19  ,  20  1  21,  22  ,  23  i  24 


FEBUJiHY  1974 
CCLEMfiN  FISHEBieS  ST4 

Exchequer  rfservqir 
fullertqs  hillcrest  rv 
georgetown  ranger  s7a 

VRE<A 


.11 
.05 


FULLERTQN  HRICREST  RV 
CEQRCETawN  RANGER  STA 
KOReEL 


3.08 
IS. 50 
e.31 


••>2    . 1« 
.99 


APRIL 


1974 


ARROYO  GRANDE 

ARROYO  5EC0  RS  EC  519; 

8IC  PINES  PARK  EC 

CHITTENDEN  PASS 

COVELO 

CDVINA  TEHPLE  EC  193  a 
DANA  ?  SE 

El  centro  z  ss« 
foresthill  ranger  sta 
eullepton  hiilcres 


RV 


JOSMUA  TREE  3  S 
KEE  RANCH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
MIDOLETOKN 
DCOTULD  WELLS 

PARKFIELD 

PIEORA  9LANCA  GPO  STA 
PORTQLA 


16|  .37 
V18.29V5.35 
.001 


.12  T 

.B5  ,31 


MAY 


1974 


NNW 


ANGIQLA 
BRIDGEVUIE 
COVElO 
ELK  VALLEY 

FORESTHILL  RANGER  STA 
HUTS 

HCEGEES  EC  60  A 
HOLLISTER   1  Su 
LANCASTER  FSS/FAA 
IE  GRAND 

MC  CLOUC 

MECCA  FIRE  STATION 
HORGAN  HILL  2  E 
NEW  GUYANA  FIRE  STA 
ORANGE  COVE 

ORLAND 

PAICINES  OHRriALL  RANCN 
PAN3CHE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT  PIEDRAS  SLANCAS 

PORTQLA 

SALSIPUEDES  GAGING  !<TA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  RITA  PEAS 
SOLEDAD 

THOUSAND  OAKS 
VISTA  2  NNE 
HENDEL  10  SE 


.16     .07  .37 
.02  ,15 
.43  .49 


JUNE  1974 

ANGIOLA 
AUBERRY   1  <NH 
SRIDGEVILLE  4  NNW 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
COVELO 

CULVER  CITY 
BANA  2  SE 

FULLERTON  HII.LCRE5T  ftv 
GREENVILLE  RANGER  STA 
SUERNEVILLE  2 

4ARRY  ENCLEBRIGHT  OAH 
lOEGEES  FC  60  A 
HUNTERS  DA.H 

(EE  RANCH  / 
lING  CITY 

.ANCASTER  FSS/FAA 
.IVERNQRE  COUNTY  F  0 
1DUNT  HAMILTON 
JCOTILLO  WELLS 
JRLANC' 

'ARkFIElO 

>T  ARGUELLO  LIGHT  STA 
>CINT  PIEORAS  BLANCAS 
»DRTOLA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

iANIA  RITA  PEAK 
SECRET  VALLEY 
IRDNA 


Sm*  ralannca  no- 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


JULY 


1974 


tXrlaCH  PIBKEBOIKD  HI. 
IKROyO  CniNDE 
tOUlEVAlO  NO.  2 
IIIIDCEVULE  *  NNH 
COOI. 

CRVSTfiL  LAKE  fC  2S3t 
CULVER  CITY 
OEE'  SPRINGS  COLLEGE 
FULLERTON  HILLCRE5T  RV 
CISOUET  RIMCER  STATION 

NDLLISTER  1  Sw 
KERLINGER 

KNIGHTS  EERRV  2  SE 
KORIEL 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 

LOOGEPOLE 
MORGAN  HILL  2  E 
ORANGE  COVE 
PALN  SPRINGS 
PANOCHE 

PARRPIELO 

PA5<ENTA  RANGER  STA 
PT  ARCUELLQ  LIGHT  STA 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POHONA  CAL  POLY 

SAUSUS  PWR  PL  NO  1 
SECRET  VALLEY 
SPRECKELS  HWY  BRIDSE 
SUEY  RANCH 
TROHA 


AUGUST 


l»1A 


ANTIOCH  FIBREBOARD  HL 
eOUOUET  CANYON 
ClARKS  VALLEY  HUDD  RCH 
COOL 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
DANA  2  SE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SARBERVILLE 

HANPQRO 

HOLLISTER  1  Sw 

KEE  RANCH  / 
lEESVIlLE  KEEGAN  RANCH 
HARE  ISLAND 
HC  CLOUO 
MOUNT  HAHILTQN 

NICOL'US  2 

PASKENTA  RANGER  STA 

PISNO  BEACH 

San  GABRIEL  CANYON  PH 

TRINITY  RIVER  HATCH 

VAN  NUYS  FC  ISA 
WALNUT  CREEK  4  E 
WARNER  SPRINGS 


SEPTEMBER  19T* 

ANTIOCH  FIBREBQARO  ML 
BOUQUET  CANYON 
BRlOeEVILLE  4  NNW 
CLAREHONT  POHONA  COL 
COALINGA 

COOL 

DANA  2  SE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

CARBERVILLE 

HANFORD 

HOLLISTER  1  Sx 

KEE  RANCH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LEBEC 

LE  GRAND 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 

HC  CLOUD 

PANOCHE 

ROUND  HT  P  G  AND  £ 


OCTOBER 


1974 


ACTON-ESOO  CYN  FC261F 
ANGNIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BEAR  LAKE 
CHITTENDEN  PASS 
CLAREMONT  POMONA  COL 

CLARKSBURG 
DANA  2  SE 

DEEP  CANYON  LABORATHRY 
DEEP  SPRINGS  COLLEG! 
FULLERTQN  HILLCREST  RV 

MC  CLOUD 

MEADOW  Lake 

PT  ARGUBLLO  light  STA 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POSEY  3  E 

SAL5IPUEDES  GAGING  STA 
SAN  CLEMENTE  DAH 
San  RAFAEL 


1.67 
I. 

1.94 
1.73 
1.17 

1.07 
1.63 
1.05 
1.33 
,66 


.19 
.21 


U     12     13     14  15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24  2S 


.19  ,06 
,01  .06 


27     28     29  30 


,20 

,29 


1,20 
,J9 


See  iel«r«Dce  nole*  loUowing  Station 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Monlh 

01 

1 

3 

4 

5 

e 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

'  19 

20 

21 

22 

23 

24 

T  

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1  ! 
• 

< 

•         *  * 

MAX 
MIN 

1 



FEbRJARV  l«7<. 

MAX 
MIN 

CEOaOETOWN  R1NGE9  ST4 

MAX 
MIN 

«2 
31 

60 
31 

58 

31 

98 
29 

98 
29 

58 
37 

62 

55 

41 

44 

29 

92 
39 

96 
28 

49 

29 

92 
33 

40 

29 

62 
30 

01 
41 

43 
34 

48 

39 

92,6 
32.6 

MAX 

MIN 

50 
33 

47 
29 

48 

22 

51 
23 

47 
24 

42 
22 

48 

22 

57 
23 

57 
24 

96 
24 

94 

29 

56 
25 

46 

22 

39 
22 

91 
33 

96 
32 

46 
24 

49 

24 

42 

32 

46 

29 

49 

27 

44 

20 

J9 

20 

44 

22 

93 

27 

35 

49 

47 

29 

46,4 

•           •  • 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

GEORGETOWN  RANGER  STt 

MAX 
MIN 

«« 
39 

48 
27 

50 
29 

55 
35 

45 
36 

38 
31 

49 
32 

48 

39 

50 
39 

61 
37 

66 
66 

64 
42 

66 
42 

68 
42 

68 
41 

67 
33 

62 
38 

48 

54 

47 

91 

•          *  * 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

COVElO 

MAX 
MIN 

59 
40 

61 
37 

61 
32 

60 
33 

72 
32 

72 
32 

72 
31 

70 
35 

97 
32 

59 
29 

69 
2' 

73 
29 

71 
31 

80 
37 

78 
33 

68 
35 

60 
37 

71 
38 

52 
40 

62 
33 

72 
36 

60 
4 1 

72 
34 

59 
32 

94 
32 

60 
34 

62 
33 

69 
36 

77 
37 

t>4 
42 

67,9 
34*5 

El  CENTRO  2  SSh 

MAX 
MIN 

82 
50 

79 
!5 

78 
52 

79 
41 

87 
44 

92 
91 

93 
50 

94 

50 

96 
65 

79 
53 

76 
51 

90 
49 

89 
50 

87 
44 

90 
45 

92 
51 

91 
52 

86 
54 

60 
54 

»l 
90 

86 
49 

93 
91 

91 
99 

64 
49 

61 
55 

93 
48 

86 
54 

66 

93 

88 

90 

94 

53 

86,8 
90,9 

KNIGHTS    FERRY    2  SE 

MAX 
MIN 

62 
50 

53 
3» 

62 
39 

63 
36 

73 
43 

70 
37 

66 
35 

69 
42 

72 
44 

50 
39 

65 
38 

71 
40 

72 
37 

74 

46 

78 
49 

73 
41 

76 
43 

79 
44 

97 
40 

69 
40 

72 
41 

77 
44 

76 
49 

64 
49 

61 
36 

63 
43 

66 
41 

70 
41 

77 
42 

61 
48 

68,4 
41,3 

PDRTOL' 

MAX 
MIN 

48 
32 

42 
2" 

48 
28 

60 
20 

56 
22 

55 
22 

66 

22 

63 
16 

50 
23 

59 

21 

62 
26 

60 
24 

60 
20 

64 
32 

64 

32 

64 

33 

69 
22 

69 
2« 

60 
28 

97 
29 

68 
25 

69 
28 

59 
35 

38 
2  5 

40 
^  5 

43 

54 

96,7 

VIST4  2  NNE 

MAX 

MIN 

67 
42 

64 

51 

65 
46 

81 
45 

80 
49 

77 
44 

77 
44 

71 
46 

69 
49 

69 
40 

70 
40 

73 
42 

74 
46 

80 
45 

79 
47 

75 
42 

70 
46 

69 
52 

67 
46 

68 
44 

79 

75 

69 
5  J 

67 

65 

67 

70 

73 

77 

71,6 
49,2 

VREK4 

MAX 
MIN 

47 
33 

54 

29 

49 

31 

54 
32 

65 
37 

54 
31 

55 

30 

59 
32 

57 
30 

50 
30 

56 
32 

60 
28 

59 

29 

65 
33 

68 
39 

64 
31 

68 
34 

69 
38 

52 

30 

98 
3; 

63 
34 

72 
37 

64 

37 

48 

33 

47 
31 

94 

30 

53 

32 

60 
34 

70 
39 

76 
42 

99,0 
33,1 

«          •  • 

MAX 
MIN 

MAY  1974 

MAX 
MIN 

COVELO 

MAX 
MIN 

81 
44 

74 

37 

76 
37 

81 
38 

85 
40 

86 
42 

86 
48 

88 
46 

85 
41 

73 
42 

79 
39 

79 
43 

66 
35 

70 
35 

72 
34 

72 

30 

72 
34 

51 
36 

58 
35 

69 
33 

71 
39 

77 
38 

79 
39 

76 
40 

63 
44 

«7 
48 

90 
49 

94 
43 

83 
40 

78 
36 

82 

41 

77,3 
39,5 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
43 

70 
26 

72 
30 

81 
30 

81 
35 

81 
43 

79 
40 

77 
43 

68 
34 

68 
40 

78 
40 

60 
40 

65 
28 

54 

32 

51 
33 

47 
34 

50 
30 

52 
33 

56 
46 

63 
39 

66 
44 

68 
32 

70 
39 

76 
39 

81 
41 

S9 
43 

60 
41 

70 
36 

'0 
i6 

73 
31 

83 
32 

69,1 
36,9 

HILTS 

MAX 

MIN 

HOLLlSTER   1  SW 

MAX 
MIN 

70 
39 

63 
34 

62 
40 

64 
46 

65 
45 

74 
45 

78 
46 

70 
47 

72 
50 

79 
38 

83 
40 

77 
38 

72 
35 

74 
36 

74 
36 

66 
33 

63 
33 

63 
34 

69 
39 

68 
34 

79 
38 

78 
49 

77 
38 

84 
39 

92 
42 

102 
48 

94 

52 

70 
41 

69 
39 

79 
36 

70 
40 

73,8 
40 ,  I 

LANCASTER  FSS/FAA 

MAX 
MIN 

81 
57 

77 
51 

70 
49 

69 
48 

81 
50 

85 
59 

91 
49 

92 
59 

82 
60 

84 

59 

99 

50 

85 
98 

78 
54 

78 
56 

72 
92 

67 
49 

67 
43 

60 
42 

99 

40 

79 
44 

83 
41 

64 
49 

82 
61 

93 
63 

99 
62 

104 
57 

91 
67 

84 

61 

78 
96 

79 
96 

82 
54 

80,9 
93*5 

LE  GKA40 

MAX 
MIN 

82 
52 

78 
42 

79 
46 

79 
48 

79 
50 

83 
53 

90 
56 

91 
54 

90 
54 

84 
48 

86 
53 

84 

50 

80 
45 

77 
47 

78 
49 

72 
42 

69 
40 

65 
41 

69 
42 

69 
40 

78 
49 

78 
59 

84 

91 

68 
97 

92 
94 

95 
59 

96 
60 

94 

52 

ao 

49 

89 
49 

86 
52 

81,7 
49,9 

MC  CLOUD 

MAX 

MIN 

76 
31 

69 
3! 

70 
31 

76 
33 

79 
35 

82 
38 

62 
42 

83 
40 

81 
37 

71 
39 

71 
33 

74 
39 

60 
28 

67 
30 

66 
30 

57 
22 

51 
26 

47 
30 

91 
29 

60 
28 

62 
32 

69 
33 

79 
36 

73 
37 

84 

40 

86 
44 

86 
44 

82 
42 

78 
J9 

72 
33 

71 
33 

71,3 
34, 1 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

96 
55 

93 
54 

90 
53 

88 
59 

88 
59 

88 
56 

94 
59 

93 
58 

97 
61 

95 

60 

96 
98 

95 

60 

99 
62 

94 
64 

87 
63 

90 
63 

90 
59 

67 
58 

79 
90 

89 
49 

97 
53 

101 
97 

100 
61 

106 
63 

111 
66 

111 
71 

106 
66 

104 

63 

lUO 
96 

96 
62 

99 

61 

99,2 
99,4 

NEW   CJYAMA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

82 
41 

84 
38 

89 
43 

72 
42 

74 
39 

80 
46 

84 

48 

90 
54 

90 
40 

89 
38 

81 
48 

83 
45 

64 

47 

85 
44 

82 
38 

77 
34 

76 
32 

69 
29 

69 
>9 

63 
28 

67 
39 

78 
36 

62 
49 

62 
49 

67 
93 

90 
99 

97 
98 

63 
37 

80 
15 

82 
42 

80 
42 

80,9 
41,6 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

90 
51 

89 
47 

82 
42 

81 
43 

79 
54 

83 
54 

87 
58 

89 
58 

96 
54 

89 
48 

62 
53 

88 
56 

69 
49 

80 
48 

82 
48 

62 
42 

42 

99 

96 

101 
63 

102 
98 

93 
49 

83 

91 

86 
94 

87,0 
90,8 

ORLANO 

MAX 
MIN 

85 
51 

7S 
46 

78 
50 

84 
52 

88 
50 

89 
53 

93 
58 

90 
63 

91 
55 

89 
49 

68 
51 

86 
53 

78 
53 

80 
48 

80 
49 

74 
43 

70 
43 

60 
38 

68 
41 

7J 
49 

74 
48 

80 
49 

66 
95 

87 
95 

90 
99 

lUl 
70 

101 
66 

99 
99 

79 
46 

81 
95 

VO 
94 

81,2 
91,8 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

58 
46 

59 

50 

58 
50 

59 
49 

61 
48 

60 
48 

58 
48 

59 
47 

61 
49 

69 
46 

68 
47 

60 
48 

98 
41 

60 
46 

61 
45 

60 
41 

60 
41 

64 
40 

63 
48 

63 
42 

61 
41 

60 
44 

63 
46 

65 
45 

68 
47 

66 
46 

72 
49 

68 
45 

60 
49 

69 
46 

63 
49 

62,1 
49,9 

PORTOla 

MAX 
MIN 

71 
li 

78 
30 

79 
35 

78 
36 

75 
36 

69 
31 

70 
32 

71 
32 

61 

61 
29 

62 
28 

63 
28 

49 

30 

40 
29 

45 
18 

46 
24 

98 
29 

69 
28 

70 
28 

72 
29 

75 
33 

82 
32 

78 
38 

73 
34 

72 
33 

68 
i2 

76 
28 

78 
31 

67,3 
30,0 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

62 
56 

61 
5! 

61 
56 

59 
56 

60 
51 

60 
54 

60 
54 

63 
56 

62 
56 

6? 
56 

62 
56 

62 
58 

61 
95 

62 
99 

63 
98 

62 
97 

62 
56 

61 
51 

99 
49 

61 
91 

63 
53 

63 
94 

64 

96 

62 
97 

67 
97 

67 
96 

69 
97 

63 
99 

63 
99 

61 
56 

61 
97 

62,1 
99,9 

VISTA  2  NNE 

MAX 

73 
53 

68 
53 

66 
52 

63 
51 

63 
52 

71 
53 

70 
54 

69 
54 

64 
54 

70 
59 

71 
56 

69 
S3 

68 
94 

68 
98 

67 
92 

65 
52 

67 
56 

65 
49 

69 
46 

72 
42 

78 
46 

78 
47 

79 
48 

79 
92 

69 

90 

81 
9! 

79 
94 

70 
92 

71 
96 

68 

95 

71 
59 

70,9 
52.2 

«          •  • 

MAX 

JUNE  197* 

MAX 
MIN 

auBERRY  1  NH 

MAX 
MIN 

84 
5s 

87 
60 

88 
63 

90 
64 

88 
61 

83 
63 

87 
63 

88 
60 

94 
63 

97 
67 

97 

70 

93 

70 

90 
67 

91 
63 

77 
59 

78 
49 

74 

53 

79 
90 

82 
94 

91 
59 

92 
66 

91 
66 

92 
66 

91 
62 

86 
99 

90 
61 

ISO 
64 

97 

70 

88.6 

61.6 

COVELO 

MAX 

90 
63 

91 
46 

84 
46 

82 
45 

79 
52 

83 
46 

80 
41 

84 
39 

89 
46 

94 
49 

96 
50 

92 
45 

88 
46 

90 
45 

63 
44 

79 
42 

81 
50 

84 
47 

84 
93 

64 
49 

64 

51 

90 
47 

•  6 
46 

86 
46 

89 
44 

77 
41) 

•  4 
44 

86 
48 

»7 
93 

102 
94 

89.8 
46.6 

CULVER  CITY 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

72 
98 

69 
59 

72 
56 

72 
96 

7* 
56 

72 
62 

72 
60 

76 
60 

76 
59 

73 
53 

72 
60 

73 
60 

73 

60 

76 
60 

81 

60 

76 
58 

74 
55 

71 
59 

77 
99 

78 
97 

74 
97 

79 
60 

>3 
99 

80 
99 

»1 
3« 

69 

60 

e<i 

59 

71 
61 

79.9 
98,1 

LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

75 
50 

78 
50 

75 
50 

84 
48 

84 
56 

85 
51 

6  1 
42 

43 

43 

46 

48 

49 

46 

43 

61 

46 

47 

7-7 
60 

92 
45 

9  ^ 
46 

46 

47 

50 

47 

50 

40 

40 

48 

93 
62 

32 

33.3 
47,3 

LANCASTER  FSS/PA4 

MAX 
MIN 

87 
50 

9? 
53 

94 
68 

94 
66 

88 
63 

9 1 
69 

86 
63 

55 

49 

100 
56 

60 

^63 

56 

68 

59 

53 

55 

53 

59 

62 

70 

70 

^60 

70 

36 

'59 

'52 

63 

70 

93,9 
59,9 

livekmore  county  f  o 

MAX 
MIN 

77 
46 

83 
48 

6 1 
48 

88 
47 

86 
58 

89 
51 

90 
48 

48 

95 
49 

51 

49 

48 

50 

49 

51 

50 

47 

50 

50 

46 

46 

47 

47 

44 

46 

40 

4! 

'53 

56 

64 

86,3 
48,8 

MOUNT  H4HILT0N 

MAX 
MIN 

73 
58 

76 
61 

79 
62 

57 

54 

57 

57 

60 

62 

67 

69 

64 

68 

61 

44 

39 

60 
43 

58 
42 

69 
41 

72 
45 

69 

63 

75 
55 

74 
59 

70 
60 

60 

55 

64 

n 

71 

74,8 
57,3 

dklano 

MAX 
MIN 

91 
56 

89 
58 

92 
62 

63 

90 
66 

9 1 
69 

92 
67 

62 

56 

0" 

6? 

55 

60 

55 

62 

52 

56 

57 

57 

55 

60 

62 

55 

55 

53 

53 

58 

69 

61 

66 

91,4 
58.9 

POINT  PiEORAS  BL4NCAS 

MAX 
MIN 

65 
50 

64 
5? 

48 

47 

52 

48 

47 

70 
49 

76 
47 

4! 

64 
48 

64 
45 

63 
42 

54 

70 
48 

50 

70 
45 

65 
52 

71 
45 

68 
6! 

67 
48 

67 
52 

65 
50 

63 
47 

63 
46 

47 

63 
45 

66 
46 

39 
48 

6 1 
52 

65,3 
48.3 

PORTOlo 

MAX 
MIN 

83 
33 

82 
31 

37 

37 

38 

36 

29 

79 
34 

30 

34 

34 

33 

87 
36 

37 

78 
36 

40 

8 1 
33 

74 
35 

54 

40 

74 
3n 

75 
35 

92 
38 

8 1 
34 

79 
29 

7 1 
31 

74 
26 

29 

92 
38 

96 
41 

92 
42 

79,3 
34.6 

54N  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

58 
51, 

5" 
54 

61 
52 

65 
52 

6  5 
53 

63 

53 

54 

63 

52 

64 

54 

63 

54 

54 

66 
54 

7C 
54 

66 
54 

64 

54 

59 

56 

55 

55 

53 

55 

55 

64 

55 

55 

35 

55 

67.2 
64.0 

TRONA 

MAX 
MIN 

99 
63 

101 
63 

1  03 
65 

105 
66 

103 
67 

103 
67 

62 

58 

56 

68 

70 

70 

72 

71 

68 

69 

69 

62 

92 
60 

62 

56 

102 
64 

67 

68 

70 

03 

65 

63 

67 

73 

103.  1 
66.2 

•         *  • 

MAX 
MIN 

JULY  I'T". 

MAX 
MIN 

ANTIOCH  FIBREBDARO  ML 

MAX 
MIN 

85 
60 

92 
62 

8  5 
60 

87 
67 

92 
56 

83 
58 

56 

70 
60 

74 
56 

52 

56 

55 

86 
63 

55 

88 
56 

59 

59 

59 

8  8 
62 

61 

61 

101 
66 

102 
09 

62 

86 
60 

59 

61 

60 

86.4 
59,3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

73 
63 

73 
62 

62 

62 

59 

59 

54 

59 

59 

62 

69 

58 

59 

63 

59 

63 

61 

62 

65 

69 

64 

67 

68 

66 

66 

05 

63 

8  1 
65 

64 

68 

80,0 
62.5 

DEEP  SPRINGS  COLLEuE 

MAX 
MIN 

92 
53 

98 

52 

62 

52 

54 

56 

52 

60 

54 

50 

46 

67 
48 

50 

63 

92 
62 

49 

55 

50 

54 

52 

54 

53 

65 

56 

60 

41 

69 

62 

64 

62 

9  1 
62 

92.2 
64.8 

HOLLISTER  1  SW 

MAX 
MIN 

75 
53 

75 
43 

46 

45 

44 

48 

42 

46 

46 

49 

45 

46 

46 

9 1 
47 

46 

44 

47 

54 

52 

61 

50 

48 

62 

52 

62 

'*2 
38 

57 

46 

36 

53 

55 

63,5 
49,5 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

95 
58 

96 
55 

61 

65 

56 

55 

48 

66 

60 

63 

56 

5C 

53 

59 

60 

59 

51 

55 

62 

65 

67 

63 

69 

65 

72 

79 

09 

58 

59 

61 

64 

04 

93.6 
60,4 

livefmore  county  F  0 

MAX 
MIN 

80 
53 

87 
48 

50 

93 
51 

51 

82 
49 

74 
47 

36 

73 
55 

70 
50 

80 
49 

45 

47 

9  5 
47 

93 
49 

8 1 
49 

85 
62 

92 
52 

62 

95 
65 

53 

100 
60 

66 

60 

105 
74 

102 
02 

90 
59 

90 
53 

34 

32 

54 

89,5 
62.1 

LQDGEPOLE 

MAX 
MIN 

76 
46 

72 
38 

44 

45 

46 

41 

42 

39 

40 

44 

37 

48 

41 

44 

63 

74 

42 

40 

41 

42 

41 

43 

77 
49 

48 

83 

46 

49 

81 
41 

49 

33 

53 

48 

75.1 
44,6 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIH 

60 

56 

56 

50 

60 

55 

101 
66 

'59 

63 

66 

76 

73 

10  5 
?4 

102 
69 

101 
66 

05 

71 

69 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

105 
68 

10! 
69 

^69 

'72 

113 
75 

69 

109 

70 

102 
68 

66 

67 

64 

66 

107 
72 

105 
81 

103 
80 

104 
78 

110 
77 

107 
7P 

77 

104 
81 

109 
80 

104 
81 

106 
76 

109 
92 

113 
85 

112 
«1 

114 
81 

113 
85 

82 

ii2 

63 

106,3 
75.8 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

66 
51 

73 
46 

50 

62 
46 

52 

72 
46 

43 

7 1 
46 

59 
55 

67 
52 

67 
48 

52 

63 
55 

64 

51 

65 
52 

64 

50 

64 
51 

65 
47 

65 
46 

65 
49 

63 
48 

64 
54 

66 
54 

42 

64 
57 

06 
68 

66 
56 

63 
67 

60 
60 

61 
51 

04 
35 

65.1 
50.6 

POMONA  CAL  POLY 

MAX 
MIN 

83 
58 

81 
58 

SO 
55 

87 
55 

93 
55 

87 
56 

84 
59 

83 
58 

60 
56 

83 
60 

78 
55 

82 
54 

69 
56 

90 
63 

90 
63 

92 
58 

94 
57 

96 
60 

99 
64 

97 

66 

92 

60 

90 
60 

69 
65 

96 
67 

94 
66 

94 
03 

89 
60 

92 
64 

90 
64 

92 
65 

89 
63 

86.9 
60 . 1 

TRONA 

MAX 
MIN 

107 
70 

105 
6! 

72 

67 

72 

78 

108 
64 

62 

59 

50 

62 

64 

106 
76 

106 
77 

101 
74 

105 
75 

104 
69 

105 
70 

102 
75 

104 
75 

109 
78 

108 
77 

1 00 
73 

104 
74 

106 
77 

1U9 

'n 

1 10 
77 

1  12 
79 

112 
84 

1  10 
02 

00 

105,4 
72.5 

*           •  • 

MAX 
MIN 

AUGUST  i97<i 

MAX 
MIN 

ANTIOCH  FI6REB0AR0  ML 

MAX 
MIN 

89 
61 

61 

63 

62 

92 
63 

93 
64 

59 

68 
61 

8  5 

60 

8 1 
58 

59 

78 
53 

62 
58 

61 

66 

95 
56 

96 
66 

9  8 
61 

89 
59 

"1 

Sfl 

8  9 
57 

85 
52 

83 
33 

e3 

54 

86.8 
68,7 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 
47 

87 

50 

38 

43 

64 

5° 

9 1 
56 

63 

59 

55 

53 

59 

89 
57 

86 
60 

86 
54 

96 
48 

94 
51 

90 
61 

8  8 
63 

83 
56 

66 
49 

69 
49 

90 
49 

90 
50 

90 
50 

B7 
51 

88 
49 

89 
49 

51 

49 

47 

86,9 
32,  1 

HANFORC/ 

MAX 
MIN 

99 

51 

100 
69 

98 
67 

98 
67 

69 

70 

58 

96 
62 

61 

60 

59 

64 

56 

69 
55 

96 
54 

95 

53 

90 
54 

91 
63 

91 
53 

53 

91 
55 

95 
60 

57 

58 

60 

60 

67 

98 
56 

36 

56 

95.1 
58,4 

HOLLISTER  1  SH 

MAX 
MIN 

86 
53 

86 
54 

83 
56 

60 
57 

57 

54 

52 

46 

52 

55 

54 

55 

57 

79 
53 

75 
47 

79 
47 

85 
49 

84 
43 

43 

44 

89 
44 

93 
44 

92 
50 

92 
52 

60 

81 
48 

75 
51 

75 
53 

34 

33 

8  1 
30 

81,8 
50,9 

MC  CLOUO 

MAX 
MIN 

96 
57 

55 

57 

59 

54 

93 
52 

44 

94 
48 

89 
48 

9 1 
47 

47 

91 
46 

79 
43 

82 
42 

84 
41 

62 
43 

64 

42 

79 
39 

73 
38 

82 
41 

86 
4S 

89 
49 

89 
43 

92 
50 

94 

49 

90 
46 

90 
46 

90 
49 

90 
49 

89 
30 

86,7 
47,3 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

65 

65 

75 
58 

77 
45 

76 
65 

62 
63 

77 
02 

78 
64 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
54 

72 
55 

77 
5! 

72 
56 

72 
57 

74 
57 

77 
67 

72 
58 

74 
54 

72 
64 

71 
56 

66 
57 

71 
59 

72 
56 

70 
55 

73 
58 

77 
46 

80 
60 

80 
47 

75 
47 

65 
51 

62 
52 

66 
49 

67 
67 

66 
54 

68 
31 

63 
54 

73 
52 

73 
63 

71 
54 

72 
30 

71,5 
53,8 

TRINITY  RIVER  HATCH 

MAX 
MIN 

102 
57 

100 
56 

1 00 
57 

104 
60 

100 
64 

75 
61 

93 
49 

94 
50 

94 
47 

95 
48 

98 
52 

95 
47 

97 
41 

87 
43 

89 
44 

69 
46 

87 
45 

90 
44 

76 
42 

80 
4! 

90 
43 

95 
46 

92 
44 

97 

50 

98 
52 

97 
50 

95 
49 

99 

60 

96 
51 

93 
50 

91 
53 

93.1 
49,4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

96 
48 

91 
47 

95 

59 

86 
51 

91 
60 

93 
58 

91 
51 

88 
58 

64 
48 

93 
47 

91 
52 

68 
50 

67 
44 

67 
41 

99 
43 

93 
42 

95 
43 

94 
43 

91 
43 

64 
46 

92 
46 

93 
61 

94 
49 

95 
61 

95 
42 

V4 
47 

90 
50 

92 
44 

95 
42 

94 
47 

95 
31 

91,5 
48,2 

•           *  * 

MAX 
MIN 

SEPTEMBER  IIT, 

MAX 
MIN 

ANTIOCH  FIBRE6GARD  ML 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

80 
57 

82 
52 

66 
57 

66 
68 

98 
64 

92 
63 

87 
59 

89 

iO 

92 
63 

95 

69 

96 
61 

81 
59 

91 
58 

78 
57 

60 
65 

61 
66 

86 
56 

87 
54 

86 
57 

97 
56 

80 
65 

79 
63 

61 
57 

76 
36 

74 
52 

82 
46 

/3 
45 

84.4 
56,9 

See  Reference  Notes  foUowLng  Slalion  Index 
A-6 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7  1 

8 

9 

10  ' 

11  1 

12 

13  I 

15 

16 

17 



IS 

20 

— — 
21 

22 

23  i 

24 

25 

26  ! 

27 

28  1 

23 

30 

31 

CL4REH3NT   POMONA  COL 

MAX 

92 

9! 

91 

93 

96 

95 

94 

92 

91 

92 

90 

86 

81 

84 

81 

89 

89 

84 

86 

83 

87 



96 

98 

99 

81 

;9 

74 

71 

It 

89 

MIN 

6 1 

63 

65 

62 

61 

61 

59 

58 

59 

53 

54 

54 

54 

55 

56 

95 

57 

69 

66 

59 

60 

60 

59 

32 

33 

58 

COAL INCA 

MAX 

96 

99 

96 

94 

99 

101' 100 

96 

94 

95 

97 

92 

94 

89 

90 

93 

96 

97 

95 

99 

93 

99 

98 

96 

96 

87 

91 

94 

91 

90 

MIN 

63 

63 

66 

66 

66 

65 

62 

61 

64 

55 

58 

57 

53 

57 

60 

61 

56 

60 

61 

62 

6 1 

61 

58 

36 

39 

33 

33 

DEEP  SPRINGS  COLLECE 

MAX 

91 

90 

91 

92 

90 

90 

86 

91 

66 

91 

86 

MIN 

45 

50 

59 

53 

50 

5 1 

5  3 

56 

59 

56 

45 

48 

42 

47 

46 

47 

49 

46 

48 

48 

47 

49 

46 

30 

HANPOrD 

MAX 

88 

9J 

95 

92 

97 

97 

99 

97 

96 

98 

95 

95 

89 

87 

86 

89 

92 

95 

99 

98 

99 

99 

99 

95 

94 

84 

89 

98 

89 

99 

MIN 

5« 

60 

*^ 

56 

65 

64 

63 

57 

58 

61 

5 1 

49 

59 

55 

58 

58 

56 

57 

56 

56 

55 

57 

96 

51 

53 

54 

51 

3  1 

30 

HOLLISTER  1  SW 

MAX 

83 

81 

86 

89 

92 

91 

89 

89 

89 

96 

86 

73 

73 

76 

81 

84 

95 

84 

80 

87 

84 

84 

78 

81 

79 

'0 

72 

70 

yo 

93 

MIN 

50 

53 

53 

47 

46 

47 

42 

47 

45 

44 

46 

45 

50 

*' 

45 

44 

46 

44 

92 

49 

50 

49 

43 

KNIGHTS  fiOKy  2  SE 

MAX 

90 

93 

94 

91 

94 

98 

100 

99 

93 

96 

9! 

93 

92 

66 

87 

90 

91 

94 

99 

90 

92 

94 

95 

93 

95 

82 

82 

89 

89 

86 

MIN 

se 

60 

^' 

60 

58 

63 

69 

62 

53 

62 

63 

53 

56 

53 

57 

56 

58 

56 

56 

53 

56 

53 

53 

56 

60 

54 

50 

50 

32 

31 

LE  SKA'-IU 

MAX 

92 

93 

92 

92 

96 

98 

99 

99 

92 

93 

91 

91 

89 

84 

85 

87 

91 

93 

90 

91 

92 

94 

92 

93 

90 

89 

84 

88 

07 

86 

MIN 

57 

" 

58 

^7 

62 

62 

65 

60 

" 

60 

56 

" 

56 

" 

59 

56 

59 

53 

32 

50 

livekmore  CDUMV  f  D 

MAX 

89 

89 

86 

95 

102 

100 

98 

92 

94 

100 

96 

96 

84 

83 

84 

86 

98 

96 

89 

69 

86 

86 

91 

92 

91 

'6 

84 

»2 

S6 

93 

MIN 

50 

46 

56 

58 

50 

48 

54 

59 

" 

53 

49 

49 

46 

49 

48 

49 

47 

48 

49 

46 

50 

50 

50 

48 

49 

MC  CLOUD 

MAX 

8« 

87 

86 

87 

87 

91 

69 

86 

84 

86 

81 

80 

83 

83 

85 

90 

92 

99 

96 

97 

96 

95 

90 

92 

95 

99 

88 

"1 

HI 

00 

MIN 

^2 

43 

45 

45 

45 

45 

50 

44 

45 

46 

40 

39 

39 

37 

36 

38 

42 

44 

45 

47 

50 

44 

44 

43 

42 

37 

37 

i6 

34 

*          •  • 

MAX 

MIN 

OCTOJER  1974 

MAX 

MIN 

ANOulN  PAC  UNION  COL 

MAX 

86 

91 

7! 

71 

75 

79 

80 

84 

65 

68 

76 

76 

80 

84 

89 

84 

69 

89 

86 

87 

71 

77 

74 

62 

62 

66 

60 

57 

30 

62 

52 

MIN 

6 1 

57 

48 

47 

53 

50 

59 

5 1 

48 

46 

52 

59 

57 

57 

59 

59 

63 

64 

56 

54 

59 

47 

44 

44 

*^ 

BIG  'tEAR  LAKE 

MAX 

74 

71 

70 

66 

67 

62 

65 

67 

68 

64 

64 

74 

72 

74 

77 

76 

70 

69 

69 

64 

57 

61 

MIN 

41 

47 

39 

36 

27 

40 

26 

34 

3 1 

29 

3 1 

32 

34 

41 

^' 

" 

34 

it 

29 

CLAREmONT  POMONA  COL 

MAX 

90 

70 

77 

74 

70 

69 

66 

68 

66 

73 

71 

70 

87 

83 

87 

93 

95 

96 

88 

79 

69 

67 

66 

63 

77 

'3 

64 

64 

60 

63 

66 

MIN 

57 

56 

55 

54 

55 

" 

47 

48 

54 

58 

57 

59 

60 

" 

50 

" 

43 

45 

CLSRKSSURO 

MAX 

89 

9) 

86 

77 

83 

85 

83 

86 

77 

77 

83 

87 

68 

89 

84 

88 

90 

90 

86 

89 

76 

76 

79 

70 

72 

'2 

72 

72 

73 

67 

64 

MIN 

5 1 

56 

54 

50 

50 

49 

49 

54 

48 

46 

50 

45 

46 

47 

49 

49 

46 

45 

43 

44 

44 

49 

46 

42 

47 

DEEP  SPRINGS  CCLLEGE 

MAX 

70 

64 

65 

69 

70 

66 

76 

75 

77 

79 

60 

79 

76 

76 

76 

67 

69 

69 

65 

66 

64 

65 

66 

38 

30 

MIN 

40 

35 

37 

40 

39 

29 

38 

40 

38 

39 

41 

40 

43 

42 

40 

30 

32 

40 

MC  CLOUD 

MAX 

63 

86 

77 

74 

71 

70 

76 

81 

66 

73 

75 

76 

80 

83 

84 

84 

86 

66 

86 

80 

67 

67 

69 

63 

69 

69 

60 

48 

49 

59 

43 

35 

36 

37 

31 

32 

32 

32 

33 

35 

32 

33 

35 

34 

34 

36 

35 

35 

39 

36 

32 

27 

27 

29 

29 

33 

39 

37 

40 

31 

26 

30 

POINT  PIEDRAS  6LANCAS 

MAX 

65 

69 

66 

64 

65 

63 

69 

67 

65 

65 

64 

65 

67 

64 

60 

69 

74 

63 

64 

61 

59 

67 

66 

67 

65 

69 

64 

39 

62 

63 

61 

MIN 

55 

58 

55 

52 

50 

52 

55 

67 

55 

53 

50 

52 

51 

50 

50 

53 

60 

59 

57 

59 

49 

52 

59 

55 

54 

33 

54 

57 

32 

53 

34 

POSEV  3  E 

MAX 

81 

77 

70 

69 

70 

71 

62 

61 

62 

60 

61 

65 

67 

72 

80 

62 

79 

76 

74 

70 

69 

69 

63 

61 

60 

34 

59 

49 

42 

44 

43 

MIN 

47 

54 

49 

47 

42 

39 

41 

39 

40 

39 

36 

33 

39 

37 

39 

46 

45 

46 

44 

43 

45 

42 

43 

40 

37 

39 

36 

32 

33 

31 

30 

SAN  RAfAEL 

MAX 

86 

8! 

69 

73 

76 

62 

80 

66 

69 

75 

63 

89 

87 

87 

89 

91 

91 

86 

84 

72 

78 

76 

70 

69 

71 

69 

66 

38 

66 

64 

39 

MIN 

49 

47 

46 

46 

45 

34 

50 

53 

54 

49 

48 

49 

52 

50 

52 

55 

57 

57 

59 

50 

48 

46 

45 

44 

51 

53 

53 

91 

47 

47 

49 

Smm  RvUrvnc*  Nolci  Followtng  Suilon  IndM 
*-7 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


California 


SlaHon 

Day 

Of  Month 

.  01 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

f 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4miL  If* 

KNICMTS  FERP«V  2  SE 

EVAI 
HIN[ 

2< 

.o^ 

.13 

12 

.19 

13 

* 
• 

'.26 
21 

.17 

11 

.12 

11 

.11 

2 

.09 

27 

.15 

9 

.12 

4 

.23 

10 

.15 

.U 

5 

.22 

.16 

7 

.18 

10 

.07 
4 

.U 

17 

.19 

17 

.16 

6 

.19 

20 

.09 
4 

.08 

28 

.16 

14 

•  23 

11 

.19 

18 

■  20 

7 

.23 

9 

4.57 
364 

•      «  • 

JULY 

1  3 

KNIGHTS  FERdy  2  SE 

EVAf 
HINC 

.4e 

.3' 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

» 

• 

• 

* 

« 

* 

• 

|1.49 

1264 

.29 

20 

.36 

17 

.37 

13 

.3! 
12 

.45 

28 

.42 

26 

.51 

19 

* 

9 

• 

1.16 

4] 

50 

43 

1 

7.43B 

•      •  • 

AUGUST  1974 

1 

1 

TRINITY  RIV(R  HATCH 

•      •  • 

SEPTEMBER  1974 

EVAF 

WINC 

.31 

21 

.38 

29 

.32 

20 

.31 

24 

.17 

23 

.01 

19 

.38 

36 

.30 

28 

.33 

27 

!... 

! 

.24 

22 

.46 

34 

.36 

30 

.32 

34 

1 

!  .29 

20 

.33 

25 

.30 

32 

.23 

34 

.37 

45 

.30 

32 

■  28 

20 

.32 

26 

.35 

31 

.27 

21 

1  .31 

21 

.34 

26 

.32 

27 

.31 

26 

■  31 

29 

.23 

21 

.27 

28 

9.44 

845 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAF 
WINE 

.22 

4 

.30 

16 

.34 

12 

10 

.27 

20 

.34 

a 

.32 

B 

.35 
14 

• 

.35 

21 

.32 

17 

.27 

21 

.32 

10 

.32 

15 

.27 

15 

.20 

11 

.35 

13 

.29 

12 

.28 

8 

.24 

18 

.21 
6 

.25 

9 

.24 

6 

.22 

10 

.23 

2 

.26 

6 

.17 

22 

.20 
14 

.17 

7 

.23 

5 

.18 

4 

7.96B 
344 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


D«y  ol  month 

Station  1 

1      2      3      4  5 

E 

7  1 

B 

9  ! 

.o' 

u 

12 

1 

13 

u 

IS 

IB 

17    18    19    20  21 

r 

22  23 

24    2J  28 

27 

2B    29  30 

31 

•  •  • 

FEB*U»RV  \<)T> 

y»EK4  SNOwFiLL 

sn  in  gnd 

•  •  • 

VREK4  SN0WF4LL 
SN  W  ONO 

•  •  • 

H4Y  197* 

MC  CLOUO  SIOwFALL 
in  Qtl  CXO 

•  •  • 

aCTOSFR  191* 

DEEP  SFRIN&S  CCLlEGE  SNOv.F*L'. 

SN  CN  aiO' 

T 

1 

T  T 

T 

,3 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T  T 

.1 

T 

2,4  T 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

S«e  R«l»r«nc*  Noln  Following  Slttlon  Indox 
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CORRECTIONS 


CALIFORNIA 


CORRECTION 


DAILY  PRECIPITATION 
ALL  TABLES 

TOTAL  PRECIPITATION  it 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 

ALL  TABLES 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8i  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURES 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
(i  DIVISIONAL  DATA 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 


CARIBOU  POWER  HOUSE 


TOTAL  16.47,   AMOUNT  30th,  2.17. 


TRINITY  DAM  VISTA  POINT     NAME  SHOULD  READ  TRINITY  RIVER 
HATCHERY . 


CARIBOU  POWER  HOUSE 


TRINITY  DAM  VISTA 
POINT 


TOTAL  55.79.,    NOVEMBER  16.47 


ALL  DATA  SHOULD  READ  TRINITY  RIVER 
HATCHERY. 


CARIBOU  POWER  HOUSE  TOTAL  5.64.,   AMOUNT  19th,  1.16. 

WHITTIER  CTY  H.FC.106C      TOTAL  .19,  AMOUNT  2d,  .19. 

UPPER  SAN  LEANDRO  FILTER  AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  49.5; 

AVERAGE  TEMPERATURE  61.6;    LOWEST  TEMP- 
ERATURE 47,   on  2+ ;   TOTAL  DEGREE  DAYS 
123. 

UPPER  SAN  LEANDRO  FILTER  AVERAGE  MINIMUM  49.5;  ALL  MINIMUM 
TEMPERATURES  RAISED  BY  3" . 

BIG  BAR  RANGER  STATION  TOTAL  PRECIPITATION  .54;  GREATEST 
DAY  .36,  8th;  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION  .10  OR  MORE  2. 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
ii  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
S:  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 


WEED  FIRE  DEPARTMENT 


TOTAL  PRECIPITATION  1.40. 


UPPER  SAN  LEANDRO  FILTER  AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  51.8; 

AVERAGE  TEMPERATURE  63.4;    LOWEST  TEMP- 
ERTURE  48,   ON   11+;   TOTAL  DEGREE  DAYS 
79. 

BIG  BAR  RANGER  STATION      TOTAL  .54,  AMOUNT  8th,    .36;   9th,  .08; 
27th,  .10. 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURES 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 


WEED  FIRE  DEPARTMENT 


TOTAL  1.40;   AMOUNT  11th,  .10. 


UPPER  SAN  LEANDRO  FILTER  AVERAGE  MINIMUM  51.8;   ALL  MINIMUM 
TEMPERATURES  RAISED  BY  3°. 


SEASONAL  SNOWFALL  & 
SNOW  ON  GROUND 


MONTHLY  AND  SEASONAL 
HEATING  DEGREE  DAYS 


EVAPORATION  AND  WIND 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 


CARIBOU  POWER  HOUSE 


TOTAL  PRECIPITATION  63.90. 


UPPER  SAN  LEANDRO  FILTER  JUNE  DEGREE  DAYS   123,   TOTAL  3729. 


PLACERVILLE  I FG 


TOTAL  WIND  1464;   AMOUNT  31st,  30; 
TOTAL  EVAPORATION  8.86;   AMOUNT  31st 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


TOPANGA  PATROL  STA  FC6       TOTAL   .42,   AMOUNT  ON  27th    .08;  28th 
.34. 


REFERENCE  NOTES 

This  Bulletin  Is  prepared  In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources.  State  of  California 
Additional  Information  reiiardlnK  the  climate  nf  fhic 

.SSOl,  or  to  an.  Weather  Servio^  0„lce  T.t  ^,^^^^^^1^  ^^JtliT-itii  ^i^^t^^^lTti^^tr^-" ' 


DIMENSIONAL  UNITS 
movemen 
dlrec 


SIGNAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  m  tKi-  k  i, 


QBSEBYATION  HHE:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time      Durlnir  the  su..er  «„nfh» 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"tabTe'ls  "  obsef-^at^^  Jl^e  ^X"  observations 

s^s:-hicra.Tt^^:^-rs  ^z;^r:^r^^^"t^^^^t^i^j:-;u:o^x^'S^ 
s^r^rtimrsj-bsi^e^uS^!"" -  oS%ro^is;:"?:bi::''i;;en 


footnote  following  the  Evaporation  and 
as  recorded  during  24  hours  ending  at 
continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  di»mnt„- 

*i"<l  t^hle.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  WinS  table  are  ex^^efi       J  ^  °'^''«'-«'l«<'  shown  by 

JicherabSerihrpaA. ~^  -  --f i:erthr:^!^i^atforpaTL'"5^teL:n^rbra'':o 
ssi?eL^i^ra^f  ^L"e:^^Sm*s^f;l^°:^''^iin"?^  ?rsu:c^s^r;^'o^"^i:   "-^  °'        -  - 

in  the  soowpac.  may  result  in  apparent  Incons^te'^cl^s  ln\reTollrl%f:'eZToil7rl.^^^^^^^^^ 

is^sl^:^"l„?^i:r:^='^Li^^^^:s°r^;c^s^:^i::''s?::r:  ins^tce!"^  °"     -"^^  snowf.n..  t.bx..  moiua. 


the  ground.     Samples  for 
causes  of  local  variability 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

|EASON|L^IAB|ES.     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  .une  data  will  be  carried  in  the  July  issue 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Fi-iant  Government  Camp 


Pan  Is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  alumlnun  paint 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 
Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  alumin 
Pan  screen  covered. 


Inside  and  outside. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE;     Brawley  2  SW 


Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


I'riJ^aJed  Jn^^inJ^^   ^^"""l:.  Krass-covered  surface  exposed  to  full  sun.    Grass  mowed  and 
9  a  m      R.adin^f q"  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 

9  a  m.     Readings  at  9  a.m.  ai-e  from  mercury-in-glass  thermometers 

eSdfJIg  are'a.m?''^'"  ''''''^  surface.     Max  and  mln  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

onTf^^'D^?:;;^!;  Jh"""'  ^T^-  Bare  ground,  drainage  to  south;  late  afternoon  shade  in  summer 
r^Jo      A  thermometors  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 

«rr«    ^  '       '  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnlEht 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin.  midnight. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  ^'Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Sno 
boil  Temperatures     table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


on  Ground"  table 


"Daily 


A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  nartially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  tbermomotvrs 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-AMERICAN     2-rALAVERAS     :<-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTll  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 
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92.7 
44. ♦ 
32.7 
96.3 
51.6 

- 

3,6 

1.1 
1,9 

64.2 
53.3 
42.0 
64.0 
62 .4 

.0 
1.3 

73 
62 
52 
71 
72 

:I 
.9 
9 
,4 

1.6 

4.9 
1.1 

76.7 
65.0 
59. ♦ 
7^.5 
75,7 

-  2.2 

-  .3 

-  1.2 

77.3 
66.9 

73.7 

.4 

-  .6 

75.3 
67.0 
56.2 
71.7 

M 

2.9 
5.| 

63.7 
56.7 
44. 3M 
65. 5M 

1,3 

1,9 
2i2 

49.7 
49. IM 
36.1 

2.1 
1*1 

42.5 
38.7 
27.5 

2 

,6 

,( 

59.9 
91. OH 

.7 

whiSkEvtown  res 
nilliahs 

WILLOWS 
WINTERS 

WOOOLANO   1  WNW 

43. OH 

45.1 

45.1 

46.6 

45.3 

.6 

.1 

45.2 
47. 9H 
46.8 
♦  9,1 
47.2 

2 
3 

,♦ 
,2 

48.8 
53.3 
93.2 
54.7 
93.6 

.9 
-  ,4 

52.9 
96.2 
56.7 
58,9 
57.2 

2.1 
2.9 

64. 5n 

67.1 
67.1 
67.3 

1.1 
.7 

73.9 
74.9 
75.0 
75.0 
74.1 

2.0 
1.6 

76,7 
77,2 
77,5 
77, 1 
75,7 

-  .6 

78.9 
76.9 
77.6 
76.5 

1.6 

78.3 
73.4 
75.0 
75.0 
73.4 

2.1 
.8 

65.6 
64.9 
66.3 
67.6 
65,8 

2 
1 

.2 
.6 

51.0 
il.O 
92.3 

50.9 

.9 
3.0 

44.1 
43.7 
44.6 

44)2 

1 
2 

>o 

,2 

60. 2n 

60. 9H 
61.4 

60.8 

■ 

.2 
.7 

DIVISION 

40.1 

.2 

♦  2.1 

- 

1 

♦ 

46.8 

.4 

49.9 

■ 

2.4 

59.6 

.5 

68 

6 

l.'> 

71.3 

-  1.5 

72.1 

1.1 

69.6 

2.5 

60 

3 

2 

.2 

47.9 

.5 

40.8 

- 

,7 

55.7 

.2 

•       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

BOCA 
BOOlE 

BRIDGERORT 

CEDARVlLLE 

CONNER  MEMORIAL  ST  9K 

27.1 
21.2 
27.1 
27.1 
25.3 

- 

3.1 
2.5 

29.6 
22.8 
31.6 
32.  ♦» 
26.2 

- 

2 
2 

3 
,♦ 

39.3 
29,6 
36,6 
38,9 

3.6 
-  .2 

38.2 
31.4 
38.5 
42. 4H 
35.0 

■ 
- 

1.5 
4.5 

47.6 
44. 3H 
♦  7.8 
93. 9H 

- 

.8 
.9 

57 
92 
96 
69 
59 

5 

2« 
7 

7H 
8 

♦  .0 

♦  .2 

60.9 
56.2 
60. B 
69.0 
56.7 

.3 

-  3.0 

59.8 
54.6 
57.8 
69.2 

1,7 
-  ,6 

55.8 
50. 8« 
53.4 
64.7 
51.9 

2.9 
2.9 

46,3 
38, 9M 
43.4 
50,1 
♦  1,1 

1.5 
-  ,2 

37.7 
32.3 
36.2 
39.4 
34.2 

2.1 
.2 

29. 2M 
22. IM 
27.4 
31.1 
26.9 

1 
1 

,6 
,0 

♦  3.7M 

98. on 

♦  3.1 

♦  8.6n 

♦  0.7 

- 

1.6 
.7 

OOYLE   9  SSE 

FLEHINO  FISH  AND  GAME 

EORT  BIDWELL 

MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY 

31.5 
30.0 
28.6 
30.5 
27.5 

1,0 

36.5 
35. 9H 
34.8 
34.9 
27.7 

■ 

2 

42',3M 
40,1 
♦  0,5 
3^.2 

.8 

♦  5.2 

♦  6.2 

♦  ♦.6 
42.9 
35.1 

• 

1.3 

57 .3M 

56.6 

5^.5 

5^.2 

47.9 

1.2 

66 
66 
64 
62 
56 

9n 

2 
8 
6 
3 

5.3 

68. 6M 
67.8 
66. ♦ 
66.2 
59.9 

-  .7 

66.4 
65.8 
64.6 
59.4 

.1 

64. eM 

61.3 

62.8 

62.2 

56.1 

3.4 

91,1 
♦  6,8H 
90,0 
49,9 
45.1 

.3 

40.9 
37.6 
40,7 
39,9 
99,8 

1.4 

32.6 
30.2 
31.5 
32. 2M 
27.7 

- 

,9 

50. 6H 
49. IH 
48.7 
48. 4n 
♦  2.9 

•  6 

SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 

tahOe  valley  FAA  AR 

TERMO 

TRUCKEE  ranger  STATION 

28. 1 
29.1 
28. 4 
25. 9M 
25.1 

1.8 
.9 

,9 

33.2 
29,2 
29,0 
31,1 
25.9 

- 

1.8 

;♦ 

2.8 

3°i6 
3^.8 
36.2 
33.4 

.4 

2.6 

1.4 

♦  ♦.0 
39.9 

36. 7n 

38,5 
36.5 

- 

2.6 
2.2 

2.4 

59.9 
46.5 
♦  6.8 

♦e.6H 
♦7.3n 

1.7 
1.1 

.9 

69.7 
56.4 
55, 6N 
60,3 
97,6 

♦  .3 
3.8 

♦  .1 

67. BM 

59.9 

58.7m 

64.2 

60.7 

-  1.2 

-  .6 

5914" 
57.8 
64.5 
59.4 

- 

-  .3 

62. 3M 

56.6 

54,4 

59.0 

56.4 

1.4 
2.6 

1.4 

48 
46 
♦  4 
46 
46 

BM 

7 

2 

1 

6 

-  1,6 
1,5 

,8 

36, 7M 
36,6 
39,7 
36, 3M 
39,1 

.6 
.7 

.2 

30. 5M 

30.1 

29.7 

29.0 

26.7 

1 
1 

,2 
,4 

.1 

♦8.6n 

♦  3.^ 

♦2.7n 

♦  5.0M 

♦  2.6H 

,2 

,7 

,1 

WOODFORDS 

32 .  2^ 

.6 

35. 2M 

,7 

2.3 

♦  2.7M 

2.6 

54.2 

1.3 

64,8 

4.2 

62. 7M 

1.2 

49 

9M 

-  2 

38,0 

3.4 

30.5 

♦ 

,4 

DIVISION 

27.8 

,5 

30.9 

- 

,9 

37.1 

1.4 

39.6 

- 

3.1 

50.6 

.9 

60 

9 

3.3 

62.9 

-  2.3 

62.3 

-  1.3 

56.5 

1.0 

46 

7 

-  1 

4 

37,2 

• 

.5 

29.3 

- 

1 

3 

♦  5.3 

■ 

,4 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  <> 
BERKELEY 
BURLINOAME 
CARMEL  VALLEY 
CROCKETT 

47.2 
49.2 
49.9 
49.3 

'- 

.1 

49.6 
50.1 
SCO 

48. 9H 

• 

2 

I 

53.6 
53,0 
54,1 
53,2 

-  .6 

56.1 
99.9 
55.9 

55, 3H 

- 

.1 

60.2 
57.4 

M 

59.5 

- 

.8 

65 
61 
62 
60 
66 

6 
1 

7M 
0 

9H 

.1 

68.4 
62.5 
64. OM 

6e!8H 

,9 

68.1 
61.7 
64. 6H 
63.5 

-  .5 

67.6 
62.2 
62. 9M 

66. 6M 

-  1.4 

62 
62 
62 
62 
63 

2 
9 

OM 
6M 

1 

3 

93,9 
55,5 
54, OM 

53, 4M 

■ 

.4 

48.5 
50,4 
49.6 
49. 7 
46. 9M 

- 

2 

58.4 
56.8 

5e!6n 

- 

,3 

GILRDY 

hale  MOON  BAY 
HOLLISTER    1  Sw 
KING  CITY 

LIVERMDRE  COUNTY  F  D 

47.4 
48.9 

47. DM 

1.0 
111 

48.6 
50.1 

4e!4 

- 

3 

9 

6 
5 

94,8 
52,4 
91,9 

M 

1.1 
-  2.1 

2.2 

56.8 
92.5 
54.9 
57. 1 M 
54.7 

.1 
2.2 

1)4 

61.6 
92.9 
57.0 
60.2 
60 .7 

- 

1.7 
3.2 
1 . 1 
.3 

68 
96 
64 
69 
67 

7 

3 
3 
3 
6 

-  .3 
,4 
.1 
1,2 

71.6 
58.9 
66.9 

70.6 

1.3 
.0 

■9 

71.3 
59,7 
66,4 
68,0 

1.5 
-  .1 

.8 

71.2 
59.4 
65.2 

7oi2 

.5 
-  1.5 

.9 

64.2 
98.3 
63.4 
63. 0« 
63.7 

1 
1 
1 
1 

2 
3 
1 
4 

54,0 
54,2 

52, 6™ 

• 

.3 
.4 

47,1 
50,1 

- 

1 

0 

59.8 
54.5 

,1 

LOS  CATOS 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

48.0 
48.8 
49.0 
S0.6M 

.3 

49.1 
49.7 
91.0 

52)9 

- 

I 

♦ 

94,2 
55,2 
92,8 
M.IM 

1.2 

95.5 
57,5M 
9^.7 
59. 8h 
5^.3 

- 

1.3 

59.5 
63.6 
54.2 
55. BM 
53.3 

- 

1.6 

66,1 
70,4 
56,0 
60, 4H 
57,7 

,1 

69.4 
73.2 
60.4 

59.2 

-  .1 

69,9 
71.7 
61.1 
62. 5^ 

1.0 

68.9 
69.6 
61.4 

58.7 

1.1 

62 
64 
61 
62 
58 

3 
2 

OH 
8 

1 

0 

52,8 
53,1 
55,3 

59,9 

■ 

1.4 

47,2 
48,0 
49,9 

51.5 

- 

1 

,5 

58.6 
60. 4n 
55.6 

55.7 

■ 

.3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WSO  AP 

43.4 
40. 7n 
47.3 
SO. 2 

- 

,2 
,5 

46.1 

♦  1.7 

♦  9.0 

49.4 

2 

0 
5 

♦  7,5 

♦  3.3M 
52.8 
55.0 

1.3 

51, 5M 
♦  6,3M 
5^.^M 

5^!6 

- 

1.0 
1.5 

58.3 
56. 3M 
62. 5M 
59.4 
56,1 

2.7 
2,8 

67.8 
66. 1 
69. 5N 
64.2 
60.2 

5.4 
-  1.7 

72.0 
67. 9M 
73.7 

62.5 

-  3.0 

73.8 

M 

73.9 
67.3 

-  ,5 

74. 3H 
M 

72. 4M 
64  !l 

-  .4 

64 
58 
6^ 
62 
69 

6 

6M 

7 

5 

0 

1 
3 

4 
9 

52,8 
♦  6,0M 
5^,5 

57^1 

.♦ 
1.8 

45,9 
41, IM 
48,6 
48,5 
52,1 

2 
2 

1 
2 

58. 2n 

60. 3M 

58.4 

57.1 

.3 

OAKLAND  MUSEUM 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

49.6 
47,5 
48.5 
47.6 

,2 
1.8 

.9 

50.9 
48.1 
46.5 

47.9 

- 

2.6 
1.7 

1.5 

94.3 
53.6 

53.1 
52.1 

,8 
.4 

56.8 
55. 3H 

s^'b 

93.9 

.8 

l.o 

1.9 

58,3 
59.9 
60. 6M 
61.2 
60 .0 

,1 
1,0 

1.2 

63.0 
64.9 
68.4 
69.4 
68. IM 

.8 

1.7 

.6 

65.4 
67. !M 

73.0 

73!- 

1.5 
1.4 

.9 

64,6 
67, 4M 
70,5 
72,3 

1,6 
-  ,7 

,3 

65.1 
64.5 
70.0 

-  .5 

1.7 

2.6 

64 

61 
62 
62 
63 

5 
7 

1 

1 

4 

7 

5 

55,9 
52,3 
51,8 
51,8 
52,7 

1.3 
1.0 

1.3 

49,7 
48. OM 

♦  6,^ 

♦  9,1 

♦  5,7 

2 

3 
9 

5 

58.2 
57. 6n 

59, in 
59, 1 
98. 9M 

.1 
.1 

.5 

PISMO  BEACH 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHKAOO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

52.2 
51.1 
47,6 
42.9 

- 

1.0 

53.2 
52.9 
46. DM 

5o!9 

1 

3 

9 

1 

54,6 
93,1 
55.3 
48.0 

1,1 

2.1 
I.'" 

97.6 
9^.2 
57. ♦ 
50.0 
57.3 

2.1 

.  9 
.0 

56.3 
54,0 
61, 9M 
57.6 
60.7 

- 

.5 

1.1 
.6 

62 
56 
66 
67 
66 

3 
6 

1 
5 

1.6 

3.5 
.9 

62.0 
57.9 
72.4 
71.5 
69.1 

1.9 

.6 
•  9 

62.7 
58.4 
71.4 
70.9 

1.6 

1.7 
1.4 

61.6 
57. 6M 
69.7 
70. 1 
66.4 

-  .1 

5.1 

-  .6 

60.4 
59.3 
63.6 
56.9 
62.7 

2 

2 
1 

2 

2 
1 

56,0 
56,0 
53,4 
47,0 
53,9 

- 

.2 

.8 
.9 

54,4 
52,1 
46,9 
42.0 
48,8 

■ 

1 

2 

5 
6 

56.0 
55. 3H 
59. 7n 
59.8 
59.1 

.6 

1.3 
.2 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  f 
SALINAS  PAA  AP 
S  F  RICHMOND  SUNSET 

49,9 
44,4 
49,4 
50,4 
50,1 

.4 

45!' 
91.3 
92.3 
90,0 

3 

54,9 
51.6 
54.3 
55,5 
53 ,  OM 

2.5 

53)5" 
55.0 
56.4 
93.2 

1.1 

58.5 
59. 6M 
56.4 
58.6 
53.5 

.5 

62 
65 
59 
62 
56 

1 
3 
1 
6 
7 

2.0 

69.4 
61.6 
64.7 
59.2 

2.6 

63.7 
69.0 
62.0 
64.7 
59. 4M 

2,3 

tl'.t 
61.9 
64.6 
58.6 

1.0 

63 
60 
62 
63 
60. 

2 
8 

9M 

9 

8 

2 

55,3 
51,5 
55,5 
56, 8H 
94.8 

.6 

49. 4 
43,3 
50,0 
48.9 
50.1 

2 

3 

97 .  7H 
96. BM 
96. 6M 
98. 3n 

55. on 

1.2 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  CREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

48.6 

47!l 
49,6 
50,4 

- 

.3 
.2 

.1 
1.5 

49,7 
52,2 
47,4 
50,1 
51.6 

1.5 
1.2 

2.^ 

1,9 

53. ♦ 

51.3 
55.3 
52.6 

.4 

-  1.0 

.7 

-  1.7 

5^.8 
55. ♦ 
51.5 
97.2 
55.9 

.5 
.1 

.6 
.6 

56.2 
54.9 
53.3 
60.8 
55.9 

- 

2.1 
1.8 

.9 

2.7 

60.4 
58.2 
57.6 
66. ♦ 
62.2 

-  1.2 
•  .5 

,7 
,5 

63.0 
59.6 
59.9 
68.9 
65. 5M 

.5 
1.1 

.5 
.8 

63.7 

61.0 
69.1 
65,2 

,7 

1,0 
.3 

62.5 
60,3 
60.0 
67.9 
63.2 

-  1.6 

-  1.9 

.2 

-  2.1 

62. 
62. 
97. 
63. 
61. 

0 
2 
6 

2 

1 

-  2 

0 
6 

7 
2 

53,6 
56.6 
51.6 
53.2 
56.6 

1.5 
.6 

2.6 
1.9 

46.6 
51.1 
47.5 
♦  8,0 
51.5 

1 

2 
2 

1 
9 

3 
0 

56.4 
56.2 
53.6 
59.2 
57. 7n 

,5 
,5 

.4 

1.2 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR   SAN  LEANORO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

50,2 
49, 5M 
48,2 
46,9 
46.4 

- 

!9 
.6 

50. 6H 
49.6 
47.1 
47.7 

■ 

1 
1 

8 
3 
♦ 

5^.9 
56. OM 
52.7 
50.6 
5^.2 

.8 
1.8 
.3 

97!° 
99.1 
52.6 
55.1 

.  1 
,1 
.4 

60.3 
60.4 
59.9 
55.0 
60. 3H 

- 

.5 
1.2 
2.1 

6^ 
65 
61 
61 

4M 

7H 

3 

6 

1.2 
.2 
.3 

67!oM 

62.4 

63.4 

2.7 

-  l.I 

-  .3 

M 

67. 3M 
62.0 
63,6 

-  .6 

-  1.0 

66.5 
66.0 
62.3 
63,7 

1.0 

-  1.2 

-  1.1 

64. 
61. 
99. 
62. 

IM 
1 
6 
1 

2 

-  I 

2 
0 
2 

56.2 
51. 7H 
93.6 

- 

.5 
3.2 
,7 

50,6 

♦  6.2H 

♦  8.5 

♦  7.5 

- 

3 
1 

0 
3 
4 

58. 3H 
56.0 

.8 
.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WOOOSIDE  FIRE   STA  1 

48.2 

.2 

46.9 
48.9 

1 

6 

52.6 
5^.2 

,6 

53.7 
55.2 

.8 

55.5 
59.0 

1.4 

59 
65 

6 
7 

.1 

61. B 
68. BM 

1.1 

61.6 
69. 3M 

.6 

61,0 
67,0 

-  .7 

60. 
61. 

9 
6 

1 

2 

93.7 
92.7 

,7 

♦  8.1 

1 

5 

55.4 

.3 

DIVISION 

48.3 

.4 

49.4 

1 

2 

53.1 

.8 

55.0 

.3 

58,0 

.9 

63 

5 

,7 

66.1 

.5 

66.1 

.5 

65,4 

.1 

62. 

1 

1 

3 

93.9 

,♦ 

♦  8.5 

7 

57.5 

.1 

•       •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCM  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NW 
BAKERSPIELD  WSO  AP 

46. 8M 

46.1 

47.1 

45.7 

51.6 

1.1 

.6 
2.3 
4.1 

49.2 
47.9 
48.9 
46.6 
52.9 

1' 
1 

3 

2 
5 
9 

5^.9 
52.6 
52.9 
50.7 
99.6 

1.1 

.6 
1.9 
3.0 

57, 9H 

56.8 

9^.8 

93.8 
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DRAINAGE  06 
ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
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•EOLANOS 

•IVERSIDE  fire  STA.  •: 
MVEPSIDE  CIT  EXP  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  NSO 
SAN  DIEGO  WSO  AP 
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_ 

1 

3 

63.9 

1.3 

2.7 

67.0 

1.9 

92,8 

1.6 

♦  9,9 

• 

3 

61.7 

.6 

97.1 

♦  7,9 

39.3 

54.9 

5.9 

46 . 9 

.6 

♦  0,9 

1.9 

2.2 

64.3 

,7 

51,2 

1.4 

♦  2,6 

_ 

2 

61, an 

.0 

3.3 

97,3 

,9 

♦  9, OH 

_ 

1.3 

39, 9n 

1 

99, 9n 

.6 

4.2 

47,2 

,0 

♦  3,0 

4.0 

36.7 

3 

2 

4.9 

63,7 

.9 

92.  in 

l.C 

♦  ♦.6 

- 

2 

6 

60, 9n 

.0 

3.7 

1.9 

3 

0 

.  i 

64.8 

92!^ 

♦siz 

6li7 

H 

92. 9n 

H 

- 

2.5 

99. 6H 

l.l 

49,6 

_ 

2 

3 

66,1 

91.2 

43, 9n 

60, 7M 

J  ,j 

1 . 1 

1 

9 

2.8 

69!7 

.! 

93.3 

_ 

lil 

49,1 

1 

4 

63.0 

_ 

.3 

.6 

61,7 

• 

2.2 

n 

♦  9,6 

• 

6 

65,7 

92.1 

♦  ♦,6 

61, 6n 

43,9 

36.3 

29,9 

41,9 

9 

K9 

69!7 

1,7 

92,4 

lie 

♦  ♦i7 

1 

9 

6li7 

.1 

67,3 

94,0 

♦  9.^ 

- 

3.4 

66,4 

2,0 

92, 3n 

• 

1.3 

♦  4.4 

a 

1 

7 

62, 9M 

.3 

66,4 

92.7 

49.3 

61. 9M 

3 

1 

2!: 

64,6 

1,4 

92. 4H 

I 

.4 

♦  ♦.9 

I 

1 

3 

62. 2H 

.8 

2.9 

66, 1 

3,3 

92.6 

.0 

♦  9.9 

3 

61.9 

1.3 

3.0 

66,9 

2,6 

92.8 

.9 

♦  9.8 

- 

2 

- 

2.9 

64,4 

,0 

92!o" 

2.1 

♦  ♦.6F 

- 

1 

4 

- 

1 

6 

64 . 1 

1 . 1 

S2!6 

n 

37i9 

61,2 

90.3 

♦  2.9 

96. B 

66,7 

93.9 

♦  ♦.7 

61.8 

2.0 

61.3 

,4 

46,8 

2.7 

♦  l,3n 

3 

7 

97. 7n 

1.2 

4.0 

92.1 

,7 

42,1 

1.7 

36.3 

2 

2 

49. 7n 

.2 

3.4 

69.9 

2.4 

91,4 

1.5 

♦  ♦.2 

1 

4 

61.9 

1.2 

4.0 

66,7 

4.7 

93,0 

.7 

♦  9.2 

3 

61.4 

1.9 

97.2 

47,5 

39,1 

94.6 

3.3 

64.6 

l.C 

93,4 

1.3 

♦  3,9 

3 

2 

63.7 

.4 

69.9 

94,2 

♦  9,3 

63.9 

2.9 

61.6 

1.9 

47,6 

2.1 

♦  1,0 

1 

8 

96.6 

.3 

67.1 

93,4 

♦  6,0 

61.6 

66.6 

93.2 

♦  6.0 

61, IN 

2.1 

67. OM 

1.5 

93,4 

1.9 

♦  4.1 

2 

7 

63, 2H 

.2 

2.8 

69,6 

.3 

92,2 

2.1 

♦  2.3 

♦ 

0 

63,6 

.2 

4.3 

97,4 

1.1 

♦  4,8 

.1 

37.1 

1 

94, 2n 

.7 

3.9 

63,3 

1.9 

91.0 

.9 

♦  3.2 

I 

3 

60,0 

.6 

94.9    -  1.0 


97.8 
92.3 
99.4 
96.7 


99.0 

60. BH 
96. 9H 
98.9 
62.3 
96,9 

90.8 


61, 6n  1,2 

94, 9N 
63,2 
62,7 


60.9 

46.6 

61. 7M 
60.4 
99.1 
99,1 


99. 2M 


46,9  - 
47.0 
31. IN 

91. 7H  -  3,1 


92.7 

91.1  I 
91. BH 
96.9 
39.9 
♦  6.9 

9^.1 

♦7.9n 

92,3 


93, 2K  • 
99,21^  • 


63, 9n 
99, 4M 

60, 4n 
60, on 
♦7,3n  I 

63, ♦H  j 


61,9 
63, 2n 
63, 9n 
93, ♦» 
60, 2N 


2,0  69, an  ■ 
3.9  63, ]n  . 
.4  62.7 

66.6 

63. 4M 

97, ON 
93,  ON 
96,9 

,3  99, an 

,2  69, 9n  1,6 


49.2  -  1,4 
43. 4N 

99.0  -  .1 
94.8 

90.3  .  1.9 
99.9  .9 

40.1  •  9.1 
94,9  •  1,0 
92.9  1,2 
90,4 

91,9  •  1,1 


Sm  lUl4r«nc«  NotM  FeUowlag  Suitoo  lod«K 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  "^'"JSij 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

t 
- 

i 

e 

fc 

t 

1 
n 

1 

a 

t 

1 

a 

s 

2 

r 

S. 

a 

~ 

s. 

E 

Z 

i 

E 

g. 

: 

g. 

E 

i. 

E 

Q. 

g. 

E 

1^ 

c. 

a 

e 

S 

E 

a 

E 

a. 
Q 

E 

a. 
0 

g. 
Q 

g. 
Q 

E 

a. 

a 

a 

t2 

& 

E 

c 

E 

a 

SAN  FERNANDO 

53.2 

- 

1.0 

58.9 

3.5 

M 

• 

- 

- 

* 

73,9 

- 

- 

- 

SAN  CARRIEL   PIRE  OEPT 

53. 3M 

- 

.7 

56.9 

1.1 

58.3 

.8 

62.4 

1-5 

65.3 

.9 

71.4 

3.1 

75.7 

1*6 

• 

.9 

74, 7M 

66,9 

•  ,2 

61.2 

1.0 

53.7 

-  1 

6 

64. 5M 

.7 

SAN  JACIKTO 

50.0 

.7 

51.7 

.3 

55.4 

1.7 

59.8 

1.0 

65.7 

1.3 

75.3 

5.1 

79.1 

1,4 

77,6 

.1 

76.9 

3.3 

65,0 

,1 

56.7 

.6 

49.0 

-  I 

4 

63.5 

1.2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

52.4 

54.0 

55.3 

57,5M 

57. 2M 

60.6 

64 .0 

63,6 

63.4 

62,7 

59.9 

56.2 

58. 9M 

SANTA  ANfl  FIRE  STATION 

55.5 

2  4 

58 .  3M 

,9 

2.0 

64 ,4 

,7 

70 ,  OM 

3.1 

73. 2M 

1.5 

72, 2H 

,5 

72. 6M 

1.2 

67, 2^ 

,7 

62. 2H 

1.9 

5  5 .  OM 

64 .  3M 

SANTA  BARBARA 

SI.S 

- 

1.4 

54.8 

.2 

55.1 

-  ,6 

- 

60,2 

-  .4 

64,2 

1.1 

67.4 

.9 

67,2 

,3 

66.6 

.0 

63.8 

•  4 

60.0 

1.4 

54.4 

-  .1 

- 

SANTA   RAR6ARA   FAA  AP 

50.6 

- 

1.0 

52.3 

-  1.0 

54.3 

-  .4 

57,5 

.2 

56,5 

-  1.2 

63.7 

1.7 

67.6 

2.5 

67,7 

2,0 

65.4 

.4 

62.3 

,' 

56.6 

•  .2 

52.4 

4 

59.1 

.3 

SANTA  MARIA   HSO  AP 

49.7 

- 

.8 

50.5 

-  1.5 

52.8 

.0 

54.0 

.  .9 

54,8 

-  2.3 

60,2 

.6 

63.5 

1.4 

63,9 

1,6 

62.4 

.2 

59.8 

55.2 

•  .9 

49.9 

-  1 

9 

56.4 

-  .5 

SANTA  MQNlCA  PIER 

55. 5M 

.0 

57.5 

1.4 

55. OM 

-  1,7 

57,1 

-  1.4 

56,6 

-  1.9 

62.7 

.  .6 

65 .  B 

.5 

66,2 

1,3 

M 

M 

62.2 

1.9 

58.6 

1 

7 

santa  Paula 

55 .  IM 

61 ,4M 

66, 5M 

67. 6M 

63 .  U 

58 .  9M 

SUN  city 

48.7M 

51. OM 

55,2 

59. IM 

65.5 

75,1 

76. !M 

77,5 

76.5 

64.6 

56. OM 

48. 4M 

63. OH 

TORRANCE 

54.1 

■ 

.1 

57.4 

1.9 

56,6 

,2 

59,9 

,9 

63.2 

1.4 

66.7 

2.1 

71 .0 

2.6 

69, 1 

,2 

66.9 

.7 

65.0 

,0 

62.3 

2.4 

55.0 

5 

62.4 

.9 

TUJUNGA 

50.0 

54.4 

53,9 

60.2 

62.5 

71.5 

75.1 

72,9 

74.3 

62.2 

56.9 

51.8 

62.1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

- 

.5 

54.1 

-  .5 

56,  OH. 

-  ,1 

59.5 

.1 

63.3 

.4 

69.0 

2.7 

72.2 

1.5 

70 , 6 

1,0 

71.9 

1.7 

65,4 

■  2 

59.5 

.6 

53.4 

6 

62. 3M 

.4 

TH I TC HE LL  OA'' 

52.5^ 

53,7 

57.9 

65 . 3 

M 

65, 9M 

63. 7M 

62, IM 

56. 4r 

54 .  7F 

54.9 

- 

2.0 

58.7 

r.o 

56,7 

-  1,3 

59.7 

■  .2 

62.0 

.0 

66.0 

1.7 

69.2 

.6 

66,9 

- 

2,7 

67.9 

-  1.2 

63,7 

-  2,8 

63.2 

.5 

56.4 

-  2.2 

62.1 

-  ,7 

UPLAND  3  N 

49.7 

53.1 

54,5 

59.2 

62.0 

69,8 

74.6 

72,3 

74.0 

62.5 

57.2 

50.6 

61.6 

VISTA  2  NNE 

53.6 

55. 2H 

55,9 

58. 4n 

61,4 

66,3 

70. IM 

68,5 

66.9 

63,6 

60.2 

53.3 

61. 3M 

WARNER  SPRINGS 

46.8 

,4 

49,4 

1,4 

52.8 

.1 

58,6 

.5 

69, OM 

4.2 

69,9 

2,9 

71.3 

3.0 

58,8 

-  1,U 

52.1 

.7 

44.7 

-  1 

6 

VORB A  LINDA 

5315 

•  »2 

56.4 

_  ,4 

63,5 

.6 

1.9 

73,3 

,  1 

72,1 

1,5 

73.0 

1.1 

65,4 

.  1,1 

61.2 

,5 

53.9 

-  1 

6 

63.1 

DIVISION 

50.4 

- 

.7 

53.1 

.6 

54,4 

,5 

57,9 

.5 

61.6 

.3 

68,8 

3.3 

72,3 

,9 

70,9 

.9 

71.2 

1.5 

63,2 

-  ,7 

57.6 

.2 

50,8 

"  * 

7 

61.0 

,3 

*       •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

baker 

47,5 

54.7 

63,7 

67.6 

79.9 

91,0 

93,9 

91,7 

99.7 

74,7 

59.4 

51,6 

72.1 

barStom 

44. S 

- 

.9 

49,8 

-  .5 

57, 5M 

2.8 

59,0 

-  3.0 

70.6 

.9 

80,9 

3.4 

83,9 

-  1,0 

81, IH 

1.9 

79.4 

2.7 

65,0 

-  .7 

52.1 

-  1.5 

43,7 

•  2 

64. OH 

■  .2 

BEAUMONT   1  E 

47,3 

- 

.6 

51.8 

2.5 

53,3 

2.3 

57.7 

1.8 

n 

72.6 

4.7 

76,2 

-  ,2 

75,4 

- 

.7 

76.0 

3.9 

63,7 

-  ,1 

57.0 

1.7 

48,0 

-  1 

■ 

- 

B I  SHOP  MSO  AP 

29.7 

- 

7.4 

41.8 

,2 

49.0 

2.7 

52,7 

-  1.7 

64.6 

2.4 

73.9 

4.2 

76,4 

-  ,2 

73,7 

.4 

70.5 

3.0 

55,7 

-  1,5 

45.8 

.1 

36.9 

-  2 

0 

55.9 

.0 

blyThe 

" 

1.8 

92,0 

.  1 

90,9 

,3 

97.5 

2.2 

74.0 

,3 

60.0 

.9 

46 . 6 

-  4 

6 

BL'THc   FAA  AlRPURT 

52. S 

- 

.7 

57.6 

-  ,9 

65.4 

1.8 

72,0 

.4 

80.7 

1.2 

93,4 

6.0 

94,0 

-  .7 

92,5 

- 

.8 

39.5 

1.9 

76.0 

,3 

62.7 

.3 

51.6 

-  2 

7 

74.0 

.5 

80RRECO  DESERT  PARK 

54.0 

57.7 

64,0 

69,5 

76.9 

89,7 

90,7 

90,5 

37.9 

75.4 

64.1 

54.5 

72.9 

BRAHlEv  2  SH 

54.0 

.  1 

56.0 

-  2.2 

62,9 

.0 

66,6 

-  1.4 

75.7 

-  1.6 

86,9 

2.3 

39.2 

-  2.6 

86,3 

- 

3.1 

36.6 

.2 

74.4 

-  ,9 

61.9 

-  .9 

51.3 

-  3 

7 

71.3 

•  1.2 

43.2 

48.4 

56,4 

59.5 

72.5 

92,7 

65.6 

DACOETT  FAA  AIRPORT 

1  4 

54.4 

6. 

65.6 

77.0 

4  7 

67,3 

■ 

90.2 

2.9 

68,3 

2 . 8 

86.4 

7.2 

71.7 

3,6 

56.9 

3.4 

5o"o 

2 

0 

7o'l 

DEATH  VALLEY 

50,7 

- 

1.3 

59.0 

-  .1 

69.7 

2.8 

75.7 

-  .7 

98.4 

3.1 

99,5 

4.7 

101.4 

-  .2 

98,0 

- 

1.2 

95.4 

4.5 

78.5 

1.1 

62.2 

•I 

52.2 

" 

2 

77.5 

1.1 

BEEP  SPRINOS  COLLEGE 

2S,5 

37.3 

45.8 

49.9 

H 

68, 9M 

73.5 

70,5 

M 

53. 7M 

41.4 

32.0 

- 

EAGLE  MOUNTAIN 

53,0 

- 

,8 

58.6 

,4 

65.9 

3.3 

70.9 

•  .1 

90.7 

1.7 

93,2 

6.1 

93.1 

-  .3 

92.7 

.6 

89.3 

2.6 

76,8 

1,0 

64.4 

1.3 

54.4 

-  1 

0 

74.4 

1.2 

EL  CENTRG  2  SSW 

55,3 

1.7 

57. OM 

-  .6 

64. 2H 

1.8 

68.9 

-  .6 

77.3 

.4 

99,9 

4.5 

90. 3M 

-  1.3 

99.7 

1.2 

86.0 

2.4 

61.5 

•  .6 

50.6 

«  3 

8 

EL  MIRAGE  PIELO 

39.3 

50.9 

52,5 

62 .4 

74. 1 

72.5 

59*6 

40.6 

57'8 

FAIRMONT 

40,3 

- 

3.9 

46.7 

-  .1 

50.1 

1.1 

51,9 

•  3.1 

62.9 

1.5 

74,3 

5.0 

77.2 

-  1.7 

77.9 

- 

.1 

76.5 

5.2 

63,1 

-  ,4 

52.6 

.2 

44.0 

-  I 

8 

60.0 

.2 

GOLD  ROCK  RANCH 

55,6 

59.0 

65.4 

71,9 

78.8 

91,6 

92.4 

91.3 

89.2 

76,7 

65.9 

54.3 

74.4 

HAIHEE 

33.9 

- 

6.4 

44.3 

-  .1 

50.5 

1.7 

53.8 

-  3.1 

66.6 

1.7 

75,8 

2.6 

79.9 

-  .5 

77. 1 

- 

1.4 

75.4 

3.1 

60,1 

-  1,5 

46.6 

•  .3 

39.2 

-  2 

3 

56.8 

-  .5 

havfield  pumping  Plant 

49,9 

1.7 

55. !M 

,2 

61. 2M 

1.9 

68.0 

.4 

74.7 

.4 

86,9 

5.1 

69.! 

-  .2 

97. 4n 

l.< 

84.7 

2.1 

72,2 

,< 

60. IM 

•  .3 

50. 4M 

-  2 

5 

70. OM 

.4 

IMPERIAL 

.7 

2.3 

70.7 

1.2 

89,4 

91.2 

1.0 

53.7 

-  2 

1 

IMPERIAL  FAA  AP 

53,5 

55.7 

63.6 

68,6 

77.8 

99,9 

91.0 

90.0 

86.0 

74,4 

61.6 

51.1 

72.1 

INDEPENDENCE 

32. 5M 

44.8 

51.2 

55.2 

66. 8H 

78, IM 

30. 3M 

77.5 

75.5 

59,6 

47.9 

39.5 

59. 2M 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

53.7 

- 

.6 

58.2 

-  -,7 

66.1 

2.4 

71,6 

.1 

78.9 

.4 

91.3 

5.5 

91.5 

-  .3 

91.3 

.5 

38. 4M 

2.4 

76,3 

,6 

63.7 

53.5 

-  2 

0 

73. 7M 

.7 

INYOkERN 

41, 8M 

47. 9M 

55. 6M 

56, 4H 

71.6 

61. 4M 

64.5 

81.8 

65, 9n 

52.0 

42. 9H 

63. 6H 

IRON  NDUNTAIN 

3.1 

70.5 

1.5 

93.2 

5.4 

93.5 

1  1 

.0 

9''^ 

2  4 

75,9 

,6 

63.2 

51.7 

-  2 

6 

73.6 

.6 

LAKE  ARROMMEAO 

34,8 

- 

2.8 

38.5 

-  1.3 

42.0 

-  .4 

47,7 

.3 

55.7 

2.0 

66.6 

5.9 

66.3 

-  .9 

67.  OM 

- 

1.4 

67.1 

2.9 

52.5 

•  2.4 

43.4 

-  1.1 

36. 4M 

-  2 

6 

51. 7H 

-  .1 

LANCASTER  FSS/FAA 

- 

- 

• 

- 

67.2 

76.9 

80.7 

78.5 

77.2 

62.2 

49.7 

41.6 

- 

MECCA  FIRE  STATION 

53.8 

.1 

57,2 

-  l.O 

65.4 

2.4 

71.7 

1.0 

77.3 

-  .2 

89.2 

5.5 

89.5 

-  1.0 

68. 9M 

.9 

96. 6M 

1.9 

75.0 

.7 

61.3 

•  1.1 

- 

MITCHELL  CAVERNS 

42.2 

48, 4H 

52. 6M 

58. 5H 

70. 8M 

83,5 

82.21' 

81,5 

77. 6N 

66. Of 

55.0 

44.1 

63. 5M 

MOJAVE 

78, on 

52. 7M 

43. 6H 

62. IH 

MOUNTAIN  PASS 

31.3 

37,3 

46.1 

49.0 

62.4 

75,7 

76.6 

75,5 

73.5 

59.8 

44. 5H 

34.5 

55. 4n 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

29. 6M 

32. 2M 

35. IM 

40. 9M 

49.6 

60, 6M 

59.1 

58. 3M 

56. OM 

44. OM 

38. 2M 

28. 9H 

44. 4H 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

49.5 

- 

2.1 

56.5 

.0 

65.2 

3.6 

70.3 

-  .1 

81.6 

2.0 

94,1 

5.6 

94.1 

-  1.3 

93.0 

- 

,3 

99.0 

2.1 

74,9 

•  6 

61.4 

.7 

50.0 

-  2 

7 

73.3 

.7 

PALMDALE 

42.1 

- 

2.9 

47.0 

-  1.6 

53.4 

1.3 

55.7 

-  2.6 

66.5 

1.3 

76.6 

4.1 

79.6 

-  1.6 

30.1 

.3 

78.5 

4.2 

63,4 

-  .5 

51.8 

-  .7 

44.0 

-  1 

9 

61.6 

.0 

PAlMDALE   FAA  AIRPORT 

40.3 

53.5 

PALM  SPRINGS 

54.3 

91,1 

,3 

90.6 

1,; 

89,0 

4.8 

76,2 

1.9 

65 .0 

2.5 

55.5 

5 

73.8 

PARKER  RESERVOIR 

5U5 

- 

I'.l 

ll'.t 

-  ^6 

66. 1 

3.0 

7l!o 

-  '.6 

91.4 

I'.l 

93[9 

I'.i 

94,0 

-  1,2 

93.9 

,0 

90.5 

2.1 

77,5 

.7 

63,3 

.6 

52.4 

-  1 

9 

74.4 

.6 

RANDS8URC 

41,4 

3.0 

46.7 

.8 

53,9 

2.6 

57. 7M 

-  1.4 

69. 7M 

2.2 

60. OM 

I'.l 

81.7 

-  2,3 

80.4 

- 

1,6 

79.0 

3.2 

63, 4M 

-  1.8 

52,6 

-  .3 

43.6 

-  2 

1 

62. 7H 

.1 

THERMAL  FAA  AP 

53,7 

56.8 

64 . 7 

90 .4 

TRONA 

44.9 

.4 

49.3 

-  1.7 

58.1 

1.4 

63.0 

-  1.6 

74)7 

1.6 

6412 

3.1 

89.0 

.1 

96!  I 

,9 

84i2 

4.2 

68!  , 

.6 

54!8M 

.2 

TWENTYNINE  PALMS 

48,2 

.4 

53.5 

•  6 

61.2 

3.9 

64.6 

-  .4 

75.5 

2.2 

66.6 

5.4 

87.1 

-  .6 

86.1 

.7 

93.7 

3.3 

70,3 

1.1 

56, 7M 

•  .3 

48.3 

-  1 

3 

66. 6n 

1.1 

VALYERMO  FIRE   STA  79 

40, 5M 

44. 4H 

50. 7M 

52.7 

63.1 

72.5 

75.7 

74.  IM 

73.6 

59, 8M 

48, 8H 

41. OH 

56. IM 

VICTCRVIILE   PUMP  PLANT 

41.3 

1.0 

45.7 

-  1.0 

52.2 

1.6 

54.6 

-  2.7 

65.0 

.9 

75.3 

3.9 

79.0 

.0 

76.9 

1.1 

76.7 

4.8 

62,6 

.8 

50.7 

.3 

42.4 

-  1 

3 

60.2 

.4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

18.1 

19.1 

23.3 

25.1 

39.2 

46.6 

51.5m 

49.8 

47.5 

35,0 

26.0 

21.5 

33. 9M 

WHITE  MOUNTAIN  2 

11. S 

12.7 

16.2 

16.2 

29.7 

41.9 

44.9 

44.2 

42.4 

29,1 

21.9 

15.5 

27.2 

WIlOROSE  ranger  STA 

34.5 

41.7 

49.7 

55.2 

67.0 

76,6 

79.  1 

74.9 

73. 9M 

60,0 

46.1 

39.9 

58. 4H 

DIVISION 

43.7 

- 

2.4 

49.1 

-  ,8 

56.0 

1.9 

60,3 

-  1.1 

70.9 

1.8 

61.4 

4.5 

83.4 

-  1.1 

81.9 

1.1 

90.  1 

2.9 

66,0 

54.3 

-  .1 

44.8 

-  2 

4 

64.3 

.1 

• 

See 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTH  COAST 

DRAINAQE  01 
tLOERPOINT 

ANCWIN  PAC  UNION  COL  E  l.^d 

BIC  &AR  RANGER  STATION  10.72 

900NVI1.LE  MNTNC  STA  U.SO 
BRANSCOnS  3  NNH 


BRIDCEVILLE  «  NNH 
BURNT  RANCH  1  S 
BUTLER  VtLLEV  RANCH 
CAIISTQCA 
CALLAHAN 

CAZADERO  3  U 
CECUVILLE  9  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDAlE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAH 

COVELO 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUHHINCS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  USO  CI 

POREST  Glen 

FORT  BRAGG 
FORT  OICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
CARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
CRATON 

GREENVIEN 

CUERNEVIllE  2 

HAPPY  CAHP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALDSBURG  ND  2 

HILTS 

HOOPA 

lOLEHILO  HHV  HNTNC  STA 
KENTFIELD 

KLAHATH 
KORBEL 

LAVA  BEDS  NAT  HONUHENT 
HAD  RIVER  RANGER  STA 
HARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 
nUIR  WOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  R  S  2 
QAKVILLE   I  UNH 

OCCIDENTAL 

QRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  fIRE  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SHELTER  COVE  AVIATION 

SKAGGS  SPCS  LAS  LOHAS 

SONOMA 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELAKE  / 
UK  I  AH 

UKIAH  >  WSW 
UPPER  MATTOLE 
HARK  SPRINGS  DAH 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WiLLITS  1  NE 
MlLLOW  CREEK   1  NH 
YREKA 


SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 

BLUE  CANYON  HSO  AP  //R 

BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHCRN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICD  UNIVERSITY  FARM 


IJ.U 
B.BJ 
B.2S 


17. «J 
10.9(1 
4.07 

u.oj 

12. Si- 
lt.«ll 
21.99 
3.2(1 

17.09 
6.02. 

20.29 
7.60- 

It.Ol; 

12. 'J 

n.3a 

17. «S 

Ell. 47 
12.70 
19.71. 
10.69 
10.67 


10.09 
B.99 

i«.os 

1.19- 

12.7i 
6,31 
3.01 

la.o^ 
i.u- 


».31| 
6.061 

12,lll- 
9.(7. 
9.6i(. 

9.3q. 


2.3 
1.81 


».7l 
11.73 
11.00 


11.96 

11.15 
20.29 
E11.B9 
12.10 
10.99 

13.17 
7.3B 
7.»0 


1.9! 
.9! 


3.»7 
3,92 


».6»j  1.15 


3.U 
1.721 
7.00- 

6.2a 

13.62-  .OA 
U.OO  1,2C 

iM 

3.96- 
1A.A&- 

21,06 

19.61 

10.7a 

2.96 
9.03 
10.90 

14,31 
3.96-  2,74 
9.70  .12 


10,27 
7.38 
9.79 


4.57-  2.2( 


4.77-  1.11 


11,06 
14.19 
10.96 
1.19 


7.96 
16.69 
3.96- 


9.21-  1.91 

3.9a 

2.33- 

10.01 

13.9a 

4. 65-  2.9! 


1,15 
9,90 
1.271 


9.00- 
9.69 
9.37 
1,93- 


6.90 
9.53 
4,49- 

2,oa 

3,94- 

7,32 
e,36 
6,73 


.0! 
1.11 


7,39-  2.4£ 

2,41 
B,52 
4.45 


9,32- 

6,7B 
12,39 
4,54 
9,63 
2.6» 

B,22 
9.01 
2,  OB 


16, OT 

10,26 
10,12 
11,77  7,i: 


13.99 
13,29  I 
2.92 

11,79  6,>l 
12,92  < 
14,42 
20,51  12.21 
5.19 


15.99 
6.9a 
20.31 


11.17 
13,06 
19,69 
10,66 


12,47 
11.49 
9.60 
12,17 

13, od 
6.7a 

11,79 
17,55 
11,49 

19.02 


6.6CE 


2.17  1.21 
7.99  3.4! 
5,71  2.63 


7.0! 
4,41 
3,5< 
1.7i 


11.31  ( 
19.99 

B.32  < 

9.79 

6.67  2,91 

10,00 
10,4^  < 
12.09 

18.39  11, U 

t.oo 
19,4a 
7.se 

1.49 
9.96  9.51 


9.29 
.4l|  17.14  ■ 
E13.09 
32     B.9a  5.1] 


14. 2B 
E  9.99 
4.27 


.19.    9.77  5.09 


A.30 
1.71 
11,00  '. 

9,96 
IB, 66  10.11 

5,97!-  3.2lj  19.49  10, 6e 
.29 

.S«  l.K 
6,30-  4,7llE26,2d  17 
16,92 


6,16-  4.49E21.94  13,1CF  6.00  .37 
4.15-   1.05     7.47     3,62  1,57. 


3,59 
1,46 
3,30 
9,6a 


9.99 
3.37 
1.91 


3.20-  l.K 


1.99 

4.77- 
3.15 
3.93 
4.37 
4.96 


4.19  l,2i 


4,99  2,0( 


2.21 
1.43 

1.41 


3.90 
3.57 
2.02> 


4.20  .67 


3.96 
4.64- 
2,33 


1.14 
1.94 


2.19  1.32 


1.79 

.90- 
3.19. 
2,91 
7,06  1,99 


6.22 
2.39 
1,16- 


.3* 


2,91 
2,0( 
,4] 

l.Oi 
.61 


.1» 

:;s- 


.oq. 

.oj 
.09- 


.00- 
1.39 
.96- 


.26- 

.00- 

,00 
,64 
1,17 
.01- 
.00- 

.00 
.41- 

T 

.7«. 


.2t(-  1.01 
•  2« 


1.39  1.32 


.15- 
.11- 
1,01 
.95 


2.93  2,41 


.20- 
.96 
1.71 


.36 
1.03 
.95 


.07.. 
1.67 
1.05 


.30 
1.66 
1.04 


1.49  I 
1.02 
1.08;  ] 
1.9^ 
1.61  1.60 


1.79  1.74- 


1.11 
2.36 

.tii 

1.22 


5.86  5,76 

9,331  9,18 
,96 

,63|  .62 

3.90  3.46 


3,94 
1 ,04 

1,02 


3.B1 
.79 
1.01 


.49 

.09 
.12 


.06- 
.0»- 
.03 
.16- 


.04- 
.15- 

•'5 

.01^ 


.00 

.oor 


.6^ 
.00- 

.00- 


.00- 
.32- 
.00- 
.00- 


.00 
.00- 
.00 


.00- 
.00- 
.00- 
.00 


2.91 
1.99 
2.29 
1.29> 


1.B6 
3.81.  1 
.91 

1.40-  9 
1.76-  1 
2.32 
2.41.  .93 


1.67-  1 
2.00 
1.97.  9.99 
1,97- 


1,77-  ,75 

1,74 
,46-  1,44 

1.20 
1.70 
2.63- 


1.43 
1.96 
5,40 


3.43 
1.97- 
1.21 


2.36-  1 
2.95-  2.61 
1.52.  i 
.91- 


2.36- 
2.23 
1.42. 


.861. 


1.98.  4.03 


2.62 
1.3^ 
.45). 


1.57H  1.36 


.63. 
1.88- 
1.84 
4.36 


2.35.  1.40 


f  s 


7.07-  2.93 
5.77-  2 
4.20 
6.90 
10.58 

14.45 

9.71 
11.45 

9,74.  1 

2,31 

9,91 
9.00 
9.24 
6.63-  2 
3.01 


39.99- 
33.62 
44.83 
89.99 

69,51 
45,14 

93,63 
39.09 
20.70 

93.93 

61,31 

42,63- 

17,29 


9,46-  1,77 


7.47 
2.69-  1 
9.10 
12.97 
5.21-  4.97 


3.39t  42.60-  .30 

^0.20-10.96 


Tb.49-  6.16 
34.22-  3.54 
69.96 

39.75-  .19 
67.39 

22.12  .30 
45.61  9.06 
99.50 

95.52-  B.09 
36.17-  4.16 

26.39 
90.99 

92.64-  4.29 


11.20 
2.23 
:10.21 
1.35 


6.49- 

5.0e<  12.90 
4.32  10.41 


3.40-  1.39 


9.43-  3.92 


1.20-  2.54 


.30, 


.11^  6.32 
■  5l! 
.03^.  3.49 


.86 
2.39 

5.91 

5.69 


.40- 
3.45. 
3.27 


2,32.  2.69 


49.21 


.96 


1.31 


42.17 
23.29 
51.51 
78.46 

43.64-  4.97 


7.84. 
33.91- 
20.50- 
29.09 
28.08 


55.27 
62.41- 
49.73- 
20.32. 


45.61- 

74.16 
29.92- 
29.93 
27.53. 


1.19 
7.70 
3.35 
4.37 


5.99 
3.01 


1.96^  62.06 

24.09 
78.93 
38.00 


.35     78.04.  3.29 
E  43.27 

3.91 


7.01 
9.29 
1.95>. 


53.57 
45.86 

20.01 


6.9»-  1.59     40.221-  1.21 


1.87 
1.54. 
3.01-  3.19 
2.66 

4.84.  7.44 


6.06 


19.37 

8.39-  4.99 
35.30-  .90 
30.71 

69.29-  2.10 


64.53-  2.90 

2.46  13.24 
2.99.   1.06  14.69-  9.61 
6.03.  7.14  69.90-  3.24 
6.61             i  65.09 

6,99  65,36 

3,68  31.67 

2.03  12.39 

3.97.  3.UE  40.93  .96 

4.47  I  41.52 

1.00.  9.67  61.11.  6.19 

3.00.  2. 861  21.83.10.41 


Sm  ll*l«r«iic«  Not«a  FoUowliig  SUUm  iad«x 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CillFORNU 
197« 


CITRUS  HEICHTS 
CLADKSBURC 

CL»RK5  VJLLEV  MUOO  KCM 
CLEARLA<E  HIGHLANDS 
CDHASSET  1  NNE 

COLEHAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  2  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 

OAVIS  2  HSW  EXP  FARM 
OEER  CREEK  FQRE8AY 
OE  SABLA 

DDB8INS   1  S 

OOhNIEVILLE  ranger  STA 
OUNNICAN 

DUNSnuIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSOH  DAN 

FORESTHILL   RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HHY  HNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAN 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEK  VALLEY  RANCH 
HOBERGS  H  I  U 

IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KElSEY   1  N 
KElSEYVIllE 
KUARC   POWER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SPAULDING 

LEE5VILLE  KEEGAN  RANCH 

LOOKOUT  3  WSW 

HADELINE 

MANZAMTA  LAKE 
MARKLEY  COVE 
MARYSVULE 
HC  CLOUD 
HIDDLETOWN 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  //I 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
□NO 

DRLAND 
ORDVILLE 
OROVlLLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  P  H  5 
PLACERVILIE 

PLACERVILIE  IFG 
PLATINA 
PORTDLA 
QUINCY 

RED  BLUFF  WSO  AP 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  HT  P  G  AND  E 

SACRAMENTO  WSO  AP 
SACRAMENTO  WSO  CI 
SHASTA  OAH 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 
STONYFQRD  COOLEY  RANCH 
STQNYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  w 
VACAVILLE 
VINTON 

vollhers 

volta  power  house 
whiskeytown  res 
williams 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS 
BOCA 
BDDIE 


e.Jf 
T.oi- 

2.11i- 


2.»2 
5.97 
3.3((- 
14.39 
1A.3« 

B.9<^ 
E  9,69. 
3. SO 
19. At 


'4 

.2.7. 

-  .71 

.le 

1.5! 

4.86-  2.SC 
1.A2-  .25 
2,64 

2, 44-  Lit 
5.25 

7.7< 
lA.l! 
3.97 
A. 90 

.87 
.6! 

3.64-  ,6! 
6.45-  3.1! 

7:„ 

?-7? 

4.71 
.91 

ia.67  I 

13.111  ( 
12.56  1.3t 


l.Si 


5.01J. 
10, U 
10. 31^ 


4.89 
23.51 
A.Olj- 


t.9S 
5.25 
E  3.00- 
10.93  2.34 
4.27:. 

12. 2S 


23,04 

3.58- 
3.80- 
15.96 
11.57 
14.39 

S.OTj. 
E14.45 
.5Q. 


«,32- 
4.20- 
1.09- 
18.6^ 

..4^ 
17.83 
2.65 
2.81- 
3.6B.  1,07 


4.45- 
3.30- 

i.M- 


6.76 


2.2t 
2.3t 


8!E 


14.35 
18. oS 

4.27 
16.89  10.31 

4.1^ 

4.6ll 

5.8U 
15.30 
10.56 
15.50 

22.5a 
16.43 
15. 7j 
E15.4S 
3.9'J 


1.24-  1.31 


1.48-  1.9t 
6,13-  1.6 
4.26-  3.2 

3.2a-  4.04 
4,97-  ,64 
6,52-  1.91 
1.01 
1.56 


1.27-  2.5C 


.70E 
3.22 
1.64 


.60 
1.3a- 
6.82 


4.31 
3.16 
3.70 
6.34 
23.28 

6.83  2.3t^ 
3.60- 
3.1a- 
4.03     2.1t{E  .95 


10,41. 

4,75  i 
22.65 
20.48  12,47 


14,7 

3,14. 

9,44 

9,01 
11.49 

7.57 
21.00  11. ai 
4,84 
6,0'^ 


4,98  2,54 
13,02  7 
15,61  10 


8,27 

3,2^ 
7,27 
7,94 
11, 5J 
22,48 

5,10 
9,06 
4,711 
24,98 
10,01 


10,01 
4,55 
8,08 


10,02  5,4t 


3,43 
5,06 
17,4^ 

1,31|  3,27] 
1.29  3.7^ 
19.02 
11.74 
22.56 


1.09-  2.74 
7,05 

l,47i-  2,  ICE 

,9J-  2.2< 
7.01 

2.96-  3.8e 


7,72  4.87 


10,48 

11,35  . 
4.85  2,06 
2,54  1,20 

25,06  17,47 


9,91  5,42 


1,94 
1,61 
.82- 


4.3^ 
5.42 
1.07. 


5.33 
4.43 
6.31 


5,59 

3,21;^ 

1,62 


4.27. 


.7^. 

2.3lj 
2.3^. 


5.2^ 
l,74l- 


,67 

.07. 

2,2t 

.15 

.0^ 

.00 

.09 

,40 

.24. 

1,01 

,02 

2.13 

.04. 

1,4! 

.20 

,0S- 

2,43 

.17 

,70. 

1.5! 

.01: 

.7e 

•  Oli- 

.63 

.17 

.3i 

.07- 

,6! 

l.Ot 

.23- 

3,1! 

1.21|. 
1.1^. 
5,20 


5.54 
3.68 
1.73. 

.77. 
6.59 

2.54;. 

6.311 
,90 
,98. 

1,04. 

1,05- 


5,21!     2,72       ,98.  .58 


T  -  1 
.Oil.  1.6: 
.OH-  .51 
.OS 


.4V 
.00 


1.0'^ 


S-  1.00  .07 


,18.  1.37 


.32^  .39 


3.15 
1.06E 
1.51 


4.14 
1,12 
4,191 

2,32 
4.76 
3,82 
1,75 
.56 

.00 


3.67 
.63 
1.89 


6.41 
.75 
1.16 


1.68 
1.39 
1.12 


3.19 
1.38 
3.91 

1.32 
1.60 
1.55 
5.29 
2.50 


1.67 
1.14 
1.11 


2.55i  2.46 


1.23 
1 ,89 
.69 

3,53 
1,96 
,55 
1,90 
2,03 


,79 


1,22 
1,28 
1,81 


2.13  2.04 


T     .   1.23       .00-  .1 
.46:  T 

See  Relerence  Notes  Following  SletloD  Index 


.08. 
1,32 
,00 


.20- 
.07 
.33 


.20- 
.53 
.lOr 
.00 
.00 


.00 


.10^ 
.00- 

.00 

.00- 


.00- 

.00 

.00 


,00r 

.00'. 

,ool 

,00 


,00 
,00 
,00 
,00. 


,ooU 

,00^ 
,00, 
,00- 
,00 


,00 

T  . 
,00- 
,00h 
,001. 
,00- 

.00. 


1.25 
1.07 
1.14 
1.21 
3,02 

2.74 
3.11 
1,89 
1,25 
2,19 


2.16^ 
.741. 


2,25 
1,75 
1.12- 


2,15h  2 
1.52-  1.02 
2.92- 
I.I61 
.47: 

I.49I 
1,871 
1,78 
3,24j 
2,671 


1,42| 


,23|E  I.IO- 
1,25. 
2.16 


.82 


1.74p 
1 .87- 
1.19-  .26 

.94- 
3.16(.  1.45 


3.00 


.90 


1.47 
1.06'- 
3.U 


5.14 
1.53E 
4.26 
2.07 


3.25 
3.24 
4.30 
4.53 
7.13 

4.44 
4.2B.  4, 
2.96).  4, 
3,59 
2,28 

I 

5.10; 
3,97 
3,43 
3,99 
9,96.  1, 

3,29l 
6,22U  6. 
3.49 


20.16 

15.91. 

14,60 

22,56 

61,73 

28,15 

45,65- 

35.85. 

14.97- 

31.37 

18.16 

29.19 

15.61- 

66.76 

67.01 


1.00 


4.12 


3,20.  3,77 


3,48i.  6,09 
7,75i 
3,111 


44,07 

54,25-11,66 
16,20U  ,42 
63,B7| 
15,60[- 

17,78 
22,69 
49.80- 
41.57 
59.13 


10.11 
4,91 
4,41 
3,57 
2,16 

4.12 


83,11 
•  5.42^  54.37. 

49.63 
41.66 
13.03 

■  37.00 
30,40 
21.94 
34,28 


49,06. 

17,07. 

33,78 

25,20. 

44,52 


UlsU  2,6 

3,46k  5,5 
,34 


1.64k  1 
3.06U  4 
1.95^  3 

2,92}-  4 

3. Oik  2.08 

2.74U  4 
1.22 


3.90-  2.20 
5.70-  6.95 


7.33r 
6.28^ 

4.98- 
5,76. 
5.75- 


26.36k  1.54 
68.19L  1.36 
17.60 
19.11 

36,65 
24,26 

19,77-  1,20 
51,80-  ,97 
43,31-  3.52 

59.81  5,29 
43.63  6.14 
52.92-  2.60 
17.60 
34.97 


1.53-  2.14 


1.55 
.87 

2.46 


17,83. 

25,72 

25.60- 

46.11- 

59.11 

22.47. 
33.60 
18.69 
80.04 
34.42- 

37.72 


1.94 


1.31E 
2.47 
2.14 


2.46E  20.22 
■39^ 

20.62 


1.90 
2.02 
-  1.44 


2.42U  1.20 


3.39 
3.58 
2.14 
.96 
2.61 


7.30 

5.28|. 
7.02k 
3.07k 
1.01. 
10.10. 


2.97 

.59' 
1.42 


13.30 
21.86- 
67.92 


17. SO-  .75 
65,90 
44,62 
65,90 

23,77.  3.52 
53.67 

17.47-  4.22 


1.74. 

1.69 
.32 
.76- 


39.76kll.37 
41.52  .04 
17.Blk  7.75 
.  4.09 
60.15  11.16 

32.91|-  1.31 

70,11 

13,07 

14,35k  3.59 
16,66-  3.59 


18,17: 


.69 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


B*IDCCI>OI>T 
CEDIRVULE 

OONNEII  HEXOKItL  ST  PK 
ODVLE 

DDTLE  9  SSE 

EILERV  LIKE  / 
FIEHINC  FISH  >ND  CtHE 
FGRT  glOMElL 
GEM  LAKF 
HONQ  LAKE 

S'CEHEN  CHEEK 
SEC«ET  «»I.LEY 
SaUAM  VALLEY 
SUSANVULE  AIKPOKT 
TAHOE  CIT» 

TEKHD 

TRUCKEE  KANCEP  STATION 
MENOEL   10  SE 
HOODFORDS 


CENTAAL  COAST 

DRAINAGE 
AlAMO  I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LQHOND  A 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SM 
BURlINGANE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARMEL  VALLEY 

CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  }  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
FORT  ORO 


1.01, 

5.16- 
>.»J 

5.»<i 
.J« 
E12.39 

2.6: 


2.63- 


CERSER  RANCH 
OILROY 

GIIROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 
HERNANDEZ 


NU 


6.A1I 
T.sj 


».6^ 
A. 19 
>.<« 
2.Sq 
4.»<| 

•.03( 
2.39 
A. 28 
6.13 
>.61 


HOLLISTFR  1  su 

'.oi- 

J. 97 

1 

.7< 

1.17- 

.01 

KING  CITY 

9,08 

2.a< 

1,81 

2.49 

.9] 

.4ti- 

.9< 

LAFAYETTE  2  NNE 

3.3a 

1,6<( 

s.oa 

2.76 

LA  HONOA 

A.7J 

2.3(1 

7.39 

A. 53 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

1.90 

- 

l.AI 

,71i- 

1.93 

2.69 

.6! 

1.62 

.29 

LOCKNOOD  2  N 

6,6«i 

3.91 

,00- 

2,97 

4.08 

2 

.03 

.70. 

.91 

LOS  OATDS 

3.«3 

- 

2.17 

1.19- 

3.91 

6.42 

2 

.6! 

1.69- 

.71 

LOS  GATDS  A  SW 

s.oo 

2.2A 

16.11 

3.98 

NARTINE2   3  SSE 

2.93 

.97 

6.26 

1.79 

MARTINEZ  MATER  PLANT 

2.39 

1.0^ 

9.02 

1.80 

MONTEREY 

3. 73 

4,48 

3.40 

MONTEREY  FAA  AP 

3, OS 

3.92 

2,34 

MORGAN  HUL  2  E 

A. 2a 

9.87 

1,70 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

9.66 

6.30 

2,29 

MORRO  BAY  3  N 

6.9« 

7.671 

.42 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

3,98 

•'3 

6.24 

2.61 

MOUNT  HAMILTON 

1.69 

2.61 

E  1.07(- 

2.91 

3.4^. 

09 

4.9k 

2.91 

NACIMIENTO  0AM 

a,ot 

.07 

A.0« 

.71 

NEWARK 

2,»l 

.se 

.68- 

l.Al 

2.23 

2( 

1.66 

,31 

OAKLAND  HSO  AP 

R 

3.3a 

- 

.6! 

1.90- 

.93 

4.19 

1 

87 

3.21 

1.63 

OAKLAND  MUSEUM 

3,39 

1.76 

9.15 

3.33 

PAICINES  OHRHALL  RANCH 

3,69 

.63 

.64- 

i.9e 

4.25 

2 

0< 

1.97 

.93 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

3,30 

.02 

.68- 

1.6< 

3.15 

1 

It 

1.31 

.03 

PALOMA 

A, 99 

.0« 

.61- 

3.6a 

9.10 

1 

6e 

2.45 

,34 

parkfielo 

6,21 

3.23 

.10- 

2.6< 

3.29 

at 

.00- 

1,91 

PASO  ROBLES 

6,39 

3.37 

.05- 

2.93 

4.96 

2 

91 

.91- 

,93 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

A,6« 

ilZ 

3.47 

.63 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

9, OS 

2.03 

.34- 

2.91 

4,24 

1 

.61 

1.90 

,33 

PISMO  BEACH 

6,77 

.00 

6,05 

1.60 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

9,6Z 

9.3( 

.71- 

3.0« 

6,48 

3 

.3! 

2.64 

1,0* 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

2,9Ai 

1.09 

3,83 

1.79 

PRIEST  VALLEY 

7,6k 

3.6C 

.30- 

3,3< 

6,90 

3 

31 

1.27. 

,7! 

REOUOOO  CITY 

3,A6 

l.ot 

1.05- 

2.01 

4,6* 

2 

21 

2.11 

,96 

RICHMOND 

3,79 

2.01 

4,67 

2,62 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

A, 02 

2.11 

2.53- 

1.61 

9,27 

9 

73 

3.66 

1,49 

SALINAS  3  E 

2.96 

.61 

3.90 

3,38 

SALINAS  FAA  AP 

2.92 

.13 

.95- 

1.39 

3.81 

1 

87 

2,92 

l.Sl 

SALINAS  DAM 

7.70 

.16 

7.1* 

1.21 

SAN  ARDO 

9.60 

.00 

1,39 

,67 

SAN  CLEMENTE  OAH 

A. as 

.2* 

.60- 

3.99 

6,3* 

3 

13 

2,03 

.01 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

3.96 

1.64 

9,35 

2.30 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

R 

3.21 

1.16 

1.70- 

1.34 

A,2i: 

1 

67 

2.32 

.73 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

R 

3.A0- 

1.11 

1.5>- 

1.44 

A, 49 

1 

72 

2.34 

.71 

SAN  GREGORIO  2  SE 

A.29 

2.46 

7.22 

3.4» 

SAN  JOSE 

2.91 

.30 

.62- 

1.39 

3.30 

1 

34 

1.73 

.91 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

a. IT 

3.97 

.32- 

3.70 

a. 97 

9 

72 

2.81 

.99 

SAN  MATEO 

9.A«. 

.76 

1.37- 

1,48 

3.72 

1 

29 

2,49 

.91 

SANTA  Clara  university 

2.2t 

.69 

.9^ 

1.71 

3.20 

1 

le 

1.41 

.13 

SANTA  CRUZ 

9.99» 

.7A 

3,26 

7.39 

3 

19 

4.86 

2.34 

SANTA  MARGARITA  2  SM 

10. 6« 

A. 27 

,62- 

4,97 

9.2tt 

4 

42 

2.49b 

.63 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

10. ai 

,48' 

9.45 

2.18 

SOlEDAD 

A. 36 

,09 

2.32 

1.03 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

3.24 

.46 

,66- 

1,69 

3,66i 

1 

95 

2.13 

.61 

UPR  SAN  lEANORO  FILTER 

A. 01 

2,21 

6,60 

4.66 

HALNUT  CREEK  2  ESE 

2.36 

2.21 

1,09- 

2.1) 

9,69 

9 

31 

1.72 

.09 

MALNUT  CREEK  A  E 

2, AO 

1.02: 

9,06| 

1.88 

WATSOMVlLLE  MATERXORKS 

A. 66 

.21 

1,31- 

2.31 

7,76 

4 

8A 

4.29 

2.39 

HOOOSIOE  FIRE  STA  1 

3,69 

1.69 

7,90 

3.08 

2.34i 
4)6^ 

i.oq- 

2.oi- 


1.49 
1.99 
10.97 
2.96 
4.99 

9.02 
2.09 
2.76 
3.98 
2.74 

7.8] 
1.22 
E13.06 
3.93 
7.26 


4.73  2.9< 


2.18 
1.10 
1.37 
1.99 


1.20 
1.12- 
2.02 
1.08 


2.16- 
.24- 


7.6« 
4.7^ 
9.09 
7,39 
9,4^ 


7, 2d 
9.97 


.69 

1.92 
.13 

4.91 
•><(- 

2,24> 

,9^ 


1,72 
2,32 
4,15 
4,16 
9.62 

6.07 

1:13 


2.97 
1.73 

2.71 
4.11 

3.7<^ 

2.22 


.12-  1.0< 
.24.  .71 
.17 


.17 
.07. 

.12-  1.3: 


.00- 

.07- 


.00. 


ioi- 

.00 

•oq> 


,00- 
,09 
1  - 

.ooj. 
.o<v 

.OOJ. 

■A 


.ooj 

.00k 


•'3 


.1^ 

.03 
.18 


.10- 


^  

tun 

0C10M* 

NOVEMHI 

OSCtMHt 

AHWUAA 

9 

Id 
g 

§ 

1 

I 

] 

1 

s 

1 

i 

5 
1 

5 

1 

ft  ' 

i  1 

2 

a 

i 

i 

t 

* 

ft 

L 

< 

° 

1.36 

,83 

•  00 

1  ■  18 

.90 

1.07 

,  97 

.39 

•  10 

*3] 

.7( 

•  95- 

1*1* 

-  3.76 

3  '9* 

.46 

'0^ 

I  '32* 

2^91 

!4T 

T 

!oo 

!9» 

.81 

Y.i9 

1.32 

.33 

.00 

1.39 

1.15 

2.45 

16,66 

.96 

.24 

•  70 

■  B8> 

2  .03 

1.94. 

2  .43 

20.42 

-  1.97 

.06 

.  00 

.7* 

.43 

1.14 

6,92 

1.02 

1  !a6 

1.15 

.09 

•  3C 

•  00- 

.49- 

.7J 

.98. 

1.38 

2.33- 

•  10 

11,74 

-  3.93 

.90- 

•  80» 

1 .84 

3^21- 

•  28 

i  17,19 

.  3.18 

.28 

.00 

!93 

•  94 

1.20 

!  10.17 

2.83 

.32 

.00 

.92 

2.U 

3.22 

27.06 

.83 

.00 

■  69 

9171 

1.19 

T 

2.21 

:  3.91 

9.60 

!  92i92 

.76 

.97 

.34 

.15 

.oc 

.00^ 

•  32 

I'l'" 

■  26 

1.10- 

.60 

1.24- 

1.40 

11.77 

-  2.72 

.66 

.30 

•  4( 

■  83 

2.07- 

2.03 

2.69- 

3.74 

24.69 

.  8.46 

.Al 

.03 

.00 

.82 

.31 

E  1.39 

1  6.82 

.72 

2.10 

1.73 

.99 

.29 

.00* 

1.03- 

•  ei 

1.89- 

2.06 

2.74- 

3.40 

24.02 

-  8.60 

.75 

,00 

.00 

.88 

•  39 

:  1.33 

6.27 

.37 

F  1.2T 

.71 

,96 

.11 

.00- 

■  97 

1.73 

.45 

1.49- 

1.43 

2.10- 

1.86 

r  17,03 

-  3.66 

.75 

1.84 

1 . 46 

.48 

.  IJ 

•  *3 

1 .  It^ 

.26 

1.29- 

1.26 

2. 15- 

1*51 

17.92 

-  2.94 

E     .  A9 

E  .00 

.00 

.83 

.97 

2.10 

!  17,11 

,06 

.00 

.  00 

1.97 

.92 

3.85 

20,36 

.00 

2*78 

2  .30 

7.26 

41,49 

.  10 

U90 

1.49 

.00- 

.07 

•  20 

1.29- 

.04 

1.04- 

1.87 

2.74- 

1 .83 

24,33 

1,19 

*66 

,6. 

.61 

.00- 

.02 

.OOW 

.31 

2^01 

.12 

2.40- 

2.60 

9.92 

2.18 

47,96 

6,49 

.00 

1 .33 

29.66 

'I* 

.00 

.00, 

1.12 

.54 

2.24 

18.00 

.00 

:  2.23 

:  21.34 

ill 

.00 

ioo 

2)70 

Ul5 

2^20 

19.49 

.14 

.00 

•  06 

1.&3 

.60 

2^76 

16.99 

6« 

.00 

ft  ft' 
•  00 

1  .7} 

■  80 

2^57 

21.74 

.00 

.  72 

.71 

1.42 

13.18 

.16 

'>6 

,00- 

03 

'oo-. 

1*9] 

1  •  75 

17,14 

.  1 .62 

,00 

!oo 

2i4l 

1.16 

4.49 

30,29 

.40 

.02 

T 

1.4» 

.47 

1.79 

18,92 

.01 

.00 

1  •  66 

.65 

E  2  ^94 

t  15,74 

.00 

■  98 

2.89 

19,34 

3 1' 

.00 

'00 

181 

■  68 

4  •  58 

20.61 

•  22 

i!oi 

.96 

.13 

.02 

T  - 

.28 

l!36- 

•  08 

.64- 

2.28 

3.64. 

1.02 

24,74 

,14 

.08 

•  1^ 

.10 

.00^ 

.02 

.00- 

.17 

U9l; 

U33 

.62- 

1.30 

3.93 

.66 

18.16 

2.09 

.06 

•  Jsl 

.00 

*  ft^ 

"  1 

* 

" 

.02 

,00 

.00 

•  01 

■  09 

•  99 

•  36- 

■  7S 

3^09 

1  •  IS 

12.42 

2.03 

.OtI 

*00 

*97 

1.42 

2  •  94 

21,44 

1  .Ui 

T 

!oo 

2.33 

2^05 

4.25 

29,03 

.12 

.00- 

.02 

.00- 

.03 

.00- 

■  12 

■"t 

.14 

.66- 

1.31 

:  1.9V. 

,76 

■  9,66 

-  4.64 

.0} 

00' 
'  nrT 

01 
•  J 

.ooi- 

02 

• 

00 

1  *nl 

•  13 

• 

1.11 

3.25 

•  *J 

19,63 

1,70 

.11 

.01 

,00- 

*  9ft 

■  20 

•  28 

2 .  IT 

1 . 70 

19,10 

■  8,64 

1  68 

,00 

3  06 

3*46 

9*05 

46,06 

!36j 

!oo 

l!l7 

.96 

2.44 

:  16,66 

.28 

.00 

.89 

.64 

2.06 

14,17 

■  Z5 

,02 

.01 

•  96 

2  •48 

17,78 

•  28' 

,00 

•  46. 

1  ^25 

12,18 

.4^ 

.00 

*oo 

1 .69 

•  IZ 

3^18 

17,91 

.05 

.03 

■  06 

1.19 

■  36 

3^46 

19,71 

,0T 

.00 

•  00 

1.33 

•  00 

3.96 

20,42 

.00 

1 124 

2*55 

18.77 

.22 

■  3b 

.39 

.00- 

.03 

•  00- 

.06 

3.21 

2.10 

1 .36- 

1.89 

1.82- 

3.01 

•  17.83 

.  6.87 

.00 

.00 

T 

.95 

.33 

2.96 

16,72 

■  S2 

•  15 

.13 

.00- 

•  04 

.00- 

•  14 

.89 

•  23 

■  61- 

1 .29 

1 .38- 

1  ^39 

io,a4>,  4.11 

*06 

.80 

.7( 

T 

.03 

.00* 

.18 

■  7W 

.34 

.64- 

1.73 

1.93- 

1.64 

16,a7|-  1.82 

1*19 

.00 

•  00 

1.16 

.78 

2.52 

19,43 

.00 

.*5 

.43 

.00- 

•  04 

•  00- 

*  17 

1 .79 

1.17 

•  43- 

1.42 

2.66- 

.44 

19,84 

.36 

■  14 

■  Ofr 

.04 

:SS 

•  oi 

.00- 

.13 

1 . 09 

.46 

.37- 

1.98 

1.71- 

1.91 

11,991,  3.42 

*06 

.!> 

.11 

•  03 

•  00- 

■  11 

2.10 

1.41 

1.29- 

1.23 

6.30 

2.16 

22,91.  ,03 

.02 

.00- 

.03 

,00 

.OG 

.00- 

•  Ifl 

1.29 

.88 

.31- 

1.47 

2.68- 

.13 

13,64 

-  1.99 

.02 

,0»- 

.22 

2. 33- 

.31 

19.31 

1.14 

,00 

.00 

■  fO 

.271 

i^9a 

12.01 

■  06 

•oi. 

.01 

.00- 

.02 

.00- 

•  U 

2^1« 

1.61 

.70r 

1.07 

4.54 

1,71 

19,00 

3.19 

,00 

,00 

.00 

U76 

.50, 

:  >^69 

E  20,37 

•  10 

,oo>. 

.02 

.00^ 

•  04 

.00- 

.09 

1.08, 

■  27 

•"r 

1.36 

5^33 

1,60 

27,09 

6.73 

.32| 

.oo{ 

.oJ 

Bll 
•  SI' 

J 

■  92' 

1 

1  •57! 

12.83 

.04 

T  ^ 

(09 

.001- 

•  01 

.0(^ 

.  16 

2  •  16 

1 .96 

.65- 

1.71 

3*13». 

,49 

21.69 

1.74 

■  04 

.22 

.20 

.OOL 

■  02 

.00- 

■  17 

1 . 20 

.28 

.69- 

1 .65 

2.99. 

1,49 

16.09 

•  3.61 

l.All 

.00, 

1.11 

.67 

2.06 

18.34 

.17 

l.Olj 

.99 

'.'A 

.09 

.OOr 

.20 

1.2lh 

.46 

.97. 

2.61 

2.47 

3,11 

29.37 

.  i.ie 

,39 

.09 

.00 

1.93 

■  29 

1.63' 

19.19 

.27 

,34 

.32 

T 

•  04 

,00r 

>fl 

1.29 

.76 

•  261. 

1.32 

1.10 

14.42 

.61 

T 

.00 

.00, 

,98 

.92 

4.74 

22.49 

,00 

.00 

.00 

1,09 

.26 

2.80 

lA.Ol 

■  02 

,07i 

.06 

.00- 

.03 

.00^ 

.18 

1,79 

1.07 

■  81- 

1.98 

3.97V 

,99 

19.92-  1.83 

.00 

•  35' 

2.29] 

17.39 

.01 

•  23 

.22 

T  H 

■  03 

T  - 

.  16 

.93. 

•  09 

■  90w 

1.79 

2.36. 

1 ,62 

19.60.  3.93 

.07 

.62 

.61 

.00- 

.09 

.00- 

■  17 

.89. 

.21 

.40- 

2.20 

1.93. 

2,69 

19.26.  J. AO 

1,15 

.18 

.02 

1.91 

1 .30 

3.77 

26.29 

■  00 

,18 

.17 

.00- 

■  08 

.00- 

.13 

1.11 

.47 

.39- 

1.27 

2.02. 

.48 

12. lA.  1.91 

,02» 

.00- 

01 

00 

1  96 

1 .81 

4  93 

96 

27.93 

6.01 

'.2i 

,35 

!3l 

.00- 

!o3 

.00- 

.16 

.99. 

.09 

.29- 

2.22 

2.10. 

1)79 

19.14.  4.37 

•  09 

,11 

.10 

.00- 

■  0* 

.00- 

.1) 

.34. 

•  30 

.43- 

1.30 

1.94. 

.77 

10.36.  3.79 

.11 

2,S9| 

2,67 

,00- 

.07 

.00» 

.24 

1.94 

.67 

1.07- 

2.74 

3.91. 

2.37 

30, )4.  1.09 

•  OS 

.02I. 

,03 

,00* 

.01 

.00^ 

•  22 

2.00 

•  94 

1.08k 

2^87 

4.72b 

1.30 

30,82-  1,08 

,01 

,00 

.00 

2.17 

1.18 

9.29 

11,96 

.32 

,00 

.00< 

1.08 

.36 

2.43 

12,02 

.471 

,49 

,00- 

.02 

.00- 

.20 

1.46 

.99 

.34- 

1.21 

.93. 

1,62 

13.33 

.70 

1.16 

,00 

.00 

.90 

E  1.10 

2.37 

i  21.33 

.171 

,00 

.00 

.71 

.98 

2.06 

11,90 

.34 

1,27 

1.29 

,00 

.04 

.00. 

.26 

1.70 

•  80 

.89- 

1.7a 

2,76. 

1,98 

29,11 

1.61 

,97 

.00 

.00, 

1.91 

1.33 

:  2.89 

I  21.09 

1 

Sm  B«l«r«ac*  NoIm  Following  SUUon  lada 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


T.iS,-  2.61 


DIVISION 

J 

.01 

SAN  JuAQUIN 

i 

ANCIOLA 

2.81 

1.5' 

ANTIOCH  PIBREBOARD  HL 

1.25- 

1.67 

ANTIOCH  PUMPING  PL  9 

1.11 

ASM  MOUNTAIN 

6. 3  li 

I  .B( 

AUBEftRY  1  NW 

6. 2fl 

2.  n 

SAKERSFIELD  WSQ  AP  ( 

l.lJ 

.2( 

BALCH  POWER  HOUSE 

7.83 

BLACKhELLS  CORNER  2hNw 

BUTTO^HI llOw 

1  .70 

.  7( 

CALAVERAS  BIG  TREES 

8.  eij- 

1 .79 

CAMP  PARDEE 

3.*Tj. 

.36 

CASTLE  ROCK  RAD  LAS 

1.5^ 

catheys  vy  bull  Run  rh 

3,26 

CHERRY  VALLEY  DAM 

I'M 

COAL INCA 

2. 5S 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

DELANO 

2.U 

.9( 

del  Puerto  rdao  camp 

2.63 

DENA I R   3  NNE 

1.8^. 

DUDLEYS 

S .  01- 

2.0* 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

*.35- 

1.2! 

ELLIOTT 

2.6q- 

.7( 

EXCMEOUER  RESERVOIR 

fiddletomn  lynch  ranch 

7.721 

FIVE  POINTS  5  5SW 

3.06 

FRESNO  WSO  AP  F 

2.82 

.9i 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3.78 

1.4! 

GLENNV I L  L  E 

GRANT  GROVE 

2.7 

grovelano  R&NCER  STA 

5.29- 

1.71 

HANFORD 

2.9-^ 

1.5' 

HETCH  HETCHV 

*.7l- 

1.11 

HUNTERS  DAM 

* 

•  • 

* 

1 

JOHNSONOALE 

6.5^ 

KERLINGER 

i.oa 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

& '  n3* 

* 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

kettleman  city 

•  1 

KETTLEMAN  STATION 

3.2( 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

1.89 

le  grand 

I'M- 

LEHMAN  RANCH 

s.za 

LEMON  COVE 

3.lJ 

.7i 

LINDSAY 

3.86 

i.e« 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM 

lodcepole 

11  *50 

z.*2;- 

LOS  8AN0S 

1.6^ 

.OS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

1.591 

LOS  BANOS  DET  RfSv 

1.51J 

MANTEC A 

' 

MARICOPA 

2.01 

1.0( 

MARIPOSA 

3.6«- 

1.6< 

MATHER 

E  3.54 

HEAOOV<  LAKE 

t.33 

henoota  dam 

'•'1 

.47 

MERCED  FIRE  STATION  2 

1.95- 

.21 

MODESTO 

1.72- 

.43 

NEWMAN 

1.60- 

.4S 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6.97 

1.0( 

ORANGE  COVE 

3.69 

1.3! 

PACHECO  PASS 

1.54 

PANOCHE 

l.«2 

PATTlWAY 

l.tll 

1.3C 

PINE  FLAT  DAM 

5.2« 

PORTERVILLE 

3.30 

1.35 

POSEY  3  E 

6.40 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

5.79- 

2.7. 

SAN  ANDREAS  2  S 

3.71 

SAN  LUIS  DAM 

1.75 

SANTA  RITA  PEAK 
SDNQRA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINCVILLE   7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  MSO  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TICER  CREEK  PH 
TRACY  CARRONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLQCK 
VISALIA 

HALLACE    I  NNE 
WASCO 
HESTHAVEN 
WEST  POINT 
WOFFORD  HEIGHTS 


3.87-   l.B!     1.71;-  3.17 


2.52^ 

5.71 

2.55: 

2.18 

5.86 


2.7e>  1,02 
2.O9I  .97 
3.06  1 


3,08-  4.4f 
1.14-  2. It 


1.15- 
.7^- 


2.95-  5.2! 


14.86  e.6S 
5. 32  2.5( 


2,00 


1.53 

2.08  1 
17.64  ! 

4.5^  1.42 
1.9a 
5.10 
10.99 
2.0li 

1.67 

2.09  1 
2,87 


6.7d 
3.93 


.42-  1.27 


3.99  .11 
2.48  .71 


.70- 
3.51 
.06 
.25- 


.47 
1.4^. 

1.36-  4,4^E  7.60  2.1 


11.40  «.«< 


1.7i 
7.79 
12. 3j 
4,04 
E  5,09 


4,72 

2,01<- 


1,90| 
1.9^ 
1,64( 
2,32 
1,73 

1,29 
6,61 
7,07 
6,60 


.50-  1.4!  2.3V 

.59-   1.23  2.40 

!-  1.73  2.48 

3.9C  8.58 

.64-   1.4"^  2.76 

3.33 
2.55 
1.96 
4.73 
.25-   1.491  2.44 


4.36 

7.22 
12,96 
5,93 
9,96 
2,6« 


11,67 
1,81 
l,82j 
2,23] 


.901- 

,ul- 

,09- 


2,04  : 
1,07 
1,21 


2,4B|  1,09 

2,601- 
l,89l 
1.47 


.74 
1.0! 


,39- 

1,22 
1,06- 
5,17 


,11 

1,69 
3,54 
4.44- 
5.64 


3.25 

2,6^ 
1,11: 
1,35- 
1.65 
.33 


1.4Ti. 
.96. 
.35 


1.60 

.77- 
4.14 
l.U- 


.6! 

.37 
1.3C 


1.4C 
1.01 


1.23 

i.loL 

•"F 

2.131- 
,63[. 


.la-  i,o< 

.oil-  .5( 


.n 


.00- 

.06- 
.07 
.00- 


.od- 

T 

.36 


1.95j  1.93 
.50  .47 


3.45 
1.62 


.00- 

1.25 


1.12 

.oo|- 

T 


.00^ 


.00- 

.00- 

.ooi 


.oot. 

.00- 
.00 
.00 


.OOh 

.oo| 
.00 

.OOk 

.ook 

.00- 
.00 
.00 
.00 


.00 
.00- 
.00- 

.00- 
.00- 
.OOh 


1.95-  .46 
1.24!  .29 


4.77 
1.66 


1.49 
.94 
1.50 


1.49 
2.70 
.67 


.65 
3.09 
3.62 
1.05 
1.72 

2, 141 
.57. 
2.29 
1.92 


.59 
1.59 
2.31 
1.48 


1.06 
1,23 
.76 


1.27 
.92 


.38 
1.92 


.74 
1.70 


1,34 
1,92 


•  62 

.63i 

•  12 

•  •01 

.45 

,09 

4^67 

4.31 

.18 

1.37 

.46 

,07 

1.76 

1.55 

,06 

.57 

.29 

2.66 

,14 

1.97 

1.61 

2.79.  2.94 
•  70|.  1.74 


.25 
1.35 
1.79 


7.48-  1.32 
2.71p  1.19 


1.90 
.94 

1.92 
2.09 
3.22r 


.09 
3.75 


1.97.  2.13 
1.231-  1.01 


.26 

.34- 
1.17L 

.55 
1.66-  3 
1.85-  3.01 


.18- 
l.U 
1.10- 

.42- 


.47 
1.20 
,65- 


1.95-  2.36 
.57r  5, 


2.90-  3,25 


1.13'-  1.30 

,20p  ,50 

,26.  ,50 

2.70 

.Olj-  1.15 


1.19; 


. ft  .ug 
5.44t  4.73 

I.77I.  1.73 


1.97 
19.52*.  1.79 


7.04 
29,56 
6,39 
6.07 
52.38 


1.05 
3.00 


20.06 

9.17 
21.31 
38.01 

8.13 

6.72 

7.94 
11.99 
11.21'  1.10 


26.97.  3.25 


.93 


4.121-  2.61E 

1.40,  ,12 
3,76L  2 
3,96 
4.31  1.69 
2.53 


2.i2! 
1.10 


1.58^ 
1.42; 
5.47| 
2.70- 


1.76 
2.19, 
1.54- 
2.05 


4.49 
3.36 
1.23 


16.15 
15.93 
39.92 
6.60 


9.31r 
13.531. 
17.57 

39.42h  4.92 
31.37j.  6.11 

7.15.  ,69 
29,59l-  5,76 
40,50 
14.33.  .95 
24.42 

21.48 

6.43 

9.41 
13.29 

7.12 

7.65 
16.97 
16,45 


12,56U 
11,41 
6,19i 
41,941 
15,56- 

8,30U 
8,07! 
7,31 


28,36 
23,01 
26,54 


5,09 
2.78 
2.33 
3.71 


2.15 

2.35 

1.06 
.94 
1.92 


6.81 

10.60 
11.30 
9.13 
29.94 
13.18 

9.89 
8.21 
9.71 
19.69 
11.47 


.73 

1.62 
.57 
■  1.54 
.  3,52 
,78 


1,47 
2,93 


11.09 

11.20- 

19.00j 


4.62 

42.09 

4.94 

9.17 

8.39 

.43 

10.00 

1.57 

.06 

13.29 

3.76 

1.38 

E  15.11 

4.79 

.36 

7.941 

1.66 

.06 

6.53. 

.11 

-  31.82i 

.37 

12.15 

1.45 

See  RelercDce  Noleo  Following 


Statka  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


VOSEHITE  PARK  HEADOTRS 
DIVISION 


SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 
ACTGN-ESDO  CTN  FC261F 
ALISO  CN  OAT  HT  FC  *«6 
ALPINE 
ALTADENA 
ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  5080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 
BIG  DALTON  DAM  FCZ29BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC«6DE 
BOUOUET  CANVON 
BURBAN!<  VALLEY  PMP  PLT 

CACHUHA  LAKE 

CAMP  HI  HILL  0P1D5  57E 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSHORTH  FC24F 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC    193  B 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 
CULVER  CITY 
CUYAHACA 

0ESCAN5O  RANGER  STA 
DOHNEY  FD  FC107C 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE   1  WNM 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GLENOORA  WEST  FC  1S5 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAH  DAM 
HOEGEES  FC  »0  A 

IDYLLHILO  FIRE  OEPT 
JULIAN  MYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251  6 
LACUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  E 
LA  MESA 

LECHU2A  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH  WSO  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PBIETDS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

HOORPARK 

MT  BAIDY  FC  85G 

HT  HILSON  2 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

NEWPORT  BFACH  HARBOR 

NIPOMC  2  NW 

DCEANSIDE 

OJAI 

□XNARD 

PACOIMA  DAM  FC   33  A  E 
PALOHAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FCA30 
PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA  CAL  POLY 
PDWAY  VALLEY 
RAMONA  CHAPMAN 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  13 
RIVERSIDE  CIT  ExP  STA 
SAlSIPUEDES  gaging  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  PTL  FC130B 
SANOBERG  WSO  / 
SAN  OIEGO  WSO  AP 
SAN  OIMAS  FIRE  WO  FC«5 
SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FCA25BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 


».71 
A. if 
2.3: 
5.«1 


2.13 

e.od 

9. IS 
A.TQ 

'■'1 
19. >2 
9.3S 
7.82 
E  6.87  2.9; 


8.0^ 
♦  .AS 

8.9^ 

U.JS 

6.07 
12. 2« 
3.93, 


7.21  .7- 

y.ii  .2! 


3.Ai 
5.5! 


9.3* 
10.37 

7.07 
11.291 
!  A. 73 

10.60 
6.23 
4.90 
7.»2 

10. 9q 

7.86 
12.57 
11.92 
A.5Z 
9.2* 

7.,d 
20.94r 


8.5<J  5.i: 


7,5; 

6. A' 

1.31 
6.0< 


10. M 


3.31 
».7i 
9.87 


13.99  7.2e 


9.0^ 

ii'.ii 


5.68     3. It 


8.3J 

10,92 
16. 6(; 


13,23  6,93 
24, 2«  17,81 

1,4^ 

9,02  '. 


5,7S  3,47 
10,49  6,41 
10,04 


9,5T  9,29 
3,85  2,0« 


,8^  3,77 


2.96  uoe 

8.83  5.22 


12. OT 
14.91 
9.7» 


8.84 
5.99 
4,23 


1.21-  4,2! 
.73-  2,2i 


.03-  1,7! 

.od. 
.12 


,09 


2,2 

3,o; 


,31- 
,11,- 


T    i-  2,31 

.id-  2.2< 

.02-  1.9( 

.oa-  2.11 


.OS-  1.70 
.23-  3.50E 
.311-  6.6i 


2.70 
l.7» 
1,71 
4,14 
,28^  2,60(  3,00 


7,44 

4,31.  1,91 


1.73 
9.60 

2.oa 

9.79 
2.06 
1.89- 
4.19 
4.40 

4,94 
4.211 
6.56 
2.59 
5.03 

3.53 


3.75  1.4! 

1.60 
3.37 
6.03  i 
2.43 
3.2^ 

6.04 
3.69  I 
4.07-  2,0t 


3..^ 
6,32 
1,91 
2,7J- 
8,42 


6.2B  2,44 


1,96- 

4.5*  I 
4.63 

3.2a  1.71 

4.00  l,4i 

2.49  ,71 

3.78  l.Jl 

4.88  I.St 

8.19  2.9; 


6,91  : 

10,79  I 
2,4B 
3,66 

3,30  1,61 

6,3S 

2,99 

4,99  1.61 


.IB-  3.03 
.13- 

.04-  1.44 

.00-  :  " 

.16-  2,92^ 

.14-  3.79 


12-  3.12     4.35  l,6e 


3.21  l.IC 
2.12 
1.70| 
3.7i 
3.9^ 


9.13  1,61 
2,17  ,11 


,94. 
,81. 
1.35- 
,00- 


2.21- 
1.13- 
.12- 


.79. 
.22- 
1.02- 


.58 
.31- 
.71- 


.10- 
.94- 
.35- 


.31- 
1.79 
.11 
.10. 


1.48. 
.16. 
.40- 


*** 

*  il 

*00 

■ 

T 

1.9! 

.14- 

,11 

.00 

1 

5( 

"00 

!9( 

.22- 

.24 

,7i 

.01- 

.6! 

1 , 91 

.00- 

.11 

•  27 

1  6' 

.91- 

.0] 

2.oi 

,20- 

.1: 

1,21 

,22. 

.04 

1.1; 

,06. 

■  1  ] 

^  ^ 

1.2! 

!l6- 

.2: 

,02 

91 

T  . 

• 

'  7< 

*  18 

*0' 

2!2< 

'.OS- 

!2; 

.81 

.71 

.9! 

1 .0. 

,0( 

I  11 

01 

l!4! 

,ial 

!7i 

1.6C 

,08. 

.7! 

1,24 

,05- 

,01 

'  8C 

*08 

• 

l97 

!ol- 

Ii: 

.61 

,06- 

.2i 

,00 

*04 

.99 

!i» 

.04 

,02 

,05 

2  03 

*08 

• 

,'97 

ioo- 

!2C 

1,31 

,40 

2,69 

r'** 

,44 

,09 

,  17 

2,31 

,00. 

.31 

l,6i 

,10- 

.31 

,85 

.01 

,7( 

.06- 

.21 

l,3t 

.00- 

.2t 

T 

,71 

,05- 

.  0; 

00 

,9( 

,02- 

'o< 

1.1- 

,08- 

!o; 

1.31 

.01- 

.21 

2.91 

.09- 

2  44 

*36 

2!  3: 

!l6- 

!21 

.09 

1  .69 

,00- 

.23 

.91 

,10- 

T 

1.9( 

loo- 

.31 

1.19 

.  l( 

1.4; 

1.0; 

'4' 

.86 

!oi- 

!o( 

1,43 

.09. 

.2C 

.00 

1,28 

*00w 

,21 

1.02 

,19- 

,19 

T 

.11 

.88 

.01^ 

,34 

,6B 

,00- 

,21 

,01 

.00 

,84 

,05. 

.4C 

1,04 

,00. 

.39 

,36 

.01- 

.24 

,79 

.01- 

.14 

.82 

.20U 

.09 

1.14 

1 

.11 

2.14 

.22 

1.69 

.11 

.99 

,00. 

.24 

.Ol| 

.97 

,19 

.01 

1,92 

•  OOr 

.27 

.00-  .96 
.08-  .12 


T  - 
.00. 
.00- 
.00- 


.00. 

.oot. 

.00 
.00 
.00- 


1.33  1.06 
.9«  .9C 


1.38 


.01^ 


,oi. 

,0^ 
1,01 
1,03 

,03- 

1,01, 

1,341 
,00- 


,04 

.00 

.02 

,04 

T 

.01 

,09 

T 

.02 

,07 

1.49 

1.1; 

,04 

.10 

.1< 

,09 

.01 

,00 

.00 

.00 

.06 

T 

,03 

.03 

.00- 

,02 

T 

.20 

.oe 

.04^ 

,04 

.03 

.00 

,08 

.00 

.00 

.11 

.00 

,04 

.04 

.08 

,09 

.03 

.09 

,02 

.03 

.01 

,00 

.02 

.00 

,03 

.1* 

.2a 

i 

,26 

.09 

.10 

■  OS 

.06 

,01 

.06 

.17 

,09 

.01 

.03 

.00 

,02 

.01 

.00 

,03 

,00- 
,00- 
.00- 


,00- 
,00- 
,00- 
.00- 


,00- 
,00- 

,0tf- 
,00- 

,00- 

,00- 
,16 


.00- 
.00- 
.00- 
.00- 
.00 

.00 


.00 

.00- 
.00- 
.00- 
.01- 
.00- 

.43 


.00- 
T  - 
.00- 
.00- 
.00- 

.00 


•if 

,oO 


,0I>- 
,00- 
,00 


,00- 
,00- 
,00r 


octotia 

NOVfMUl 

occiMua 

C 

c 

E 

% 

< 

2 

< 

< 

s 

£ 

t 

i 

? 

Q 

.  16 

.00- 

.90 

2.74 

1.14 

2,30. 

2.61 

9.18. 

9.77 

.04 

T  - 

.  24 

1.80 

■  99 

,91- 

1.49 

2.94. 

1.02 

.12 

,00- 

,15 

.  * 

1.93. 

.09 

.12 

,0^ 

,  14 

■ 

3.94 

.30 

.22 

1.48 

.06 

.00- 

,18 

.97 

2 . 74 

9 .80 

76 

.06 

1.49 

ill 

.89 

.oc 

- 

.00. 

.11 

- 

.38- 

,03 

- 

,00. 

1.69 

- 

1.81- 

.19 

.  1^ 

.00- 

.19 

2.69 

2,16 

,37- 

1.33 

2.18- 

.49 

*34 

.00- 

1.32 

,0M 

.00. 

!oi 

.70 

!37 

,00- 

2!96 

6.10 

i'.il 

.97 

1.96 

,99 

3.01 

.07 

T  - 

.28 

1.74 

1,01 

,13- 

2.96 

4.06 

.14 

.  13 

.00- 

.21 

1.90 

,99 

,23- 

3.48 

4.09 

.28 

.07 

.00- 

.16 

1.44 

,98 

,18- 

2.  IC 

2.21- 

.  34 

.09 

.00- 

.12 

.94 

,lt 

.09- 

2.01 

4.24 

2.02 

.00 

.94 

.12 

9.02 

.00 

1.99 

.39 

4.99 

.31 

.31 

.09 

2.32 

1.82 

.39- 

LOT 

1 .24- 

l.D9| 

.00 

.75 

.02 

4 .  2B 

.  11 

.00- 

.06 

.77 

.49 

.04- 

2,40 

4.23 

1.68 

.07 

.00- 

.12 

.80 

.49 

.  13- 

1,09 

1.17- 

.40 

.06 

T  - 

.19 

1.17 

.76 

.00- 

2,12 

3.39 

.66 

.20 

.00- 

.28 

1.41 

.78 

.17- 

3,83 

3.89- 

.22 

.06 

.00- 

.19 

.33 

.04 

•  00. 

1,41 

3.45 

1,62 

.09 

.DOL 

.17 

1.14 

.70 

.28- 

1,89 

4.00 

1,27 

E  .00 

1.61 

•  39 

9.29 

.09 

,00- 

.07 

.70 

.41 

•  00- 

2,06 

9.34 

3.21 

.47 

.20- 

.38 

5,69 

4.62 

1  •36- 

2,18 

3.46- 

1.76 

.42 

.14- 

.  16 

9,06 

4.32 

l•04- 

1,28 

1 .90- 

1 .66  = 

.09 

.00- 

.10 

,79 

.90 

•09- 

1,83 

4.26 

2.09 

.07 

.00- 

.11 

1,91 

1.96 

•  12- 

1.69 

2.17 

.21 

.Ifl 

T  - 

.19 

2,93 

2.38 

.71- 

.93 

2.20. 

,17 

.12 

.02- 

.15 

,46 

.18 

,00- 

1,41 

3.67 

1.72 

.  1* 

.00- 

,  17 

1 , 52 

.21- 

1,61 

2.40 

.01 

.00 

1.19 

.26 

6.49 

.00 

1.73 

•  08 

4.37 

T 

1.14 

T 

2.7B 

.06 

.00- 

,17 

.66 

.39 

.05- 

1,77 

3.66 

1.96 

.00 

.89 

.06 

9.93 

.00 

1.99 

.97 

2.20 

.09 

T  - 

,22 

1.49 

1.00 

.09- 

2,45 

3.7B 

.63 

.13 

.00- 

,2fi 

1 .40 

.69 

.22. 

3,97 

4.83 

.81 

.23 

.00- 

.35 

.7^ 

.30 

.00. 

1,30 

1.91- 

.09 

.47 

.06- 

.20 

3.09 

2.39 

.29- 

2,32 

3,40- 

.29; 

.09 

.00- 

.27 

1.70 

.86 

.96- 

4,99 

9,04- 

.68 

T 

3.06 

.15 

2,12 

.73 

3.88 

.96 

2,42 

.00 

,00- 

,22 

.65 

.16 

.13- 

3,63 

10,29 

9.91 

.oe 

,00- 

.22 

1.27 

.70 

.38- 

2,82 

4,17 

.66 

.02 

,00^ 

,16 

.49 

.16 

.29. 

1.29 

3,46 

1.69 

,0<^ 

3,15 

.64 

2,92 

.10 

,00- 

,19 

1 .77 

1.39 

•  37. 

1.19 

2,24 

.17 

•  04 

,00- 

,10 

,79 

.42 

•  06- 

3.16 

8,03 

4.97 

,00 

1 ,04 

.18 

4,69 

.02 

.00- 

,09 

,58 

.39 

,03- 

1.35 

5.21 

9.96 

.02 

.00- 

.11 

1,01 

.57 

,26- 

1.49 

5,12 

2.68 

.02 

T  - 

,07 

,54 

.32 

T  . 

1,76 

3,76 

2.01 

•  04 

■  00- 

,17 

,58 

.31 

,07. 

1,99 

3,99 

1.49 

.01 

.00- 

,10 

1,29 

.86 

.12. 

2,79 

8,00 

4.49 

.06 

.00- 

,22 

2,20 

1.43 

.30. 

4,2T 

9,90 

.81 

.00 

■  76[ 

.15 

2,99 

.02 

.00- 

,44 

2,2^ 

1.27 

.23. 

4.26 

4,90^ 

1,19 

.  1 1 

.00- 

,29 

1,99 

1.10 

.43^ 

4.21 

6,08 

1,18 

.11 

1.27 

•  04 

.00- 

,09 

l.OO 

.64 

.10. 

2.90 

4.17 

l,99l 

.03 

.00- 

,19 

.22. 

.04 

.03. 

1.90 

9.21 

3.46 

.00 

1.31 

.45 

9.12 

.00 

.94 

•  22 

2.13 

.01 

.00- 

.16 

.63 

.24 

•  16. 

2.98 

7.67 

4.43 

.01 

.00- 

.06 

.36 

.09 

.00. 

1.87 

2.79 

.28 

.12 

.00- 

.26 

1.05 

.92 

.13. 

3.90 

3.46 

.61 

.34 

.74 

.36 

4,04i 

3,29 

.12. 

2.95 

11.00 

6.44E 

.00- 

.01 

,47 

,23 

.05- 

1.91 

9.96 

2.22 

.06 

T  h 

,92 

2.66 

.oi 

.72 

,14 

6.69 

.0^ 

,84 

.21 

9.711 

.01 

T  - 

.06 

,00- 

,71 

.21- 

1.39 

.09 

.00- 

.19 

1,14 

,72 

.07- 

2.03 

9.84 

1.19 

I 

1,98 

.92 

2.97 

.00 

1,71 

,92 

2.44 

.00- 

.30 

.68 

.22 

.14- 

1.41 

2.10' 

.12 

!io 

.00- 

,21 

.01. 

.29 

T  . 

l.lt 

1.84 

.19 

.00 

.16 

.02 

1.74 

:  T 

1 ,00 

•  32 

7.12 

10 

• 

.02- 

,29 

.96 

,45 

.17. 

1.76 

2.92 

.92 

.10 

.00- 

,22 

1.16 

,78 

.17. 

2.29 

9.97 

1.78 

.06 

.00. 

,21 

1.38 

1,04 

.26. 

1.79 

9.29 

3.28 

•  07 

T  - 

,13 

1.03 

,69 

.14. 

1.11 

2.20 

,47 

•  07 

.00. 

,18 

1.47 

1,04 

.12. 

2.12 

9.93 

.78 

.07 

.00. 

.21 

1,31 

,82 

.18. 

2.91 

4.42 

1.07 

.09 

.00. 

,20 

1,50 

,77 

.07. 

3.93 

4.90 

.02 

.06 

.00. 

,16 

,97 

,58 

.04. 

2.24 

4.92 

1.69 

.23 

.00. 

,31 

,59 

,07 

■  14. 

1.27 

1.60. 

.15 

T 

.44 

.19 

2.19 

.04 

.00- 

,12 

,29 

,09 

T  - 

1.70 

4.09 

l.Bf 

.01 

.09- 

,02 

,90 

,92 

.09. 

2.07 

7.21 

4.99  : 

Sm  R«Ur«De«  NoIm  Following  SUIIon  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SANTA  BARSAftA  FAA  AP 
SANTA  NARIA  USO  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAUIA 
SAUCUS  PWR  PL  NO  1 

SGHIS  i  NM 
SUET  RANCH 
SUN  CITV 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TDPANCA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
THITCHELL  DAH 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUTS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
HALNUT  PTL   STA  FC102C 
MARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTV  H  FC  106C 

YORBA  LINOA 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

AOELANTO 

APPLE  VALLEY 

SAKER 

8ARST0H 

BEAUHONT  1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIC  PINES  PARK  FC  835 
BISHOP  CREEK   INTAKE  Z  I 
BISHOP  HSO  AP 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORRECO  OESERT  PARK 
BOULEVARD  NO.  2 
BRAHLEY  2  SW 
CABA2QN 

CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

OACCETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSM 
EL  MIRAGE  FIELD 
FAIRMONT 

COLO  ROCK  RANCH 
COLOSTQNE  ECHO  2 
HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 

IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROMHEAO 

LANCASTER  FSS/FAA 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

HT  SAN  JACINTO  W  S  PK 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NILAND 

ocotillo  wells 
ocotillo  ! 

palmdalb 

palmoale  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 
rands8urc 

shoshone 

snoh  creek  upper 
thermal  faa  ap 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 

VALYERMO  FIRE  STA  79 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
KHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILOROSE  RANGER  STA 


5.14 
7.«<i 

14. 8.61 

8.86  ' 
10,80 

«.U  1.71 

5. '5 


3.81]  2.2! 

I  «.6r 

7.8, 
8.3 

«.72|  3.83 


3.20 
1.55 
1.02 
1.23 
7.30 


5.5! 
.2< 


1 .44 
10.22 
2.86 
1.49 
.63 

.71] 

3.3a 
5.1a 

1  .25 
8.09 


1.20  1.0< 


.51 

2.5< 


•'A 
3:15 

5.691 
.56 

l.'S 
3.4a 


l.U 
1.32 
1.81 
2.3a  1.92 


2.8^ 


l.U 
9.54 


2.09 

1.64 

2.29 

1.62 

.6C 

1.67 

8.2J 

1.55 

i.oe 

1.27 

.94 

2.0^ 

1.61 

1.49 

3.16, 
3.02 

1.6S 

3.17 

2.04 

.80 

2.44 

1.33 

1.21 

1.5» 

•  .76 

2,36 

1.98 

=  2,85 

2. 14 

1.03 

,60 

E  3.94 

2.00 

1,14 

1.64 

2,56  1.29 


.14- 
.09- 
,07 
,01- 


,01{-  2,2i 


,00- 


2.01 
.11 


.0(^. 
.0<^ 


2.21 
3.1c 
.34 


1.67 
.08 
.18 
.25 


3.24  1.4i 


4,04 
3,67 
2.56 


2.40 
2.39 
3.75 


1.31 
1.2c 

1.23 

1.21 
.6( 
1.54 

1.2s 
.71 


3.11 

2.69 
4,71  1 
1.70 
I.7S  I 

.4d. 

■i- 

l.U 

.20 

3.17  1.26 

.19 
.66 
.54 
.40 
.3^ 

.69 
,51 
,09- 
,30 
2.93 


1.16 

.27- 
1.14 


,00-  1.37  1.28 


.0^ 

.07-  2.29 
,3^ 


.00- 
.00- 
.07 
.3-,, 


.46. 
,00- 

,oa 


,00- 
,oo(. 


.03,. 


.OBp 

H 


,00r 
T  h 
,25 


,01- 
T  - 
T  • 
,02 


,46 

3,01 
l.U 


.001- 
2,50 
,00- 


151-     ,1(  1 


1.30 

.IC 
.25 


.OC^- 


.00 
.02- 
.00- 
.65 


1.9^ 
.99 

.2d' 


1.21 
.70 
1,80 

,51 
1,12 
2,03 


00.     .17  1.19 


.00 

.09L 

.08 

.00- 

.OOr 

.111 


.00- 
T 

.ooU 

.06| 
.OOf- 

.72I 


.17- 
.01- 
.00- 


.00- 
T  - 
.00. 


.13. 
T  - 
.00- 
.00- 


.32 
.82 
1.05 


,06^  1,BB 
.10|.  1.26 
,00.  1,86 


■  OBi. 
■5«l 


.04-  2 

.ilr  1.T4 

T  Ll 
,26| 

.D9b-  1.B4 

.09i-  1.56 

,02^  1 


4.64  2.59 
3.89  1.80 


4.86  2.92 
3.54, 

3.85|  1.86 


5.21!  2.72 


4.16  t.84 
5.65  3.47 


4,18 
2.28; 

3.37, 


.17 


,00)-  ,19 

,25 
.29 


.22 


.47 
.36 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1*7* 


Station 

Highest 

e 

a 

1 
J 

o 

a 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  ' or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28' or 
below 

24  ' or 
below 

20  or 
below 

16' or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

k 

o 

1 

M 

28"  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.. 

Date 

Temp. 

o 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date  ^ 

1 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

e 

Temp.  1 

o 
5 

Temp. 

© 
Q 

Temp. 

o 

1 

Temp. 

•      •  * 

NHRTH  COAST 

DIlAINiSE  01 

4L0ERP0INT 

UO 

7-24 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

10-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

ANCWIN   PAC    UNION  COL 

99 

7-25 

21 

1-  9 

NONE 

NONE 

1-11 

24 

1-11 

24 

Sa  1  E 

32 

11-22  31 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

1 81 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

UO 

7-26* 

12 

1-  9 

1-  9 

12 

1-10 

20 

9.  2 

32 

10-21 

31 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONEl 

1 7; 

BUTLER  VALLEV  RANCH 

100 

I-  84 

NONF 

1-  8 

20 

1-11 

23 

3.10 

27 

9.13 

32 

10-  9 

29 

10-21 

27 

12-24 

22 

NONE 

NONE 

347 

229 

149 

CALLAHAN 

94 

8-  3 

-  1 

12-294 

3-  9 

15 

3-  9 

15 

3-  9 

19 

5-17 

29 

5-17 

29 

10-  4 

32 

1  0-21 

27 

11-22 

24 

12-23 

18 

12-24 

14 

290 

269 

298 

197 

140 

CECUVILLE  5  SE 

97 

7-25+ 

_ 

_ 

5-17 

2{ 

9>IS 

11-  1 

30 

11-  2 

24 

11-  2 

24 

_ 

_ 

169 

167 

CLOVEROALE  3  SSE 

106 

7-25 

28 

1-10»( 

NONE 

NONE 

NONE 

1-lC 

28 

2-23 

32 

12-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

COVEia 

102 

7-24* 

17 

12-24 

NONE 

1-10 

19 

3-  a 

24 

3-  9 

26 

9-16 

90 

10-  9 

32 

10-21 

26 

11-3C 

24 

12-22 

19 

NONE 

346 

267 

226 

14< 

B5 

9-12 

2C 

3-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  8 

28 

NONE 

NONi 

NONE 

NONE 

NONE 

BUTTONS  LANDING 

94 

9-12 

30 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-IO 

91 

12-26 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

390 

ELK  VALlET 

100 

8-  3« 

9 

1-  7 

I-IO 

14 

1-10 

14 

4-25 

23 

5-13 

28 

5-31 

32 

9-14 

32 

10-  6 

26 

11-  3 

24 

11-29 

20 

NONE' 

92) 

192 

146 

106 

EUREKA  WSO  CI 

75 

10-14 

31 

12-29< 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

32 

12-23 

31 

NONt 

NONE 

NONE 

NONE 

30' 

FOREST  GLEN 

103 

7-24* 

14 

1-10« 

1-11 

16 

3-  8 

17 

3-  8 

5-16 

24 

9-2C 

31 

10-  9 

28 

10-  5 

26 

12-23 

24 

12-241  16 

12-241  16 

341 

291 

290 

142 

131 

BO 

9-12 

29 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.29 

32 

12-23 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE; 

301 

FORT  JONES  RANGER  STA 

99 

8-  44 

3 

1-  6 

3-  8 

13 

3-  9 

18 

3-  9 

11 

5.17 

26 

9.19 

31 

9-14 

31 

9-2' 

26 

10-2  ] 

21 

11-  4 

20 

240 

226 

11) 

lie 

FORT  ROSS 

82 

10-17 

30 

12-264 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  5 

31 

12-26 

30 

NONP 

NONE 

NON! 

NONE 

29fl 

GRATON 

101 

7-25 

24 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

l-ll 

26 

9-18 

31 

11-23 

31 

12-23 

26 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

346 

1  8' 

HAPPV  CAMP   RANGER  STA 

lOB 

8-  4* 

12 

1-  9 

l-io 

13 

l-ll 

18 

3-  9 

23 

3-1 1 

28 

9-20 

32 

10-  i 

32 

10-  7 

25 

10-21 

23 

10-23 

20 

NONE 

269 

226 

210 

1 36 

HE  AL  OS  BURG 

105 

7-24 

2  8 

12-254 

NONE 

NONE 

NONE 

I-IO 

28 

3.  9 

32 

12-19 

3^ 

12-2! 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

289 

HILTS 

101 

8-  4 

4 

1-  6 

3-  fl 

15 

3-  6 

15 

3-lD 

21 

5.25 

26 

■ 

ID-  6 

30 

- 

12-23 

11 

290 

- 

- 

" 

' 

HOOPA 

lOB 

6-30 

24 

1-  e 

NONE 

NONE 

I-  8 

24 

3.  9 

26 

3.  9 

26 

12-2J 

30 

12-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

289 

kentfield 

99 

6-26 

30 

12-254 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I.IO 

32 

12-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

KLAMATH 

e« 

10-16 

25 

1-10* 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  8 

27 

3.  9 

32 

11-  2 

31 

12-24 

2^^ 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

231 

9» 

8-  5* 

-  1 

1-4  + 

3-  9 

3 

3-1* 

19 

7-  J 

29 

10-5 

2« 

10-21 

23 

11-  8 

20 

12-23 

10 

289 

239 

MOUNT  HEBRON  RS 

92 

7-29* 

-14 

1-  7 

3-  9 

-  5 

5-  3 

20 

9-30 

24 

6-  8 

26 

6-27 

31 

7-12 

31 

8-14 

28 

9-27 

21 

10-  3 

20 

10-  9 

16 

210 

193 

120 

67 

19 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

101 

7-24 

29 

12-23* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9.18 

30 

11-22 

32 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

188 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

89 

9-11 

26 

3-  8* 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  fl 

26 

9-19 

32 

10-  9 

31 

12-2* 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

13t 

ORLEANS 

107 

7-25 

21 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

3.  8 

26 

3-10 

32 

11-  2 

31 

12-23 

26 

12-2< 

24 

NONE 

NONE 

391 

290 

237 

PET4LUM6   FlRE   STA  2 

100 

7-24 

25 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1.10 

28 

3.  9 

32 

11-29 

31 

12-24 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

269 

POINT  ARENA 

62 

10-18 

24 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9-18 

31 

11-  3 

32 

1 2-24 

24 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

169 

POTTER  VALLEY  PH 

104 

8-  H 

22 

12-244 

NONE 

NONE 

1-10 

22 

3-  9 

28 

9.18 

32 

11-  2 

31 

11-29 

27 

12-2* 

22 

NONE 

NONE 

346 

265 

168 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

104 

7-26 

26 

1-  34 

NONE 

NONE 

NONE 

l.ll 

26 

3.10 

30 

11-30 

30 

12-23 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

269 

SAINT  HELENA 

105 

7-24 

24 

I-IO 

NONE 

NONE 

l-lc 

24 

I.IO 

24 

3-  9 

30 

11-23 

32 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

948 

259 

San  rafael 

9B 

5-26 

30 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-30 

30 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

102 

7-24 

26 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

I.IO 

26 

3-  9 

31 

11-26 

32 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

3*1 

262 

Sawvers  bar  ranger  STA 

107 

6-30 

14 

1-  8* 

1-U 

16 

3-  9 

20 

3-  9 

20 

3-  9 

20 

4-13 

29 

10-21 

31 

11-  2 

26 

12.21 

22 

12-24 

19 

NONE 

290 

269 

238 

191 

SCOTIA 

67 

7-26 

28 

1-  3* 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  3 

28 

3.10 

32 

12-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

SHELTER  COVE 

- 

33 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SHELTER  COVE  AVIATION 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SONOMA 

106 

7-25* 

25 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

26 

il  9 

30 

11-  9 

32 

1 1-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

245 

TRINITY  RIVER  HATCH 

106 

7-26 

16 

1-  4 

1-  4 

16 

I-IO 

20 

3-  8 

23 

4-  3 

26 

9.17 

30 

10-  6 

32 

11-  2 

26 

12-22 

24 

12-24 

20 

NONE 

346 

269 

21) 

142 

tulelakb 

9» 

8-304 

-12 

1-  7 

3-10 

4 

4-26 

20 

5-20 

24 

5-20 

24 

6.  7 

32 

8-20 

32 

9-1! 

28 

10.  9 

24 

10-21 

16 

10-21 

16 

229 

176 

136 

116 

74 

UKIAH 

107 

7-24 

22 

1-  2 

NONE 

NONE 

l-lo 

24 

2-23 

28 

3-  8 

29 

11-22 

31 

12-21 

23 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

346 

309 

2J9 

HARM  SPRINGS  OAH 

105 

7-25 

24 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

2-23 

28 

9-18 

32 

12-  e 

32 

NON! 

NONE 

NONE 

NONE 

204 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

105 

7-26 

11 

I-IO* 

l-io 

u 

3-  8 

19 

3-  9 

23 

5.19 

28 

9.20 

29 

9-28 

32 

10-  ) 

28 

11-  2 

24 

12-23 

18 

12-24 

19 

948 

290 

236 

139 

131 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

96 

6-  4 

0 

1-  6* 

3-10 

1 1 

3-10 

1  \ 

3-10 

11 

5.17 

27 

9-20 

32 

10-  4 

32 

10-  9 

28 

10-22 

24 

12-11 

20 

12-24 

12; 

289 

276 

226 

1*1 

137 

HILLITS  1  NE 

100 

7-25+ 

19 

12-31* 

NONE 

I-  2 

20 

2-  6 

24 

3.  9 

28 

9-16 

32 

10-  6 

31 

11-  2 

?e 

12-22 

25 

12-24 

19 

NONE 

396 

319 

236 

141 

HILLOW  CREEK  1  NH 

112 

T-26 

23 

12-31 

NONE 

NONE 

1-  8 

24 

3.  8 

26 

3.  9 

30 

10-  5 

31 

10-21 

27 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

39C 

22T 

210 

YREKA 

•       •  • 

101 

8-  54 

2 

1-  84 

3-  9 

12 

3-  9 

12 

3-10 

22 

4.12 

26 

9.19 

32 

10-  9 

32 

10-21 

26 

11-28 

24 

12-23 

18 

12-24 

15 

290 

269 

192 

139 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

97 

7-29 

-13 

1-  8 

4-  3 

16 

4-  3 

16 

4-29 

21 

9.20 

26 

9-30 

29 

8-20 

32 

10-4 

24 

10-  4 

24 

10-21 

11 

12-23 

e 

264 

201 

162 

137 

82 

ALTURAS  RANGER  STATION 

97 

7-294 

-21 

1-  8 

4-14 

12 

9-19 

20 

9-21 

23 

6.26 

27 

6.26 

27 

7-  3 

32 

9-14 

25 

9-26 

23 

11-  4 

16 

11-  4 

16 

204 

169 

130 

80 

7 

AUBURN 

102 

6-  3 

26 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

26 

2-  7 

32 

12-10 

32 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

)99 

306 

AUBURN  0AM  PROJECT 

102 

6-  3 

23 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

3.  4 

28 

9.18 

32 

11-28 

31 

12-23 

23 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

396 

29* 

194 

BLUE  CANYON  HSO  AP 

89 

9-20 

13 

1-  2 

I-  2 

13 

4-25 

20 

9-18 

23 

5-16 

23 

9.20 

32 

10-28 

31 

1 1-2J 

25 

12-21 

2< 

12-22 

20 

NONE 

241 

217 

166 

161 

BHhman  dam 

91 

6-29 

6 

1-  2 

1-  2 

8 

4-25 

20 

9-18 

22 

5-18 

22 

9-20 

30 

11-  3 

32 

11-  9 

28 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

241 

218 

179 

167 

BRANNAN  ISLAND 

103 

7-25 

24 

12-25* 

NONE 

NONE 

NONE 

1.10 

27 

3-10 

31 

11-23 

32 

11-29 

27 

12-24- 

24 

NONE 

NONE 

349 

32) 

239 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

107 

7-25* 

23 

1-10 

NONE 

NONE 

l-lo 

23 

2-  3 

26 

3-  9 

29 

11-  9 

31 

11-2' 

28 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

299 

243 

6URNEY 

97 

6-30 

-18 

1-  9 

3-  9 

4 

4-13 

19 

5-19 

24 

6.  8 

26 

6-26 

30 

8-19 

31 

9-12 

26 

9-27 

24 

10-  5 

n 

11-29 

16 

269 

179 

131 

96 

54 

CANYON  DAM 

93 

6-30 

3 

1-  2 

3-  9 

16 

4-29 

18 

4-25 

18 

5-18 

26 

9-21 

32 

10-  6 

30 

2t 

11-23 

24 

12-241 

12 

12-24 

12 

290 

243 

212 

156 

138 

CHESTER 

94 

7-25 

0 

12-29* 

3-  9 

16 

3-  9 

16 

5-18 

24 

5-19 

26 

6.26 

32 

9-14 

32 

9-2' 

28 

10-21!  21 

11-29 

11 

12-22 

16 

288 

269 

196 

132 

80 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

10* 

7-25 

22 

12-24 

NONE 

NONE 

1-21 

26 

11-29 

31 

12-22 

21 

12.24 

22 

NONE 

NONE 

335 

_ 

CLARKSBURG 

27 

l-ll* 

NONE 

NONE 

NONE 

l-ll 

27 

3-10 

30 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

257 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

105 

7-31* 

1-  5 

I-IO 

12 

l-ll 

20 

2-24 

22 

5.16 

26 

9.18 

28 

11-  2 

32 

11-11 

2C 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

163 

168 

COLFAX 

100 

8-  3 

20 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

I-  2 

20 

l.ll 

27 

9-18 

32 

12-  8 

31 

12-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

1*6 

204 

COLUSA  2  SSH 

106 

6-29 

25 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

1.10 

29 

11-22 

32 

1 2-29 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

1*9 

_ 

DAVIS  2  HSH  EXP  FARH 

7-25 

26 

12-25 

NONE 

NONE 

1.  9 

26 

2.24 

30 

11-29 

31 

12-24 

27 

NONE 

18 

NONE 

16 

NONE 

15 

394 

392 

292 

1*9 

278 

DEER  CREEK  FOREBAY 

92 

6-30 

11 

1-  2 

I-  2 

1 1 

I-  3 

20 

3.  4 

21 

5.19 

27 

9.19 

27 

12-  4 

31 

12-l» 

26 

12-21 

12-21 

12-22 

206 

199 

DE  SABLA 

97 

6-30* 

16 

1-  2 

NONE 

1-  2 

18 

l-lo 

23 

3.  9 

28 

9.19 

30 

11-  9 

31 

12-22 

25 

12-24 

23 

12.29 

20 

NONE 

161 

348 

261 

174 

DOBBINS  1  S 

104 

6-  1 

20 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

4-28 

24 

4.28 

24 

9.20 

32 

11-  9 

32 

12-10 

28 

12-22 

23 

NONE 

NONE 

218 

226 

173 

DOHNIEVILlE  ranger  STA 

103 

6-30 

15 

1-  2 

1-  3 

16 

3-  4 

20 

3-  9 

21 

9.19 

28 

9.20 

32 

10-23 

32 

11-  4 

26 

NONE 

. 

169 

196 

EAST  PARK  RESERVOIR 

105 

7-264 

10 

1-  9 

l-ll 

13 

l-ll 

13 

1-11 

13 

3-10 

28 

9-19 

32 

11-  6 

31 

11-23 

26 

12-22 

22 

12-24 

20 

NONE 

347 

349 

251 

17) 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

102 

7-25 

27 

12-26* 

MONE 

NONE 

NONE 

1.10 

26 

1.  9 

32 

12-16 

30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

146 

214 

FOLSOM  dam 

105 

7-25 

27 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  2 

27 

3.  4 

32 

12-23 

32 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

194 

196 

294 

GEORGETOHN  ranger  STA 

97 

6-28 

16 

1-  2 

NONE 

1-  3 

20 

I-  3 

20 

3.  4 

27 

9.18 

29 

11-22 

32 

12.23 

22 

NONE 

NONE 

1)1 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

97 

6-  34 

16 

1-  2 

NONE 

I-  3 

19 

1-10 

23 

3.  5 

26 

9.19 

32 

11-23 

31 

12-16 

26 

12-21 

29 

12-29 

20 

NONE 

960 

1*7 

211 

188 

GRI7ZLY  ISLAND  REFUGE 

105 

7-29 

27 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

I.  9 

27 

3.  9 

29 

U-28 

32 

27 

NONE 

22 

NONE 

NONE 

16 

264 

HARRISON  GULCH  RS 

- 

9-14 

31 

10-  9 

10-11 

12-23 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

102 

7-264 

-  8 

1-  6* 

3-  9 

11 

3.  9 

11 

4-25 

24 

9119 

26 

9-22 

32 

9-13 

31 

9-28 

26 

10-  9 

24 

11-26 

20 

12-24 

10 

290 

262 

16) 

112 

114 

JESS  VALLEY 

94 

7-26 

-12 

1-  8 

4-lJ 

16 

9-14 

18 

9-19 

24 

6-  7 

26 

6-17 

32 

9-2T 

29 

10-  4 

26 

10-21 

21 

11-  J 

19 

12-22 

19 

299 

171 

199 

119 

102 

LAKEPORT 

105 

7-30 

16 

12-24 

NONE 

I-IO 

17 

3-10 

24 

3-10 

24 

9.19 

U 

10-21 

32 

11-  2 

23 

11-22 

24 

12-23 

17 

12-24 

16 

t«7 

297 

2)7 

199 

LAKE  SPAULOINC 

94 

6-  14 

1 

1-  2 

4-25 

11 

9-18 

20 

9-ie 

20 

9-20 

26 

9-21 

30 

10-23 

30 

11-  4 

26 

11-19 

24 

12-22 

19 

12-22 

15 

241 

211 

169 

161 

199 

MANZANITA  LAKE 

90 

7-26 

-  4 

I-IO* 

4-26 

15 

9.18 

19 

9-ie 

19 

9.20 

26 

9-22 

32 

7-11 

32 

10-2* 

28 

11-  » 

24 

11-22 

20 

12-22 

13 

I4C 

111 

179 

162 

90 

MARKLEY  COVE 

104 

7-25 

26 

12-25 

NONE 

NONE 

NONc 

I.  9 

27 

3-10 

31 

12-16 

31 

12-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

19C 

26) 

MARYSVlLLE 

104 

8-  3 

29 

12-26* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l-io 

JO 

12-23 

32 

NONS 

NONE 

NONE 

NONE 

1*7 

Sm  R<l«T>nc«  Nolas  Following  Suilon  Indax 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3   l9Ti 


Station 

Highest 

0) 

Q 

o 

Date 

Last  spring  minimum  oi 

First  fall  minimum  ol 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32"  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16' or 
below 

16  '  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

o 
Q 

Temp.  1 

Date 

|Temp.  j 

Date 

|Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

[  Temp. 

Date 

|Temp. 

MC  CLOUD 

" 

4 

3-  8+ 

3-10 

15 

3"  10 

13 

5-16 

22 

5.20 

28 

5-21 

3^ 

10  21 

27 

11.  4 

24 
^_ 

12-23 

j5 

r 

15 

2B8 

288 

172 

154 

MINERAL 

91 

8-  1  + 

1 

1-10 

5-19 

5-19 

6*26 

Vi 

10-  5 

27 

11-  9 

1  yljq 

15 

217 

174 

169 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

97 

7"25 

1-  7 

3-  9 

IS 

3-  9 

?fl 

5-20 

3  J 

10-22 

2  8 

11.28 

5i 

1 6 

299 

2  64 

NEVADA  CITY 

95 

8-  3 

13 

1-  2 

I-  3 

14 

1"10 

19 

2-21 

24 

5  18 

28 

^2 

in'21 

'none 

12^23 

20 

NONE 

347 

189 

154 

DRLANO 

110 

6-30 

25 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

1-U 

28 

3-10 

30 

11.22 

31 

12-2B 

?6 

NONE 

NONE 

348 

257 

OROVILLE 

105 

8-  3+ 

27 

12-294 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

w 

2-23 

3 1 

N 

NONF 

355 

PARADISE 

9B 

8"  34 

27 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

3-  3 

32 

12-2  2 

32 

NONE 

wnwc 
^  ^/ 

wnwc 

2  94 

PLACERVILLE 

99 

7-25 

20 

1-  2 

NONE 

!•  2 

20 

1-  3 

21 

3-  4 

28 

5-18 

32 

11-2  3 

\^ 

12.24 

22 

Mnuc 

293 

169 

PLACERVILLE  IPG 

98 

8*  3-» 

22 

1-  1 

NONE 

NONE 

I-  1 

22 

1-  3 

27 

5-18 

32 

12-  1 

31 

12-23 

2  8 

NONE 

NuNe 

354 

1 97 

piJatina 

- 

I-IO 

16 

3-  B 

19 

3-13 

24 

portoCa 

96 

6-29 

* 

4-25 

J  \ 

5»  1 8 

1 8 

5-19 

24 

26 

\t 

7-11 

28 

7-11 

28 

■ 

12-20 

1 6 

1 2-21 

15 

240 

?16 

1  9 

14 

OUINCV 

lOI 

7-26 

-  2 

1-  9 

3-  4 

15 

3-  4 

15 

5-19 

23 

5-19 

*-22 

32 

9-12 

28 

9-12 

7  8 

9-28 

24 

10-21 

19 

11-29 

1 1 

270 

231 

132 

116 

113 

RED  BLUFF  WSO  AP 

110 

7-25* 

27 

1- 10 

NONE 

1-10 

27 

2-22 

32 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

111 

7-25  + 

26 

1-104 

NONE 

NONE 

NONE 

I-IO 

2  6 

3-10 

32 

12-22 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

ROCKLIN 

106 

8-  3 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

I-  3 

24 

3-  4 

28 

3-  9 

32 

11-19 

32 

11-28 

28 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

355 

269 

255 

SACRAMENin  WSO  AP 

103 

7-24 

25 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

28 

2-  8 

32 

12-24 

25 

12-24 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

348 

319 

SACRAMENTO  HSO  CI 

106 

7-25* 

32 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SHASTA  0AM 

104 

8-  5 

29 

1  -  6 

NONE 

SIERRA  CITY 

99 

6-29 

15 

1-  2 

1-  2 

15 

3>  4 

18 

5-16 

24 

5-18 

24 

5-20 

Jl 

10-23 

32 

11-17 

26 

12-22 

19 

12-22 

19 

NONE 

293 

218 

183 

156 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

93 

7-244 

-  9 

12-304 

3-  ! 

12 

5-18 

19 

5-16 

19 

6-26 

28 

6-26 

26 

7-11 

29 

9-12 

27 

9-26 

24 

10-  6 

20 

11-  4 

16 

244 

141 

133 

78 

19 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

lOS 

6-30 

1 6 

1-104 

NONE 

i-lo 

1 6 

1-11 

2  1 

^*?n 

3-  i  0 

2  6 

11-22 

31 

11-29 

28 

12-24 

2 1 

NONE 

NONE 

347 

264 

2  57 

STRAWBERRY  VALLEY 

95 

9-20 

9 

1-  2 

I-  2 

3"  4 

1 7 

5-19 

22 

->-i 

5-22 

32 

11-  2 

32 

1 1-19 

26 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

2  93 

217 

183 

164 

THIN  LAKES 

6-29 

5-20 

1 1 

23 

620 

28 

7-11 

11-  4 

1 5 

11-  4 

15 

166 

161 

2 1 

2 1 

VACAVILLE 

105 

7-24 

25 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

27 

sIlS 

32 

11-27 

31 

12-29 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

193 

VOLTA  POWER  HOUSE 

104 

7-26* 

21 

1-  2 

NONE 

NONE 

l-lo 

24 

2-23 

27 

4.25 

31 

- 

- 

- 

NONE 

NONE 

• 

- 

- 

WHISKEYTOWN  RES 

107 

6-  5 

25 

I-  5+ 

NONE 

NONE 

1  n 

~ 

_ 

a.  1 1 

\ 

12-22 

30 

NDNF 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

WILLI AMS 

107 

12-26+ 

Mn 

NONE 

1-10 

26 

3.  5 

32 

11-28 

32 

12-2* 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

390 

266 

WILLOWS 

105 

7-274 

25 

NONE 

NONE 

1- 1 1 

11-22 

32 

12-29 

27 

NONE 

NONE 

34E 

256 

WINTERS 

105 

8-  44 

27 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  9 

27 

3.  9 

29 

12-18 

29 

12-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

350 

284 

*        *  * 

105 

8-  44 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

1. 10 

29 

3.  9 

31 

11-23 

31 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

348 

259 

NDRTHEAST  INTERIOR 

B&SINS  03 

BOCA 

92 

7-294 

-10 

1-U  + 

4-23 

15 

5-18 

17 

5-20 

23 

6-27 

26 

6.27 

26 

7-11 

31 

8-14 

27 

9-12 

23 

10-13 

19 

11-28 

16 

219 

148 

115 

48 

14 

BODI E 

65 

6-30 

-25 

1-  3 

6-  S 

15 

6-  9 

15 

6-27 

24 

6.27 

24 

6.28 

30 

7-  3 

30 

7-10 

26 

7-11 

12 

7-11 

12 

7-11 

12 

33 

33 

14 

13 

5 

BR  I DGEPORT 

89 

6-28 

-2  I 

I-IO 

5-20 

16 

5.20 

16 

6-  8 

22 

6.  9 

27 

6.26 

30 

7-U 

29 

7-11 

25 

9-12 

23 

9-15 

19 

10-13 

16 

146 

116 

96 

32 

19 

CEDARVILLE 

96 

8-30 

-12 

1-104 

3-10 

12 

3-10 

12 

4-13 

23 

5.19 

26 

5.20 

31 

9-28 

32 

10-  6 

26 

10-21 

22 

11-26 

16 

11-29 

15 

264 

261 

191 

140 

131 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

9 1 

6-30 

-18 

12-29 

5-lS 

10 

5"20 

20 

5-21 

24 

6.27 

26 

6.27 

26 

7-  3 

3 1 

7-11 

23 

7-11 

23 

2C 

9-28 

16 

133 

86 

1 4 

' 

UUYLC    7  b5E 

90 

7-25* 

1-  9 

3-  4 

12 

3.  4 

12 

5-16 

21 

5.18 

21 

6.  B 

31 

9-28 

31 

10-  6 

28 

11-  4 

22 

11-28 

20 

12-24 

5 

29! 

269 

170 

141 

112 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

97 

7-25 

-11 

1-10 

3-  4 

1 0 

3"  4 

10 

5-16 

24 

5.13 

24 

5.21 

32 

9-12 

31 

9-2B 

25 

10-  7 

23 

10-21 

IG 

11-19 

16 

26C 

2  31 

133 

114 

7»27 

1  -  8 

3-  9 

1 2 

4»13 

20 

5-20 

24 

5.20 

24 

a"  ^ 

30 

\^ 

10-  5 

10-21 

2C 

11-26 

16 

I  IB 

1^1 

111 

MONO  LAKE 

6-30 

-  6 

I  -  2 

J  ^ 

1 6 

5-20 

24 

5.20 

24 

6.  8 

32 

10-  5 

3  1 

11-19 

24 

1 1-23 

2C 

12-17 

1 4 

»  ai 

212 

1  ft' 

119 

SOUAW  VALLEY 

90 

6-30+ 

-  9 

12-30 

5-19 

5"19 

15 

5-20 

23 

6.26 

27 

6.27 

32 

7-11 

30 

8-14 

2  8 

10-  4 

2 : 

10-23 

16 

10-2  3 

1 6 

197 

157 

1 

14 

SUSANVILLE  AIRPORT 

99 

7-25 

-12 

I-IO 

3-  ! 

6 

4-13 

20 

4-27 

22 

5.18 

26 

5-21 

31 

9-15 

32 

10-  5 

26 

- 

10-21 

19 

12-24 

6 

294 

191 

- 

140 

117 

TAHOE  CITY 

88 

7-25 

5 

1-  2 

5-lB 

9 

5-19 

19 

5-20 

23 

5-21 

27 

6.26 

30 

7.11 

30 

11-  2 

26 

11-  3 

24 

1 1-22 

19 

1  2-22 

14 

21« 

1 61 

167 

16! 

19 

TAHDE  VALLEY  FAA  AP 

85 

7-24+ 

-  9 

1-  2 

5-16 

7 

5»1B 

7 

5-20 

24 

6-26 

27 

6.27 

31 

7-11 

29 

8-14 

28 

10-  5 

24 

10-22 

17 

11-22 

1  3 

1  SB 

15T 

1 3E 

49 

14 

97 

-2C 

I-  8 

5-16 

15 

5-20 

19 

5-22 

23 

6-26 

26 

6.26 

26 

7-11 

26 

7-11 

26 

9-27 

24 

10-  5 

16 

10-  5 

16 

140 

13f 

126 

15 

1! 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

92 

6-30 

-  9 

I-  2 

5-lB 

10 

5-20 

20 

6-26 

23 

6.26 

23 

6-27 

29 

7-11 

26 

7-11 

28 

9-12 

24 

10-  5 

20 

11-23 

16 

169 

138 

76 

15 

14 

unnnc  no  nc 

HuUUr  UK 

* 

94 

6-12+ 

-  5 

12-31* 

5-18 

16 

5-18 

16 

5-16 

16 

9.20  26 

5.21 

32 

9-29 

32 

10-  9 

27 

10-21 

22 

10-22 

14 

10-22 

14 

157 

157 

156 

138 

131 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  ^ 

104 

5-26 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  9 

28 

3.10 

32 

11-23 

31 

12-24 

12-2  4 

-3 

NONE 

NONE 

290 

2  5  6 

DCDk/Ci'Cu 

DckK  t  Lt r 

9C 

10-17 

35 

1-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BURL  I NG AME 

96 

6*26 

32 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2.21 

32 

12-25 

32 

NDNB 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

carmel  valley 

9S 

10-17 

26 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

I.  2 

27 

2.23 

32 

12-22 

32 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

302 

CROCKETT 

97 

6-29+ 

23 

I2-2'i 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.10 

32 

12-24 

23 

12-24 

23 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

348 

GILROY 

10! 

7 

\z 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

2.  7 

26 

3.  9 

32 

11-28 

32 

12-24 

23 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

320 

264 

HAI p  HnnN  RAV 

85 

n   1  0 

33 

I-  9  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HOLL I STER  1  SH 

5-26 

NONE 

NONE 

3.  9 

26 

4-25 

32 

- 

- 

- 

NONE 

NONE 

" 

- 

KING  CITY 

IOC 

7-24 

17 

12*24 

NONE 

NONE 

2-25 

23 

3.  9 

26 

4-  5 

32 

11-19 

30 

11-26 

2f 

12-24 

17 

12-24 

17 

NONE 

302 

262 

228 

LIVERHORE  COUNTY  P  C 

106 

7-24 

24 

I-  9 

NONE 

NONE 

I-  9 

24 

3.  9 

28 

3-  9 

26 

11-  9 

32 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

265 

24! 

LOS  GATOS 

IOC 

7 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE' 

1.  2 

27 

3.  9 

31 

11-29 

32 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

269 

MADTTUC7     uATCD     D[  AUT 

nan)  Iricz    WATcK  PLANT 

105 

7-25 

3C 

12-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

32 

12-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

HONTE  RE Y 

^"  ^ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONTEREY  FAA  AP 

92 

10-17 

31 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-24 

31 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

MORRD  BAY  FIRE  DEPT 

89 

10-16 

32 

12-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-15 

32 

12-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

HniifJT   nTADi  n   ki  ffiWc 
nuu'^  t     UiflDLU    N    IjA  I  t 

IOC 

7-25 

26 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

none' 

1.12 

28 

3-11 

30 

12-21 

30 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

289 

IE 

1-  2 

NONE 

2-  6 

19 

3-  8 

22 

5.15 

28 

5-19 

32 

10-26 

30 

12-17 

28 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

289 

216 

162 

NACIMIENTO  DAM 

7*26 

12-24 

NONE 

NONE 

2.23 

27 

3-  4 

32 

12-23 

30 

12-24 

2  1 

12-24 

21 

NONE 

NONE 

304 

294 

NEWARK 

91 

7-25 

2" 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-27 

27 

12-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  HSO  AP 

94 

9-11 

33 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  MUSEUM 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  9 

32 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

Palo  alto  jr»  museum 

9' 

12*24* 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  2 

26 

2*  7 

32 

12-24 

26 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

320 

Paso  robles 

105 

7  24 

1* 

12-24 

NONE 

NONE 

2-  7 

24 

4.25 

26 

5-18 

32 

U-  3 

30 

11-29 

25 

12-24 

15 

12-24 

15 

12-24 

15 

320 

214 

169 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

106 

7-24 

20 

12-24 

NONE 

NONE 

2-  7 

23 

2-25 

26 

5-19 

32 

11-  9 

32 

1 1-29 

27 

12-24 

20 

12-24 

20 

NONE 

320 

277 

174 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

106 

7-26 

19 

12-26+ 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

3.  9 

27 

5.18 

31 

11-  2 

32 

12-23 

25 

12-24 

19 

12-24 

19 

NONE 

359 

289 

166 

PISMO  BEACH 

93 

6-25 

^( 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-24 

2B 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

76 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

103 

7  24 

2' 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2.23 

26 

3.  9 

32 

11-23 

32 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

259 

PRIEST  VALLEY 

104 

7-25 

13 

12-24 

NONE 

2-23 

20 

3-  4 

23 

5.20 

27 

5-20 

27 

10-22 

32 

U-  3 

27 

11-23 

23 

12-18 

20 

12-24 

13 

298 

264 

167 

159 

REDWOOD  CITY 

99 

6-28 

28 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  7 

32 

12-23 

32 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

RICHMHND 

92 

10-18 

32 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  9 

32 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  M4RYS  COLLEGE 

100 

7-24 

24 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

2.24 

25 

4.29 

32 

11-24 

32 

12-20 

27 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

299 

213 

SALINAS  3  E 

98 

10-17 

26 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  2 

28 

2.23 

30 

12-23 

31 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

303 

SALIN&S  F&A  AP 

97 

10-17+ 

26 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  2 

30 

12-23 

30 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

355 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

66 

10-17 

32 

1-  e 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  6 

32 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  MSO  AP 

90 

7-24 

32 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

32 

12-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

351 

S4N  FRANCISCO  HSO  CI 

89 

10-17 

36 

I-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GREGORIO  2  SE 

90 

10-17 

28 

12-24+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.23 

30 

12-23 

28 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Dale 

_ 

J 

9 

 —  

Last  spring  minimum  ol 

16  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
I»Iow 

28  or 
be!ow 

32  or 
k>elow 

Dale 

Itemp. 

e 
0 

Temp. 

© 
Q 

g 

0 

H 

© 
15 
a 

Temp. 

Date 

d 
© 

SiN  jnSE 

96 

7-24 

29 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

31 

S»N  LUIS  PBISPO  PTLV 

9c 

31 

ii-2e« 

NONE 

NONE 

1-  3 

32 

SiN  MATEO 

98 

7-24 

34 

12-27* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SSNTA  CL4RA  UNIVEBSITV 

96 

5-26 

26 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  9 

31 

SANTA  CRUZ 

97 

10-17 

28 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  4 

32 

UPR  SAN  LEANORO  filter 

92 

9-12* 

29 

3-  9* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

29 

■ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-24 

26 

3.  9 

30 

watsqnville  HATERuQRKS 

97 

10-18 

2t 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26l    2-  8 

32 

WOODS  IDE  FiRE  STA  1 
•       •  • 

101 

7.2!* 

Zl 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

Zi 

*-27 

31 

Cam  inAnilTN 

DR&IN&GE  OS 

ANTIGCH  FIBREBOARH  mi. 

102 

7-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  9 

31 

ANTIDCH  PUMPING  PL  ^ 

103 

7-24 

26 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  8 

28 

3-10 

32 

ASH  MOUNTAIN 

107 

7-26 

26 

12-24 

NONE 

wniuc 

NONE 

3-  3 

32 

AUBERRY   1  Nw 

7-25 

24 

12-24 

I-  I 

27 

3.  4 

30 

bakfrspielo  WSO  AP 

109 

7-24 

29 

I 2"25* 

NONE 

□  NE 

NONE 

NONE 

2.  7 

31 

RAI         DnucB  MnilcF 

D « L t H     rUHcR  nUU3C 

100 

7-264 

26 

12-23 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

1-27 

31 

BLACKWELLS   corner  2hNw 

106 

7-25 

22 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

3-  4 

31 

buttonwillOw 

107 

7-26 

20 

1-  3 

NONE 

1-  3 

20 

20 

2.25 

Calaveras  big  treis 

90 

8-  3+ 

U 

3-  3 

18 

<"l  r 

z* 

27 

5-21 

3 1 

C  AMP  PARDEE 

105 

8-  3» 

29 

I-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NO  c 

1.  3 

30 

C&THEVS   VV  BULL  RUN  RH 

lOS 

7-26 

2 1 

12-31 

NONE 

NONE 

l»  2 

22 

2-20 

28 

4-10 

32 

CHERRY  VALLEY  OAM 

94 

8-  1 

10 

1-  2 

3-  4 

16 

3-  5 

19 

4-11 

5-19 

28 

9-20 

29 

CQALINGA 

106 

8.  3 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

2-23 

28 

3-  9 

32 

CORCORAN  IRrIG  DIST 

109 

7-25 

NONE 

NONE 

wnw! 

25 

3.  5 

DENA|R   3  NNE 

101 

7-24 

13*94 

NONE 

NONE 

hinue 
NUNt 

2-Z3 

28 

3-  9 

31 

DUDLEYS 

- 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

4-25 

22 

. 

ELECTRA  POWER  HDUSg 

10<> 

8-  Z* 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

2-20 

28 

3-  4 

30 

FIVE   POINTS  5  SSW 

10! 

7-24 

22 

12-23 

NONE 

NONE 

26 

2-25 

3 1 

FtESNO  WSO  AP 

107 

7-25 

NONE 

NONE 

2-23 

32 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

loe 

7-26 

17*37 
12-27* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-18 

28 

4-26 

32 

■ 

GLcNNVILLE 

100 

7-25 

14 

12-24 

I-  3 

16 

3-  9 

19 

3-  9 

19 

5-20 

26 

5-21 

32 

GRANT  GROVE 

ei 

6-13 

8 

12-23 

4-10 

15 

4-25 

20 

5-20 

23 

i-21 

28 

5-21 

28 

H4NF0RD 

102 

7-25 

23 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

I"  3 

28 

3.  4 

32 

14 

1-  3* 

14 

1-  3 

3-  4 

22 

4»1 1 

28 

5-20 

32 

81 

6-13« 

6 

1-  2 

4-2! 

16 

5-20 

20 

5-20 

20 

5"20 

20 

5.21 

31 

I  ORT  A 

100 

7-26 

24 

I-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

2-  6 

28 

4.  3 

32 

KERN  PIVER   PH  NO  I 

106 

8-  3* 

NONE 

'  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

101 

7-31* 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

nonJ 

23 

28 

*.25 

WCTTl CMAU  rtTv 

22 

12-25 

NONE 

2! 

3-  4 

30 

KETTLEMAN  STATION 

106 

7-25 

26 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NO  t 

NONE 

KNIGHTS  FFkRY  Z 

105 

7-25 

20 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

26 

3-10 

31 

LE  GRAND 

103 

7-26* 

24 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

3.  4 

30 

LEMON  COVE 

106 

7-26 

25 

12-26* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

29 

linosay  * 

106 

12-26* 

NONE 

I-  3 

24 

I"  3 

24 

2.25 

32 

LII'LC    KANUCHt    Dtr  HAr* 

104 

7-26 

24 

12-24* 

NONE 

NONE 

I-  2 

24 

1"22 

28 

3.  9 

30 

LOOGEPOlE 

83 

6-13 

-  4 

1-  3 

5-19 

16 

5-19 

16 

5-19 

16 

5-20 

28 

6-20 

32 

LHor 

106 

7-24 

24 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

26 

3-  9 

31 

LOS  BANDS 

104 

7-25 

25 

12-26 

NONE 

NONE 

26 

3-  9 

3 1 

103 

30 

1  -  2 

NONE 

NONE 

NQNc 

1-27 

32 

MADERA 

108 

7-26 

23 

12-24* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

3-  4 

32 

MANTECa 

104 

7-2!+ 

25 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

I-IO 

28 

2-  6 

32 

MARICIPA 

107 

7-25 

20 

1-  6 

NONE 

1-  6 

20 

I-  7 

22 

1-  7 

22 

3-  7 

32 

MERCED  FIRE   STATION  2 

106 

7-24 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

27 

3.  4 

•  ? 

MODESTO 

7-24 

26 

12-24 

NONE 

wnwc 

2-  7 

32 

NEWMAN 

105 

7-25 

24 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

26 

3-  4 

30 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

98 

8-  44 

17 

12-24 

NONE 

!•  4 

20 

1-28 

23 

4-10 

28 

S-20 

31 

ORANGE  COVE 

106 

7-2! 

23 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  3 

27 

2-20 

32 

PORTERVlLlE 

109 

7-26 

24 

1-  3 

NONE 

NONE 

I-  3 

24 

2-15 

3  J 

13 

1-  3* 

13 

3-  4 

3-  9 

tt 

5-19 

26 

5-20 

30 

SALT    SPRINGS   PWR  HOUSe 

95 

9-20 

19 

1-  2 

NONE 

1-  2 

19 

2-13 

C9 

26 

5-19 

SAN   L'JIS  DAM 

102 

7-2! 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  3 

23 

3-10 

32 

SONORA  RS 

7-26 

19 

1-  2 

!•  3 

20 

1-  3 

20 

3-  5 

28 

5-17 

30 

SO  ENTRANCE  YOSEMlTe 

90 

7.  1 

5 

1-  3 

I-  ! 

U 

3-  5 

19 

4-26 

22 

5-21 

28 

5-21 

28 

STOCKTON  WSO  AP 

107 

7-24 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

32 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  ^ 

10! 

7-2! 

24 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

27 

2-24 

31 

TEHACHAPI 

96 

7-24 

17 

1-  3 

NONE 

3-  9 

20 

5-17 

28 

9-19 

30 

TEJDN  asNCHO 

108 

7-24 

26 

12-26* 

NONE 

unue 

26 

3-  8 

3 1 

THREE  RVRS  EDISON  PM  1 

no 

7-25* 

23 

12-25* 

NONE 

NONE 

wnNc 

I  -  3 

26 

2-20 

32 

TICER  CREEK  PH 

97 

8-  3* 

20 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

I  2 

20 

28 

9-19 

104 

7-25* 

27 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

28 

2-24 

32 

TRACY   PUMPING  PLANT 

105 

7-2! 

25 

12-26* 

NONE 

NONE 

27 

3-  9 

VISALIA 

105 

7-26 

26 

12-26 

NONE 

NONE 

unMc 

unMC 

2-21 

^* 

HASCO 

109 

7-26 

22 

12-24 

NONE 

NONE 

unMc 

nqnI 

2-18 

YOSEMITE   PARK  HEAOQTRS 

99 

9-21* 

1 1 

1-  3 

I-  3 

11 

1-  * 

17 

i   1  ft 

* 

4*25 

28 

9-21 

•       •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

107 

6-28 

24 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

l-U 

27 

1-29 

31 

AVALON  PLEASURE  PIER 

85 

10-17* 

39 

1-  3* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

107 

6-29 

18 

12-26* 

NONE 

NONE 

2-  8 

24 

3-  6 

26 

4-26 

32 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

102 

6-30« 

20 

12-25 

NONE 

NONE 

I-  3 

23 

3-  4 

26 

4-13 

32 

ATI*     DBAS  lAl/C 
Sib    B^TAK  LAKC 

92 

8-29 

12-30 

3-  4 

9 

3-11 

19 

5-20 

21 

!-20 

21 

9-20 

21 

eURRANK  VALLEY  OMP  PLT 

104 

7-18 

27 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

It 

3-  4 

32 

CACHUHA  LAKE 

103 

7-25 

26 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  7 

26 

3-  3 

32 

CAHPO 

102 

6-26* 

12 

12-26 

NONE 

J-  5 

20 

4-26 

21 

3-20 

27 

6-  1 

32 

CANOCA  PARK  PIERCt  CQL 

108 

9-22* 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

26 

3-  ! 

32 

CHULA  VISTA 

92 

11-13 

31 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMQST  POMONA  CDl 

101 

6-29 

29 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

31 

See  Rel«r«nc«  Noloi  Following  Suilon  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3   1^7* 


Station 

Dale 

Lowest 

Date 

LasI  spring  minimum  of 

First  fall  minimxmi  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  '  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

1B°  or 
below 

0 

u 
ja 

0 
CD 

0 
0 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

o 
Q 

[Temp.  1 

Dale 

1  Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

Q 

|Temp.  j 

Dale 

jTemp. 

Date  ' 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

o 

Q 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

C  ORON A 

102 

7-23+ 

28 

2-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

28 

2-20 

31 

12-10 

30 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

CULVER  CITY 

9e 

10-16 

35 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

CUVAM4C4 

91 

6-28 

1 1 

12-27 

1-  3 

14 

2.  7 

19 

3-  9 

24 

3-U 

25 

5-20 

29 

11-  3 

32 

11-25 

27 

12-10 

21 

12-23 

19 

12-26 

12 

357 

319 

276 

259 

167 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

106 

6-28 

20 

1-  3 

NONE: 

1-  3 

20 

I-  3 

20 

2-15 

28 

5-19 

32 

11-27 

31 

12-10 

26 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

354 

298 

192 

EL  CAPITAN  DAM 

109 

6-29 

28 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONEi 

NONE 

12-25 

2E 

12-2! 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

ELSINORE 

108 

6-28 

10 

12-30 

ndneI 

NONE 

I-  3 

23 

2-  7 

28 

3.  5 

32 

11-25 

32 

11-30 

28 

12-26 

24 

12-29 

20 

12-30 

10 

357 

296 

265 

ESCONDIOO 

102 

6-26 

27 

12-25 

NONE 

NONEi 

NONE; 

NONE 

2.  7 

30 

12-23 

32 

12-21 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

fONTANA  KAISER 

109 

5-25 

32 

1-  3 

NONE, 

NONE' 

NONE 

NONE 

I.  3 

32 

NONE 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

GILLESPIE  FIELD 

102 

6-26 

23 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

none; 

2.  9 

32 

12-10 

32 

12-24 

28 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

304 

HENSHAW  DAM 

102 

6-29 

14 

12-26 

NONE 

NONE 

3-  9 

22 

4.26 

27 

5.20 

31 

10-10 

32 

10-3 1 

2  8 

11-26 

24 

1 2-  IC 

20 

12-25 

16 

262 

1 6E 

143 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

99 

6-26 

11 

12-24 

3-  4 

15 

3-  9 

18 

3-11  24 

5-20 

25 

5.20 

25 

10-29 

31 

11-  4 

28 

12-23 

16 

12.23 

16 

12-23 

16 

294 

289 

287 

166 

162 

JULIAN  WYNOLA 

103 

9-  4 

20 

12-26 

NONE 

none! 

3-  4 

21 

5-20 

28 

5.20 

28 

11-  3 

32 

12-  7 

28 

12-23 

23 

12-26 

20 

NONE 

294 

201 

167 

LACUNA  BEACH 

96 

10-16 

33 

3-  8 

NONE 

NONE' 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LA  MESA 

96 

10-15 

31 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOHPOC 

90 

10-16 

24 

12-25'^ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.  7 

31 

12-23 

24 

12-23 

24 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

319 

LONG  BEACH  WSO  AP 

100 

10-16 

31 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

100 

10-16 

35 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

99 

10-16 

35 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

MT  WILSON  2 

B6 

9-  3* 

17 

1-  2 

NONE 

I-  2 

17 

3-  4 

21 

5-19 

26 

5.19  26 

10-29 

28 

10-29 

28 

12-23 

19 

12-23 

19 

NONE 

35! 

294 

163 

163 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

" 

13 

12-24 

1-  3 

15 

1>  3 

15 

2-14 

24 

5-20 

28 

5-20 

28 

11-2? 

27 

12-23 

20 

12-2: 

20 

12-24 

13 

35! 

354 

312 

187 

NEWPORT  BEACH  HaRROR 

85 

9-  5 

40 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCEANS  I DE 

10^ 

7-21 

26 

2-  6 

NONE: 

NONE! 

NONE 

2-  8 

28 

2.12 

30 

12-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

OJAI 

103 

6-27 

24 

12-24 

NONE 

NONE' 

NONE 

1-  3 

26 

3.  4 

32 

11-26 

32 

12-24 

24 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

355 

267 

OXNARO 

92 

10-17 

34 

12-23* 

NONE 

none! 

NONE, 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

9^ 

6-29+ 

15 

12-29 

I-  3 

16 

1-  4 

20 

3-10 

23 

5-19 

27 

5.20 

30 

10-29 

31 

12-23 

1 E 

12-23 

1  8 

I2-Z3 

18 

12-2S 

15 

360 

353 

2  8  ( 

218 

162 

PASADENA 

99 

10-16'> 

30 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POMONA  CAL  POLY 

102 

6-29 

26 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  2 

31 

12-24 

26 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

RAMONA  CHAPMAN 

106 

6-28 

NONE 

NONE 

2-14 

24 

3-  6 

28 

5.21 

29 

10-10 

32 

12-23 

25 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

31! 

292 

142 

REDLANDS 

107 

6-29+ 

25 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

3.  4 

32 

12-24 

28 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

355 

29! 

RIVERSIDE  FIRE  STA.  »3 

106 

6-28 

30 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

30 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

357 

RIVERSIDE  CIT  ExP  STA 

106 

6-29 

29 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

30 

12-24 

31 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

35! 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

106 

6-28+ 

29 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

29 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

357 

SANDBERG  wSO 

94 

7-22 

15 

1-  2 

I-  3 

16 

1-  5 

20 

3-  9 

24 

5-17 

28 

5.19 

29 

11-22 

32 

12-22 

21 

12-22 

21 

12-23 

20 

NONE 

352 

286 

219 

187 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

92 

10-16 

36 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

■ 

" 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

" 

" 

" 

' 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

100 

10-16+ 

30 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  2 

31 

12-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

SAN  JACINTO 

112 

6-27 

19 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

28 

3.11 

32 

11-23 

31 

11-28 

28 

12-24 

22 

12-25 

19 

NONE 

280 

257 

SAN  NICOLAS  ISLANn 

95 

10-16 

40 

12-23+ 

none: 

NONE 

NONE. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

98 

10-16 

34 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

93 

10-17 

33 

12-24 

none; 

NONE 

NONE 

none; 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

wnwe 

NONE 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

92 

10-16 

2S 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

32 

12-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

354 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

95 

10-16 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

5.18 

32 

11-27 

32 

12-23 

27 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

193 

SANTA  MONICA  PIER 

B5 

11-13 

41 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1.29 

28 

1.29 

26 

11-26 

30 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

301 

SUN  CITY 

108 

6-28 

23 

12-24 

NONE 

NONE 

2-  7 

24 

2-21 

26 

3.  5 

31 

11-23 

29 

12-10 

27 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

320 

292 

263 

TORRANCE 

96 

10-16 

34 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUJUNGA 

101 

6-26 

29 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

Mnw! 

NONE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

99 

10-17 

31 

I-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

31 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

TWITCHELL  DAM 

99 

10-16+ 

27 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

27 

1.  3 

27 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

wnw 

NONE 

331 

UCLA 

9* 

10-15 

40 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND  3  N 

102 

6-27 

29 

1-  2 

NONE' 

NONE! 

NONE 

none! 

3.  4 

32 

12-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

VISTA  2  NNE 

98 

10-15 

27 

12-2J 

NONE 

NONE 

NONE. 

NONE' 

2.  e 

32 

12-24 

29 

12-2! 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

WARNER  SPRINGS 

16 

12-26 

NONE, 

NONE 

3-  5 

24 

5.20 

26 

5.20 

28 

10-  9 

30 

11-26 

28 

12-10 

23 

12-24 

20 

12-26 

16 

260 

190 

142 

YORBA  LINDA 

103 

10-16 

30 

12-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-23 

30 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

•      ♦  • 

auUTMcAsT  UeicKT 

BASINS  07 

BAKER 

116 

6-  6+ 

18 

1-  3 

NONE 

16 

1-  4 

20 

I-  4 

20 

1-  4 

20 

2.10 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARSTOW 

109 

7-28 

16 

1-  3 

1-  3 

1-  3 

16 

1-  5 

24 

4-10 

28 

4.10 

26 

11-24 

25 

1 1-24 

25 

12-  S 

24 

12-25 

17 

NONE 

356 

336 

228 

22  6 

BEAUMONT  1  E 

103 

6-27 

26 

12-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  7 

28 

3.  9 

32 

12-10 

30 

12-23 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

276 

105 

6-29 

-  7 

1-10 

1  16 

13 

2-24 

20 

3-  4 

21 

4.25 

26 

5.20 

31 

10-27 

32 

11-  ) 

27 

11-23 

23 

11-24 

19 

12-  1 

15 

319 

273 

264 

194 

160 

BLYTHB 

119 

6-29 

25 

12-24 

NONE 

NONE 

2-10 

30 

12-  1 

30 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

• 

294 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

119 

6-28 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

21 

1.  3 

21 

1.  3 

21 

12-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

^  5fl 

BORRECO  DESERT  PARK 

118 

6-28 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

25 

1.  3 

25 

32 

NONF 

353 

BRAWLEY  2  Sw 

117 

6-28 

25 

12-27+ 

NONE 

JIONE 

NONE 

1.  3 

27 

2-22 

32 

12-10 

31 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

35! 

291 

C  ANTI 1^ 

110 

7-26+ 

1-  3 

16 

2-  7 

20 

2-14 

24 

4.25 

26 

4.25 

26 

. 

_ 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

ill 

7-28+ 

18 

1-  3 

NONE 

1-  3 

18 

1-  3 

is 

1.  3 

18 

2.21 

32 

12-24 

31 

12-2! 

24 

12-2! 

24 

NONE 

NONE 

356 

356 

306 

DEATH  VALLEY 

121 

7-29+ 

22 

I-  3 

none! 

NONE 

1-  3 

22 

1.  3 

22 

1-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONi* 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

96 

7-  6  + 

-  4 

12-  9+ 

2-22 

u 

3-  4 

18 

3-12 

23 

4-10 

27 

10-12 

29 

1 1  -  6 

26 

. 

11-22 

. 

273 

263 

255 

EAGLE  MOUNTAIN 

115 

6-29  + 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

U  4 

27 

NONE 

NONE 

\dne 

NONE 

^NONE 

EL  CENTRO  2  SSW 

116 

6-29+ 

23 

12-28+ 

none 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

2-  6 

32 

12-11 

32 

12-23 

23 

12-23 

23 

NONE 

NONE 

354 

306 

EL  MIRAGE  FIELD 

102 

6-13+ 

3 

1-  3 

1-  ! 

9 

2.  7 

20 

3-  5 

23 

3-  7 

27 

4-25 

32 

10-29 

32 

11-  ! 

28 

11-23 

22 

1 1-30 

19 

12-25 

13 

354 

296 

263 

243 

187 

FAIRMONT 

99 

9-  4* 

19 

1-  3 

NONE 

1-  3 

19 

I-  4 

23 

1-15 

28 

4-19 

32 

11-23 

29 

12-24 

24 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

354 

343 

?  1  B 

GOLD  ROCK  RANCH 

lie 

6-27 

29 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-29 

31 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

HAIWEE 

103 

7-30+ 

9 

1-  3 

1-12 

14 

1-15 

20 

1-16 

24 

3.  8 

28 

4.26 

30 

11-24 

30 

11-30 

28 

12-24 

24 

12-30 

19 

NONE 

349 

342 

267 

212 

114 

6-25 

17 

1-  3 

NONE 

1-  3 

17 

1-  3 

17 

1.  3 

17 

1.22 

32 

11-27 

32 

12-2! 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

309 

IMPERIAL 

116 

6-27 

28 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  3 

28 

1.  3 

26 

12-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

355 

IMPERIAL  FAA  AP 

120 

6-26 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  3 

26 

1.  3 

26 

12-23 

31 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

355 

354 

INDEPENDENCE 

109 

6-30 

3 

1-11 

1-14 

9 

1-16 

18 

1-17 

22 

3.  5 

25 

4.26 

31 

11-  I 

29 

11-24 

27 

11-29 

24 

12-24 

20 

12-30 

15 

350 

342 

316 

264 

189 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

117 

6-28 

24 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1.  3 

24 

1-  3 

24 

12-11 

32 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

356 

342 

I NYOKERN 

109 

6-29 

8 

1-  3 

1-  3 

8 

1-  5 

20 

2-26 

22 

4.  1 

28 

4-18 

31 

11-21 

31 

11-22 

28 

12-25 

23 

12-30 

16 

NONE 

559 

302 

235 

217 

IRON  MOUNTAIN 

117 

6-29 

24 

1-  3 

NONE 

NONE 

I-  3 

24 

1.  4 

25 

1-  4 

25 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

357 

LAKE  ARROWHEAD 

91 

6-28 

12 

12-30 

1-  3 

13 

3.  4 

18 

3-  5 

23 

4.19 

28 

5-20 

31 

10-29 

30 

11-29 

26 

12-23 

16 

12-23 

16 

12-30 

12 

361 

294 

293 

224 

162 

LANCASTER  FSS/FAA 

104 

7-29+ 

16 

12-25+ 

11-  5 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

12-20 

19 

12-24 

16 

MECCA  FIRE  STATION 

119 

6-27+ 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

21 

1-  3 

21 

2.  9 

32 

U-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

MITCHELL  CAVERNS 

104 

6-28 

17 

1-  3 

NONE 

1-  3 

17 

I-  3 

17 

1.  6 

28 

2-21 

30 

12-23 

24 

12-23 

24 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

354 

351 

30! 

MOJAVE 

103 

B-  2+ 

18 

1-  2 

NONE 

I-  3 

19 

2-27 

23 

3-  5 

27 

3-10 

32 

11-23 

28 

11-23 

28 

12-24 

22 

NONE 

NONE 

300 

263 

258 

MOUNTAIN  PASS 

101 

6-30 

3 

1-  3 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

5-20 

28 

5-20 

26 

10-29 

29 

11-  4 

28 

11-29 

24 

12-10 

20 

12-23 

15 

293 

280 

269 

168 

162 

MT  SAN  JACINTO  W  5  PK 

82 

6-27+ 

0 

I-  2 

3-21 

13 

5-19 

17 

5-20 

21 

5-21 

28 

5-25 

31 

10-  4 

31 

10-U 

28 

10-29 

21 

10-31 

20 

12-  8 

15 

262 

165 

162 

143 

132 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

117 

6-28 

27 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

1-  3 

27 

12-27 

29 

NONF 

NOIJE 

NONE 

NONE 

358 

PALMDALE 

104 

7-29+ 

14 

12-24 

2-24 

16 

2-24 

16 

3-  4 

22 

3-  4 

22 

5-19 

30 

10-31 

29 

11-23 

26 

12-23 

22 

12-24 

14 

12-24 

14 

303 

303 

294 

264 

165 

PALHDALE    FAA  AIRPORT 

12 

1-  3 

I-  3 

12 

1-  3 

12 

2-25 

22 

3-  5 

26 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1«T« 


P4LM  SPKINSS 
P4RKER  RESEHVom 
RlNOSnURC 
THERMIL  F4l  4P 
THDN4 

TWENTYNINE  P4LMS 
V4LVEPM0  PIPE  STA  79 
VICTOPVRLE   pump  PL4NT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WILDROSE  RANGER  STA 


6-J7 

6-  28 

7-  26« 

6-  26« 

7-  29 

6>2S 

6-  28* 

7-  29 
7-  I 


Last  spring  minirnum  of 


16  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
!•  3  U 

I-  3|  13 
l-U  Id 

1-  9  16 

5-  20  0 

6-  f  16 

2-  20  16 


20  ' or 
b«low 


NONE 
NONE 
1-  3  19 
NONE 
1-  »  19 

1-  3  13 
1-11  16 
1-  J  16 

5-  21  H 

6-  e  16 

3-  *  18 


24  or 
below 


NONE 
NONE 

•  5  2« 

-  3  21 

•  *  19 

-  3  13 

-  «  24 

-  7  24 

-  8  22 
-20  24 


28  or 
below 


E 


25 


1-  3 
NONE 
l-U  27 

1-  3  21 

2-  14  27 

1-  3  13 
4-25  2> 

3-  5  26 
6-  8  22 
6-20  24 

3-U  26 


32  or 
below 


3-  J  J2 

4-  27  31 
4-17  31 
6-27  31 
6.21  30 

4-25  32 


Fint  fall  minimum  of 


32' oi 
below 


I 

MONEI 

NDNEi 
ll-2T|  26 
11-30  32 
11-24  12 


11-30 

10-  31 

11-  5 


28"  or 
below 


NONll 
NDNP' 

11-  27*  26 

12-  2A  26 


12-24  27 
11-  *  26 

11-23  25 
7-ni  22 
21 


12- 


24  or 
below 


none! 
NONE 
12-24 
NONE 


NONE 
11-30  2* 
11-30  23 


7-11 
7. 


20  or 
below 


NONE] 

none: 

12-25 
NONE 


NONE' 
12-23  14 
12-29  It 
10-  6  20 
10-  5  1} 

12-30  16 


16  or 
below 


NONE! 
NONE' 
NONE' 
NONE; 
NQNEl 

none! 

12-23  14|  346 

HONE 
10-29 

15 


10-  5 
12-30 


Number  of  days 
between  dates 


«13 


346  240 
354  296 


264 
331 

262 

170 
187 
202 
10 
16 


Sm  R«lai>nc«  Nol»«  Following  Stillon  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


Station 


a 
Q 

(CWl 


January 


February 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


KRAWLEV  2  SW 


niVIS  2  WSW  EXP  F4RH 


FRFSNO  WSQ 


102 
45 


77. 8|  81 


104 
72 


93. 7|  117 
72 


92. <i]  105 
81 


8^   8<.,3  87 


115 
58 


78, 8|  81 
76 


81. 'I       85  83.7       85   83.6       85  77.7       82  69.4  78 


123 
49 


118 
76 


109 
79 


82 


82.6]      84|  82.11  83 
81 


9     ICi  83.4       96  72.7       89  55.2       66  <t9.5 


96.41  119 
73 


S3.6{  84 

83 


115  92,2     109   76.6       97  59.5 


108 
82 


114  74,6 
68 


102  75. 

77 


86  74.2 

31 


83  76.3 
81 


79. 8|      82  72.91      77]  66. 9|      7o|  72. o|  85 
77 


58. 0{  68 

47 


60. 9{  65 
56 


66. 2|  71 

62 


61.3       63   71.0  85 


45. 6|  65 

30 


48. 6|  60 
36 


59. o|  62 
56 


58  68.0  104 


74. 6|  lie 
36 


72. 6|  109 

37 


See  ReJerence  Notes  Following  Station  index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb, 

M  ir 

A;  • 

Juno 

July 

Aug 

S«pt. 

Nov. 

Dec 

'  

* 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

1 

DIlTlED     IIAIICV  DaU/'U 

BUILtK    VALLfcl  KfliNCn 

evap 

.^11 

.521 

I  •  271 

2  731 

4.92 

5.68 

_ 

' .  10 

6.16 

4  7n 
4.70 

1.95 

HIND 

456 

260 

440 

329 

147 

83 

233 

215 

181 

U6 

MAX 

<i6.2 

49.4 

56.8 

66.4 

75.8 

81.6 

66.1 

84,2 

79.1 

61.4 

- 

- 

-  ■ 

MIN 

37.1 

37.7 

43.4 

44 . 8 

4Bt7 

54*2 

57.0 

56  6 

51.7 

40  ,  5 

OUTTONS  LANniNG 

EVAP 

1.66 

2.09 

2.71 

5.03 

8.13 

10.09 

9.55 

8. SO 

6.34 

5.36 

2,10 

1.75 

63.31 

wind 

1161 

1196 

1647 

1515 

2059 

2588 

2358 

1856 

859 

2030 

1293 

1615 

20177 

MAX 

95.6 

59.7 

65.7 

74.6 

80>4 

83.9 

85.7 

64.6 

62.2 

75.0 

63.4 

94,8 

72.2 

MIN 

40.4 

38.4 

46,0 

44.3 

45.3 

53.2 

56.3 

55  9 

53.6 

49  4 

43.8 

39.5 

47.4 

TRINITY  RIVER  HATCH 

SVAP 

2.211 

4.101 

7.96 

9.23 

_ 

9.65 

9 ,44 

8.10 

3.88 

1 .08 

WIND 

- 

887 

1026 

980 

1168 

955 

1005 

845 

606 

753 

673 

623 

TULELAKE 

EVAP 

7 . 96E 

9*35 

8.47 

8.86 

7.65 

MARM  SPRINGS  DAM 

EVAP 

1.81 

2  .661 

4  ,74B 

9  06 

9  ■  23 

10  5oE 

1 . 96( 

I  146 

WIND 

1566 

1366 

1457 

1530 

2n26 

1782 

1754 

- 

- 

11006 

10396 

- 

MAX 

53.5 

57.9 

72  ,8 

62.6 

MIN 

39.2 

38.9 

- 

45.9 

50.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WILLOW  CREEK   1  NW 

EVAP 

- 

- 

1.498 

2.69B 

5.27 

7.48 

6.61 

7.69B 

5.96 

2.39 

.79B 

.306 

- 

WIND 

139 

64 

1628 

1828 

93 

128 

249 

251 

190 

67 

lOlB 

576 

1663 

MAX 

50.8 

8)  .7 

89,0 

9j  ,3 

88.5 

82.9 

64  .4 

MIN 

_ 

38.! 

45.2 

49.1 

56,1 

57.9 

58,1 

53.0 

43,9 

*       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

EVAP 

1.346 

1.76 

2. 59 

4.35 

7.56 

9.51 

9.74 

10.59 

6.75 

6.36 

1.818 

1.366 

65.72 

WIND 

867 

695 

1293 

1041 

969 

999 

l020 

1030 

881 

768 

11049 

MAX 

50.5 

55.9 

60.6 

70.4 

63*4 

89, 7 

90.7 

91.0 

66.3 

73  •  6 

58.9 

49. 1 

71.7 

MIN 

37.2 

37.5 

43 . 5 

44.3 

51  •  5 

58(2 

60  •  8 

59  6 

56  •  1 

49.8 

41.8 

36  8 

4  6.1 

8RANNAN  ISLAND 

EVAP 

1.10 

1.B4 

2.62 

4.98 

9.35 

10.95 

12.04 

11.12 

8.58 

5.19 

1.47 

1.01 

70.25 

WIND 

36228 

149n 

1850 

2055 

3755 

4250 

4880 

4970 

4120 

2330* 

910 

1050 

35282 

CKICO  UNIVERSITY  EAPM 

EVAP 

■a 

6.31 

10.01 

12  ■  31 

11.23 

11.20 

9.18 

6.40 

1 . 66 

1.61 

WIND 

1042B 

2632G 

2580 

1135 

MAX 

- 

69.9 

85.0 

85.7 

91.4 

92,1 

88.9 

74,9 

60.0 

48. B 

- 

MIN 

- 

- 

44.7 

53.4 

59.3 

62.5 

61,9 

58. 8 

48,9 

42.5 

38.4 

- 

DAVIS  2   WSW  EXP  FARM 

EVAP 

1.81 

2.55 

3.31 

6.78 

10.54 

13.65 

12.28 

11.32 

9.16 

8.15 

2.01 

1 .  9'> 

83.50 

DEP 

.52 

.59 

.59 

.89 

2.16 

3.52 

1.23 

1.41 

1.06 

2.89 

.54 

.54 

13.68 

WIND 

3962 

2953 

3547 

3482 

2948 

3501 

2674 

2556 

2023 

3^41 

4005 

37206 

MAX 

50.8 

60  a  1 

66.0 

71.6 

65.6 

90  ■  5 

94.7 

76  8 

74.2 

MIN 

39  ■  2 

38.4 

46.3 

45.6 

49.8 

55.6 

56.6 

55*3 

52*9 

4B.7 

38 '  7 

35  0 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.76 

1.60 

2.14 

4.24 

e.u 

9.89 

9.75 

9.12 

7.48 

S.47 

1.65 

.86 

61. C8 

WIND 

1166 

1149 

1804 

1  309 

1 178 

881 

948 

1084 

76 1 

1052 

756 

1153 

13243 

GRIZZLY   ISLAND  REFUr.E 

EVAP 

1  27 

2.11 

4.53 

7  •  62 

9  06 

' .  96 

9.21 

7.25 

4 . 74£ 

- 

1 . 60c 

WIND 

1060 

788 

1276 

983 

1900 

1535 

1456 

1374 

1467 

869 

5288 

MAX 

51.9 

56.2 

66.9 

76.3 

84.8 

90.2 

91.5 

90.2 

86.7 

78.0 

- 

- 

MIN 

40.9 

40.2 

47.7 

47.9 

5C  •  8 

57.6 

58.9 

58.0 

56.2 

53.6 

LAKE  SPAULDING 

EVAP 

f .  1 1 

7.20 

5  66 

2  ■  36c 

WIND 

_ 

625 

5978 

4818 

481 

5068 

- 

MAX 

- 

- 

• 

- 

- 

76,9 

78.5 

77.5 

69.7 

52.1 

- 

MIN 

44,7 

47.1 

45.9 

41.8 

markley  cove 

EVAP 

1.35B 

1.7B 

2.37B 

4. 38 

8.66 

11.02 

11.48 

10.20 

7.94 

5.38 

1.80 

1.288 

67.64 

NINO 

1034 

853 

1154 

1520 

1846 

1806 

1873 

1682 

1404 

1035 

520 

1405 

16134 

MAX 

47 .  6 

52.9 

60.2 

67.2 

80,8 

86,7 

86.5 

87.  5 

84.6 

71.6 

57.4 

49.0 

69.5 

MIN 

36.1 

34,4 

41.5 

40.3 

46.5 

52.2 

54.2 

55.6 

53.9 

47.4 

39.6 

36.6 

44.9 

placerville  ifg 

EVAP 

1.358 

2.498 

3.648 

6  29 

7.37 

7.728 

8.66 

7 . 60 

4 . 766 

1.45 

1 . 36 

WIND 

1024 

11418 

1349 

1229 

1119 

1000 

957 

1464 

1140 

1264 

9408 

1401 

14028 

SHASTA  DAM 

EVAP 

1.26B 

2. Ota 

2.25a 

4.  168 

6.88 

8.56 

9.288 

9.50 

6.72 

5.648 

2.21 

1.478 

61.96 

DEP 

•  .55 

.09 

-  1.31 

-      1  .69 

.94 

-  1.51 

.  3.25 

1.68 

.20 

•  45 

.59 

.33 

-  11.29 

WIND 

1687 

1321 

1763 

1423 

1316 

1537 

1710 

1916 

1752 

1807 

1585 

1711 

19526 

whiskeytohn  res 

EVAP 

69E 

1  49 

2.266 

4  076 

7.93 

9 .07 

9.578 

9.46 

6.55 

4*356 

1.22 

■  7B6 

59 .  <>4 

WIND 

747 

740 

937 

727 

565 

541 

444 

430 

690 

662 

707 

675 

7865 

•       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BCCA 

EVAP 

6  27a 

9.34 

10  01 

8.80 

7.44 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

U24 

.57 

.74 

.41 

- 

- 

- 

- 

Fi eming  fish  and  game 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

7.69 

8.87 

9.16 

8.90 

6.93 

3.57 

- 

- 

- 

WIND 

1106 

685 

742 

588 

435 

398 

TAHOE  CITY 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

6.678 

6.69 

6.858 

5.648 

4.37 

1 .846 

■ 

DEP 

3  01 

2.32 

1.43 

.30 

1 . 00 

.23 

WIND 

786B 

422 

332 

231 

195 

341d 

_ 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

drainage  0* 

BURL INGAME 

EVAP 

1 .88G 

2.36 

3.248 

5.896 

7.31 

7.42 

7.97 

7.61 

5.43 

4.348 

1.79 

2.228 

57.46 

WIND 

1540 

1460 

2027 

2203~ 

3329 

2699 

2720 

2296 

1783 

1402 

1097 

1103 

23659 

MAX 

58.5 

77.0 

78.2 

82.4 

84.5 

83.7 

79.7 

73.3 

62.3 

54.9 

MIN 

43.4 

48.6 

48,7 

54.7 

58.0 

58.9 

57.9 

53.0 

47.2 

44.1 

S««  Roftrerc*  Nol«i  Foflowing  Siatton  lnd*x 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

1  

Annual 

NACIMIENTQ  HAM 

EVAP 

2.63 

2.96B 

5.77B 

8.12B 

9.918 

10.95 

10.00 

7.86 

4.70 

2.87 

" 

• 

NFW&RK 

EVAP 

2. 21 

2.67 

3.91 

6.49 

9.35 

9.81 

10.37 

9. 376 

7.19 

5.36 

2.64 

2.28 

71.85 

S 

DEP 

.76 

.  70 

.29 

1  . 47 

2.41 

1.90 

2.08 

1.96 

1.18 

1.32 

.  74 

•  93 

WIND 

2359 

34636 

2797B 

2542 

2339 

2892 

*        •  « 

SAN  jaaouiN 

ANTIOCH  PUMPING  Pi  3 

EVAP 

1.39 

2.34 

2.97 

5.33 

9.28 

10.78 

11.08B 

9.67 

7 . 27 

5.23 

1.81 

1 .14 

68  .49 

DEP 

.02 

.27 

-  1,36 

-  1.17 

.09 

.55 

-  1.14 

.53 

.87 

.08 

.42 

.27 

-  6.11 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

1.18 

1.21 

1.85 

3.9c 

7.30 

9.52 

9.51 

9.32 

6.  10 

4.14 

1 .256 

.  90 

56.18 

DEP 

.01 

.52 

.29 

.11 

.19 

.  2.39 

-  1.05 

-  1.34 

•  12 

.27 

.13 

-  5.20 

MIND 

424 

271 

520 

391 

349 

463 

344 

531 

319 

378 

232 

479 

4701 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

1.49 

1.95 

3.20 

4.61 

9.66 

12.21 

13.15 

11.81 

9.13 

5.17 

1.66 

1.32 

75.96 

DEP 

.10 

.14 

.75 

1.51 

.  68 

1.89 

3.27 

2.45 

1.09 

1.13 

1.09 

.11 

-  14.01 

MIND 

1616 

1297 

1919 

1436 

1652 

1767 

1764 

1553 

1142 

1007 

952 

1246 

17351 

MAX 

55.0 

60.0 

67.5 

75.2 

65,7 

90.9 

93.  1 

91,2 

89. 1 

75,3 

61,8 

51.2 

74.8 

M I N 

42 . 6 

41.6 

48,6 

49.5 

56.2 

62.5 

66.7 

65.4 

64.2 

56.7 

45.8 

40.6 

53.4 

HFTCH  HFTCHY 

EVAP 

■ 

■ 

6.81 

6.66 

~ 

" 

kfttlcMan  city 

1.97 

3,07 

6.09 

7.77B 

12.186 

13.60 

14.02 

12.10 

13.89 

- 

3.96 

1.56 

- 

MIND 

1354 

1262 

1954 

185&B 

1386B 

1721 

1576 

1330 

1 106 

1064 

1060 

1308 

16979 

MAX 

57.9 

64.0 

71.6 

79.2 

88.6 

93.4 

98.0 

65.3 

51.4 

MIN 

42.7 

3e.f. 

46.6 

48.6 

55.5 

60.2 

64.6 

60.8 

_ 

43.5 

36.9 

_ 

l/llT/'L»TC     CCDDV    o  cc 
RNlliHTi    rt-KPT    c  5b 

PVAP 

- 

1.60 

2.48B 

4.57 

8.24 

11.036 

7.43B 

10.28 

7.986 

4. 776 

1.578 

.77B 

517B 

273 

447 

364 

519 

690 

615 

503 

344 

318 

2568 

530 

5376 

LlTTl E   PANOCHE   DET  RAM 

EVAP 

1.72 

3.3? 

4.62 

8  .85 

15.44 

17.21 

16.17 

16.96 

13.09 

8.49 

3.10 

1.91 

113.15 

WIND 

2099 

232? 

2691 

3287 

427? 

3718 

3517 

3105 

2365 

2458 

2143 

2324 

34322 

MAX 

52.3 

59.' 

68.0 

83.2 

87,3 

89.8 

89,2 

86.5 

74.0 

60,6 

50.5 

73.0 

M  I  N 

38.6 

39.0 

45,4 

46!* 

51.5 

57,7 

61.4 

59,8 

58.5 

52.3 

42,3 

38.8 

49.4 

LDDI 

EVAP 

1.291 

2,3^ 

3.55 

6.01 

10.24 

11.69 

11.06 

10.43 

7.63 

4.80 

1.54 

1.42 

72.19 

DEP 

■  22 

.50 

,12 

.12 

1.55 

1 .20 

.37 

.63 

.46 

•  43 

.  37 

,42 

4.67 

MIND 

1090 

903 

1248 

1387 

1746 

7538 

415 

414 

645 

1400 

47.1 

54.2 

61.5 

71.2 

60,4 

64,9 

85.7 

65.9 

80.6 

70.8 

56.1 

46.2 

66.7 

M^N 

37.9 

37.? 

43,7 

43,9 

49,4 

54,0 

57.8 

56,0 

55.0 

49,0 

39.0 

36,3 

46.6 

LPS  BANDS  DET  RESV 

EVAP 

1 .74 

3.15 

4,60 

8 . 98{ 

16.27 

17.01 

18.09 

16.34 

12.19 

7.95 

2.92 

1.77 

111.02 

3399 

397  ■> 

4395E 

5497 

B014 

5766 

5614 

4781 

3414 

4379 

3449 

3075 

55759 

MAX 

57.1 

63.1 

71.9 

78.0 

67.3 

93.1 

94.8 

94.1 

91.3 

78.9 

65.3 

54,8 

77.5 

MIN 

44.4 

44.3 

49,9 

50.5 

55.5 

62.1 

64.8 

64,5 

62.8 

56.4 

48. 1 

43.2 

53.9 

M ANTEC  A 

1.15 

1.98 

3.59i 

5.87 

9.46 

10.57 

10.87 

9.64 

7.09 

4.41 

1.81 

1.04 

67,48 

WIND 

1405 

1019 

1873 

1645 

1966 

1744 

1342 

1143 

921 

13J1 

MAX 

51.8 

58.8 

65.6 

70,7 

81  ,8 

90.1 

93.3 

93,5 

92.4 

81.9 

64.0 

S3. 2 

74.8 

MIN 

36,8 

37.6 

44,0 

45.6 

49,9 

56,6 

60.0 

60.2 

56.5 

51.1 

41.5 

38,0 

48.3 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE 

EVAP 

2.20B 

2.87B 

5.07B 

7.48 

8,03 

8.198 

9.88 

9.45 

5.146 

2.69 

1.828 

.02 

.69 

.38 

.73 

.17 

-  2.72 

.74 

1.08 

.16 

.28 

.46 

Cam    iiITC  ham 
^Ull    LUIS  UHn 

1.69 

3.01 

4.72 

8.44 

14.49 

17.17 

18.34 

17.42 

12.92 

7.56 

2.71 

1.64 

110.31 

WIND 

1663 

236n 

3776 

4231 

7515 

6477 

5967 

6514 

4540 

3810 

2034 

I9l0 

50997 

MAX 

55.1 

62.1 

69,5 

76.7 

63,5 

69.0 

92.0 

91.3 

90.0 

77,0 

64.4 

52,3 

75,2 

MIN 

41.5 

41.7 

47,6 

47.4 

50,2 

56,9 

59.7 

59.9 

59.5 

55.2 

45.3 

40,9 

50.5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

1.898 

2.98 

4.59B 

7.96B 

13.07 

15.13 

16.32 

15.23 

11.91 

8.02 

2.97 

1.38 

101 .45 

MIND 

1955 

1794 

2586 

3188 

6325 

5594 

5464 

5207 

3980 

3170 

1854 

2002 

43141 

*       •  » 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

_ 

7.34 

11 .02 

9,66 

11.11 

9.24 

5.908 

DEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

.72 

1.16 

,  2.59 

.08 

.  05 

-       .  87 

_ 

_ 

WIND 

_ 

_ 

745 

659 

608 

619 

727 

720 

665 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

- 

64.5 

91.9 

95,3 

93.5 

89.8 

78.5 

70.6 

- 

- 

MIN 

■ 

4B.2 

55.2 

59,1 

59.5 

57.3 

50,1 

41,6 

C4CHUHA  LAKE 

EVAP 

2.25 

3.17 

3.49 

6.16 

6.67 

8.49 

9.47 

8.04 

6.71 

4.56 

3.43 

2.42B 

65.06 

MIND 

1394 

1229 

1454 

1912 

1724 

942 

965 

952 

659 

676 

1105 

1470 

14182 

MAX 

56.0 

63,0 

67,4 

75.1 

79.6 

87,7 

89.9 

86.5 

65.5 

73,6 

64.4 

57.1 

74.0 

MIN 

40.5 

38.7 

45.9 

45.6 

51.3 

56.3 

59.2 

59.1 

57.6 

52,0 

44.  1 

38.9 

49.  1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

2.69B 

4.2? 

4.40 

6.68 

6.62 

6.66 

7.68 

7.06 

5.53 

4.61 

3.47 

3.07 

52.69 

DEP 

.01 

.88 

.56 

.79 

.43 

.56 

-  .03 

.31 

.  38 

•  .23 

.11 

•  29 

.56 

WIND 

2043 

1626 

2425 

2627 

2966 

2928 

2595 

2957 

2401 

2353 

1501 

1593 

28315 

MAX 

60.9 

66.  ? 

69.2 

76.0 

75.2 

79,0 

83.5 

61 .9 

79.5 

73.3 

67.5 

59.6 

72.8 

MIN 

42.2 

39.2 

46,8 

48.6 

53.7 

57.4 

61.0 

61.5 

60.5 

54.5 

45.8 

39.1 

50.9 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

FVAP 

3.49B 

5.29 

2,52B 

5.33 

5.466 

7. 946 

1 .00 

2.45 

-  1.92 

.  23 

1.33 

.  25 

_ 

_ 

_ 

WIND 

1701B 

1534 

1443B 

19448 

2013 

1504B 

1484B 

1281B 

1015 

8558 

14228 

59.5 

66.8 

69,0 

77.8 

60.7 

88.2 

91.5 

90.5 

89.2 

76.3 

68.5 

MIN 

44.2 

42.4 

50,0 

50.3 

57.0 

61.3 

65,5 

64  *  1 

56.9 

46.8 

40 . 3 

53.6 

twitchell  dam 

EVAP 

2.36 

3.61 

3.50 

4.33 

6.13 

8.26 

7.75 

5.07 

3.29 

62.74 

WIND 

1655 

1760 

1588 

2100 

1708 

1534 

1681 

1595 

1734E 

1569 

1795 

2361 

21182 

MAX 

62.9 

67. ^ 

67,3 

75.7 

74.3 

85,2 

86.2 

84.7 

82.0 

77.0 

69.8 

65.8 

74.9 

MIN 

46.0 

45.3 

47.8 

45  .5 

50.7 

53,5 

57,7 

54  •  2 

50.7 

45 . 3 

42.9 

*      *  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

3.92 

7.33 

9.51 

15.27 

19.62 

22.68 

22.63 

19.61 

16.63 

9.93 

5.16 

4.13 

156.44 

WIND 

1277 

1833 

1'54 

2767 

2462 

2200 

2402 

1906 

1458 

1421 

911 

1344 

21935 

MAX 

59.4 

69. •> 

80.4 

86. 1 

95,5 

100.9 

103.4 

101.9 

98.6 

65,8 

72.3 

59.7 

84.5 

MIN 

42.8 

46.5 

57.8 

56.5 

63.9 

69.0 

73.4 

70.9 

69.8 

61,5 

49.9 

41.2 

58.6 

See  Reference  Notes  Following  Slahon  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Sralion 


INDID  U  S  DATE  GAROSN 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


CALIFORNIA 
197* 


Jan. 


3.10 
733 
62.1 
'(2.7 


Feb. 


5.49 
849 
70.6 
43.3 


Mat. 


Apr. 


7.39 
1494 
73,3 
SI  .8 

6.S7a 
3025  I 
72.5 
41.7 


11.80 
1836 
86.3 
33.6 

9.34 
3943 
74.5 
41.2 


May 


14.09 
1899 
9?. 7 
59.1 

16.03 
3145 
81.6 
48.9 


17.60 
1651 

100.0 
65.7 


July 


'5.65 

1192 
102.6 
69.6 


Aug 


16.96B  15.978 
3706  3423 

91.7  92.1 

56.1  59.4 


15.68 
1320 

101.5 
68.4 


3000 


8048 
98.3 
69.0 


2537 


Oct 

Nov 

Dec 

Annuu 

7.668 

4.44 

2.58 

117.01 

1 1381 

321 

1 3654 

86. 5 

73.2 

60,0 

84.3 

58.1 

48.3 

39.9 

55.8 

7.52( 

4.48 

2297 

1789 

1589 

74.4 

64.8 

'4,5 

50.1 

40.9 

35,7 

S««  R«f«r«rKo  Noltj  following  Stahon  lodtx 
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STATION  INDEX 


197A 


Station 

Index  No. 

1  Division  No. 

v^ouniy 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opene 
or  close 
durina  i 

d 

>d 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 

opened 

Month 
closed 



ACTON-ESDO  CYN  PC261F 

uu  1  *t 

uo 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  1  R 
lie 

1  o 

2960 

78 

9 
£ 

ADELANTO 

SAN  BERDIND 

15 

34 

35 

1  1  7 

25 

2845 

15 

2 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

16 

31 

2 

3 

ALAMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  CnSTA 

4 

37 

52 

122 

02 

410 

16 

2 

ALOERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

U 

123 

37 

460 

30 

32 

1 

2 

3 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

12  2 

42 

4440 

s 

ALISQ  CN  OAT  MT  EC  446 

mis 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

35 

2 

c 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1  7  a  s 

c  4 

22 

1 

i 

9 

3 

ALTADENA 

0144 

OA 

uo 

LOS  ANGELES 

34 

1 1 

1  1  n 

110 

0  8 

1  1  97 
i  1  £  ' 

53 

2 

ALTURAS  RANGER  STATION 

n  1  A 1 

U  10  i 

O  0 
U  £. 

MODOC 

21 

4 1 

30 

120 

33 

4400 

57 

60 

1 
1 

9 
£ 

3  Q 

AMBOY 

0 176 

0 1 

SAN  BERDINO 

34 

"XL. 

115 

*tP 

A  a  iC 
03P 

NOV 

L 

ANGIQLA 

0204 
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Precip. 

CuLGATc   rUWcR  MuUsc 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

11 

595 

69 

68 

19<>6 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

95 

r  nw^  riD  n   ^  P 
(„  UINC  UK  u  c 

1962 

04 

CONTRA  CnSTA 

4 

37 

58 

121 

59 

195 

18 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

14 

COPCO  NO   1  PAh- 

1990 

01 

SISKIYOU 

1 2 

4 1 

59 

122 

20 

2703 

1 5 

^nD/*nQAM      TDDT/*  OTCT 

CUKCURAN    IKRJO  Ulal 

2012 

05 

K I NGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

27 

29 

rnDuTMri  uniiruTDK)  RamTM 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

24 

riD  nU  A 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

52 

117 

34 

710 

61 

66 

rnOOAi  TTflC 

L  UKRAL  i  TUb 

20<r8 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

rnTTfiMunnn  r  qkpm 

LUI  lUNnUULf  ^KCC^ 

2069 

07 

I NYD 

19 

36 

29 

118 

11 

10160 

COVE  LO 

2061 

01 

MENOOC INQ 

7 

39 

47 

123 

15 

1385 

34 

56 

2064 

01 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

CuvINA   TcMrLc    rC    I7J  o 

2090 

06 

inc  AwrFiF^ 

26 

34 

05 

117 

52 

575 

46 

CRABTREE  MEADOW 

211'it 

05 

TULARE 

10 

36 

34 

118 

21 

10700 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

tRtSUcINT   CITY    i  N 

2U7 

01 

nci  NriRTF 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

74 

85 

2146 

01 

DEI  NORTF 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

19 

2150 

01 

DEL  NDRTE 

17 

41 

46 

124 

12 

50 

fRpcTi  inf  ftbf  <;ta  ? 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

15 

4900 

cone KF  TT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

20 

57 

ronuncD   Fi  at 

2184 

01 

MODOC 

12 

41 

53 

120 

44 

5175 

("dvctai    I  A  If  c   cr  5fl'ar 

2198 

06 

LD^  ANfiEl  FS 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

15 

ffriiiwCD  rlTY 
RLULVCK    LI  1  > 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

39 

40 

CUMMlNGS 

2218 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

47 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

56 

119 

37 

2255 

27 

29 

r  1  rv  A  M  A  r  a 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

75 

87 

DAfi^iFTT    EnT^DN    PI  ANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1970 

nAfXftFTT    FAA  ATHPDRT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

31 

35 

riANA     0  ^F 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

15 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

273 

14 

n&VT^    7    U^U    pyP  FAQM 

2294 

02 

YOLQ 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

103 

103 

DAY 

2306 

02 

Mnnnr 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

2311 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

59 

63 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

3S 

116 

23 

1200 

12 

nFFP  <;pbinG^  roi  i  FftF 

2331 

07 

I NYO 

6 

37 

22 

117 

59 

5225 

22 

26 

nFFR    rSFFk  FflRFnAV 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

6 

6 

DF 1  AND 
U  C  L  A  11 U 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

U9 

H 

323 

69 

HFI  MRNTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

DPI     PllPPTn   QHAn  TAMP 

2369 

05 

ST  AN  I  S 1  Ai  K 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

15 

nPN  A  T  D    H  MNP 

2369 

05 

37 

37 

34 

120 

47 

137 

75 

76 

nc    C  A D 1  A 
UC    3  M  D  L  A 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

66 

71 

nF<;rAu<in  damtpd  ^Ta 

2406 

06 

CAM  n I F Gn 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

56 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

22 

121 

12 

1640 

5 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

20 

21 

nnwNFv  fd  Frin7r 

2494 

06 

L  0^    ANr.E  1  F  ^ 

33 

33 

56 

118 

08 

116 

49 

nnuNiPUTiiF  bamrfr  ^ta 

UUniNiCViLLC  KAI1UC>^ 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

48 

57 

DOYlE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

15 

DOYlE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

18 

18 

DRY  Canyon  reservoir 

2516 

06 

L  0^    A  Kir  p  l'  C  C 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

13 

52 

UUUL  C  T  J 

2539 

05 

MABTPnCA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

62 

64 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

76 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

64 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

1 " 

36 

12 

122 

18 

20 

13 

19 

FAGlF  TREFK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

EAGLE  MOUNT  A I N 

2598 

07 

R I wc R c  T  nc 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

41 

41 

FAST    PARK  RFi^PRUDTR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

64 

64 

F I    r  AP I  TAN  DAM 

2709 

06 

SAN  niFGn 

25 

32 

53 

116 

49 

600 

39 

39 

FI     rFNlRO    2  ^^W 

2713 

07 

TMPPRTAL 

6 

32 

46 

115 

34 

30 

41 

43 

Fl  FTTRA    PnUFD  MnilCF 

2728 

05 

AM A  nnB 

H  in  A  U  U  R 

16 

36 

20 

120 

40 

715 

70 

71 

F 1  K   \y  A  1  1  F  V 

2749 

01 

U  6  L    IN  u  R  1  r 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

37 

37 

F 1  1  P  R  V    1  Ak  F 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

49 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

48 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

4 

4 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

464 

ELS INORE 

2805 

06 

R I  VERS  IDF 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

76 

77 

ESCDNDl 00 

2862 

06 

SAN  DiEGn 

33 

33 

07 

117 

05 

660 

76 

77 

ESCONOIDQ  NO  2 

2863 

06 

SAN  OlEGn 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

ET I WANDA 

2895 

06 

SAN  B  F  R  D  r  Nn 

28 

34 

06 

117 

31 

139C 

ETNA 

2899 

01 

C  T  Cl/  T  Ynii 

12 

41 

26 

122 

54 

2950 

l^FllRPkAU^n^T  D 

2910 

01 

Mi  1  M  Q  n  1  DT 

nun  D  u  ^  U 1 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

88 

68 

PyfuFniiPR  RccpD\ynTD 

2920 

05 

MAD  T  PnCA 

14 

37 

35 

120 

16 

442 

24 

EXETER   FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 

439 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

36 

16 

122 

02 

38 

23 

24 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

231  38 

17 

122 

02 

UC 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

1^  34 

42 

118 

26 

306C 

53 

65 

FALLBRQOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

F-EATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

e 

39 

36 

121 

16 

2965 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

aoc 

42 


13 


19 


califoknia 

1974 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


a  a 

O  0) 


J3TI 
O  3 

ST! 


12/73  1 


22  - 


Station 


FERNDALE  2  NW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  4N0  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FDLSQM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORESTHILL   RANGER  STA 

FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  DICK 

FORT  JONES  6  FSE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ORD 

FORT  ROSS 

FORT  SEWARD 

FREEDOM  8  NNw 

french  gulch 

fresno  wsd  ap  r 

frlant  government  camp 

fullerton  0am 

fullerton  hillcrest  rv 

garberville 

GASQUET  RANCER  STATION 
GEM  LAKE 

georgetown  ranger  sta 

berber  ranch 
gerle  creek  camp 

GIBRALTAR  0AM  Nn  2 
GIBSON  HHY  mntNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILRQV 
GILRQY  8  NE 
GILBOY   I't  ENE 
GLENDORA  WEST  PC  185 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 

GOLDSTONE  ECHO  2 

GONZALES  9  ENE 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

GRATON 

GREENVIEH 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY   ISLANC  REFUGE 

GROVELAND  2 

GROVELAND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE  2 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGlERRIGHT  OAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PM  NO  1 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARD  6  ESE 
HEAlDSBURG 
HEALDSBURG  NO  2 

HELL  HOLE 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SF 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 


o 
Z 

X 

(1) 
a 


30301  01 
30381  05 


STATION  INDEX 

U  ' 


California 


Years  of 
record 


County 


06 


3050  06 

3083,  05: 
30871  03l 
3093i  051 
3113  02 


3118 
3120 


01 


3130  01 

Sn^i  02 

3157,  03 

31611  Oil 

3173!  01! 

3176;  Oil 

31821  Oil 

3186  OA. 

3191  01 
3l9«j 

3232;  OA 

32'>2;  02; 

3257*  05; 
3261|  05| 
3285;  06 
3288  06' 
3320  Oil 
3357  Oil 
3369  03' 
33e'.|  021 


HUMBOLDT 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 
FRESNO 
LASSEN 
FRESNO 
SACRAMENTO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 

TRINITY 

PLACER 

MODOC 

MENDOCINO 

DEL  NORTE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

MONTEREY 

SONOMA 

HUMBOLDT 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 

DEL  NORTE 

MONO 

EL  DORADO 


AO 


12A  17 


3387 
3388 
3402 
3A05 
3410 
3417 
3A19| 
3A22 
3452 
346^ 

346^ 
3489 
3491 
3498 
3502 
3551 
3573 
3578 
3614 
3621 

3650l 
36691 
3672; 
3684 
3704| 
3710 
3714 
37251 
3747 
375l! 

376lj 
3791 
3800 
3821 
38241 
3855 
3859 
3863 
3875 
3878 

3891 
3896 
3914 
3925 
392a 
393^ 
3939 
3946 
3954 
3987* 


04  SANTA  CLARA 
02j  EL  DORADO 


SNTA  BARBARA 
SHASTA 
SAN  DIECD 
04;  SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
06i  LOS  ANGELES 
05!  KERN 


02! 

04 

04 
0-, 


05  KERN 

07  IMPERIAL 
02  PLACER 
OtI  SAN  BERDINO 
04|  SAN  BENITO 
051  TULARE 
02  NEVADA 
Oil  SONOMA 
01!  SISKIYOU 
02I  PLUMAS 

02  SOLANO 
05!  TUOLUMNE 
05[  TUOLUMNE 
01  SONOMA 

06  LOS  ANGELES 

07  INYO 

04  SAN  MATEO 
02!  PLUMAS 
05,  KINGS 

06  LOS  ANGELES 

01  SISKIYOU 
02'  SHASTA 

02  NEVADA 
02,  SHASTA 
02^  SHASTA 

07  RIVERSIDE 
01  TRINITY 
04  ALAMEDA 
01  SONOMA 

01  SONOMA 

02  PLACER 

06  RIVERSIDE 

06  SAN  DIEGO 
04  SAN  BENITO 

04  SAN  BENITO 

07  SAN  BEROINO 

05  TUOLUMNE 
02  NEVADA 
05  ALPINE 
01'  SISKIYOU 


16  38  32  120  42 


34  44  120  00 
34  24  118  56 
120 
120 


36  22 
40  22 


27|  37  16]  lie 

38  42 

34  U 

34  OS 


351  40 
I  39 


17  38 
7  40 


0*  121  49I 

42  122  38 
46  119  43 
59  119  43 
54(  117  53 
5a  117  55| 
06  123  48l 
52  123  58 

45  119  oa 

55  120  47| 

22I  121 
59  120  23 
31  119  41 
Oil  122  24 
49  116  5q 
00  121  34 
02  121  27 
06  121  20 
08  117  52 

43  118  42i 


6  35 
24  36 
Vi  36 
39  39 
22|  38 
12  41 

8  40 


05 


48  123  22 

22  122  58 

14  121  16 

48  121  30 

56  121  33 

42  115  38 

33  123  10 

39  121  59 

37  122  52 

37  122  52 


1|  39 
33  33 
33  33 
20  36 
Zd  36 

15  34 
37  37 
39  39 

16  38 
12  42 


350  19 
1972 

1090^  521 

234o|  37 
3015 
4498     86  87 

ed  40 

46 


2140 
5400 
l!50( 
1650 
3851 
194 

losd 

1350 
822 
314ci 

35od 
48jl 
3320 
2950 
2356 
6600 
2400 
200 
281B 
3560( 


4850 
1655 
2700 
2160 
276S 
319S 
3870 
1480 
865d 
2900 


36     36  36 


3001     12  28 


14 


17 


S2 


34  3S 


73  76 


96  59 


48  54 

4l|  41 
51 


34^ 


64 


13 


Opened 
or  closed 
during  yr. 

neier 

to 

tables 

Month 

opened 

Month 
closed 

1 1  /73 

;  2  34 

2  c 

c 

2 

12  3 

12  3* 

C 

I  2  34 

2 

12  3 

12  3 

2 

1  2  3 

1  2  3  C 

2 

C 

12  3 

2 

12  3 

C 

c 

2 

I  2  3  CC 

1  2  34 

c 

2 

2 

2  C 

2 

1  2  3  C 

2 

s 

2  C 

2 

12  3 

12  3 

C 

2 

2 

12  3 

C 

12  3 

2 

2 

c 

1  2  3  C 

1  2  3  C 

1  2  3 

2 

2 

1  2  34 

c 

2 

2 

2 

12  3 

12  3 

c 

12  3 

c 

I  2  3  C 

1  2  3  C 

2 

C 

12  3 

I  2  3  C 

2 

c 

12  3 

2 

C 

2 

1  2  3  C 

2 

C 

2 

1*  32 


1  2 

2 

I  2  3 


-  23  - 


STATION  INDEX 


1974 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

4010 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

43 

2960 

35 

2 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

118 

39 

8500 

S 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

02 

2650 

49 

2 

HOLLISTER   1  SW 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

50 

121 

25 

279 

101 

101 

1 

2 

3 

HOLLISTER  2 

A025 

Cii* 
w*t 

SAN  BENITO 

20 

36 

5  I 

121 

24 

264 

C 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2600 

C 

HQNEYDEW  1  5W 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

HOOP  A 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

360 

16 

16 

1 

2 

3 

HOQPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

C 

HOPLANO  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123 

00 

2510 

C 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

11 

118 

37 

7100 

S 

H  U  A  5  IN  M 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPQ 

30 

35 

06 

120 

23 

715 

C 

HUNTERS  Dam 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3220 

15 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

59 

1 

3  C 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

L  1 

1  1  A 

i  i  0 

4 1 

4390 

hyampom 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

C 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

13 

2 

I  DR I  A 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

53 

57 

1 

2 

3 

idyllwild  fire  hept 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

3'> 

43 

1 

2 

3  C 

I MPER I AL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

115 

34 

64 

54 

56 

1 

2 

3 

imperial  FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

50 

115 

34 

58 

13 

13 

1 

2 

3 

TMncDcunPMrp 

IfNUtrCINUCINUC 

4232 

07 

I NYO 

19 

36 

48 

118 

12 

3950 

67 

89 

1 

2 

3  C 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

:ndiq  u  s  date  garden 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

11 

96 

97 

15 

1 

2 

34 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

^ 

35 

^0 
J  T 

H  " 

2  4  4C 

54 

1 
I 

2 

9 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

34 

2 

I  ONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

15 

2 

IOWA  HILL 

4286 

02 

PLACER 

I 

39 

05 

120 

50 

3056 

12 

2 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

40 

40 

1 

2 

3  C 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

32 

34 

1 

2 

3 

J  OHNSONDAL  E 

4369 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

20 

2 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

116 

19 

2720 

14 

3/73 

2 

JOSHUA  TREE   3  S 

4407 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

06 

116 

19 

3490 

1 

3/73 

2 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

25 

25 

1 

2 

3 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

111. 

29 

119 

30 

2075 

2 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

28 

2 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

3 

2 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

38 

59 

122 

50 

1365 

43 

2 

KENTF I ELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

62 

87 

1 

2 

3 

KERL INGER 

4508 

05 

SAN  JDAOUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

27 

2 

AKERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

66 

71 

1 

2 

3 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

28 

28 

1 

2 

3 

KETTLEMAN  CITY 

4534 

05 

KINGS 

11 

36 

00 

119 

58 

250 

19 

19 

19 

1 

2 

34 

KETTLEMAN  STATIHN 

4536 

05 

KINGS 

1  1 
1 1 

36 

ni. 
u** 

05 

n  P 
3  U  0 

"iL 

9  H 

1 

2 

kilarc  power  mouse 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

15 

2 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

46 

88 

1 

2 

3  C 

KLAMATH  R 

4577 

01 

DEL  NORTF 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

25 

32 

1 

2 

3  C 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120 

39 

315 

15 

15 

15 

1 

2 

34 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123 

57 

145 

15 

2 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

C 

LA  CRESCENTA  FC   251  B 

4628!  06  LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

14 

1565 

45 

2 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

19 

2 

#LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

3  J 

33 

33 

117 

4' 

35 

4- 

41 

1 

2 

3 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

48 

210 

C 

LA  HONOA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

25 

2 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

S 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

34 

34 

1 

2 

3 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

53 

4662 

FEB 

S 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

14 

123 

11 

670 

C 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1345 

29 

73 

1 

2 

3 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

118 

37 

9065 

S 

LAKESHQRE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

C 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

51 

116 

53 

69C 

8 

2 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

180 

C 

LAKE  SPAULOING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

67 

80 

1 

2 

34 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

150C 

C 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

40 

41 

1 

2 

3 

LANCASTER  FSS/FAA 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

44 

118 

13 

1 

1 

APR 

1 

2 

3 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

C 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

C 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4616 

03 

MODOC 

18 

41 

45 

120 

15 

6775 

S 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

16 

16 

1 

2 

3 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

1END0CINO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

C 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

34 

2 

LECHUZA  PT  STA   FC  3528 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

53 

1500 

42 

2 

C 

LEESVILLE  KFEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

15 

2 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

52 

123 

43 

693 

C 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

73 

75 

1 

2 

3 
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STATION  INDEX 


Station 


LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LIGHTS  CP.EEK 
LINDSAY 

LITTLE  PANOCHE  BET  DAM 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  COUNTY  F  D 
LOCKWOQD  2  N 
LODGEPOLE 
LODI 

LOG  SPRING 
LOMPQC 

LONE  PINE  CTNV<OnD  PH 
LONG  BEACH  WSO  AP 
LONG  BELL  STATION 
LOOKOUT  3  WSM 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSQ  AP  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  BANOS  DET  RESV 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  li  SW 

LOS   PRIETDS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  QTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY 
LUCIA  WILLQW  SPRINGS 

lumberyard  ps 

lvtle  cr  foothill  BLVD 

lytle  creek  ranger  sta 

madeline 

MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANTECA 

MANZANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVlLLF 
MARKLEY  COVE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  WATER  PLANT 
MARYSVILLE 

MATHER 

MATILIJA  DAM 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  FIRE  STATION 

MEDICINE  LAKE 

MENDQTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED  2 

MICHIGAN  BLUFF 

MIDDLETOWN 

MILFQRD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILL  CREEK   SU^-MIT  R  S 

MILD  5  NE 

MINERAL 

MIRANDA  *  SF 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 
MONO  LAKE 

MONTAGUE   SISK  CD  AP 

MONTEREY 

MONTEREY  FAA  AP 

MDORPARK 

MORAINE  CREFK 


o 

X 

a 


<>8B6| 
<>890 
'•932 
4957 
A979 
<i988 
4997 
5017 
50261 
5032! 

5043] 
506*! 
5067 
5085 
50861 
5093 
5098 
5107| 
51141 
5115 

siiei 

51191 
5120| 
5123; 
5125' 
5147 
5151 
5162; 
5182 
51841 

5189, 
5212 
5218; 
5231 
5233, 
5244; 
5258 
5284, 
5288 
5303, 


County 


0) 
ni 

a 
'<3 

Q 


05  EL  DORADO 
05  TULARE 
02  PLUMAS 
05;  TULARE 

05  FRESNO 
02  LASSEN 
04  ALAMEDA 
04|  MONTEREY 

05,  TULARE 

05l  SAN  JOAQUIN 

02',  TEHAMA 

061  SNTA  BARBARA 

07:  INYO 

06!  LOS  ANGELES 
Oil  MODOC 
02  MODOC 
05;  KERN 

06;  SNTA  BARBARA 
06l  LOS  ANGELES 

06,  LDS  ANGELES 

Osl  MERCED 
05i  MERCEO 
05;  MERCED 
04:  SANTA  CLARA 

04  SANTA  CRUZ 
06;  SNTA  BARBARA 
05;  KERN 

06'  SAN  DIEGO 
07j  SAN  8ERDIN0 
04,  MONTEREY 

05'  EL  DORADO 

06  SAN  BEROINO 
06  SAN  BERDINO 
02  LASSEN 

05  MADERA 
01  TRINITY 
02-  LAKE 

07|  MONO 

05'  MADERA 

05j  SAN  JOAQUIN 


53111  02| 

5333  01; 

5338  05i 

5346;  05; 

5356  03; 

5360,  02; 

53711  04 

5372  04; 

5378  04| 

5385|  02 

5400;  05j 
5417!  061 
S444  02! 
5449'  02 
5496|  05 
5502,  07! 
5505  01' 
5528,  05 
5532  05 
5535  05 

5586|  02 

5598  02 

5623  03 

5632  06 

5637  06 

5669  05| 

5679,  02 

571l|  01 

5713  01, 

5721|  OT 

5723  05 
5738  05; 
5741,  05; 
5756!  07I 
5779  03 
5785  01 
5795'  04! 
5796,  04 
5823  06 
S832 


05 


SHASTA 
SOLANO 
KERN 

MARIPOSA 

ALPINE 

NAPA 

CONTRA  CPSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  CnSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 

VENTURA 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BEROINO 

LOS  ANGELES 

TULARE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 

MONTEREY 

VENTURA 

TULARE 


3 


0) 

■& 
B 

O 


38  36 
36  23 


121  01 
119  02 


16 
9 
8 
9 
27 
21 

4;  37  40  121  46 
24;  35  58   121  05 

9|  36  36  118  44 
16  38  07   121  17 


40  14  120  43 

36  12  119  03 

36  47  120  48 

40  53  121  11 


23  39 
32'  34 
19  36 
13  33 
7  41 
21  41 
10  35 
33  34 
13  33 
13  34 


27  37 
27  36 

27  37 
4  37 

4  37 

32  34 
10  35 

33  32 
6  34 
4!  35 

5  38 
26;  34 

28  34 
18  41 
27  36 
17  40 
23|  38 
19;  37 
27!  37 
27;  37 

23|  40 
17  38 
10  35 
27  37 

3  38 
23  38 

4  37 


37  37 
35;  34 
23  40 
21  41 
27]  37 

6  33 

12  41 

27  36 
14  37 
14,  37 

I  39 
23  38 
18  40 

28  34 

13  34 
9  36 

23  40 

7  40 
7  40 
6  34 

U  36 
3T  37 

37  37 
ft  35 

38  38 
12  41 

4  36 

4  36 

33  34 

11;  36 


50  122  47 
39   120  27 

27  lie  03 
49   118  09 

28  121  25 
12  121  12 
18  lie  26 
45  120  17 
56  118  24 
03|  118  14 

03!  120  52' 
53  120  56 
01   120  56 

14  121  58 
11  122  02 
33  119  47 
37  119  41 
37  116  56 
27  116  57 
53   121  27 

33  120  18, 
06  117  20 
141  117  29 
01  120  30 
58  120  04 
27   123  32 

51  122  47 

37  119  02 
21  119  19 
48|  121  12, 

32  121  34! 

06  122  16 

05  119  23 

29  119  53 
42  119  47 

30  122  07 
58  122  08 
58  122  06 
01  122  07; 
09  121  36j 

53  119  5lj 

29  119  18 

11  121  41 

15  122  08 
05  119  26 

34  116  04- 

35  121  37 
47  120  22 
18  120  29 
19;  120  29; 

03  120  44 

45  122  37 

08  120  21 

05  116  56 

23  118  05 

16  118  46 
21  121  36 

11  123  47 

12  123  46 
5fr  115  32 

45  118  43 

39  121  00 

38  121  00 
03  118  10 
00  119  09 
47  122  28 

36  121  54 
35  121  51 

17  U8  53 


Years  of 
record 


4J  IIB  34 


Elevation 

Temp. 

Precip. 

600 

13 

513 

80 

7* 

5320 

420 

61 

61 

677 

7 

7 

4170 

14 

490 

103 

10* 

1104 

31 

6735 

7 

7 

40 

73 

73 

5050 

95 

28 

28 

3790 

34 

16 

16 

4375 

4180 

12 

2720 

565 

66 

105 

39 

39 

270 

97 

97 

120 

71 

102 

860 

23 

40T 

7 

7 

365 

88 

90 

2415 

17 

1024 

32 

288 

540 

2957 

22 

25 

355 

6473 

1160 

2730 

53 

5320 

15 

268 

75 

75 

2775 

31 

2390 

9500 

339'' 

40 

10 

10 

5850 

25 

26 

52 

14 

67! 

63 

63 

2011 

66 

5560 

480 

5 

5 

225 

255 

19 

40 

5 

S 

57 

103 

103 

4513 

21 

1060 

3800 

3280  64 

64 

4480 

27 

180  59 

64 

6726 

81 

1691  101 

103 

170 

36501 

1130 

36 

4860 

49<,5 

4990 

3100 

487! 

48 

SO 

263 

360 

4330  16 

16 

970O 

91 

104 

48 

89 

273! 

11 

72 

6450  2! 

25 

263! 

385 

27 

27 

245  3 

3 

580 

19 

6640 

44 


10 


11 


11/73  1  2 
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STATION  INDEX 


1974 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

MORENA  DAM 

06 

SAN  OIECn 

33 

32 

41 

116 

31 

3075 

C 

MORGAN  HILL  2  E 

5B<t'> 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

42 

2 

MORGAN  HiLL  6  WSW 

58<.6 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

C 

MORGAN  HiLL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

C 

MORRQ  BAY  FIRE  OEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  nBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

115 

15 

15 

1 

2 

3 

MORRQ  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

670 

15 

2 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

118 

43 

5360 

S 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

28 

115 

32 

4730 

16 

19 

1 

2 

3 

MT  BALDY  FC  850 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34 

14 

117 

39 

4275 

54 

2 

C 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

40 

3408 

31 

2 

C 

MOUNT  DIABLn  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

22 

23 

1 

2 

3 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

80 

93 

1 

2 

3 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

02 

4250 

22 

32 

1 

2 

3 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

43 

1800 

C 

MT  SAN  J&CINTQ  W   S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

3B 

8417 

10 

10 

1 

2 

3 

MOUNT  SHASTA  SLDPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

1-^ 

7500 

S 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

61 

87 

1 

2 

3 

c 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

04 

5709 

3« 

35 

1 

2 

3 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

34 

2 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

S 

NACIMIENTO  BAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

17 

17 

17 

1 

2 

34 

«NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

79 

97 

1 

2 

3 

NA.VARRQ   1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

460 

c 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114 

37 

913 

78 

84 

1 

2 

3 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

81 

111 

1 

2 

3 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

28 

33 

33 

1 

2 

34 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

6154 

06 

SANTA  BARBAR 

30 

34 

57 

119 

41 

2160 

1 

1 

12/73 

1 

2 

3 

c 

NEWHALL  SDLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

47 

2 

c 

NEWMAN 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

82 

86 

1 

2 

3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

52 

53 

1 

2 

3 

NICOLAUS  2 

619^^ 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

12 

2 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

33 

2 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  nBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

15 

2 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

s 

NORTH  BlDDMFIELO 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

NORTH  FORK  RANGgR  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

59 

71 

1 

2 

3 

NOVATD  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

370 

c 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

3 

2 

OAKLAND  WSO  AP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

46 

46 

1 

2 

3 

c 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

5 

5 

1 

2 

3 

OAKVlLLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

37 

2 

OAKVILLE  *  SW  #  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

OCCIDENTAL 

637C 

0 1 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

3( 

960 

35 

2 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIECn 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

22 

22 

1 

2 

3 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

c 

OCOTILLD  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116 

08 

180 

32 

2 

QCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

116 

00 

410 

4 

2 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

69 

69 

1 

2 

3 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

s 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

23 

2 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

53 

660 

c 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

43 

44 

1 

2 

3 

OREGON  MOUNTAIN 

6495 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

58 

3825 

MAR 

MAY 

c 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

161 

38 

38 

1 

2 

3 

QRLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

91 

92 

I 

2 

3 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

403 

36 

74 

1 

2 

3 

ORLEANS  RS 

6313 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39 

30 

121 

34 

171 

21 

21 

1 

2 

3 

DRDVlLLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

8 

39 

31 

121 

34 

165 

27 

2 

ORDVlLLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

c 

DSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119 

33 

8600 

s 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

11 

49 

51 

52 

1 

2 

3 

OZENA  GUARD  STATION 

w3  f  f 

06 

VENTURA 

*] 

119 

21 

356C 

c 

PACHECQ  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

U 

8B0 

18 

2 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

33 

2 

PACOIMA  DAM  FC   33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

118 

24 

1500 

59 

2 

PAICINES  DHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

32 

2 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

42 

43 

1 

2 

3 

c 

PALMDALE  FAS  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

38 

118 

05 

2517 

31 

31 

APR 

1 

2 

3 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERS  IDE 

6 

33 

50 

116 

30 

425 

76 

79 

1 

2 

3 

PALO  ALTO  JR.  MUSEUM 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

21 

21 

1 

2 

3 

c 

PALDMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

35 

2 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

S4N  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

33 

33 

1 

2 

3 

c 

PALLiS  VERnES  EST  FC*3D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

48 

2 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

50 

1265 

25 

2 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

i21 

37 

1750 

17 

17 

1 

2 

3 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

114 

10 

738 

41 

41 

1 

2 

3 

c 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120 

26 

1482 

67 

2 
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California 

1974  ,  


PASADFNA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  RQBLES   5  NM 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATTERSON  MFACDW 
PATTIWAY 
PAYNES  CREEK 
PEPPERDINES  CSHP 
PETALUMA  FIRE  STA  2 

PIEOftA  BLANCA  GRD  STA 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

PINE   FLAT  DAM 

PINE  MOUNTAIN  INN 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIRU  2  ESE 

PIRU  TELEMETERING 

PISMQ  BEACH 

PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  P  H  5 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFC 
PLACERVILLE   DISP  PLANT 
PLASKFTT 
PLATINA 

PLUMAS   EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 
PT  aRGUELlO  light  STA 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA  CAL  POLY 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRADQ  DAM 
PRIEST  VALLEY 

QUINCY 

RAMONA  CHAPMAN 

RAMONA  SPAULOINO 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CEFK 

RED  BLUFF   WSO  AP  R 

REDDING  5  SSE 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 


LDS  ANGELES 
TEHAMA 
SN  LLIIS  OBPC 
SN  LUIS  OBPC 
SN  LUIS  nSPC 
MODOC 
KERN 
TEHAMA 
MODOC 
SONOMA 


06  VENTURA 
05  TUOLUMNE 
FRESNO 
VENTURA 
SAN  BENITO 
VENTURA 
VENTURA 
SN  LUIS  OBPQ 
SHASTA 
SHASTA 


REPRESA  7370  02 

RICHARDSON  GRCV?  ST  PK  7<.0«|  01 

«RICHHOND  T^l^ij 

RIO  VISTA  7«<i6  02 

RIVERSIDE   FIRE   STA.   #3  7*7Q  0<^ 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R  7*731  06i 

ROBBS  PEAK  »H  7*89l  02: 

ROBERTSON  FLAT  7492  05 

ROCK  CREEK  7510,  07 

ROCKLIN  751<»  02 

ROGERS  CAMP  7533!  O5I 

ROSE   MARIE   ME4D0W  7560  05 

ROUND  MT  P  G   AND   E  7581  02 

RUNNING  SPRINGS   1   E  7600  07 

RUTH  DAM  TELEMETERING  7614  01 

SACRAMENTO  WSC   »P           R  7630]  02, 

•  SACRAMENTO  WSC  CI           R  7633i  02' 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA  7637  02 

SAGEHEN  CREEK  7641  03 

SAINT  HELENA  76431  01 

SAINT  HELENA  4  WSW  76461  01 

SAINT  HELENA  6  NE  7649  02 

SAINT  MARYS  COLLEGE  7661  04i 

SALINAS  3  E  766&  04 

SALINAS  FaA  AP  7669  04 

SALINAS  DAM  7672  04 

SALSIPUEDES  GAGING   STA  7681  06 

SALT  SPRINGS   PWR  HOUSE  7689  05 

SAN  ANDREAS  2  S  7702  05 

SAN  ANTONIO  DAM  7712,  06 


SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

EL  DORADn 

PLACER 

INYD 

PLACER 

TULARE 

FRESNO 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TRINITY 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 
NAPA 

CONTRA  CnSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LiJIS  nflPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

CALAVERAS 

SAN  BERNDINO 


02  EL  DORADO 
02  EL  DORADO 
02!  EL  DORADO 

01  GLENN 
021  SHASTA 
02'  PLUMAS 

or  MENODCINn 
06  SNTA  BARBARA 
04!  SN  LUIS  nBPQ 
06|  LOS  ANGELES 

04  CONTRA  CnSTA 
05!  TULARE 

02  PLUMAS 
05|  TULARE 

05  TULARE 

01  MENDOCINO 
01!  MENDOCINH 
06|  SAN  DIEGO 

06  RIVERSIDE 
04|  MONTEREY 

021  PLUMAS 
od  SAN  DIEGO 

06  SAN  DIEGO 

07  KERN 

05  FRESNO 
02'  TEHAMA 

02  SHASTA 
02]  SHASTA 

06  SAN  BERDINO 
04  SAN  MATEO 


35 


1   38  42l 
7  40  Oil 
<t  37  56 
23{  38  09 
28  33  5T 
28  33  SB 
1   38  54 
I  39  09 
19  37  27 
I  33  48l 


36  06 

37  19 


40  22 
36  31 
38  35 


32  34 
16  38 
2  38 
28  34 


a 

O 

> 

0) 


Years  of  Opened 
record   !  °^  closed 
.  during  yr. 


e 


a 
to 
> 
u 


c  c   c  s 

O  0)     O  o 


S64 

67 

76 

755 

36 

700 

86 

88 

1040 

815 

31 

31 

7000 

3868 

59 

1840: 

17 

6300 

16 

61 

64 

3065 

15 

5600 

610 

11 

4  2  00 

1307^ 

37 

38 

73a 

14 

8OOI 

80 

25 

2S 

2880 

3 

1458 

30 

189(^ 

84 

98 

2755 

19 

19 

13 


62 


IB 


27(  73 


18 


100 


82 


15 


242  102j  103 

6240| 
10000 
2100  20 
5965 
2686 


43 

43 

97 

126 

385d 

6331 

21 

22a 

67 

67 

ITj  38  30  122  32 

29  38  33  122  23 

4  37  50  122  06 

24!  36  40  121  36 

24  36  40  121  36 

24  35  20  120  30 

35  120  24 

30  120  13 

10  120  40 

10  117  40 


1780 
1000 

'II 
75 
1375 

250 
3700 

B3d 
2125| 


2^ 


19 


32 
16 

101 
32 

45  2« 

1 


JAN 


HAY 


H/7: 


Refer 

to 
tables 


1 

2 

3 

C 

2 

C 

2 

C 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

34 

C 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3 

c 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

c 

2 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

X 

2 

3 

2 

I 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

34C 

c 

1 

2 

3 

2 

c 

c 

c 

I 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

c 

2 

1 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

I 

2 

3< 

2 
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STATION  INDEX 


1974 


Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 

opened 

Month 
closed 

Cam     a  n  n  n 

7716 

04 

MDNTFRPV 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

15 

2 

cau  ocmtTpi 

jAfN  DtlNlIU 

7719 

04 

SAN  BENITD 

20 

36 

31 

121 

05 

1355 

C 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

16 

1125 

83 

104 

1 

2 

3 

SAN  CLEMENTF  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

36 

2 

SANDBERG  PTL  FC130B 

773't 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

47 

2 

CAMnQcoruQn  Q 
jAINUtJtKuWjU  r\ 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

116 

44 

4517 

42 

42 

1 

2 

3 

C 

77<.0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

13 

103 

125 

1 

2 

3 

C 

SAN  DIMAS  FIRF  WD  FC95 

77*9 

06 

inc  AMrClCC 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

47 

2 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

1  DC  AWrFlCC 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

c 

SAN   PcLIrt   HIGnWAY  sTAK 

7755 

04 

CAMTA  riADA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LUj  AINbCLCS 

13 

34 

17 

116 

28 

965 

56 

95 

MAR 

1 

2 

3 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

1 nc  AMrClCC 

13 

34 

19 

116 

30 

1250 

c 

5    r    KICHnUlND    bUNitT  K 

7767 

04 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

15 

16 

1 

2 

3 

c 

SAN  FRANCISCO  WSQ  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEH 

4 

37 

37 

122 

23 

6 

47 

47 

1 

2 

3 

C 

#SAN  FRANCISCO  WSQ  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

■a  7 

47 

122 

25 

52 

1 

l^d 

1 

2 

3 

c 

Cam    TaDdTcI     rAWvnw  DU 

7776 

06 

IQC  ANr,ElFC 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

57 

2 

5AN   OABRIEL    Of*  rUHZ^Dt 

7779 

06 

I  n c  A wr  F 1  F c 

26 

34 

12 

117 

52 

1481 

33 

2 

c 

5AN   GABRiEL    rIKe  Utri 

77b5 

06 

inc  /iwrFicc 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

36 

36 

1 

2 

3 

SAN   t>RtGURiu    Z  5t 

7807 

04 

CAW  MATFn 

^  M  IN    1"  H  1  C  1 J 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

20 

20 

1 

2 

3 

Cam  i*/*TMxn 
SAIN    J  AC  I INTU 

7810 

06 

DIWCDCinc 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

80 

84 

1 

2 

3 

Cam      lATTKlTn    DAMPED  CTA 
bAN    JAtiliTU    RoNGt"  blA 

7813 

06 

p  lUFHCTDF 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

Cam      inAnllTM    cv/D  damPC 
oAN    JDAQUIlN    bXr  KANOfc 

7817 

05 

M  &  n  F  R  A 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

c 

Caw    I  n  c  c 

o  u  1^    ^  U  J  C 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

68 

101 

1 

2 

3 

c 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

C 

SAN  LUIS  0AM 

7846 

05 

MERCED 

Z  f 

a? 

s  ( 

03 

121 

04 

277 

12 

12 

1  ^ 

1 

2 

34C 

CAW    lllTC    nRTQDD  PHlV 

7851 

04 

SN  LUIS  HBPQ 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

80 

105 

1 

2 

3 

c 

cau   MAornc  sacc 
jAN    nAKtUS  f'Aaj 

7869 

06 

CAN  rarrara 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

c 

ff^AlN  nAicu 

7864 

04 

CAN  MATEn 

J  H  It     1  1  M  1  U  U 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

81 

62 

1 

2 

3 

Cam    MTTiiCi      I.I  Hi  C     DA  MTU 

7867 

04 

CAN    IIITC  riRl 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

c 

Cam    MTrni  aC    tci  awh 
SAN    INILULAS  IStAIND 

7870 

06 

vy  F  WT 1  ID  A 
V  c  IN  1  u  r\  A 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

1 

2 

3 

c 

UCaM  DacaCi 

4S AN   K Ar  At  L 

7880 

01 

M  A  D  T  W 

n  M  r%  I  'N 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

27 

99 

1 

2 

3 

CaMVA       AkiA      CTne  CTAYfDM 

SANTA   ANA    rlRE  STATIUN 

7888 

06 

n  D  A  W  P  c 
Urv  AiN  u  c 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

58 

67 

1 

2 

3 

CAMTA     AM A     QTUCD     DU  ^ 

7891 

06 

CAw  REoriTwn 

DM  IN  DCKUIINU 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

90 

107 

1 

2 

3 

c 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

3  4 

26 

119 

50 

? 

34 

2* 

1 

2 

3 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119 

57 

4000 

20 

JAN 

2 

CAMTA    c  \  Ada  IIKjTV/CPCTTV 

7912 

04 

CANT  A    r  L  A  R  A 

4 

37 

21 

121 

56 

68 

86 

93 

1 

2 

3 

C  A MT A    r  0  U  7 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

102 

97 

1 

Z 

3 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

C 

Santa  Margarita  2  sw 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35 

22 

120 

38 

1200 

36 

2 

QAWTA  maBtadtta  anncT 

7933 

04 

CM  IIITC  nRPn 

24 

35 

22 

120 

38 

1100 

32 

2 

c 

cawta   maDta   ucn   ad  d 

dAlNIA    nAnlA    WSU    Ar  K 

7946 

06 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

32 

32 

1 

2 

3 

c 

#SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

118 

30 

15 

36 

37 

1 

2 

3 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

119 

05 

260 

23 

48 

1 

2 

3 

SANTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

120 

35 

4300 

1 

2 

CAMtA  ddCa 

7965 

01 

c  n  wn  M  A 

22 

38 

27 

122 

42 

167 

86 

66 

1 

2 

3 

C  ANT A    YME  7 

7976 

06 

CNT A    R  AR  a  AR  A 
■Jl^lA  DA^BM~H 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

Ca^4T  I  AT.n  nAM 

7967 

06 

OR ANGF 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

27 

c 

CANT lAGn  PFAK 

7993 

06 

RIVFRCTDP 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

CAU r. lie  PUR  Pi    Nn  1 

8014 

06 

inc  ANf.FlFC 

29 

34 

35 

118 

27 

2105 

42 

2 

CAUVPDC     RaR     DAM^CB  CTA 

8025 

01 

c  I  Ck  T  vnii 

12 

41 

16 

123 

08 

2169 

36 

1 

2 

3 

c 

i*  C  r  DT  T  A 
?  3  ^  U  1  i  A 

8045 

01 

nu  n  D  u  L  u 1 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

49 

49 

I 

2 

3 

CCRACTriDfll 

8j72 

01 

c  n wn  M  A 

3  U  IN  U  H 

17 

36 

24 

122 

49 

65 

c 

SECRET  VALLEV 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

12 

2 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118 

28 

670 

c 

CUACTa  nAM 

8135 

02 

CUACTA 
jnflg  1  A 

23 

40 

43 

122 

25 

1076 

32 

32 

30 

I 

2 

340 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

ri  w  1  I D  u  k  u  1 

17 

40 

02 

124 

04 

110 

13 

15 

MAY 

1 

2 

3 

CHPl  TCU"    rnWC  A\/TATTnW 

8163 

01 

Ml  ]  M  D  n  1  nT 

17 

40 

02 

124 

04 

410 

1 

1 

SEP 

1 

2 

3 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

16 

2 

8200 

07 

I NYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

3 

2 

CTFDDa  tTty 

8207 

02 

C I  PR  R  A 

39 

39 

34 

120 

38 

4150 

23 

24 

1 

2 

3 

CTEDDA\/TI  I  P     OANirCD  CTA 

8216 

02 

S I E  RRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

62 

65 

1 

2 

3 

C 

CTr,wAi     uTii     cr    L.\  ^ 

8230 

06 

inc  AwrFiEC 

13 

33 

48 

118 

10 

100 

36 

c 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 

SKAGGS  SPGS  LAS  LDMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

36 

41 

123 

06 

1930 

35 

2 

SLACK  CANyQN 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIUFRCTDF 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

55 

2 

c unu  F 1  a T 

8318 

05 

MAR  I  P  n  C  A 

14 

37 

50 

119 

30 

8700 

5 

CnnA    CPRlKlGC     1  C 

8332 

02 

N  F  \/  A  n  A 
IN  C  V  A  U  M 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

15 

c 

cm  F n A n 

J  U  U  C  U  M  U 

6338 

04 

MDNTFBFV 
n  U  IN  1  C     C  T 

24 

36 

26 

121 

20 

195 

19 

2 

CHMFRCFT   s  fcf 

8344 

05 

F 1    n HD  A  nn 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

8349 

06 

V/  C  M  T  1  1  D  A 

vC  N 1 UKA 

33 

34 

17 

119 

03 

50C 

19 

2 

c  nwnM  A 

8351 

01 

c  nMn  M  A 
d  uinU  n  A 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

23 

42 

1 

2 

3 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

66 

87 

I 

2 

3 

SONORA  jUNCTinN 

8355 

03 

MLNO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

SQ  ENTRANCE  YGSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

119 

38 

512C 

33 

33 

1 

2 

3 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

11 

118 

34 

956C 

S 

SPADRA  PAC   PC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

30 

c 

SPRECKELS  Hwy  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

41 

60 

69 

2 

1     SPRINGVILLE   7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

9 

36 

10 

118 

42 

2470 

21 

OCT 

2 
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Station 


SPRINGVILLE  R4NGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE  NDWKS 
SQUAW  VALlEV 
STANOISH  1  E 
STANDISH-HICKFY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DiSprSAL  PL 
STOCKTON  WSn  AP 

STOCKTON  FIRE   STA  NO  4 
STONYFQRD  CnOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEaDHW 
SUN  CITY 

SUNSET  STATE  BEACH 

SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  wNW 
SUTTER  HILL  RSNGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE  CITY 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

TEHACHAPI 

TEHACHAPI  AIRPORT 
TEJON  RANCHO 
TEMECULA 
TERMO 

THE  GEYSERS 
THERMAL   FAA  AP 
THERMAL  FIRE   STA  39 
THOUSAND  DAKS 
THREE  MILE  VALLEY 
THREE  RIVERS  6  SE 

THREE  RVRS  EDISCN  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TDPANGA  PATROL   STA  FC5 
TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRINITY  RIVER  HATCH 

TRONA 

TROUGH  SPRING 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

TUJUNGA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  «70 
TULELAKE  R 
TUNNEL  RANGER  STATION 
TURLDCK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

TWITCHELL  DAM 

UHL  RANGER  STATION 
NUKIAH 

UKIAH  WSW 
f«U  C   L  A 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  MATTDLE 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

UPPER  TRES  PINQS 
USONA  2  N 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VALYERMO  FIRE   STA  79 
VAN  NUYS  FC  15A 
VENAOO 
VENTURA 

vermilion  valley 
victorvillE  pump  Plant 


o 

X 

0) 

C 


I  ol 

c 
o 
'w 
'> 

Q 


County 


B<t60 
B453| 
B^7*i 
8<f87: 
8ii90| 
84991 
8510i 
8544, 
85541 
85581 

8560| 
8578 
85801 
8587 
859l| 
8606 
8627 
8648| 
86551 
8680 

8697 
8700 
8702 
8703 
8713 
8716 
8752 
8758 
8762 
8826 

8832; 
8839 
8844: 
88731 
8885 
8692 
8893 
8905 
8909 
8912 

8917 
8928 
8967 
8973 
89921 
8997 
8999 
9001 
9024 
9026 

9035 
9037 
9043 
904t 
9041^ 
9053 
9061 
9073 
9087 
9099 


05  TULARE 

05|  TULARE 

03|  PLACER 

03!  LASSEN 

Oil  MENDOCINn 

05|  TUOLUMNE 

05  FRESNO 

021  BUTTE 

05;  SAN  JOAQUIN 

05|  SAN  JOAQUIN 

Os!  SAN  JOAQUIN 
02  COLUSA 
02  COLUSA 
02  GLENN 
02  SHASTA 

02  YUBA 

06|  SN  LUIS  OBPO 
05:  FRESNO 
06{  RIVERSIDE 

04  SANTA  CRUZ 

06:  SNTA  BARBARA 
06|  VENTURA 

03  LASSEN 
03^  LASSEN 

05  AMADOR 
021  PLUMAS 
OSl  KERN 
03{  PLACER 

03!  EL  DORADO 
05j  KERN 

05i  KERN 
05  KERN 
06!  RIVERSIDE 
03  LASSEN 
Oil  SONOMA 
07  RIVERSIDE 
071  RIVERSIDE 
06l  VENTURA 
02!  PLUMAS 
OSj  TULARE 

05'  TULARE 

05  AMADOR 

06!  LOS  ANGELES 
06i  LOS  ANGELES 

06  ORANGE 

05|  SAN  JOAQUIN 
05  SAN  JOAQUIN 

05  ALAMEDA 
Oli  TRINITY 
01|  TRINITY 

07j  SAN  BEROINO 
02'  COLUSA 
03;  NEVADA 

06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
01'  SISKIYOU 

05  TULARE 

05  STANISLAUS 

06  ORANGE 

07  SAN  BERDINO 


9105  02 
9U1  06 
9120  05 
9122  01 
9124  01 
9152  06 
91581  06 
9167  02 
9177  Oil 
9185  04; 

9189  04 
9193  05 
9200  02 
9232  06 
9250  07 
9260  06 
9273  01 
9285  06 
9301  05 
9325  07 


ALPINE 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDOC INO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 

HUMBOLDT 
ALAMEDA 

SAN  BENITO 

MARIPOSA 

SOLANO 

SAN  OIECO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 


20  36 


32  34 

33  34 
18  40 
18!  40 
16  38 

8.  40 
10  35 
36  39 
36  36 
10|  35 

10!  35 
10  35 
33;  33 
18  40 
22  3B 
6  33 
6  33 
33  34 
8|  39 
36 


36 
16  38 
33  34 
33i  33 

33 

27  37 
27'  37 

27  37 
35  40 

35  40 

6  35 
23  39 

36  39 

13  34 
131  34 
I2I  41 
10  36 

14  37 
33  33 

d  34 

I  38 
30  34 

9  35 
22  39 

22  39 
33  34 

28  34 

23  39 

37 

20  36 
27  37 
23  38 
33  33 

15  34 
13  34 
22  38 
33  34 
27  37 
15  34 


41  120  34| 

16  118  40 

23  120 

26  120  40' 
23  120  48 

27  121  06 

09  119  28 

10  120  08! 
54!  120  00 
08  118  27 

ObI  116  26 

02  118  45 

30i  117  09| 

52  120  27 

48  122  50 

38i  116  10- 

38  116  10,- 
13  118  52 
54<  120  34| 
22i  113  51 

2J  118  52 

27  120  29 

05  118  36 

*a  118  20 

39  117  3fl 
'>i  121  25| 
'ti  121  25 
48  121  35 
«a  122  46 
<>i  122  48 

47  117  23 

18  122  39 

20  120  11 

16  118  17 

23  118  05, 

58  121  28 

22  118  17 

29  120  51 

44  117  47 

08  116  02 


42  120  02 
59  120  19 
53  118  39 
09  123 
06  123 
04.  118  27 
081  117  39 


U 
16 


11 


123  02 


15  124 
<^6  122 


38  121  02 
29  119  49 
22  121  57 
14  117  01: 
27  117  52 
11  118  27* 
37  123  01 
17  119  17 
22  118  59 
32  117  18 


110 

1085 

19 

'.us;  74 

79 

4555 

1586! 

31 

6160 

1025 

6230 

65 

65 

55 

6254 

7 

3975 

75 

79 

3960 

1425 

72 

74 

I020I 

5300  12 

12 

1668 

112 

25 

25 

115! 

816 

18 

5900 

1900 

1140 

4 

33 

2355 

43 

68 

745 

47 

110 

4^ 

43 

970 

105 

140 

25 

62 

61 

18 

19 

19 

2500 

12 

l» 

14 

1860 

1 

1 

1 

1695 

54 

55 

400O 

5995 

90 

92 

1820 

9 

9 

464$ 

4035 

*^ 

4^ 

n 

8950 

115 

54 

118 

61 

9» 

19751 

40 

40[; 

7829 

41 

55; 

562 

12 

12 

12 

3695 

623 

81 

97 

1900 

12 

430 

42 

42 

1605 

15 

15 

i52'> 

35 

255 

87 

394 

16 

16 

2050 

3150 

105 

63 

95 

1390 

7 

3600 

3 

3 

695 

49 

1260 

105 

89 

7520 

2858 

38 

38  1 

12/73 


2 

1  2 


3  C 
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STATION  INDEX 


197» 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

rteier 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

9328 

05 

FRESNO 

u 

36 

45 

118 

25 

9500 

S 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

93<,5 

06 

LDS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

47 

2 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

25 

2 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

85 

96 

\ 

2 

3 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  OIECO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

12 

12 

1 

2 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

27 

1335 

37 

2 

C 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

31 

52 

2 

C 

WAIIATF    I  MNP 

9<tl8 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

47 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9<.23 

04 

CONTRA  CnSTA 

4 

37 

53 

122 

02 

245 

39 

75 

1 

2 

3 

WALNUT  GREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

UIAI  NUT   r  RF  EK    4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

18 

2 

UAINLJT  pTi    ^Tfi  Prin?c 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

52 

488 

33 

2 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

2 

2 

2 

I 

2 

34C 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

116 

38 

3180 

67 

68 

1 

2 

3  C 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

72 

75 

1 

2 

3 

WASIQJA  PHQENIX  RANCH 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

119 

54 

2370 

12/73 

C 

WATSONVILLE  WATfRWDRKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

68 

82 

1 

2 

3 

wawdna  ranger  station 

9482 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

33 

119 

39 

3985 

C 

WEAVERVILLE  ranger  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

61 

85 

1 

2 

3  C 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3593 

16 

17 

1 

2 

3 

WELDON  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

lie 

18 

2580 

C 

WFNnEl    10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

14 

2 

WEST  BIG  PINE  UnOKQUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

S 

WESTHAVEN 

n  (^ 
U  7 

FRESNO 

36 

I  a 

1  1  o 

3" 

9  Q  R 

•t  T 

2 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

7 

2 

WESTVI LLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

11 

120 

39 

5290 

S 

WET  MEAOOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

s 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

whiskeytown  res 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

13 

14 

1 

2 

34 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

10 

lOlSO 

19 

19 

1 

2 

3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

118 

14 

12470 

18 

16 

1 

2 

3 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

118 

02 

340 

47 

2 

HHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

118 

05 

239 

C 

WILDROSE  RANGER  STA 

967 1 

07 

INYO 

6 

36 

15 

117 

1  4 

4 1 OC 

9 

\ 

5 

c 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

09 

85 

21 

22 

1 

2 

3  C 

WILLITS   1  NE 

9664 

01 

MENDOC INn 

17 

39 

25 

123 

20 

1348 

1* 

14 

1 

2 

3 

WILLITS  HOWARD  FQR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

C 

WILLOW  CREEK  1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

7 

7 

1 

2 

34 

WI LLQWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

135 

95 

96 

1 

2 

3 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

135 

32 

32 

1 

2 

3 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

27 

2730 

81 

2 

WOODFDRDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

119 

49 

5671 

36 

43 

1 

2 

3 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

121 

48 

69 

49 

92 

1 

2 

3 

WOOOSIDE  FIRE  STA  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

2 

2 

1 

2 

3 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

56 

2 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

51 

120 

6950 

S 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

49 

350 

59 

62 

1 

2 

3 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

54 

123 

14 

1100 

C 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

119 

35 

3970 

69 

70 

1 

2 

3  C 

yrekA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

122 

38 

2625 

71 

96 

1 

2 

3 

ZENIA-KETTENPDM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3500 

C 

30 


REFERENCE     NOTES  CALIFORNIA 

1974 

AVERAGES:   Division  avoraga.  In  the  .nnu.l   l„u.  Includ.  d.Uy.d  .nd  corr.ct.d  d.t.  .nd  ..y  dlff.r  .Ughtl,  fro.  ..lu..  pubU.h.d   In  .onthl,  l..u.. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indlcau-d,  dimensional  units  used  in  this  hi,ll..iin  t  .         .     <  - 

wind  movement  In  miles.  nston»i  units  usid  In  this  bulletin  are:     Temperature  In     r,  precipitation  and  evaporation  In  lochM,  an.i 

vlffrHl  ftlu'll  ?oi9°yearrwMirire°SB^d\n°":J:        norSa"!^'!''  '""^  '  d.partur..  Tro-  long-term  «.n»  baa.d  on  p.rlod. 

DIvrsiONS,  as  used  In  this  publication,  became  eflectlve  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSK,   Indicate  distance  In  allea  and  direction  froa  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  bo  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  CUmatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  S«  :     HoItvlUe  sllty  clay,   level,   „rass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Crass  mowed  and 

Irrigated  to  maintain  Krowth.     Max  and  roln  readings  from  thei-moKraph  for  24  hours  endinK  at 
9  a.m.     Rcadlntfs  at  9  a.m.  arc  from  mercury-in-^-lasH  ihtTraomt'lers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  Sandy  loam  —  under  bare  Kiound  surface.     Uax  and  mln  data  from  soil  thcrmoKraph  for  24  houra 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  sround.  dralnaKO  to  south;   late  afternoon  shade  in  suiuter 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Uirabrecht  distance  soil  thermoKraph 
2-, 4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  mln  readlnics  for  24  hours  endlnc  at  mldnleht 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  DSED  IKDICATE  THE  FOLLOWING:  K       o        i     ours  cnainn  mianigni. 

No  record. 

$     Indicates  standard  normals  used  for  departures. 
+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 

*  Amount  Included  in  following  measurement. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

A     Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  CUmatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.      ("Hie  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  bo  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V     in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-AMERCIAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17- NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNE2     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-Ti;OLUMNE     38-WALKER  39-YL'BA-BEAR 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G     Soil  temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  Intervals,   will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  froa 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     Sl-25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 

Director,  Na t ional  Climatic  Center 
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